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WEATHER  SUMMARY 


Several  dry  northers  whistled  across  the  Plains  during 
January.  They  kicked  up  considerable  dust,  brought 
some  fifty-degree  temperature  drops,  but  produced 
only  scanty  precipitation.  They  held  the  fruit  buds 
in  check,  delayed  the  top  growth  of  small  grains,  and 
forced  cattlemen  to  increase  the  already  heavy  sup- 
plemental feed  rations  for  their  livestock.  Timely 
rains  over  the  eastern  half  of  the  State  improved  the 
pasture  feed  prospects  and  revived  the  hopes  for  a 
small-grain  crop. 

The  showers  in  the  Panhandle  on  the  3d  and  4th  were 
too  light  to  bring  any  real  benefit  to  crops.  Large 
areas  in  the  High  and  Low  plains,  Edwards  Plateau, 
Trans-Pecos,  and  south  Texas  remained  critically  dry. 
The  unseasonal  warm  temperatures  during  the  first 
week  of  January  stimulated  small  grain  growth  in  the 
Cross  Timbers,  Blacklands,  and  Upper  Coast  counties. 
The  first  dry  norther  of  the  year  crossed  the  Plains 
on  the  9th  and  10th.  Winds  up  to  70  miles  per  hour 
dropped  the  temperatures  sharply— as  much  as  35  de- 
grees in  an  hour  in  some  localities--and  kicked  up 
dust  storms  in  west  Texas  and  the  Panhandle.  Freez- 
ing temperatures  occurred  as  far  south  as  Waco.  The 
cool  weather  in  the  northwest  prevented  the  winter 
wheat  from  greening.  Dryland  wheat  in  the  Panhandle 
put  down  feeder  roots  but  low  temperatures  held  back 
top  growth.  Much  of  the  dryland  wheat  needed  rain 
to  continue  to  survive.  Shirt-sleeve  weather  returned 
quickly  and  afternoon  temperatures  on  the  12th  and 
13th  reached  the  70s  and  80s  over  much  of  the  State. 

The  second  norther  hit  the  State  near  the  middle  of 
the  month.  It  sent  the  livestock  scurrying  for  shel- 
ter and  stopped  the  field  work  abruptly.  Temperatures 
over  the  Panhandle  plunged  to  near  zero  on  the  morning 
of  the  16th  and  freezing  temperatures  covered  all  but 
the  southern  tip  of  Texas.  The  first  hard  freeze  ar- 
rived from  Austin  southward  just  in  time  to  check  the 
swelling  fruit  buds.  The  light  snow  flurries  in  the 
Panhandle  contained  little  moisture.  Dryland  wheat 
continued  on  the  downgrade  but  irrigated  wheat  looked 
promising.  From  Wichita  Falls  eastward  across  the 
northern  Cross  Timbers  and  Blacklands,  small  grains 
made  good  growth  in  response  to  the  December  rains 
over  that  area,  and  furnished  grazing  for  livestock. 
Small  grains,  mostly  oats,  provided  limited  grazing 
in  central  and  east  Texas.  The  luxuriant  stands  of 
oats  in  the  coastal  country  were  heavily  grazed. 
Drought  continued  over  the  Trans-Pecos,  Edwards  Pla- 
teau and  south  Texas.  Temperatures  rose  and  mild 
weather  prevailed  at  the  end  of  the  third  week  of 
January . 
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prevent  soil  blowing.  The  low  temperatures  held  the 
irrigated  wheat  in  the  dormant  stage.  Prospects 
brightened  over  the  eastern  half  of  Texas.  Half- 
inch  to  two-inch  rains  soaked  into  the  ground  with 
little  runoff.  Oats  made  good  root  development  but 
low  temperatures  held  top  growth  to  a  standstill. 
Light  showers  in  the  Edwards  Plateau  settled  the 
dust  and  enabled  the  grain  crops  to  hang  on  a  lit- 
tle longer.  The  Lower  Valley  desperately  needed 
soaking  rains  before  the  cotton  planting  season. 

Cattle  and  sheep  were  maintained  in  good  condition 
by  heavy  supplemental  feeding.  Participation  in 
the  emergency  hay  and  grain  feeding  programs  con- 
tinued heavy.  Vegetable  crops  for  late  harvest  in 
the  Winter  Garden  were  in  good  condition. 

Monthly  mean  temperatures  ranged  from  30.2  degrees  at 
Follett  to  67.0  degrees  at  Port  Isabel.  In  general, 
temperatures  averaged  slightly  above  the  long-term 
January  means  at  most  southern  stations  and  slightly 
below  the  long-term  means  at  most  northern  stations. 
Most  stations  registered  their  highest  temperatures 
on  the  8th,  9th,  10th,  12th,  or  13th.  Monthly  maxi- 
mums ranged  from  the  upper  60s  over  the  northern  High 
Plains  to  the  90s  in  the  Lower  Rio  Grande  Valley. 
The  highest  temperature  for  the  State,  95  degrees, 
occurred  at  Encinal  3NW  on  the  9th.  Two  brief  per- 
iods were  especially  cold.  Low  temperatures  occurred 
over  almost  the  entire  State  from  the  14th  to  the 
18th  and  most  stations  registered  their  lowest  tem- 
peratures for  the  month  during  that  period.  The 
other  especially  cold  period  began  on  the  23d.  The 
period  25th  to  27th  was  very  cold  over  the  Panhandle. 
Several  Panhandle  stations  registered  their  lowest 
temperatures  for  the  month  on  the  24th  or  25th.  The 
coldest  temperature  for  the  State,  one  degree  above 
zero,  occurred  at  Follett  and  Spearman  on  the  25th. 
Sub-freezing  temperatures  occurred  over  the  entire 
State  except  the  Lower  Valley.  Monthly  minimums  at 
stations  in  the  Lower  Valley  were  only  slightly  above 
freezing. 

Monthly  precipitation  totals  ranged  up  to  6.21  inches 
at  Center.  Several  stations  in  the  extreme  east  cen- 
tral and  the  extreme  northeast  received  more  than 
four  inches.  Rainfall  over  the  north  central  section 
and  over  the  eastern  sections  received  more  than  one 
inch.  The  Plains,  Edwards  Plateau,  Trans-Pecos,  and 
south  Texas  all  received  less  than  one  inch.  Parts  of 
the  Plains,  Trans-Pecos,  and  south  Texas  received  less 
than  one-fourth  inch,  and  a  few  scattered  stations  re- 
ceived no  rain.  Precipitation  at  a  few  scattered  sta- 
tions in  the  northern  part  of  Texas  exceeded  the  long- 
term  means.  Elsewhere,  rainfall  was  deficient.  Snow- 
fall was  of  little  consequence  except  in  the  Panhandle. 
A  few  Panhandle  stations  received  more  than  an  inch. 
The  greatest  amount,  4.2  inches,  fell  at  Pampa . 

Lucius  W.  Dye 

Climatologist 

Weather  Records  Processing  Center 

Kansas  City,  Missouri 
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wind  speed.   This  station  is  not  equipped  with  automatic  recording  wind  instruments 
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0 

5 

2  5 

0 

0.31 

-    0.22 

0.  13 

30 

0.5 

T 

19+ 

1 

0 

0 

COLEMAN 

64.  8M 

34.  8M 

49. 8M 

2.9 

82 

9 

15 

16 

450 

0 

3 

13 

0 

0.38 

-    0.89 

0.12 

27 

T 

0 

2 

0 

0 

COLORADO    CITY 

62.3 

32.7 

47.5 

1.6 

82 

12  + 

12 

17 

535 

0 

2 

14 

0 

0.36 

-    0.28 

0.21 

30 

0.0 

0 

1 

0 

0 

ELECTRA 

AM 

50.5 

28.4 

39.5 

81 

10 

15 

17 

785 

0 

b 

19 

0 

1.43 

0.54 

26 

T 

0 

« 

1 

0 

HASKELL 

AM  - 

53.6 

30.3 

42.0 

-    1.1 

83 

10 

14 

17 

710 

0 

5 

13 

0 

0.43 

-    0.38 

0.17 

30 

0.3 

T 

2  6+ 

1 

0 

0 

HORDS    CREEK    DAM 

AM 

55.7 

32.4 

44.  1 

83 

10 

14 

17 

644 

0 

3 

18 

0 

0.30 

0.09 

4+ 

0.0 

0 

C 

0 

0 

IOWA    PARK    EXP    STATION 

53.4 

31.0 

42.2 

83 

9 

12 

17 

704 

0 

3 

18 

0 

1.16 

0.35 

27 

« 

3 

0 

KNOX    CITY 

57.8 

31.3 

44.6 

82 

9 

14 

17 

629 

0 

3 

16 

0 

0.64 

-    0.21 

0.38 

27 

2.0 

2 

27 

2 

c 

0 

LAKE    COLORADO    CITY 

AM 

56.9 

29.7 

43.3 

81 

14 

12 

18 

666 

0 

3 

18 

0 

0.28 

0.  19 

30 

0.0 

0 

1 

0 

0 

MATADOR 

AM 

53.3 

26.8 

40.1 

81 

14 

13 

18 

770 

0 

5 

20 

0 

0.21 

0.15 

27 

T 

0 

0 

0 

MEMPHIS 

AM 

50.9 

25.1 

38.0 

-    1.0 

76 

9+ 

13 

16  + 

828 

D 

7 

24 

0 

0.42 

-    0.21 

0.22 

30 

T 

0 

( 

0 

0 

MUNDAY 

55.7 

30.8 

43.3 

63 

9 

12 

17 

666 

0 

3 

17 

0 

0.96 

0.05 

0.69 

27 

1.1 

T 

26 

; 

1 

0 

PADUCAH 

56.0 

26.8 

41.4 

80 

13 

11 

16 

722 

0 

3 

2  2 

0 

0.32 

0.12 

30 

T 

0 

* 

a 

0 

OUANAH    5    SE 

AM 

49.5 

26.5 

38.0 

-    3.0 

78 

9 

12 

17 

832 

0 

6 

21 

0 

0.45 

-    0.19 

0.24 

30 

T 

T 

26+ 

i 

0 

0 

ROSCOE 

58.1 

31.0 

44.6 

80 

9 

12 

17 

626 

0 

3 

16 

0 

0.57 

0.20 

30 

0.0 

T 

27+ 

: 

0 

0 

SEYMOUR 

AM 

51.6 

22.5 

37.1 

-    4.5 

62 

10 

4 

17 

860 

0 

5 

2  7 

0 

0.98 

0.16 

0.50 

29 

0.0 

0 

' 

1 

0 

SNYDER 

AM 

55.8 

27.7 

41.8 

0.7 

60 

14 

11 

17 

710 

0 

3 

21 

0 

0.25 

-    0.36 

0.12 

27 

T 

0 

l 

0 

0 

SPUR    1    WNW 

60.5 

26.9 

43.7 

2.6 

82 

13 

7 

17 

654 

0 

3 

24 

0 

0.47 

-    0.08 

0.18 

28 

' 

0 

0 

VERNON 

AM 

53.  1M 

28. OM 

40. 6M 

-    2.6 

81 

10 

767 

0 

2 

0 

0.53 

-    0.62 

0.22 

29 

T 

0 

. 

0 

0 

WICHITA    FALLS    WB    AP 

R 

49.0 

29.4 

39.2 

-    1.4 

81 

9 

14 

16 

793 

0 

6 

18 

0 

1.17 

-    0.14 

0.42 

22 

1.2 

1 

27+ 

c 

0 

DIVISION 

41.9 

0.55 

0.2 

S«e    referonc 

•     DOt*.     fOll 

o.los  SI 

.CIO 

■  ladox. 

- 

3   - 

CLIMATOLOGICAL  DATA 


TEXAb 
JmNUARY    1957 


TABLE  2  ■  CONTINUED 


IORTH    CENTRAL    DIVISION 

ALBANY  AM 

BELTON  DAM  AM 

BENS  ROOK.  DAM  AM 

BONHAM 

BOWIE 

BRECKENRIDGE 

BRIDGEPORT  AM 

BROWNWOOD  A* 

CAMERON 

CLEBURNE 

CORSICANA  AM 

DALLAS  WB  AP  ' 

DEN1SON  DAM 

DENTON  AM 

DENTON  EXP  STATION 

DUBLIN  AM 

EASTLAND  AM 

FORT  WORTH  WB  AP  R 

FORT  WORTH  LEONARD  BLDG  .AM 

GAINESVILLE  AM 

GATESVILLE 

GRAHAM  AM 

GRANBURY 

GRAPEVINE  DAM  AM 

GREENVILLE  2  SW  AM 

HENRIETTA  AM 

HICO 

HlLLSBORO  AM 

JACKSBORO 

KAUFMAN  AM 

LAKE  KICKAPOO 

LAVON  DAM  AM 

MARL  IN 

MC  KINNEY 

MEX I  A  A^ 

MINERAL  WELLS  CAA  AP 

MONTAGUE 

OLNEY 

PARIS  AM 

POSSUM  KINGDOM  DAM 

RANGER  PUMP  STATION 

RISING  STAR  AM 

SHERMAN  AM 

STEPHENVILLE  3  NE 

TAYLOR  AM 

TEMPLE  AM 

THROCKMORTON  AM 

WACO  WB  AP  R 

WAXAHACH1E  AM 

WEATHERFORD  AM 

WHITNEY  DAM  AM 

DIVISION 

EAST  TEXAS  DIVISION 

ATHENS  2  SSE 

BRONSON  AM 

CARTHAGE 

CENTER  AM 

CENTEPV1LLE  AM 

CLARKSVILLE  2  E  AM 

COLLEGE  STATION  7  SW 

COLLEGE  STATION  CAA  AP 

CONROE  AM 

CROCKETT  A" 

OIALVILLE  2  W 

GILMER  2  S 

OLADEWATER  AH 

HENDERSON 

HUNTSV1LLE  AM 

j»'rSONV!LLE 

,f,P£P 

r APN»' > 

•T    SERVICE 

LINOALE    5    SE  AM 

L  I  V  I '.  A" 

■_0*',  A" 

LUFKIN    CAA    AP 
I  :lLE 

"ts-'.HAUL  *M 

„•  A" 

■.»  AM 

AM 

AM 

IPUP','6     DAM     l:  »M 

*" 

M 

»" 

■  I.  *" 

OIV 


Temperature 


<   2 


«S 


56.0 

57.5 

52.9 

52.0 

53. 6M 

55.2 

53.4 

55.2 

61.0 

58.8 

53. A 

52.9 

49.4 

53.  3M 

53.3 

55.3 

55.1 

52.8 

53.9 

50.4 

59.0 

52.6 

56.6 

52.7 

50.9 

49.7 

59.9 

54. 6M 

56.8 

52.1 

48.5 

52.7 

58.3 

53.9 

55.0 

53.8 

52.1 

54.6 

49.8 

55.4 

54.7 

52.9 

50.6 

54.7 

58.7 

57.6 

53.0 

55.5 

54.5 

52.0 

55.3 


31.1 

37.4 

33.8 

32.4 

30. 9M 

31.4 

31.7 

31.8 

41.5 

35.1 

35.1 

35.0 

31.3 

35.  OM 

32.9 

32.6 

31.1 

34.6 

34.7 

30.1 

35.3 

30.8 

35.2 

32.2 

33.3 

29.7 

35.0 

34. 9M 

32.5 

33.7 

29.8 

33.2 

36.9 

33.8 

36.5 

32.2 

30.5 

30.2 

31.5 

35.3 

32.0 

33.1 

32.6 

30.6 

38.5 

38.0 

29. 7M 

37.7 

34.1 

32.7 

34.5 


2  ?  B 
+.  a   a 

S.S  g 
<o  o  3 
Q  .£  H 


43.6 

47.5 

43.4 

42.2 

42. 3M 

43.3 

42.6 

43.5 

51.3 

47.0 

44.3 

44.0 

40.4 

44. 2M 

43.1 

44.0 

43.1 

43.7 

44.3 

40.3 

47.2 

41.7 

45.9 

42.5 

42.1 

39.7 

47.5 

44. 8M 

44.7 

42.9 

39.2 

43.0 

47.6 

43.9 

45.8 

43.0 

41.3 

42.4 

40.7 

45.4 

43.4 

43.0 

41.6 

42.7 

48.6 

47.8 

41. 4M 

46.6 

44.3 

42.4 

44.9 


84  10 
83  10 


0.7 


0.6 
1.2 
2.8 
2.1 
2.3 
2.9 


1.3 
0.5 

1.6 

3.4 
1.4 
2.2 


1.1 
2.0 
1.6 

1.1 


0.8 
1.0 


51. 

4 

61. 

1 

59. 

7 

62. 

4 " 

59. 

0 

58. 

1 

55, 

7M 

59. 

0 

59 

5 

'•'• 

7 

i.i. 

0 

•.  I 

9 

67 

,2 

V. 

.5 

61 

.2 

.5 

9  9 
61 

.  b 

0.4 
2.8 
0.7 
1.5 
1.3 


79 

10 

74 

10 

84 

10 

ei 

9 

80 

9 

78 

10 

at 

9 

82 

9 

84 

9 

78 

10 

65 

9 

12 

18 

17 

15 

10 

13 

14 

15 

19 

14 

16 

16 

14 

17 

14 
13 
14 
16 
17 
12 
16 
14 
13 
15 
13 
15 
15 
17 
15 
14 

15 
13 


60.2 


52.5 


37.9 

38.5 

40.7 

38.6 

39.9 

34.3 

37.4 

42.2 

44. 5M 

38.4 

39.8 

3  5.6M 

40.4 

42.3 

37.6 

44.1 

39.5 

45.2 

43.2 

3  8.4 

4  1.5 


. 

'./.I 

W  ./ 

I  .   I 

. 


47.5 

48.2 

50.4 

48.4 

50.1 

42.9 

49.3 

51.0 

5  3.  5M 

48.7 

49.0 

4  5.  7M 
49.7 
50.9 
46.7 
55.1 
48.7 
56.2 
45.4 
'   ■ 
47.  3 
50.6 
50.2 
49, 9N 
43.7 
. 

4  8.4 
4  7.3 
52.4 
42.] 
4  I.6M 

4  I  .  '/ 
41,1 


3.3 
4.1 

0.9 


0.1 
0.4 


1 

0.7 

0.0 


17 
17 

17 

17 
17 
17 

17 

17 

18 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

17  + 

17 

17 

17 

17 

17  + 

17 

17 

17 

17+ 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

18 

17 

16  + 


No.  of  Days 


Max. 


Min. 


66? 

545 

671 

705 

706 

669 

697 

660 

446 

557 

642 

651 

757 

64  6 

678 

647 

673 

657 

640 

763 

548 

718 

593 

698 

706 

778 

541 

640 

630 

682 

794 

683 

543 

654 

594 

678 

730 

697 

748 

609 

663 

677 

721 

686 

510 

529 

739 

568 

638 

699 

623 


Precipitation 


If* 

3.  a  6 

ID  O  $ 


17 

18 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

17+ 

17  + 

17 

17  + 

17 

17  + 

17 

17+ 

17 

18 

17  + 

17 

17 

18 

17 
17 
17 
17  + 
17 
17 
18 
1  i< 
I  i 
I  ' 
17 
17 


543 
514 
454 
513 
471 
680 
482 
444 
362 
505 
500 

616 

478 
438 
568 
317 
511 
286 
603 
402 
545 
454 
454 
582 

499 

Mr, 
547 

v/4 

roi 

6  Ml 
1.0'. 
309 


6 

0 

" 

0 

6 

0 

9 

0 

0 

1  1 

0 

10 

0 

8 

0 

11 

0 

3 

0 

17 

0 

0 

1  1 

0 

3 

0 

1  '. 

0 

0. 

1.38 

1.68 

1.99 

1.62 

0.83 

1.25 

0.77 

0.98 

1.32 

2.14 

1.55 

2.03 

1.07 

1.18 

0.72 

0.38 

1.72 

1.47 

1.60 

1.33 

1.00 

1.25 

1.78 

2.56 

1.19 

0.94 

1 

1.14 

3.37 

0.73 

1.97 

1.78 

1.26 

2.62 

0.93 

1.88 

0.60 

2.48 

1.02 

1.14 

0.31 

2.60 

0.68 

1.00 

1.34 

0.50 

1.53 

1.41 

1.07 

1 

1.39 


2.27 
4.81 
4.02 
6.21 
1.68 
5.67 
1.02 
0.93 
1.43 
1.99 
2.26 

2.23 

2.85 

1.59 

2.42 

2.41 

3.15 

1.S6 

2.62 

2.63 

3.23 

2.63 

1.58 

2.99 

2.93 

5.69 

2.48 

4.38 

2.66 

1.75 

3.49 

2.S( 

3.33 

3.94 

2.9 


0.28 

0.43 

0.68 

1.7 

1.0 

0.4 

0.92 

1.03 

0.95 
0.95 


0.26 
0.50 
0.16 


0.43 

0.03 

0.96 

0 

0.17 

0.72 


0. 

56 

1. 

27 

0. 

10 

0. 

23 

0 

45 

1 

62 

1 

.1  1 

0 

.84 

0 

.55 

0 

.85 

0 

.78 

1.55 
2.35 


3.36 
1.81 
1.62 


1.00 
2.14 


3.22 

1.45 

0.72 
1.62 
2.86 
1.42 
1.17 
1.91 
1.26 


1.0  7. 
1.1? 
1.61 


0.i4 

0.45 

0.65 

0.65 

0.51 

0.31 

0.32 

0.28 

0.23 

0. 

0.52 

0.70 

0.70 

0.58 

0.40 

0.21 

0.19 

0.69 

0.59 

0.72 

0.44 

0.3 

0.42 

0.56 

0.73 

0.33 

0.42 

0.68 

0.45 

1.27 

0.24 

0 

0.35 

0.60 

0.80 

0.47 

0.81 

0 

0 

0.52 

0.85 

0.17 

0.98 

0. 

0. 

0.40 

0.25 

0.53 

0.40 

0 

0.72 


0.50 

0.93 

1.45 

1.92 

0.59 

2.21 

0.58 

0 

0.47 

0.62 

1.08 

0.60 
0.93 
0.40 


Snow,    Sleet 


0.65 

0 

0.72 

0.44|  22 

0.63 

0.71 

1.09 

0.55 

0 

0.87 

0 

1.60 

1.03 

1.03 

0.60 

1.57 

0.85 

0.47 

0.71 

1.99 


IT 
h 


0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

T 
0.0 


0.0 
0.0 
0.0 

T 
0.0 
0.0 


0.0 

T 
0.0 

T 
0.0 

T 
0.0 
0.0 
0.0 
0.4 

T 

0.0 

0.0 

T 

0.0 


T 
0.0 
0.0 
0.0 

T 

0.0 
0.0 
0.0 

T 
0.0 

T 
0.0 


0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 


0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

T 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

1 


27  + 
2  6  + 


No.  ol  Day* 


s 

2s 


f..i  LfftTinfl  itpitlo 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  ■  CONTINUED 


TEXAS 

JmNU^RY    1957 


Temperature 


TRANS  PECOS  DIVISION 

ALPINE 

8ALM0RHEA  EXP  PAN 

CHISOS  BASIN 

EL  PASO  WB  AP  R 

FORT  STOCKTON  AM 

LA  TUNA  1  S 

MARATHON 

MOUNT  LOCKE 

PANTHER  JUNCTION 

PECOS  AM 

PRESIDIO 

RED  BLUFF  DAM 

SALT  FLAT  CAA  AP  R 

VAN  HORN 

WINK  CAA  AP 

YSLETA  AM 

DIVISION 

EDWARDS  PLATEAU  DIVISION 

BLANCO  AM 

BOERNE 

BRADY  AM 

BUCHANAN  DAM  AM 

BURNET 

DEL  RIO  WB  AP  S 

EDEN  1 

FREDERICKSBURG 

JUNCTION 

JUNCTION  CAA  AP 

KERRVILLE  AM 

LAMPASAS  AM 

LLANO  AM 

MASON 

MC  CAMEY 

OZONA 

PRADE  RANCH 

ROCKSPR1NSS  AM 

SAN  ANGELO  DAM  AM 

SAN  ANGELO  WB  AP  F 

SONORA 

TARPLEY  1  E 

UVALDE  AM 

DIVISION 

SOUTH  CENTRAL  DIVISION 

AUSTIN  WB  AP  I 

AUSTWELL  WL  REF 

BEEVILLE  5  NE 

BISHOP 

BRENHAM  AM 

CORPUS  CHRISTI 

CORPUS  CHRISTI  WB  AP 

CUERO  3  NW  AM 

FLATON1A 

GOLIAD 

GONZALES  2 

HALLETTSVILLE 

HONDO  AM 

KENEDY  AM 

KINGSVILLE 

LULING  AM 

MANSFIELD  DAM  AM 

NEW  8RAUNFELS 

NIXON 

ROBSTOWN  AM 

SAN  ANTONIO  WB  AP 

SAN  MARCOS  AM 

SEALY 

SEGUIN 

SMITHVILLE  AM 

WASHINGTON  STATE  PARK     AM 

YOAKUM 

DIVISION 

UPPER  COAST  DIVISION 

ANAHUAC  6  E  AM 

ANGLETON  4  NE 

BAY  CITY  WATERWORKS       AM 

BAYTOWN 

BEAUMONT  AM 

BEAUMONT  EXP  FARM 

DANEVANG 

EL  CAMPO 

GALVESTON  WB  CITY 

GALVESTON  WB  AP 

HOUSTON  WB  CITY 

HOUSTON  WB  AP 

LIBERTY  AM 


•  1 

*  I 


64. 3M 

67.6 

66.2 

60.6 

63.3 

62.4 

67.6 

57.8 

69. 3M 

63. 3M 

71.1 

63.0 

59.7 

65.5 

59.8 

62.6 


<2 


65.4 
74.6 
60.0 

65.0 

65. OM 

69.0 

61.7 

61.0 

66.0 

64.3 

60.8 

61.0 

66.1 


65.4 
69.1 
67.2 
66.5 
65.3 
66.8 
67.9 
67.3 
64.3 
64.6 
65.5 
66.0 
65.4 


63.2 

59. 6M 

61.7 

62.0 

63.5 

61.9 

65.0 

60.5 

61.6 

57.5 

60.7 

63.2 

64.4 

62.3 

64.2 

59.4 

57.8 

57.2 

63.2 

66.2 

65.2 

58.9 

68.4 

66.0 

39. 6M 

36.1 

44.4 

37.9 

32. 8M 

35.8 

33.4 

38.4 

41.6M 

29. 9M 

38.6 

32.6 

31.8 

35.3 

32.7 

31.6 


37.6 
41.9 
32.4 

39.1 
42.9 
34.5 
39.9 
36.5 
35.4 
36.2 
36.2 
36.3 
37.8 
.35.9 
36.5 
37.1 
37.1 
33.4 
34.3 
36. 8M 
41.1 
42.1 


42.1 

49.6 

45.8 

49. 3M 

41.0 

53.6 

50.9 

43.5 

45.1 

49.3 

43.9 

44.0 

42.8 

45.1 

51.0 

41.3 

45.0 

45. 2M 

49.0 

44.8 

40.7 

46.8 

45.0 

40.6 

39.9 


48.0 

51.3 

48.6 

49. 1M 

47.7 

46.8 


47.8 
53.5 
52.9 


52. OM 

51.9 

55.3 

49.3 

48. 1M 

4  9.1 

50.5 

48.1 

55. 5M 

46.  6M 

54.9 

47.8 

45.8 

50.4 

46.3 

47.1 

49.9 


49. 3M 
52.6 

46. OM 

50.4 

52.5 

49.0 

50.9 

50.8 

48.0 

48.9 

46.9 

48.5 

50.5 

50.2 

49.4 

50.7 

48.3 

45.6 

45.8 

50. OM 

53.7 

53.7 

49.6 


50.5 
59.0 
55.9 
62.7 
50.8 


2  ?  S 

-  a    0) 

V  *J  * 
2.0  g 

<D  O  m 

Q.SH 


60.8 

60.0 

53.5 

54.1 

58.4 

54. 4M 

54.7 

53.7 

55.3 

62.8 

50.7 


55.0 
55. 1M 
59.0 
53.3 
50.9 


6.4 
4.7 
0.7 
0.5 
6.5 


56.7 

60.2 

57.9 

57. 8M 

56.5 

56.8 

59.2 

57.6 

58.9 

58.8 

57.9 

57.9 

56.0 


5.4 
5.6 


5.9 
0.6 


1.1 
5.7 


0.9 
2.8 

0.6 

0.9 
0.6 

1.9 
3.4 

0.9 
0.6 
1.2 


3.1 
0.1 
0.9 


2.7 
0.3 
3.6 
2.6 

0.8 


3.4 
5.6 


395 
409 
294 
478 
522 
485 
44  2 
516 
304 
565 
318 
526 
590 
443 
573 
546 


18    475 
18    384 

17+   590 


17 
17  + 
17  + 
17 

17  + 
17 

ie 

18  + 
17 
18 
18 
18 
18 
18 
17 
18 

IB 

17+ 

17 

18 

18+ 

17 

18 

18 

17+ 


No.  of  Days 


Max 


452 
382 
498 
436 
444 
526 
490 
561 
504 
455 
451 
477 
443 
511 
598 
594 
458 
349 
343 


Min. 


454 
220 
312 

443 
199 
216 

369 
358 
253 
338 
338 
349 
330 
173 
44  6 

328 

354 
238 
3  70 
440 
295 
344 
451 
455 
293 


267 
199 
253 
249 
284 
271 
235 
264 
204 
206 
254 
256 
291 


Precipitation 


0.47 
0.07 
0.31 
0.24 
0.20 
0.45 
0.47 
0.66 
0.40 
0.10 
0.20 
0.14 
0.10 
0.12 
0.62 
0.15 

0.29 


0.65 
0.51 
0.74 


1.38 

0.18 

0.5 

0.77 

0.70 

0.6 

0.77 


S    ?  9 
S    a    0> 

3.3s 
S.s  g 

0>    O    m 
QJ5H 


0.01 
0.41 


0.51 
0.56 
1.45 
0.42 
0.63 
1.59 
0.77 

0.65 


0.37 
0.20 


1. 

20 

0. 

71 

0. 

64 

0. 

22 

0. 

34 

0. 

96 

0. 

53 

0. 

20 

0. 

55 

0. 

53 

0. 

45 

0. 

40 

0 

62 

0 

55 

0 

41 

0 

23 

0 

26 

1 

90 

0 

40 

0 

.14 

0 

.54 

0 

.85 

0 

.43 

0 

.52 

0 

.54 

0 

.55 

0 

.31 

0 

.13 

0 

.56 

1 

.77 

0 
0 

.47 
.34 

1.11 

1.33 
0.81 

0.29 
0.65 
0.72 
0.45 
0.38 

0.67 
0.41 
0.52 
0.79 
0.51 


0.83 
0.44 


1.47 
1.20 

1. 

1.25 
1.62 
1.69 

1.76 

1.82 
0.92 


0.18 
1.70 

1.30 
1.43 
1.88 
1.65 
2.31 
2.29 
1.71 


2.47 
1.57 
0.97 

3.26 

2.24 

2.55 

2.84 

2 

3.25 

1.47 


0.17 
0.05 
0.14 
0.21 
0.07 
0.30 
0.22 
0.20 
0.21 
0.05 
0.14 
0.06 
0.06 
0.06 
0.24 
0.15 


0.46 
0.21 
0.44 

0.62 

0.06 

0.33 

0.29 

0.45 

0.45 

0 

0.55 

0.26 

0 

0.09 

0.20 

0.48 

0.28 

0.06 

0.46 

0. 

o. 

0.19 


Snow,    Sleet 


No.  of  Days 


0.20  27 
0.20  22 
0.06 
0.10 


0.73 

0.10 

0.04 

0.09 

0.17 

0. 

0.14 

0.10 

0.26 

0.11 

0.03 

0.17 

0.45 

0.15 

0.11 

0.22 

0.16 

0.51 

0.16 

0.17 

0 

0.19 


0.53 
0.43 
0.24 
1.41 
0.25 
0.50 
0.10 
0.17 
0.54 
0.48 
0.27 
0.32 
0.84 


•I 

it 

S  5 


T 
0.0 
0.0 
0.0 

T 
0.0 
0.0 
0.0 


0.0 
0.0 

T 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

T 

T 
0.0 
0.0 
0.0 

T 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

T 

T 
0.0 
0.0 


0.0 

0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
T 

0.0 
0.0 
0.0 

T 
0.0 
0.0 

T 
0.0 
0.0 
0.0 


0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 


8s 


1 

2 

3      0 


notes  following  Station  Index. 
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CUMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  -  CONTINUED 


TEXAS 
*NUARY    1957 


Station 


MATAGORDA 

MAURBRO 

NEW    GULF 

PALACIOS    CAA    AP 

PASADENA    HOUSTON 

PIERCE 

PORT    ARTHUR 

PORT    ARTHUR    WB    AP 

PORT    LAVACA 

PORT  OCONNOR 

ROSENBERG 

SUGAR  LAND 

VICTORIA  WB  AP 

WILLIAM  HARRIS  RESVR 

D  I V  I S  I  ON 

SOUTHERN  DIVISION 

ALICE 

CARRIZO  SPRINGS 

COTULLA  CAA  AP 

CRYSTAL  CITY 

DILLEY 

EAGLE  PASS 

ENCINAL  3  NW 

FALFURRIAS 

LA  PRYOR 

LAREDO  WB  AP 

POTEET 

RIO  GRANDE  CITY  1  E 

WINTER  HAVEN  EXP  STA 

DIVISION 

LOWER  VALLEY  DIVISION 

BROWNSVILLE  WB  AP 

HARLINGEN 

MC  ALLEN 

MC  COOK 

MISSION 

PORT  ISABEL 

RAYMONDVILLE 

SAN  BENITO 

WESLACO  2  E 

DIVISION 


AM 
AM 
AM 


AM 
AM 


Temperature 


S.  3 
«  I 
a     x 


65.0 
66.3 
70.5 
66.0 
63.9 
65.6 


69. 4M 

66. A 

65.7 

65.6 

65.2 

66.3 

67.9 

71.9 

66.5 

69.8 

75.6 
64.1 


74.5 
77.  1 
76.0 
76.6 
73.9 
75.1 
75.8 
75.7 
75.9 


52.2 

40. 1M 

46.6 

49.3 

49.3 

46.0 


49.5 
48.5 


48. 1M 

46.2 

47.4 

45.1 

44.9 

41.5 

43.3 

50.  B 

45.0 

49.7 

47.5 

50.9 

45.5 


56.4 
55.8 
55.7 
53.5 
52.3 
58.9 
56.6 
54.0 
56. 4M 


60.4 

53. 3M 

55.8 

57.8 

59.9 

56.0 

56.6 

57.7 

57.4 

57.0 

56.0 

57.1 
56.4 


«  6>  9 
a  a  a 
2  °  "5 

S.a  g 

©  o  S 


65.5 
66.5 
65.9 
65.1 
63.1 
67.0 
66.2 
64.9 
66. 2M 


2.3 
2.9 


2.4 
1.9 


1.9 
1.2 

0.5 
2.8 
3.8 
2 

5.2 


5.0 
5.8 


3.2 
5.4 

7.1 
4.1 


81  10 
82 
78  30 


No.  oi  Daya 


194 
420 
309 
246 
190 
305 
274 
260 
269 
270 

292 

281 
285 


250 
276 
283 
297 
312 
338 
300 
195 
285 
208 
277 
133 
319 


102 
118 
123 
128 
153 
78 
124 
117 
121 


Precipitation 


2  °  $ 
t;  j  •* 

0-2*2 


0.56 
0.15 
1.23 
0.33 
1.73 
0.81 
0.89 
0.64 
0.55 
0. 

1.20 
0.66 
1.70 


0.22 
0.37 
0.16 
0-.33 
0.30 
0.11 
0.34 
0.19 
0.35 
0.31 
0.40 
0.04 
0.31 


0.35 
0.17 
0.28 
0.19 
0.17 
0.29 
0.05 
0.14 
0.26 

0.21 


2.05 
3.68 
4.48 
0.60 


-  1.94 

-  2.06 


0.74 
0.67 
0.82 
1.01 
0.92 
0.71 


1.16 
1.11 
1.73 
1.18 


0.22 
0.05 
0.47 
0.06 
0.52 
0.27 
0.38 
0.33 
0.32 
0.09 

0.25 

0 

0.45 


0.07 

0 

0.09 

0.11 

0.10 

0.04 

0.12 

0.04 

0.19 

0.08 

0.28 

0 

0.15 


0.14 

0.06 

0.18 

0 

0.11 

0.12 

0.02 

0.11 

0.11 


Snow,    Sleet 


No.  of  Daya 


F 

h 


0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 


0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 


0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 


?. 
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Table  3 


ABERNATHY 
ABILENE  WB  AP 
ACKERLY  3  SE 
AGUA  NUEVA 
ALBANY 

ALICE 
ALPINE 
ALTO  5  SSW 
ALVARAOO 
ALVIN 

AMARILLO  WB  AP 
ANAHUAC  6  E 
ANDERSON 
ANGLETON  A  NE 
ANNA 

ANTELOPE 
ARANSAS  PASS 
ARCHER  CITY 
ARLINGTON 
ARTHUR  CITY 

ASPERMONT 
ATHENS  2  SSE 
ATLANTA 
AUSTIN  WB  AP 

AUSTIN  DAM 

AUSTIN  HWY  290  BRIDGE 
AUSTWELL 
AUSTWELL  WL  REF 
BAKERSFIELD 
8ALLINGER  2  N 

BALMORHEA  EXP  PAN 

BALMORHEA  GRAEF  RANCH 

BARNHART 

BAY  CITY  WATERWORKS 

BAYTOWN 

BEAUMONT 

BEAUMONT  EXP  FARM 

BEDIAS 

BEEVlLLE  5  NE 

BELTON  DAM 

BENBROOK  DAM 
BENJAMIN 
BIG  SPRING 
BIG  WELLS 
BISHOP 


BLANCO 

BLANKET 
BOERNE 
BON 
BONHAM 


IER 


BOOKER 

BOQUILLAS  RANGER  STATION 

BORGER 

BORGER  3  W 

BOWIE 

BOXELDER 
BOYD 

8RACKETTVILLE 
BRADY 

BRAVO 

BRAZOS 

BRECKENRID6E 

BRENHAM 

BRIOGEPORT 

BRONSON 

BROWNFIELD  2  E 
BROWNSVILLE  WB  AP       R 
BROWNWOOD 
BUCHANAN  DAM 

BUFFALO 


6ULER  2  I 
BULVERDE 
BUNKER  H 
BURKETT 
BURLESON 


BURLINGTON 
BURNET 

BYRDS 

CALLAN 

CAMERON 

CAMP  SAN  SABA 
CAMP  WOOD  2  S 
CANADIAN 

CANDELARIA 
CANTON  2  W 

CANYON 
CAPPS 

CAPPS  RANCH 
CARR  RANCH 
CARRI20  SPRINGS 

CARROLLTON 
CARTHAGE 
CASE  RANCH 
CASTELL 
CELINA 

CENTER 
CENTERVILLE 
CHAPPEL 

CHILDRESS  CAA  AP 
CHILL ICOTHE 

CHISOS  BASIN 
CHRISTOVAL 
CIBOLO  CREEK 
CLARENDON 
CLARKSV1LLE  2  E 

CLASSENS  RANCH 
CLAUDE 
CLEBURNE 
CLEVELAND 
CLIFTON  9  E 

CLINE 
CLODINE 
CLOUDT  RANCH 
COLDSPRING  5  S 
COLOWATER 


.92 
1.62 
3.47 


1.62 
A. 49 


DAILY  PRECIPITATION 


TEX«S 
JhNUwRV    1957 


Day  of  month 


1.75 
6.21 


11         12 


13       14       15 


.35 

.65 

.40      .03 


•  37 

T 

.25 


16        17         18 


19       20  I    21 


22      23      24 


.53  1.50 

.12 

.29  .03 

.06      .53 
.22 

.43      .01       .09 


0; 
28 

05 

.01 

77 

.04 

01 

.08 

20 

T 

r 

.06 

25      26      27 


.12      .05 

.02       .U       .03 

.41 


T  .05 

.08 

.05       .21 


28      29      30 


.03       .02 

.02       .06 

,27       .17       .33 

.30 


.06 

.02       .03       .25 
.05       .01 


.18       .02       .12 

.11 

.16       .12 


■50 

•  28 

.28 

.87 

.It 

.05 

T 
.03 

•  01 

.19       .30 
.01       T 


1.79       .27 
.02 
.03       .04 


.08       .16 

.21 
•05      .06 


.03 

T 

.38       T 

.37 

T  T 

.07       .03 


.27 
.35 
•  07 


.01 

.06 

.30 

.02 

.02 

.02 

.07 

.10 

.46 

.06 

.04 

.  LO 

.11 

.03 

.03 

.29       .30       .0 
.06       .07       .07 

.07 


T 


T 


•  24 

.01 

.06 
.02 

.24 

.07 

.13 

.39  1.92 

.03       .11 

.08 


.05       .02 

.15  .26 

.21       .02'  .07 

.08       .06  .14 


DAILY  PRECIPITATION 


j«NU>.RY   J  95  7 


Table  3— Continued 


COLEMAN 

COLLEGE  STATION  7  SM 

COLLEGE  STATION  CAA  AP 

COLORADO  CITY 

COLUMBUS 

COMANCHE 
CONLEN  3  N 
CONROE 
COOPER 
COPE  RANCH 

COPPERAS  COVE 

CORNUDAS  SERVICE  STATION 

CORPUS  CHRISTI 

CORPUS  CHRISTI  W8  AP    R 

CORSICANA 

COTULLA 
COTULLA  CAA  AP 
COTULLA  HlLLJE  RANCH 
COX  RANCH 
CRESSON 

CRIOER  RANCH 

CROCKETT 

CROSBYTON 

CROSS  PLAINS  NO  1 

CRYSTAL  CITY 

CUERO  3  NH 

CYPRESS  1  SW 

CYPRESS  MILL 
DACUS 

DAlNGERFIELD  9  S 

OALHART  CAA  AP 

DALLAS  MB    AP  R 

DANEVANG 

DARROOZETT 

DAV1LLA 

DE  LONG  RANCH 

DECATUR 

DEKALB 

DEL  RIO  MB  AP  R 

DENISON  OAM 

DENTON 

DENTON  EXP  STATION 

DEWEYVILLE 

DIALVILLE  2  * 

DILLEY 
DIME  BOX 
DIMMITT  6  E 
DOOLE 

DOSS 


••• 


DRYER    : 
DUBLIN 

DUMAS 

DUNDE?     '        - 
DUNK    RANCH 

EAOS 

EAGLE    MOUNTAIN    LAKE    DAM 

CAGLC  PASS 

EASTLAND 

coen  i 

EDNA  3  SH 
EDO*  1  M 
EL  CAMPO 

.»  AP  R 

ELDOftADO    18    SH 

CMO«Y 

■ 

ChGLEHAN    GAROEN 

emit 

CVAOAlE 
FAIEftt    1 

FAJftf  II 

I     .    . 
- 
flft 

■       VTOM 

■ 
- 


Day  of  month 


2.03 
1.07 
1.18 


2.80 
1.52 


.11 

.0*.  .0 

.03       T  T 


.25 

.02 
.03 


13       14       15 


16       17       18 


19      20      21 


22      23      24 


25  I  26      27 


28      29      30 


.07 

•  02 

.20 

.71 

.55 

T 

.27 

.02 

T 

.02       .02      .02 


.20      .25       .30 


.OV 


DAILY  PRECIPITATION 


Table  3— Continued 


TEX-*S 

January  1957 


GLADEWATER 

GLENFAWN 

GOLO 

GOLOTHWAITE 

GOLIAD 

GOLIAO  6  NE 
GOLIAO  1  SE 
GONZALES  1 
GONZALES  2 
GRAHAM 

GRANBURY 
GRANDFALLS  3  SSE 
GRAPELANO 
GRAPEVINE  OAM 
GREENVILLE  2  SW 

GROVETON 

GRUVER 

GUNTER 

GUTHRIE 

HAGANSPORT 

HALE  CENTER 

HALE  CENTER  1*  WNW 

HALLETTSVILLE 

HAMILTON 
HAMLIN 

HARLETON 
HARLINGEN 
HARPER 

MART 
HARTLEY 


HEMPSTEAD 
HENDERSON 
HENLY 
HENRIETTA 
HEREFORD  1 

HEWITT  1  SE 
HICO 
HlGGINS 
HILLSBORO 

HITCHLAND 

HONDO 

HONEY  GROVE 

HOROS  CREEK  DAM 

HORGER 

HOUSTON  WB  CITY         R 

HOUSTON  WB  AP 

HOUSTON  ALIEF  R 

HOUSTON  BARKER 

HOUSTON  DEER  PARK 

HOUSTON  HEIGHTS 

HOUSTON  INDEPENDENCE  H 
HOUSTON  MISSOURI  CITY 
HOUSTON  NORTH  HOUSTON 
HOUSTON  SAN  JACINTO  DAM 
HOUSTON  SATSUMA  R 

HOUSTON  SPRING  BRANCH 

HUMBLE 

HUMBLE  PUMP  STATION 

HUNT 

HUNTSVILLE 


IMPERIAL 

INDIAN  GAP 

IOWA  PARK  EXP  STATION 

JACKS80R0 

JACKSON  HILL  GUARD  STA 
JACKSONVILLE  EXP  STA 
JACKSONVILLE 
JAMES  RIVER  RANCH 
JARRELL 

JASPER 

JEDDO 

JEFFERSON 

JOHNSON  RANCH 

JONES  C  8AR  B  RANCH 


JONES  MW  RANCH 
JOURDANTON 
JUNCTION 
JUNCTION  C. 
KARNACK 


AP 


KARNES  CITY 
KATY  WOLF  HILL 
KAUFMAN 
KENEDY 
KENNEDALE  6  SSW 

KENT 

KERRVlLLE 

KILLEEN 

KINGSVILLE 

KJReYVILLE  FOREST  SERV 

KNAPP  6  SW 
KNOX  CITY 
LA  GRANGE 
LA  PRYOR 
LA  TUNA  1  S 

LAKE  COLORADO  CITY 
LAKE  KICKAPOO 
LAKE  VICTOR 
LAMESA 
LAMPASAS 

LAREDO  WB  AP 
LATEX 
LAVON  DAM 

LEADAY 

LENORAH 
LEVELLAND 
LEWISVILLE 
LIBERTY 
LIBERTY  HILL 


1,36 
1.29 

1*03 


Day  of  month 


2.50 

.57 

.63 

•  63 

•  40 

.70 

.66 

3.15 

1.18 

3.37 

.31 

1.93 

.21 

.77 

2.2b 

.13 

1.S6 

.17 

.64 

1.05 

.35 

.45 

.26 

.73 

1.05 

.86 

1.20 

.31 

4.38 

1.97 

.85 

.95 

•  62 

.15 

1.44 

2.54 

.87 

.15         .30 


10       11       12       13      14       15       16       17       18       19      20      21      22      23      24      25      26      27 


.05 
.01       T 


.02       T  .04 


T  .02       T 


.02 

.05 

.20  .10 

T  .06       T 

.03       T 


.15 

.15 
.05 


.07 

.15 

.33 

.08 

.01 

.14 

•  03 

•OS 

.05 

•  09 

.44 

T 

.07 

.23 

.?7 

.06 

•  A? 

.  36 

.  11 

.03 

.15 

.03 

.13 

■ou 

.02       .26       .05 


28      29      30 


.10 

.01 


10 

.08 

.45 

27 

.03 

08 

.06 

.05 

.14 

•  OU 

06 

02 

.04 

.15 

.10 

.60 

.02 

06 

.11 

.40 

17 

T 

19 

.31 

,22 

.36 

.29 

.12 

.04 

.07 

.10 

.07 

.69 

.0*. 

.08 

.21 

..20 

.02 

T 

.15 
T 

T 
.03 

T 
.54 

.04 

r 

.06 

.09 

.02 

.03 

.28 

.04 

.08 

.04 

.15 

.03 

T 

.02 

.28 

.10 

.03 

.19 

.05 

T 

.06 

.04 

T 

.19 

.24 

T 

.12 
.84 
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Table  3— Continued 


LILLIAN 
LlNDALE  5  SE 
LINDEN 
LlPAN 

LIPSCOMB 

LITTLE  ELM  1  NNE 

LlTTLEFIELD 
LIVINGSTON 
LLANO 
LOCKHART  2  NW 

LOMETA 
LONG  LAKE 
LONGVlE* 
LOOP 
LORENZO 

LUBBOCK 
LUBBOCK  WB  AP 
LUFKlN  CAA  AP 
LULING 
LYNXHAVEN  RANCH 

-AOISONVILLE 
MAGNOLIA 
-ANCHACA 
MANSFIELD 
MANSFIELD  DAM 

MARATHON 
MARCO 

MARFA  16  S 
MARL1N 

MARSHALL 

MARTIN  RANCH 
MARYS  CREEK 
MASON 
MATADOR 
MATAGORDA 

MAUD 
"AURBRO 
MC  ALLEN 
«C  CAMEY 
MC  COOK 

mC  DONALD  STORE 
MC  GREGOR 
MC  ISTOSm  RANCH 
MC  KINNEY 

MfMPHlS 

MENARD 

MENZIES  AL  RANCH 
MERCEDES  7  S 
MERRILL  <*i.'>Cn 

MERTZON 
ft£XIA 

MIAMI 

MIDLANO    *e    AP 
MIDLANO    *    ENE 

MIDLOTHIAN 

-*•■:►- 

MlNEOLA 

MINERAL  *£LLS  CAA  AP 
D  CITY 

MISSION 
MKCTie 

MONTAGUE 
HONTGOHER 


1.38 

2.62 

5. 4Q 


1.04 
2.21 
3.23 


I  Li 


-:■-- 1 
MOpTTON 

moscok 
moss  ranch 
mount  locke 

»T    ■LCAftANI 

MOUNTAIN   CREEK 

■ 

MUlCSMOt     1 

- 
- 

■ 


• 


■ 


L.flfl 

i.66 

L.02 


2.93 

2.00 
1.43 


1,71 


■  I     . 

jauuasy  1957 


Day  of  month 


10       11       12 


13  I   14       15      16       17       18      19      20      21 


22      23      24 


25      26      27  I   28      29      30       31 


•O*    1.09       .04 


.06  .03 


.03       .15       .55 


.27       .95       .01 


.12       .14       T 
.01       .05       T 


.21       T 
l  I 


1.21 
.45 

.10 


DAILY  PRECIPITATION 


Table  3— Continued 

JANUARY 

1957 

Station 

-3 

Day  of  month 

O 
E- 

1  |  2  |  3 

4    5   6 

7  |  8  |  9 

10  |  11  |  12 

13  |  14  |  15 

16  1  17  1  18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

PERRYTON  10  WNW 

.65 

.34   .06 

•  02 

T 

.23 

PFLUGERVlLLE 

.85 

.02 

.06 

.21 

.20 

.05 

.03 

.10 

.16 

PIERCE 

.81 

.03 

.05 

.01 

.13 

.01 

.02 

.03 

.25 

•  27 

.01 

PILOT  POINT 

2.36 

•67   .48 

.07 

T 

.23 

T 

.27 

.17 

.02 

.01 

PITTSBURG  *  S 

2.77 

.66 

.03 

.  0  z 

.07 

.92 

T 

.06 

.03 

.30 

.13 

T 

7 

.55 

PL AC tO 

PLAINS 

.20 

.08 

.OS 

.06 

.01 

PLAINVIEW 

.23 

■09   .01 

T 

T 

.02 

T 

T 

.01 

.02 

.05 

.03 

POLAR 

.20 

T 

T 

T 

T 

T 

.10 

.10 

T 

T 

PONTOTOC 

.80 

.20 

.52 

.06 

POOLVILLE 

1.29 

.20 

T 

.20 

.09 

T 

.80 

PORT  ARTHUR 

.69 

T 

T 

.16 

T     T 

T 

.08 

.36 

.06 

.08 

.13 

PORT  ARTHUR  WB  AP       R 

T 

.01        .01 

T 

T          T 

T     T 

.01 

T 

.02 

.33 

.03 

.07 

.01 

.10 

.01 

.01 

7 

.03 

PORT  ISABEL 

.29 

.04 

.0  7 

.04 

.ri 

T 

T 

T 

•  02 

PORT  LAVACA 

.55 

T 

T 

.32 

T 

.23 

PORT  0C0NN0R 

.44 

T          T 

.03   T 

T 

.03 

•  02 

.04 

7 

.04 

.07 

T 

.03 

.07 

.02 

T 

■  09 

T 

POSSUM  KINGDOM  DAM 

1.02 

T 

.04 

.11 

.12 

T 

.01 

.11 

T 

.11 

.52 

POST 

.55 

T 

.16 

.34 

•02 

.01 

POTEET 

.40 

T 

T 

.28 

.04 

.04 

.0  2 

.02 

POYNOR 

2.85 

.44 

T 

.06 

.22 

.68 

.45 

.04 

.12 

.34 

.04 

.17 

.06 

.23 

PRAOE  RANCH 

.96 

.21 

.48 

.01 

.11 

•  04 

.09 

.01 

.01 

PRESIDIO 

.20 

.06 

.14 

PRICE 

2.86 

.20 

.27 

.60 

.79 

.07 

.32 

.63 

PROVIDENT  CITY 

.71 

.66 

.03 

PUTNAM 

■  33 

.04 

.05 

.03 

.04 

.04 

.13 

GUANAH  5  SE 

.45 

T     T     T 

T 

T 

.03 

T 

.05 

.01 

.06 

.24 

.06 

QUITAQUE 

.16 

T 

T 

T 

T 

T 

.16 

QUITMAN 

2.29 

.55        T 

T 

.15 

•  06 

.45 

T 

T 

T 

.25 

.30 

.20 

T 

.33 

RAINBOW 

.81 

.43 

.01 

.01 

.09 

.05 

.01 

.10 

.11 

RANGER  PUMP  STATION 

1.14 

.07 

.07 

.15 

.65 

RAYMONDVILLE 

.05 

T 

T 

T 

.01 

T 

.02 

.02 

RED  BLUFF  CROSSING 

RED  BLUFF  OAM 

.14 

T 

T 

.03 

T 

.05 

T 

.06 

REFUGIO 

.38 

T 

T 

T 

.05 

•  03 

.02 

.06 

.03 

.05 

.04 

T 

T 

.06 

.04 

RENDHAM 

.70 

•  20 

.40 

.10 

RICARDO 

.12 

.07 

.05 

RICHARDS 

1.73 

T 

T 

.20 

.45 

.05 

.35 

T 

.18 

.06 

T 

1 

.30 

.14 

RICHARDSON 

2.27 

.42 

.11 

.32 

.34 

.04 

.09 

.95 

RICHLAND  SPRINGS 

•  91 

.15 

.45 

.08 

.05 

.16 

RICHMOND 

1.04 

.03 

T 

.13 

•  03 

.02 

.36 

•  08 

.30 

.02 

T 

.07 

T 

RILEY  6EN  RANCH 

.99 

.30 

.10 

.04 

.35 

.10 

.03 

•  03 

.04 

RINGGOLD 

1.28 

.10 

.06 

.62 

T 

.14 

.05 

.23 

.08 

RIO  GRANDE  CITY  1  E 

.04 

T 

T 

T 

.04 

T 

RIOMEDINA  2  N 

.39 

.15 

.12 

.12 

RISING  STAR 

.31 

.17 

.02 

.06 

•  04 

RIVERSIDE 

1.50 

.14 

T     .0* 

.23 

.02 

.11 

.09 

.22 

.07 

.25 

.02 

.19 

.12 

ROANOKE 

1.35 

.43 

.04 

.09 

.03 

.02 

.33 

.04 

.37 

ROBERT  LEE 

ROBSTOWN 

.34 

T 

T     .11 

T 

T 

.02 

.01 

.09 

.03 

.01 

T 

.04 

.03 

ROBY 

.47 

•  11 

.  12 

.24 

ROCKLAND  1  N 

4.02 

T 

.55   .01 

T 

.02   .01   »04 

T 

.14 

.60 

.15 

.39 

.09 

.60 

.37 

.47 

.09 

.07 

.38 

.05 

ROCKPORT 

.61 

T 

.42 

T 

.02 

.02 

.06 

.07 

.02 

ROCKSPRINGS 

.53 

.28 

T 

.25 

T 

T 

T 

T 

T 

ROCKWALL  3  WSW 

2.62 

.53 

.80 

.54 

.75 

ROOSEVELT 

ROSCOE 

.57 

.15 

.02 

.11 

.03 

.20 

.06 

ROSENBERG 

ROSS 

2.12 

.49 

.50 

.17 

.57 

•  09 

.16 

.14 

ROSSER 

2.96 

.90 

.05 

1.42 

.30 

.10 

.05 

.14 

ROTAN 

.51 

.04 

.11 

.16 

.10 

.10 

RUNGE 

.21 

T           ,01 

.05 

T 

.08 

.02 

T 

.05 

RUSK 

4.38 

T 

T 

.01 

.76 

.31 

.12 

.09 

1.03 

.11 

.50 

.40 

.09 

.96 

RUST  CIRCLE  BAR  RANCH 

SAB1NAL 

.27 

.27 

SALT  FLAT  CAA  AP        R 

.10 

T           .06 

T 

T 

.03 

T 

.01 

SAN  ANGELO  DAM 

.20 

.06   T     T 

T 

T 

.04 

T 

T 

T 

.03 

.01 

.06 

SAN  ANGELO  WB  AP        R 

.55 

T     .02 

T 

.01 

.05 

.01 

T 

T 

T 

T 

.46 

SAN  ANTONIO  WB  AP       R 

.51 

.02        T 

T     T 

.01 

.02 

T 

.01 

T 

T 

T 

.03 

.22 

.03 

.05 

.05 

SAN  BENITO 

.14 

.11 

.01 

.02 

SAN  MARCOS 

.56 

.07 

T 

.01 

.01 

.16 

.07 

.05 

.12 

SAN  SABA 

.97 

•  30 

.40 

.12 

.15 

SANDERSON 

.55 

.41 

.02 

.12 

SANDY 

.55 

.09 

.08 

.17 

.05 

.16 

SANGER 

1.23 

T 

.23 

.41 

.12 

.03 

.32 

.12 

SARITA 

.10 

.05 

.05 

SCHULENBURG 

1.44 

T 

T     T 

T     T 

T     .03 

T 

.82 

.20 

.07 

.04 

.03 

.08 

.04 

.06 

.05 

SEALY 

1.45 

.07 

.51 

•  06 

•  26 

.11 

.03 

.06 

.02 

.06 

.02 

.22 

SEGUIN 

.42 

.04 

T 

.02 

T 

T 

.01 

.16 

.04 

.09 

.02 

.04 

SEMINOLE 

.19 

.06 

.05 

T 

.05 

.03 

SEYMOUR 

.96 

•  04 

.34 

.50 

.10 

SHAMROCK 

•  51 

.09   .01 

.10 

T 

.04 

.26 

.01 

SHERMAN 

2*60 

.59   .01   T 

T 

.10 

.96 

.02 

•  14 

.37 

.03 

.06 

•  30 

SHERWOOD 

.00 

SILVERTON 

.30 

.03   T 

T 

T 

.27 

SINTON 

.32 

.09 

.06 

.09 

.06 

SLATON  5  SE 

.25 

.02 

•  02 

.16 

.03 

T 

SL10ELL 

1.20 

.11 

.13 

.31 

T 

T 

.32 

.33 

SLOAN 

.63 

.16 

.45 

•  05 

.  10 

.07 

SMITHVILLE 

.63 

T           T 

.10 

•  09 

T 

.12 

T 

.05 

.10 

T 

•  17 

T 

SNYDER 

.25 

T 

T 

T 

T 

.12 

.04 

•  04 

.05 

SONORA 

.53 

.10        T 

T 

T 

.26 

.02 

•  08 

.02 

.01 

•  02 

.02 

SPEARMAN 

.67 

•42   .10 

T 

T 

T 

T 

.15 

SP1NKS  RANCH 

.51 

.07 

.40 

.04 

SPRING  BRANCH  2  SE 

•  56 

T 

T 

T 

•  36 

.06 

.05 

.02 

.07 

SPUR  1  WNW 

.47 

.02   T 

T 

.02 

T 

T 

T 

.18 

.10 

.15 

T 

SPURGER  DAM  B 

2.66 

.07 

.34   .02   .01 

.01   T 

.02   T     .02 

.02 

.60 

.11 

.26 

.01 

.22 

.16 

.08 

.04 

.03 

.42 

.20 

STAMFORD  1 

.42 

.09 

T 

.06 

T 

.21 

.06 

STEPHENVILLE  3  NE 

.68 

.21 

.07 

•  24 

.16 

STERlEY 

STERLING  CITY 

.68 

.12 

.15 

.41 

STERLING  CITY  9  NW 

.63 

.10 

.06 

.13 

.34 

STRATFORD 

STRAWN  8  NNE 

.39 

.08 

.10 

T 

T 

T 

.11 

T 

T 

.10 

SUGAR  LAND 

1.20 

.07 

T     T 

T 

,12 

.10 

T 

.15 

T 

.  18 

.25 

.16 

.02 

T 

.03 

T 

SULPHUR  SPRINGS 

3.75 

.66 

.12 

1.57 

.30 

T 

.04 

T 

.57 

.21 

.08 

•  20 

TAHOKA 

.18 

.01 

T 

T 

.13 

.02 

.01 

.01 

TALPA 

.42 

.12 

.12 

•  10 

.06 

TAMP  ICO 

•  16 

T 

T 

T 

T 

.  16 

TARPLEY  1  E 

•  45 

T     T 

T         T 

T 

T 

T 

T 

•  45 

T 

T 

T 

T 

TASCOSA 

.40 

.30 

T 

T 

.10 

TAYLOR 

1.00 

.06 

T 

.01 

T 

.33 

.05 

T 

.03 

.01 

.16 

.18 

.04 

.04 

.07 

TELEGRAPH 
TELEPHONE 

•  64 

.48 

.04 

.10 

•  02 

TEMPLE 
TENNYSON 

1*34 
.59 

.35 

.59 

.05 

.05 

•  10 

.13 

T 

•  IS 

.40 

T 

T 

.OS 
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TERRELL 
TESCO 

TEXARK.ANA  DAM 
THORNTON 
THREE  RIVERS 

THROCKMORTON 

THURBER 
TOMBALL 

TO  YAH 

TRENT 

TRENTON 

TRICKHAM 

TRINIDAD  1  SW 

TRCY 

TRUBY 

TULIA 

TYLER  *  NE 
L'USARGE» 
UVALDE 
VALENTINE  10  WSW 

VALLEY  JUNCTION 
VALLEY  VIEW 

VAN  HORN 
VANCOURT 
VEGA 

VENUS 

VERNON 

VICTORIA  MB  AP  R 

VOSS 

WACO  WB  AP  R 

WACO  WASHGTON  ST  BRIDGE 
WAELDER  7  SSM 
WALLER  2  SSW 
WARREN 

washington  state  park. 

water  valley 

water  valley  11  ene 

waxahachie 

■ea-herford 

WEBB 

WELLINGTON 
WESLACO  2  E 
WHARTON 

'  DAM 
WHJTSETT 

WICHITA  FALLS  WB  AP     I 
WICHITA  VALLEY  FARM  29 
WILLIAM  HARRIS  RESVR 
WILLS  POINT 
WILSON  RANCH 

WINCHELL  2  WNW 

MINK  CAA  AP 

WINNSBORO 

WINTER  HAVEN  EXP  STA 

WINTERS 

WCLFE    CITY 
WOOOSBORO 
YOACUM 
YORK TOWN 
rSLETI 


1.17 
.85 
1.70 
3-9* 


DAILY  PRECIPITATION 


IE*-. 


Day  of  month 


10       11       12 


13      14       15 


16  I   17      18      19      20      21 


22      23      24 


25      26  I   27      28  ,   29      30 


1.17 

.06      .38 


.07 

.03 

■  14 

.( 
.11 

T 

•  09 

.10 

.06       . 

.01 

T 

•  OS 

.22       . 

•  16 

.10 

.21 

•*5 

T 

.32       T 

■  14 

.36 

.17 

.22 

T 

.20 

.75 

.05      .10      .10 


.11       .10 
.15 

.73      .23 

.22 

.03      .02 


.30 

.16 

.07 

.03 
.08 

.06 
.25 

.01 
.02 

.12  .15 
.11  .06 
.05       .03 


.07       .22 
T  .2*. 

.04       .03 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXA. 
ir  1957 


Day  Ol  Month 


ABILENE  WB  AP 


AMARILLO  W6  AP 
ANAHUAC  6  E 
ANGLETON  4  NE 
ATHENS  2  SSE 
AUSTIN  WB  AP 
AUSTWELL  WL  REF 
BALL1NGER  2  N 
BALMORHEA  EXP  PAN 
BAY  CITY  WATERWORKS 
BAYTOWN 
BEAUMONT 

BEAUMONT  EXP  FARM 
BEEV1LLE  5  NE 
BELTON  DAM 
BENBROOK  DAM 
BIG  SPRING 


BORGER  3  W 

BOWIE 

BRADY 

BRECKENRIDGE 

BRENHAM 

BRIDGEPORT 

BRONSON 

8R0WNF1ELD  2  E 

BROWNSVILLE  WB  AP 

BR0WNW0OD 

BUCHANAN  DAM 

BURNET 

CAMERON 

CANADIAN 


M1N 
MAX 


MIN 
MAX 


58   56 
38   36 


60   63 
42   36 


53   55 
32   29 


68   70 
48   52 


56   67 
48   52 


69   75 
53   52 


58   63 
38   36 


74   63 
49   50 


75   67 
43   43 


79   69   60 


59   50 
39   40 


73   77 
51   52 


60   55   52 


54   52 
32   32 


60   5  7 
41   40 


75   77 
50   52 


75   60   65 


70   60   70 


68   58   68 


68   70   57 


67   59   68 

42   40   42 


67   77   72 


78   74   75 


74   67   66 


77   65   75 
52   47   52 


66   70   58 


65   69   77 


71   78   79 
56   56   60 


77   78   71 


75   81   74 


67   74   54 


59   67   50 
44   43   43 


65   75   68 


75   71   70 
56   40   55 


61   56   55 


49   51   56 
36   36   27 


36   36   30 


65   50   54 


40   33   34 


66   53   68 


72   77   66 


62   73   62 


59   62   62 


63   60   60 
61   72   60 


63   83   88 


74   72 
47   51 


70   72   68 


69   67   77 


62   61   66 


72   72 
57   32 


78   61 
52   40 


79 

60   66 


31   33   53 


78   70   79 


68   69   77 


75   85 
63   63 


66   64   78 


36   60 
70 


68   74 
46   60 


43   58   56 


69   82   85 


29   27   27 


79   61 
54   40 


86   65   52 

44   41   41 


59 
31 

74 
49 

79 

60 

71 
18 

43 
27 

67 
35 

70 
34 

71 
54 

70 
27 

40 
12 

56 

30 

61 
36 

70 

33 

71 

54 

70 
25 

38 

13 

54 
30 

60 
30 

53 
35 

78 
47 

83 
60 

60 
15 

45 
21 

70 

36 

72 
36 

74 
36 

81 

59 

84 

31 

31 

74 
34 

70 
36 

81 
55 

83 
32 

35 
23 

60 
27 

77 

3a 

74 
53 

66 

53 

79 

64 

81 

40 

51 
34 

51 

35 

58 
34 

60 
36 

80 
59 

85 
21 

35 
20 

50 
28 

62 

44 

63 

45 

75 

50 

77 
42 

57 
30 

44 
33 

65 
31 

72 
34 

70 
52 

70 
27 

40 
27 

65 
36 

81 
67 

80 
66 

ai 

65 

71 
55 

61 
52 

76 
53 

67 

38 

70 

40 

70 
49 

79 
29 

43 
25 

55 
30 

78   52   75 
33   30   42 


34   33   46 


76   74 
51   53 


62   73   73 
51   61   52 


75   65 
61   46 


85  62  76 

50  53  36 

75  77  70 

54  61  48 

78  74  54 

55  52  44 

63  74  76 

50  62  48 

63  73  75 

51  57  48 

70  82  63 

50  58  50 


40   46   35 


58   49   30 


50   42 
26   19 


60   55   35 
34   20   20 


71   43   35 
35   25   21 


67   73   52 
48   50   39 


80   70   70 


47   39   33 


25   46   54 


35   26   50 


65   39   45 
35   30   30 


20   43   50 


41   45 
25   24 


47   44   53 
36   26   23 


26   14   19 


35   48   58 
25   22   27 


45   44   56 
33   27   27 


37   30   48 


55   42   53 


39   45 
27   27 


46   46   51 


50   41   46 
40   25   23 


51   40   43 
32   26   26 


27   18   23 


27   47 
17   22 


17   15   17 


50   43   60 
34   30   33 


40   34   47 


29   46   54 


26   42   53 


23   45   45 


42   33   44 


27   50   57 
15   13   27 


34   48 
21   21 


64 
28 

37 
25 

33 
21 

25 
14 

68 

38 

52 
36 

37 

30 

31 

17 

78 
23 

60 
20 

37 
13 

27 
10 

80 
63 

79 
59 

60 
36 

43 
33 

75 
33 

45 
28 

35 
20 

27 

15 

23   19   20 
36   50   58 


51   67   74 


60   52   73 


55   66   82 
33   50   56 


23   33   40 


55   65   65 
25   19   35 


54   61   71 
27   41   59 


25   47   58 


57   69   70 
36   56   66 


60   75   72 
39   54   57 


28  32  44 

59  67  75 

29  46  65 

55  65  73 

54  58  72 

28  39  57 

56  59  73 

29  40  56 

54  65  77 

32  47  54 

55  56  69 
27  36  53 

55  51  72 

25  39  50 

52  52  68 


19   40   40 


52   69   69 
36   52   55 


46   67   71 


30   29   40 


56   66   67 


50   70   72 
31   40   50 


54   63   71 
19   36   40 


51   70   75 
36   45   54 


57   58   72 


57   54   72 
20   31   50 


50   50   68 
22   32   45 


49   55   65 


68   77   79 
51   60   66 


55   48   66 
20   33   34 


55   66   70 
37   51   57 


56   72   75 


60   38 
29   25 


77   63 
62   36 


74   61   36 
49   28   29 


72   57 
42   35 


76   76 
66   38 


74   75 
64   37 


77   78 
65   38 


72   69 
60   30 


85   78 
62   43 


68   69 
53   31 


71   63 
62   35 


67   40 
30   22 


60   43   54 


52   43 
16   15 


70   30 
30   20 


45   29   29 


6  0 
27 

36 

24 

61 
30 

72 
65 

72 
30 

40 
30 

75 

60 

60 
25 

35 

2  5 

67 
60 

69 
31 

57 
32 

70 
36 

48 
22 

38 
22 

82 
65 

66 

45 

55 

43 

70 
55 

63 
27 

36 
30 

70   55   46 
55   30   31 


72   50   44 
50   29   34 


50   25   29 
22   20   20 


67   30   26 
27   20   19 


53   58   55 
40   43   45 


26   19   37 


48  62  63 

43  48  52 

63  61  61 

45  51  51 

45  44  42 

40  32  36 

58  37  37 

36  33  35 

60  62  58 


63   36   30 
30   24   22 


67   57   36 
39   26   27 


52   65   58 
40   49   46 


62   59   63 
44   49   55 


42   47   50 


49   63   63 
43   47   50 


45   46   35 
35   30   29 


26   25   22 


34  32   33 

65  54 

33  36 

40  30 

30  25   23 


28   19   37 


34   26   25 


48   27   28 
21   19   19 


48   53   41 
39   36   36 


58   43   36 
33   24   24 


37   45   42 


64   31   24 

17   17   17 


74   78   80 


30   27   23 


52   40   35 
34   29   30 


53   41   37 


35 
30 

55 
35 

41 
30 

42 
28 

e3 

46 

57 

46 

63 
44 

71 

45 

39 
27 

56 
30 

70 

56 

70 

58 

76 

58 

79 

64 

45 

36 

52 
42 

45 
36 

53 
42 

68 
50 

80 

54 

45 
34 

42 
34 

58 
37 

59 

40 

79 
52 

75 
52 

70 

57 

B2 

65 

SO 
58 

71 
58 

80 
56 

70 
57 

45   69   80   55 


57   42 
34   3  5 


43   40 
32   32 


80   90 
50   56 


52   56 
40   48 


39   47 
28   35 


38   48 
28   33 


35   54 
28   32 


34   52 
30   32 


51   42 
33   34 


35   53 
27   32 


69   49 
39   39 


25   30   31   31 


26   29   29 


60   82   81   82 
52   69   69   69 


21   21   21 
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DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
JANUARY  1967 


ELECTRA 

ENCINAL  3  NW 

FALFURR1AS 

FLATONIA 

FLOYDADA  2  SW 

FOLLETT 

FORT  STOCKTON 

FORT  WORTH  WB  AP 

FORT  WORTH  LEONARD  SLOG 

FREDERICKSBURG 

GAINESVILLE 

GALVESTON  WB  CITY 

GALVESTON  WB  AP 

GATESVILLE 

GILMER  2  S 

GLAOEWATER 

GOLIAD 

GONZALES  2 


GRAPEVINE  DAM 

GREENVILLE  2  SW 

HALLETTSVILLE 

HARLINGEN 

HASKELL 

HENDERSON 

HENRIETTA 

HEREFORD  1 

HICO 

HILLSBORO 

HONDO 

HORDS  CREEK  DAM 

HOUSTON  WB  CITY 

HOUSTON  WB  AP 

HUNTSVILLE 

IOWA  PARK  EXP  STATION 

JACKSBORO 

JACKSONVILLE 


Day  Of  Month 


64   57  50 


82   73   68 
34   34   50 


81   77   68 
44   50   54 


63  52  65 

36  37 

54  49 

30  27  30 

71  57  75 

36  37  39 

61  48  57 

41  38  42 

69  59  51 

41  39  40 


67   57 
33   45 


71   59 
58   50 


71   59 
57   50 


MAX 
MIN 

63 
38 

58 
35 

MAX 
MIN 

64 
31 

53 

33 

MAX 
MIN 

64 
36 

58 
38 

MAX 
MIN 

74 

39 

MAX 
MIN 

84 
39 

75 
51 

69   65   78 
48   52   54 


74   67 
43   43 


62   60   53 
35   38   35 


68   60 
40   38 


65   60   49 
42   37   37 


69   61   46 
39   36   36 


38   43   52 


82   83 
57   45 


63   56 
35   39 


69   58   57 
44   35   37 


MAX 
MIN 

72 

56 

58 
48 

MAX 

MIN 

74 
55 

57 
48 

MAX 
MIN 

75 
43 

63 

45 

MAX 

MIN 

58 
37 

52 
35 

MAX 
MIN 

61 
38 

57 

37 

MAX 
MIN 

76 
43 

50 
36 

MAX 

MIN 

75 

55 

65 

40 

72   72 
48   58 


70   66   77 


60   71   51 


70   73 
39   55 


67   69 
57   61 


69   70 
57   61 


76   81 
57   65 


76   74 
53   54 


67   49 
42   44 


59   70   49 


79   75   76 


83   86 
59   60 


66   56 
40   39 


79   74 
36   46 


69   57 
39   40 


59 

37 

75 
55 

75 
55 

85 
51 

84 
67 

09 
66 

81 
62 

81 

65 

63   79 

40   59 


70   72 
65   65 


72   72 
63   64 


80   80 
56   51 


74   82 
64   65 


71   84 
54   61 


11   12   13   14   15   16   17   18 


65   78 
41   53 


66   79 

58   63 


76 

48 

59 

49 

67 
54 

65 

54 

77 
64 

52 
39 

56 
42 

55 
36 

75 
44 

83 
56 

64 
41 

56 
43 

57 
38 

79 
52 

84 

60 

73 
47 

70 

44 

62 

40 

70 
50 

79 

59 

73 
45 

65 

47 

78 
50 

80 
54 

76 
45 

74   50   65 
40   36   48 


81   49   69 


83   36   49 
24   25   30 


60   73 
39   47 


5  7   64 
43   57 


70   58   64 
48   44   57 


74   49   74 
28   27   35 


30   31   32 


74   53   71 
4  5   42   49 


78   52   75 
39   38   47 


84   34   57 
23   23   30 


73   48   73 
2  5   2  9   34 


81   35   46 
23   22   30 


80   34   43 
21   21   31 


74   52   70 
40   36   47 


83  34  62 
23  24  31 

76  45  59 

32  31  44 

84  30  49 
19  19  29 

66  40  64 

16  18  38 

80  49  72 

36  26  35 

78  40  47 

27  27 

83  60 

43  42  43 

83  42  57 

26  27  31 

70  5  5  70 


69   55   70 
45   40   53 


78   49   64 


63   53   72 
20   26   32 


83   52   72 
19   25   34 


64   40   58 


72   64   59 
45   33   45 


75   85   85 
52   59   59 


80   78   52 
30   20   18 


22   11   11 


72   65   35 
39   30   26 


80   75   56 
42   40   33 


67   71   57 
61   5  7   44 


68   72   59 
61   58   45 


52   34 
30   29 


67   45 
40   36 


72 
15 

70 
18 

77 

2  9 

40 
25 

69 
33 

37 
29 

79 

45 

74 
48 

78 
25 

51 
23 

67 
50 

50 
41 

68 
52 

53 

41 

6  9 
54 

56 

40 

49 

34 

23 

24 

62 

24 

37 
23 

62 

36 

39 

30 

70 
50 

50 
39 

60   41 
36   29 


37  32  33 

39  47  55 
30  23  30 

29  46  50 

10  6  9 

21  20  40 

5  5  13 

43  31  41 
21  12  16 

28  48  54 

18  16  23 

33  26  48 
23  17  23 

40  45  53 
23  19  16 

32  23  46 

21  12  18 

44  44  50 
37  29  40 

45  43  49 
37  28  35 

34  46  55 
23  16  16 


28   15   15 


42   45   57 
33   27   25 


30   23   21 


33  47  57 

24  13  17 

32  25  48 

18  15  22 

31  25  47 
22  13  17 

40  48  56 

30  22  18 

87  50  44 

39  32  32 

32  25  47 


28   16   24 


33   23 
19   15 


25   20   45 


32   47   54 


34  29  48 
25  17  21 

51  38  50 

33  26  19 

35  27  47 
17  14  19 

41  47  55 
30  26  34 

42  46  53 
30  2  5  2  8 

41  34  44 

33  20  20 

30  50  56 

19  12  16 

32  47  54 

19  15  23 

36  41  41 
24  13  28 

41  43  53 

32  19  19 


55   55 
30   43 


60   72 
40   51 


54   68 
25   22 


50   47   59 


49   66 
10   32 


56   52 
30   41 


50   67 
38   49 


60   68 
48   60 


60   68 
46   58 


55   71 
30   46 


74   73 
57   64 


33   50   60 


54   70 
37   50 


53   72 
25   45 


50   67 
36   50 


72   73 
54   59 


73   84 
60   65 


52   68 
38   39 


48   68 
37   44 


55   63 
20   30 


72   72 
52   55 


56   71 
40   50 


75   76 
58   65 


69   76 
36   53 


70   74 
41   53 


80   84   52 


41   64 
19   26 


42   35 

12   13 


61 
30 

49 

63 
40 

66 
30 

35 
2  4 

33 

24 

33 
26 

48 
33 

43 
28 

32 
27 

32 
28 

52 

31 

66 
25 

34 

26 

50 
34 

46 
25 

30 
27 

33 
28 

56 
31 

55 
33 

58 
33 

42 
32 

36 

30 

61 
32 

57 
23 

35 

23 

48 
33 

40 
24 

28 

24 

31 
24 

52 
37 

51 
44 

58 

48 

61 
52 

71 
54 

71 
54 

51 
39 

5  0 
43 

59 
48 

62 
52 

71 
55 

72 
55 

44 

27 

47 
32 

45 
30 

34 
26 

42 
27 

53 
37 

70   70 
63   29 


75   71 
68   38 


61   32   35 


70   40 
40   28 


74   64 
59   31 


85   90 
69   48 


77   47 
46   23 


69   47 

45   30 


75   52 
50  22 


65   36 
11   17 


71   59 
41   26 


73   65 
64   27 


72   71 
54   31 


73   35 
34   22 


71   44 
36   23 


26   27   28 


55   61   59 


28   28 
12   15 


39   12   15 


43   45 
30   38 


56   55   47 


57   54 
38   37 


50   31 
30   26 


55   52 

44   36 


66   2  6 
25   20 


52   30 
28   21 


59   29   24 


48   30 
26   24 


44   45 

36   28 


54   2  5 
21   21 


53   33 
21   21 


65 
28 

37 
29 

37 
19 

68 
42 

68 

45 

60 

70 

45 

67 
51 

71 

51 

70 
50 

51 
38 

54 
44 

64 
25 

41 
28 

49 
34 

65 
18 

25 

17 

21 

77 

31 

61 
39 

54 

40 

56 
33 

39 
33 

53 

39 

57 

33 

43 
33 

40 
33 

60   50   58 


39 

38 

3  0 

30 

70 

7* 

62 

65 

71 

73 

62 

64 

41 

56 

31 

35 

40 

36 

68 
40 

55 

41 

-5 
40 

63 
39 

77 

54 

55 
46 

80 

50 

59 
40 

70 

50 

48 
38 

55 

42 

31 
22 

55 
30 

39 
30 

39 

30 

48 

3  0 

44 
35 

36 
33 

53 
34 

34 

28 

54 
31 

44 
32 

40 
32 

33 
30 

53 

33 

44 
31 

40 
33 

62 

35 

77 
50 

53 
40 

67 

45 

86 
47 

82 

68 

88 
69 

87 
65 

31 

21 

64 
31 

35 
29 

39 

29 

63 

39 

68 
46 

47 
41 

56 
42 

31 
21 

47 
29 

34 
29 

36 
30 

39 
12 

63 

17 

42 
19 

40 
29 

58 
28 

59 
36 

42 
30 

61 

34 

34 
28 

57 
33 

45 
33 

41 
35 

45 
39 

60 

44 

70 
45 

55 
46 

32 
21 

65 
31 

42 
31 

42 
31 

78 

49 

80 
56 

68 

57 

80 
62 

77 
51 

81 
59 

69 
57 

83 
63 

44 
41 

69 

44 

69 

47 

56 
49 

40 
25 

44 
32 

33 
29 

53 

32 

45 
24 

49 
32 

37 
29 

53 
33 

41   40   41 
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DAILY  TEMPERATURES 


JUNCTION    CAA    AP 


KERRVILLE 

KINGSV1LLE 

KIRBYV1LLE  FOREST  SERVICE 

KNOX  CITY 

LA  PRYOR 

LA  TUNA  1  S 

LAKE  COLORADO  CITY 

LAKE  KICKAPOO 

LAMESA 

LAMPASAS 

LAREDO  MB  AP 

LAVON  DAM 

LEVELLAND 

LIBERTY 

LINDALE  5  SE 

LITTLEFlELi, 

LIVINGSTON 

LLANO 

LONGVIEn 

LUBBOCK 

LUBBOCK  KB  AP 

iU'rlic  CAA  AP 

LULINO 

«AC/ISC*V,'L.£ 

ALL 

•  .1* 


Day  Of  Month 


62   62   66 


70   70 
51   53 


74   75 
46   51 


61   51 
37   34 


65   57   59 


57   50 
36   35 


55   51 
38   27 


73   62   54 


78   69   66 


60   47 
38   37 


66   68 
28   27 


75   56 
45   47 


43   37   37 


74  72  63 
47  46  45 

60  72  50 

41  45  44 

80  79  76 

50  50  56 

62  74  72 
50  36  31 

84  82  84 

63  55  58 

75  73  72 
55  46  47 


59   60   63 


63   67   61 


29 

34 

31 

76 
49 

70 
42 

57 
41 

7  9 
52 

63 

39 

6  0 
62 

77 
44 

64 
36 

45 

36 

51 
29 

34 

16 

6] 

66 

47 

33 

37 

60 

'.  I 

77 

19 

64 
43 

33 

50 

69 

19 

60 

14 

69 

4/ 

65 

J  7 

32 

67 

10 

'.  i 

54 

41 

64 

40 

4', 

63 

15 

4  | 

19 

'•  1 
1. 

90 

44 

66 

IB 

99 

■•4 

9  J 

14 

69 

19 

63 

90 

N 
)  1 

II. 

M 

-  i 

'.< 

90 

4« 

92 
91 

99 

I.U 
4  1 

61 

4/ 

59 
39 

48 

40 

<>6 
33 

66 

37 

71 

41 

57 

44 

al 

51 

84 

63 

70 
42 

51 
42 

69 
33 

70 
35 

78 
50 

68 
50 

72 

46 

55 
45 

59 
28 

60 
28 

76 

46 

57 
47 

7  5 
44 

60 
43 

44   46   44 


57   56   64 


77   63   66 
47   47   48 


70   79   70 


79   76   75 


63   72   79 

■I         /'l  14 


62   60   66 
64   './   69 


10   11   12   13   14 


79 
55 

87 
55 

78 
35 

65 
34 

79 
55 

87 
51 

52 

35 

63 
34 

77 

49 

32 
64 

78 
34 

46 
32 

65 

36 

72 
46 

79 
23 

38 
23 

76 

61 

85 
64 

87 
44 

57 

41 

69 
40 

75 

52 

84 
36 

50 
35 

69 
64 

89 
63 

89 
49 

58 

46 

77 
55 

80 
63 

75 
48 

54 
34 

78 
52 

6  2 
59 

77 
22 

62 

27 

73 
54 

85 

72 
46 

60 
44 

69 

46 

65 
52 

58 

47 

67 
37 

73 
36 

76 

54 

78 
26 

42 
26 

56 
36 

70 

55 

74 
20 

31 
21 

73 

70 

74 

39 

34 

46 

26 

26 

69 

56 

rs 

61 

81 
34 

44 
30 

85 
62 

92 

62 

71 
50 

59 
50 

65 
35 

75 
61 

84 
23 

37 
23 

71 
40 

72 

39 

62 
25 

70 
31 

6  9 
58 

78 

62 

82 
47 

60 
39 

62 

37 

75 

6  2 

80 
29 

38 
27 

67 
32 

65 

70 
24 

42 
27 

65 
52 

79 
64 

81 

43 

54 
32 

72 

40 

82 

4  1 

88 
36 

48 
34 

66 
40 

78 
65 

80 
31 

43 
31 

72   70   72 


66   79   81 
48   59   64 


52   52   64 


75   76   78 


61 

72 

66 

1 

hi 

44 

44 

41 

)  / 

6  i 

ri 

99 

62 

Li 

77 

4  5 

18 

42 

60 

i.; 

n. 

71 

82 

91 

16 

41 

39 

99 

5  8 

16 

51 

61 

67 

76 

If 

1 

II 

14 

91 

/4 

77 

/O 

la 

77 

':  1 

66 

69 

61 

15   16 


24   32   33 


67   47   58 
34   31   45 


82   49   51 
40   36   37 


80   64   62 
56   32   37 


67   71   81 


81    42    4  7 


35   34   37 


74   38   61 


70   56   7V 

M  52  99 


36   35   34 


59   59 
43   37 


38   32   31 


B2 

50 

75 
51 

74 

38 

79 

41 

83 
54 

65 
62 

75 
51 

73 
53 

71 

33 

67 
22 

76 

43 

74 
45 

71 
39 

72 
42 

76 
39 

81 
24 

69   58   33 
33   22   22 


35   25   22 


78   68 
32   22 


79   58   43 
31   22   19 


70   58   43 
45   42   37 


66   74   57 


)l   20 


76   I  I   60 
36   60   46 


B5   03   81 

60   39   4  7 


25   44   49 


23   19   II 


39   32   46 
32   25   21 


51 

16 

56 
12 

50 
39 

71 
46 

47 
16 

55 

10 

51 
40 

65 
45 

44 
16 

53 
21 

52 

23 

66 

46 

25 
14 

47 
14 

56 
28 

52 

37 

36 
26 

.45 

24 

57 
27 

70 

34 
19 

40 
15 

54 
18 

59 

40 

46 

30 

54 
31 

67 
47 

62 
53 

46 
21 

55 
20 

56 
25 

68 

38 

49 
14 

55 
20 

52 
37 

6E 
37 

46 
28 

53 
27 

49 
42 

67 
41 

49 

20 

52 
29 

68 
38 

62 
27 

29 

16 

50 
12 

54 
13 

63 
34 

24 
15 

47 
17 

51 
26 

50 
39 

26 
9 

46 

8 

50 

11 

55 
21 

34 
19 

46 
19 

54 
19 

56 
39 

45 
31 

56 
35 

53 

43 

75 
45 

26 

13 

47 
16 

54 
18 

51 

37 

48 
9 

50 
25 

61 
28 

67 
35 

38 
23 

47 
21 

56 

24 

59 

44 

30 
16 

45 
16 

53 

25 

52 
36 

27 
13 

44 
13 

46 
13 

48 
20 

36 
19 

47 
21 

55 

29 

56 
38 

35 
19 

48 
18 

51 
22 

61 

38 

35 
16 

46 
21 

54 
25 

54 

36 

28   20   26   35   52 


52   51   53 


49   56 
16   19 


16   20 
48   55 


54   66   70 
25   23   35 


24   51   62 


54   60   73 


45   69   72 


55   72 
27   45 


52   70   69 


67   75   76 


53   40 
30   36 


69   37   37 


73   73   44 


70   36 
29   32 


59   38   64 


71   39   43 
34   31   36 


64   34   33 


50   29   30 


65   54   64 


69   68   37 


67   54   60 


4  1   19   19 


63   50 

37   43 


76   75   46 


27   28   29   30   31 


57   36 
32   31 


69 

32 

39 

34 

55 
30 

6  4 
32 

77 
44 

54 

40 

59 
49 

58 

-6 

59 

34 

45 

40 

59 
43 

65 

46 

36 
22 

67 
32 

63 
20 

24 
19 

69 
42 

57 
41 

69 
38 

62 

44 

60 
31 

60 
32 

63 

31 

67 
35 

56 

24 

41 

25 

68 
25 

31 
16 

45 
22 

34 
23 

53 
20 

26 
20 

54 
22 

39 
23 

69 
20 

38 
18 

68 

30 

36 
30 

52 
33 

47 
29 

63 
47 

63 
47 

66 
52 

57 
45 

68 
26 

37 
25 

45 
34 

43 
27 

39 
21 

62 

27 

52 

16 

29 

16 

75 
35 

49 

35 

48 

40 

60 
47 

69 
28 

37 

28 

42 
36 

44 
34 

39 
11 

40 
20 

62 

14 

36 
15 

48   55   55 


45   46 
37   42 


42   23   28 
16   16   17 


51   50   47 
42   45   42 


39   34   34 


51   40   39 
39   32   32 


67   59   56 


49   38   3  7 
35   31   30 


42   45   43 


57   38   34 
36   30   26 


67   25   20 

21    16   16 


62   62   63 


56   58   52 
17   3  6   4  1 


62   7  1   01 


60   49   4  <) 
19   26   24 


31  35  33 

44  69  75 
37  42  42 

45  59  59   52 


59 
41 

87 
57 

85 

47 

85 
54 

79 
52 

76 
66 

76 
53 

Si 

5  5 

61 
24 

55 
29 

36 

26 

55 
32 

58 

43 

65 

51 

62 

45 

62 

4  5 

65 

34 

54 
32 

62 

38 

59 

32 

34 
24 

74 
31 

41 
29 

41 

2  5 

32 
22 

48 
31 

34 
28 

40 
29 

30 
21 

69 
29 

39 
30 

37 
30 

35 

30 

63 
34 

56 
35 

42 

35 

73 
45 

69 
55 

69 
48 

74 
53 

34 
29 

53 

32 

44 
32 

42 
33 

68 
29 

58 
25 

39 
25 

50 

33 

60 
50 

76 
53 

82 
55 

70 

55 

39 
36 

67 
39 

56 

37 

44 
41 

36 
16 

58 
23 

46 
21 

40 

29 

50 

44 

74 

46 

72 

47 

63 
52 

38 
30 

56 
36 

57 
37 

47 
39 

42 

37 

68 

41 

54 

40 

47 
40 

69   48   36   51 
26   27   29   33 


74   74.   53   62 


38   59   64   45 
35   38   38   38 


55   64   52   56 


51   56   49   52 


76   79 
46   63 


55   62 

78   79 


78   90   61 
50   69   63 


76   67   55   56 
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Table  5  •  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
JANUARY    1957 


Day 

Oi  Month 

0> 

Station 

S 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

3 

> 
< 

MC  COOK 

MAX 
MIN 

79 

49 

73 
46 

82 
56 

85 
59 

60 
57 

87 
66 

84 
62 

90 
64 

90 
62 

75 
52 

56 
50 

76 
52 

83 
58 

87 
54 

65 
55 

62 

35 

44 
33 

55 
33 

64 

46 

84 
56 

65 
64 

87 
67 

80 
49 

56 

40 

64 
50 

62 

53 

63 
53 

75 
47 

9  0 
66 

81 
53 

90 
70 

76.6 
53.5 

MC  KINNEY 

MAX 
MIN 

61 
41 

53 
37 

53 
38 

68 
45 

63 

47 

59 
46 

59 

30 

76 
53 

60 
59 

71 
21 

45 
27 

68 

34 

64 

37 

64 
29 

32 
21 

30 
20 

47 
13 

55 

20 

46 
32 

71 
42 

71 
57 

68 
32 

33 
15 

45 
32 

42 
30 

31 
27 

31 
28 

44 
30 

50 
34 

41 
31 

51 
39 

53.9 
33.8 

MEMPHIS 

MAX 
MIN 

63 
38 

55 
34 

51 
31 

60 
29 

49 
39 

43 
36 

61 
33 

75 
30 

76 

44 

76 
20 

29 
16 

52 
29 

74 
28 

66 

20 

37 
21 

31 

13 

27 
13 

SI 
16 

55 
20 

55 

20 

71 
29 

76 
38 

53 

16 

37 

18 

61 

16 

22 

15 

21 
15 

27 
18 

51 
22 

41 
24 

32 
32 

50.9 
25.1 

MEXIA 

MAX 
MIN 

75 
41 

64 
43 

53 
40 

65 

43 

73 
46 

57 
46 

66 

42 

65 
42 

74 
59 

78 
30 

40 
26 

46 

31 

63 
43 

69 

35 

36 
33 

34 
27 

29 

18 

46 
19 

48 
28 

53 

35 

68 
50 

71 
65 

69 
27 

38 

27 

45 
36 

45 
30 

33 

30 

36 
32 

65 

35 

49 
35 

43 
36 

55.0 
36.5 

MIAMI 

MAX 
MIN 

56 

19 

54 
20 

48 
21 

50 
30 

40 
33 

49 
32 

59 
33 

62 
36 

73 
50 

71 
9 

26 
10 

55 

24 

60 
28 

60 
12 

39 
13 

27 
5 

21 
6 

44 
18 

54 
15 

52 
29 

63 
35 

70 

15 

28 
9 

37 
13 

58 
4 

23 

6 

19 

10 

34 
12 

69 
20 

34 
19 

42 

24 

47.6 
19.7 

MIDLAND  WB  AP 

MAX 
MIN 

55 

37 

58 
42 

58 
37 

66 

41 

66 

35 

65 

43 

73 
42 

75 
46 

77 
40 

43 
29 

63 
32 

77 
39 

SO 
39 

65 

28 

51 
24 

30 
17 

43 
14 

46 
16 

53 
34 

67 
29 

73 

41 

57 
33 

43 
28 

67 
34 

44 
24 

28 

21 

30 
22 

72 
29 

55 

33 

39 
31 

55 
36 

57.4 
32.3 

MIDLAND  4  ENE 

MAX 
MIN 

MINERAL  WELLS  CAA  AP 

MAX 
MIN 

62 
39 

51 
38 

63 

40 

69 

46 

50 
44 

65 

40 

60 
36 

81 
50 

86 
32 

35 
23 

52 
26 

75 
35 

67 
37 

45 
27 

36 
24 

26 
16 

49 
15 

57 
19 

50 

33 

72 
42 

73 
53 

68 
28 

35 
25 

55 
31 

41 
25 

29 
23 

29 

24 

50 
26 

50 

32 

36 
31 

51 
35 

53.6 
32.2 

M  I  SS I  ON 

MAX 
MIN 

80 
49 

79 
46 

76 
45 

80 
58 

62 
60 

79 
63 

66 
65 

83 
64 

63 
61 

68 

62 

67 
52 

55 

51 

77 
54 

84 
57 

85 
55 

81 
38 

39 

34 

44 
34 

54 
41 

66 

49 

84 
59 

64 
66 

90 
52 

55 
41 

54 

42 

62 
52 

70 
56 

83 
49 

74 

50 

86 

57 

79 

58 

73.9 
52.3 

MONTAGUE 

MAX 

MIN 

60 
38 

53 

35 

59 
37 

63 

46 

53 

39 

52 

41 

58 

36 

75 
48 

82 
51 

51 

17 

50 
25 

70 
32 

66 
32 

56 
22 

31 
22 

26 

17 

48 
13 

53 
22 

49 
32 

68 

39 

71 
51 

70 
30 

31 
21 

47 
29 

47 
21 

25 
20 

28 
19 

40 
24 

47 
30 

33 
23 

50 
33 

52.1 
30.5 

MOUNT  LOCKE 

MAX 
MIN 

54 
41 

56 
32 

53 
39 

50 
36 

65 

39 

61 
46 

67 

46 

63 
50 

62 
50 

59 
30 

64 
36 

69 
39 

66 
52 

63 

50 

64 
49 

59 

23 

36 
11 

39 

20 

53 
26 

58 
39 

58 
40 

57 
27 

40 
30 

56 
39 

58 
44 

65 

60 
45 

61 
44 

56 

42 

59 

39 

59 

44 

57.8 
38.4 

MT  PLEASANT 

MAX 
MIN 

75 
36 

62 

32 

45 
35 

52 

40 

70 
45 

63 

43 

57 
30 

60 
32 

76 
58 

82 
26 

36 
26 

65 

34 

45 
30 

60 
37 

42 
35 

39 
26 

29 

12 

46 
16 

52 

20 

46 

25 

63 
48 

66 
61 

69 
28 

39 
29 

40 
36 

44 
35 

42 

3* 

39 
34 

52 
36 

SO 
38 

41 

37 

53.3 

34.0 

MULESHOE  1 

MAX 
MIN 

65 
25 

47 
33 

55 
29 

57 

31 

59 
27 

56 
29 

60 
25 

66 

27 

70 
48 

70 
20 

40 
22 

63 
34 

70 
36 

74 
25 

70 
20 

36 

12 

25 
6 

47 

7 

46 

7 

55 

21 

64 

22 

67 
31 

36 
19 

41 
21 

58 

14 

36 

13 

24 
15 

40 
15 

65 

19 

45 
19 

40 
30 

53.3 

22.6 

MUNDAY 

MAX 
MIN 

57 
34 

52 
37 

63 

37 

66 

45 

50 
38 

63 
41 

67 
37 

77 
52 

83 
38 

38 

22 

61 
26 

77 
38 

70 
32 

66 

22 

35 
21 

29 
18 

51 
12 

55 
20 

50 
37 

66 
37 

75 
46 

66 

34 

35 

22 

67 
31 

57 
23 

24 
20 

26 
19 

57 
24 

S3 

30 

35 
29 

53 
32 

5S.7 
30.6 

NACOGDOCHES 

MAX 
MIN 

79 
32 

68 
36 

52 
35 

64 
43 

77 
49 

77 
47 

64 

43 

65 
43 

76 
45 

62 
40 

S3 

31 

46 

31 

56 

32 

76 

49 

55 
37 

44 
33 

43 
14 

46 
14 

57 
17 

53 
27 

70 
50 

70 
54 

70 
30 

40 

30 

45 
37 

50 

44 

48 
40 

45 
39 

69 

44 

70 
45 

48 
44 

60.2 
37.3 

NEW  BRAUNFELS 

MAX 
MIN 

75 
44 

62 

49 

69 
51 

80 

61 

76 
46 

70 
57 

70 
51 

78 
61 

82 
56 

80 

41 

52 
37 

70 
50 

73 
45 

73 
46 

58 
38 

48 
28 

50 
25 

52 
22 

58 
35 

71 
54 

73 

63 

77 
67 

72 
36 

63 
35 

63 

45 

54 
36 

41 

37 

55 

36 

62 

54 

54 

41 

52 

43 

65.0 
45.0 

NEW  GULF 

MAX 
MIN 

75 
49 

72 

48 

58 
46 

70 
57 

77 
54 

80 
54 

76 
60 

67 
60 

76 
65 

78 

44 

58 

40 

53 
40 

76 
53 

78 
60 

66 
46 

48 
34 

36 
24 

43 
20 

56 

27 

63 
45 

76 
62 

79 
68 

76 

34 

-2 
34 

46 
40 

58 

47 

54 
43 

50 
42 

76 

44 

79 

51 

66 
51 

65.0 
46.6 

NIXON 

MAX 

MIN 

75 

42 

71 
52 

80 
62 

79 

51 

83 
63 

86 
65 

64 

41 

51 
39 

70 
48 

79 
49 

60 
38 

42 
31 

46 
25 

55 

25 

61 

40 

73 
56 

74 
64 

78 
66 

71 
35 

50 
37 

60 
48 

54 
35 

40 

36 

56 
36 

66 
52 

53 
39 

55 

44 

65.0 
45.2 

OLNEY 

MAX 

MIN 

57 
36 

52 
36 

62 

36 

65 

37 

56 
35 

55 
33 

59 
31 

77 
49 

64 
53 

53 
20 

56 
26 

74 
33 

67 
35 

57 
23 

32 
22 

30 
16 

48 
16 

55 

15 

50 
31 

70 
40 

75 
S3 

69 
35 

35 

22 

58 

30 

53 
20 

25 

20 

30 
23 

53 

20 

SO 

30 

34 
29 

S3 

32 

54.6 
30.2 

OZONA 

MAX 
MIN 

65 
33 

64 
41 

59 
48 

69 

45 

72 
37 

75 
48 

70 

37 

71 

48 

60 
51 

74 
32 

64 

33 

69 
46 

83 
49 

75 
33 

68 
31 

40 
20 

46 

16 

50 
15 

48 
34 

70 
36 

65 
42 

65 

50 

50 
32 

60 
35 

59 
33 

50 
28 

45 
26 

59 

31 

55 
40 

49 
37 

61 

44 

62.3 
36.5 

PADUCAH 

MAX 
MIN 

55 
33 

55 
33 

65 

30 

57 
38 

51 
34 

65 
38 

62 

31 

76 
50 

76 
44 

48 
16 

57 
22 

75 
30 

80 
29 

74 
17 

36 
16 

24 

11 

51 
12 

54 
22 

60 
29 

62 
36 

73 
36 

67 
24 

35 
17 

65 
31 

SO 
15 

20 
14 

27 
IS 

59 
20 

60 

25 

38 
25 

53 
32 

56.0 
26.8 

PALACIOS  CAA  AP 

MAX 
MIN 

70 
57 

62 
50 

75 
54 

76 
56 

75 
57 

76 
62 

72 
65 

76 
64 

76 
66 

70 
46 

55 

43 

70 
54 

74 
55 

70 
51 

53 

40 

41 
30 

45 
26 

56 
25 

64 
36 

75 

58 

75 
63 

75 
48 

49 

37 

50 

42 

63 

46 

57 
46 

52 

43 

72 
43 

76 

52 

74 
51 

78 

57 

66.3 
49.3 

PALESTINE 

MAX 

MIN 

77 
42 

65 

41 

50 
38 

62 

42 

75 
49 

62 

49 

69 

45 

66 
45 

76 
63 

81 
33 

62 
30 

47 
32 

59 
46 

74 
44 

44 
37 

40 
29 

32 
16 

47 
17 

55 
28 

55 

37 

65 
54 

71 
63 

69 

29 

39 
29 

44 
36 

47 
34 

45 
36 

41 
37 

67 
39 

65 
40 

47 

40 

58.1 
36.7 

PAMPA 

MAX 
MIN 

50 
30 

50 

31 

52 

31 

39 
33 

45 
31 

56 

31 

62 

33 

72 
33 

69 

10 

50 
10 

56 

10 

60 
29 

62 

10 

40 
10 

23 

4 

24 
6 

43 
6 

50 
23 

52 
23 

65 
23 

65 

35 
12 

36 
12 

56 

7 

32 

5 

16 

7 

34 
9 

66 

11 

35 

19 

35 
19 

53 

24 

46.0 
1S.1 

PANTHER  JUNCTION 

MAX 
MIN 

68 
40 

61 

43 

69 
41 

76 

43 

79 
49 

76 
65 

73 
38 

69 
33 

76 

52 

60 
56 

80 
60 

77 
54 

59 
26 

36 
21 

52 

25 

62 
29 

70 
39 

72 
36 

72 

46 

58 
32 

61 

72 
35 

SO 
37 

77 
44 

75 

52 

69.3 
41.6 

PARIS 

MAX 
MIN 

69 

40 

61 
33 

48 
33 

49 
37 

58 
43 

48 
43 

54 

30 

58 
30 

71 
57 

76 
18 

34 

16 

43 
31 

65 
32 

53 
30 

37 
29 

32 

19 

22 
13 

45 
16 

52 
25 

46 
32 

62 

42 

67 
61 

66 
24 

36 
24 

42 
32 

42 
28 

39 
28 

35 
30 

50 
34 

42 
31 

40 
34 

49.8 
31.5 

PASADENA  HOUSTON 

MAX 
MIN 

77 
49 

78 
48 

71 
51 

75 
59 

76 
54 

75 
56 

74 
54 

76 
61 

61 
64 

82 
48 

71 
41 

6b 

51 

75 
55 

78 
61 

76 
47 

69 

27 

56 

27 

57 
26 

58 
36 

76 
54 

78 

59 

76 
66 

75 
37 

46 
36 

50 
42 

60 

49 

59 

48 

61 
51 

78 
52 

81 
57 

70 
57 

70.5 
49.3 

PECOS 

MAX 
MIN 

73 
34 

57 
35 

62 

30 

62 

33 

68 
28 

73 
29 

73 
35 

81 
36 

79 

49 

81 
34 

49 
32 

65 

33 

84 
36 

83 
39 

75 
31 

48 
22 

36 

12 

44 
12 

53 
15 

62 
25 

73 
27 

77 
30 

63 

34 

47 
29 

71 
29 

64 
28 

37 
27 

34 
27 

65 
29 

61 
36 

63.3 
29.9 

PIERCE 

MAX 
MIN 

74 
42 

78 
48 

65 

48 

75 
55 

74 
58 

75 
52 

78 
56 

76 
,64 

80 
63 

80 
54 

54 
40 

60 
40 

76 

54 

74 
56 

70 
46 

48 
34 

38 
24 

45 
22 

50 
28 

75 

44 

76 
60 

79 
67 

79 
34 

42 

34 

48 
40 

48 
40 

54 
41 

56 
40 

75 
42 

60 

49 

60 
48 

66.0 

46.0 

PLAINS 

MAX 
MIN 

65 
27 

52 
37 

55 
30 

58 
36 

60 
26 

61 

38 

63 

28 

72 
44 

68 
55 

68 
28 

42 
33 

63 
34 

71 
34 

76 
25 

65 
21 

38 
13 

28 

8 

43 
6 

47 
24 

56 
22 

63 

35 

67 
35 

47 
23 

3  9 
26 

62 
18 

41 
17 

27 
18 

35 

20 

60 
24 

48 
29 

45 

31 

54.4 
27.4 

PLAINVIEW 

MAX 
MIN 

63 
31 

50 
32 

53 

33 

61 

33 

53 
26 

54 

33 

59 
25 

66 
29 

72 

41 

70 
21 

36 

21 

62 

35 

74 
31 

75 
16 

56 

17 

33 
13 

25 

9 

45 
9 

49 

11 

54 
22 

65 

2  6 

66 
35 

38 
18 

42 
18 

62 

15 

33 

14 

20 
14 

35 
15 

56 
25 

46 
22 

38 
29 

52.1 
23.3 

PORT  ARTHUR 

MAX 
MIN 

72 
58 

74 
45 

55 
45 

67 

49 

75 
55 

64 
52 

66 
54 

65 
60 

73 
64 

76 
56 

62 

40 

55 

40 

65 
52 

69 
61 

74 
49 

50 
39 

40 
26 

45 

26 

53 
32 

57 
42 

68 
57 

71 
62 

71 
37 

43 
37 

49 
43 

60 
49 

62 

52 

75 
60 

75 

65 

76 
60 

75 

60 

63.9 
49.3 

PORT  ARTHUR  WB  AP 

MAX 
MIN 

74 
51 

57 
43 

70 
44 

76 
60 

68 
52 

69 
50 

66 

59 

76 
63 

77 
65 

71 
44 

55 
39 

62 

50 

73 
55 

76 
53 

54 

41 

42 
33 

45 
25 

52 
28 

55 
35 

71 
52 

74 
60 

73 
49 

50 
36 

47 

42 

62 

45 

60 
51 

77 
59 

78 
58 

78 
64 

74 
58 

78 
69 

65.6 
49.5 

PORT  ISABEL 

MAX 
MIN 

80 
59 

73 
56 

79 
60 

81 
67 

79 
64 

80 
67 

80 
67 

60 
67 

62 

68 

76 
58 

62 
53 

71 
55 

81 
62 

82 
65 

61 
67 

75 
39 

42 
35 

56 
41 

69 
55 

76 
60 

76 
65 

81 
68 

79 
52 

56 

47 

66 

53 

75 
56 

80 

60 

78 
56 

82 

66 

82 
67 

62 
68 

75.1 
56.9 

PORT  LAVACA 

MAX 
MIN 

76 
55 

77 
52 

61 

51 

75 

51 

78 
56 

75 
62 

80 
64 

71 
65 

76 
68 

78 

48 

60 
43 

57 

44 

67 
47 

79 
60 

69 

48 

50 
35 

40 
26 

45 
25 

57 
25 

67 
50 

76 
61 

78 
62 

67 

36 

43 
37 

50 
42 

58 
45 

52 

45 

65 
46 

72 
49 

79 
SO 

71 
50 

66.2 
46.  5 

PORT  OCONNOR 

MAX 

MIN 

72 
58 

69 
53 

62 

53 

73 
59 

76 
59 

67 
60 

78 
62 

76 
64 

77 
66 

77 
48 

56 
44 

57 

44 

68 
55 

75 
59 

64 
52 

55 
36 

36 
26 

64 
26 

56 
28 

64 
55 

73 

62 

73 
62 

75 
36 

45 

3  8 

52 

42 

56 
46 

55 

46 

53 
45 

65 

46 

74 
51 

67 
50 

64.4 
49.5 

POSSUM  KINGDOM  DAM 

MAX 
MIN 

63 

40 

55 
41 

66 
42 

69 

49 

51 
45 

64 

41 

63 

37 

79 
57 

65 
37 

41 
27 

55 
29 

76 
37 

70 
39 

44 
30 

41 
27 

28 
22 

50 
22 

61 
22 

52 
42 

72 
50 

74 

56 

68 
31 

36 
26 

59 
3  2 

45 
27 

33 
25 

30 
25 

49 
29 

49 
34 

37 
32 

51 

36 

55.4 
33.3 

POTEET 

MAX 
MIN 

72 

40 

59 
51 

68 
53 

78 
60 

75 
46 

77 
62 

72 
56 

80 
58 

85 

56 

82 

45 

56 
40 

70 
50 

74 
47 

72 
46 

63 

43 

43 
35 

53 
23 

61 
41 

66 

47 

71 
57 

79 
63 

77 
67 

72 
40 

55 

39 

59 

40 

59 
36 

43 

39 

55 
39 

66 

55 

56 

44 

57 

47 

66.4 
47.5 

PRADE  RANCH 

MAX 
MIN 

73 
27 

61 

43 

65 
46 

72 

48 

72 
26 

73 
59 

70 
39 

75 
60 

65 
44 

81 
36 

62 
35 

73 
33 

81 
34 

78 
38 

71 
35 

43 
23 

45 
18 

50 
10 

45 
31 

62 

41 

65 
36 

68 

50 

60 
32 

55 
36 

66 

30 

57 
40 

47 
31 

56 
33 

60 

50 

58 

40 

61 

4  3 

64.2 
37.1 

Table  5  •  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


rgxAs 

■<    195  7 


PRESIDIO 

QUANAH  5  SE 

RANGER  PUMP  STATION 

RAVMONDVILLE 

RED  BLUFF  DAM 

RIO  GRANDE  CITY  1  E 

RISING  STAR 

ROBSTOWN 

ROCKSPRINGS 

ROSCOE 


RUSK 

SALT  FLAT  CAA  AP 

SAN  ANGELO  DAM 

SAN  ANGELO  KB  AP 

SAN  ANTONIO  KB  AP 

SAN  BENITO 

SAN  MARCOS 

SEAL* 

SE6UIN 

SEMINOLE 

SEYMOUR 

SHERMAN 

SMITHVILLE 


SPUR  :  -  • 

iPU»1C»  DAM  t 
ITlPWlNVlLLE  >  NC 

M»Atro»D 

1U64> 

wi»»j«  miMt 
•»»►  | • 

■ 


Day  Ol  Month 


62   55 

36   33 


60   52 
36   35 


83   60 
50   4* 


61   58 
32   39 


84   82 
42   47 


67   59 
37   38 


82   75 
49   54 


73   62 
39   43 


55   55 
33   37 


70   57 
40   35 


54   61 
31   35 


67   67 
41   36 


65   68   66 


37   38   41 


56   61 

34   42 


68   57 
41   51 


80   81 
55   49 


81 
56 

82 
57 

30 
62 

53 
43 

63 

40 

65 

4  1 

77 
55 

84 
55 

81 
59 

62 

47 

70 
45 

71 

46 

67 

45 

60 
38 

66 

42 

74   83 
56   33 


86   87   87 


76   68 
41   49 


70   61 
46   4  7 


70   66 
41   41 


51   54 
35   38 


64   57 
26   29 


68   60 
41   38 


77   68 
40   42 


67   58 
35   37 


65   65 
37   43 


56   50 
22       26 


55   53 

29   36 


75   72 
52   4  1 


57   56 
39   36 


56   65 
29   38 


58   67 
38   43 


74   76 
55   57 


67   76 
41   50 


62   85 
64   64 


32   54 
17   26 


54   74 
27   40 


70   57 
52   52 


63   82 
30   35 


68   56 
54   49 


38   52 
28   30 


57   53 
46   46 


50   60 
34   35 


77   80 

52   49   24 


62   61 
78   66 


75 

50   59 


77   71 
49   59 


67   79 

41   54 


74   81 
37   56 


81   84 
59   40 


77   61 
61   56 


65   83 
62   65 


67   78 
53   62 


61   77 
27   40 


80   48   49 
30   24   29 


51   62   74 
37   30   35 


83   43   64 
29   30   33 


42   64   78 
30   32   42 


65   53 

40   40   51 


64  72   75 

65  53   53 


80   53   52 
41   35   36 


16   17   18 


73 

60 

82 

73 

52 

73 

58 

62 

63 

43 

37 

50 

71 

81 

82 

78 

55 

69 

51 

63 

64 

40 

36 

49 

70 

69 

68 

65 

65 

73 

74   75 
37   52 


60   66 
32   36 


;»   m  15 

56   40   AS 


70   62 

«./    15 


6) 

19 

51   59  61 

11  )•  >> 

'9   62 

12  44  41 

71   69  57 

42   44  46 

4/   41 

't  44 

>1  11 

61   94  92 

4b   14  14 


67   52   67 


67   76   64 

5!   31 


55   69 

)2    44 


56   56   61 


79   74 


60   77 
28   49 


63   76 
33   60 


66   81 
52   66 


71   75 
32   49 


77   79 
55   52 


66   69 
33   32 


76   76 

45   51 


66   78 
51   63 


76   81 
38   30 


50   49 


65   '4 

4«.    4  1 


41   44   99 


10   >l 


82   45   55 
15   15   23 


77   34   42 
19   20   31 


62   50 

40   36   38 


78   42   65 
25   25   30 


78   61   72 
33   35   33 


63   44   56 
7   13   29 


74   63   80 
22       28   34 


62   55   49 
45   35   35 


59   49   69 
27   29   30 


81   61   55 
45   39   40 


72   57   32 
27   20   20 


74   47   33 
37   25   23 


80   85   86 
55   59   59 


81   79   73 
39   39   32 


77   80   84 
50   54   53 


68   72   32 
41   26   24 


75   84   82 
52   59   50 


71   79   74 
37   43   40 


77   70   46 
35   22   20 


68   72   50 
42   41   34 


75   73   61 
37   42   36 


78   84   53 
43   29   28 


85   61   44 
42   29   27 


72   66   48 
45   47   38 


82   62   83 
56   56   60 


69   70   60 
43   48   37 


77   72   49 
52   48   39 


74   66   50 
46   48   38 


77   68   48 
38   26   23 


74   67   34 
24   16   16 


19   20   21   22   23  24  25   26   27   28   29   30   31 


68   60   30 
35   27   26 


62   72   55 
45   46   39 


72   80   50 
36   23   22 


81   75   69 
37   34   33 


57   53   45 
29   12   12 


35 
22 

43 

10 

67 

14 

72 
14 

If 

'■'. 

73 

46 
)2 

15 

44 
11 

1  > 

4/ 
It 

1/ 

/  1 

M 

62   80   43 
27   20   20 


60   74   63 
46   56   41 


71   43   34 
30   27   23 


79   /6   67 
99   58   50 


65   56   41 

11   34   32 


26   47   54 
14   14   30 


86   41   43 
41   34   33 


40   41   51 
20   11   13 


39   37   35 


61   38   44 
34   29   30 


28   46   52 


46   35   46 


36   42   48 


38   30   48 


29   46   52 


82  43  44 

41  34  34 

42  37  50 

32  24  22 

39  48  58 

33  23  24 

40  49  55 

31  25  22 

29  45  49 

15  13  12 

32  28  49 
13  4  6 

30  23  47 
20  16  20 

40  34  54 

32  23  20 

37  28  47 

16  11  12 

40  46  54 

20  14  16 

23  22  43 

4  4  16 

31  46  63 
13  7  16 

54  36  46 

36  21  20 

26  47  54 

16  21  21 


55   50 
20   35 


51   70 
56   60 


64   69 
27   24 


53   64 
37   47 


53   56 
38   45 


56   68 
38   51 


49   49 
29   37 


50   68 
35   33 


36   33 
19   21 


35   59 
24   29 


92   53 
51   42 


55   67 

31   24 


85   60 
54   44 


58   35 
26   27 


61   65   70 


52   70 
37   39 


52   37   40 
28   27   23 


63   36   34 


56   32 
30   22 


36   45 
25   23 


34   26   47 


59   54 
23   20 


;•/   /4  oi 

16   40   39 


(.:   m  4 ; 

46   41   19 


96   19 

12    12 


74   6V   )• 
14   24   2) 


70   70 
37   49 


60   73   74 


58  70  81 

40  53  53 

58  59  72 

22  40  41 

60  74  75 

41  54  64 

60  74  74 

38  55  58 

56  67  71 

26  29  32 

55  51  69 

10  35  36 

53  50  69 
25  37  49 

58  60  75 

20  40  55 

54  54  67 
14  31  33 

48  70  66 


22       19   20 


73   74 
29   30 


70   70 
40   48 


59   60 
26   50 


52   46 
20   30 


80   62   47 


43 

39 

65 

33 

42 
31 

41 
23 

62 
32 

66 
26 

54 
28 

49 
32 

62 
27 

62 
29 

37 
29 

36 
29 

63 
33 

48 
37 

53 
37 

85 

53 

54 
42 

52   56 

40   45 


64   59 
32   33 


58   41   42 
34   31 


57   55 

34   36   39 


62   34   50 
29   26 


64   53 
41   42 


51   92   93 

2B   2  1   li 


)5   44 


26   18   20 


19    II   44 


52   71 
39   47 


57   56 
2  1   40 


53 

42 

76 

35 

39 
35 

63 
33 

46 

33 

71 
36 

33 
35 

42 
24 

66 

2  6 

51 
15 

-S3 
13 

59 
24 

15 

24 

72 
32 

4  0 

32 

56 

23 

41 

23 

62 

31 

56 

53   65 
38   34 


54   52   46 


25   16   34 


2  7   44 
13   17 


40   68 
19   25 


74   41 
33   33 


62   52 
27   27 


77  78  43 

66  35  35 

69  70  36 

58  25  25 

63  39  64 

31  22  28 

75  69  55 

57  35  36 

73  72  39 

65  30  10 

71  71  56 


18   )9 
28   32 


52   35 

2  1   2  1 


61 
49 

52 

34 

51 

24 

22 

65 
19 

27 
14 

47 
35 

40 
26 

56 

40 

58 

34 

69 

24 

33 

18 

34 
34 

48 
33 

37 
1 

19 
3 

67 
21 

28 
16 

47 
38 

54 
45 

36 
24 

38 
24 

66   56 
34   35 


33   68 
2  7   32 


68   50 
29   35 


62   54 
40   33 


46   41 
34   34 


38   52 

34   37 


57.8 
33.4 


56   64   52   57 


84   82 
50   50 


40   61 
35   39 


72   81 
3  9   60 


56   63 
35   50 


26   55 
15   23 


65   86 

70   70 


39   39 
60   78 


55   57 
39   44 


38   53 
30   35 


36   33 
22   23 


49   50 
41   49 


41   42 
34   30 


57   27 
IB   17 


71   60 
29   35 


46   55 
37   30 


63   28 

27   20 


33  50 

27  33 

39  66 

35  37 

31  67 

20  30 

64  62 

30  40 

35  63 

13  18 

63  62 

23  28 

53  76 

45  50 

56  40 

25  30 


40   40 
32   32 


65   45 
36   38 


47   61 
37   43 


37   40 
19   24 


37   53 
26   31 


80   60 
52   50 


40   53 

30   30 


75.7 
54.0 


66.0 
46.8 


57.9 
30.0 


51.6 
22.5 


55.6 
27.7 


46.5 
18.5 


60.5 
26.9 


30   32   33   33 


68 
27 

63 
26 

38 
26 

5S 

37 

65 
52 

56 

42 

37 
32 

60 
37 

Ml 

35 

36 
32 

56 
35 

59 
35 

44 
13 

Ml 

3  7 

54 
36 

29 

20 

62 

29 

36 

21 

ta*  pwttnwn  nW  '•.iiwibb  ttttla 


Table  5  -  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
JANUARY    1957 


Station 

Day 

Of  Month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

TULIA 

MAX 
MIN 

62 
29 

50 
31 

53 

34 

60 

34 

50 
28 

52 

32 

58 
28 

67 
29 

73 
46 

70 
17 

39 

18 

62 

38 

70 

35 

75 
17 

60 

17 

30 
9 

24 
9 

45 
10 

58 
17 

54 

22 

65 
23 

68 
21 

35 
15 

40 
18 

60 
10 

33 
12 

21 
14 

38 

15 

67 

19 

42 
19 

41 
29 

52.3 
22.4 

TYLER  4  NE 

MAX 
MIN 

77 
40 

65 

36 

45 
33 

62 

41 

72 
47 

56 

42 

66 

31 

64 
36 

77 
63 

82 
28 

40 
28 

45 
30 

61 
39 

63 
39 

42 
35 

40 
27 

32 
11 

45 

17 

53 

20 

52 
32 

64 
51 

69 
62 

70 
27 

36 
28 

42 
34 

45 
34 

44 
35 

40 
35 

68 
39 

56 
38 

44 
40 

55.4 
35.4 

UVALDE 

MAX 
MIN 

80 
35 

76 
36 

63 

38 

61 
42 

78 
43 

78 
49 

70 
51 

74 
56 

72 
47 

83 
45 

64 
43 

61 

43 

71 

41 

79 
44 

78 
48 

57 
35 

39 
26 

49 
21 

52 
26 

66 

43 

69 

46 

70 
57 

76 
43 

51 
40 

57 
35 

68 

42 

50 

45 

49 
42 

57 
45 

68 

48 

55 
48 

65.2 
42.1 

VAN  HORN 

MAX 
MIN 

60 
34 

62 

39 

59 

35 

61 
38 

66 

30 

68 
34 

75 
35 

71 
48 

75 
55 

66 
35 

70 
33 

77 

38 

77 
39 

76 
42 

74 
41 

57 
21 

45 
14 

48 
21 

61 

31 

65 
26 

70 
34 

68 

33 

53 
32 

64 

40 

65 

32 

70 
41 

68 
30 

63 
42 

61 
41 

69 

38 

66 
43 

65.5 
35.3 

VEGA 

MAX 
MIN 

55 
25 

55 

27 

25 

54 
29 

55 

30 

69 

70 
48 

65 

7 

52 
12 

58 

20 

65 
30 

72 
10 

13 

41 
19 

5 

42 
7 

48 
12 

55 
25 

63 

11 

63 
32 

60 
16 

46 

16 

65 

8 

4 

24 
8 

5 

61 

7 

57 
19 

42 
19 

55 

29 

55.7 
17.9 

VERNON 

MAX 
MIN 

64 
36 

57 
32 

54 
34 

62 

41 

36 

43 

59 

34 

65 
45 

77 
59 

81 
16 

42 
21 

28 

70 

56 
20 

33 
21 

34 
15 

40 
16 

50 
20 

52 

33 

70 
38 

73 
29 

41 
19 

45 
26 

62 

16 

28 
18 

35 
18 

52 

28 

42 
28 

48 
29 

53.1 
28.0 

VICTORIA  WB  AP 

MAX 
MIN 

70 
50 

60 
51 

75 
54 

80 
61 

75 
56 

80 
63 

73 
63 

79 
62 

82 
66 

68 
46 

52 

42 

71 
49 

60 
58 

65 
54 

54 

40 

40 
32 

44 
27 

58 

27 

64 
42 

74 
57 

75 
65 

75 
50 

50 

37 

50 
40 

55 
49 

51 
42 

45 
40 

69 
39 

78 

49 

56 
47 

80 
51 

65.4 
48.7 

WACO  WB  AP 

MAX 
MIN 

65 
40 

54 
43 

63 

45 

73 
51 

51 
48 

72 
49 

61 

42 

78 
60 

80 
41 

43 
31 

45 
30 

71 
42 

75 

42 

52 
35 

37 
31 

33 

23 

48 
19 

54 

20 

55 
35 

71 
51 

74 
63 

70 
33 

34 
29 

44 
34 

46 
31 

34 

29 

34 

31 

54 
32 

57 

58 

40 
33 

53 

39 

55.5 

37.7 

WARREN 

MAX 
MIN 

75 
49 

6a 

43 

55 

37 

74 
52 

72 

43 

64 

44 

65 
53 

78 
53 

83 
65 

78 
46 

53 
35 

62 

47 

75 

48 

74 
54 

55 
42 

43 
35 

47 
21 

53 

23 

56 
24 

70 
51 

74 
61 

75 
53 

63 
34 

39 

57 
43 

54 
48 

57 
50 

78 
48 

81 
67 

68 
53 

79 
57 

65.5 
45.7 

WASHINGTON  STATE  PARK 

MAX 
MIN 

77 
39 

65 

41 

58 
43 

72 
47 

78 
43 

64 

43 

73 
51 

66 

55 

80 
62 

81 
38 

50 
32 

50 
35 

65 
42 

72 

50 

61 
37 

43 
31 

35 

19 

48 

19 

56 
21 

58 
39 

73 
58 

74 
66 

72 
29 

42 
32 

49 
39 

52 
35 

44 
35 

40 

37 

69 
36 

69 

41 

52 

41 

61.0 
39.9 

WAXAHACHIE 

MAX 
MIN 

73 

41 

65 
36 

51 
37 

60 
40 

73 
45 

53 
44 

69 

32 

65 

35 

78 
61 

80 
25 

38 
26 

44 
30 

68 
33 

68 

33 

35 
30 

33 
22 

30 
15 

50 
17 

55 
22 

54 

43 

72 
52 

72 
62 

67 

25 

36 
27 

45 
36 

44 
28 

34 
29 

33 
30 

57 
32 

47 
33 

42 
35 

54.5 
34.1 

WEATHERFORO 

MAX 
MIN 

62 

40 

59 
36 

50 
37 

61 
44 

67 
45 

48 
42 

63 

39 

60 

40 

77 
57 

80 
22 

35 
23 

48 
28 

71 

34 

62 
28 

36 

23 

33 
21 

25 
15 

45 
21 

53 

23 

51 
41 

70 
46 

70 
59 

64 
24 

32 
26 

51 
32 

41 
23 

32 
24 

32 
27 

54 
30 

43 
30 

38 
31 

52.0 
32.7 

WESLACO  2  E 

MAX 
MIN 

ao 

52 

77 
46 

82 
56 

83 
66 

82 

57 

85 
61 

86 
65 

86 
67 

87 

64 

68 

55 

56 
52 

80 
53 

84 
60 

86 
61 

83 

41 
40 

43 
•34 

55 

40 

69 

49 

81 
59 

84 
65 

91 

68 

68 
47 

53 
42 

62 

51 

78 
56 

84 
68 

80 
49 

88 
68 

85 
69 

85 
71 

75.9 
56.4 

WHITNEY  DAM 

MAX 
MIN 

72 
36 

64 
40 

52 
39 

64 
45 

71 
46 

50 
45 

70 
39 

63 

37 

79 
57 

78 
30 

40 

28 

44 
31 

71 
39 

71 
33 

46 
28 

39 
25 

36 

17 

47 
19 

53 
19 

54 
34 

70 
51 

72 
63 

67 
27 

35 
27 

45 
34 

45 
27 

33 

28 

34 
29 

58 
32 

49 
33 

41 
33 

55.3 
34.5 

WICHITA  FALLS  WB  AP 

MAX 
MIN 

56 

35 

50 

33 

60 
38 

58 

40 

44 
39 

55 

37 

55 

36 

75 
49 

81 
27 

30 
18 

51 
25 

71 
34 

50 

30 

31 
21 

32 
22 

24 
14 

50 

15 

54 
20 

47 
38 

68 
39 

75 
52 

61 
25 

33 
21 

54 
32 

37 
19 

25 
20 

26 
18 

44 
25 

37 
29 

33 
28 

52 
33 

49.0 
29.4 

WILLIAM  HARRIS  RESVR 

MAX 
MIN 

75 
56 

72 
49 

59 

50 

67 
61 

75 
54 

74 

55 

74 
59 

64 
60 

76 
66 

77 

45 

62 

42 

54 
43 

76 
54 

76 
60 

70 
47 

50 
35 

36 

25 

44 
24 

56 
22 

63 
49 

74 
65 

76 
67 

74 
35 

42 
36 

47 
41 

59 
47 

55 

45 

54 
45 

73 
49 

78 
55 

68 
56 

64.5 
48.3 

WILLS  POINT 

MAX 
MIN 

72 
40 

65 
40 

60 

40 

57 
40 

60 
40 

70 
44 

70 
40 

70 
49 

72 
57 

60 
22 

38 
23 

44 
32 

62 
38 

62 
32 

37 
29 

33 
22 

25 

14 

46 

19 

48 
24 

53 
40 

65 
53 

70 
62 

67 
25 

36 
26 

36 
30 

32 

30 

34 
30 

35 

31 

55 

35 

50 

45 

45 

40 

52.5 
35.2 

WINK  CAA  AP 

MAX 
MIN 

57 
33 

58 
39 

59 

34 

68 

39 

68 
32 

67 

42 

70 
37 

75 
50 

78 
49 

60 
34 

63 
33 

80 

37 

83 
39 

69 
36 

58 
29 

33 
20 

42 
10 

50 
19 

58 
32 

70 
22 

75 
30 

60 
38 

43 
31 

69 
32 

54 
30 

35 
26 

33 
24 

69 
29 

55 

37 

45 
34 

49 
37 

59.8 
32.7 

WINTER  HAVEN  EXP  STA 

MAX 

MIN 

72 
39 

60 

48 

61 

45 

79 
51 

79 
45 

73 
52 

74 
52 

79 
52 

86 

49 

62 

46 

56 
43 

74 

46 

77 
45 

77 
44 

57 
52 

42 
38 

45 
29 

54 
30 

48 

45 

68 
49 

72 
46 

78 
58 

52 
44 

59 
41 

62 

40 

47 
43 

50 
45 

62 
44 

64 

51 

55 
47 

62 

50 

64.1 
45.5 

YOAKUM 

MAX 
MIN 

78 
55 

71 
45 

74 
53 

79 
63 

75 
51 

77 
61 

71 
59 

80 
62 

83 
66 

75 
43 

54 
38 

71 

50 

80 
51 

71 
49 

52 

41 

47 
33 

51 

24 

58 

27 

62 

41 

73 
51 

73 
64 

74 
61 

64 
32 

47 
35 

56 

45 

52 

39 

42 
36 

62 

37 

78 
54 

56 

42 

64 
46 

66.1 
46.9 

YSLETA 

MAX 
MIN 

63 

34 

55 

40 

62 
31 

48 
36 

60 
26 

62 

2a 

64 
29 

71 
32 

70 
50 

69 
43 

51 
33 

69 

34 

7* 

35 

73 
38 

74 
37 

71 
32 

50 
17 

47 
25 

50 
24 

61 

21 

65 
26 

69 

32 

52 
29 

57 

28 

61 
26 

65 
29 

68 
34 

70 
37 

68 
27 

59 
37 

63 

29 

62.6 
31.6 

EVAPORATION  AND  WIND 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Is? 

t-  "< 

ANGLETON  4  NE          (rt) 

EVAP 
WIND 

.38 
51 

.34 
133 

.05 
74 

.09 
128 

.02 

35 

.02 
82 

.06 
68 

.10 
113 

.09 
171 

.17 
166 

.  18 
10  3 

.04 

57 

.  10 
21 

.08 
126 

.03 
84 

.04 
156 

.27 

180 

.10 
31 

.08 
89 

.02 
147 

.01 

139 

.21 
174 

.15 

161 

.09 

98 

.06 

64 

.02 
80 

.09 

7 

.01 

132 

.03 
97 

.07 
76 

.13 

137 

3.13 
3162 

AUSTIN  WB  AP 

EVAP 
WIND 

.13 
63 

.23 

159 

.10 
49 

.08 
66 

.15 
63 

.06 
76 

.04 

45 

.07 
133 

.12 
142 

.23 

158 

.15 
178 

.08 
34 

.09 
62 

.14 
93 

.15 

110 

.11 
226 

.16 
211 

31 

24 

69 

.03 
53 

.08 

133 

.36 
175 

.02 
107 

.24 
51 

.08 
84 

.27 

66 

.  33 

183 

.14 
11 

.18 
99 

.17 

145 

4.42B 
3119 

BEAUMONT  EXP  FARM      (A) 

EVAP 
WIND 

92 

.21 
123 

.07 
100 

.02 
125 

.15 
106 

.04 

74 

40 

.04 
88 

.03 

148 

.08 

201 

.26 

152 

.20 

53 

.09 
61 

107 

.09 
99 

.58* 
163 

179 

.16 

64 

.18 
42 

.10 
144 

.01 
129 

196 

.  31 
17a 

134 

.07 

80 

79 

.18 
66 

47 

.04 

.04 

.03 

3399B 

BEEVILLE  5  NE         (Al 

EVAP 
WIND 

.06 
52 

.11 
136 

.12 
'24 

.16 

120 

57 

15 

.03 
133 

120 

.23 
193 

.15 
166 

.37 
206 

.15 

68 

.02 
77 

.05 
50 

106 

.28 

238 

.25 

263 

.19 
81 

63 

.09 
78 

.02 
138 

.12 
223 

.21 
202 

.13 
121 

.05 
46 

.18 
120 

.12 
142 

.12 

130 

94 

.05 
158 

.08 
99 

4.17B 
3821 

BELT0N  DAM 

EVAP 
WIND 

.19 
61 

.15 
77 

.11 
50 

.09 
55 

.13 
66 

.06 
31 

.05 
39 

.04 
68 

.13 
116 

.19 
106 

.11 
89 

.08 
35 

.16 

55 

.14 
76 

.08 

6b 

114 

116 

33 

.29 

24 

.04 
84 

.02 

76 

.04 
125 

124 

.25 
50 

.00 
37 

.02 
82 

85 

44 

38 

.01 
93 

.01 
36 

2.39 
2151 

BENBROOK  DAM 

EVAP 
WIND 

.14 
68 

.13 
120 

.11 
123 

.08 
114 

.15 
131 

.04 
50 

.04 
52 

.05 
158 

.13 
185 

213 

127 

.39 

79 

.16 

109 

.14 
128 

116 

207 

170 

90 

.41 
117 

.04 
169 

.11 
187 

.13 
212 

195 

87 

.21 

119 

169 

- 

" 

116 

180 

.01 
54 

2.82B 
4110B 

BUCHANAN  DAM 

EVAP 
WIND 

* 

.24 

80 

.14 
76 

.07 
72 

I 

» 

.22 
88 

.05 
48 

.13 
62 

.18 

79 

.12 
66 

» 

I 

.30 
127 

.13 

50 

90 

72 

98 

z 

I 

510 

.06 
15 

.06 
16 

.06 
13 

18 

* 

1 

.57 

150 

.05 
40 

.02 
53 

.01 
29 

3.11B 
1852 

DEL  RIO  WB  AP 

EVAP 
WIND 

.22 

51 

.13 
52 

.16 
90 

.05 
89 

.08 
60 

.13 
44 

.04 
22 

.09 
94 

.06 
37 

.13 
57 

.26 
89 

.20 
86 

.12 
47 

.10 
32 

.16 
40 

.13 
151 

.18 
167 

.07 
32 

.18 

139 

.02 
118 

.09 
48 

.01 
52 

.38 

132 

.04 
70 

.14 
57 

.08 
84 

.07 
99 

.03 
95 

.01 
82 

.05 
66 

.02 
86 

3.45 
2408 

DEN  1  SON  DAM 

EVAP 
WIND 

.14 

142 

.08 
89 

.09 
109 

.03 
80 

.00 
58 

.03 
47 

.07 
52 

.10 
256 

.30 
305 

191 

70 

.12 
90 

.07 
97 

148 

181 

214 

144 

92 

79 

.39 

159 

.02 
249 

257 

100 

.31 
109 

147 

115 

22 

21 

.90 
170 

.01 
87 

.00 
60 

2.66 
3940 

DENTON  EXP  STA         (A) 

EVAP 
'■'IMP 

.10 
130 

.10 
100 

.10 
132 

.03 
78 

.01 

e2 

.01 
68 

.03 
40 

136 

.04 
115 

.31 
194 

.04 
87 

.14 
68 

.05 
70 

.06 
164 

.09 
165 

.08 
167 

.03 
157 

.12 

43 

.03 

71 

.03 
110 

.01 
158 

.05 
201 

.  13 

138 

.07 

100 

.07 
131 

145 

100 

24 

.04 
156 

.02 

no 

.03 
46 

2.09B 
3486 

DILLEY 

EVAP 
WIND 

.19 
43 

.25 
96 

.08 
57 

.03 
29 

.12 

27 

.12 
57 

.05 
26 

.05 
27 

.09 

43 

.26 
83 

.26 

119 

.10 

41 

.12 

37 

.06 
24 

.14 
64 

.09 
151 

.10 
117 

.08 
54 

.12 

.05 

44 

.1? 
39 

129 

.41 

130 

.09 
73 

.07 
17 

.05 
69 

.01 
77 

56 

.03 
27 

.03 

111 

.00 
53 

3.41B 
1968 

FORT  STOCKTON 

EVAP 
WIND 

.18 
55 

.14 
32 

.15 
48 

.08 
183 

.16 
39 

.13 
73 

.15 
28 

.24 
96 

.30 

121 

.35 
142 

.15 
54 

.09 

51 

.19 

33 

.13 
75 

.28 
61 

.12 
85 

57 

57 

.34 

207 

.15 
92 

.16 

90 

.24 
176 

.38 

10  7 

118 

.Ob 
31 

.17 
97 

.05 

39 

.01 
53 

.08 

31 

.13 
89 

.06 

21 

4.67 
2441 

GRAPEVINE  DAM 

EVAP 
WIND 

.  13 
68 

.16 
107 

.09 
113 

.10 
99 

.14 
116 

.00 
41 

.07 
46 

.03 
113 

.13 
213 

203 

.31 
105 

.06 
72 

.  D  B 

105 

.19 
117 

.03 

104 

167 

135 

76 

80 

.47 

134 

.13 

175 

.10 

219 

182 

.22 

80 

.01 
112 

135 

91 

.09 
00 

.01 
89 

.05 
149 

.04 

56 

2.64 
3504 

EVAPORATION  AND  WIND 


TEXAS 
J«NU~ftY    1957 


Table  6  -Continued 


Station 


HORDS  CREEK  DAM 
IOWA  PARK  EXP  STA 
LAKE  COLORADO  CITY 

LAKE  KICKAPOO 
LAREDO  W8  AP 
LAVON  DAM 
MAN5FIELD  DAM 
RED  BLUFF  DAM 
SAN  ANGELO  DAM 


Day  of  month 


EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 


EVAP 
WIND 


EVAP 
WIND 


SPUR  1  WNW 
SPURGER  DAM  B 
STEPHENVILLE  3  NE 
TEXARKANA  DAM  (C) 

WESLACO  2  E 

whitney  dam 

william  harris  resvr  (a) 

winter  haven  exp  sta 

ysl\ta 


EVAP 
WIND 


EVAP 
WIND 


EVAP 
WIND 


EVAP 
WIND 


EVAP 
WIND 


EVAP 
WINO 


EVAP 

WIND 


EVAP 
WIND 


10  3 

91 

.35 

.07 

36 

39 

.45 

.13 

79 

53 

40 

56 

32 

32 

.  10 

.12 

21 

21 

.  10 

.10 

6  2 

69 

, 

.48 

46 

148 

„ 

„ 

142 

223 

, 

.23 

58 

19 

- 

.27 

46 

59 

.07 

- 

52 

* 

.10 

.07 

60 

37 

164 


.02    .27 

148|  106 

24 

65 


.15 
158 


.01 

20 


.04 
45 


49 

29 


2.068 
1431 

3.26 
2665 
54.2 
35.3 


.07 
205 


.02 
35 


.07 

199 


.09 
125 


4.59 
2653 


2.38 
4368 


2.69B 
1612 


5.07 
3144 


4.27 
3884 


3.42 
4818 


1.95 

2191 


3.65B 
34668 


.30 
159 


.05 

17 

.06 


122 

.07 


4.74B 
2613 


2.59 
2857 


2.62 
1925 


3.04B 
1315 


4.09 
1441 


SCREENED,     SUNKEN    PAN    OF    48-INCH    DIAMETEF 


IZTSZIT*  r^ltl    6NREF^KTONEX^E2ES2o;'TCEHMP?RMURrOF    iS^I^^R^^^l*   !*«{«»«   ENDING  AT    TIME    OF    OBSERVATION. 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


ABILENE    we    AP 
AMAAILLO    WO    AP 

■  -  .'.,  no 

AA    AP 
OALMAPI    CAA    AP 

we  ap 
we  ap 

at   AP 


Day  of  month 


;N    ON    GN0 


M0HFAI 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN    ON    GND 


SNOWFALL 
SN    ON    GND 


^NOWFALL 
SN    ON    GHO 


• 


Table  7-Continued 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


TEXAS 
JANUARY  1957 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

LUFK1N  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

MEMPHIS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

MIAMI 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

- 

- 

- 

MIDLAND  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

MINERAL  WELLS  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

MOUNT  LOCKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

PARIS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

SAN  ANGELO  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

SAN  ANTONIO  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

SEMINOLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

SNYDER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

SPEARMAN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

WACO  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

WICHITA  FALLS  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1 

T 

T 

0.1 
T 

1.1 

T 

1 

REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Texas  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Airport  Station,  1710  wilshire  Blvd., 
Austin  2,  Texas,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

Divisions,  as  used  in  Table  2,  became  effective  with  data  for  October  1956. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  in  miles. 
Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  6. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted  to  represent  ob- 
servations taken  at  the  present  location. 

Water  equivalent  samples  published  in  Table  7  are  necessarily  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Water  equivalent  of  snow  on  the  ground  is  measured  at  selected 
stations  when  two  or  more  inches  of  snow  are  on  the  ground. 

Data  in  Tables  3,  5,  and  6  and  snowfall  in  Table  7,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  lists  observation  times 
in  local  standard  time. 

Snow  on  ground  in  Table  7  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.   For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  0630  CST. 

No  record  in  Tables  3,  6,  7  and  the  Station  Index.   No  record  in  Tables  2  and  5  is  indicated  by  no  entry.   Consult  the  annual  issue  of 
this  publication  for  interpolated  monthly  totals. 
+    And  also  on  a  later  date  or  dates. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//   Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AM   Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 

AR   This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

C    In  the  "Refer  to  Tables"  column  in  the  Station  Index  the  letter  "C"  indicates  recorder  stations.   These  stations  are  processed  for 

special  purposes  and  are  published  later  in  "Hourly  Precipitation  Data". 
D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 
M    One  to  nine  days  of  record  missing;  see  Table  5  for  detailed  daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted 

to  represent  the  value  for  a  full  month. 
R    Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 

Hourly  Precipitation  Data.) 
T     Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V    Includes  total  for  previous  month. 
SS   This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders  should 
be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents, 
Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  state.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C.  for  $1.00.  Simi- 
lar information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  issues  of  Local  Climatological  Data  Annual,  obtained  as  indicated  above,  price  15 
cents . 
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WEATHER    SUMMARY 


Optimism  returned  to  farmers  and  stockmen  as 
mild  temperatures  and  gentle  penetrating 
rains  brought  the  greatest  improvement  in 
prospects  for  pastures  and  crops  in  several 
years . 

For  many  stations,  February  1957  was  the 
warmest  February  of  record.  Temperatures  at 
El  Paso  averaged  8.5°  above  the  February 
normal.  At  that  station  it  was  the  warmest 
February  in  the  77  years  of  record.  Only 
on  the  19th  was  the  daily  mean  temperature 
at  El  Paso  below  the  daily  normal.  On  that 
date  it  was  only  1°  below  normal.  The  first 
two  weeks  of  February  were  mild  over  the 
entire  State.  The  period  8th  to  15th  was 
especially  mild  with  temperatures  averaging 
about  20°  above  seasonal.  Almost  all  sta- 
tions registered  their  highest  maximum  tem- 
peratures for  the  month  during  that  period. 
A  few  stations  in  the  northern  High  plains, 
Mt.  Locke  in  the  Trans-Pecos,  and  several 
stations  along  the  Upper  Coast  registered 
monthly  maximums  in  the  upper  70' s.  Most 
stations  in  the  northern  and  western  sections 
of  Texas  registered  monthly  maximums  in  the 
80' s.  Numerous  stations  in  central  and 
southern  Texas  registered  monthly  maximum 
temperatures  in  the  90' s.  The  highest  tem- 
perature for  the  State,  96°  occurred  at 
Eagle   Pass   on  February   10. 

A    cool    front    moved    into    the   Panhandle   on 
the    15th    and    downstate    on    the    16th.      Tem- 
peratures   dropped    only    slightly   over   the 
extreme    west    but    considerably   over   other 
portions    of   Texas.      A    few    stations   in  the 
High   Plains   and   the   Trans-Pecos   registered 
their    lowest    temperatures    for   the   month  on 
the   1st   or   2d.      Most   stations    in   the  plains 
and   other   parts  of   Texas,    except    the   Trans- 
Pecos,    registered   their   lowest   temperatures 
during    the    last    eight    days    of    February. 
Monthly    minimums   were    below   freezing   over 
the  northern   portions  of   Texas.      The   coldest 
temperature    for   the   State,    8°,    occurred   at 
Follett   on    the    23d.      Monthly   minimums  were 
near    freezing  over   the   central    counties,    in 
the   upper  30' s  and   in   the   40' s   farther   south, 
except   at   Port   Isabel   where   the   lowest   mini- 
mum   was    55°.       Monthly    mean    temperatures 
ranged    from  41.8°    at  Follett   to   70.4°    at  Port 
Isabel.       Monthly    mean    temperatures   were 
above    the    long-term   means   at    all    stations. 
Temperature  departures   at   most   stations  were 
between    +4.0''    and    +8.0°.      At    several    Weather 
Bureau   stations,    it   was    the   warmest   February 
in    the    last    quarter   century. 
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southern  Texas  (except  the  Lower  Valley) 
received  less  than  two  inches.  Heavier 
amounts  fell  over  most  other  sections  and 
a  few  scattered  vicinities  received  more  than 
five  inches.  The  greatest  monthly  total, 
6.72  inches,  fell  at  Daingerf ield.  Most 
stations  received  between  50  percent  and 
150  percent  of  the  long-term  means.  Scat- 
tered stations  received  several  times  their 
long-term  means.  For  instance,  Alpine  re- 
ceived more  than  seven  times  the  long-term 
average  for  that  station.  Many  stations  re- 
ceived more  rain  during  February  1957  than 
during  the  preceding  several  months.  Mara- 
thon received  more  rain  during  February  1957 
than  during   the   entire   year   of   1956. 

Heavy  rains  revived  crop  and  pasture  pros- 
pects over  much  of  Texas.  Wet  ground  delayed 
field  work  from  the  Cap  Rock  and  Pecos  River 
eastward  across  the  State  but  the  jubilant 
farmers  did  not  complain.  They  tuned  their 
tractors  to  have  them  ready  to  roll  as  soon 
as  the  fields  dried.  The  rains  fell  slowly 
with  little  runoff.  Soil  moisture  built  up 
in  some  areas  where  the  early-season  soil 
moisture  became  the  best  in  several  years. 
Cattle  were  removed  from  some  fields  which 
became  too  wet  for  grazing.  Practically  all 
of  south  Texas  had  planting  moisture.  In  the 
Coastal  Bend,  sorghum  was  emerging  and  cotton 
planting  got  under  way.  Improved  moisture 
caused  some  farmers  to  withdraw  cotton  acre- 
age originally  signed  up  under  the  Acreage 
Reserve  Program.  Penetrating  rains  continued 
to  be  needed  to  restore  pre-drought  levels, 
especially   over    the   western   half    of  Texas. 

Green  bugs  caused  some  trouble  in  the  small 
grain  fields  of  some  northern  counties.  Rust 
and  mildew  increased  in  central,  southern, 
and  southeastern  oat  fields.  Corn  along  the 
Upper  Coast  came  up  to  uniform  stands.  Many 
peach,  pear,  and  plum  trees  were  in  full 
bloom   and   vulnerable    to   frost. 

Scattered  showers  interrupted  the  harvest 
of  winter  type  vegetables  and  the  planting 
of  additional  spring  crops  in  the  Coastal 
Bend,    Winter   Garden,    and    the   Lower  Valley. 

Not  only  were  conditions  favorable  for  grow- 
ing crops  in  most  areas  of  the  State,  but 
the  February  rains  brought  the  most  promising 
prospects  for  spring  range  and  pasture  feed 
in  recent  years.  Small  grains,  rescue  grass, 
and  clovers  came  up  rapidly  over  the  east 
side  of  the  State.  Cattle  and?  calves  picked 
up  rapidly  on  the  increased  supply  of  lush 
green  feed.  Native  ranges  and  pastures  over 
the  west  greened  but  were  still  short.  Cat- 
tle in  the  west  were  maintained  on  supple- 
mental roughage  and  concentrates.  'Ewes  and 
lambs  responded  to  the  improved  feed  supplies 
over    much    of    the    important    sheep   country. 

On  the  16th,  a  small  tornado  broke  several 
poles  and  demolished  a  garage  in  Cameron 
County . 


Lucius  W.  Dye 

Climatologist 

Weather  Records  Processing  Center 

Kansas  City,  Missouri 
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56 

53 

7 

2 

2 

1 

0 

0 

12 

68 

7.8 

AUSTIN   WB   AIRPORT 

NE 

16 

9.7 

33 

NW 

26 

86 

90 

70 

68 

6 

2 

5 

1 

1 

0 

15 

39 

6.8 

BROWNSVILLE    WB   AIRPORT 

SE 

18 

13.0 

30 

S 

3+ 

95 

98 

68 

76 

3 

* 

0 

1 

0 

1 

9 

55 

5.0 

CORPUS   CHRISTI    WB   AIRPORT 

SSE 

15 

10.5 

30 

s 

4 

91 

92 

69 

78 

6 

2 

4 

1 

0 

0 

13 

50 

6.9 

DALLAS    WB   AIRPORT 

NNE 

13 

9.4 

37 

NW 

26 

81 

86 

70 

71 

4 

6 

4 

0 

0 

0 

14 

40 

8.0 

DEL   RIO   WB   AIRPORT 

- 

- 

9.1 

26 

NW 

1+ 

- 

85 

67 

58 

7 

4 

3 

0 

0 

0 

14 

45 

6.6 

EL   PASO   WB   AIRPORT 

N 

14 

10.5 

43 

W 

25 

44 

58 

41 

30 

6 

1 

2 

0 

0 

0 

9 

78 

5.9 

FT    WORTH   WB    AIRPORT 

NNE 

16 

11.5 

33++ 

NNW 

26 

84 

88 

70 

74 

6 

3 

5 

1 

0 

0 

15 

- 

7.8 

GALVESTON   WB   CITY 

ESET 

15  + 

11. 8 

33 

NW 

27 

90  t 

92t 

ret 

B3t 

5 

2 

4 

2 

0 

0 

13 

49 

6.8t 

HOUSTON   WB   CITY 

ENEt 

lOf 

9.4 

27 

NE 

16 

90 1 

91 1 

66 1 

75t 

5 

5 

2 

2 

0 

0 

14 

44 

6.9 

LAREDO   WB   AIRPORT 

SE 

18 

10.8 

2B++ 

NE 

16 

79 

88 

65 

53 

5 

4 

2 

1 

1 

0 

13 

- 

5.9 

LUBBOCK   WB   AIRPORT 

SW 

11 

12.9 

43++ 

W 

9 

82 

84 

63 

59 

7 

3 

4 

0 

0 

0 

14 

- 

7.2 

MIDLAND   WS   AIRPORT 

ENE 

14 

B.8 

23++ 

NE 

16 

83 

89 

63 

60 

7 

4 

3 

0 

0 

0 

14 

- 

7.0 

PORT   ARTHUR   WB   AIRPORT 

S 

11 

12.2 

35 

S 

3 

88 

91 

68 

76 

7 

4 

0 

1 

0 

0 

12 

43 

6.8 

SAN    ANGELO   WB   AIRPORT 

SW 

13 

10.2 

30++ 

NNE 

15+ 

83 

88 

67 

64 

8 

3 

4 

0 

0 

0 

15 

- 

6.7 

SAN   ANTONIO   WB    AIRPORT 

NE 

16 

8.4 

32 

N 

26 

83 

86 

63 

62 

6 

1 

4 

1 

1 

0 

13 

49 

6.6 

VICTORIA   WB   AIRPORT 

- 

- 

10.8 

- 

- 

- 

— 

91 

69 

72 

4 

2 

4 

1 

1 

0 

12 

- 

7.1 

WACO   WB   AIRPORT 

NNE 

'    14 

12.3 

- 

- 

- 

85 

90 

72 

73 

6 

3 

5 

0 

1 

0 

15 

- 

8.0 

WICHITA    FALLS   WB   AIRPORT 

NNE 

12 

9.1 

25++ 

N 

15 

84 

86 

72 

73 

6 

3 

5 

0 

0 

0 

14 

- 

8.4 

Fastest  observed  one-minute  wind  speed. 
Airport  data. 


This  station  is  not  equipped  with  automatic  recording  wind  Instruments. 


CUMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2 

Temperature 

Precipitation 

I 

N 

3.  of  Days 

i 

>. 

Snow, 

Sleet 

No.  of  Days 

Station 

»   a 

if 

?! 

uatt 

3  O  3) 

a 

Max. 

M 

in 

u  a  <t 
a  o  a) 

a 

JJ 

■2  ° 
2  o 

1 

0 

S   a 

1  s 

S 

C 

a 
> 

< 

3  a  a 

Q.O  U 
tt   U  0) 
OliK 

s 

A 

X 

* 

3 

Q 

I 

& 

a 

5 

0 

t- 

+>  Jss. 
h 

MSB 

ao  w 

its 

1 
i 

e 
"to 
O 

a 

o 

Q 

s 

1 

t 

2 

0 

8 

s! 

"  3 

B  j 

5  J 

• 

0 

8* 

HO 

HIGH    PLAINS    DIVISION 

AMARILLO    WB    AP 

R    // 

58.2 

34.5 

46.4 

6.8 

80 

8 

16 

22 

515 

0 

1 

B 

0 

1.11 

.49 

.66 

18 

1.6 

1 

22 

3 

i 

0 

BIG    SPRING 

AM 

63.0 

4  3.  9M 

53. 5M 

4.7 

88 

10 

316 

0 

0 

3 

0 

.78 

.05 

.35 

18 

.0 

0 

3 

0 

0 

BORGER 

62.1 

35.2 

48.7 

82 

8 

16 

22 

455 

0 

0 

9 

0 

.85 

.63 

16 

.5 

2 

i 

0 

BORGER    3    W 

61.2 

35.3 

48.3 

81 

8 

15 

22 

464 

0 

0 

8 

0 

1.07 

.71 

18 

.5 

1 

22 

2 

i 

0 

BROWNFIELD    2    E 

AM 

61.5 

36.5 

49.0 

85 

10 

25 

2 

442 

0 

0 

e 

0 

.97 

.52 

18 

.0 

0 

3 

l 

0 

CANADIAN 

AM 

CANYON 

63.0 

35.0 

49.0 

81 

8 

17 

22 

443 

0 

0 

9 

0 

1.10 

.57 

.82 

18 

.0 

0 

2 

i 

0 

CROSBYTON 

AM 

60.7 

35.8 

48.3 

5.6 

81 

10 

25 

3 

459 

0 

1 

8 

0 

1.29 

.52 

.40 

18 

T 

0 

5 

0 

0 

DALHART    CAA    AP 

59.4 

30.9 

45.2 

8.9 

78 

8 

14 

22 

550 

0 

1 

16 

0 

.  14 

-       .22 

.07 

22 

T 

T 

21  + 

0 

0 

0 

DUMAS 

AM 

57.9 

31.2 

44.6 

79 

9 

14 

22  + 

565 

0 

1 

14 

0 

.28 

.14 

23 

.8 

T 

22  + 

1 

0 

0 

FLOYDADA    2    SW 

65.4 

37.0 

51.2 

82 

9 

19 

2 

382 

0 

0 

6 

0 

.89 

.55 

18 

.0 

0 

3 

1 

0 

FOLLETT 

AM 

53.1 

30.4 

41.8 

3.5 

77 

9 

8 

23 

643 

0 

1 

14 

0 

.60 

-       .01 

.30 

23 

2 

0 

0 

HEREFORD    1 

AM 

60.2 

32.9 

46.6 

79 

9 

17 

22 

511 

0 

0 

12 

0 

1.05 

.35 

.52 

18 

T 

0 

4 

1 

0 

LAMESA 

AM 

62.0 

40.1 

51.1 

5.0 

84 

10 

30 

2  + 

384 

0 

0 

4 

0 

1.68 

.90 

.80 

7 

.0 

0 

3 

1 

0 

LEVELLAND 

63. 6M 

36. 8M 

50. 2M 

80 

8+ 

25 

22  + 

405 

0 

0 

7 

0 

.61 

.49 

18 

.0 

0 

2 

0 

0 

LITTLEF1ELD 

AM 

62.5 

35.3 

48.9 

81 

9 

22 

22 

446 

0 

0 

9 

0 

.82 

.27 

.50 

18 

T 

0 

2 

l 

0 

LUBBOCK 

63.4 

38.7 

51.1 

6.4 

83 

9 

22 

2 

385 

0 

0 

5 

0 

.84 

.26 

.39 

18 

2 

0 

0 

LUBBOCK    WB    AP 

61.6 

37.8 

49.7 

6.6 

81 

9 

19 

2 

421 

0 

0 

5 

0 

.73 

.20 

.20 

17+ 

T 

T 

22  + 

4 

0 

0 

MIAMI 

AM 

56.6 

30.6 

43.6 

3.3 

84 

9 

14 

22  + 

592 

0 

1 

18 

0 

1.13 

.38 

.62 

19 

T 

0 

3 

1 

0 

MIDLAND    WB    AP 

R    // 

64.6 

43.8 

54.2 

5.2 

.87 

9 

30 

2 

301 

0 

0 

1 

0 

1.15 

.44 

.46 

17 

.0 

0 

3 

0 

0 

MIDLAND    4    ENE 

67.1 

43.7 

55.4 

6.8 

88 

9 

30 

2 

271 

0 

0 

1 

0 

1.04 

.27 

.38 

18 

.0 

0 

3 

0 

0 

MULESHOE    1 

AM 

61.5 

33.3 

47.4 

7.2 

80 

9 

19 

2 

487 

0 

0 

11 

0 

.67 

.29 

.32 

18 

.0 

0 

2 

0 

0 

PAMPA 

56.5 

30.6 

43.6 

4.4 

80 

8 

14 

21  + 

592 

0 

0 

16 

0 

1.48 

.66 

1.10 

18 

.0 

T 

22 

3 

1 

1 

PLAINS 

AM 

63. 5M 

36. 8M 

50. 2M 

82 

10 

19 

2 

412 

0 

0 

6 

0 

.83 

.46 

18 

T 

0 

1 

0 

0 

PLAINVIEW 

AM 

61.4 

34.3 

47.9 

4.5 

81 

9 

21 

23 

475 

0 

0 

9 

0 

1.10 

.45 

.37 

18 

T 

0 

4 

0 

0 

SEMINOLE 

64.6 

40.9 

52.9 

6.4 

83 

9 

28 

2 

334 

0 

0 

2 

0 

2.62 

1.98 

1.15 

7 

.0 

0 

6 

2 

1 

SPEARMAN 

AM 

57.4 

29.7 

43.6 

4.8 

80 

9 

9 

23. 

593 

0 

1 

18 

0 

.58 

-       .18 

.23 

23 

T 

0 

2 

0 

0 

STRATFORD 

AM 

56. 6M 

29. 8M 

43. 2M 

6.7 

14 

22  + 

0 

1 

0 

.14 

-       .38 

.11 

20 

1.0 

1 

0 

0 

TAHOKA 

63. 6M 

39.8 

51. 7M 

6.4 

83 

9 

21 

2 

360 

0 

0 

4 

0 

1.82 

1.04 

1.06 

7 

.0 

T 

22 

3 

1 

1 

TULIA 

AM 

61.0 

34.1 

47.6 

8.9 

81 

9 

19 

22  + 

483 

0 

0 

9 

0 

.85 

.11 

.46 

18 

.0 

0 

3 

0 

0 

VE6A 

62.3 

31.6 

47.0 

8.1 

80 

8 

13 

2 

499 

0 

0 

13 

0 

1.  11 

.66 

.44 

18 

.0 

0 

3 

0 

0 

DIVISION 

48.4 

.98 

.2 

LOW    ROLLING    PLAINS    DIV 

ABILENE    WB    AP 

R    // 

62.0 

44.5 

53.3 

5.2 

86 

9 

31 

22  + 

328 

0 

0 

2 

0 

2.15 

1.24 

1.04 

7 

.0 

0 

4 

1 

1 

BALLINGER    2    N 

AM 

63.0 

43.4 

53.2 

4.4 

90 

10 

32 

27 

331 

1 

0 

1 

0 

1.59 

.51 

.72 

1 

.0 

0 

5 

1 

0 

CHILDRESS    CAA    AP 

59.0 

39.4 

49.2 

5.9 

87 

9 

24 

23 

44  3 

0 

0 

3 

0 

.97 

.00 

.53 

18 

T 

T 

22 

3 

1 

0 

CLARENDON 

AM 

60.0 

33.5 

46.8 

4.6 

83 

9 

20 

23 

508 

0 

1 

12 

0 

1.13 

.40 

.43 

18 

T 

T 

22 

4 

0 

0 

COLEMAN 

65.6 

45.2 

55.4 

5.4 

89 

9 

32 

23 

273 

0 

0 

1 

0 

2.04 

.78 

.60 

16 

.0 

0 

5 

1 

0 

COLORADO    CITY 

66.1 

44.5 

55.3 

7.0 

90 

9 

32 

23 

276 

1 

0 

1 

0 

1.53 

.75 

.77 

7 

.0 

0 

4 

1 

0 

ELECTRA 

AM 

57.8 

39.0 

48.4 

87 

10 

22 

1 

459 

0 

0 

5 

0 

1.48 

.47 

18 

.0 

0 

5 

0 

0 

HASKELL 

AM 

59.4 

42.1 

50.8 

4.5 

85 

10 

29 

23 

395 

0 

0 

3 

0 

2.22 

1.13 

.87 

7 

.0 

0 

7 

1 

0 

HORDS    CREEK    DAM 

AM 

62.5 

44.8 

53.7 

88 

10 

32 

24 

321 

0 

0 

1 

0 

1.63 

.65 

1 

.0 

0 

4 

1 

0 

IOWA    PARK    EXP    STATION 

KNOX    CITY 

61.9 

42.6 

52.3 

85 

9 

28 

22  + 

359 

0 

0 

3 

0 

2.03 

.54 

.71 

7 

.0 

n 

22 

7 

2 

0 

LAKE    COLORADO    CITY 

AM 

61.7 

42.2 

52.0 

86 

10 

31 

23  + 

363 

0 

0 

2 

0 

1.09 

.42 

7 

.0 

0 

3 

0 

0 

MATADOR 

AM 

60.3 

39.3 

49.8 

84 

10 

27 

23  + 

422 

0 

1 

8 

0 

.99 

.25 

18+ 

.0 

0 

5 

0 

0 

MEMPHIS 

AM 

57.5 

37.2 

47.4 

4.4 

77 

15+ 

24 

23  + 

488 

0 

1 

7 

0 

1.05 

.46 

.27 

18 

.0 

0 

5 

0 

0 

MUNDAY 

61.4 

41.8 

51.6 

86 

9 

29 

22  + 

373 

0 

0 

3 

0 

2.00 

.84 

.72 

7 

.0 

0 

6 

2 

0 

PADUCAH 

62.7 

41.1 

51.9 

88 

9 

25 

22  + 

370 

0 

c 

3 

0 

.98 

.35 

18 

.0 

0 

3 

0 

0 

OUANAH    5    SE 

AM 

58.1 

38.3 

48.2 

3.7 

88 

10 

25 

23  + 

465 

0 

1 

5 

0 

1.06 

•  17 

.48 

18 

.0 

T 

23 

2 

0 

0 

ROSCOE 

61.9 

42.8 

52.4 

85 

9 

30 

23 

358 

0 

0 

1 

0 

2.05 

.61 

7 

.0 

0 

6 

1 

0 

SEYMOUR 

AM 

59.3 

36.6 

48.0 

2.5 

86 

10 

27 

23 

471 

0 

0 

: 

0 

1.74 

.46 

.45 

18 

.0 

0 

6 

0 

0 

SNYDER 

AM 

61.5 

41.3 

51.4 

6.5 

83 

10 

30 

23 

376 

0 

0 

5 

0 

1.30 

.50 

.37 

18 

.0 

0 

5 

0 

0 

SPUR    1    WNW 

63.4 

39.6 

51.5 

6.0 

84 

9 

28 

1  + 

374 

0 

0 

5 

0 

2.  15 

1.43 

1.09 

7 

5 

l 

1 

VERNON 

AM 

60.  8M 

40.  2M 

50. 5M 

4.0 

87 

9 

412 

0 

0 

0 

1.50 

-       .05 

.59 

18 

.0 

0 

4 

l 

0 

WICHITA    FALLS    WB    AP 

R 

57.9 

41.0 

49.5 

3.7 

84 

9 

28 

23 

430 

0 

0 

) 

0 

1.62 

.13 

.48 

6 

.0 

0 

5 

0 

0 

DIVISION 

51.0 

1.56 

T 

notes   following   Station   Ira 
-    31    - 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


TEXAS 
FEBRUARY    1957 


TABLE  2  -  CONTINUED 


Temperature 


Station 


NORTH  CENTRAL  DIVISION 

ALBANY  AM 

BELTON  DAM  AM 

BENBROOK  DAM  AM 

80NHAM 
BOWIE 

BRECKENRIDSE 

BRIDGEPORT  AM 

BROWNWOOD  AM 

CAMERON 
CLEBURNE 

CORSICANA  AM 

DALLAS  WB  AP  R 

DEN  I  SON  DAM 

DENTON  AM 

DENTON  EXP  STATION 
DUBLIN  AM 

EASTLAND  AM 

FORT  WORTH  WB  AP  R 

FORT  WORTH  LEONARD  BLDG   AM 
GAINESVILLE  AM 

6ATESVILLE 

GRAHAM  AM 

GRANBURY 

GRAPEVINE  DAM  AM 

GREENVILLE  2  SW  AM 

HENRIETTA  AM 

HICO 

HILLSBORO  AM 

JACKSBORO 

KAUFMAN  AM 

LAKE  KICKAPOO 

LAVON  DAM  AM 

MARL  IN 
MC  KINNEY 

MEXIA  AM 

MINERAL  WELLS  CAA  AP 
MONTAGUE 
K)LNEY 
PARIS  AM 

POSSUM  KINGDOM  DAM 
RANGER  PUMP  STATION 
RISING  STAR  AM 

SHERMAN  AM 

STEPHENVILLE  3  NE 
TAYLOR  AM 

TEMPLE  AM 

THROCKMORTON  AM 

WACO  WB  AP  R 

WAXAHACHIE  AM 

WEATHERFORD  AM 

WHITNEY  DAM  AM 

D I  V I S  I  ON 

EAST  TEXAS  DIVISION 

ATHENS  2  SSE 

BRONSON  AM 

CARTHAGE 

CENTER  AM 

CENTERVILLE  AM 

'.AOr'jVILLE  2  E  AM 

COLLEGE    STATION    7    SW 

COLLEGE    STATION    CAA    AP 

COHROE  AM 

CRO' '  AM 

DIALVILLE    /    • 

G1LME&    /    '. 

AM 

HONTSVILLE  am 

'",ONVlLLE 

rAOI.A'r 

Ll'i  AM 

AM 
LO*r.  '" 

/     AP 

JW  ..  •  V./lLLE  *M 

«,:.  AM 

AM 

A" 

»M 

AM 
A" 
AM 
AM 
AM 

•  INI  AM 


<   2 


n 

i>   a 


61.4, 

66.3 

61.8 

61.7 

60.9 

62.0 

60.4 

64.8 

70.4 

67.5 

62.8 

63.4 

59.7 

62. 2M 

61.7 

64.3 

63.9 

62.5 

62.7 

59.1 

68.5 

59.9 


60.4 

65.7 

64.  3M 

61.8 

62.7 

56.4 

61.4 


68. 

2 

63. 

5 

64. 

8 

62. 

0 

60 

0 

61 

6 

60 

2 

6? 

0 

61 

6 

60 

6 

59 

8 

61 

.1 

66 

,4 

66 

.3 

59 

.3 

6  5 

.6 

6*. 

.1 

60 

.1 

63 

.6 

42.8 

4  7.  7M 

44.5 

43.4 

43.5 

43.1 

43.1 

45.5 

50.9 

46.0 

45.6 


44.5 
44.  1 
42.9 
45.7 
45.7 
41.1 
49.1 
42.7 
46.3 
43.9 
44.2 


46.5 

46. 7M 

43.6 

44.8 

42.0 

44.0 

47.5 

45.4 

47.4 

45.1 

42.8 

41.7 

42.8 

45.1 

44.1 

42.4 

43.6 

43.1 

48.8 

49.2 

42.8 

48.9 

45.6 

43.5 


68.4 

66.0 

68.8 

67.6 

68.6 

62.5 

69.0 

69.3 

69.9 

67.7 

67.3 

63.3 

66.5> 

67.5 

67.3 

67.0 

72.9 

67.6 

73.4 

63.5 

69.5 

65.9 

69.  7M 

i.- 1. 1. 
■ 


48.5 
46.2 
48.8 


o  be  a 
u  a  ts 
3  o  © 

cji 

a  s  e 

a  o  u 

0)  u  a* 

O  fc.  +> 


44.5 

46.2 

51.6 

51.3 

47.1 

49.5 

45.3 

47. 4M 

49.4 

51.0 

48.9 

51.2 


47. 

6 

51. 

4 

47. 

7 

50. 

5 

48. 

1 

48. 

'/ 

43 

1M 

'.  1 

9M 

'.(. 

5 

'.', 

'..< 

48 

> 

44 

4M 

50 

6) 

.5 

45 

.  7M 

46 

90 

■  ■■ 

45 

.  ! 

52.1 

57. OM 

53.2 

52.6 

52.2 

52.6 

51.8 

55.2 

60.7 

56.8 

54.2 

55.0 

51.7 

53. 8M 

53.1 

54.2 

53.4 

54.1 

54.2 

50.1 

58.8 

51.3 

55.1 

52.8 

52.3 

56.1 

55.  5M 

52.7 

53.8 

49.2 

52.7 

57.9 

54.5 

56.1 

53.6 

51.4 

51.7 

51.5 

54.1 

53.0 

51.6 

51.7 

52.1 

57.6 

57.8 

51.1 

57.3 

54.9 

51.8 


58.5 

56.1 

58.8 

57.9 

59.1 

53.5 

57.6 

60.5 

60.6 

57.4 

58.4 

54.3 

5  7.0M 

58.5 

59.2 

58.0 

62.1 

57.6 

62.4 

55.6 

60.0 

57.0 

59.0 

56.  4M 

56. OM 

55.3 

J8.2H 

97  «  2 

■,i.<r. 


53.0 
55. 1M 
55.7 

- 
53.4 

57.7 


4.0 
5.2 


3.1 
6.9 


5.2 
5.8 


5.7 
6.1 


86  10 
83  10 
83 
84 

9 

10 

5 

9 


5.6 
6.3 

5.7 


10 
10  + 

9 
10 
10 

9 
10 

9 
10 
10 

9+ 
10 

9+ 
10  + 
10 
10 


23- 

21 

24 

21 

23 

23 

24 

28 

21 

21 

21  + 

27 

21 

21 
28 
2  3  + 
27 
23  + 
2+ 
20 
23  + 
2  1  + 
21 
21 

27  + 
27 
23 
21 
23 
21 
21 
17- 


No.  ot  Days 


4.3 
3.9 

6.9 
5.0 
7.0 
3.3 


7.3 
5.4 


7.0 
5.5 


6.9 

6.7 
It, 9 


359 

242 

33  3 

346 

359 

349 

367 

279 

169 

250 

302 

288 

371 
309 
339 
303 
320 
311 
305 
411 
204 
377 
286 
341 
353 

273 
278 

34  5 
314 
435 
34  3 
229 
301 
258 
321 
379 
365 
374 

310 
341 
371 
370 
359 
229 
227 
385 
238 
289 
365 
290 


Precipitation 


202 

2  70 
200 
227 
195 

3  2  0 

2  20 
179 
175 
231 
211 
299 
233 
209 
191 
212 
141 
221 
131 
267 
183 
235 
208 
242 
263 
280 
224 
230 

192 
335 

279 
270 
146 
325 


(u  u>  a 

u  a  a 

3  O  01 

+-  J  a 
h 

*  E  6 

a  0  u 

a*  u  & 


6.55 
2.40 
1.65 
2.43 
3.06 
5.16 
4.62 
1.65 
2.68 
2.02 
2.91 
1.12 
2.03 
3.10 
3.37 
1.34 
2.00 
1.77 
2.08 
2.45 
2.55 
5.58 
1.88 
2.01 
1.87 

2.08 

2.10 

4.47 

1.90 

2.24 

1.5 

3.35 

2.00 

3.30 

3.91 

3.63 

3.01 

2.70 

3.69 

1.22 

1.00 

3.40 

1.38 

2.25 

2.90 

3.23 

2.41 

2.49 

5.34 

2.31 

2.72 


3.  18 
3.69 

4.  11 
4.87 
4.20 
2.95 
2.51 
2.70 
2.59 
3.85 
4.33 
3.82 
4.24 


2.99 
.26 
.19 
.25 

.31 
1.50 


.46 
.60 


.06 

.42 

2.76 


.47 
.06 
.66 

1.66 
.22 
.11 

3.49 


2.5 

3.85 

4.34 

5.25 

1.22 

4.40 

2.87 

4.94 

2.06 

3.37 

4.77 

2.78 

3.99 

3.48 

2.34 

2.06 

1.88 

5.79 


2.92 
.58 

1  .44 
1.66 
.90 
1.01 
.39 
.10 
.36 


1.06 
1.69 


Snow,  Sleet 


3.16 

.75 

.52 

.90 

1.25 

2.10 

1.28 

.50 

1.32 

.86 

1.50 

.35 

.45 

.81 

1.17 

.46 

.67 

.58 

.77 

1 

1.02 

1.88 

1.00 

.4-1 

.66 

.75 

.77 

2.24 

.81 


.51 

.60 

1.04 

.62 

1. 

2.34 

1.22 

1.50 

1.09 

1.53 

.32 

.35 

1.40 

.57 

1.12 

.90 

.97 

1.04 

1.65 

3.00 

.83 


1.68 

1.58 

2.28 

1.32 

1.85 

.84 

.96 

1.03 

.90 

1 

1 

1 

2.16 
1.47 
.85 
1.17 
2.02 
2.12 
.78 
2, 
1.00 
1.38 
1.35 
1.21 
1.72 
1.42 
1.20 
1.02 
1.08 
.65 
1.10 
4.  74 
2.63 
1  .63 
1.02 


a  s 
a  2 


No.  oi  D«y« 


^ 


1 
1 
1 
1 
1 
0 
0 

1 

0 

1 

2 
2 

2 
2 
0 
2 
2 
2 
0 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
I 
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CUMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  -  CONTINUED 

FEBRUARY 

1957 

Temperature 

Precipitation 

0  bo  a 
M  d  ri 

3  0  Oi 

01 

No.  oi  Days 

1 

>1 

Snow 

,  Sleet 

No.  of  Days 

Station 

S  •§ 

>   10 

<   2 

oi  a 

Q 

Max. 

Mm. 

a 

11 

Q  2 

ii 

£ 

0 

?! 

0 

> 

< 

u 
%  a  a 

Pi  0  U 
0  U   0) 
Ofc+> 

A 

2 

1 

0 

a 

a 
S 

I 

*i3 
o 
(- 

+>  ^  an 
u 

a  a  a 

act. 

Oj  V.  01 

c  u. « 

% 
c5 

■3 
3 

Q 

6 

2 

0 

Sj 

£< 

5  J 

S  2 

5  i 

OB 

a 
o 

i-io 

TRANS  PECOS  DIVISION 

ALPINE 

69.3 

46.4 

57.9 

6.5 

84 

11 

35 

21 

207 

0 

0 

0 

0 

3.07 

2.64 

1.31 

20 

.0 

0 

4 

2 

2 

BALMORHEA  EXP  PAN 

72.7 

45.1 

58.9 

6.9 

89 

9 

29 

2 

175 

0 

0 

1 

0 

1.74 

1.10 

.51 

19 

5 

1 

0 

CHISOS  BASIN 

71.* 

48.6 

60.0 

82 

16 

38 

1  + 

157 

0 

0 

0 

0 

1.18 

.57 

17+ 

.0 

0 

2 

2 

0 

EL  PASO  WB  AP 

R 

70.0 

45.1 

57.6 

8.5 

81 

10  + 

28 

2 

205 

0 

0 

2 

0 

.46 

.10 

.24 

18 

.0 

0 

2 

0 

0 

FORT  STOCKTON 

AM 

68.7 

44.8 

56.8 

5.1 

88 

10 

31 

2 

232 

0 

0 

1 

0 

2.43 

1.90 

.68 

7 

.0 

0 

7 

1 

0 

LA  TUNA  1  S 

71.4 

40.9 

56.2 

82 

10+ 

26 

2 

240 

0 

0 

3 

0 

.75 

.34 

17 

.0 

0 

3 

0 

0 

MARATHON 

71.7 

42.9 

57.3 

8.1 

88 

10 

26 

1 

215 

0 

0 

2 

0 

3.36 

2.67 

1.83 

16 

.0 

0 

3 

2 

2 

MOUNT  LOCKE 

62.5 

43.0 

52.8 

7.3 

76 

10 

31 

1  + 

335 

0 

0 

2 

0 

2.93 

2.51 

.63 

19 

T 

0 

5 

3 

0 

PANTHER  JUNCTION 

76.5 

49.4 

63.0 

67 

10 

40 

2 

94 

0 

0 

0 

0 

1.52 

.73 

17+ 

.0 

0 

2 

2 

0 

PECOS 

AM 

69.7 

42.6 

56.2 

7.9 

88 

10 

28 

2  + 

247 

• 

0 

3 

0 

1.32 

1.03 

.32 

17 

.0 

0 

S 

0 

0 

PRESIDIO 

81.4 

46.9 

64.2 

8.7 

93 

10 

31 

2 

71 

7 

0 

1 

0 

.27 

.04 

.15 

19 

.0 

0 

. 

0 

0 

RED  BLUFF  DAM 

69.1 

44.5 

56.6 

85 

9 

30 

1 

228 

0 

0 

2 

0 

1.49 

.46 

7 

.0 

0 

t 

0 

0 

SALT  FLAT  CAA  AP 

R 

69.8 

39.6 

54.7 

81 

8+ 

22 

2 

282 

0 

0 

2 

0 

.56 

.35 

19 

.0 

0 

2 

0 

0 

VAN  HORN 

71.4 

42.0 

56.7 

84 

11 

26 

2 

228 

0 

0 

i 

0 

.98 

.36 

17 

.0 

0 

3 

0 

0 

WINK  CAA  AP 

67.7 

44.8 

56.3 

90 

9 

29 

2 

244 

1 

0 

t 

0 

1.36 

.56 

19 

.0 

0 

5 

1 

0 

YSLETA 

AM 

71.5 

38.7 

55.1 

64 

15 

20 

2 

271 

0 

0 

4 

0 

.55 

.25 

20 

.0 

0 

2 

0 

0 

DIVISION 

57.5 

1.50 

T 

EDWARDS  PLATEAU  DIVISION 

BLANCO 

AM 

68.0 

50.2 

59.1 

8.4 

90 

11 

32 

28 

200 

1 

0 

1 

0 

2.81 

.95 

1.50 

23 

.0 

0 

5 

2 

1 

BOERNE 

70.0 

51.8 

60.9 

8.9 

88 

10 

34 

28 

163 

0 

0 

0 

0 

3.46 

1.38 

2.12 

23 

.0 

0 

S 

2 

1 

BRADY 

AM 

66.6 

45.3 

56.0 

6.1 

87 

10 

34 

1 

261 

0 

0 

0 

0 

1.16 

.13 

.40 

17- 

.0 

0 

4 

0 

0 

BUCHANAN  DAM 

AM 

71. 1M 

50.  7M 

60.  9M 

0 

0 

0 

1.75 

.70 

23 

5 

1 

0 

BURNET 

70.0 

48.8 

59.4 

6.6 

86 

9 

33 

28 

189 

0 

0 

0 

0 

2.  16 

.24 

1.27 

23 

.0 

0 

5 

1 

1 

DEL  RIO  WB  AP 

R 

72.7 

53.9 

63.3 

6.2 

92 

10 

41 

2 

117 

0 

0 

0 

.94 

-   .13 

.42 

17 

.0 

0 

3 

0 

0 

EDEN  1 

69.3 

45.9 

57.6 

92 

9 

30 

27 

227 

0 

2 

0 

2.00 

.71 

1.16 

16 

.0 

0 

4 

1 

1 

FREDERICKSBURG 

69.5 

49.1 

59.3 

8.2 

88 

10 

33 

28 

187 

0 

0 

0 

1.84 

.11 

.56 

23 

.0 

0 

6 

1 

0 

JUNCTION 

73.0 

48.0 

60.5 

6.9 

92 

9 

30 

27 

170 

0 

2 

0 

1.53 

.31 

.46 

16 

.0 

0 

5 

0 

0 

JUNCTION  CAA  AP 

70.3 

48.2 

59.3 

91 

9 

31 

27 

190 

0 

2 

0 

1.44 

.50 

16 

.0 

0 

4 

1 

0 

KERRVILLE 

AM 

67.9 

47.6 

57.8 

6.9 

90 

11 

29 

28 

217 

0 

1 

0 

2.41 

.81 

.85 

18 

.0 

0 

s 

2 

0 

LAMPASAS 

AM 

66.1 

47.5 

56.8 

6.8 

87 

10 

33 

26 

244 

0 

0 

0 

2.02 

.01 

.64 

23 

.0 

0 

4 

1 

0 

LLANO 

AM 

69.1 

48.5 

56.6 

7.6 

92 

10 

36 

21  + 

203 

0 

0 

0 

2.23 

.74 

.92 

23 

.0 

0 

4 

3 

0 

MASON 

70. 5M 

48. 9M 

59. 7M 

92 

9 

33 

28 

173 

0 

0 

0 

1.66 

.30 

.46 

23 

.0 

0 

5 

0 

0 

MC  CAMEY 

70.1 

46.9 

58.5 

6.9 

89 

9 

30 

2 

191 

0 

1 

0 

1.66 

1.07 

.50 

17 

.0 

0 

6 

1 

0 

OZONA 

69.6 

46.8 

58.2 

90 

9 

31 

3 

211 

0 

1 

0 

3.01 

1.55 

16 

.0 

0 

5 

3 

1 

PRADE  RANCH 

70.3 

47.4 

58.9 

90 

10 

31 

28 

193 

0 

1 

0 

1.94 

.55 

13 

.0 

0 

6 

1 

0 

ROCKSPRINGS 

AM 

67.2 

47.3 

57.3 

89 

11 

36 

2 

240 

0 

0 

0 

2.07 

1.11 

.61 

13 

.0 

0 

6 

1 

0 

SAN  ANGELO  DAM 

AM 

65.1 

45.3 

55.2 

90 

10 

35 

23 

279 

0 

0 

0 

1.46 

.60 

1 

.0 

0 

4 

1 

0 

SAN  ANGELO  WB  AP 

R 

64.9 

46.4 

55.7 

4.0 

90 

9 

34 

23 

273 

0 

0 

0 

.98 

-   .01 

.36 

17 

.0 

0 

4 

0 

0 

SONORA 

70. 3M 

47. 7M 

5  9.0M 

86 

9 

35 

2 

195 

0 

0 

0 

0 

2.07 

.54 

19 

.0 

0 

b 

1 

0 

TARPLEY  1  E 

72.6 

50.2 

61.4 

90 

10 

31 

28 

150 

0 

1 

0 

1.35 

.45 

18 

.0 

0 

4 

0 

0 

UVALDE 

AM 

73.6 

52.6 

63.1 

5.7 

93 

11 

39 

28 

135 

0 

0 

0 

1.53 

.29 

.77 

16 

.0 

0 

4 

1 

0 

D  I  V I S  I  ON 

59.0 

1.69 

.0 

SOUTH  CENTRAL  DIVISION 

AUST IN  WB  AP 

R 

69.7 

52.1 

60.9 

6.8 

88 

10 

38 

28 

168 

0 

0 

0 

0 

3.14 

.58 

1.09 

13 

.0 

0 

7 

2 

1 

AUSTWELL  WL  REF 

73.4 

57.4 

65.4 

83 

12 

39 

21  + 

83 

0 

0 

0 

0 

2.24 

.81 

23 

.0 

b 

3 

3 

0 

BEEVILLE  5  NE 

74.4 

54.5 

64.5 

6.5 

90 

11 

39 

28 

117 

1 

0 

0 

0 

1.21 

-   .50 

.55 

18 

3 

1 

0 

BISHOP 

M 

M 

M 

94 

10 

0 

0 

0 

2.56 

1.10 

1.07 

19 

.0 

0 

4 

3 

1 

BRENHAM 

AM 

69.4 

50.5 

60.0 

5.8 

85 

11 

34 

21 

191 

0 

0 

0 

0 

2.01 

-   .83 

.82 

16 

.0 

0 

5 

2 

0 

CORPUS  CHRISTI 

74.4 

63.3 

66.9 

67 

10 

51 

21 

41 

0 

0 

0 

0 

2.23 

.75 

17 

.0 

0 

4 

3 

0 

CORPUS  CHRISTI  WB  AP 

R 

74.9 

58.5 

66.7 

6.4 

90 

10 

45 

28 

64 

1 

0 

0 

0 

1.46 

.04 

.56 

22 

.0 

0 

5 

1 

0 

CUERO  3  NW 

AM 

72.4 

54.3 

63.4 

7.0 

86 

11 

36 

28 

140 

0 

0 

0 

0 

2.96 

.72 

1.10 

14 

.0 

0 

5 

2 

1 

FLATONIA 

71.0 

53.6 

62.3 

5.8 

85 

9  + 

40 

21 

147 

0 

0 

0 

0 

2.22 

-   .23 

1.50 

23 

.0 

0 

4 

1 

1 

GOLIAD 

74.1 

56.3 

65.2 

86 

10 

40 

21  + 

98 

0 

0 

0 

0 

2.74 

1.01 

1.10 

23 

.0 

0 

6 

2 

1 

GONZALES  2 

74.9 

53.  1M 

64. OM 

69 

10 

37 

21 

136 

0 

0 

0 

0 

3.24 

1.45 

23 

.0 

0 

5 

3 

1 

HALLETTSVILLE 

73.0 

53.2 

63.1 

7.0 

86 

10 

37 

28 

134 

0 

0 

0 

0 

.0 

0 

HONDO 

AM 

73.1 

52.4 

62.8 

6.7 

92 

11 

39 

28 

136 

1 

0 

0 

0 

1.40 

-   .18 

.77 

18 

.0 

0 

4 

1 

0 

KENEDY 

AM 

74.8 

55.2 

65.0 

90 

11 

39 

28 

110 

1 

0 

0 

0 

1.85 

.82 

18 

.0 

0 

4 

1 

0 

KINGSVILLE 

78.7 

57.1 

67.9 

92 

10 

45 

28 

62 

3 

0 

0 

0 

2.85 

.74 

17 

.0 

0 

6 

3 

0 

LULING 

AM 

69.2 

52.3 

60.8 

6.5 

87 

11 

38 

28 

176 

0 

0 

0 

0 

3.60 

1.32 

1.13 

23 

.0 

0 

7 

3 

2 

MANSFIELD  DAM 

AM 

69.0 

50.3 

59.7 

87 

10+ 

35 

28 

192 

0 

0 

0 

0 

2.26 

.71 

23 

5 

3 

0 

NEW  BRAUNFELS 

73.5 

52.6 

63.1 

8.1 

90 

10 

37 

28 

132 

1 

0 

0 

0 

3.25 

1.34 

2.00 

23 

.0 

0 

4 

2 

1 

NIXON 

74.0 

53.9 

64.0 

89 

10 

39 

28 

112 

0 

0 

0 

0 

2.53 

.84 

.83 

23 

.0 

0 

7 

2 

0 

ROBSTOWN 

AM 

76.3 

56.9 

66.6 

92 

11 

43 

28 

71 

1 

0 

0 

0 

1.77 

.33 

18 

.0 

0 

e 

0 

0 

SAN  ANTONIO  WB  AP 

R 

71.7 

54.0 

62.9 

7.8 

87 

10 

40 

28 

126 

0 

0 

0 

0 

2.53 

.95 

1.13 

23 

.0 

0 

6 

2 

1 

SAN  MARCOS 

AM 

70.0 

51.4 

60.7 

7.8 

88 

11 

38 

21  + 

169 

0 

0 

0 

0 

2.52 

.24 

1.12 

23 

.0 

0 

5 

2 

1 

SEALY 

71.8 

54.3 

63.1 

6.1 

86 

10+ 

36 

21 

135 

0 

0 

0 

0 

2.50 

-   .11 

1.20 

19 

.0 

0 

3 

2 

.  1 

SEGUIN 

72.2 

53.5 

62.9 

6.5 

89 

10 

39 

21  + 

136 

0 

0 

0 

0 

3.04 

.93 

1.66 

23 

.0 

0 

4 

2 

1 

SMITHVILLE 

AM 

68.9 

51.8 

60.4 

4.0 

84 

10 

35 

28 

182 

0 

0 

0 

0 

3.01 

.52 

1.24 

18 

•  0 

0 

s 

2 

2 

WASHINGTON  STATE  PARK 
YOAKUM 

AM 

68.5 

47.7 

58.1 

84 

11 

32 

21 

216 

0 

0 

1 

0 

2.22 

-   .49 

.92 

23 

.0 

0 

4 

2 

0 

73.2 

54.4 

63.8 

68 

11 

39 

21 

117 

0 

0 

0 

0 

5.55 

3.23 

2.35 

13 

.0 

0 

6 

4 

2 

DIVISION 

63.3 

2.57 

.0 

UPPER  COAST  DIVISION 

ANAHUAC  6  E 
ANGLETON  4  NE 

AM 

71.0 

53.4 

62.2 

6.6 

81 

11 

35 

21  + 

134 

0 

0 

0 

0 

1.99 

-  1.13 

1.09 

18 

.0 

0 

3 

2 

1 

72.3 

55.1 

63.7 

6.0 

84 

5 

36 

21 

107 

0 

0 

0 

0 

3.24 

.21 

1.01 

18 

6 

3 

1 

BAY  CITY  WATERWORKS 

BAYTOWN 

BEAUMONT 

AM 

72.9 

55.1 

64.0 

84 

6 

36 

21 

119 

0 

0 

0 

0 

2.91 

.72 

1.05 

18 

.0 

0 

6 

3 

1 

AM 

71.3 
72.2 

54.9 
54.3 

63.1 
63.3 

6.5 

87 
85 

10 
11 

36 

37 

21 

21  + 

124 
126 

0 
0 

0 

0 

0 
0 

0 

0 

3.53 

1.38 

-  2.32 

1.17 
.65 

18 
18 

.0 
.0 

0 
0 

5 

4 

4 
1 

1 

0 

BEAUMONT  EXP  FARM 

DANEVANG 

EL  CAMPO 

72. 1M 

51. 7M 

61. 9M 

83 

11 

34 

21 

138 

3 

0 

0 

0 

1.36 

.92 

18 

2 

1 

0 

72.6 

56.8 

64.7 

7.7 

85 

5 

39 

21 

101 

0 

0 

0 

0 

5.08 

2.56 

2.99 

13 

.0 

0 

5 

3 

1 

73.4 

55.7 

64.6 

88 

12 

39 

21 

108 

0 

0 

0 

0 

4.  13 

2.02 

12 

.0 

o 

4 

3 

1 

GALVESTON  WB  CITY 
GALVESTON  WB  AP 
HOUSTON  WB  CITY 

R 

67.4 

58.0 

62.7 

5.3 

75 

10+ 

45 

21 

104 

0 

0 

0 

0 

2.03 

-   .85 

.72 

23 

•  0 

0 

6 

2 

0 

R 

67.7 
70.9 

57.8 
56.1 

62.8 
63.5 

5.5 
5.8 

76 
85 

15 
10 

44 
39 

21 
21 

103 
119 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

3.38 
2.29 

.24 
-   .52 

1.36 

.97 

18 
18 

.0 
.0 

0 
0 

6 
4 

2 
2 

1 

0 

HOUSTON  WB  AP 
LI8ERTY 

AM 

70.7 
72.5 

55.0 

53.1 

62.9 
62.8 

6.3 
5.8 

85 
87 

10 
11 

38 
33 

21 
21 

129 
135 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 

'J 

2.46 
3.57 

-   .24 
.34 

.98 
2.15 

18 
18 

.0 
.0 

0 

0 

5 

5 

2 
2 

0 

1 

See    refereo 


otes   following  Station    Index. 
-    33    - 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  -  CONTINUED 


Station 


MATAGORDA 
MAURBRO 
NEW  GULF 
PALACIOS  CAA  AP 
PASADENA  HOUSTON 
PIERCE 
PORT  ARTHUR 
PORT  ARTHUR  WB  AP 
PORT  LAVACA 
PORT  OCONNOR 
ROSENBERG 
SUGAR  LAND 
VICTORIA  WB  AP 
BwILLIAM  HARRIS  RESVR 

DIVISION 
SOUTHERN  DIVISION- 
ALICE 

CARRIZO  SPRINGS 
COTULLA  CAA  AP 
CRYSTAL  CITY 
DILLEY 
EAGLE  PASS 
ENCINAL  3  NW 
FALFURR1AS 
LA  PRYOR 
LAREOO  WB  AP 
POTEET 

RIO  GRANDE  CITY  1  E 
WINTER  HAVEN  EXP  STA 

DIVISION 
LOWER  VALLEY  DIVISION 


BROWNSVILLE  WB  AP 

HARL1NGEN 

MC  ALLEN 

MC  COOK 

MISSION 

PORT  ISABEL 

RAYMONOVILLE 

SAN  BENITO 

WESLACO  2  E 


Temperature 


<  2 


<2 


71.8 

72.0 

71.5 

72.9 

73.5 

69.3 

70.9 

72.9 

70. 9M 

73.8 

71.7 

72.6 

69.1 


77.1 

76.1 

76.3 

75.9 

74.7 

75.5 

77.6 

78.8 

76.  8M 

78.6 

74.5 

81.5 

76. 7M 


77.5 
80.4 
79.7 
81.1 
80.2 
77.4 
81.3 
79.4 
79.6 


D I V I S I  ON 


57.8 

53.9 

56.7 

55.0 

53.6 

55.9 

54.0 

57.4 

57. 9M 

54.3 

54.1 

56.3 

54.1 


<u  w  a 
u  a  a 

SOU) 

w  j  a 
u 

a  a  b 

o.  o  u 

a>  t.  a. 


,1 


57 

55.5 

56.3 

55.2 

54.0 

54.0 

53.1 

57.9 

56. 2M 

58.7 

55.1 

58.0 

54. 5M 


60.6 
59.4 
60.4 
59.2 
59.5 
63.4 
59.3 
58.9 
59.5 


67.1 
65. S 

66.: 
65. ( 


69.1 
69.9 
70.1 
70.2 
69.9 
70.4 
70.3 
69.2 
69.6 


69.9 


7.7 
5.8 
6.5 


7.3 
5.6 


6.7 
7.4 
6.5 


5.1 
5.6 


21 


No.  of  Days 


89 

138 
106 
115 
106 
125 
127 
96 
90 
116 
138 
108 
150 


103 
92 

96 

123 

108 

109 

67 

83 

64 

114 

57 

90 


o>  &  a 

u  c  n 

3  q  » 

-  J  x 

«  E  B 

a.  o  u 

a;  u  fc 


2.85 

2.11 
2.82 
2.79 
3.57 
.92 
.74 
2.72 
2.47 
1.70 
2.86 
3.19 
2.43 

2.64 


1.51 
1.82 
1.81 
1.65 
2.26 
1.79 
1.16 
3.11 
1.41 
2.55 
2.11 
2.90 
1.58 

1.97 


5.20 

2, 

2.94 

2, 

2, 

2.33 

2.55 

3.07 

2.23 

2.93 


.98 

2.89 

3.45 

.28 

.63 
.15 


1.01 
.93 
.10 

2.20 
.38 

1.70 

2.12 


4.00 
1.30 


1.97 
1.49 
1.67 
1. 


TEXAS 
FEBRUARY  1957 


Precipitation 


Snow,  Sleet 


.69 

.68 

.80 

1.25 

.90 

1.60 

1.60 

.77 


.61 
.87 
.99 
.61 
.64 

1.30 
.75 

1.07 
.68 

1.35 


.72 


4.22 

1.22 

2.1 

1.46 

2.00 

1.66 

2.01 

1.26 

1.76 


^"8 

I! 

it 

2  o 


No.  oi  Dayi 


! 

o 

-  0 


Z    DATA  RECEIVED  TOO  LATE  TO  BE  INCLUDED  IN  DIVISION  MEANS. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3 


TEXAS 
FEBRUARY  1957 


Day  of  month 


13      14       15 


16      17       18 


22      23      24 


25      26      27      28      29      30      31 


ABERNATHY 
ABILENE  MB  A 
ACKERLY  3  SE 
A6UA  NUEVA 
ALBANY 

ALICE 
ALPINE 
ALTO  5  SSW 

ALVARAOO 
ALVIN 

AMARILLO  WB 
ANAHUAC  6  E 
ANDERSON 
ANGLETON  4  N 


ANTELOPE 
ARANSAS  PASS 
ARCHER  CITY 
ARLINGTON 

ARTHUR  CITY 

ASPERMONT 
ATHENS  2  SS£ 
ATLANTA 
AUSTIN  WB  AP 

AUSTIN  DAM 


2  90  BRIDGE 


AUSTI 
AUSTWELL 
AUSTWELL  WL  REF 
BAKERSFIELD 
BALLINGER  2  N 

BALMORHEA  EXP  PAN 

BALMORHEA  GRAEF  RANCH 

BARNHART 

BAY  CITY  WATERWORKS 

BAYTOWN 

BEAUMONT 

BEAUMONT  EXP  FARM 
BEDIAS 

BEEVILLE  5  NE 
BELTON  DAM 

BENBROOK  DAM 
BENJAMIN 
BIG  SPRING 
BIG  WELLS 
BISHOP 

BLANCO 
BLANKET 

BOERNE 
BON  WIER 

BONHAM 

BOOKER 

BOOUILLAS  RANGER  STATION 

80RGER 

80RGER  3  W 

BOWIE 

BOXELDER 

BOYD 

BRACKETTVILLE 

BRADY 

BRAVO 

BRAZOS 

BRECKENRIDGE 
8RENHAM 
BRIDGEPORT 
BRONSON 

BROWNFIELD  2  E 

BROWNSVILLE  WB  AP       R 

BROWNWOOD 

BUCHANAN  DAM 

BUFFALO 


BULER  2  NE 
BULVERDE 
BUNKER  I 
BURK.ETT 
BURLESON 


ILL 


BURLINGTON 

BURNET 

BYROS 

CALLAN 
CAMERON 

CAMP  SAN  SABA 
CAMP  WOOD  2  S 
CANADIAN 
CANOELARIA 
CANTON  2  W 

CANYON 
CAPPS 

CAPPS  RANCH 
CARR  RANCH 
CARRIZO  SPRINGS 

CARROLLTON 
CARTHAGE 
CASE  RANCH 
CASTELL 
CELINA 

CENTER 
CENTERVILLE 
CHAPPEL 

CHILDRESS  CAA  AP 
CHILLICOTHE 

CHISOS  BASIN 

CHRISTOVAL 
CI60L0  CREEK 
CLARENDON 
CLARKSVILLE  2  E 

CLASSENS  RANCH 
CLAUDE 
CLEBURNE 
CLEVELAND 
CLIFTON  9  E 

CLINE 
CLODINE 
CLOUOT  RANCH 
COLDSPRING  5  S 
COLDWATER 


•  13 
.23 
1.51 


1 

63 

38 

2 

10 

o^. 

1 

22 

.02   .04   .76 


1.25 
.3b 


.03        .33 


.62   .02   .0' 


.51   .11   T 


.11   .28  1.01 


.75 
.23 
.33 


•  06 

.05 

.01 

.09 

•  04 

T 

.37 

•  05 

.10 

T 

•  33 

•  05 

•  31 

•  02 
.20 

.15 

1.32 
.01 
.08 
.02 

•  02 


1.01 
.19   T 


.69 

1.50 
.05 

2.12 
.15 
.25 


.10 
1.40 


DAILY  PRECIPITATION 


Table  3— Continued 


COLEMAN 

COLLEGE  STATION  7  S* 

COLLEGE  STATION  CAA  AP 

COLORADO  CITY 

COLUMBUS 

COMANCHE 
CONLEN  3  N 
CONROE 
COOPER 
COPE  RANCH 

COPPERAS  COVE 

CORMJDA5  SERVICE  STATION 

CORPUS  CHRIST  I 

CORPUS  CHRISTI  KB  AP    R 

CORS1CANA 

COTULLA 

COTULLA  CAA  AP 
COTULLA  HtLLJE  RANCH 
COI  RANCH 
CRESSON 

CRIDER  RANCH 

CROCKETT 

CRCSBYTON 

CROSS  PLAINS  NO  1 

CRONELL 

CRYSTAL  CITY 
JCRO  3  N* 

CYPRESS  1  SW 
?  MILL 
OACUS 

OAINGERFIELD  9  S 

OALHART  CAA  AP 

DALLAS  MB  AP  R/< 

OARROUZETT 

OAVILLA 

DE  LONG  RANCH 

DECATUR 

DEKALB 

DEL  RIO  mB  AP  R 

DEN I  SON  DAM 

DENTON 

DENTON  EXP  STATION 

DEWEYVILLE 

DIALVlLLE  2  * 

DILLCV 
D1"E    BOX 
DIMMITT    6    E 
MMLC 
DOSS 

g    i  nh 

DUBLIN 

DUMAS 

:  JNDEf    i    ■■- 
DUMK    M 

EAOS 

EAGLE    MOUNTAIN    LAKE    DAM 

EAOLE    PAS5 

EASTLANO 

EDEN    1 

EDNA    3    S¥ 
EDO** 
El   CJ 

•  6    AP  R 

E LOO* ADO    14    SM 

* 
CNOt      - 
ENHIS 

fA*'-. 

rAi*- 

- 

N|A 

rtuM 

**     A#  * 


2.70 
1.53 
2.63 


.35 
2.23 
1.* 
2.91 


.35       .11 

.29       T 
.23 


.03       T 
.16      .12 


1.7* 
3.99 
2.62 


Day  of  month 

13  I   14  I    15 


16      17       18 


28      29      30 


.05 
•  36 


.'"=0 


.60 


1.00 

.97 
.01 
.35 

.69 


.65 
1.00 
.58 


.27 
.02 
.20 


.10       .50       .05 
.09       .01 

.08 


.1?     1.90 

1  .00 

.60 


-     #•     »• 


4I**I«44 


i.  U 


I  .0/ 
.05 
1.05 
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Table  3— Continued 

FEBRUARY 

1957 

■3 

3 

Day  of  month 

Station 

1  |  2  |.  3 

4   1 

5  1 

6 

7 

8  |   9 

10  |  11  |  12 

13  |  14  |  15 

16 

17 

18 

19 

20   21 

22 

23 

24 

25  1  26  1  27 

26  29  30 

31 

GLADEWATER 

4.24 

2.16 

LaOS 

.69 

.12 

.07 

.15 

GLENFAWN 

2*94 

.40 

.04 

.49 

.90 

.67 

.19 

.25 

GOLD 

2.58 

.55 

.10 

.25 

.48 

.30 

.90 

GOLDTHWAITE 

1.27 

.36 

.02 

.22 

.22 

.06 

.03 

T 

.30 

.06 

GOLIAD 

2.74 

.12 

.16 

T 

.67        .02 

.15 

.43 

.09 

1.10 

GOLIAD  6  NE 

3.03 

.09 

T 

.04 

T     T     T 

.38   .81 

T 

.52 

.16 

T 

.10 

T 

.91 

GOLIAD  1  5E 

2.50 

.55 

.90 

.10 

.95 

GONZALES  1 

3.11 

.13 

.16   .32 

(89 

.05 

.21 

1.10 

.25 

GONZALES  2 

3.24 

.12 

T 

.56 

»S6 

•  16 

.09 

1.45 

GRAHAM 

5.56 

.35 

1.23 

i.ee 

1.25 

.20 

.07 

.45 

.15 

GR ANBURY 

1.88 

.20 

.02 

.10 

■28 

.02 

.06 

1.00 

.20 

GRANDFALL5  3  S5E 

2.85 

.30 

T 

T 

T 

1*40 

.02 

.27 

.05 

•30 

.14 

.30 

.07 

GRAPELAND 

3.77 

.43 

.04 

.10 

.20 

.03 

1.30 

.05 

.12 

1.00 

•  50 

GRAPEVINE  DAM 

2.01 

.26 

.26 

.16 

.03 

.29 

.02 

.01 

.46 

.02 

.48 

GREENVILLE  2  SW 

1.87 

.66 

.02 

.07 

.50 

.04 

.02 

T 

.25 

.17 

T 

.12 

•  02 

T     T 

GROVETON 

3.02 

.13 

.03 

.51 

.10 

1.00 

.05 

.02 

1.01 

.17 

5RUVER 

.22 

T 

.04 

.18 

6UNTER 

2.46 

.65 

.02 

.06 

.62 

.20 

.02 

.30 

.04 

T 

.46 

.05 

.02 

GUTHRIE 

1.66 

.04 

•  26 

.36 

.31 

.19 

.08 

.31 

.13 

HAGANSPORT 

1.37 

.22 

.37   .28 

.02 

.01 

T 

T 

T 

.13 

.25 

.05 

.01 

.03 

T 

HALE  CENTER 

.87 

.30 

•  22 

.01 

•  19 

.15 

HALE  CENTER  14  MNH 

.73 

T 

T 

T 

T 

.45 

.15 

T 

.13 

HALLETTSVILLE 

.11 

.73 

.08 

■  63 

.05 

HAMILTON  2    NW 

2*04 

.66 

.13 

•  22 

•  22 

T 

.09 

.67 

.05 

HAMLIN 

2.78 

.21 

T 

.40 

1.32 

.05 

•  02 

.29 

.03 

.12 

.11 

.03 

.20 

HARLETON 

4*67 

2.45 

.14 

.85 

.82 

.31 

.10 

HARLINGEN 

2.42 

.75 

1,22 

.06 

.33   T 

.03 

.03 

HARPER 

2.06 

.22 

1.14 

.70 

HART 

1.00 

•  85 

.15 

HARTLEY 

.27 

•  06 

•  02 

.04 

.13 

HASKELL 

2.22 

.17 

T 

.01 

.18 

.87 

.19 

T 

T 

.31 

.09 

.03 

.01 

.18 

.05 

.13 

T 

HAS<ELL  6  NW 

2.12 

.15 

T 

.04 

.20 

.92 

.01 

T 

T 

.40 

.02 

.0? 

.18 

T 

.16 

.01 

HAWK.  1  NS 

4.70 

2.50 

1.50 

.11 

.19 

.40 

HAYNES  RANCH 

1.63 

.32 

.46 

•  09 

.15 

.61 

HEBBRONVILLE 

1.S6 

.03 

T 

•  70 

.10 

.60 

.13 

HEMPSTEAD 

1.95 

.05 

.90 

.14 

.53 

.23 

.10 

HENDERSON 

3.43 

1.15 

.05        .11 

T 

1.47 

.25 

.19 

.21 

HENLY 

2.13 

.20 

.60 

.3-3 

.25 

.75 

HENRIETTA 

HEREFORD  1 

1.05 

.10 

•  52 

.27 

.16 

HEWITT  1  SE 

2.82 

.66 

T     T 

T 

T 

T 

T 

.01   T 

.49 

.01 

•  48 

.15 

T 

.04 

.92 

.04 

HICO 

2.06 

.26 

.07 

T 

T 

T 

T 

.37 

•  26 

.06 

.06 

.07 

.75 

.14 

T 

HJGGINS 

1.03 

.13 

.65 

.02 

.23 

HILLSBORO 

2.10 

.77 

.33 

.22 

.67 

.  11 

HITCHLAND 

•  26 

T 

T 

.13 

•  13 

HONDO 

1.40 

.01 

.02 

.01   .01 

•  77 

.31 

.11 

.16 

HONEY  GROVE 

2.60 

.90 

T 

T 

.90 

.10 

.40 

.15 

.15 

HORDS  CREEK  DAM 

1.63 

.65 

.02 

T 

.02 

.05 

T 

.06 

.29 

•  28 

.03 

.11   T 

.05 

.02 

.05 

HORGER 

2.70 

.09 

.15   .03 

.10 

T           T 

•  66 

1.06 

.05 

.  13 

.34 

.08   .01 

HOUSTON  WB  CITY         R 

2.29 

.02 

.01   T 

.01 

T     T 

T 

.19 

.97 

.01 

T 

.01 

.94 

.13 

HOUSTON  WB  AP 

2.46 

.01 

T     T 

T 

T 

T     T 

.12 

T     T 

.31 

.98 

T 

T 

.01 

.92 

.11 

T 

HOUSTON  ALIEF           R 

2.96 

.  17 

1.78 

.73 

.02 

.26 

HOUSTON  BARKER 

2.05 

•  93 

•  17 

.06 

.84 

.05 

HOUSTON  DEER  PARK 

2.35 

T 

T     T 

.04 

.  16 

1 . 0  4 

.97 

.  14 

HOUSTON  HEIGHTS 

2.64 

.09 

T 

T 

1.20 

.16 

T 

T 

.89 

.30 

HOUSTON  INDEPENDENCE  H 

1.64 

.09 

1*15 

•  12 

.17 

.  11 

HOUSTON  MISSOURI  CITY 

2.76 

.05 

.05 

.24 

1  ,09 

.01 

.20 

.17 

.87 

.08 

HOUSTON  NORTH  HOUSTON 

1.92 

.08 

.01 

•  82 

.08 

.04 

•  02 

.79 

.08 

HOUSTON  SAN  JACINTO  DAM 

2.40 

T 

T 

T 

.04 

1*34 

T 

T 

T 

•  25 

.  13 

HOUSTON  SATSUMA         R 

1.68 

.20 

.67 

.70 

.11 

HOUSTON  SPRING  BRANCH 

2.19 

.06 

.02   T 

T 

•  99 

*  12 

.04 

.10 

.71 

.13 

HUMBLE 

3.64 

.27 

.07   .06 

1,27 

•  80 

1  .07 

.10 

HUMBLE  PUMP  STATION 

HUNT 

1.66 

.21 

.73 

.21 

.51 

HUNTSVILLE 

2.58 

.35 

.10   .01 

T 

■  85 

.05 

.12 

.30 

.77 

.03 

HYE 

1.77 

.05 

.6'' 

•  40 

.69 

IMPERIAL 

1.33 

.17 

.94 

.22 

INDIAN  GAP 

2*47 

.47 

T 

.05 

■  01 

T 

T     T 

.33 

.22 

.25 

.03 

.19   T 

.85 

.07   T 

IOWA  PARK  EXP  STATION 

JACKSBORO 

4*47 

.38 

T 

.03 

.99 

2.24 

.22 

.03 

T 

.42 

•  11 

.05 

JACKSON  HILL  GUARD  STA 

3.46 

.14 

.08 

.39 

.93 

1.51 

.12 

.29 

JACKSONVILLE  EXP  STA 

4.19 

1.10 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.15 

.01 

1.31 

.16 

.05 

.95 

.11 

.27   .01 

JACKSONVILLE 

3.85 

1.00 

T 

.08 

1.17 

.08 

.25   .17 

.50 

.35 

.25 

JAMES  RIVER  RANCH 

1.45 

.03 

.35 

.48 

.25 

.34 

JARRELL 

2.31 

.29 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

.14 

■  64 

T 

.16 

T 

1.08 

JASPER 

4.34 

.29 

2.02 

.60 

1.40        .03 

JEDDO 

3.31 

.80 

1  .06 

.  12 

1.33 

JEFFERSON 

4.62 

2.00 

.15   .03 

.04 

.20 

1  .02 

.90 

.26 

.11 

.04 

.07 

JOHNSON  RANCH 

1.17 

.11 

.01 

.01 

.01 

.54 

.27 

.13 

.08 

.01 

JONES  C  BAR  B  RANCH 

1.87 

.14 

.19 

.73 

•  41 

.25 

.08 

.07 

JONES  MW  RANCH 

3.24 

.30 

1.70 

.35 

.43 

•  25 

.  16 

.05 

JOUROANTON 

2.00 

.80 

.50 

.30 

.40 

JUNCTION 

1.53 

.02 

T 

•  46 

■  16 

•  27 

.  30 

T 

.32 

JUNCTION  CAA  AP 

1.44 

T 

T 

T 

•  39 

.0  1 

*  31 

•  23 

KARNACK 

5.25 

2.12 

.25   .02 

.48 

.90 

1.08 

.21 

.06 

.04 

.05   .02 

KARNES  CITY 

1.66 

.34 

•  49 

.12 

.16 

.10 

.45 

KATY  WOLF  HILL 

2.29 

.14 

.12 

•  76 

.28 

.06 

.59 

.21 

.  13 

KAUFMAN 

1.90 

.81 

.01 

.01 

.01 

.03 

T 

.45 

.03 

.02 

.20 

.17 

.05   T     .11 

KENEDY 

1.65 

.05 

T 

T 

•  82 

.05 

.16 

.37 

•  40 

KENNEDALE  6  SSW 

1.83 

.55 

.13 

•  27 

.73 

.14 

.01 

KENT 

.77 

.13 

T 

T 

.12 

.10 

T 

.38 

.02 

.02 

KERRVILLE 

2.41 

.22 

T     T 

T 

T 

T 

.09   T 

.05   T 

T     T     T 

T 

.15 

•  85 

.20 

.05   T 

.80 

T 

KILLEEN 

2.60 

.44 

.40 

•  30 

.30 

.18 

.02 

■  06 

.90 

KINGSVILLE 

2.85 

.11 

T 

T 

•  28 

.74 

•  49 

•  02 

.68 

T 

.53 

KIRBYVILLE  FOREST  SERV 

1.22 

.07 

.10 

.03 

■  10 

T 

.76 

.14 

KNAPP  6  SW 

2.11 

.22 

.07 

1.28 

.08 

.32 

■  10 

.02 

.02 

KNOX  CITY 

2.03 

.11 

.15 

.71 

.54 

.02 

.04 

•  14 

.12 

•  20 

LA  GRANGE 

3.25 

.03 

T 

T 

T 

.01 

1  .70 

.01 

.11 

1.06 

•  31 

LA  PRYOR 

1.41 

.02 

.75 

■34 

•  20 

•  10 

LA  TUNA  1  S 

.75 

.34 

•  23 

.18 

T 

T 

T 

LAKE  COLORADO  CITY 

1.09 

.21 

.OB 

.42 

T 

•  31 

T 

T     T 

T 

.05 

.02 

LAKE  KICKAPOO 

2.24 

.10 

.02 

.22 

.12 

.42 

.51 

•  40 

•  05 

.05 

.26 

.02 

.07 

LAKE  VICTOR 

2.20 

.50 

.25 

■  35 

.25 

.85 

LAMESA 

1.68 

.14 

T 

T 

.60 

.03 

T     .01 

.02 

■46 

.02 

.03   T 

T 

.09 

•  06 

LAMPASAS 

2.02 

.49 

.01 

.03 

.02 

.04 

.39 

.33 

.07 

LAREDO  WB  AP            R 

2.55 

.02 

T   '   T 

T 

1.07 

.77 

.01 

.47 

.11 

.06 

.02 

T 

T 

LATEX 

4.35 

.88 

.45   T 

T 

T 

T 

T 

T 

.04 

•  14 

]  .08 

1.24 

.30 

.13 

•  OS 

.04 

LAVON  DAM 

1.56 

.60 

.01 

.04 

.19 

.15 

.02 

•  22 

.08 

T 

.18 

•  01 

.08   T 

LAWN 

.75 

•  08 

.25 

.30 

.12 

LEADAY 

1.71 

.30 

.80 

.40 

.16 

•  05 

LENORAH 

1.02 

T 

T 

T 

.20 

T 

.09 

•  40 

.30 

T 

•  03 

LEVELLAND 

•  61 

LEWISVILLE 

1.96 

.38 

.55 

.09 

.02 

.24 

•  04 

•  51 

.13 

LIBERTY 

3.57 

.04 

2.15 

.40 

.20 

.60 

.16 

LIBERTY  HILL 

2.47 

.77 

.50 

.20 

1.00 

DAILY  PRECIPITATION 
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LILLIAN 
LlNDALE  5  SE 
LINDEN 
LI  PAN 
LIPSCOMB 

LITTLE  ELM  1  NNE 

LITTLEFIELO 
LIVINGSTON 

LLANO 
LOCKHART  2  NW 

LOMETA 
LONG  LAKE 
LONGVIEM 
LOOP 
LORENZO 

LUBBOCK 

LUBBOCK  WB  AP 
LUFKIN  CAA  AP 
LULING 
LYNXMAVEN  RANCH 

-ADISONVILLE 
MAGNOLIA 
MANCHACA 
MANSFIELD 
MANSFIELD  DAM 

MARATHON 
MARCO 
-ARFA  16  S 
MARL  IN 
MARSHALL 

MARTIN  RANCH 
MARYS  CREEK 
MASON 
MATADOR 
MATAGORDA 

MAUD 
MAUR8R0 
-C  ALLEN 
MC  CA»«EY 
MC  COOK 

-C  DONALD  STORE 
MC  GREGOR 
MC  INTOSH  RANCH 
MC  KINNEY 

MEMPHIS 

MENARD 

MENTONE 

-i'.ZIES  AL  RANCH 

MERCEDES  7  S 

»:":..  RANCH 

HERTZON 

ME*IA 

«:*-: 

MIDLAND  MB  AP 
MIDLAND  4  ENE 

NIOLC- 
MlLLER  RANCH 

-;•,?&*_   -?LL?   CAA  AP 

CITY 

MISSION 
MOBEET1E 

MONTAGUE 
MONTGOMERY 
MORGAN    M1LL 

MOUSE 

-  -■  .-. 

MOSCOW 
MOUNT    LOCKE 

mt  n.u 

MOUNTAIN    ZM 


■ 

■ 


■ 


Day  of  month 


.97 
T 
•01      .02 


2.18 

3.37 
2. OB 
2.69 
1.40 
2.26 


At  JON 


• 


»*/■.,'<- 


• 


.02       .02       .01 


10      U      12 


13 


14       15 


1.67 
2.00 
1.05 


.40       *0S       T 


: .  B  ■■ 
1.55 

-.■■'■■ 


2.00 

I. 41 

3.99 


i.  4* 

4.55 
3.25 
2.4* 

2.11 
1.99 
1.30 
>.5J 
2.91 


I, fl 


1.00 

*1       .23 


1.95 

f 

.03       .41 


.0*      .12 

T 


16  I   17  I   18  I   19      20      21      22      23      24      25      26127 


.31     1.01       .90 


.09    1.35 
T  1*03 

•  30 


.26 

1.13 
.79 


28      29      30 


.22 

T 
•  IB 


.85       .35 

.17       .13 


.29      »13 

.30       .30 


.55 

1*10 

1.00 


1.00 
1.09 


.03       .02       .01 


.08 
.03 
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PERRYTON  10  WNW 
PFLUGERVILLE 
PIERCE 
PILOT  POINT 
PITTSBURG *  S 

PLACID 

PLAINS 

PLAINVIEW 

POLAR 

PONTOTOC 

POOLVILLE 
PORT  ARTHUR 
PORT  ARTHUR  WB  AP 
PORT  ISABEL 
PORT  LAVACA 

PORT  0C0NN0R 

POSSUM  KINGDOM  DAM 

POST 

POTEET 

POYNOR 

PRADE  RANCH 
PRESIDIO 
PRICE 
PROVIDENT  CITY 

PUTNAM 

QUANAH  5  SE 

QUITAQUE 

QUITMAN 

RAINBOW 

RANGER  PUMP  STATION 

RAYMONDVILLE 

RED  BLUFF  CROSSING 

REO  BLUFF  DAM 

REFUGIO 

RENDHAM 

R1CARD0 
RICHARDS 
RICHARDSON 

RICHLAND  SPRINGS 
RICHMOND 

RILEY  BEN  RANCH 

RINGGOLD 

RIO  GRANDE  CITY  1  E 

RIOMEDINA  2  N 

RISING  STAR 

RIVERSIDE 
ROANOKE 
ROBERT  LEE 
ROBSTOWN 
ROBY 

ROCKLAND  1  N 
ROCKPORT 
ROCKSPRINGS 
ROCKWALL  3  WSW 
ROOSEVELT 

ROSCOE 

ROSENBERG 

ROSS 

ROSSER 

ROTAN 

RUNGE 

RUSK 

RUST  CIRCLE  BAR  RANCH 

SA8INAL 

SALT  FLAT  CAA  AP 

SAN  ANGELO  DAM 
SAN  ANGELO  WB  AP 
SAN  ANTONIO  WB  AP 
SAN  BENITO 
SAN  MARCOS 

SAN  SABA 

SANDERSON 

SANDY 

SANGER 

SARITA 

SCHULENBURG 
SEALY 
SEGUIN 
SEMINOLE 

SEYMOUR 

SHAMROCK 
SHERMAN 
SHERWOOD 
SILVERTON 

SI  NT  ON 

SLATON  5  SE 

SLIDELL 

SLOAN 

SMITHVILLE 

SNYDER 

SONORA 
5PEARMAN 
SPINKS  RANCH 
SPRING  BRANCH  2  SE 
SPUR  1  WNW 

SPURGER  DAM  B 
STAMFORD  1 
STEPHENVILLE  3  NE 
STERLEY 
STERLING  CITY 

STERLING  CITY  9  NW 
STRATFORD 
STRAWN  B  NNE 
SUGAR  LAND 
SULPHUR  SPRINGS 

TAHOKA 
TALPA 
TAMPICO 
TARPLEY  1  E 
TASCOSA 

TAYLOR 

TELEGRAPH 

TELEPHONE 

TEMPLE 

TENNYSON 


1.73 
3.57 
3.02 
5.3 


.92 

.74 
2.33 
2.72 


Day  of  month 


.02   T     .06 


1 

.97 

.15 

I 

•  82 

.04 

2 

•  9C 

1 

.96 

.06 

1 

.00 

.35 

2 

.31 

.28 

3 
1 

.48 
.36 

.42 

1 

.71 

.22 

5 

.29 

T 

2 

eo 

.14 

2 

79 

T 

2 

07 

T 

1 

■  22 

.55 

2 

.30 

2 

.0  5 

.30 

1 

70 

.06 

2 

3fi 

1.00 

1 

.79 

1.04 

2 

kti 

.26 

3.0'. 
2*62 
1.7* 


2.0  6 

3.2 

1.38 


1.82 
1.6b 
1.23 


.03   T 
1.53 
1*19   .21 


1.32   .23 

.09 
•  02 

.43  3.97 


T     T    1.8 

T 

T     .10   T 


1.09   .03 

T 
1*12   .68 


13   14   15 


1.40  1.94 


.03   .10   .01 


.28  .06 
.23  .10 
.05   .06 


25   26   27 


28   29   30 


.67   .19 
.22  1.25 


.09 

.16 

•  3 

.29 

.36 
.72 

T 

.1 

•  20 

•  2 

1.13 
.02 
1.12 


.03 

.09 

.16 

.09 

.02 

T 

.12 
•  06 

.07 

.15 

.23 
.23 

.24 

.51 

.02       T 

.16 

.10 
•  IS 

.08 

T 

.14 

.10 

.57 
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TERRELL 
TESCO 

TEXARK.ANA  DA" 
THORNTON 
THREE  RIVERS 

THROCKMORTON 

THURBER 

TOHBALL 

TOYAH 

TRENT 

TRENTON 
TRICK.  h*h 
TRINIDAD  1  SH 
TROY 
TRU8Y 

TULIA 

TYLER  *  NE 
UMBARGER 
UVALDE 
VALENTINE  10  WSW 

VALLEY  JUNCTION 
VALLEY  VIEW 
VAN  HORN 
VANCOURT 
VEGA 

VENUS 

VERNON 

VICTORIA  W8  AP  R 

VOSS 

WACO  KB  AP  R 

WACO  WASHGTON  ST  BRIDGE 

WAELDER  7  SSW 

WALL£R  2  5SW 

WARREN 

WASHINGTON  STATE  PARK 

WATER  VALLEY 

WATER  VALLEY  11  ENE 

WAXAMACHIE 

■EATmERFORD 

WEBB 

WELLINGTON 
wESLACO  2  E 

WITNEY  DAM 

WHITSETT 

WICHITA  FALLS  W8  AP     ( 
WICHITA  VALLEY  FARM  29 

-  HARRIS  RESVR 
WILLS  POINT 
WILSON  PANCH 

WINCHELL  2  WNW 

MINK  CAA  AP 

WlMMSBOftO 

WINTER  HAVEN  EXP  STA 

WINDERS 

WOLFE    CITY 
MOODSBORO 

*',A.      - 

•  "  OWN 
YSLCTA 


Day  of  month 


1.31 
.23 

A. 7* 
.99 


.09       .94    3.57 


10      U      12 


.30       .14 

.27       .01 


13  |   14  |    15  I   16   |   17_ 


T 

.05 

.18 

.31 
T 

.18 
.35 

•  32 

.20 

T 

.15 

.31 

.60 

.34 

.32 

.55 
T 

.46 

.06 

1.01 
.73 

T 

.03 

.77 

20      21 


22      23      24 


25      26  I   27 


28  I  29  .  30 


.04 
.20 

.05 


•  30 

.72 
.36 


.08 
.37 
.22 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
FEBRUARY  1957 


Day  Of  Month 


ABILENE  WB  AP 


AMARILLO  WB  AP 
ANAHUAC  6  E 
ANGLETON  4  NE 
ATHENS  2  SSE 
AUSTIN  WB  AP 
AUSTWELL  WL  REF 
BALLINGER  2  N 
BALHORHEA  EXP  PAN 
BAT  CITY  WATERWORKS 


BEAUMONT  EXP  FARM 
BEEVILLE  5  NE 
BELTON  DAM 
BENBROOK  DAM 
BIG  SPRING 
BISHOP 


BORGER  3  W 

BOWIE 

BRADY 

BRECKENRIDGE 

BRENHAM 

BRIDGEPORT 

BRONSON 

BROWNFIELD  2  E 

BROWNSVILLE  WB  AP 

BROWNWOOD 

BUCHANAN  DAM 

BURNET 

CAMERON 

CANADIAN 


60   51   56 


55   50 
40   38 


88   76 
56   53 


62   61   66 


67   62   75 

50   48   49 


72   66   79 
61   57   56 


53   52   66 
39   39   40 


66   76 
44   29 


66   56   48 


MAX 
MIN 

70 
58 

62 

53 

MAX 

MIN 

80 
69 

72 
53 

MAX 

78 

73 

82   73   63 
54   52   53 


53   66   59 


MAX 
MIN 

54 
40 

54 
38 

59 

36 

MAX 

MIN 

54 

42 
32 

68 

40 

MAX 
MIN 

84 
60 

62 

MAX 
MIN 

57 
46 

68 
48 

66 
54 

MAX 
MIN 

69 

51 

67 
47 

69 
50 

MAX 
MIN 

46 
36 

55 
33 

67 
50 

MAX 

MIN 

54 
22 

68 
32 

70 
40 

MAX 

MIN 

52 
23 

68 
30 

71 

44 

MAX 
MIN 

50 
37 

56 
35 

72 

44 

MAX 
MIN 

41 
34 

51 
37 

67 
3  9 

69   64   57 


49   51   60 
38   39   39 


MAX 

66 

54 

MIN 

40 

44 

MAX 

51 

55 

MIN 

27 

25 

MAX 

77 

68 

MIN 

64 

62 

MAX 

58 

60 

MIN 

39 

39 

85   85   85 


74 

70 

70 

74 

81 

51 

46 

49 

52 

50 

54 

63 

63 

en 

74 

33 

30 

49 

48 

46 

78 

80 

79 

80 

78 

60 

60 

62 

59 

65 

84 

77 

78 

80 

80 

66 

62 

63 

60 

63 

74 

73 

76 

81 

83 

60 

52 

53 

59 

60 

78 

68 

79 

83 

B5 

55 

56 

58 

63 

61 

79 

79 

79 

79 

60 

67 

61 

67 

65 

59 

58 

56 

59 

60 

71 

44 

45 

48 

56 

57 

69 

68 

66 

86 

89 

37 

47 

54 

43 

55 

82 

84 

80 

83 

83 

66 

62 

62 

64 

62 

82 

83 

81 

80 

85 

64 

63 

61 

60 

64 

82 

84 

82 

83 

81 

65 

64 

61 

63 

67 

57   62   63 


83   83 
55   61 


71   81   60 
54   51   51 


72 

63 

53 

50 

46 

47 

76 

56 

55 

44 

42 

43 

89 

87 

66 

69   60   77 
54   63   54 


79   76   73 


55   64   55 


65   80   79 
48   61   53 


74   63   71 


82   82 
63   65 


72   72 
52   52 


80   77   67 


83   76   64 


80   80 
63   61 


83   83 
64   62 


78   80 
56   57 


66   78 
54   60 


69   80 
53   53 


76   79 
60   59 


65 

59 

61 

59 

59 

52 

45 

5  7 
46 

58 
51 

76 
54 

64 
50 

52 
29 

64 

Z7 

65 
43 

82 
52 

76 
46 

52 

34 

60 
27 

65 

43 

81 
52 

77 
50 

49 
42 

50 
43 

60 
50 

72 
55 

63 
60 

74 
45 

62 

46 

72 
49 

78 
55 

80 

60 

49 

41 

55 
42 

66 

49 

78 
51 

84 
56 

79 
61 

81 

61 

61 
53 

76 
56 

75 
53 

78 
60 

61 
45 

77 
49 

83 
61 

65 
61 

72 

47 

80 
56 

77 
59 

79 
61 

88 
58 

82 
62 

86 

61 

69   71   67 


86   72   71 
51   47   45 


89   92   84 
64   63   69 


56   57   44 


35   41   38 


79   81   73 
66   64   57 


82   80   80 
65   62   61 


80   75   71 
55   54   53 


59   60   64 


62   68   68 


76 

40 


80   81   83 
63   63   63 


82   85   73 
67   65   59 


79   83   73 
63   62   55 


62   64   66 


83   79   74 
55   54   54 


51   50   50 


47   45   50 


85   90   77 
58   56   59 


59   58   62 


73   64   67 
49   50   47 


65   66   65 
36   42   39 


72   65   68 
58   50   48 


50   52   53 

70   69   66 

48   47   48 


62   60   60 


85  73  62 

52  50  47 

80  84  78 

61  63  50 

65  71  65 

37  38  40 

85  84  84 

64  67  67 


59   50   52 


60   54   51 


82   74   82 
58   57   62 


64   74   72 
52   52   55 


87   65   85 


69   72   59 
36   38   39 


78   77 
49   60 


72   75   80 
60   55   61 


65   75   81 
59   62   64 


76   77   82 
67   66   62 


77   82   81 
41   47   52 


82   67   80 
62   58   60 


73   75   80 
52   52   52 


74   78 

16   56 


83   76   80 
64   62   61 


81   67   75 
58   58 


68   71   70 
50   50   55 


68   68   75 
49   53   54 


90   86   89 
61   61   60 


79   65   74 
59   60   60 


74   71   82 
60   62   58 


70   75   71 
39   47   33 


70   74   68 
34   45   33 


68   68   68 
48   50   58 


73   73 
53   56 


72   72   74 
52   54   53 


80   72   76 
57   52   55 


69   70   67 
48   50   54 


66   70 
41   41 


83   83   83 
64   58   63 


79   63   65 
56   54   56 


78   72   82 
52   60   62 


72   77   84 
58   61   62 


89   75   52 

61   51   49 


78   53   52 
52   39   39 


53   60   45 
34   35   31 


78   56   58 

55   47   46 


77   61 
50   44 


69   60   54 


75   63   69 
60   53   47 


45   43   42 
71   49   53 


82   67 
61   51 


70   52   56 
52   45   45 


81   62   57 

59   50   47 


85   70   55 
61   51   45 


78   55   59 

47   39   42 


74   52   46 
45   41   41 

80 


60 


82   54   54 
53   45   44 


80   51   55 
47   45   44 


62   61   52 
43   38   42 


63   62   58 
35   39   32 


60   62   54 
34   37   31 


85   56   53 
46   49   42 


83   59   60 


76   56   60 
46   35   40 


78   59   60 
45   41   42 


73   53   48 
38   37   41 


78   69   65 

64   54   53 


80   59   56 


77   64   61 


50   49   52 


61   60 
49   50 


59   50   59 


38   45 
34   35 


57   54   64 


48   51 
43   41 


51   51   62 


52   48   52 


56   64   76 


58   55   56 


58   55 
48   47 


59   59 
47   46 


43   42   36 


52   52 
41   41 


64   60 
52   50 


53   50 
45   43 


40   4  5 
32   35 


50   55 
40   40 


51   50 
43   41 


48   50 
42   42 


53   51 
42   45 


48   48 
43   42 


47   41 
37   38 


67   62 
59   54 


44   44   42 


52   47 
43   42 


51   52 
46   45 


51   43   71 


65   66   64 


66   67   67 


25   43   61 
16   25   38 


63   68   67 


69   64   76 


66   63   62 


62   58   63 

45   45   48 


67   68   64 


60   54   48 


73  54  74 

49  46  46 

69  73  68 

39  53  52 

72  64  69 

42  58  56 

67  70  63 

37  42 

67  69 

39  43 

65  68 

4  1  54 

60  64 

38  41  41 

59  60  43 

39  35  34 

65  50  52 

47  32  41 


63   58   53 
42   43   42 


55   60   63 
45   44   49 


62   60   59 
39   39   38 


3  7   41   64 
16   19   35 


36   43   63 
15   20   38 


58   38   56 


35 

30 

60 

55 

4: 

35 

50 

42 

32   30   39 


65   69   57 
35   47   45 


61   60   43 
37   33   32 


62   67   58 
32   37   52 


68   35   43 
26   26   27 


73   77   77 


58   57   52 
41   40   40 


59   56   65 


68   64   65 


67 

63 

55 

68 

47 

41 

33 

40 

70 

70 

62 

60 

42 

45 

31 

34 

66 

85 

80 

71 

54 

54 

49 

44 

67 

70 

on 

67 

50 

46 

44 

42 

66 

57 

53 

56 

39 

36 

30 

34 

69 

70 

70 

67 

55 

50 

45 

42 

72 

70 

66 

70 

58 

49 

44 

40 

65   59   62 


73   67 
48   52 


79   78   72 
56   52   48 


71 

71 

39 

43 

76 

74 

49 

4  9 

66 

74 

54 

52 

71 

69 

58 

51 

75 

70 

58 

51 

62 

67 

45 

50 

56 

64 

42 

49 

72 

74 

42 

49 

54   56   47 


65   77   66 
47   46   40 


77   76 
50   46 


63   58   59 
52   39   35 


71   64   53 
45   38   32 


70   64   53 
42   38   30 


58   57 
50   43 


71   79 
40   45 


60   69   64 
46   50   42 


55 

60 

58 

42 

44 

35 

65 

65 

50 

53 

45 

42 

69 

70 

63 

38 

40 

31 

a: 

82 

72 

61 

59 

51 

66   70   66 


66   71 
40   48 


70   70 
50   45 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
FEBRUARY    1957 


Table  5  -  Continued 


CANYON 

CARRIZO  SPRINGS 
CARTHAGE 
CENTER 
CENTERVILLE 
CHILDRESS  CAA  AP 
CHI  SOS  BASIN 
CLARENDON 
CLARKSVlLLE  2  E 
CLEBURNE 
COLEMAN 

COLLEGE  STATION  7  Srf 
COLLEGE  STATION  CAA  AP 
COLORADO  CITY 
CONROE 

CORPUS  CHRIST  I 
CORPUS  CHRIST  I  WB  AP 
CORSICANA 
COTULLA  CAA  AP 
CROCKETT 
CROSBYTON 
CRYSTAL  CITY 
CUERC 

DALHAPT  CAA  AP 

DALLAS  KB  AP 

/ANG 

.-.  AP 
DCNISON  DAM 

I 

-  ■ 

Out  If 


Day  01  Month 


78   69 
50   55 


56   55   65 
48   42   45 


66   57   52 

44   43 


57   63   73 


47   57   66 
33   36 


72   73   80 
38   43 


84   88   86 
58   67   63 


83   81   72 
61   62   5  7 


68   84   82 
51   62 


73   83   77 


48   55 

36   39   39 


59   54 
27   22 


57   60   74 


66   56   76 


61   67 

51   52   51 


72   66   80 
64   60 


70   65   81 
60   57   61 


50   57   57 


75   70   88 
58   52   54 


50   56   64 

30   27 


76   67   81 
51   45   52 


70   72 

48   53   53 


56   57 

38   38   50 


75   62 

47   41 


45   54   67 
)5   34 


52   52 
39   36 


47   54   6B 
62    14 


60   55   66 


51   50   51 


•.■■.      61 
>a  4  1 


■ 


72   76   64 
51   46   54 


51   56   6) 


86   85 
66   55 


74   83 
57   63 


55   56   58 


78   82 
59   61 


10   11   12   13   14    15   16   17 


93   95 
51   60 


83   72 
62   61 


75   83 
55   55 


82   80   73 
65   60   55 


78   83   84 
52   66   60 


81   80 
70   70 


82   82   79 
68   66   65 


65   78   55 
49   51 


88   84   81 
61   67   64 


74   83 
52   63 


68   81   89 
54   56   57 


79   89 
55   58 


52   72 
39   39 


86   84   62 
60   69   63 


80   83   85 
60   67   61 


45   57   65 
31   26 


83   85   78 
67   66   63 


72   76 

55   60   64 


60   49   54 
43   43 


72   56   52 
50   44   44 


66   54   54 


78   70 
•>]       56 


89   (V   65 

61   59   64 


62   60   65 


4/    4/ 


78   77 
61   63 


78   84 
71   68 


82   86 
63   58 


72   76 
57   60 


61   72 

47   47 


83   91 
65   58 


83   83 
65   63 


67   78   76 


82   71 
37   38 


77   72 
49   46 


85   76 
59   62 


83   85 
64   63 


87   80 
69   72 


86   85 
66   56 


78   83 
50   57 


72   77 
49   53 


70   75 
56   62 


75   79 
50   55 


74   73 
42   47 


18   19   20 


90   70   50 
67   46   47 


79   62 
48   44 


83   59 
48   45 


83   64 
48   43 


82   54   59 


64   55 
35   32 


80   75   70 


93   87 
56   63 


80   82 
65   60 


80   89 
63   58 


73   82 
54.  5  8 


56   68   73 


72   83 
54   60 


70 

75 
49 

73 
46 

59 
36 

73 

53 

B4 

98 

83 
52 

63 

38 

73 
58 

73 

55 

65 

45 

51 
44 

73   83 
52   64 


73   73 
53   57 


76   77 
50   51 


79   81 
72   69 


72   74 
49   54 


55   55 
51   45 


49   51   63 


49   50   53 


49   46 
44   42 


43   45 
41   37 


59   57 
44   38 


42   40 
36   33 


45   50 
42   40 


50   50 
43   41 


22  23  24  25  26   27 


63   65 
58   51 


66   70 
51   54 


69   58 

51   45 


82   57   65 
48   45   44 


65   66 

49   44 


84 

61 

52 

47 

73 

64 

64 

54 

73 

60 

59 

51 

61 

54 

52 

44 

70 

55 

53 

45 

86   88 
63   64 


57   66 
31   39 


73   58 
49   49 


1/       »2 

»2   64 


58   56 


61   60 
46   50 


73 
47 

78 
51 

72 
40 

71 
42 

84 
65 

88 
59 

66 
58 

80 
60 

74 
41 

65 

46 

73 
56 

79 
55 

76 
59 

78 
63 

82 
63 

85 
59 

68 

44 

72 
52 

75 
52 

69 
57 

66 
48 

77 
58 

76 
52 

80 
60 

84 
66 

81 
58 

70 
II 

66 
59 

68 
32 

70 
42 

16 

87 

49   44   42 


68   54 
38   38 


79   55 
54   45 


53   59 
29   34 


43   38   44 


70   62 
60   49 


70   51 
51   46 


56   61 

41   38 


78   57 
47   38 


71   61   56 


89   63   50 


60   57 
53   50 


48   47 
43   40 


55   57 
49   46 


50   49 
42   41 


57   41 
36   36 


60   50   62 


7V   61   73 


60   5  5 
33   33 


91   65 
59   48 


66   56 

II  ■   I 


64    54 
', «   1 4 


55   60   64 


49   57   60 


57   57 
50   49 


48   54 
43   40 


46   53 
42   39 


55   55   57 


48 
41 

47 
41 

39 
33 

38 
33 

54 
46 

56 

49 

57 
42 

'.  1 
4  2 

49 

4  2 

41 

49 

1  1 

46 

V, 
'.  1 

6) 
12 

67   64 
43   50 


51   69 
32   41 


68   57 
40   36 


58   60 
44   46 


72   66 
59   58 


73   64 
56   55 


64   69 
55   52 


69   60 
38   47 


32   45 
27   30 


65   70 
59   52 


44   58 
38   40 


60   65   70 


65 
37 

57 

29 

58 
23 

M 

54 

79 

4  0 

74 
42 

64 

47 

|| 

19 

67 
38 

65 

47 

i  9 
39 

65 
37 

65 
50 

56 
42 

64 
39 

59 
39 

19 

60 

41 

6  0 
46 

69 

3  9 

72 
49 

71 
39 

59 
26 

53 

27 

70 

46 

52 

37 

58 
38 

6  4 
48 

59 
33 

61 
37 

71 

46 

60 
35 

70 
34 

55 

9  1 

45 
36 

5  9 
40 

62 

35 

68 

34 

16 

It 

62 
92 

69 

63 

55 

It 
12 

57 
34 

34 

21 

14 

68 

in 

62 
It 

65 
94 

19 

12 

II 

32 

54 
(2 

71 

'.  1 

i.i. 
II 

|| 

Ml 

71 
42 

67 

Ml 

66   64 
40   38 


63   63 
48   42 


70   62 
47   42 


79   72 
62   54 


78   71 
58   50 


63   58 
47   37 


79   70 
52   46 


66   55 
45   39 


66   61 
33   28 


78   71 
51   42 


75   72 

49   46 


60   55 
36   30 


55   60 
44   37 


71   68 
50   45 


76   69 
55   44 


53 
45 

58 
37 

65 
49 

55 

35 

60 
66 

19 

)4 

58 
45 

6/' 
IB 

83 
54 

77 
61 

65 

47 

u 

1 1 

69 

34 

It 

II 

|  | 

52 

n 

4'. 

65 
36 

1.(1 

12 

66 

'hi 

IS 

|g 

|| 

Ml 

It 

45 

70 
45 

72 
46 

30   31 


76.1 
55.5 


67.8 
47.9 


59.0 
39.4 


62.5 

44.9 


67.5 
46.0 


65.6 
45.2 


«..  f.r.r.v.  iv.ta.  tollSMat  ■l.ltft.  I» 
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Table  5  ■  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
FEBRUARY  1957 


Day  0<  Month 


ENCINAL  3  NW 


FALFURRIAS 


FLOYDAOA  2  SW 


FORT  STOCKTON 

FORT  WORTH  W8  AP 

FORT  WORTH  LEONARD  BLDG 

FREDERICKSBURG 

GAINESVILLE 

GALVESTON  WB  CITY 

GALVESTON  W8  AP 

GATESVILLE 

GILMER  2  S 

GLADEWATER 

GOLIAD 

GONZALES  2 

GRAHAM 

GRANBURY 

GRAPEVINE  DAM 

GREENVILLE  2    SW 

HALLETTSVILLE 

HARLINGEN 

HASKELL 

HENDERSON 

HENRIETTA 

HEREFORD  1 

HICO 

HILLSBORO 

HONDO 

HORDS  CREEK  DAM 

HOUSTON  WB  CITY 

HOUSTON  WB  AP 

HUNTSVILLE 

IOWA  PARK  EXP  STATION 

JACKSBORO 

JACKSONVILLE 

JASPER 


53   41   57 


66   76 
50   47 


89   76 
63   54 


65   63   78 

51   50   53 


51   58   74 


MAX 

MIN 

56 

28 

67 
19 

MAX 
MIN 

39 
22 

47 
25 

MAX 
MIN 

57 
38 

62 

31 

MAX 

MIN 

55 
38 

57 

37 

MAX 
MIN 

55 

39 

55 
40 

MAX 

MIN 

68 

46 

68 
45 

MAX 

MIN 

47 
37 

45 
32 

MAX 
MIN 

72 
60 

60 
55 

MAX 

MIN 

71 
60 

61 

55 

MAX 
MIN 

70 
50 

80 
51 

MAX 
MIN 

52 
38 

49 
38 

MAX 
MIN 

55 

43 

60 

43 

MAX 
MIN 

52 
35 

55 
37 

MAX 
MIN 

50 
44 

51 
36 

MAX 
MIN 

72 
53 

63 
50 

MAX 
MIN 

87 
68 

76 
60 

MAX 
MIN 

53 
38 

40 
36 

MAX 
MIN 

61 
46 

54 
42 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

57 
23 

55 

24 

MAX 
MIN 

64 

45 

60 

41 

MAX 

MIN 

54 
41 

55 
41 

MAX 
MIN 

61 
52 

74 
46 

MAX 
MIN 

54 

40 

52 
40 

MAX 
MIN 

71 
58 

59 

54 

MAX 
MIN 

71 
59 

59 
55 

MAX 
MIN 

68 

52 

68 
49 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

53 
40 

56 
38 

MAX 
MIN 

56 
43 

58 
44 

MAX 

MIN 

78 
55 

60 
46 

90 
57 

61 

89 
62 

90 
65 

88 
68 

89 
63 

87 
66 

87 

64 

82 
66 

75 

58 

82 
60 

81 
66 

74 
38 

73 
38 

60 

48 

80 
48 

46 
28 

46 
28 

57 
28 

55 

44 

72 
45 

69 
49 

70 

57 

70 
49 

54 
47 

57 
49 

66 
54 

79 
56 

64 

46 

55 
47 

57 
48 

66 

54 

76 

56 

74 
56 

76 
58 

78 

58 

51 
43 

49 
44 

53 

45 

59 
52 

72 
64 

72 
62 

74 
64 

73 
66 

74 
63 

72 
62 

73 

64 

74 
65 

63 
49 

67 
50 

78 
55 

81 
60 

64 
52 

65 
51 

69 
51 

74 
54 

79 
56 

65 

54 

64 

53 

73 
54 

83 
69 

eo 

63 

82 
65 

82 
66 

85 
65 

81 
60 

85 

61 

85 
64 

47 
42 

46 
42 

55 

44 

62 

53 

54 
45 

60 
49 

66 

54 

77 
55 

60 
45 

53 

4  7 

56 
48 

67 

53 

64 
46 

5b 
46 

58 
49 

62 

53 

83 
66 

75 
59 

84 
60 

83 
62 

87 
65 

89 
66 

90 
65 

86 
66 

44 
40 

51 
42 

57 
44 

62 

54 

76 
62 

6B 
57 

75 
55 

74 

60 

39   31   33 


66   71   58 


54   62   62 


73   58   54 
50   44   45 


68   66   65 


68   65   63 


74   82   80 
55   65   52 


81  75  65 

62  56  55 

84  83  82 

67  63  55 


65 
40 

70 
48 

75 
54 

79 
58 

61 

51 

75 
55 

80 
62 

63 
65 

61 
48 

75 
56 

80 

66 

80 
61 

79 
63 

80 
59 

76 
58 

73 
59 

48   56   60 


55   59   60 

79   ai   83 
57   56   66 


52   52   60 


91   92   85 


85   80   81 
62   55   64 


78   66   66 
34   42   41 


63   63   58 
37   39   34 


72   65   68 

53   49   50 


54  57 

85  73 

50  48  45 

75  69  75 

67  65  62 

75  70  75 

65  66  63 


54  52  62 

70  66 

56  50 

84  76 

60  55 

88  85  76 
64  67  66 

89  85  85 
61  65 

84  69  68 
46  47  47 

76  68  67 

51  52  53 

85  72 

52  49 

79  70 

52  48  49 

88  85  85 

63  62  63 

91  92  93 

62  65  67 

85  69  69 


61   54   49 


73 
32 

65 

32 

90 
58 

70 
49 

87 

60 

70 
51 

86 

51 

92 

53 

SB 
50 

70 
47 

65 
65 

74 
66 

85 
63 

73 
62 

61 

61 

84 
61 

84   69   65 


76   71   67 
60   54   52 


86   85   71 
64   62   54 


87   86 
64   61 


72   71 
42   45 


71   79 
52   55 


73   70 
50   56 


72   82 
59   57 


71   74 
65   68 


71   76 
62   67 


73   77 
50   54 


70   76 
4  9   54 


78   84 
58   65 


71   70 
51   55 


69   81 
56   59 


70   72 
49   55 


69   72 
47   52 


89   90 
57   63 


76   80 
54   60 


70  69  67 

47  52  54 

70  74  78 

48  54  61 

76  78  80 

44  48  60 


57   45 
89   83 


62   58   51 


56   61   54 

43   38   44 


56   61 
41   44 


78   51 
44   43 


58   64 
33   37 


68   58   58 
56   48   47 


68   57 
56   49 


80   60   5  7 
49   46   44 


78   62   58 
61   51   42 


72   56   61 
45   35   42 


75   58   53 
47   38   45 


74  55  61 

44  35  40 

73  57  55 

53  43  43 

86  60  56 

64  53  50 

67  56  58 


76   63 
49   45 


65 

73 

73 

62 

53 

31 

31 

36 

34 

33 

68 

71 

82 

64 

55 

53 

56 

62 

45 

40 

69 

69 

73 

83 

51 

54 

60 

51 

80 

75 

77 

87 

64 

65 

62 

56 

61 

49 

73 

66 

72 

77 

46 

52 

56 

56 

43 

40 

70 

76 

82 

66 

56 

57 

56 

64 

53 

45 

69 

75 

82 

67 

57 

57 

56 

61 

53 

46 

71 

75 

74 

60 

52 

53 

54 

58 

52 

45 

67   60   58 
44   37   43 


78   71   55 
41   45   42 


78   67   69 
52   42   43 


46   46   49 


65   60   60 


53   53 
47   46 


40   44   68 


42   38 
35   30 


53   52 
44   42 


48   48   55 


50   52   61 


53   54 
50   48 


54   54 
50   49 


53   61   62 
44   34   44 


42   36   30 


58   57   68 


55   55 
45   41 


48   49 
42   43 


50   56   60 
44   42   35 


47   49 
43   42 


53   55 
45   49 


63   65 
55   50 


47   46 
41   42 


36  38  50 

30  34  36 

47  51  57 

41  40  36 

49  48  54 


43 

41 

36 

42 

38 

59 

48 

57 
44 

60 
46 

61 
46 

62 
52 

50 
42 

49 
41 

48 
41 

57 
45 

55 

35 

53 
46 

53 
47 

65 
39 

68 
50 

64 
56 

52 
48 

54 
45 

64 
36 

67 
46 

62 

57 

49 
44 

47 
42 

55 

32 

63 
39 

68 
50 

52   54   57 


46   52   61 
40   39   36 


54   58   65 


37   27   27 


70   66 
62   5  5 


65   62   60 


41   68 
26   36 


56   16   35 


72   57   52 


61   43 
36   36 


56   57   71 


64   67 
57   57 


64   65 
56   56 


60   65   65 


67   65 
56   52 


62   64 
45   46 


51   44 
32   32 


62   43 
37   36 


67   61 
49   46 


73   76 
62   5 


35   43 
29   30 


65   66 
51   54 


66   35   55 
17   20   33 


60   56   59 


60   65   47 


57   36   55 


40   46   55 


66   63   70 
35   54   54 


72   70   65 


67   67 
59   53 


80   75 
56   50 


75   74 
55   41 


65   61 
45   46 


56   64 
42   48 


74   83 
57   60 


69   69 
43   45 


65 
34 

67 
35 

59 
31 

55 

33 

63 
46 

60 
42 

61 

34 

64 
34 

57 
47 

65 

48 

6  2 
5  5 

62 
37 

66 
50 

85 
50 

74 
42 

71 
39 

69 
41 

69 

42 

61 
3  5 

59 

38 

70 
57 

65 
53 

68 
hb 

73 
50 

71 

55 

67 

46 

65 
47 

72 

44 

63 
50 

66 
51 

55 
42 

63 
41 

48   43   32 


63   61   62 

54   44   38 


Table  5  -  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
FEBRUARY    1957 


JUNCTION 

JUNCTION  CAA  AP 

KARNACK 

KAUFMAN 

KENEDY 

KERRVILLE 

K1NGSV1LLE 

KIR8YVILLE  FOREST  SERVICE 

KNOX  CITY 

LA  PRYOR 

LA  TUNA  1  S 

LAKE  COLORADO  CITY 

LAKE  KICKAPOO 

LAMESA 

LAMPASAS 

LAREDO  WB  AP 

LAVON  DAM 

LEVELLAND 

LIBERTY 

LINDALE  5  SE 

LlTTLEFIELD 

LIVINGSTON 

LLANO 

LONCv | EH 

LU6- 

LUBBOCK  KB  AP 

LUFKIN  CAA  »P 

LM.IM 

IMMVIU.I 
•flELD  DAN 


NC  AiLl« 

«<  CAWCr 


Day  Of  Month 


54   54  66 


70   7  5 

47   53   54 


59   68   66 


85   75 

59   52   58 


76   74   78 
60   49   60 


5  7   69 
35   44 


77   72   75 


61   67 
29   26 


53   43   66 


50   41   53 
38   36 


39  36  38 

50  68  78 
26  28  30 

81  66 

63  53 

51  63  52 


79   78   69 
56   57   55 


64   66   54 
49   48 


85   84 
60   64 


65   78   77 
52   60   55 


84   83   81 
67   58   58 


85   83   81 
59   64   63 


64   71 
48   40 


78   55   55 


67   43   50 


77   61   74 


79   59 
50   51 


67   64   55 


76   75   62 


79   82 
58   62 


76   59 
53   53 


81  80 
61  59 

79  79 

61  60 

70  76 

52  55 

63  65   7 

49  53 

82  85 
66  66 

74  77   7 

58  54 

84  85 

63  60 


63   74   85 
48   52   59 


67   64   55 


51   55   53 


50   58   53 


76   69 
50   50 


89   90   85 
60   64   67 


85   90 
48   54 


60   62   64 


59   64   60 


70   68   67 
46   46 


75   80 
38   39 


54   57 

26   23   26 


77   60 
57   49 


59   69   66 


59   68   76 
26   22   37 


56   67   75 
25   19 


70   52 
52   45 


56   69 

44   50   50 


66   58   75 

40   44   50 


59   70 
32   32 


75   83   82 
55   65 


75   82   72 
42   52   53 


60   72 
42   42 


57   70   55 
42   40 


85   83 
65   60 


80   82   79 
54   65   59 


S3   81 
52   46 


56   69   64   74   84   80 
43   49   48|   55   56   56 

73   81 


28   32   37 


60   61   69 
19   40 


53   54 

44   4) 


66   '1   '5 

41   45 


II    II 


75   74 
45   50 


81  59  69 

52  48  54 

67  78 

i. ,  M  M 


68   79 
52   57 


51   61 

44   50   54 


54   67   80 
46   49   51 


64   77   80 


59   63   77 
47   52   60 


54   80   80 


82   82   81 
60   58   65 


54   67   81 
42   49   52 


58  58 

78  80 

56  58  54 

68  75  79 

54  57  62 

61  77  83 


81   76   83 
56   56 


73   82 
59   62 


80   78 
50   52 


68   80   83 
55   58 


78   80   84 
53   60   59 


67   63   76 


58   61 


54   53   53 


93   87   91 
61   64   66 


73   48   65 


r«  r, 

kg   '.-. 


52  51  50 

76  66  67 

36  39  36 

84  87  76 

65  65 


80   76   62 
59   53 


78   79   69 


82   90   75 
63   61   55 


74   73   87 
58   59   53 


71   74 
52   54 


87   74   81 
66   63   63 


70   70 
59   57 


75   80   80 
44   42   57 


70   72   68 
50   47   50 


82   87 
65   57 


46   41   46 


65   64 
47   48 


60   68   75 
49   50   46 


69   64   66 


70   72   65 
42   46   40 


80   82   80 
53   55   48 


II 

'. . 

IK 

'.«. 

63   79 
50   59 


79   80   78 
66  M  6/ 


•4   (6   69 


i,      r,     M 


67   70   73 
38   39   45 


70   74   77 


80   70   77 
61   60   57 


80   51   53 
46   43   43 


62   50   52 


69   63   62 

46   43   42 


82   55 
50   40 


60   51   46 


82   50 
48   43 


80   62   64 
60   50   48 


76   60 
50   40 


61   61 

43   40 


43   46   39 


66   48   47 
41   41   40 


68   56   58 
45   38   41 


75   52   46 
42   39   40 


83   52   59 
47   42   44 


73   54   61 
53   47   48 


79   56   61 


51  48  44 

40  39  37 

80  65  55 

56  48  46 

79  54  62 

50  41  41 

67  58  56 

37  35  37 

82  59  57 

50  43  43 

86  50  56 


51  55  63 

45  44  48 

50  49  61 

43  40  31 

49  50  52 


59   55 
48   47 


55   51   55 


63   60 
52   49 


52   60   67 
45   44   30 


55   64   68 


52   47   54 
40   40   42 


46   47   50 
42   42   41 


51   42   48 
39   39   40 


60   53 
52   39 


66   70   68 
36   43 


67   60 
56   51 


60   56   55 


69   68 

54   53 


77   66   62 

46   47   31 


68   66 
56   46 


65   52 
47   34 


64   82   75 
55   51 


70   77   67 
47   43 


84   84   76 
54   56   48 


68   72 
53   57 


73   66 
57   51 


70   67 
48   46 


75   61 
54   50 


37   40   45 


86   72 

62   54   47 


87   78 
59   63 


80   75   72 
54   53   45 


57   56   60 


88   80   61 


59   60   60 


M   4'/   54 


68   63   66 


72   72   77 
46   46   57 


73   73 
45   47 


42   43   46 


77   78   82 
44   46   60 


65   74 
60   61 


76   75   82 
42   49   40 


60   59   61 


76   61   76 


53   49 
44   44 


59   58   68 


48   50   54 
43   42   31 


52   68 
37   34 


46   48   50 
42   40   32 


65   73 

48   38 


53   43 
42   29 


69   71 
62   55 


33   40   39 


69   77 
49   56 


64   73   71 
41   49   4V 


74   77   61 
66   59   68 


80   57   64 
49   37   42 


57   52   46 
40   37   41 


54   52   45 


59   56 
48   45 


76   58   51 
40   35   35 


67   48   59 


n,      60   62 


SO   59   61 


67   65   60 
40   39   42 


82   65   66 


45   40 
35   37 


50   50   57 
43   43   31 


58   50   52 


48   47   50 
43   40   29 


4  7   68 
38   41 


54   51 
45   45 


49   56   6* 
36   32   32 


47   49 
42   39 


37   55 

50   50 


56   48 
25   25 


66   70   61 
37   52 


59   64   61 
32   44   52 


36   56 
23   34 


71   59 

47   55 


3  7  52  5  5 

41  42  69 

26  31 

41  43 
2  5  30 

70  61  70 

34  54  55 

62  62  54 

39  51  47 

70  60  64 

42  40  40 


73   70   72 
42   41   40 


71   72   65 
35   41   35 


55   64 
42   46 


73   66 
42   32 


85   80   73 
55   56   49 


60   65   54 
43   47   37 


70   69 
37   38 


70   68 
48   43 


62   63   52 
55   49   39 


66   70   63 
35   38   33 


69   66   58 

54   47 


69   74 

46   47   39 


67   57 
48   36 


73   65   56 
36   40   31 


72   63 
33   40 


63   55   65 
51   46   38 


73   71 
46   44 


68   70   64 
40   42   34 


62   64   67 
64   49   66 


36   60   39 


66  67   70 

45  37 

69  55 

44  39   41 

61  67 

37  45 

61  57   74 

48  48   46 


70   68 

53   59   54 


70   75   75 
60   62 


65   60   62 
50   39   40 


71   67   67 
44   44 


69   66   59 
49   50   36 


67   67 
53   48 


78   70 
46   31 


72   63 
4  3   32 


60   56   54 


75   73 
40   50 


70.3 
48.2 


67.6 
47.6 


74.8 
55.2 


78.7 
57.1 


73.4 
51.4 


61.7 
42.2 


56.4 
42.0 


78.6 
58.7 


72.5 
53.1 


62.5 
35.3 


69.5 

50.5 


63.4 
38.7 


69.2 
52.3 


69.7 

43.1 


69.0 
50.3 


71.7 

42.9 


60.3 
39. J 


79.7 
60.4 


Table  5  •  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
FEBRUARY  1957 


Station 

Day 

Oi  Month 

0> 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

MC  COOK 

MAX 
M1N 

85 
63 

78 
54 

91 
64 

88 
68 

87 

67 

86 
68 

87 
66 

88 

65 

90 

60 

92 
64 

91 
67 

92 

67 

90 
65 

88 

57 

90 
61 

85 
66 

o6 
48 

6  6 
49 

63 
55 

63 

50 

68 
45 

70 
59 

70 
62 

71 
56 

65 

58 

63 
58 

75 

48 

60 
47 

81.1 
59.2 

MC  KINNEY 

MAX 
MIN 

51 
40 

57 
35 

69 
48 

62 
48 

53 
45 

58 

47 

61 
53 

77 
55 

85 
60 

78 
52 

70 
50 

72 
50 

70 
47 

72 
50 

76 

59 

63 

45 

60 
33 

58 

44 

48 
43 

54 
42 

56 
33 

63 
43 

60 
39 

58 

38 

63 
51 

60 
47 

60 
36 

63 
38 

63.5 
45.4 

MEMPHIS 

MAX 
MIN 

52 
32 

48 
32 

52 
38 

70 
38 

51 
37 

53 

35 

50 
35 

57 
45 

63 

54 

70 

47 

70 
42 

54 
45 

65 
42 

72 
44 

77 
43 

65 

40 

55 

38 

67 

38 

45 
39 

42 
'36 

45 
36 

77 
25 

27 
24 

34 
24 

65 
29 

72 

37 

60 

3  6 

53 
30 

57.5 
37.2 

MEXIA 

MAX 
MIN 

53 
46 

56 
43 

61 
43 

67 
55 

80 
51 

58 

51 

68 
52 

77 
60 

78 
63 

81 
56 

74 
53 

72 
53 

80 

51 

68 
52 

75 
51 

76 
50 

58 

45 

63 
42 

48 
43 

47 
41 

52 

34 

62 

37 

68 

43 

47 
41 

59 
43 

63 
49 

60 

38 

61 

40 

64.8 

47.4 

MIAMI 

MAX 
MIN 

43 
22 

53 
23 

64 
30 

69 

31 

39 
31 

42 
25 

64 
30 

59 

48 

84 
44 

67 
32 

69 
41 

59 

37 

61 
37 

73 
35 

65 
36 

59 
26 

55 
27 

62 

33 

36 
32 

40 
30 

46 
30 

65 

14 

27 
14 

44 

21 

63 
39 

69 
36 

55 

24 

52 
28 

56.6 
30.6 

MIDLAND  WB  AP 

MAX 
MIN 

51 
34 

68 

30 

78 
39 

64 
45 

65 

44 

62 

47 

66 

53 

78 

50 

87 
56 

74 
46 

70 
46 

72 

46 

67 
54 

74 
52 

74 
51 

55 

41 

45 

41 

57 
42 

46 

41 

54 

42 

67 

44 

50 

37 

45 
35 

71 

45 

72 
45 

65 
46 

66 
38 

66 
37 

64.6 
43.6 

MIDLAND  4  ENE 

MAX 
MIN 

51 
38 

68 
30 

78 
40 

73 
45 

68 
44 

62 

46 

68 

46 

79 

48 

88 

57 

81 
46 

73 
45 

72 
47 

70 
54 

75 
50 

75 
55 

65 

40 

58 
42 

57 
41 

51 

41 

52 

40 

64 
43 

58 
39 

44 

36 

73 

42 

74 
44 

69 
46 

65 
39 

68 
38 

67.1 
43.7 

MINERAL  WELLS  CAA  AP 

MAX 
MIN 

53 
41 

59 
40 

73 
44 

62 

44 

53 

44 

57 
47 

65 

54 

77 
57 

81 
58 

73 
51 

67 
50 

70 
49 

71 
52 

66 
55 

79 
55 

56 

41 

59 

39 

52 
43 

49 
43 

55 

42 

58 
37 

57 
35 

41 
34 

55 

40 

61 

48 

60 

45 

59 
34 

65 
40 

62.0 
45.1 

MISSION 

MAX 
MIN 

86 
69 

76 
58 

74 
59 

90 

68 

85 
67 

85 
68 

84 
67 

85 
66 

87 
62 

90 
63 

91 
64 

90 
68 

91 
66 

90 
60 

67 
60 

89 
65 

84 
53 

53 
50 

64 
51 

62 
51 

65 
48 

70 
47 

70 

62 

77 

59 

75 
59 

86 
57 

63 
51 

77 
49 

80.2 
59.5 

MONTAGUE 

MAX 

MIN 

48 
38 

55 
35 

69 

44 

68 
42 

48 

41 

51 

43 

60 

49 

71 
56 

82 
57 

76 
47 

68 
48 

67 
47 

66 

48 

66 
49 

72 
58 

64 
41 

59 

36 

57 
42 

44 
41 

53 

39 

58 

35 

56 
36 

36 

28 

57 

34 

55 

46 

56 
43 

56 

30 

59 

40 

60.0 
42.6 

MOUNT  LOCKE 

MAX 
MIN 

57 

31 

65 
38 

69 
51 

68 
50 

63 
46 

60 
45 

69 
47 

72 
51 

70 
53 

76 
53 

75 
48 

71 
51 

70 
49 

72 
48 

69 
53 

56 
37 

45 
36 

54 

39 

44 
31 

52 
33 

59 
38 

59 
42 

62 
40 

56 

38 

56 
38 

56 

38 

61 

36 

61 
45 

62.5 
43.0 

MT  PLEASANT 

MAX 

MIN 

48 
41 

56 
44 

63 

46 

71 
57 

72 
55 

59 
54 

63 
51 

64 
52 

81 
58 

84 
60 

75 
56 

59 

50 

70 
39 

69 
45 

73 
51 

79 
44 

60 
41 

63 
41 

46 

42 

50 
42 

51 
29 

61 
31 

68 
39 

62 

52 

62 

54 

68 
50 

52 

38 

63 

40 

64.0 
46.5 

MULESHOE  1 

MAX 
MIN 

53 
22 

55 
19 

65 
22 

73 
33 

60 
28 

69 
29 

60 
43 

69 

47 

80 
49 

76 
34 

68 
34 

70 
38 

68 
31 

71 
34 

75 
43 

65 
36 

54 
36 

52 

40 

45 
34 

40 

35 

52 
38 

51 
21 

38 
22 

55 

32 

67 
35 

71 
35 

6C 
32 

61 
31 

61.5 
33.3 

MUNDAY 

MAX 
MIN 

50 
37 

57 
36 

70 
40 

62 

40 

52 

41 

51 
43 

64 
49 

74 
53 

86 
57 

70 
45 

67 
45 

66 

45 

70 
46 

69 

46 

66 
44 

56 
42 

61 
36 

49 

42 

46 

41 

50 
42 

61 
41 

56 
29 

49 
29 

66 
37 

69 

45 

62 

45 

55 
30 

64 
39 

61.4 
41.8 

NACOGDOCHES 

MAX 
MIN 

66 

44 

60 

45 

53 

43 

70 
52 

85 
62 

81 
62 

79 

54 

80 

54 

78 
59 

84 
59 

87 
57 

72 
52 

67 
43 

75 
42 

78 
46 

84 

47 

62 

45 

65 

42 

49 
42 

51 

40 

57 

29 

67 
29 

70 
34 

70 

70 
55 

69 

47 

54 
37 

72 
36 

69.8 
46.6 

NEW  8RAUNFELS 

MAX 

MIN 

72 
50 

70 
51 

79 
49 

84 
60 

83 
64 

78 
58 

61 

61 

82 

60 

67 
61 

90 
56 

86 
61 

62 

6  5 

79 
61 

76 
62 

65 
61 

82 
51 

55 

48 

56 

45 

56 
46 

56 
45 

63 
38 

62 

45 

61 

47 

62 

48 

74 
51 

75 
49 

71 

44 

72 
37 

73.5 
52.6 

NEW  GULF 

MAX 
MIN 

80 
58 

67 
54 

60 

54 

60 
60 

82 
66 

86 

6  2 

80 
62 

82 
63 

S3 
61 

81 
66 

84 
63 

79 
62 

84 
59 

68 
56 

77 
58 

81 

60 

65 

50 

55 
44 

56 

45 

53 
47 

51 
37 

66 
39 

73 
51 

65 
50 

66 

51 

73 
47 

67 
46 

67 
39 

72.0 
53.9 

NIXON 

MAX 
MIN 

71 
52 

78 
52 

80 
50 

64 

54 

82 
63 

79 

61 

60 
63 

83 
63 

66 
58 

89 
58 

6". 
64 

63 
67 

60 

61 

78 
60 

83 
65 

74 
56 

57 
46 

57 
44 

56 
47 

55 
47 

65 
40 

63 

49 

63 

47 

64 
54 

79 
54 

73 
50 

69 
43 

76 
39 

74.0 
53.9 

OLNEY 

MAX 
MIN 

51 
37 

56 
38 

74 
42 

66 
40 

48 
41 

53 
42 

61 
49 

75 
53 

84 
61 

74 

45 

6b 
46 

65 

44 

65 
44 

69 

45 

71 
55 

66 

48 

65 

45 

57 

34 

48 
41 

52 
42 

52 

40 

49 
32 

48 
29 

59 

34 

63 
36 

62 

34 

59 
32 

63 
39 

61.6 
41.7 

OZONA 

MAX 
MIN 

62 
41 

69 

34 

73 
31 

79 
47 

69 
48 

75 
50 

70 
56 

76 

54 

90 
53 

86 

50 

81 
47 

62 

47 

81 
56 

79 
59 

86 
61 

79 
40 

46 
41 

47 
43 

49 
43 

53 

43 

51 

40 

54 

47 

56 
40 

70 
48 

74 
52 

69 
59 

66 
38 

74 
41 

69.6 
46.6 

PADUCAH 

MAX 

MIN 

51 

33 

57 
34 

63 
37 

64 
40 

53 
41 

59 
48 

71 
45 

74 
54 

68 
60 

69 

46 

69 
41 

70 
49 

70 
49 

72 
45 

71 
48 

57 
40 

62 

40 

49 

41 

45 

40 

48 
36 

65 
41 

64 
25 

38 
25 

68 
36 

71 

40 

69 
43 

55 
31 

63 

41 

62.7 
41.1 

PALACIOS  CAA  AP 

MAX 
MIN 

74 
61 

64 
56 

76 
58 

79 
66 

80 
65 

80 
64 

80 
66 

76 

64 

78 
63 

79 
69 

SO 
67 

81 

64 

70 
62 

77 
59 

78 
66 

69 
53 

60 

46 

58 

47 

55 
50 

55 

44 

64 
41 

71 
50 

69 

54 

63 
53 

75 
57 

70 
52 

67 

46 

69 
43 

71.5 
56.7 

PALESTINE 

MAX 
MIN 

57 

45 

61 
47 

54 

47 

69 
52 

82 
56 

71 
56 

70 
55 

76 

56 

79 
60 

63 
61 

79 
56 

71 
54 

67 
48 

73 
50 

76 
53 

61 
49 

55 
46 

64 

42 

49 
43 

48 

40 

53 
32 

63 

36 

67 
42 

58 

47 

63 
50 

64 
49 

53 
41 

64 
40 

66.1 
46.3 

PAMPA 

MAX 
MIN 

48 
24 

63 

24 

68 

30 

49 
33 

47 
25 

60 

25 

58 
25 

80 
47 

71 
42 

66 

41 

58 
40 

56 
37 

68 

37 

69 
37 

57 
34 

52 

34 

59 

34 

43 

3  2 

41 
31 

42 

31 

65 
14 

39 
14 

36 

14 

60 
23 

66 
36 

52 
31 

50 
31 

57 
31 

56.5 
30.6 

PANTHER  JUNCTION 

MAX 
MIN 

72 
47 

78 
40 

85 

50 

82 

54 

75 
53 

77 
53 

78 
55 

83 
52 

86 

5  6 

67 
62 

85 

49 

84 

57 

82 
55 

79 
53 

86 
50 

83 
47 

81 
42 

61 

43 

59 
45 

63 

42 

71 

4  2 

72 
47 

72 

45 

71 
45 

72 
55 

72 
52 

70 
44 

76 
48 

76.5 
49.4 

PARIS 

MAX 
MIN 

47 
38 

48 
35 

50 
42 

63 

48 

64 
46 

53 
16 

56 

48 

57 
50 

75 
55 

79 
52 

72 
50 

60 
46 

67 

43 

67 

45 

73 
51 

72 
42 

57 

38 

6  3 
39 

44 
42 

49 
38 

52 

30 

57 
31 

66 
33 

58 
43 

57 
47 

68 

47 

50 
36 

61 
37 

60.2 

42.8 

PASADENA  HOUSTON 

MAX 
MIN 

81 
67 

72 
56 

64 
59 

81 
55 

S3 
69 

B6 
63 

81 
64 

80 
61 

82 
61 

84 
64 

85 
67 

76 
61 

63 
57 

81 
57 

78 
55 

82 

58 

64 

49 

56 
46 

60 
47 

55 
48 

54 
39 

65 
40 

69 
48 

65 
50 

66 

57 

71 
52 

68 
45 

66 

45 

72.9 

55.0 

PECOS 

MAX 
MIN 

53 

37 

65 
28 

73 
J] 

82 

38 

75 
42 

69 

49 

71 
55 

70 
49 

85 
48 

66 
47 

81 
45 

74 

4  2 

80 
48 

77 
43 

60 
44 

78 
45 

50 
40 

49 
44 

58 
44 

50 
44 

62 

40 

76 
43 

56 
28 

53 

44 

76 
46 

77 
48 

69 

39 

75 
43 

69.7 
42.6 

PIERCE 

MAX 

MIN 

80 
55 

70 
58 

70 
58 

80 
58 

83 
67 

85 
61 

84 
61 

82 
61 

85 
56 

63 
58 

83 

58 

79 
63 

82 
60 

66 
57 

75 
57 

75 
55 

64 
50 

58 
44 

66 

44 

54 

46 

60 
3  6 

65 
40 

71 
52 

70 
51 

72 
52 

70 
50 

72 
43 

75 
47 

73.5 
53.6 

PLAINS 

MAX 
MIN 

51 
26 

59 
19 

6  9 
2  5 

72 
39 

68 
36 

70 
44 

55 
45 

66 

50 

79 
52 

82 
37 

72 
36 

66 
39 

70 

39 

68 

42 

73 
42 

70 
37 

54 
38 

45 
41 

47 
37 

43 

38 

53 

41 

66 
26 

44 
27 

33 

70 

71 
40 

63 
33 

64 
31 

63.5 
36.8 

PLAINVIEW 

MAX 
MIN 

54 
27 

54 
22 

70 
23 

72 
35 

57 
32 

72 
3  4 

58 
38 

60 
49 

81 
51 

80 
35 

71 
35 

67 
38 

65 
37 

73 
42 

72 

45 

70 
38 

54 
34 

58 

34 

44 
35 

39 
35 

44 
37 

66 
22 

40 
21 

45 
31 

66 
36 

71 
35 

61 

29 

54 
29 

61.4 
34.3 

PORT  ARTHUR 

MAX 

MIN 

76 
66 

73 
53 

5  9 
53 

75 
58 

77 
65 

79 
64 

79 
65 

79 
67 

77 
66 

76 

67 

77 
66 

72 
62 

73 
55 

73 
56 

75 
57 

76 
58 

61 
49 

54 
49 

58 
49 

53 

46 

51 
39 

62 

39 

6b 

52 

6  2 

57 

73 
60 

68 
52 

68 
47 

67 
47 

69.3 
55.9 

PORT  ARTHUR  WB  AP 

MAX 
MIN 

77 
58 

59 
52 

77 

5; 

80 
65 

81 
62 

79 
63 

82 
61 

78 
63 

78 
66 

82 
64 

74 
61 

72 

53 

72 

51 

77 
51 

79 
65 

66 
52 

57 
47 

58 
47 

52 

46 

59 
44 

64 
36 

69 
44 

64 
57 

75 
60 

70 
53 

67 
46 

67 
47 

70 
43 

70.9 

54.0 

PORT  ISABEL 

MAX 

MIN 

80 
67 

71 
64 

81 
63 

81 
67 

80 
67 

82 
67 

81 
68 

81 
67 

65 
64 

84 
67 

82 

68 

82 
69 

79 
66 

80 
62 

82 
68 

62 
67 

75 
60 

64 

55 

69 
59 

67 
56 

68 
56 

72 
63 

77 
60 

75 
63 

82 
61 

79 
66 

72 
59 

73 
57 

77.4 
63.4 

PORT  LAVACA 

MAX 
MIN 

80 
60 

69 

57 

73 
58 

SO 
68 

81 
66 

82 
63 

79 
65 

80 
67 

8  0 
o3 

81 
65 

8  2 
68 

S3 

67 

82 
65 

69 
63 

78 
63 

61 
65 

69 
52 

r,  1 
46 

61 
47 

55 

50 

52 

41 

65 

45 

68 
57 

67 
54 

64 
53 

79 
51 

73 

4  3 

67 
44 

72.9 
57.4 

PORT  OCONNOR 

MAX 
MIN 

77 
63 

70 
56 

6« 
56 

78 
60 

77 
64 

78 
62 

74 
63 

75 
63 

la 
6  2 

78 
65 

78 
66 

76 
65 

80 
66 

70 
65 

75 
65 

80 
65 

72 
52 

6  0 
47 

60 
48 

56 

50 

55 
41 

62 
48 

67 
61 

66 
54 

62 

54 

76 
55 

48 

71 

70.9 
57.9 

POSSUM  KINGDOM  DAM 

MAX 
MIN 

50 
40 

63 

40 

78 
41 

64 

45 

49 

41 

55 
47 

65 
53 

79 
54 

6  6 
59 

75 
52 

68 
50 

71 
50 

73 
53 

69 
53 

77 
55 

58 

41 

61 

37 

52 
44 

49 
44 

55 
44 

55 

41 

53 
37 

43 
35 

60 

4  1 

64 
46 

63 
45 

62 
37 

66 
39 

63.0 
45.1 

POTEET 

MAX 

MIN 

71 

54 

69 

47 

83 
51 

65 
62 

83 
65 

79 

64 

62 
66 

83 
66 

89 

66 

88 
5.5 

82 

65 

83 
67 

61 
64 

74 
64 

85 
62 

84 
52 

55 
49 

6  9 
47 

59 

50 

56 
46 

61 

42 

60 
49 

64 

45 

64 

50 

61 
47 

60 
62 

72 

45 

73 
40 

74.5 
55.1 

PRADE  RANCH 

MAX 
MIN 

72 
41 

69 

40 

65 
3  4 

74 
49 

75 
57 

75 

5  2 

72 
59 

75 
63 

89 
49 

90 
46 

86 
55 

80 
59 

72 
56 

71 
58 

81 
56 

75 
47 

48 
43 

57 
43 

54 
47 

54 
43 

56 
44 

61 
42 

62 

43 

71 
49 

76 
42 

70 
41 

67 
36 

70 
31 

70.3 

47.4 
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Table  5  -  Continued 


Station 


PRESIDIO 

OUANAH    5    SE 

RANGER  PUMP  STATION 

RAYM0NDV1LLE 

RED  BLUFF  DAM 

RIO  GRANDE  CITY  1  E 

RISING  STAR 

ROBSTOWN 

ROCKSPRINGS 

ROSCOE 

ROSENBERG 

RUSK 

SALT  FLAT  CAA  AP 

SAN  ANGELO  DAM 

SAN  ANGELO  WB  AP 

SAN  ANTONIO  KB  AP 

SAN  BENITO 

SAN  MARCOS 

SEALY 

SEGUIN 

SEMINOLE 

SEYMOUR 

SHERMAN 

MLLE 
SNYDER 

fPCJUMM 

SPUP 

iVW',<-    '-»-  t 

.1  3  NE 

$t»AT»0«0 

MM 

VJI»HU»  •,*<■ 

HMU 

fM»V  ■  ■ 


Day  Oi  Month 


53   43   55 


69   56   64 


61   73 
30   31 


94   80   75 
64   53   57 


53   54   57 
39   39 


72   72 
54   57 


49   60   74 
34   33   47 


78   62 

57   56   55 


61   69   72 
28   22   35 


72   65 
53   52 


85   77   65 
70   62   62 


57   72 
43   49 


72   62 
57   52 


69   65 

51   50   49 


57   68 
34   28 


53   42   57 
28   30   33 


48   45 

39   36   38 


55   71 
45   49 


65   67   73 


53   68 
25   35 


47   61 

28   30   33 


78   61   56 
58   49   47 


56   72 

40   40 


55   52   61 

2  5   2  8   30 


50   55 
37   39 


27   21 


73   65 

tl    :\        :; 


55   4  7   59 

'.  /    4  •, 


53   65 

4/   46   45 


5/   44    5» 


64   43   54 
38   38   39 


74   72   65 


61  54   54 

43  43 

84  83   83 

58  66   63 

65  79   69 

45  53 

65  52 


84   85   82 
67   64 


52   57   77 
41   48   54 


61   77   85 
51   59 


66  59 

67  83 
53   46   56 


58   74   76 
46   44 


81   83   85 
64   62   58 


73   75 

55   58   58 


83   83   82 
60   62 


88   71 
43   45 


90   92   91 
62   64   65 


48   46   45 


93   95 
61   61 


86   70   70 
49   45 


85   89   78 


64 

71 

67 

45 

35 

41 

75 

65 

55 

50 

45 

46 

65 

54 

58 

47 

45 

48 

83 

78 

74 

60 

64 

60 

85 

84 

86 

62 

64 

64 

78 

82 

76 

56 

59 

58 

83 

84 

78 

67 

84 

64 

80 

60 
78 

65   70   65 


72   43 
36   35 


67   53   50 
51   45 


75   46   60 


50   49   52 


75   77 

55   57   62 


63   64   58 


80  80  84 

61  68  59 

83  83  87 

60  63 

63  74 

49  47 

52  65  75 

37  44  50 

55  60  75 

46  52  59 

72  80  82 

58  62 


56 

54 

56 

75 
43 

68 

43 

70 
50 

66 
63 

83 
64 

63 
60 

51 

74 
48 

81 
43 

80 
48 

80 
42 

90 
50 

74 
49 

76 
49 

73 
50 

76 
47 

75 
49 

87 
56 

78 
63 

ao 

66 

85   88   79 

54   55 


86   79   86 
64   64   63 


89   84   70 
57   60   65 


74   70   68 
42   41   46 


86   70   67 
39   40 


91   91 
60   58 


71   77   76 
55   49   45 


93   90   88 
67   63   62 


72   68 
55   55 


82   84   81 
63   65   58 


77   76   70 
57   58   55 


73   71   67 
55   57   50 


78   84 
54   59 


42   44   43 


76   70   74 
50   55   49 


68   74 
58   57 


62   61   60 


75   84 
52   62 


68   67 
40   40 


83   83 
64   56 


60   60   60 


82   81 
60   66 


66   70 

43   42   42 


•1   77   77 
60   65   60 


82   61 


70   79 


60   55 


rt    4',    47    a 

4  4 


78   86 
58   55 


63   65   80 


78   79   80 


75 

54   52 


81   80   81 
61   61   62 


60   64   77 
50   51 


57   78   83 
46   50   49 


65   77   80 


I 


74   56 
51   48 


84   75 

60   60   63 


83  71  71 

45  44  43 

83  79  83 

51  53  52 

64  63  64 

32  •  37  32 

82  67  67 

42  44  44 

63  86  74 

64  64  55 


68   70 
50   51 


86   78 
66   59 


80   73   58 


75   68   66 

Jb   44   47 


90   65   75 
66   59   59 


85   73   77 
55   58   58 


57   55 


8  3   66   66 


69   75   71 
47   49   49 


66   67 
38   44 


67   68   68 
46   48   52 


67   72   73 
48   52   53 


77   75   84 
59   59 


56   63 
35   40 


56   57   49 


89   83 
65   57 


59   50   56 
47   43   45 


92   87 
64   52 


76   47   54 


79   49   49 


41  40  40 

79  63  57 

58  46  44 

66 

42  41  40 

56  53  60 

44  42  34 


70   55   59 


85   83   55 
62   53   52 


59   58 
47   45 


75   58   55 
56   45   44 


80   54   56 
58   47   45 


65   46 
39   39 


69   58   61 
42   32   38 


75   58   63 


82   60   62 


80   48   52 


46   46 
38   38 


66   64   62 
56   52   48 


63   65 
53   49 


41   41   42 


82   80   ao 
53   48   48 


30   43 
25   25 


77  75 

53  64 

67  49 

44  44 

67  67   72 

49  61   49 

55  49   48 


80   77   81 


4/ 


32   32 


49   49 
54   52 


46   50   60 
40   40   42 


55   53 

50   48 


53   48   53 
43   42   43 


48   52   60 


60   70   75 
31   34   41 


70   72   72 
50   43   43 


62   75   78 


68   66   78 
53   53   48 


58   69 
32   31 


59   54   55 


61   58   48 


60   54   46 


84   65   50 
60   48   45 


54   58 
48   42 


66   67   62 
52   52   49 


55   53   54 


51   68 
48   36 


48   43   39 


44   48   69 
39   39   43 


47   47   50 
40   41   39 


46   46   56 

43   41   34 


53   60   51 


49   45   53 


54   57 
43   47 


46   39   47 


51   50   58 


4  7 
74 

49 
80 

to 

56 

69 

75 

59 

61 

69 

75 

'..I 

61 

66 

II 

46 

54 

'0 

H 

•.  1 

•4 

56   65 

33   33 


59   51   45 


82   55   59 


82   55   64 


44   49   52 
42   38   38 


43   39   48 
31   33   36 


5*   54   54 

46   48   37 


45   50 
42   41 


40   48   69 
38   38   44 


60   59   59 

43   45   44 


53   50 

43   45   37 


54   49   52 


46   50   49 


47   46   50 


67   69   71 
49   59   54 


56   55   57 
43   40   40 


56   40   71 


34   37   39 


65   70 

42   34   47 


39   34   45 


59   67   63 
47   51 


75 

63   60 


63   60 
38   48 


65   65 
45   51 


64   57   63 
48   52 


30  34  40 

61  39  47 

35  27  28 

58  63  42 

36  38  38 

64  62  52 

37  48  48 

64  40  44 

38  30  32 

58  58  74 

49  39 

63  20  45 

11  9  18 

61  40  65 

28  28  37 

65  71  60 

33  44  50 

56  46  55 

34  34 


67   72 
46   40 


64   67   60 
42   45 


63   85   78 
57   56   47 


72   68 
43   40 


69   65 

40   45 


64   68 
41   42 


73   67   73 
44   42 


71   72 
46   47 


82   74   69 
52   53 


78   83   83 
59   59 


76   71 
49   43 


70   65   65 
54   *9 


72   66 
42   43 


63   67 
35   45 


30   49 
14   29 


66   70   66 
41   51   51 


59   65   59 
29   39   44 


59   65   56 
42   48 


62   73   72 
48   52 


42   43   32 


70   70   59 
42   44   29 


44 

66 

32 

39 

66 

n 

45 

49 

65 

SO 

43 

43 

66 

'.H 

41 

41 

39 

'.'■ 

"J 

30 

42 

36 

36 

66 

39 

69 

35 

99 

11 

67 
54 

71 
47 

65 
4! 

68 

4  4 

67 
48 

50 
37 

72 
36 

63 
40 

56 

82 

43 

73 
47 

71 
42 

63 

44 

69 
48 

67 
36 

62 

45 

67 
49 

64 
39 

70 

70 
50 

9  1 

39 

61 
42 

66 

46 

61 

33 

58.1 
36.3 


81.5 

56.0 


67.2 
47.3 


61.9 
42.8 


73.8 
54.3 


65.1 
45.3 


64.9 
46.4 


71.7 
54.0 


79.4 
56.9 


70.0 
51.4 


71.8 
54.3 


72.2 
53.5 


64.8 
40.9 


59.3 
36.6 


59.8 
43.6 


66.9 
51.6 


61.5 
41.3 


70.3 
47.7 


57.4 
29.7 


63.4 
39.6 


69.4 
50.0 


61.1 

43.1 


56.6 
29.8 


71.7 
54.1 


62.4 
43.5 


63.6 
39.6 


72.6 
50.2 


66.4 
48.8 


66.3 
49.2 


64.4 

45.7 
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Table  5  -  Continued 

FEBRUARY  1957 

Station 

Day 

Of  Month 

B 
(0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

!8 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

« 

> 
< 

TULIA 

MAX 
MIN 

58 
25 

53 
25 

68 
25 

73 
34 

55 
33 

70 
32 

61 
40 

60 
50 

81 
50 

78 
33 

69 
35 

67 
40 

65 

37 

75 
38 

70 
38 

62 
35 

53 
36 

58 
42 

47 
33 

40 
35 

48 
37 

67 
19 

33 

19 

46 
32 

65 
36 

69 
35 

59 

29 

55 
32 

61.0 
34.1 

TYLER  4  NE 

MAX 
MIN 

52 

A3 

64 
44 

54 

69 

53 

80 
54 

63 

53 

67 

51 

73 
54 

80 
61 

82 
55 

78 
53 

64 
52 

69 

41 

71 
49 

76 

51 

81 
49 

54 
35 

63 
41 

47 
41 

48 
39 

53 
27 

60 

34 

65 
43 

62 
52 

63 
54 

65 

48 

53 
38 

63 
36 

65.0 
46.3 

UVALDE 

MAX 
MIN 

63 
AS 

77 
43 

65 
46 

72 
55 

84 
61 

83 

61 

82 

64 

84 
65 

81 

54 

89 

51 

93 
59 

82 
59 

63 
64 

83 
63 

82 
56 

88 
60 

64 
50 

51 

45 

56 

48 

57 
45 

59 
46 

61 

47 

60 
55 

65 
51 

67 
48 

82 

48 

78 
42 

71 
39 

73.6 
52.6 

VAN  HORN 

MAX 
MIN 

63 
34 

71 
28 

76 
37 

74 
41 

71 
39 

69 

47 

74 
50 

82 

42 

80 
45 

83 
43 

84 
45 

82 

44 

77 
43 

81 
45 

80 
50 

69 

41 

52 

40 

56 

55 
39 

63 
36 

70 
40 

68 
48 

69 

38 

6  8 
48 

69 

45 

68 

42 

71 

39 

74 
44 

71.4 
42.0 

VEGA 

MAX 

MIN 

54 
18 

67 

13 

62 

35 

63 
35 

61 
32 

66 

24 

74 
27 

80 
48 

72 

40 

76 
39 

70 
38 

69 

40 

67 
34 

75 
41 

70 

55 

33 

56 
34 

54 
30 

38 
30 

52 

35 

54 
22 

45 
18 

54 
20 

65 
32 

66 
33 

64 

33 

56 
30 

58 
28 

62.3 
31.6 

VERNON 

MAX 
MIN 

57 
34 

55 
34 

72 
38 

46 
38 

50 
42 

53 
46 

69 
51 

87 
61 

72 

44 

65 
40 

68 
45 

68 
42 

68 
54 

64 
40 

64 
34 

52 

41 

49 
38 

52 

41 

59 

27 

38 
26 

62 

33 

70 

61 
31 

57 
41 

60.  B 
40.2 

VICTORIA  WB  AP 

MAX 
MIN 

72 
56 

63 
54 

79 
58 

81 
68 

83 
62 

79 
62 

82 
63 

82 
65 

85 
62 

88 
65 

83 
66 

82 
65 

70 
64 

76 
60 

82 
63 

66 
52 

56 

47 

59 
46 

57 
51 

56 
49 

65 

43 

70 
48 

63 

53 

63 
52 

78 
58 

73 
51 

67 

48 

73 
44 

72.6 
56.3 

WACO  W8  AP 

MAX 

MIN 

58 
45 

59 

43 

68 
48 

76 
51 

58 
49 

62 
51 

76 

54 

79 
61 

86 

61 

75 
54 

72 
53 

76 
61 

70 
54 

74 
61 

83 
61 

61 

49 

63 

48 

51 

48 
45 

52 

40 

61 
36 

64 
45 

48 

40 

59 
42 

66 
48 

63 
48 

61 

39 

67 

37 

65.6 
48.9 

WARREN 

MAX 
MIN 

78 
59 

60 
49 

76 
51 

85 
65 

83 
59 

81 
56 

80 
55 

81 
55 

83 
68 

87 
60 

85 
63 

73 
55 

75 
47 

79 

47 

84 
57 

80 
50 

56 
44 

55 

44 

51 
46 

59 
44 

66 
30 

72 
33 

71 
56 

74 
58 

73 
51 

60 
42 

66 

42 

72 
36 

73.0 
50.8 

WASHINGTON  STATE  PARK 

MAX 
MIN 

69 
44 

62 

48 

58 

49 

78 
57 

82 

60 

82 
53 

73 
54 

73 
57 

79 
58 

83 

57 

84 
58 

72 
58 

79 
53 

75 
50 

74 
50 

82 

52 

53 
42 

60 
41 

53 
41 

51 
43 

52 

32 

63 
33 

70 
39 

58 
43 

61 
44 

67 
46 

62 
39 

63 
35 

68.5 

47.7 

WAXAHACHIE 

MAX 

MIN 

55 
41 

59 

40 

59 

43 

65 
52 

66 
48 

58 
50 

63 
52 

67 
52 

79 

60 

86 
54 

77 
52 

70 
53 

71 
50 

73 
52 

74 
54 

83 
51 

55 

38 

61 
44 

49 
43 

49 
41 

57 
32 

61 
33 

65 

39 

44 
40 

60 
43 

65 
45 

60 
37 

62 
38 

64.1 
45.6 

WEATHERFORD 

MAX 
MIN 

50 
38 

51 
36 

59 
40 

70 
45 

55 
44 

52 

44 

55 

48 

63 
52 

76 
57 

84 

51 

70 
49 

65 
48 

67 
50 

70 
52 

68 

57 

79 
44 

53 
36 

57 
40 

47 
41 

47 
40 

54 

37 

60 
40 

59 

34 

43 
35 

53 
43 

61 
46 

58 
34 

57 
35 

60.1 
43.5 

WESLACO  2  E 

MAX 
MIN 

74 
69 

70 
60 

85 
64 

86 

67 

86 
67 

87 
62 

84 

65 

86 
62 

88 

61 

90 
59 

89 
65 

89 

67 

89 
61 

87 
58 

87 
64 

63 
65 

65 
52 

65 

51 

63 
55 

63 

51 

69 
47 

73 
59 

75 
62 

75 
59 

84 
58 

83 
58 

74 

49 

79 
50 

79.6 
59.5 

WHITNEY  DAM 

MAX 
MIN 

55 
39 

55 
39 

58 
42 

68 
52 

70 
46 

58 
49 

60 

49 

77 
54 

79 

5U 

87 
53 

72 
53 

71 
53 

72 
52 

70 
52 

72 
60 

82 

50 

54 

47 

59 

44 

50 
44 

48 
43 

54 
33 

60 
34 

63 
39 

45 
39 

57 
43 

65 

46 

61 
39 

60 
37 

63.6 
46.1 

WICHITA  FALLS  WB  AP 

MAX 

MIN 

48 
36 

54 

37 

70 
44 

46 
39 

48 
39 

50 
42 

59 
48 

73 
56 

84 
51 

70 
44 

62 

47 

65 

42 

63 
45 

66 
43 

69 

47 

57 
41 

60 
34 

50 
43 

47 
42 

51 
40 

55 
41 

47 
30 

38 
28 

57 
37 

62 

45 

59 

38 

55 
29 

57 

41 

57.9 
41.0 

WILLIAM  HARRIS  RESVR 

MAX 
MIN 

78 
66 

68 

53 

57 
54 

77 
59 

79 
65 

83 
61 

75 
62 

78 
59 

80 
60 

70 
63 

81 

64 

74 

60 

#82 
58 

65 
54 

73 
61 

80 
60 

64 
50 

54 
45 

53 
45 

53 

46 

51 
36 

65 
43 

69 
55 

61 
49 

67 
53 

70 
48 

64 
45 

65 
41 

69.1 

54.1 

WILLS  POINT 

MAX 
MIN 

50 

40 

55 

40 

5y 
4  5 

59 

50 

60 
52 

57 

46 

67 
46 

67 
56 

70 
54 

79 

56 

75 
57 

6  5 
45 

67 
50 

68 
54 

74 
55 

78 
36 

45 
40 

65 
41 

46 
40 

52 

52 

30 

60 
40 

60 
44 

60 
42 

60 
42 

62 

44 

50 
38 

57 
42 

61.4 
45.3 

WINK  CAA  AP 

MAX 
MIN 

61 
32 

67 
29 

80 
41 

72 
45 

67 
49 

6V 

51 

68 
55 

80 
49 

00 
49 

76 

48 

69 

47 

76 

46 

73 
50 

78 
55 

76 

49 

57 
44 

47 
43 

59 

44 

48 
43 

58 
44 

72 
44 

51 
42 

49 

41 

72 

43 

75 
42 

66 

47 

70 
42 

70 
40 

67.7 
44.8 

WINTER  HAVEN  EXP  STA 

MAX 

MIN 

76 
52 

68 
46 

82 

48 

88 
58 

84 
67 

B2 

61 

86 
65 

85 
64 

9  4 

55 

95 
55 

84 
60 

65 
64 

84 
66 

85 
65 

89 
56 

68 

46 

54 
46 

55 
51 

58 
46 

64 

48 

62 
55 

60 
56 

69 

51 

83 
50 

78 
52 

7* 

45 

SO 
42 

76.7 
54.5 

YOAKUM 

MAX 
MIN 

67 

47 

72 
56 

66 

5  3 

80 
56 

84 
66 

76 
61 

76 
59 

86 

61 

83 

64 

85 
66 

88 
64 

64 
64 

77 
66 

81 
58 

83 
61 

74 
56 

57 

45 

56 

44 

53 

47 

55 
49 

SI 

30 

66 

47 

67 
49 

61 

75 
55 

75 
56 

75 

41 

80 
46 

73.2 
54.4 

YSLETA 

MAX 
MIN 

57 
24 

61 
20 

70 
32 

76 
45 

60 
30 

72 
15 

75 

37 

77 
35 

80 
39 

81 
41 

82 

40 

83 

44 

80 

43 

81 
39 

84 
45 

75 
47 

63 

45 

62 

4  0 

64 
43 

57 
35 

65 
34 

69 

41 

66 

33 

73 
42 

69 
46 

73 

43 

72 
36 

75 
49 

71.5 
38.7 

**•    refertnce    notes   following;  Station    Itutex. 


EVAPORATION  AND  WIND 


TEXAS 
FEBRUARY    1957 


Station 


ANGLETON  *  NE 
AUSTIN  WB  AP 
BEAUMONT  EXP  FARM 
BEEVILLE  5  NE 
BELTON  DAM 
BENBROOK  DAM 
BUCHANAN  DAM 
DEL  RIO  KB  AP 
DEN  I  SON  DAM 
DENTON  EXP  STATION 

DILLEY 

FORT    STOCKTON 

GRAPEVINE    DAM 

HORDS   CREEK   DAM 

LAKE   COLORAOO  CITY 

LAREDO   »B   AP 
LAVON    DAM 
MANSFIELD    DAM 
RED    BLUFF    DAM 
SAN    ANGELO    DAM 
SPUR     1     WNW 
SPURGER   DAM  B 
STEPhENVILlE    3    NE 
TE*ARKANA    DAM 
KfSLACO   2    E 
MMITNCr    CAM 

•u    c»;EM    DP    'jTA 


EVAP 
WIND 


EVAP 
WIND 


EVAP 
WIND 


(A)EVAP 
WIND 


EVAP 
WIND 


Day  of  month 


EVAP 
WIND 


EVAP 
WIND 


EVAP 
WIND 


EVAP 
WIND 


l|EVAP 
WIND 


EVAP 
WIND 


EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIX 


EVAP 
WIND 


EVAP 
WIND 


EVAP 
WIND 


EVAP 
WIND 


EVAP 
WIND 


EVAP 

WIND 


EVAP 
WIND 


EVAP 
WIND 


EVAP 
WIND 


EVAP 
WIND 


EVAP 
WIND 


EVAP 
WIND 


.13 


.02 
90 

.0*    .02 


78|   1*9 

.0*. 


36 


43 


.13 

32 


.24    .3* 

71  ue 

.1* 


179 
09|   .3* 


.03 
26 

.20 
76 

.20 
52 

.15 
100 

.1A 
38 

.11 
AS 

.07 
52 

.2* 
A9 

.12 

50 


3.2AB 
2390 


3.11 
1978 


3.  SAB 

2  83* 

2.82 

1587 

2.71 
2879 

3. 126 
1537 

A. 11 

2**1 

2.*0B 
2  781 

2.*6B 
250A 

A.01B 
163* 

*.*8B 
2075 

2.91 

2606 

3.13 

3067 

3.05 
2208 
59.5 
45.1 

6.05 
2901 

3.05 
2893 

2.55B 

112* 

*.73 
2*55 

3.78 
3096 

3.*2 

4013 

2.69 

1796 

2.58B 
2912 

1.79B 
1808 

4.886 
20** 

2.55 
18*7 

4.16 
1591 

5.16 
1358 


N   PAN   OF    24-INCH   D1AMEIE  )       EVAPORATION   MEASURED    IN   A    SCREENED,     SUNKEN    PAN   OF    A8-INCH    DIAMETER. 

M^Sd  "ft   Sm3   J    ReVeR    TO   EXT««S   OF    IeUpERaTuRE    OF    WATER    IN   PAN   AS    RECORDED   DURING    THE    2*   HOURS   ENDING  AT    TIME    OF   OBSERVATION. 


r-M"-)»ff    ■tatlnn     I  n4a  ■ 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


TEXAS 

FEBRUARY  1*37 


Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

AMARILLO  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.9 

T 

.7 

I 

1 

CHILDRESS  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

I 

DALHART  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
1 

T 
T 

FOLLETT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

; 

HEREFORD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

LUBBOCK  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

MIAMI 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

MOUNT  LOCKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

SPEARMAN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

STRATFORD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

REFERENCE  NOTES 
Austinl"^^"?"  ll%t\LTB^Tot!UTetrylube   °btalDed  ^  Wrltl"g  '°  ^  "**•  <***** W   •*  '..th.r  Bureau  Airport  Station,  1710  WUshlre  Blvd., 
Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  In  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 
Divisions,  as  used  in  Table  2,  became  effective  with  data  for  October  1956. 

^hL0rfTWiSH  indl"*ed'  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65°F.  incnes,  and  wind 

J   Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  6. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather 
servations  taken  at  the  present  location. 


movement  In  miles. 


Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted  to  represent  ob- 

Water  equivalent  samples  published  in  Table  7  are  necessarily  taken  from  different  points  for  successive  observations;  conseouentlv  occasional  nrlftw  ,m  „»,,„ 
sSs^hen^o  V?^1^^^'^  Z'^:**™*    l»»""*-«*"  '»  ^   «— ■   "°ter  equivalent  of  Csnorr?heyground1?sameasurednat',sdelec;:d 

Jn^oca/st^ndard  time""  6  a"d  SD°"laU  '°  Ta"le  ?'  ""^  »ublished.  "e  '<""  the  ™   "ours  ending  at  time  of  observation.   The  Station  Index  lists  observation  times 

Snow  on  ground  in  Table  7  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.   For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  0630  CST. 

~    ?hirrubdlcatIon1Ior3in?;rpoladedh:ontnly°?oJalsX-   "°  """^    *'   ™°S   '   "d  '    l"  ^"^  by  °°  "*"■   C— »»  tta  »»^  »—  °* 
+    And  also  on  a  later  date  or  dates. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building  Florence  inaicates  tnat  tne 

//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AM   Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 

AR   This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

C     In  the  "Refer  to  Tables"  column  in  the  Station  Index  the  letter  "C"  indicates  recorder  stations.   These  stations  are  processed  for 
special  purposes  and  are  published  later  in  "Hourly  Precipitation  Data".  mnons  are  processed  lor 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall 

M    One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  !ess  than  10  days  record  is  missing.   See  Table  5  for  det'ifed  daily 
record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month 
HSSrlySp«clp"ati™nr!atJ?r   (T"eSe  *mOU"tS   "°   "sentlally  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 

T    Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V    Includes  total  for  previous  month. 

SS    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

Subscription  Price;   20  cents  per  copy 

be  made  - 

Governme 


n..°.hl..e»  th   «nts  P«  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and  money  orders  should 
n't  ^ nting  Of  xiSeT'^.V",". *  25*  T""*"'      *«*"»»«  ««  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  ?o\he  Superintend  of  Documents 

?o"?„*.tJ£»  *h?Certnit°E  *~  *1SV°,7  °f  chan8es  ln  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
info™  t.n  %      '   l"**  Publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25   DC   for  $1 
information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  issues  of  Local  Climatological  Data  Annual,  obtained  as  indicated  above   price  ll 


NWHC,  Ashevllle,  N.  C.  —  4-8-57 


TOTAL  PRECIPITATION 


FEBRUARY   1957 


"Guymon  Lee  Ranch 
TexfioM   "  i.  Booker 

)a— _  V   Perrytop  lQWKW 


1 G 

TexE 

I   Gruver  _ZsjPS»prth     ^Booker  Bin 

II  ""T"  '    Wolf  Cr.    Dan   Lipscomb 

Buntoir  H1U_  O-   '  ~     •"     I  3 

0°«lh,rtCAA_^    _[_        c.ppl  »P.«Sa.l        ?  J 

. g^  Su'STT.'j: — (J— O  «°rse.Buler   2KX  HotlaJUgJl 


ffissi 


Canadian 


-T  I      Dimmit    65 

0         ■]  O  Tulia    Sllverton 

II       Cr.M      "  |         ° 

Bart           "•  JJu'i*- 

^iHeTEoeT- CI —-' 

L       5        -o-T  I         o    lo 

iMuleshoe  J  |j     .Plainview    St. 

,  .  ff Ha le _Cg n ter _14 TOW    0  Ha*e  Cent. 

^""Floydada   2SW  h 

Abern^thy        ?loydada~9! 


MortolP 

O        Petti 


^^\      Eldorado 
li.Chllllcothe  »         \      ( 


Paducah 


V-  |  Spur   IK*  O  r)  \0  0  Rendu. 


Levelland 


Cj-o.cU     |     ,0„  pk  Exp 

I 


tb !     * 

BrowDfield   2E 


Slaton    5SEOI 


II    „-                      I                    rnnT  f1TT  q«*d    Sprlngsl 

^  ^  l1lJAj      U    Sunday 

I   /"  J.yton  •   1         Haskell   t«I  JThroctoorto? 

•  (0po,t  :  o       -o-        -o-    ri 

I  \  Aspenaont         Haskell       I  «    | 


nfield   2E  i\  ^ 

|  ^.Donnellf    \^^b  Poll,  1        "™ 


cl 

^^PJDD    6SWJ 

Ackerly  3SE  J 

Lonorah  Big  Spring  rid  St 


,„„  Big  Spring  rid  St,     O-  col'oraJSmj     .amU-   w^A       9        ° 
^...  J. ..J   W.  Colorado  Clt,  "I""?^?^1"  ! 


Sterling   City    6KE 


CrdSg^lalns  #z  { 

-   —  —  scDonald  SftVe  0  VI        ooi 

L.„0    •      Q       og-i>, 

FurkettJcroSB  P: 


twinti 


Novice"^  — 
Santa  Aajia  OByr 


WlpkcAAAP  Odessa  2SSE  /-O       %Z      O*  I*  °  "j""  <?"'  D*."L>--0  Coll. 

M°L  „  ^  c.rdeo  City   lEl^ai^en  City   16E    Tennylon       L  fj^.^V      I 

"-,    cU  I       »»iurOTjj  I        ,..J„n      Tried. 

^k-H,iin-0-:santgelo  nY}  S"^5^ 
elo  WB  AP  ^  „    I  n  °  *   -  - 

n  °    I    Co  "Ranch  I       Jlh      0^|H»eh 

Vancourt  „  :   _^»      Johnson   Ren  I     t{J 

*v!!  ^  X'/,  0  ^    I  EW  O     I       O       Heal   Rch 
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7A 

Lillle  B.  Fry 

3 

Houston-Deer  park 

4315 

Harris 

14 

29  43 

95  08 

35 

6P  Shell  Oil  Co. 
7A  b.  R.  Hoffman 

3 

Hous ton-Heights 

4321 

Harris 

14 

29  47 

95  26 

65 

3 

;  Houston-Ind.  Heights 

4323  Harris 

14 

29  52 

95  25 

85 

7A 

Ellen  M.  Yeager 

3 

Houston-Missouri  City 

4325  Harris 

14 

29  38 

95  30 

70 

7A 

3 

Houston-North  Houston 

4327 

Harris 

14 

29  53 

95  31 

107 

7A 

udgar  W.  Tbompson 

3 

Bouston-San  Jacinto  Daa 

4328 

Harris 

29  55 

95  08 

56 

8A 

3 

Houston -a at suaa 

4  2  29 

Harris 

14 

29  54 

95  37 

113 

KID 

Tommle  0.  Keepers 

c 

Houston  Spring  Branch 

4331 

Harris 

29  48 

95  30 

92 

7A 

Ethel  C.  Powell 

3 

4362 

Harris 

30  00 

95  14 

94 

7A 

Charles  F.  Madden 

3 

Humble  Puap  Station 

4363 

Sutton 

3 

30  17 

100  18 

2300 

6A 

Lover  Colo  Rlv  Auth 

3 

4374 

Kerr 

4 

30  05 

99  19 

2020 

7A 

Mary  M.  Schumacher 

3 

DHuntsville 

4362  Walker 

15 

30  44 

95  34 

400 

SA 

7A 

R.  V.  Sillers 

2  3  5 

Hye 

4402  Blanco 
4425  iPecos 

3 

30  14 

98  32 

1450 

7A 

;,over  Colo  Riv  Auth 

3 

Imperial; 

9 

31  16 

102  43 

4190 

5P 

Pecos  Co  Water  Dist 

3 

Indian  Gap 

4440  [Haallton 

1 

31  40 

98  25 

1542 

7A 

William  R.  Bynum 

3 

c 

Iova  Park  Exp.  Sta. 

4471 

Wichita 

10 

33  55 

98  39 

978 

MID 

MID 

Texas  Ag.  Exp.  Sta. 

2  3  5  6 

Jacksboro 

4517 

Jack 

15 

33  14 

98  10 

1098 

5P 

SP 

Bertram  Fox 

2  3  5 

c 

Jackson  Hill  Guard  Sta. 

4523 

San  Augustine 

31  18 

94  18 

7A 

Mildred  E.  Lacy 

3 

Jacksonville  Exp.  Sta. 

4524 

7 

31  59 

95  17 

660 

AH 

P.  A.  Young 

3 

Jacksonville 

4  5  25 

Cherokee 

7 

31  58 

95  16 

566 

6P 

6P 

Radio  Station  KEBE 

2  3  5 

Jaaes  River  Ranch 

4538 

Mason 

3 

30  30 

99  24 

1750 

6A 

Lover  Colo  Riv  Auth 

3 

45  58 

tllllaason 

1 

30  49 

97  36 

874 

7A 

Vesta  B.  Watklns 

3 

4563 

7 

30  56 

94  00 

290 

5P 

5P 

Aaron  H.  Cole 

2  3  5 

Jayton 

4  5  70 

Kent 

33  15 

100  34 

2010 

HID 

c 

Jeddo 

4575 

4 

29  49 

97  19 

460 

6P 

Willie  Mae  Schobey 

3 

4577  Marion 

10 

32  46 

94  21 

219 

7A 

Robert  C.  Connor 

3 

c 

Jevett 

4591 

15 

31  21 

96  09 

506 

HIS 

Thomas  0.  Fail 

c 

Johnson  Ranch 

4  6  08 

31  13 

99  28 

1800 

Lover  Colo  Riv  Auth 

3 

Jones  CB  Ranch 

4627 

Schleicher 

3 

30  49 

100  08 

2100 

6A 

Lover  Colo  Riv  Auth 

3 

Jones  WW  Ranch 

4  6  30 

Schleicher 

3 

30  59 

100  20 

2275 

AH 

Lover  Colo  Riv  Auth 

3 

Jourdanton 

4647 

Atascosa 

8 

28  55 

98  33 

490 

6P 

Gus  Vaslna 

3 

Junction 

4670 

Kiable 

3 

30  29 

99  46 

1714 

SS 

SS 

Cleveland  Stephen 

2  3  5 

c 

Junction  CAA  AP 

4671  Kiable 

3 

30  30 

99  46 

1705 

MID 

■ID 

U.S.  Civil  Aero  Ada 

2  3  5 

7 

Justin  4  S 

4679  iDenton 

IS 

33  02   97  19 

680 

HID 

Marvin  F.  Luttrell 

c 

4693  Harrison 

10 

32  41   94  09 
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5P 

7A 

T.  G.  Cadenhead 

2  3  5 

Karnes  City 

4696  Karnes 

13 

28  53  |  97  54 

404 

5P 

Alvin  Salge 

3 

Katy  wolf  Bill 

4704  IBarrls 

14 

29  54 

95  50 

7A 

3 

4705  Kaufman 

15 

32  36 

96  19 

448 

7A 

7A 

P.  V.  Hubbard 

2  3  5 

4752  |Karnes 

13 

28  49 

97  51 
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8A 

8A 

W.  L.  »"ones 

2  3  5 

Kennedale  6  SSW 

4761  [Tarrant 

15 

32  34 

97  14 

735 

6P 

Haurlet  C.  Archer 

3 

Kent 

4767  ICulberson 

9 

31  05 

104  10 

4213 

6P  D.  H.  Hunter 

3 

Kerrville 

4780  |Kerr 

30  02 

99  08 

1650 

7A 

7A 

Elva  J.  Harris 

2  3  5 

Kllleen 

4791  bell 

1 

31  07 

97  43 

796 

MID 

*ost  Eng.  Camp  Hood 

3 

Klngsvllle 

4810  Kleburg 

5 

27  31 

97  53 

60 

6P 

Texas  A  I  I  College 

2  3  5 

Klrbyvllle  Forest  Serv. 

4819  Newton 

12  [30  36 

93  50 

175 

5P 

5P 

State  Forest  Serv. 

2  3  5 

Knapp  6  SW 

4841  Borden 

3  b32  37  101  13 

2610 

Mrs.  Clifford  Janes 

3 

Knox  City 

133  25   99  49 

1517 

7P 

7P 

B.  W.  Finley 

2  3  5 

7 

Kopperl 

4866  Bosque 

1  32  04 

97  30 

574 

HID 

C.  B.  Riddle 

c 

Kountze 

4878  Hardin 

7  Q0  23 

94  19 

85 

HID 

Buford  E.  Rea 

C 

Kress 

4880  Svlsher 

10  34  22 

101  45 
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HID 

Carl  Losson 

C 

La  Grange 

4903  "Fayette 

3  i29  55 
8  28  57 

96  53 

276 

8A 

John  L.  Sulak 

3 

La  Pryor 

4920  Zavala 

99  50 

750 

6P 

6P 

George  A.  Park 

2  3  5 

C 

La  Tuna  is 

4931  Dtl  Paso 

11  31  59 
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3800 

6P 

MID 

Fed.  Corr.  Inst. 

2  3  5 

Lake  Bridgeport  Daa 
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Wo.  B.  Hutcheson 

c 

Lake  Coffee  Hill 

4973  Fannin 

10  i33  44 

96  00 
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MID 
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c 

Lake  Colorado  City 

4974  Mitchell 

3  j32  20 

100  55 

2100 

9A 

9A 
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C 

Lake  Dallas 
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7A 
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Lake  Kickapoo 

4978  Archer 

10 

33  40 

98  47 
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HID 

City-Wichita  Falls 

2  3  5  6 

C 

Lak«  Victor 
Laapasas 

4981 
5013 

S018 
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3 

1 

30  54 
32  42 

31  03 

98  11 
101  56 

98  11 

1390 
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7A 
7A 

6A 
7A 

7A 

jover  Colo  Riv  Autb 
Roland  E.  Ouellette 

lector  A.  Wolf 

3 

2  3  5 

2  3  5 

-aupasas 

Langtry 

5048  Val  Verde 

11 

29  48 

101  34 

1397 

HID 

Susie  G.  Montgomery 

c 

Laredo  WB  Airport 

5057  |Webb 

11 

27  32 

99  28 

500 

HID 

EH 

2  3  5  6 

7C 

Latex 

50gl  jPanola 

12 

32  21 

94  06 

300 

7A 

Carroll  V.  Tipton 

3 

c 

Lavon  Daa 

5094  Collin 

15 

33  02 

96  29 

500 

8A 

8A 

Torps  of  Engineers 

2  3  5  6 

c 

5097  fraylor 

3 

32  09 

99  44 

6A 

^over  Colo  Rlv  Autb 

3 

5109  Coleaan 

3 

31  34 

1550 

6A 

jO«er  Colo  Riv  Auth 

3 

Leakey 

5113  Real 

8 

29  44 

99  46 
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R.  S.  Cox 

Lenorah 

5158  Martin 
5183  Hockley 

3 

32  18 

101  53 
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7P 

Grover  Springer 

3 

Level land 

1  |33  34 

102  23 

3552 

6P 

6P 

Artie  B.  Forehand 

2  3  5 

Levlsville 
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15 

33  03 

97  00 
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SA 

City  of  Levlsville 

3 

Lexington 
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1 

30  25 

97  01 
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HID 
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c 

Liberty 
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15 

30  03 

94  49 

38 

8A 

8A 

Thomas  E.  Levis 

2  3  5 
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1 

30  40 

97  5G 
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6A 
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3 
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AR 
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3 

Llndale  5  SE 
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7A 

7A 
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3 
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7A 
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8A 
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8A 

81 

Cecil  0.  Ray 
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SA 
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8A 

BA 
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6A 
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3 
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8  A 
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3 
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5341 

Sregg 

12 

32  29 
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8A 

8A 

Wayne  G.  Millard 

2  3  5 

7 
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5351 

3a lues 

3 

32  54 
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7P 
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3 
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c 
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Lorenzo 

5363 

Crosby 

1 

33  401 101  32 

3180 

3A  William  0.  Llston 

3 

Love lady 

539^ 

Houston 

15 

31  07  95  27 

300'     MID  Roland  A.  Shaw 

Lubbock 

5410 

Lubbock 

1 

33  35. 101  48 

3215  MID  MID  Texas  Ag.  Exp.  Sta. 

2  3  5 

Lubbock  WB  Airport 

5411 

Lubbock 

1 

33  39! 101  50 

3243  MID  MID  U.S.  Weather  Bureau 

2  3  5 

7 

Lufkin  CAA  AP 

54  24 

Angelina 

7 

31  14   94  45 

286  MID  MID  U.S.  Civil  Aero  Ada 

2  3  5 

7 

54  29 

Caldvell 

4 

29  40  97  38 

400   8A   8a  Rlckard  H,  Hicks 

2  3  5 

5449 

Kerr 

29  58   99  28 

2000      6P  C.  L.  Secor 

3 

Mabank 

5461 

Kaufman 

15 

32  22   96  06 

425     MID  W.  M.  Covey 

Madisonville 

5477 

Madison 

15  30  57   95  54 

236,  8A   8A  J.  W.  Bill 

2  3  5 

Magnolia 

5496 

Montgomery 

14  30  13   95  45 

275      7A  Grady  E.  Adams 

3 

Manchaca 

5536 

Travis 

3  30  08   97  50 

697     |  6AiLover  Colo  Ri-  Auth 

3 

Mansfield 

5560 

Tarrant 

15  32  34   97  09 

580     :  AR  Dallas  Pvr  a  Light 

3 

Mansfield  Daa 

5561 

Travis 

3|30  22   97  55 

550 1  8A   6A  Lower  Colo  Rlv  Auth 

2  3  5  6 

Marathon 

55  7  9 

11  30  12  103  15 

4050 ;  SS   SS  Lawrence  A.  Preston 

2  3  5 

Marco 

:>5S3 

3  31  10   99  38 

2000'      6A  Lower  Colo  Riv  Autb 

3 

Marfa  Charco  Mrne  Rn 

Jeff  Davis 

11  30  29  104  06 

5300     MID  Edna  G.  Smith 

Marfa  10  SE 

5592 | Presidio 

11  30  10  103  54 

4750     MID  Claude  F.  Lee 

■arfa  16  S 

5593i  Presidio 

11 ,30  05  104  04 

4800      7A  Jay  Atkins 

3 

Marfa-Ryan 

5594 

Presidio 

11 

30  22  104  19 

4700     MID  Virginia  Williams 

Marl in 

5611 

Falls 

1 

31  19   96  53 

408   7P   7P  Joe  Spadora 

2  3  5 

Marshall 

5618 

Harrison 

12 

32  33   94  22 

375   8A   8A  News  -  Messenger 

2  3  5 

Martin  Ranch 

5626 

3 

30  38   99  11 

1500       6A  Lover  Colo  Rlv  Auth 

3 

5646 

Parker 

15(32  45'  97  32 

700      8A  E.  w.  Edwards 

3 

Mason 

56  50 

3130  45   99  13 

1535,  6P  6P  G.  B.  Steen 

2  3  5 

Matador 

565  8 

Motley 

10  34  01  100  49 

2350,  8A   8A  City  of  Matador 

2  3  5 

C 

Matagorda 

56  5  9 

5|28  42   95  58 

10;  6P   6PR.  R.  Traylor 

2  3  5 

Maud 

5  66  7 

Bowie 

10 

33  20 

94  20 

284  1    ,  7a| Chester  A.  Adcock 

3 

Maurbro 

56  70 

Jackson 

5 

28  55 

96  27 

30   7A   7A  Huable  Oil  Co. 

2  3  5 

56  95 

Ellis 

15 

32  18 

97  01 

532      MID  Madison  G.  Wilson 

C 

McAllen 

5701 

Bidalgo 

11 

26  12 

98  13 

122  MID  MID  H.  G.  Skeans 

2  3  5 

■cCaaey 

5707 

Upton 

9 

31  08  102  12 

2454 i  7pl  7P  Charles  D.  Saith 

2  3  5 

McCartney  Bridge 

5710 

Cass 

10 

33  19   94  10 

230  :      8A    CLOSED  ----- 
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McCook 

5721 

Bidalgo 

5 

26  30   98  23 

225   6P  6P  T.  r.    Machac 

2  3  5 

McDonald  Store 

5738 

Callahan 

3 

32  12   99  24 

1750      6A  Lover  Colo  Rlv  Auth 

3 

McGregor 

5757 

McLennan 

1 

31  26   97  24 

'25       5p  j*oe  Brown 

3 

Mcintosh  Ranch 

5761 

Schleicher 

3 

30  43:100  34 

2350      AR, Lover  Colo  Riv  Auth 

3 

McKlnney 

57  66 

Collin 

15 

33  12   96  37 

612  ;  6P   7A  Roy  F.  Hall 

2  3  5 

5770 

Gray 

10 

35  14  100  36 

2550      MID  Pete  Fulbrlght 

C 

Memphis 

5821 

Ball 

10 

34  43  100  32 

2067  '  5A   5A  J.  J.  McMlcklo 

2  3  5 

Menard 

5822 

Menard 

3 

30  55 |  99  48 

1960       8A  Harris  Mohler 

3 

Mentone 

5828 [Loving 

9 

31  43  1103  36 

2688      8A  E.  P.  Davis 

3 

Menzles  AL  Ranch 

5032  Menard 

31  04   99  56 

2250  |    |  6A;Lover  Colo  Riv  Auth 

3 

Mercedes  7  S 

5836  Hidalgo 

11 

26  04 !  97  54 

75       7A  C.  0.  "llllams 

3 

Merrill  Ranch 

5854 i Jeff  Davis 

9 

30  31  104  00 

5600       6P  Mrs.  J.  W.  Merrill 

Mertzon 

5859  Irion 

31  15:100  49 

2184      6P  E.  0.  Deal 

3 

Mexla 

5869  Limestone 

1  i31  41  ;  96  29 

537   8A   SA  Josephine  Newman 

2  3  5 

Miami 

5875  Roberts 

2  35  41  100  38 

2790   8A   8A  Charles  F.  Cowan 

2  3  5 

7  , 

Midland  WB  Airport 

5890 

Midland 

3  31  56  102  12 

2854  MID  MID  U.S.  Weather  Bureau 

2  3  5 

Midland  4  EWE 

5891 

Midland 

3 

32  01  102  01 

2740  !  7P  !  7A  Gulf  Refining  Co. 

2  3  5 

Midlothian 

5896 

Ellis 

15 

32  29   97  00 

749       AR  Dallas  Pvr  t    Light 

3 

Miller  Ranch 

5930 

San  Saba 

3 

30  57   99  00 

1800      6A  Lower  Colo  Rlv  Auth 

3 

■lneola 

5954 

12 

32  40   95  30 

414  1      8A iR.  R.  Rucker 

3 

Mineral  Wells 

5957  Palo  Pinto 

1  |32  48   98  07 

990  !    MID  Mineral  wells  Index 

c 

Mineral  Wells  CAA  AP 

5958  Palo  Pinto 

1  132  47   98  04 

934  1MID  MID  U.S.  Civil  Aero  Ada 

2  3  5 

7 

Mlrando  City 

5971  Webb 

11  127  27  !  99  00 

770,     SA  Magnolia  Pipeline 

3 

Mission 
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11 

26  13   98  19 

140   7A   7A  Hazel  Wright 

2  3  5 

5987  Wheeler 

10 

35  31  100  26 

3615  .     6P  E.  E.  Gray 

3 

Hollas 

5996  Laapasas 

1 

31  23  ,  98  19 

1400     MID  A.  Paul  Lee 

c 

Montague 

6014  Montague 

10 

33  40   97  45 

1075  >1D  MID  Texas  Ag.  Exp.  Sta. 

2  3  5 

Montgomery 

6024  'Montgomery 

14 

30  23   95  42 

332       7A  Norman  D.  Branch 

3 

Morgan  Mill 

6060  JErath 

1 

32  23   98  10 

1100  |      7A  Mrs.  Hansel  Moody 

3 

6070  Hansford 

2  136  03  101  28 

3200  .     8A  G.  G.  Miner 

3 

Morton 

6074  [Cochran 

1  33  44  102  46 

3758  1    i  SP  'soil  Cons.  Service 

3 

6078  Polk 

15  30  55   94  50 

260      6P  fl.  7 .    Parrlsh 

3 

Moss  Ranch 

6085 

Llano 

3  30  32   98  41 

1250  ;      7A  Lover  Colo  Riv  Auth 

3 

Mount  Locke 

6104 

Jeff  Davis 

9  30  40  104  00 

6790   SP   5P  (McDonald  Observ. 

2  3  5 

7  C 

Mount  Pleasant 

6108 

Titus 

10  S3  10  '  95  00 

416  i  6A   6A  Charlie  w.  Monk 

2  3  5 

c 

Mountain  Creek 

6116 

Dallas 

15  32  43   96  56 

520  .      AR  Dallas  Pvr  a  Light 

3 

Muenster 

6130 

IS  33  39   97  23 

1005 

8a  Steve  J.  poster 

3 

Mules hoe  1 

6135 

Bailey 

1  r u  ,02 " 

1  34  14  102  43 

3790 

7A   7A  B.  J.  Kluap 

2  3  5 

7 

Muleshoe  2 

613.. 

Bailey 

3790 

HID  Boil  Conserv.  Serv. 
6A  Lower  Colo  Rlv  Auth 

C 

Mull in 

Mills 

3  31  33   98  40 

1440 

3 

Munday 

1  33  27   99  38 

1483 

7P   7P  fi.  P.  Hill 

2  3  5 

Murr  Ranch 
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March  was  a  month  of  violent  wea 
and  dust  storms  swept  across  t 
severe  spring  blizzard  of  recor 
handle.  Cold  winds  brought  sn 
southern  Plains.  Freezing  tem 
as  far  south  as  Austin.  Heavy  r 
thunderstorms,  and  tornadoes  fr 
The  rains  delayed  field  work  but 
ment  to  farmers  and  ranchers,  man 
the   protracted   drought   had   ended. 

March   "came    in    like   a   lamb".      The  weather  was  mostly 
mild    and    sunny.       The    few    widely    scattered   showers 
were    of    little    consequence.       Near   the   end   of    the 
first    week,    a    fresh    "norther"    moved    into   the  Pan- 
handle.     It   brought   freezing   temperatures   to    the  High 
Plains,    the   eastern   portion   of    the  Trans-Pecos ,    all 
except   the   southern   edge   of    the   Edwards   Plateau,    and 
eastward    to   Port    Arthur.      Most    stations   registered 
their    lowest    temperatures    for    the   month   on   the   7th 
or    8th.      The    coldest    temperature   for   the   State,    10 
degrees,    occurred    at   Miami    and   Spearman   on   the   7th. 
This    "norther"    did    not    bring    cold   temperatures   to 
the   extreme   west   and   the   upper   Rio  Grande   area.      The 
cold    wave    moved    southward    and   dropped   the  minimums 
in   the  Lower   Valley   into   the  upper   30s    and   40s.      Mild 
sunny    weather    returned    on    the    9th.      Gentle   south- 
erly   winds    brought    the    temperatures  back   into  "the 
high    70s    and    80s    before    another   "norther"    pushed 
southward,    kicking    up    dust    storms   and   sand   storms 
over   west    Texas    and    the   Trans-Pecos   and   triggering 
thunderstorms   with   heavy   rain   and  hail    and   scattered 
tornadoes    over    the    central    and    eastern   sections. 
Other    northers    followed.      They   blanketed    the   State 
with  dust.      Squall    lines   set   off   locally  heavy   thun- 
derstorms   from   the   Low   Rolling  Plains   southeastward 
to   the  Gulf.      Some   stations   along  the  Upper  Coast   re- 
ceived   from    four   to   six    inches   of    rain   on   the   17th. 
Temperatures    continued    about    seasonal.      Tornadoes, 
hail,    and  heavy  downpours   occurred  over   central   Texas 
on  the   20th.      Two   days   later   strong,    gusty  winds   cov- 
ered   the    entire    State   with   dust.      That   preceded   the 
worst    spring   blizzard    of    record    in    the  Texas  Pan- 
handle.     The    heavy    snow   kept    falling   until    late  on 
the   24th   but   continued    to   drift   on    the   25th.      Freez- 
ing  temperatures   swept   over    the  High  Plains.      Squall 
lines    produced    locally   heavy    showers   and   hail    over 
the    eastern    two-thirds   of    the   State   during   the   last 
week    of    March.      The    heaviest    rains   occurred   on   the 
27th,    28th,    30th,    and    31st.      A    few   widely   scattered 
tornadoes   occurred   over    central    Texas   as    the    fronts 
progressed    across   the   State. 

Several  paradoxes  summarize  the  March  weather  for 
Texas.  The  warmest  day  in  the  extreme  west  was  the 
coldest  day  over  the  eastern  two-thirds  of  the  State. 
The  highest  temperature  ,at  El  Paso,  80  degrees,  oc- 
curred on  the  8th.  The  TiTghest  temperature  for  the 
State,  97  degrees  at  Rio  Grande  City,  occurred  on 
the  22d  while  a  blizzard  raged  over  the  northern  High 
Plains.  Six  stations  received  no  rain;  at  other  sta- 
tions, it  was  the  wettest  March  of  record.  The  soil 
■oisture  In  the  Lower  Valley  was  good  for  the  crops 
but    Irrigation    water   was    in    short    supply. 

Farm  and  ranch  prospects  brightened  over  much  of  Texas 
during  March.  Rain  and  snow  replenished  the  top- 
soil  Moisture  over  the  eastern  half  of  the  State  and 
atir  long    process    of    rebuilding    the    subsoil 

*<  i  ground  held  field  work  at  a  standstill 
I  rig  Bur  h  of  II.'-  month.  Mild  open  weather  was 
needed  for  planting  corn,  cotton,  rice,  and  norghum. 
Alfalfa  and  clover  Made  lush  growth  and  good  yields 
of  early  hay  were  assured.  Surplus  suppllen  of  res- 
cue grass,  clover,  and  small  grain  were  available  and 
cattle  and  calves  were  becoming  sleek  and  fat.  To 
tbe   we»-'  grass  was   graan    bul    abort.      Buppla 

■  ■.ntil     feeding    eased    In    the    Low    Plalnn   and   Houth- 


ward  but  continued  in  the  High  Plains  where  more 
rains  were  needed  to  bring  on  summer  pastures.  Ewes 
and  lambs  fattened  on  the  cool-season  grasses  and 
weeds  in  the  east  and  responded  to  the  increased 
green  feed  on  much  of  the  Plateau.  Green  feed  on  the 
western  Plateau  continued  short  and  more  rain  and 
warm  weather  were  needed  in  that  area  to  bring  on 
spring  grazing.  Winds  up  to  80  miles  per  hour  whipped 
up  snow  and  dust  and  reduced  the  visibility  to  near 
zero  from  the  afternoon  of  the  23d  to  the  morning  of 
the  25th.  Cattle  losses  were  especially  heavy  in 
Dallam  and  Sherman  Counties.  Freezing  temperatures 
caused  light  damage  to  fruit  crops  except  in  a  few 
local  areas.  Rains  interrupted  field  work  in  the  im- 
portant vegetable  producing  areas.  Cool  weather  re- 
tarded the  early  crops  of  cantaloupes  and  tomatoes 
in  the  Lower  Valley.  Potato  land  in  the  High  Plains 
was  ready  for  planting.  Seed  was  on  hand  but  little 
acreage  was   planted. 


Lucius  W.  Dye 

Climatologist 

Weather  Records  Processing  Center 

Kansas  City,  Missouri 


STORMS 

March  3:  At  12:15  p.m.  three-fourths-inch  hail  fell 
at  Gardendale,  six  miles  north  of  Cotulla.  Hail, 
hen -egg-s ize ,  damaged  roofs,  broke  window  panes, 
dented  cars  and  smashed  windshields  at  Fowlerton. 
The  storm  ended  about  1:15  p.m.  At  Beeville,  pecan- 
size  hail  fell  between  2:30  and  2:45  p.m.  One-inch 
hail  fell  at  Corpus  Christi  between  3:00  and  5:00 
p.m.  About  7:30  p.m.  a  ten-minute  hailstorm  cen- 
tered over  Premont.  It  damaged  roofs  and  broke  win- 
dows . 

March:6:  Between  5:30  and  6:00  p.m.  one-inch  hail- 
stones damaged  grounded  aircraft  at  Refugio.  Wind 
gusts  reached  44  miles  per  hour.  One  and  one-half 
inches  of  rain  fell  in  15  minutes. 

Three  funnel  clouds,  none  touching  the  ground,  were 
reported  25  miles  north-northeast  of  Corpus  Christi 
between  6:00  and  6:30  p.m. 

March  11:  Squall  line  winds  during  the  early  morn- 
ing damaged  television  aerials  and  twisted  signs  along 
a  three-mile  path  starting  about  one  mile  south  ol 
Temple.  As  the  storm  moved  southeastward,  strong 
winds  at  Cameron  at  2:10  a.m.  blew  down  trees.  Hail- 
storms with  stones  up  to  two  and  one-fourth  inches 
in  diameter  peppered  Brooks  Field  and  parts  of  San 
Antonio  during  the  afternoon.  The  storm  ended  about 
6:00  p.m.  As  turbulence  continued,  hail  up  to  one 
inch  in  diameter  fell  at  Austin  from  6:57  to  7:12 
p.m.  damaging  roofs,  windows,  neon  signs,  and  air- 
craft. About  9:00  p.m.  a  tornado  occurred  west  of 
Zunkerville,  but  hit  in  open  country.  No  damage  was 
reported . 

March  12:  Thunderstorm  winds  in  the  Lower  Rio  Grande 
Valley  demolished  a  small  metal  barn  about  3:00  a.m. 
and  rocked  a  tenant  house  in  the  Brownsville  area. 
At  Harlingen  between  3:30  and  4:30  a.m.  wind  broke 
tree  limbs,  stripped  leaves,  and  overturned  a  small 
house.  During  the  early  afternoon  six  funnel  clouds 
were  sighted  in  the  Victoria  vicinity.  None  touched 
the  ground. 

Twisters  occurred  at  Port  Bolivar  where  two  houses 
were  blown  off  their  foundations;  another  was  de- 
stroyed and  several  were  damaged.  Winds  reached  75 
to  80  miles  per  hour  and  heavy  rain  and  some  hail 
i.il  along  the  upper  coast.   The  rain  and  hail  were 
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[arch  20:  Strong  winds  associated  with  hailstorms 
nd  thunderstorms  damaged  some  power  and  telephone 
ines  east  of  Crane  in  the  forenoon.  Tornado  fun- 
lels  were  seen  five  miles  northeast  of  Seminole  at 
1:30  a.m.,  10  miles  west  of  Big  Spring  at  12:45 
.m.  ,  20  miles  northeast  of  Midland  at  12:50  p.m., 
nd  40  miles  east-southeast  of  Abilene  at  2:35  p.m. 
one  of  the  funnels  were  seen  to  touch  the  ground, 
ne-inch  hail  fell  near  Bronte,  about  50  miles  south- 
est  of  Abilene,  during  the  early  afternoon.  A  se- 
ere  thunderstorm  accompanied  by  high  winds,  hail, 
nd  heavy  rain  occurred  southwest  of  Gatesville.  A 
ornado  funnel  touched  the  open  ground  about  15  miles 
orth  of  Beeville  in  the  early  evening  but  caused  no 
lamage. 

^ail  of  one  to  two  inches  in  diameter  fell  for  about 
0  minutes  over  Del  Rio,  broke  tree  limbs,  and  caused 
ilnor  damage  to  roofs.  Heavy  rain  accompanied  the 
ail.  High  winds  and  hail  damaged  a  number  of  roofs 
t  Kerrville  in  the  afternoon.  In  the  early  evening 
ailstones  up  to  three  inches  in  diameter  damaged 
•oofs,  broke  windows  and  ripped  siding  from  some 
ouses  in  the  southeastern  part  of  Austin.  The  down- 
our  accompanying  the  storm  flooded  downtown  stores, 
pproximately  25,000  windows  were  broken  at  Bergstrom 
ir  Force  Base.  Aircraft  parked  in  the  open  received 
ome  damage.  Between  7:10  and  7:30  p.m.,  a  tornado 
ccompanied  by  hail  destroyed  a  church  and  damaged 
oofs  at  Lincoln,  Loebau,  Mahaw,  and  Giddings.  A 
unnel  cloud  passed  aloft  over  Dime  Box.  It  touched 
he  surface  at  the  Beat  Five  area  about  four  or  five 
iles    southeast   of   Dime   Box,    injuring   two  persons. 

rinds  were  estimated  to  80  miles  per  hour.  Hail 
overed  the  ground  to  a  depth  of  6  to  12  inches, 
three-inch  rain  fell  in  20  minutes  at  Lincoln, 
igh  winds  and  hail  caused  crop  and  livestock  losses 
nd  damaged  roofs  in  the  Somerville,  Navasota,  and 
renham  vicinities. 

[arch  22:  Strong  winds  with  gusts  to  63  miles  per 
our   occurred   at   El   Paso.      Blowing   sand   reduced   the 


visibility  to  one-half  mile  at  the  airport.  The 
sand   scored   trees   and   paint. 

March  22-25:  A  cold  front  moved  into  the  Panhandle 
accompanied  by  winds  up  to  80  miles  per  hour  and 
snow.  Citizens  could  not  recall  a  worse  spring  bliz- 
zard. The  storm  caused  heavy  livestock  losses,  es- 
pecially in  the  northernmost  counties.  The  blizzard 
halted  all  transportation  and  isolated  some  communi- 
ties. Many  telephone  lines  were  out  of  service. 
Some  drifts  were  30  feet  deep.  More  than  4,000  per- 
sons were  marooned.      Ten   persons   died. 

March  27:  Severe  thunderstorms  began  at  5:02  p.m. 
at  Waco.  Gusts  reached  70  miles  per  hour.  Heavy 
rain  and  hail  did  extensive  damage  to  roofs,  windows, 
and  windshields    in   the  city. 

March  31:  During  the  early  forenoon  a  tornado  up- 
rooted trees,  tore  roofs  from  barns  and  sheds,  and 
damaged  telephone  lines  and  television  antennas  two 
miles   northwest   of   Boerne. 

About  9:05  a.m.  a  tornado  occurred  over  a  path  300 
feet  wide  and  six  blocks  long  in  the  north  edge  of 
Austin.  The  storm  moved  north-northeast.  High  winds 
accompanied  by  heavy  rain  struck  Georgetown  between 
9:30  and  10:00  a.m.  Trees  and  power  and  telephone 
lines  were  blown  down  and  roofs  were  damaged.  At 
10:30  a.m.  a  tornado  tore  a  40-foot  gap  in  the  wall 
of  a  brick  school  at  Pf lugerville .  High  winds  dam- 
aged roofs,  twisted  a  large  highway  sign,  and  un- 
roofed a  barn  at  Taylor.  Lightning  struck  an  oil 
tank  farm  10  miles  west  of  Goliad,  setting  three 
tanks  on  fire  and  destroying  the  contents.  About 
1:30  p.m.  a  small  tornado  struck  11  miles  north  of 
Palacios,  tearing  off  roofs  and  uprooting  trees. 
At  Huntsville  between  12:30  and  12:40  p.m.  high  winds 
did  heavy  property  damage  and  injured  two  persons. 
At  Baytown  a  small  twister  damaged  at  least  three 
houses  and  knocked  down  a  295-foot  radio  tower.  Fun- 
nel clouds  were  reported  near  Normangee  between  11:58 
a.m.  and  12:08  p.m.  but  none  touched  the  ground. 
Another  funnel  cloud,  not  touching  the  ground,  was 
reported  in  the  vicinity  of  College  Station  at  4:25 
p.m.  From  9:15  to  9:30  p.m.  at  McNeil,  a  tornado 
knocked  over  a  windmill  and  damaged  chicken  houses 
and  sheds.  Lightning  destroyed  three  oil  tanks  10 
miles  west   of  Goliad. 


Richard  D.  W.  Blood 
State  Climatologist 
U.S.  Weather  Bureau 
Austin,    Texas 


59 


SUPPLEMENTAL   DATA 


TEAA 
MARCH  19S 


Wind  direction 

Wind          apeed 
m.  p.  h. 

Relative    humidity   averages  - 
percent 

Number  oi  days  with  precipitation 

1  J  s 

8-9  2 
III 

a.   i.  * 

£ 

a 

Station 

3 

> 
• 

o  «  > 

S  a  s 

CU&   P. 

a 
I 

1j 
S    « 

£  a 

a 
g       1 
'■§■8  1 
&      1 

« 

-1 
°V 
o  o 

"1 

< 

o 

t 
o 

•o 

a. 

O 

a. 
o 

s 

0 

8 
3 

3 

A 

0) 
0) 

A 

8 

S 

IN    « 

-1 

I  85 

ABILENE    WB    AIRPORT 
AHAR1LL0    WB    AIRPORT 
AUSTIN    WB    AIRPORT 
BROWNSVILLE    WB    AIRPORT 

SSE 
NNW 
NE 
SSE 

15 
15 
12 
24 

14.8 
14.6 
10.9 
15.1 

49 
59 
44 
35 

NW 
NW 

W 

s 

24 
24 
24 
10 

66 
71 
77 
85 

74 
60 
85 
89 

49 
54 
59 
58 

45 
54 
60 
66 
68 
63 
31 
22 

10 
7 
3 

6 
5 
6 
4 
3 

3 

3 
5 
2 
2 
3 
0 
3 
2 
3 
1 
6 
2 
1 
2 
1 
6 
2 
1 
4 

i 

4 
1 
1 
5 
4 
1 
1 
6 
2 
5 
1 
3 
0 
4 
2 
2 

0 
2 

2 
2 
0 
1 
2 
0 
0 
4 
3 
0 
0 
0 
2 
0 
2 

0 
0 
2 
0 
1 
1 
0 
0 
2 
1 
1 
0 
0 
0 
2 
0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 

1 
1 

0 
0 
0 

1 

0 

14 
16 
13 

11 

64 
43 
50 

6.2       j 
6.7 
6.5 
5.7 

CORPUS   CHRIST1    WB    AIRPORT 
DALLAS    WB    AIRPORT 
DEL    RIO   WB    AIRPORT 
EL    PASO   WB   AIRPORT 

SSE 

SE 

WSW 

19 

15 

15 

13.1 
12.6 
12.1 
14.3 

45 
38 
50 
50 

W 
NW 
NW 
W 

24 
25 
20 
22 

80 
75 

33 

83 
70 
42 

61 
42 
27 

16 
7 
7 
16 
13 
12 

54 
68 
83 

6.9      I 

5.1 

4.9 

FT.     WORTH    WB    AIRPORT 
GALVESTON    WB    CITY 
HOUSTON   WB    CITY 

ESE 

ESEt 
ESEt 

10 
15t 

15t 

13.9 

12.9 
10.9 

35++ 

42 

37 

E 
W 
SE 

20 
17 
28 

79 
82t 

est 

86 
83t 

est 

72t 
62t 

74T 
6Bt 

2 
1 
6 
6 
8 
3 
3 
5 
0 
6 
9 

57 
64 

6    31 
6.4 

LAREDO   WB   AIRPORT 

SSE 

19 

11.9 

29++ 

NE 

3+ 

65 

11 

LUBBOCK.   WB    AIRPORT 

S 

10 

18.2 

69++ 

NNW 

24 

67 

79 

MIDLAND    WB    AIRPORT 
PORT    ARTHUR    WB    AIRPORT 

WSW 
ESE 

11 
14 

10.8 
12.7 

29++ 
42 

W 

W 

4+ 
31 

49 
83 

88 

64 

72 

14 

58 

6.3      | 

SAN    ANGELO    WB    AIRPORT 

S 

11 

13.9 

48++ 

NW 

23 

57 

51 
66 
61 
62 

64 

6.2 

SAN    ANTONIO    WB    AIRPORT 

SSE 

13 

10.1 

45 

NW 

20 

86 
84 
82 

62 
61 
59 

11 

6.6      | 

VICTORIA    WB    AIRPORT 

WACO   WB   AIRPORT 

WICHITA    FALLS    WB    AIRPORT 

s 

SE 

13 
13 

12.5 
14.8 
10.6 

58++ 
29++ 

NNW 
NW 

27 
14 

77 
77 

2 
2 

4 
1 

1 
1 

0 
0 

14 
17 

1 

7.1 
6.7      j 

++     Fastest   observed   one-minute 

Kind   sp 

eed .      Th 

is    station    is 

not   equ 

ipped  w 

1th   automatic 

recording   wind 

instruments 

T    Airport  data. 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2 


Temperature 


Station 


HIGH  PLAINS  DIVISION 


AMARILLO    WB    AP 

BIG    SPRING 

AM 

BORGER 

BORGER    3    W 

BROWNFIELD    2    E 

AH 

CANADIAN 

AM 

CANYON 

CROSBYTON 

AM 

DALHART    CAA    AP 

DUMAS 

AM 

FLOYDADA    2    SW 

FOLLETT 

AM 

HEREFORD    1 

AM 

LAMESA 

AM 

LEVELLAND 

L1TTLEFIELD 

AM 

LUBBOCK 

LUBBOCK    WB    AP 

MIAMI 

AM 

MIDLAND    WB    AP 

MIDLAND    4    ENE 

MULESHOE    1 

AM 

PAMPA 

PLAINS 

AM 

PLAINVIEW 

AM 

SEMINOLE 

SPEARMAN 

AM 

STRATFORO 

AM 

TAHOKA 

TULIA 

AM 

VEGA 

D  1  V I S  I  ON 

LOW    ROLLING    PLAINS    01V 

ABILENE    WB    AP 

BALLINGER    2    N 

AM 

CHILDRESS    CAA 

AP 

'LAPENOON 

AM 

COLEMAN 

COLORADO    CITY 

ELECTPA 

AM 

HASKELL 

AM 

-prrr    DAM 

AM 

i»Pr    t  it- 

S  T  A  r I  ON 

C 1 T  t 

CITY 

AM 

-»  •» 

A- 

•OMPMlt 

AM 

• 

PAOUCAH 

OUANAH    5    te 

AM 

nkm 

•  -,•!* 

AM 

t" 

•     - 

AM 

«l'«l       ' 

Wfl     AP 

<   2 


«S 


56.0 
67.8 
58.7 
56.7 
63.8 

63.2 

62.5 

55.'8 

55.5 

66.8 

52.0 

59.  1 

68.2 

65.6 

62.8 

66.3 

62.7 

55.3 

6a. 6 

71.4 

62.0 

52.7 

65.  6M 

62.4 

69.6 

55.  1 

55.  5M 

65.9 

60.3 

60.4 


66.  1 
69.4 

60.2 
','/./ 

71.  7 
60.2 
61.9 


33.9 
43.1 
36.4 
36.1 
34.9 

34.9 

33.4 

31.8 

31.2 

36.5 

32.9 

32.9 

37.0 

36.6 

32.9 

36.5 

36.4 

32.4 

42.2 

43.1 

32.9 

32.1 

36. 8M 

32.7 

39.2 

32.5 

30. 4M 

38.7 

32.4 

32.8 


42.5 
40.5 
38.7 
33.6 
44.  7 
45.4 
'.  9 .  I 

41.6 
41.0 
)  6  •  ( 

■ 

4  /  .  I. 
■ 
■ 


2  2"  9 
a  "  a) 

3  O  v 

t;  *j  « 

8.  a  g 

O  0  qJ 


45.0 
55.5 
47.6 
47.4 
49.4 

49.1 

48.0 

43.8 

43.4 

51.7 

42.5 

46.0 

52.6 

51.1 

47.9 

51.4 

49.6 

43.9 

55.4 

57.3 

47.5 

42.4 

51.3M 

47.6 

54.4 

43.8 

43. OM 

52.3 

46.4 

46.6 


54.3 
55.0 
49.5 
46.4 
57.4 
58.6 
49.5 
51.8 
54.9 

53.8 
54.5 
50.1 
48.3 
53.4 
52.7 
'.■i.l 

■ 
i. '/ .  i, 
•-/  .U 
51.7 

50.3 

52.3 


1.1 
0.2 


3.1 

1.1 


5.8 
0.9 


0 

0.1 

4.2 

0.3 

2.3 

0.3 

5.8 

3.3 
2.1 
2.3 
1.6 
0.4 
2.2 
1.6 


0.8 
1.7 
2.8 
3.5 
0.5 
1.7 


'. .  I 
0.7 
0.5 

4.  1 
2.7 


10 

I  1 
12  + 
10 

II  + 

10  + 

14 

16 

11 

13 

11 

13+ 

31 

17 

14 

13 

13 

11 

13 

13 

30 

10 

9 
14+ 

8  + 
11 
11 

13 

I  It 
164 


13 
14< 
13 
11< 
13 
10' 
14 
L* 
14 

13* 

14 

11* 

I  1« 

17 

i  I 

11 

13 

14 

14 

II 

14 

I  > 


27 

/I! 


I    I 

20 

/l, 

/  1 


No.  o(  Days 


61b 
293 
5  3? 
539 
477 

487 
522 
648 
662 
408 
693 
582 
379 
425 
524 
412 
473 
64  8 
293 
245 
539 
693 
415 
533 
324 
649 
673 
393 
572 
564 


333 
30  7 
477 
569 
236 
217 
472 
401 
312 

354 
323 

457 
512 
360 
II 

4  IK, 
300 
480 
373 
41  I 
'.OH 
I.  I,  ■) 


Precipitation 


2.82 

.59 

2.86 

3.00 

.45 


.60 
2.76 
3.43 

.97 
6.02 
2.34 

.64 
1.27 

.56 
1.04 

.98 
3.55 

.09 

T 
1.18 
3.58 


S  ?  9 

-    a    9 

3  o  •; 


1.55 
2.66 


.54 

.51 
1.54 
2.23 
1.21 

.87 
,'.  Ml 

.84 
1.03 

1.80 
1.02 
.82 
1.85 
1.91 

1.24 

1  .8', 

.52 

2.11 

.22 

.36 

2.  OB 

2.38 

1.34 


1.78 
.30 


.13 
2.05 


4.93 

1.55 

.13 

.24 
.14 
.18 

2.51 
.54 
.57 
.37 

2.67 

.42 

.48 

4.91 

2.84 

.75 
1.59 


.58 
.64 
.35 

1.20 
.23 

.15 

.31 


.29 

1, 

1.50 
.69 

1.85 

1.18 
.27 
.59 
.51 
.45 
.38 
.76 
.09 
T 
.74 

1.04 
.39 
.57 
.09 

1.38 

1.05 
.31 
.63 

1.11 


.41 
.24 
.63 

.80 

.88 

.67 

1.06 


.43 
.88 
.16 
.:/ 
.53 
1.01 


Snow,    Sleet 


^■8 
o.  a 

Q  8 

2  o 


11.1 

.0 

9.0 

7.7 


.5 

10.0 
12.4 


».•••  »..i  laetai  ■■■ 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


!  TABLE  2  -  CONTINUED 

MARCH  1957 

Station 

Temperature 

Precipitation 

1  I 
%   S 

<  s 

«  1 

II 

0) 

a 
> 

< 

2  S1  9 

«  fl  Hi 

2   o  -s 

S.s  g 

a;  o  $ 
Q  .£  H 

0) 

0 

a 

5 
i 

2 

Q 

>• 

a 

o 
5 
D< 
V 

a 

No.  o 

Days 

0 
E- 

2  j  9 
rj  o  o 
2   o  -s 

8.8  g 

0  O  m 

QJJfS 

Q 

s 

IS 

0 

c5 

15 
Q 

Snow 

,  Sleet 

Nc 

.  of  Days 

Max. 

Min. 

3 

0 

■3-0 

11 

Q  S 
S  5 

£ 

0 

5 
o 

u 
0 

2 

0 

o 
to 

'r< 

5  i 

~-  i 

5  \ 

OP 

2 

0 
MO 

TRANS  PECOS  DIVISION 

LPINE 

67.5 

44.  2M 

55. 9M 

-  0.2 

79 

9 

29 

8+ 

279 

0 

0 

3 

0 

.01 

-   .38 

.01 

12 

.0 

0 

. 

0 

0 

ALMORHEA  EXP  PAN 

76.2 

43.9 

60.1 

2.8 

64 

8+ 

29 

7 

158 

0 

0 

2 

0 

T 

-   .48 

T 

20 

0 

0 

0 

HISOS  BASIN 

67.9 

45.5 

56.7 

76 

9 

28 

24 

251 

0 

0 

2 

0 

.74 

.66 

20 

.0 

0 

1 

l 

0 

L  PASO  WB  AP 

R 

66.5 

45.5 

57.0 

2.5 

80 

8 

33 

24  + 

242 

0 

0 

0 

0 

.33 

.05 

.15 

10 

T 

T 

23 

1 

0 

0 

ORT  STOCKTON 

AM 

71.0 

41. 5M 

56. 3M 

-  1.9 

83 

11 

29 

7 

269 

0 

0 

t 

0 

.  18 

-   .37 

.18 

21 

.0 

0 

1 

0 

0 

A  TUNA  1  S 

69.7 

42.7 

56.2 

81 

8 

27 

25 

269 

0 

0 

4 

0 

.14 

.10 

10 

.0 

0 

1 

0 

0 

IARATHON 

69.9 

38.8 

54.4 

-  0.4 

82 

8 

26 

26 

321 

0 

0 

5 

0 

.20 

-   .36 

.17 

20 

.0 

0 

1 

0 

0 

IOUNT  LOCKE 

60.2 

36.8 

48.5 

-  1.7 

66 

8  + 

18 

24 

504 

0 

0 

7 

0 

.07 

-   .27 

.03 

3 

.5 

1 

24 

0 

0 

0 

(ANTHER  JUNCTION 

74.2 

46.5 

60.4 

83 

10 

34 

7+ 

149 

0 

0 

0 

0 

.41 

.23 

20 

.0 

0 

2 

0 

0 

ECOS 

AM 

74.0 

42.2 

58.1 

1.9 

86 

11 

30 

7+ 

214 

0 

0 

2 

0 

.00 

-   .49 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

!residio 

80.4 

44.3 

62.4 

1.3 

90 

9 

29 

24+ 

107 

1 

0 

2 

0 

.02 

-   .14 

.02 

3 

.0 

0 

0 

0 

0 

ED  BLUFF  DAM 

72.3 

42.4 

57.4 

82 

8 

28 

7 

229 

0 

0 

2 

0 

.47 

.47 

20 

.0 

0 

1 

0 

0 

ALT  FLAT  CAA  AP 

R 

69.8 

40.0 

54.9 

84 

9 

23 

24 

305 

0 

0 

6 

0 

.26 

.22 

20 

.0 

0 

1 

0 

0 

AN  HORN 

69.2 

43. 2M 

56. 2M 

80 

9 

27 

24 

269 

0 

0 

4 

0 

.21 

.13 

20 

.0 

0 

1 

0 

0 

INK  CAA  AP 

71.5 

44.2 

57.9 

82 

8+ 

30 

7 

222 

0 

0 

1 

0 

T 

T 

6+ 

T 

0 

0 

0 

0 

SLETA 

AM 

70.6 

40.3 

55.5 

81 

9 

25 

25 

289 

0 

0 

5 

0 

.07 

.07 

20 

.0 

0 

0 

0 

0 

DIVISION 

56.7 

.19 

T 

EDWARDS  PLATEAU  DIVISION 

LANCO 

AM 

69.3 

43.8 

56.6 

-  1.4 

85 

19 

27 

8 

263 

0 

0 

1 

0 

4.71 

2.72 

1.67 

21 

.0 

0 

6 

3 

2 

iOERNE 

71.8 

48.0 

59.9 

0.6 

64 

18 

28 

8 

173 

0 

0 

1 

0 

4.06 

2.08 

1.51 

21 

.0 

0 

6 

3 

1 

RADY 

AM 

70.0 

40.1 

55.1 

-  1.2 

84 

23 

29 

8  + 

303 

0 

0 

5 

0 

2.91 

1.61 

1.45 

18 

T 

0 

4 

2 

2 

UCHANAN  DAM 

AM 

M 

M 

M 

62 

23 

28 

8 

0 

0 

2 

0 

2.54 

.89 

21 

5 

2 

0 

URNET 

71.6 

46.7 

59.2 

-  0.8 

82 

22 

28 

8 

189 

0 

0 

2 

0 

3.33 

1.06 

1.12 

11 

.0 

0 

6 

3 

1 

EL  RIO  WB  AP 

R 

76.2 

52.0 

64.1 

1.2 

89 

22 

41 

26 

87 

Q 

0 

0 

0 

1.63 

.70 

.82 

31 

.0 

0 

3 

2 

0 

Iden  1 

72.7 

42.6 

57.7 

85 

13 

27 

8  + 

234 

0 

0 

4 

0 

2.17 

.98 

1.52 

20 

.0 

0 

3 

2 

1 

REDERICKSBUR6 

71.7 

45.4 

58.6 

0.0 

85 

18 

29 

8 

210 

0 

0 

3 

0 

3.30 

1.20 

1.09 

11 

.0 

0 

5 

3 

2 

[UNCTION 

75.4 

45.8 

60.6 

3.1 

87 

18 

29 

26 

150 

0 

0 

2 

0 

1.62 

.08 

.72 

31 

.0 

0 

3 

2 

0 

UNCTION  CAA  AP 

72.3 

44.1 

58.2 

86 

18 

29 

26 

212 

0 

0 

3 

0 

1.57 

.79 

31 

.0 

0 

3 

1 

0 

'ERRVILLE 

AM 

70.2 

42.6 

56.4 

-  1.6 

85 

19 

26 

8 

263 

0 

0 

2 

0 

4.47 

2.62 

1.75 

21 

.0 

0 

6 

2 

2 

AMPASAS 

AM 

67.5 

41.5 

54.5 

-  3.7 

81 

23 

27 

8+ 

320 

0 

0 

6 

0 

3.38 

1.38 

1.80 

21 

.0 

0 

4 

2 

2 

LANO 

AM 

69.9 

45.4 

57.7 

-  1.9 

84 

23 

31 

8 

231 

0 

0 

2 

0 

1.92 

.41 

.80 

21 

.0 

0 

4 

2 

0 

ASON 

72.7 

46.5 

59.6 

84 

22 

30 

6 

185 

0 

0 

2 

0 

1.71 

.43 

.75 

11 

.0 

0 

3 

2 

0 

C  CAMEY 

73.8 

46.1 

60.0 

1.2 

83 

13 

31 

7 

164 

0 

0 

2 

0 

.38 

-   .38 

.28 

31 

.0 

0 

2 

0 

0 

ZONA 

RADE  RANCH 

72.6 

44.8 

58.7 

85 

18 

27 

26 

195 

0 

0 

1 

0 

2.46 

1.29 

20 

.0 

0 

5 

1 

1 

OCKSPRINGS 

AM 

AN  ANSELO  DAM 

AM 

70.7 

43.3 

57.0 

83 

14  + 

30 

8 

243 

0 

0 

2 

0 

.22 

.14 

21 

.0 

0 

1 

0 

0 

AN  ANGELO  WB  AP 

R 

70.2 

44.8 

57.5 

-  0.7 

82 

13 

29 

8 

239 

0 

0 

2 

0 

.30 

-   .65 

.16 

20 

T 

0 

2 

0 

0 

ONORA 

74.1 

4  5.  7M 

59. 9M 

83 

17+ 

31 

7 

172 

0 

0 

2 

0 

1.45 

.70 

31 

.0 

0 

3 

2 

0 

ARPLEY  1  E 

75.5 

46. 4M 

61. OM 

89 

18 

27 

8 

150 

0 

0 

2 

0 

4.  14 

1.30 

17 

.0 

0 

6 

i 

1 

VALDE 

AM 

76.3 

48.1 

62.2 

-  1.9 

91 

19 

35 

8 

119 

1 

0 

0 

0 

1.67 

.07 

.94 

31 

.0 

0 

3 

1 

0 

DIVISION 

58.7 

2.38 

T 

SOUTH  CENTRAL  DIVISION 

USTIN  WB  AP 

R 

69.7 

49.2 

59.5 

-  o.a 

82 

18+ 

31 

8 

185 

0 

0 

1 

0 

4.58 

2.04 

1.64 

20 

.0 

0 

5 

4 

2 

USTWELL  WL  REF 

74.1 

55.  1M 

64. 6M 

82 

23 

36 

8 

70 

0 

0 

0 

0 

5.43 

1.27 

31 

.0 

0 

8 

4 

3 

iEEVILLE  5  NE 

75.2 

50.6 

62.9 

-  1.9 

88 

12 

35 

8 

112 

0 

0 

0 

0 

2.61 

.38 

.95 

28 

6 

2 

0 

ISHOP 

80.  4M 

55.  OM 

67. 7M 

91 

31 

40 

8 

43 

1 

0 

0 

0 

2.15 

.49 

1.21 

12 

.0 

0 

5 

2 

1 

RENHAM 

AM 

69.9 

46.8 

58.4 

-  3.0 

85 

19 

30 

8+ 

213 

0 

0 

2 

0 

5.01 

2.02 

1.55 

18 

.0 

0 

5 

3 

3 

ORPUS  CHRIST  I 

73.5 

61.1 

67.3 

84 

31 

47 

7 

41 

0 

0 

0 

0 

2.36 

.95 

12 

.0 

0 

4 

2 

0 

ORPUS  CHRIST  I  WB  AP 

R 

75.6 

57.2 

66.4 

1.1 

88 

31 

39 

8 

53 

0 

0 

0 

0 

2.74 

1.11 

1.16 

3 

.0 

0 

6 

2 

1 

UERO  3  NW 

AM 

72.6 

46.7 

60.7 

-  2.4 

89 

19 

34 

8 

159 

0 

0 

0 

0 

4.13 

1.60 

1.04 

21 

.0 

0 

9 

3 

2 

LATON1A 

71.9 

51.7 

61.6 

-  0.7 

88 

16 

33 

6 

134 

0 

0 

0 

0 

.0 

0 

OLIAD 

74.9 

54.0 

64.5 

85 

18+ 

41 

8+ 

80 

0 

0 

0 

0 

10.07 

7.81 

3.14 

21 

.0 

0 

9 

6 

5 

.ONZALES  2 

74.9 

52.1 

63.5 

89 

18 

31 

8 

99 

0 

0 

1 

0 

5.76 

1.26 

28 

.0 

0 

7 

6 

3 

ALLETTSVILLE 

73. 3M 

50. 7M 

62. OM 

-  1.0 

87 

IB 

31 

8 

127 

0 

0 

1 

0 

.0 

0 

ONDO 

AM 

76.0 

46.6 

62.3 

-  0.9 

91 

19 

34 

6 

122 

1 

0 

0 

0 

2.57 

.70 

.61 

21  + 

.0 

0 

6 

4 

0 

ENEDY 

AM 

75.0 

51.6 

63.3 

89 

19 

36 

8 

107 

0 

0 

0 

0 

3.28 

.81 

4 

.0 

0 

7 

4 

0 

INGSVILLE 

81.4 

56.9 

69.2 

92 

31 

40 

8 

35 

1 

0 

0 

0 

2.16 

1.00 

12 

.0 

0 

5 

2 

1 

ULING 

AM 

71.0 

48.6 

59.8 

-  2.1 

87 

19 

34 

8 

173 

0 

0 

0 

0 

3.83 

1.68 

1.04 

21 

.0 

0 

8 

2 

1 

ANSFIELD  DAM 

AM 

71.0 

46.9 

59.0 

84 

23 

31 

8+ 

195 

0 

0 

2 

0 

2.33 

.77 

21 

4 

3 

0 

EW  BRAUNFELS 
IXON 

75.4 

50.5 

63.0 

0.9 

87 

18 

32 

8 

109 

0 

0 

1 

0 

4.07 

1.91 

1.26 

20 

.0 

0 

6 

4 

2 

74.3 

51.3 

62.8 

89 

18 

34 

8 

118 

0 

0 

0 

0 

6.39 

3.94 

1.28 

28 

.0 

0 

10 

5 

3 

OBSTOWN 

AM 

76.8 

55.9 

66.4 

86 

23 

40 

8 

54 

0 

0 

0 

0 

1.79 

.73 

12 

.0 

0 

4 

2 

0 

AN  ANTONIO  WB  AP 

R 

72.7 

51.1 

61.9 

0.5 

87 

18 

35 

8 

132 

0 

0 

0 

0 

4.  19 

2.07 

1.24 

20 

.0 

0 

5 

3 

1 

AN  MARCOS 
EALY 

AM 

71. 5M 

47.9 

59. 7M 

-  1.0 

66 

19 

31 

8 

180 

0 

0 

1 

0 

3.89 

1.40 

1.46 

21 

.0 

0 

7 

3 

1 

72.6 

51.4 

62.0 

-  0.1 

85 

18 

33 

8 

124 

0 

0 

0 

0 

10.70 

7.25 

5.35 

17 

.0 

0 

9 

4 

3 

EGUIN 

74.5 

51.1 

62.8 

0.5 

87 

18 

32 

8 

111 

0 

0 

1 

0 

4.84 

2.53 

1.02 

31 

.0 

0 

6 

5 

1 

:mithville 

AM 

70.9 

47.2 

59.1 

-  3.0 

85 

19 

32 

8 

191 

0 

0 

1 

0 

4.83 

1.95 

2.00 

21 

•  0 

0 

7 

3 

2 

'ASHINGTON  STATE  PARK 
OAKUM 

AM 

68.4 

45.5 

57.0 

82 

19 

30 

8 

251 

0 

0 

2 

0 

4.57 

1.80 

1.44 

28 

.0 

0 

5 

3 

3 

74.1 

52.4 

63.3 

87 

18 

31 

8 

103 

0 

0 

1 

0 

4.87 

2.57 

1.49 

20 

.0 

0 

6 

4 

3 

DIVISION 

62.6 

4.37 

.0 

UPPER  COAST  DIVISION 

'NAHUAC  6  E 

AM 

66.6 

49.6 

59.1 

-  1.6 

79 

15+ 

31 

8+ 

185 

0 

0 

2 

0 

8.19 

4.75 

3.97 

18 

.0 

0 

7 

4 

2 

NGLETON  4  NE 

71.8 

51.5 

61.7 

-  0.2 

80 

18+ 

33 

6 

124 

0 

0 

0 

0 

10.23 

6.80 

2.35 

21 

10 

6 

4 

AY  CITY  WATERWORKS 

AYTOWN 

EAUMONT 

AM 

73.2 

51.4 

62.3 

85 

19 

34 

8 

118 

0 

0 

0 

0 

6.59 

3.92 

2.53 

21 

.0 

0 

9 

4 

2 

72.5 

52.9 

62.7 

84 

18 

32 

6 

105 

0 

0 

1 

0 

11.28 

4.30 

17 

.0 

0 

9 

6 

4 

AM 

70.8 

49.9 

60.4 

-  2.3 

82 

15+ 

32 

8 

156 

0 

0 

1 

0 

6.39 

2.82 

2.87 

18 

.0 

0 

7 

4 

2 

EAUMONT  EXP  FARM 
ANEVANG 
L  CAMPO 
;ALVESTON  WB  CITY 

70.0 

51.8 

60.9 

83 

15 

35 

9 

144 

0 

0 

0 

0 

8.32 

3.90 

18 

8 

4 

2 

72.3 

53.8 

63.1 

-  0.2 

82 

18 

35 

8 

99 

0 

0 

0 

0 

10.28 

7.37 

2.87 

21 

.0 

0 

10 

7 

5 

R 

73.4 
67.5 

52.5 
57.1 

63.0 
62.3 

0.5 

84 
75 

18 

14  + 

35 
37 

8 
8 

103 
106 

0 

0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

6.16 
7.73 

4.63 

1.85 
2.96 

17 
17 

.0 
.0 

0 
0 

8 
8 

6 
6 

4 
2 

ALVESTON  WB  AP 

67.6 

56.5 

62.1 

0.3 

76 

21 

39 

8 

111 

0 

0 

0 

0 

7.73 

4.47 

2.21 

17 

.0 

0 

8 

6 

2 

OUSTON  WB  CITY 
lOUSTON  WB  AP 
IBERTY 

R 

70.3 

54.4 

62.4 

-  0.2 

85 

18 

36 

8 

116 

0 

0 

0 

0 

7.05 

3.95 

2.57 

17 

.0 

0 

10 

5 

2 

69.9 

52.5 

61.2 

-  0.4 

84 

18 

34 

8 

138 

0 

0 

0 

0 

11.42 

8.64 

5.00 

17 

.0 

0 

10 

7 

2 

AM 

71.1 

50.7 

60.9 

-  1.4 

85 

19 

31 

8 

152 

0 

0 

1 

0 

8.61 

5.00 

3.18 

16 

.0 

0 

7 

5 

5 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  ■  CONTINUED 


Temperature 


Station 


NORTH  CENTRAL  DIVISION 

AL8ANY  AM 

BELTON  DAM  AM 

8ENBR00K  DAM  AM 

BONHAM 

BOWIE 

BRECKENRIDGE 

BRIDGEPORT  AM 

BR0WNW0OD  AM 

CAMERON 

CLEBURNE 

CORSICANA  AM 

DALLAS  KB  AP  R 

DENISON  DAM 

DENTON  AM 

DENTON  EXP  STATION 

DUBLIN  AM 

EASTLAND  AM 

FORT  WORTH  WB  AP  R 

FORT  WORTH  LEONARD  BLDG   AM 

GAINESVILLE  AM 

GATESVILLE 

GRAHAM  AM 

GRANBURY 

GRAPEVINE  DAM  AM 

GREENVILLE  2  SW  AM 

HENRIETTA  AM 

HICO 

HILLSBORO  AM 

JACKSBORO 

KAUFMAN  AM 

LAKE  K1CKAPOO 

LAVON  DAM  AM 

MARL  IN 

MC  KINNEY 

MEXIA  AM 

MINERAL  WELLS  CAA  AP 

MONTAGUE 

OLNEY 

PARIS  AM 

POSSUM  KINGDOM  DAM 

RANGER  PUMP  STAT  ION 

RISING  STAR  AM 

SHERMAN  AM 

STEPHENVILLE  3  NE 

TAYLOR  AM 

TEMPLE  AM 

THROCKMORTON  AM 

WACO  WB  AP  R 

WAXAHACHIE  AM 

WEATHERFORD  AM 

WHITNEY  DAM  AM 

DIVISION 

EAST  TEXAS  DIVISION 

ATHENS  2  SSE 

BRONSON  AM 

CARTHAGE 

CENTER  AM 

CENTERVILLE  AM 

CLARKSVILLE  2  E  AM 

COLLEGE  STATION  7  SW 

COLLEGE  STATION  CAA  AP 

CONROE  AM 

CROCKETT  AM 

DIALVILLE  2  W 

GILMER  2  S 

GLAOEWATER  AM 

HENDERSON 

MUNTSVILLE  AM 

JACKSONVILLE 

j»-.PfP 

1 ARNACK 

IT    SERVICE 
LlNDALE    5    SE  AM 

LIVl'i  AM 

AM 
,   |H    'A*    AP 

KAOItOMVILLE  AM 

-A!-'  AM 

<1     PLEASANT  AM 

lUCMOOl  *H 

,T|M  *M 

AM 

X'    I  AM 

)*     -.CRINGi  AM 

AM 

AH 

if*- 

•  ILL',    POINT  »M 


S  s 
<  2 


»   E 
<2 


66.7 
67.1 
62.6 
61.4 
62.7 
65.0 
61.7 
66.9 
70.6 
67.1 
64.  5 
62.9 
59.8 

62.  B 
60.6 
65.2 
65.0 
62.1 
63.6 
60.7 
69. 1M 

63.  1 
64.9 


67.7 

66. 2M 

64.7 

62.4 

59.0 

61.5 

68.1 

62.0 

64.9 

63.6 

60.9 

64.2 

60.5 

66.1 

63.7 

64.5 

60.4 

62.1 

6B.3 

67.2 

63.4 

66.1 

65.5 

61.9 

65.1 


38.5 

45.2 

41.6 

41.3 

41.3 

42.3 

40.8 

42.9 

48.0 

44.5 

42.0 

44.5 

41.9 

43.8 

42.3 

41.2 

40.1 

43.1 

43.7 

37.9 

45. OM 

40.4 

44.3 

42.1 

41.0 

44.0 

44. 8M 

42.1 

42.3 

41.7 

42.4 

44.4 

42.7 

45.1 

42.9 

42.0 

39.4 

39.2 

43.9 

42.9 

40.2 

41.7 

40.1 

46.3 

46.0 

40.0 

46.5 

42.0 

39.8 

43.2 


65.0 
68.3 
67.4 
68.7 
63.2 

69.2 

70.2 

67.6 

66.1 

61.8 

64.  2M 

66.7 

67. b 

65.5 

71.  1 

66.5 

72.5 

63.3 

68.7 

. 

(  I../H 

63.1 
69.5 
66,  « 

'.)  .  / 


8  «  9 
-  °  © 

■CJ2 

S.0  g 


52.6 

56.2 

52.1 

51.4 

52.0 

53.7 

51.3 

54.9 

59.3 

55.8 

53.3 

53.7 

50.9 

53.3 

51.6 

53.2 

52.6 

52.6 

53.7 

49.3 

57. 1M 

51.8 

54.6 

51.9 

50.6 

55.9 

55. 5M 

53.4 

52.4 

50.4 

52.0 

56.3 

52.4 

55.0 

53.3 

51.5 

51.8 

49.9 

55.0 

53.3 

52.4 

51.1 

51.1 

57.3 

56.6 

51.7 

56.3 

53.8 

50.9 

54.2 

53.3 


0 
3 

1 

0.9 

1.2 

4.5 

3.7 


3.0 
1.8 
3.1 

6.5 

3 


1.7 
1.9 


4.2 
2.5 


B5 

80 

7 

77 

80 

84 

81 

79 

83 

80 

78 

79 

76 

77 

75 

8  0 

82 

78 

79 

7  5 

Bl 

83 
78 

78 
77 

85 

81 
Bl 

78 
7  6 
79 
77 
79 
78 
81 
78 
63 


3.9 

2.7 
2.1 
4.1 
2.1 
3.6 
4.5 


14 
12 

11 

11 
11+ 

13 

14 

12 
22 

11 

11 

11 

10 

1  H 

11 

14 

14 

11 

12 

lli 

11 

14 
11 
12 
12 

10 
12 

13 
12 
14 
12 

3+ 
11 
11 
13 
13 
13 
12 
13 
13 
14 
12 
13 
23 
12 
14 
11 

12 

m 

12 


44.9 
41  .8 
46.1 
43.7 
47.0 
40.6 

48.  J 

47.2 

42.8 

46.1 

42.0 

4  1.5M 

46.3 

47.4 

46.4 

47.3 

44.9 

46.7 

44.0 

46.8 

44.0 

'. '. .  6 

'. /.  m 

<.<..  /M 
40.5 

'.  1 . ) 

45.5 

i,  : .  im 
i,  i. .  i, 
19,0 

'.  /  .  I  M 
'.',.! 

'././ 


55.8 
53.4 
57.2 
55.6 
57.9 
51.9 

58.8 

58.7 

55.2 

56.1 

51  .9 

52. 9M 

56.5 

57.6 

56.0 

59.2 

55.7 

59.6 

53.7 

57.8 

54.7 

57.1 

54.  SM 
54. 9M 
51.8 
55.4 

55.  7M 
57.7 
50.1 

53.8 

51.2 


0.8 
5.9 
2.1 

5.8 


0. 
3. 

3.0 
2.9 

3.0 
3.3 
2.7 
2.0 


25 

28 

24 

23 

23 

27 

25 

27 

30 

24 

25 

27 

25 

26 

24 

26 

26 

25 

27 

22 

26 

26 

26 

2* 

24 

25 
27 
27 
24 
28 
25 
27 
24 
26 
27 
24 
26 
21 
30 
27 
27 
26 
26 
27 
30 
26 
29 
24 
24 
26 


No.  of  Days 


Max. 


381 

268 

395 

421 

398 

352 

42  2 

305 

182 

284 

360 

347 

431 

355 

410 

356 

378 

381 

349 

481 

248 

409 

317 

401 

444 

288 
290 
352 
385 

44  7 
399 
264 

388 

304 
359 
412 
403 
461 
312 
359 
364 
(429 
425 
240 
260 
410 
270 
342 
431 
333 


Min. 


22 

19 
23 
10 

10 

11- 

10 
23 
10 
9 
13 
18 

11 

19 

1  1 

13* 
23 

14 

11* 

14 

II 

14. 

141 

1  1» 

14 

I  1 

ie 

i  j  i 


Precipitation 


28  3 
352 
244 
290 
230 
398 

199 
204 
295 
268 
402 
373 
253 
231 
276 
188 
290 
176 
343 
228 
UJ 
/  18 
32  7 

II  2 

402 

/■m 
f. 

282 

2/4 
V.  I 

I  n 

344 

l'>4 
4/2 


o,  a  E 
©  o  S 


.58 
4.08 
2.15 
4.83 
3.35 

.75 
2.84 
1.53 
5.88 
4.50 
4.10 
6.36 
5.68 
3.34 
4.69 
1.66 
1.62 
4.18 
2.78 
3.27 
4.95 

1.41 
3.83 
3.23 

7.17 

3.99 

2.85 
1.67 
4.32 
2.20 
3.75 
6.27 
4.34 
4.05 
1.63 
3.42 
2.02 
5.48 
1.09 
1.42 
.97 
5.30 
1.43 
6.16 
3.62 
1.38 
5.58 
3.49 
2.41 
2.41 

3.40 


1.51 

.90 
.71 
.10 
3.27 
1.82 
1.04 
3.55 

.94 

.27 

.12 

1.51 

.43 

2.83 

.29 


3.64 

1.94 

.11 

.16 

1.06 


3.63 

1.32 

.89 


1.82 


2.25 
.61 

3. 

1.11 
.26 

2.64 
.64 
.14 


4.93 
5.64 
5.44 
5.18 
7.74 
7.93 

5.68 
6.22 
5.09 
5.32 
4.98 
3.81 
6.31 
6.42 
5.15 
8.72 
6.03 
10.90 
3.61 
6.61 
5.31 
6.51 
6.78 
5.36 
6.14 
5.95 
4.33 
5.54 
8.35 
6.58 
4.95 
3.83 
6.79 
5.20 

5.98 


3.56 


2.38 
1.43 
1.22 
1.35 

2.05 
2.89 


6.58 
.86 

1.09 
2.76 
3.82 

.84 
1.86 
1.95 

.55 


2.39 
.17 

1.86 


.41 
1.41 

.86 
1.04 

.96 

.55 
1.23 

.70 
1.25 
1.25 
1.30 
2.89 
1.33 

.81 
1.40 

.93 

.82 
1.72 

.93 

.90 
1.51 

.85 
1.45 

.99 
2.57 

1.54 

1.20 

.50 

1.85 

.87 

.80 

1.90 

1.08 

1.70 

1.03 

1.00 

1.14 

2.21 

.81 

.94 

.55 

.92 

.73 

2.66 

1.70 

.76 

1.94 

1.56 

1.11 

.95 


Snow,  Sleet 


21 

2  1 

21 

26 

20 

20 

21 

21 

21 

31 

21 

31 

17 

2  1 

31 

21 

21 

31 

21 

21 

20 

21 

20 

21 

16 

31 

21 

20 

16 

2  1 
3  + 

31 

21 

21 

20 

20 

20 
16 
20 
20 
21 
18 
21 
28 
21 
21 
20 
21 
21 
21 


1.10 
1.51 
1.65 
1.18 
2.50 
3. 

1.19 

1.76 

1.21 

1.52 

1.31 

1.27 

1.62 

1.45 

1.75 

3.12 

1.18 

2.96 

1.36 

1.48 

1.58 

1.18 

1.60 

1.12 

2 

1.40 

1.45 

1.72 

2.48 

2.70 

1.11 

1.17 

2.10 

2.60 


0.9 


.0 

.0 
.0 
.0 
.0 


0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 


1 

6 
5 
7 
5 

1 

10 
3 

6 
6 
6 

7 
7 
7 
9 
2 
5 


•*»•  r.r.r-.i'- 
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TABLE  2  •  CONTINUED 


Temperature 


TEXAS 
MARCH  1957 


Station 


MATAGORDA 

MAURBRO  AM 

NEW  GULF  AM 

PALACIOS  CAA  AP 

PASADENA  HOUSTON  AM 

PIERCE  AM 

PORT  ARTHUR  AM 

PORT  ARTHUR  WB  AP 

PORT  LAVACA  AM 

PORT  OCONNOR  AM 

ROSENBERG 

SUGAR  LAND  AM 

VICTORIA  WB  AP 

WILLIAM  HARRIS  RESVR      AM 

D I V I S I  ON 

SOUTHERN    DIVISION 

ALICE  AM 

CARRIZO  SPRINGS  AM 

COTULLA  CAA  AP 

CRYSTAL  CITY 

DILLEY  AM 

EAGLE  PASS  AM 

ENCINAL  3  NW  AM 

!FALFURRIAS  AM 

LA  PRYOR 

LAREDO  WB  AP 

POTEET 

RIO  GRANDE  CITY  2  ESE     AM 

WINTER  HAVEN  EXP  STA 

DIVISION 

LOWER  VALLEY  DIVISION 

IbROWNSVILLE  WB  AP  I 

jHARLINGEN  AM 

SMC  ALLEN 

IMC  COOK 

'MISSION  AM 

PORT  ISABEL 

IRAYMONDVILLE  AM 

SAN  BENITO  AM 

rfESLACO  2  E 

DIVISION 


•  1 


71.9 

72.3 
70.8 
70.9 
72.0 
66.1 
69.7 
72.3 
70.2 
72.2 
71.9 
72.7 
69.6 


78.2 
78.6 
78.5 
78.1 
77.1 
78.5 
80.8 
79.5 


<2 


81.3 
76.0 
83.1 
78.2 


78.8 
81.0 
80.9 
82.9 
81.0 
78.6 
80.2 
80.8 
80.7 


55.2 

51.1 
53.5 
52.2 
49.2 
52.7 
51.6 
53.8 
55.7 
52.4 
51.1 
53.2 
51.9 


53.5 

53.6 

54.8 

53.6 

51.5 

50.8 

52.2 

54.3 

53. 5M 

58.1 

52.7 

54.5 

53.6 


60.5 
60.1 
58.4 
57.3 
55.4 
62.8 
58.5 
56.9 
58.9 


63.6 

61.7 
62.2 
61.6 
60.6 
60.4 
60.7 
63.1 
63.0 
62.3 
61.5 
63.0 
60.8 

61.8 


65.9 
66.1 
66.7 
65.9 
64.3 
64.7 
66.5 
66.9 
I 
69.7 
64.4 
66.8 
65.9 

66.3 


69.7 
70.6 
69.7 
70.1 
66.2 
70.7 
69.4 
68.9 
69.8 

69.7 


a  o  i 
it  u 
a  <h  i 


1.1 

1.3 


2.1 
0.9 


1.6 
2.2 


1.1 
2.7 
1.7 
0.4 


97 

131 
114 
134 
139 
150 
150 
108 
101 
121 
127 
102 
148 


No.  ol  Days 


Max 


Min. 


Precipitation 


5.40 

10.34 
6.00 
8.45 
8.44 
9.24 
B.83 

3.41 
9.24 
9.17 
7.91 
9.48 

8.32 


1.23 
2.16 
1.14 
1.62 
2.22 
1.76 
1.18 
.74 
.98 


0  bo  c 

u  a  « 

3    0   91 


O    S    E 

a  o  l, 

91   U   9) 


1.97 
2.62 
1.70 
2.21 
2.25 
3.29 
2.57 
2.90 
3.56 

2.56 


5.47 
5.50 
4.83 


6.19 
6.14 
5.27 


.86 
1.31 


1.07 
2.17 
1.05 
1.70 


1.42 

4.60 
1.72 
4.18 
3.15 
6.74 
4.21 

1.00 
3.42 
4.45 
2.69 
2.90 


.41 
•  89 

.50 

1.01 

1.08 

.99 

.78 

.40 

.28 

.20 

1.12 

.30 

1.51 


Snow,    Sleet 


.92 
1.26 
.86 
.96 
1.10 
2.21 
1.90 
1.37 
1.88 


■3-0 

$1 
it 

2  3 


0  0 

0  0 

0  0 

0  sO 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 


0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 


No.  of  Days 


H  0 


tee  following  Station   Index. 
63    - 
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Table  3 


ABERNATHY 
ABILENE  MB 
ACKERLY  3 
AGUA  NUEVA 
ALBANY 

ALICE 


ALVIN 

AMARILLO  WB  Al 
ANAHUAC  6  E 
ANDERSON 
ANGLETON  *  NE 
ANNA 

ANTELOPE 
ARANSAS  PASS 
ARCHER  CITY 
ARLINGTON 

ARTHUR  CITY 


AUSTIN  HWY  290  BRIDGE 

AUSTWELL 
AUSTWELL  WL  REF 
BAKERSFIELD 
BALL [NGER  2  N 

BALMORHEA  EXP  PAN 
BALMORHEA  GRAEF  RANCH 

9ARNHART 

BAY  CITY  WATERWORKS 

BAYTOWN 

BEAUMONT 

BEAUMONT  EXP  FARM 

BEDIAS 

BEEVILLE  5  NE 

BELTON  DAM 

8ENBR00K  DAM 
BENJAMIN 
BIG  SPRING 
BIG  WELLS 
BISHOP 

BLANCO 
BLANKET 
BOERNE 
BON  WIER 
BONHAM 

BOOKER 

BOQUlLLAS  RANGER  STATION 

BORGER 

BORGER  3  W 

BOWIE 

BOXELDER 

BOYD 

BRACKETTVILLE 

BRADY 

BRAVO 

BRAZOS 
BRECKENRIDGE 
BRENHAM 
BRIDGEPORT 
B RONS ON 

BROWNFIELO  2  E 

BROWNSVILLE  WO  AP       R 

BBOWNWOOO 

BUCHANAN  DAM 

BUFFALO 

BULER    2    NE 
8ULVER0E 
BUNKER    HILL 
BURKETT 
BURLESON 

BURLINGTON 

b  m* 

CALL AM 

'.A-CROM 

'  *-{*     '.AN    SABA 
CAM 

M   2   w 

CA(H>S 

t  A  MOLL  TOW 
•A« 

•■■»■ 


IA. 

33 

2> 

82 

8 

19 

6 

to 

10 

23 

* 

79 

2 

15 

T 

40 

2 

60 

7 

60 

5 

•  19 

.61 

.93 

• 


•.  7  • 


2.03 
4.06 
10.26 
4.63 


6.5* 
2.63 
1.62 


5.01 
2.64 
5.64 


4.49 
4.46 
I.Z2 


.15      .39 
.20    1.09 


Day  of  month 


10       11       12 


13      14      15      16      17      18 


19      20      21 


.69 
.48 
•03       .31 


.95      T 

1.79 
1.53 

.09    2.35 


22      23      24 


25      26      27      28     29  |  30 


.29 
.04       .25      .64 


.25 
1.21 


16 

35 

& 

30 

91 

2 

.87 

3 

1 

.90 
.58 

■  26 

.  L2 

•  87 

1.58 
2.00 
•  89 


.37 

.40 

.67 

•  12 

.15 

•  62 

.25      .21 

.47 

•  51 

2.30 

•  lb 

■ 

/I 

' 

'I 

1 

•  > 

i 

4* 

4 

K 

» 

-■■ 

- 

■■< 

>i 

/ 

» 

.>> 

1 

.4, 

,17     .',/ 

.41  ,|| 


.89 

•  22 

.96 

,26 

•  96 

.02 

.69 

.03 

,2* 

•  12 

.66 

.11 

1.00 

1.50 
1.43 
.63 


1.06    3.41 
.06      .67 


■  43 
.66 

.10 


.10 

1.23 

.95 
.32 

1.04 


1.52 

.02    1.23 

1.51 


.»» 

T 

.97 

.«.'. 

0 

1 
J 

.07 

.01 

.01 

1.12 

1.57 
•12  .64 
.08  .92 
.13  1.10 
.26    1.23 

.16 


1.10 
.11 


.72 
.19 


i.)4 
1.03 
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Table  3— Continued 


COLEMAN 

COLLEGE  STATION  7  SW 

COLLEGE  STATION  CAA  AP 

COLORADO  CITY 

COLUMBUS 

10MANCME 
:ONLEN  3  N 
CONROE 
I0OPER 
IOPE  RANCH 

rOPPERAS  COVE 

;ornudas  service  station 

i0rpus  christi 

iorpus  christi  wb  ap       r 

:orsicana 

lOTULLA 

lOTULLA    CAA    AP 
lOTULLA    HILLJE    RANCH 
lOX    RANCH 

:resson 

:rioer  RANCH 
:rockett 

:ros6vton 

ross  plains  no  1 

ROWELL 

RYSTAL  CITY 

UERO  3  NH 

YPRESS  1  SW 

YPRESS  MILL 
ACUS 

AINGERFJELD  9  S 

ALHART  CAA  AP 

ALLAS  WB  AP  R/. 

ANEVANG 

ARROUZETT 

AVILLA 

E  LONG  RANCH 

ECATUR 

EKALB 

EL  RIO  WB  AP  R 

ENISON  DAM 
ENTON 

ENTON  EXP  STATION 
EWEYVILLE 
IALVILLE  2  W 

ILLEY 
IME  BOX 
IMKITT  6  E 
OOLE 
OSS 

RYER  1  NW 

UBLIN 

UNAS 

UNDEE  S  NW 
1>NK  RANCH 

AOS 

A6LE    MOUNTAIN    LAKE    DAM 
AGLE    PASS 
ASTLAND 
DEN    1 

DNA    3    SW 

JOM     1     W 

l   CAMPO 

.    PASO    WB    AP  R 

lOORADO    16    SW 

LECTRA 

«<ORY 

SCINAL    3    NW 

>*GLEMAN    GAROEN 

WtlS 

MDALE 

»8ENS    1 

»IR   OAKS    RANCH 

URFIELD 

»LFuRR!AS 

*lls  city  4  wsw 
irmersv1lle 

irn5w0pth3  nnw 
:rris 

IFE 

ISCHERS  STORE 
-ATONIA 

.OMOT 

-0RESV1LLE 
.OYDADA    2    SW 

-OYDADA    9    SE 
-YING   V    RANCH 
)LLETT 
)RESTBURG 
)RSAN 

)RT  OAVIS 

>RT  STOCKTON 

>RT  WORTH  WB  AP        R 

JRT    WORTH    LEONARD    6LDG 

>UR   NOTCH    GUARD    STA 

>WLERTON 

'EDERICKSBURG 

REPORT    1    NE 

i£ER 

MO   TOWN 

IIOHA 

*OST 

>HK    RANCH 


*LVESTON   WB    CITY 

'LVESTON    WB    AP 

»RDEN   CITY    1    E 

IRY 

»RZA    LITTLE    ELM    DAM 

'TESVILLE 
iORGE    WEST 
E0DIH6S 
iLMER    2    S 
'RVIN 


5.66 

.87 

10.70 

1.75 

4.70 
6.22 


Day  of  month 


1.68 
1.76 
1.62 


.50      .30 

l.oe 


.16    1.41 
.11 


10       11       12 


13       14       15 


16       17       18 


T         1.08      T 

2.95    2.77 


.06       .70 
T  .03 


19      20      21      22      23      24      25      26      27      28  I  29  I   30      31 


.39 

2.60 


.05    1,45 
1.03 


.26 

.28 

1.92 

1.33       .02 
.39 


22 

.71 

.21 

02 

,?9 

.77 

15 

.97 

IS 

•  15 

07 

.04 

.77 

1.19 

1.55      T 
1.85 


2.62 

.06  .66 
2.60  1.10 
2.00 


.09 


.41 


1.05       T 
.12    2.87 
.65       .40 


.53       .59 

1.00 
.05    1.02 

.13       .65 

1.35 

1.06 

.11    1.65 

1.65 

.10  1.32 

•09  .93 

•11  .95 

.20  1.30 


.03  .33 
.11  .82 
1.52 


.13  1.06 
.85 
■  78 


1.96 

1.45 
.09       .02 


1.45 
.08 

.14    2.2 


•  25      T 
.39       ,01 
1*25 


1.06 
1.40 


•  13 

.05 


1.97 
1.00 
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Table  3— Continued 


GLADEWATER 

GLENFAWN 

GOLD 

GOLDTHWAITE 

GOLIAD 

GOLIAD  6  NE 
GOLIAD  1  SE 
GONZALES  1 
GONZALES  2 

GRAHA" 

GR ANBURY 
GRANDFALLS  3  SSE 
GRAPELAND 
GRAPEVINE  DAM 
GREENVILLE  2  SW 

GROVETON 

GRUVER 

GUNTER 

GUTHRIE 

HAGANSPORT 

MALE  CENTER 

MALE  CENTER  14  WNW 

HALLETTSVJLLE 

HAMILTON  2  NW 

HAMLIN 

HARLETON 

HARLINGEN 

HARPER 

HART 

HARTLEY 

HASKELL 
HASKELL  6  NW 
HAWKINS 
HAVNES  RANCH 
HEBBRONVlLLE 

HEMPSTEAD 
HENDERSON 
HENLY 
HENRIETTA 
HEREFORD  1 

HEWITT  1  SE 

HKO 

HI  66  INS 

HILLSBORO 
HITCMLAND 

HONDO 

HONEY  GROVE 

HORDS  CREEK  DAM 

HORGER 

HOUSTON    WB    CITY  R 

HOUSTON  W8  AP 

HOUSTON  ALIEF  R 

HOUSTON  BARKER 
HOUSTON  DEER  PARK 
HOUSTON  HEIGHTS 

HOUSTON  INDEPENDENCE  h 
HOUSTON  MISSOURI  CITY 
HOUSTON  NORTH  HOUSTON 
HOUSTON  SAN  JACINTO  DAM 
HOUSTON  SATSUMA  R 

HOUSTON  SPRING  BRANCH 

HUMBLE 

HUMBLE  PUMP  STATION 

HUNT 

HUNTSVILLE 

"YE 

IMPERIAL 

INDIAN    GAP 

IOWA    PARK    E»P    STATION 

JAOCSMMO 

iMKftON    "Ill    GUARD    STA 
/I  LLC    EKP    STA 
MVILLC 
JAKES    »IvE«    RANCH 
JARPCLL 

JASPER 

JEDOO 

Jiff 

1»"   I    MUCH 

J0h> 

JOU*'-' 
■  •  10* 
noH    'AA    AP 

•    WOt.'    MILL 

1 1 NN  C  W 


- 

I     I     t 


Day  of  month 


6.00 
3.99 
4.08 


1 

0  3 

9 

03 

7 

DS 

11 

42 

B 

50 

7 

9S 

8 

81 

9 

it 

■ 
4.42 


4        5        6 


T 

.39 

T 

1.23 

1.26 

.55 

.03 

l.oe 

.77 

.17 

.71 

T 

2.30 

T 

.71 

.03       .10 

.55 

.01       1 
.12 


1.36 
1.07  .02 
1.00 


.21       .05      T 

.10       .02 


10       11       12 


13       14       15 


16   I    17       18       19   I   20  1    21 


1.27 
.10 
.20       .52 
.09 
1.76 


.60 
.47  .02 
.23    2.57 

.48      .53 

1.57 

3.03 


3.41 
2.50 
.09      .58 


1.15 

T  .99 

1.39 

1.01 
1.00  .17 
•38  .40 
•14      .32 


22  I   23      24 


25  I  26      27      28      29      30 


1.37 
.30      .46 
.20      .04 


1.25 
1.34 
1.26 


1.20 
.75 
.92 

1.26 

.05 


.15 

i.OC 


2.57 

5.00 
1.67 

.08    3.10 

2.76      .70 

4.21 


4,33 
3.56 
2.54 


1.09 
.02  .71 
1.75 

.30    1.18 

2.06      .12 

.75      .38 

.13    1.50 

1.20 

1.22 


.  14 


.61 


1.15 

.09      .73 
1.57 


.43 


.50 


•36      .41 

•40      *45 

1.36 

.09      .97 

1.00 

1.25 


.31 


':,; 


.i< 

.0 


.0 

.7 

.7 


.73 
.90 

.34    1.80 

.08    1.12 

.50       .30 

1.42 
.13    1.23 

.05    1.05 
.15       .14 

.10    1.00 

1.34 
.17 
.55 


2 

.01 

T          1 

.(i  | 

.14 

.-.'. 

1.24 

T 

.OS 

.  »)     1 

.  Ti 

1.2) 

.17 

.07 

1 

iO0 

.13 

.77 

.09    1 

,22 

1.30 
.03      .27 
.12    I. 10 


1.52 

1.37 
1.40 

1.40 
1.30 
1.28      .05 


1.45 
.95 


.76 
1.66 
1.75 


.20 

.01 
1.19 


DAILY  PRECIPITATION 


Table  3— Continued 

TEXAS 
MARCH    1957 

g 

Day  ol  month 

Station 

O 
E-t 

1      |      2 

3 

4 

5 

6 

7        8    |    9 

10   [ 

11 

12 

13  |    14       15 

16   1   17   1    18 

19      20  1 

21 

22      23 

24 

25 

26  1  27 

28  1  29 

|    30 

31 

LILLIAN 
LlNOALE    5    SE 

5.8 
3.6 

.21 

.08 

.38 
•  17 

•  0 

•  2 

1*50 

1.75 

T 

.50    1.75 

LINDEN 
LJPAN 

5.0 
.9 

1.22 

.31 
.01 

.23 

1*3 
.8 

1 

.78 
.78 

.49       .02 
•  64 

.42 
.55 

.06 

LIPSCOMB 

4.0 

.12 

•  54 

.01 

.25 

.32 

•  03 

.01 

T 

.52                     .11 

T 

.06 

•  0. 

.04 

1.06       T             .27 

.60  -    * 

.38 

,-lTTLE    ELM    1    NNE 

3.5 

•  ec 

.1TTLEPIELD 

.5* 

.02 

.67 

.90 

.62 

.33 

_!VIN.GST0N 
„LANO 

6.6 

1.9 

1.15 

.10 

.08 

.04 
•  67 

.7 

T 

1.4C 

.51 

1.48 

.03 
.72 

.66 

.OCKHART    2    NW 

4.7' 

•  03 

T 

.13 

T 

T 

.30 

.19 
.02 

.60 
1.88                     .06 

.25 

1.81 

.01 
.52 

-OMETA 

2.6 

.90 

ONG    LAKE 

5.7! 

•  09 

T 

T 

T 

1.8 

.0 

•  4( 

1.5£ 

•  60 

.16 

1.00 

.ONGVIEW 
.OOP 

5.3 

.IS 

' 

•  39 

.12 

.30 

1.3 
•  7 

.06 
.76 

1.27 
1.25 

.25 

.18 

.ORENZO 

.6 

■46 

.08 

T 

•  19 

T 

.3' 

T 

.UBBOCK 

1.0* 

.20 

.14 

.ubbock  wb  ap 

•  9E 

.33 

T 

T 

.02 
.03 

T             .45 

.25 

T 

.UFKIN    CAA    AP 
ULING 

6.51 
3.83 

.40 

.01 
•  13 

T 
.29 

.04 

.33    i 

.70 

■  35 

.37       T 

1.18 
•11       .44 

•  0! 

T             .38 
.68 

•  32 

.06 
1.06 

.17 

1.1C 

.13 

T 
T 

.50 

.YNXHAVEN    RANCH 

3*54 

■  20 

.66 

.06 
2.20 

1.0' 

.07 

.93 

.03 
..3 

'ADISONVILLE 
•  AGNOL 1  A 

6.7G 

.56 
.65 

.45 

.10 

1.25 

.6^ 

1.4! 
1.8! 

1.0" 

1.7! 

•  2: 

1.60 

T 

1ANCHACA 

5.06 

1.75 

•  30 

•  62 

1.56 

tANSFIELD 

6.40 

1*50 

.7C 

.70 

(ANSF1ELD    DAM 

2.33 

1*50 
.04       .19 

1.60 
•  09 

,71 

.30 

.62 

•  5C 

2.00 

tARATHON 

.20 

.03 

T 

.17 

ARCO 

- 

~ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_            _            _ 

ARFA    16    S 

- 

- 

_ 

_ 

_ 

_ 

- 

_ 

~ 

" 

" 

■ 

~ 

~ 

~ 

- 

ARLIN 
MtSHALL 

6.27 
5.36 

.30 

.05 
.21 

.04 

•  21 

.75 
.32 

.62 

.18 

1.05 

1.30 

•50 

.64 

.05 

.92 

.02 

1.20 

1.12 

1.90 
•  25 

ART  IN    RANCH 
ARYS    CREEK 
A  SON 
ATADOR 

1.22 
2.44 
1.71 
•  62 

.02 

T 

.30 

•  15 

.10 

T 

T 

.10 

.01 

.89 
.11 
.75 
T 

.02 
.10 
.05 

.07 

.17 
.10 

.11 

.22 

1.07 

.26 
.82 

.21 

T 
T 

.59 

T 

.11 
.74 

ATAGOROA 

5.40 

.OS 

.09 

■  46 

.02 

1*32 

T 

.07 

.03 

T 

T 

.96 

T 

.03 
1.42 

AUD 
AURBRO 

5.13 

•  91 

T 

.32 

.20 

•  23 

T 

1*50 

.90 

.52 

.01 

•  01 

.48 

C   ALLEN 
C    CAMEY 

.38 

•  01 

.04 

.30 

•  43 

T 

T 

•02      .04 

.86 

C   COOK 

2.21 

.04 

•  90 

.01 

.02 

.  10 
.26 

.98 

.26 

C   DONALD    STORE 

.55 

.28 

C    GREGOR 

5.87 

C    INTOSH    RANCH 

1.59 

31 

* 

.80 

•  32 

1.63 

1.17 

.51 

C    KINNEY 

4.34 

•  97 

.06 

.16 

•  95 

.33 

EMPHIS 

1.85 

.38 

•  04 

T             .66 

•  08 

.08 
.80 

.17 

.10 

.20 

T 

1.05 

•  42 

ENARD 

1*36 

ENTONE 

T 

.08 

.04 

.64 

•  60 

ENZIES    AL    RANCH 

1.60 

.48 

T 

ERCEDES    7    S 

3.23 

1  .04 

.20 

•  72 

•  40 

ERRlLL    RANCH 

.20 

T           T 

•  02 

T 

2.13 

ERT20N 
EXIA 
I  AM] 

idland  wb  ap                    r// 

.12 
4.05 
3.55 

.09 

.60 

T             T 

.10 

."5 

T 
.01 

■  11 

.27 

.05 
.09 

.07 
.75 

T 

T             .30 

•  05 
.06 

.70 
.76 

T 
.50 

•  53 

.01 

1.10 

•  05    < 

•  16    < 

IDLANO    A    ENE 

T 

•  09 

T 
T 

T 

T 

T 

IDLOTHIAN 
ILLER    RANCH 
INEOLA 

8.06 
2.70 
4.95 

■45 

T 
T 

.70 

.30 

.41 
.04 
.26 

2.13 
.15 

1*55 
■  04 

1.63 

•  15 

.50 
.20 

•  75 

2.75    ■ 
1.50    > 

INERAL    WELLS    CAA    AP 
IRAhDO   CITY 

1*63 
2.77 

T 

T 

■  01 

.03 

•  13 

1.03 
.40 

.04 
.10 

.04 

.01 

.01 

•  21 

.99 
1.75 

■09 

.51    . 
.12    . 

T 

1SSION 
OBEETIE 
ONTAGUE 
ONTGOMERY 
ORGAN   MILL 

2.25 
4.64 
3.42 
5.59 
2.06 

1*12 
.72 

.01 

.12 

.35 

.04 

.03 
.26 

.16 
.07 
.03 

.2  5 
.32 

.16 

.19 

.03 

.10 

T 

.44       .02 
•02    1.04 

.10 
.75 
1.00 

.12 

.35 
.12 
.81 

.75 

.61 

.52 
.09 
.51 

.41 
.29 

.06 

•          1.00 

.02 
1.37 

.20 
1.00 

.35    . 

.04    . 

.01    • 

ORSE 

OR  TON 
OSCOW 
OSS    RANCH 
OUNT    LOCKE 

3.71 
•  92 

7.62 

2.55 

.07 

1.00 
.10 

.$4 

.03 

.17 

.03 
.02 

.25 

.11 

.07 

•  86 

•  45 

•  23 

.82       .32 

T 

.65 
.63 

.19 

.40 

.07 
.14 
.12 

.03 
.81 

T 

.02 
•  02 

1.10 

•  35 

.93 

.14    . 

.63    . 

.44    . 

T    PLEASANT 

6.14 

.05 

.08 

-ZZ 

.       2.38 

,  7A 

.65 

•  02 

•  69 

.31 

OUNTAIN   CREEK 
UENSTER 
ULESHOE    1 
UUlIN 

4.95 
3.59 
1.18 
2.88 

.10 

•07       .48 

.25 

.43 

■  20 

.13 

.10 

.25 
.53 

.85 

.41       .01 

•  31 

1.10 

•  15 

] 

.98 
.74 

.10 

.09 
.15 

T 

.04 

.27 

.25 

.43 

.40 

1.60    • 
•  19    . 

.79    . 

UNO  AY 
URR   RANCH 

1.91 
.97 

.62 

.07 

.27 
•  27 

T 

.90 

T 

.03 

T 

.02 

.70    . 
.91    . 

ACOGOOCHES 
APLES    5    NE 
ATALIA 

5.95 
5,67 
3.01 

T 

.30 
■  92 

.39 

.04 

.04 

.07       .10 

.67 
.60 

.40 

•  63 
2.05 
.09 

] 
] 
.12 

.21 
.00 

.59 

.70 
.43 

T 

1.40 
.50 
.47 

EAL    RANCH 

EGLEY 

EUVILLE 

EW   BHAUNFELS 

EW   CANEY    A    NW 

2.05 
7.08 
6.36 
4.07 
7.52 

.97 
.  10 
.14 

.00 

.04 
.63 

.07 

.05 

.10 

.06 

.11 

.65 

.70 
T 

.  6  i 
.03 

.01 
.22 

.35 

2.65 

.77 

.03       .60       .03 

T          2.26 

.12 

] 
1.26 

1 

.93 
.96 

.32 

.51 

.04 

.84 
.76 

•  40 

.76 
.95 
.21 
1.25      .04 

.76    . 
•  24    • 
1.05    . 

EH   GULF 
EWPORT 

10.34 

.85 

.28 

•  93 

.05 

.23 

.35 

,89 

T 

.40    4.60 

1 

.94 

.  15 

1.20 
.16 

1.28 
1.54 

IX    STORE 

HON 

OGALUS    GUARD   STATION 

2.32 

6.39 
5.20 

.07 

.38 

.42 

T 

.16 
.06 

.50 

] 
.95 

.15 
.12 

.84 

.26 

.84 

.70 

.13 

.53 
.92 

.02 

■22 
■  33 

.90 

1.15    . 

ORTHFIELD 

1.33 

.16 

.04 

.56 

.14 

.32 

.04 

T 

.0  7 

OTLA    3    SE 
OVICE 

UGENT 
OESSA 

3.96 
1.08 
.55 

.00 

.70 
T 

.07 

.15 
T 

•  15 

T 

.42 

.02 

.11 

T 

.71 
.37 

.39 
.60 
.53 

.29 

.78 

T 

T 

T 

•08 

.22    . 

T         . 

LNEY 

LN£Y    5    NW 
RANGE 

2.02 
2.10 
6.14 
5.66 

.50 
.62 

.54 

.41 

.01 

.02 

.23 

.25 
.18 

T 

.04 

T 
2.65 

T          1.14 
.20 

1 

.85 
.1  1 

.01 

.03 
T 
•  35 

T 

.80 

.10 

.16    . 

.04     . 

ZONA 

.50 

.14 

.69 

•  90 

1.32 

.89 

.  12 

1.00 

.10    . 

AOUCAH 
AINT    ROCK 
ALACIOS    CAA    AP 
ALESTINE 
ALO    PINTO 

1.24 
1.36 

6.00 
4.33 
1.68 

.15 

.03 

•  11 

.  1  1 

.21 

T 

.07 
T 

.10 
.56 

T 

.07 

T 

T 
.02 

.04 
.17 
T 
.53 

.01 

•  04 

T 

.13 
.06       .79 

•  62 

.07 

.15 
.92 

.73 

1 
.10     1 

.35 

.30 
.14 

.26 

.01 
.01 
.06 

.20 
.04 

T 
.02 

T 

.87 
1.45 
.06 

T 

.11    . 
1.72    . 
•  23    . 
.09    . 

AMPA 

ANOALE 

3.58 

1.04 

.08 

T 

•  11 

.07 

T 

.90 

.10 

T             .14 

• 

1.02 

.12 

T 

ANHANDLE 

ANTHER    JUNCTION 

ARIS 

3.67 
.41 

.57 

.21 
•  06 

T 

.09 

T 

.05 

.01 

.10 

T 

.07 
.23 

.96 
.01 

•  34 

•  84 

.62 

•  12    . 

5.48 

•  95 

T 

.03 

.03    2.21 

T 

.94 

.05       .05 

.25 

.06 

.71 

.20    • 

ASADENA    HOUSTON 

EARSALL 

ECOS 

8.45 

.05 

.72 

.22                     T 

T 

..CI 

T 

4.18 

.88 

T 

.65 

1.27 

T 

I         . 

3.27 
.00 
T 

.61 

.01 

•  6fi 

.08 

.08 

.SO 

.09 

.64     . 

ENWELL 

ERRYTON 

6.06 

.68 

.21 

.32 

.24 

T 

T 

.15     1.03 

■34     1.25 

.60 

.11 

u» 

' 

DAILY  PRECIPITATION 


TEXAS 


Table  3— Continued 


PERRYTON  10  WNW 
PFLUGERVILLE 
PIERCE 
PILOT  POINT 
PITTSBURG  4  S 

PLACID 

PLAINS 
PLAINVlEW 
POLAR 
PONTOTOC 

POOL V  ILL E 

PORT  ARTHUR 

PORT  ARTHUR  wB  AP       R 

PORT  ISABEL 

PORT  LAVACA 

PORT  0C0NN0R 

POSSUM  KINGDOM  DAM 

POST 

POTEET 

POYNOR 

PRADE  RANCH 
PRESIDIO 
PRICE 
PROVIDENT  CITY 

PUTNAM 

QUANAH  5  SE 

QUITAQUE 

QUITMAN 

RAINBOW 

RANGER  PUMP  STATION 

RAYMONDVlLLE 

RED  BLUFF  CROSSING 

RED  BLUFF  OAM 

REFUGIO 

RENDHAM 

RICARDO 
RICHARDS 
RICHARDSON 
RICHLAND  SPRINGS 
RICHMOND 

RILEY  BEN  RANCH 

RINGGOLO 

RIO  GRANDE  CITY  2  ESE 

RIOMEOINA  2  N 

RISING  STAR 

RIVERSIDE 
ROANOKE 
ROBERT  LEE 

ROBSTOWN 
ROBY 

ROCKLAND  1  N 
ROCK  PORT 
ROCKSPRINGS 
ROCKWALL  3  WSW 
ROOSEVELT 

ROSCOE 
ROSENBERG 
ROSS 
ROSSER 
ROT  All 

RUNGE 

RUSK 

RUST  CIRCLE  BAR  RANCH 

SABINAL 

SALT    FLAT    CAA    AP 

SAN    ANGELO    OAM 
SAN    ANGELO    WB    AP 
SAN    ANTONIO    WB    AP 
SAN    BENITO 
SAN    -ARCOS 

".ABA 
SANDER 

SANDY 
SAMCR 

SARJTA     7    £ 

SCHULENBURG 
SEALY 

ttaum 

SEMINOLE 

■ 

SHAMROCK 

*900 
SILVCRTON 

■•    5    SC 

I0CU 

nut 

tTAMrQAD    1 
Slf»M|i*tfU     ' 

1    MM 

■ 


5.10 
2.97 
8.44 
4.46 
5.2 

3.51 
.SB 

1.16 
•  40 

2.52 

2.64 
9.2 

8.83 
3.29 


Day  of  month 


.23 

.02       .40 

.45       .05 


1. 

2.57 
3.13 
.47 
3.72 

2.05 

1.92 


6.71 

1.66 
2.26 

•  74 
3.53 

.97 

6.19 
2.66 
.38 
1.79 


9       10       11       12 


.02     1.20 
.40       .0 


13  I    14       15       16      17       18 


9,24 
5.32 
3.21 


3.15 

40    1.02 
1.69 


19      20      21 


.21     U26 
1.04 

1.55 
.01       .77 


.22    1*50 

1.39 

.13    1.3 


22      23      24      25      26  I   27 


28  !   29      30      31 


1.00 


.36       T 
.66 
2.21 


3 

10 

3 

33 

6 

17 

0 

ro 

k 

■« 

it 

2 

■  i 

2 

5  0 

3 

10 

01 

1 

".v 

1 

5*. 

.-,'. 

1 

■  M 

/ 

iM 

* 

.'.: 

1.66 
.19 


1.17 
.05      .95 
.20    1.61 

1.15 


1.25 
1.09 


1.65 
6.2. 

l.«) 


1,11 
t.tl 


..It 


.73      .05 
.07      .03 


1.75 
.0*       .'•O 


.20 
1.71      T 


.03    1.07 

.to    2.10 

1.  IB 


1.2* 
.09 
.05    1.48 


•  11 

2 

75 
A4 

.06 

•  09 

2 

•  70 

•  02 

1.10 

.03 

I 

..'  i 

.no 

.hi 

.27 

.42 

.10 

.00 

•  06 

.16 

■  51 

•  23 

.0! 

•  90 

•  23 

(.40 

.4  1 

.09 

•  80 

1.25 

.  LI 

.13 

./■• 

1  .08 

.  >■, 

.73 

DAILY  PRECIPITATION 


Table  3— Continued 


TERRELL 
TESCO 

TEXARKANA  DAM 
THORNTON 
THREE  RIVERS 

M  ROCK.  MORTON 

THURBER 

TOMBALL 

TOYAH 

TRENT 

TRENTON 

TRICKHAM 
TRINIDAO  1  SW 
TROY 

TRUST 

JULIA 

TYLER  4  NE 

UM8ARGER 

UVALDE 

valentine  10  ws* 

valley  junct ion 
Valley  view 

VAN  HORN 
l/ANCOURT 
VEGA 

VENUS 

VERNON 

VICTORIA    MB    AP 

VOSS 

WACO    WB    AP 

VAELDER    7    SSW 

WALLER    2    SSW 

IARREN 

IASHINGTON    STATE    PARK 

*ATER    VALLEY 

(ATER    VALLEY    11    ENE 

IAXAHACHIE 

(EATHERFORD 

IE8B 

(ELLINGTON 

it  SLA  CO    2    E 

il  HART  ON 

IIHITNEY    DAM 

"H1TSETT 

MCHITA    FALLS    WB    AP 

MCHITA    VALLEY    FARM    29 
I'lLLlAM    HARRIS    RESVR 
1  ILLS    POINT 

ILSON    RANCH 

INCHELL    2    WNW 

I  INK    CAA    AP 
INNSBORO 

INTER    HAVEN    ExP    STA 
INTERS 
DLFE   CITY 

O0DS8ORO 


TEXAS 
MARCH    1957 


5.30 
2*06 
7.91 
1.21 
5.5 

5.50 
7.54 
6.79 
4.57 


2.01 

3.56 

9.33 
2.41 
1.84 
2.36 

2.73 
9.48 
5.20 
2.87 
2.46 


10       11       12 


Day  of  month 


13       14       15 


16    ;    17       18 


.10    2.40 
T  1.11 


1.33 

•74    1.84 
2.10      .1 

.05    1.3 


19      20      21      22      23      24      25      26      27      28  I  29  I   30  I    31 


.12    1.08 

■  95 

.26    1.21 


.13 


1.11 

1.30 

.46       .5 
2.69       .4 

.87 
1.94       T 


1 70 


1.70 
1.09 

1.10 


1.56 
.03  1.11 
1.20 


1.01 
1.06 


1.70 
1.87 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
MARCH    19S7 


Table  5 


29      30      31 


70 

65 

66 

1 

54 

51 

42 

5 

75 

68 

66 

7 

45 

55 

31 

5 

74 

72 

78 

2 

54 

ST 

53 

S 

fable  5  -  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


:anvon 

:arrizo  springs 

ARTHAGE 

ENTER 

ENTERVJLLE 

HILDRESS    CAA    AP 

HISOS    BASIN 

LARENDON 

LARKSVILLE    2    E 

LEBURNE 

OLEMAN 

3LLEGE    STATION    7    SW 

XLEGE    STATION    CAA    AP 

JLORADO    CITY 

)NROE 

3RPUS  CHRIST  I 

JRPUS  CHRIST  I  WB  AP 

IRS  KAN  A 

ITULLA  CAA  AP 

IOCKETT 

OSBYTON 

YSTAl  CITY 

ERO  3  NW 

LHART  CAA  AP 

LLAS  WB  AP 

NEVANG 

L  RIO  WB  AP 

NISON  DAM 

NTON 

NTON  EXP  STATION 

ALVILLE  2  W 

-LEY 

iLIN 

IAS 

LE  PASS 
iTLANO 

N  1 

CAMPO 

PASO  WB  AP 


TEXAS 
MARCH  1957 


Day  Of  Month 


61   60 
69   55 


73   71   75 


63   51   58 


70   69 
50   46 


62   46 
37   36 


65   68   49 


66  75  73 

41  55  48 

72  75  76 

41  43  46 

71  77  75 

63  67  60 

76  80  78 

58  63  55 

65  67  67 


55   61   54 


68   69   73 


60   62   63 
35   36   40 


53   63   57 


70   56   58 


48   55   56 


75   82   73 
53   62   51 


69   80   72 


57   57   57 
46   50   39 


56   58   58 


70   55 
51   37 


37   29 
58   66 


54   46 
35   34 


59   53   51 
41   45   38 


67   64   59 


71 

60 

52 

44 

67 

63 

49 

41 

58 

70 

53 

53 

71 

74 

56 

62 

52   58   54 


63   68   53 


66   55   59 


66   74 
34   46 


35   45 
21   22 


51   46 
36   22 


50   67 
30   27 


39   45 
62   67 


27   37   31 


66   67   70 


73   67 
54   50 


39   35 

78   72 


30   25   29 


71   70   69 


51   52   49 


65   60   56 


33   30   29 


77   79   73 


68   69   57 


52   58   73 


70   77 
30   40 


64   54   59 

39   32   34 


59   67   75 


34  25  25 

63  75  85 

46  40  52 

56  50  55 

37  26  26 


86   8 
63   62 


76   72 
58   54 


67   73 
44   41 


79   66 

44   36 


54   55   50 


80   68 
58   40 


79   78 
50   41 


77   71 
5  8   42 


58   63 
36   31 


72   65 
53   45 


79   55 
35   29 


39 
22 

53 

21 

67 
24 

70 
46 

74 
41 

80 
50 

60 
43 

55 
34 

62 
35 

38 
20 

59 
26 

64 
33 

46 
31 

56 

27 

67 
35 

60   60   73 


50   65 
25   36 


74 
48 

72 

44 

80 
55 

76 

46 

77 
52 

73 
53 

79 
59 

74 
60 

B] 

59 

74 
51 

78 
61 

75 
59 

79 
69 

71 
64 

81 
65 

73 
60 

78 

77 

16   17   18 


90 

67   61 


71   73   74 


33   36   38 


84   87   79 
65   62   59 


77   79   74 
55   57   45 


76   76   74 
58   68   60 


82   80 
55   58 


74   72 
53   46 


71 
42 

70   70 
37 


45 

66 

26 

36 

52 

64 

24 

33 

50 

70 

24 

40 

63 

73 

38 

39 

50 

60 

26 

27 

40 

56 

23 

27 

66 

77 

43 

43 

55 

62 

26 

30 

75 

78 

27 

36 

61 

75 

35 

46 

80 

78 

41 

49 

49   65   61 


68   75   77 


77   65 
35   35 


86   85 
58   57 


68   66   70 


75   73   64 


80   68 
50   32 


75   73   69 
56   52   43 


72   78   75 
56   57   49 


74   79   66 
62   66   59 


75   80   66 
54   63   57 


73   73   64 
51   52   37 


88   86   65 
55   60   53 


73   79   58 
38   36   31 


76   76   76 
51   51   52 


72   51   66 
36   27   26 


72   64   65 
52   45   37 


76   79   68 
55   56   54 


86   77   68 
55   57   45 


73   63   62 
43   48   36 


77   76   57 
49   51   44 


72   70   61 

44   50   30 


72   70   65 
56   56   40 


77   86   86 
55   56   52 


73   80   63 
48   49   35 


74   73   50 
39   27   29 


75   73   71 
26   50   35 


67   70   84 
59   66   58 


73   68   75 
54   56   59 


69   75   66 
38   45   56 


71   71   72 
41   43   45 


71   69   70 
44   58   51 


70   75   67 
42   48   40 


72   71   69 
44   55   56 


76   77   75 
47   59   52 


74   69 
48   58 


74   82   80 


70   76   66 


91   73   84 
60   63   52 


71   69   73 


85   90 
56   60 


67   73 
52   47 


76   71 
48   55 


5  3   49   57 
39   43   41 


70   67   69 
50   48   46 


65   56   45 
34   34   40 


67   63 
43   52 


70   62   70 
42   50   49 


62   52 
37   36 


70   71 
45   37 


57   61 

38   34 


68   64 
40   42 


72   71 
39   56 


70   79 
61   69 


73   79 
58   67 


64   72   68 


72   82 
59   68' 


67   75   66 


62   72 
32   37 


75  70  60 

37  45  32 

68  64  64 

50  56  50 

72  74  82 

53  66  69 

63  84  88 
57  59  55 

65  61  64 

39  50  49 

65  68  68 

47  50  53 

65  64  63 

42  54  52 

74  66  70 

45  59  54 

64  71  82 
52  58  61 

64  71  73 

40  46  51 

72  76  70 
32  41  29 

70  65  85 

51  58  59 

63  72  75 

38  52  46 

78  81  79 

50  60  56 

73  75  84 

52  63  65 

73  70  71 


66   68   62 


69   62   58 


62   59   54 

74   72   66 
47   47   53 


55 
37 

52 

34 

83 
65 

83 
51 

74 
57 

79 
58 

46 
31 

53 
28 

61 
47 

60 

47 

72 
64 

77 
59 

83 
57 

81 
50 

57 
45 

55 
46 

56 
48 

60 
46 

56 

54 

37   47   46 


68   65   70 
45   53   50 


91   72   82 


60 

55 

65 

55 

45 

46 

61 

40 

31 

33 

92   71   86 
59   60   53 


68   60   55 
41   46   39 


70   60   75 
43   50   43 


82   75   78 


68   61   66 


75   78   74 
48   50   46 


80   78   68 
65   62   54 


60   .58   49 

65   70   69 
42   42   41 


57   55   51 
73   78   72 


33   33   27 


89   74   64 
49   60   49 


80   83   73 


34   26   25 
67   65   48 


78   73   73 
58   61   46 


64   63   45 


58   68   63 


38   52   40 


81   89   72 
55   58   51 


67   76   62 


35   33   25 


65   92   70 


65   77   60 


82   72   48 


82   76   64 
54   60   45 


65   48   55 
41   36   33 


70   80 
38   55 


56   74 
41   36 


53   65 
36   43 


58   56 
29   39 


70   70 
38   49 


46   59 
37   36 


50   60   60 


76   65 
31   42 


65   76 
33   45 


75   75 
33   42 


57   68 
33   3 


68   74 
49   66 


71   72 

40   47 


65   72 
42   51 


75   64 
43   52 


75   74 
47   52 


69   70 
43   49 


71 

66 

37 

52 

75 

71 

38 

53 

52 

46 

57 

40 

33 

33 

70 

61 

63 

47 

42 

57 

57 

54 

61 

37 

34 

34 

35 

51 

63 

29 

25 

29 

69 

80 

6  3 

46 

38 

57 

63 

67 

71 

44 

37 

39 

45 

57 

52 

30 

26 

32 

47 

59 

66 

3  8 

33 

43 

64   68   77 
43   40   52 


68 

78 

77 

44 

41 

57 

45 

52 

53 

38 

35 

38 

48 

47 

56 

40 

33 

43 

70   71 
43   52 


72   80 
45   55 


61   73 
45   48 


69   73 
51   56 


63   68 
40   40 


76   74 
43   55 


65   70 
43   44 


73   72 
44   55 


58   72 
40   42 


65   62   48   51 


69   67 
45   53 


73   73 
49   58 


67   68 
39   48 


59   63   74   71 


30 

40 

56 

70 

34 

38 

69 

80 

42 

44 

54 

63 

29 

35 

43 

53 

27 

29 

70 

82 

41 

41 

54 

63 

27 

35 

76 

75 

27 

38 

69 

78 

40 

51 

72 

73 

35 

53 

66   65 

38   47 


81   68   73   72 


56   65   68   63 


65 

60 

35 

36 

77 

75 

48 

46 

65 

72 

39 

45 

77 

74 

39 

51 

72 

73 

45 

55 

76 

73 

55 

55 

60  .  2 
36.7 


67.9 
45.5 


59.2 
33.6 


63.2 
40.6 


67.1 
44.5 


70.1 
44.7 


69.2 
46.3 


70.2 
47.2 


73.5 
61.1 


75.6 
57.2 


64.5 
42.0 


76.5 
54.8 


67.6 
42.8 


78.1 
53.6 


72.6 
46.7 


55.8 
31.8 


62.9 
44.5 


72.3 
53.8 


76.2 
52.0 


59.8 
41.9 


62.8 
43.8 


66.1 
46.1 


77.1 
51.5 


65.2 
41.2 


55.5 
31.2 


78.5 
50.8 


65.0 
40.1 


72.7 
42.6 


73.4 
52.5 


See   reference   notes   folloelng   Station    Index. 


DAILY  TEMPERATURES 
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Table  5  •  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


JUNCTION 

JUNCTION  CAA  AP 

KARNACK 

KAUFMAN 

KENEDY 

KERRVILLE 

KIN6SVILLE 

KIRBYVILLE  FOREST 

KNOX  CITY 

LA  PRYOR 


TEXAS 
MARCH  1957 


Day  Oi  Month 


76   82 

46   59 


69   6S 
37   38 


6*.   67 
39   47 


73   79 
41   49 


71   71 
35   49 


57 

61 

75 

72 

39 

43 

67 

62 

37 

45 

79 

80 

56 

63 

76 

68 

55 

43 

67 

65 

40 

43 

60 

65 

42 

46 

65 

69 

39 

42 

68 

65 

33 

38 

82 

85 

61 

65 

63 

66 

39 

41 

66 

66 

36 

38 

72  68  72 

43  41  44 

72  65  71 

41  40  40 

55  56  54 

46  50  40 

57  58  47 

47  47  37 

59  79  73 


78  79  81 

51  59  51 

67  70  59 
51  51  37 

63  57  51 

45  41  35 

78  79  74 

45  46  47 

63  68  70 

44  49  47 

68  63  62 
49  40  42 

58  62  52 


11   12 


79 
38   61 


58   71 
32   31 


52   51   68 


35   24   26 


MAX 

MIN 

73 
40 

69 
45 

80 
52 

MAX 

MIN 

64 

40 

69 

40 

59 

47 

MAX 

MIN 

63 

37 

65 

41 

66 
43 

65   61 
35   38 


56   52 
45   36 


76   60 
45   36 


70   56 

34   28 

76   72 


55   51   59 


69   67 
55   40 


53   57   53 


62   51   57 


62   63   66 


79   72 
36   48 


67   73 
45   43 


67   62 
52   38 


60   58   57 


73   79   85 
45   38   49 


70   81 
32   41 


56   55 
29   28 


30  28  31 

51  59  75 

25  26  29 

56  50  61 

34  27  27 

68  79  88 

51  45  54 

48  45 


66   54   60 


50   46 
37   25 


23   24   24 


14    15 


43   60   54 


80 

85 

68 

51 

68 

59 

71 

76 

80 

46 

54 

40 

66   70   60 


75   65 
50   50 


77  75 

51  39 

85  87 

59  59 


3G 


77   81   69 


74   68 
53   46 


75 

63 

46 

47 

57 

56 

47 

36 

58 

43 

35 

36 

56 

42 

33 

26 

61 

59 

44 

35 

75 

67 

49 

44 

69 

58 

42 

34 

76 

64 

58   52   57 


58   52 

36   31 


77   79 
57   48 


69   68 
48   33 


76   68 
5  8   40 


72   62 
50   36 


7  7   80 
60   52 


79   70 
52   39 


86   80 
63   60 


82   76 
53   51 


77   65 

43   33 


68   72 

44   40 


82   62 
44   33 


76   58 
48   38 


78   66 
54   32 


76   77   74 


77   75 
56   53 


75   68 
32   37 


67   70 
43   47 


72   81 
48   57 


50 

45 

66 
34 

69 
36 

75 
45 

56 

37 

56 

45 

54 
39 

66 

44 

61 
45 

62 

38 

51 
36 

69 
57 

67 
45 

80 

57 

87 
51 

57   73 
23   26 


51   59 
36   24 


58  50  54 
32  26  30 

59  53  64 
36  31  31 

63  82  81 

28  32  37 

52  56  75 

32  27  40 

56  50  53 
39  24  31 

57  70  71 


62   58   68 


63   80   79 


59  55 

79  81 

54  49 

77  75 

47  54 

78   68  72 

49   46  39 

77  65  72 

49  44  35 

78  71  68 

50  57  54 

72   77  80 

47  58  58 

68   76  77 

42   50  44 

72   78  83 

48  57  58 

78   65  72 

45   42  37 

77   76  72 

50   56  51 


87   89   69 


72   62 
53   39 


72   8  3   8  7 
5  5   62   4  5 


55   52   45 


73   72 
38   56 


64   75   80 
52   59   59 


66   70 
49   56 


56   70   68 


77   73 
44   46 


74   83   69 


57   66   59 


72   69 
42   47 


65   75 
42   55 


59   64 
43   53 


67   81 
37   41 


63   73 
32   50 


72   75 
59   66 


62   65 
42   50 


21   22 


77   77 
50   53 


68   76 
51   50 


70   69 
46   51 


89   73 
50   66 


85   67 

49   50 


88   84 
64   61 


83   76 
53   55 


62   57 

40   46 


23  24 


69   61 

46   44 


72   60 
42   46 


62   55   53 


79  64 

40  42 

74  63 

44  44 


71 
33 

63 
27 

72 
41 

80 
52 

80 
56 

81 
52 

72 
50 

75 
58 

73 
54 

65 
3d 

64 
39 

71 
46 

77 
32 

58 
28 

65 
29 

64 
32 

78 
56 

76 
45 

70 
47 

72 

51 

83 
52 

68 
46 

65 

44 

73 
55 

77 
47 

70 
39 

67 
47 

74 
57 

61   64  | 
34   29 


56   63 
34   31 


76   67 
53   45 


76 

74 

50 

47 

80 

77 

57 

49 

81 

67 

49 

38 

76 

73 

68 

60 

82 

77 

71 

61 

77 

77 

47 

43 

75   69   74 


76   72 

56   45 


63   69 
53   35 


79   64 
55   33 


80   58 
39   38 


79   74 
62   55 


72   78 
35   33 


72   75   66 


76   64   74 
44   57   55 

68   72   74 


66  73 

42  49 

67  74 
45  54 

76  75 

35  45 

70  69 

45  49 

65  73 
45 

79  79 

52  61 

63  72 

40  47 

70  75 

54  66 


61   70   6  5 


73   77 
54   59 


80   83 
62   67 


64   60 
42   43 


53   53   66 


85   76 
56   60 


69   66   57 


69   60 
36   38 


84   77 

51   49 


80   67   74 


72   70 
45   52 


54   53 
38   39 


74   66 
49   55 


55   55 
74   72 


79  54 

30  41 

68  48 

43  38 

71  64 

58  44 

62  70 

50 

88  75 

63  49 


87   77 
66   4-2 


78   70 

60   56 


67   45 

40 

70 


25   26 


45 


56   52 

29   29 


76   56 

42 


65   52 
42   40 


76   39 
34   31 


81   64 
45   42 


76   70 
57   53 


65   75 
38   29 


62   73 
39   29 


54   56 
44   40 


49   45 
41   32 


65   69 
46   39 


50   64 
38   29 


73   80 
46   42 


54   60 
37   28 


63   75 
27   35 


50   55 
34   31 


45   49 
38   28 


29   30   31 


76   70   77 
37   55   52 


75   69   75 
37   55   51 


68   72   73 
37   42   58 


65   68   69 
42   46   49 


60   69   72 
41   46   57 


67   71   61 
35   46   50 


74   73   92 
47   53   63 


73   74   76 
41   47   56 


74   69   68 
44   54   52 


65 

65 

46 

40 

68 

34 

30 

30 

79 

75 

59 

49 

70 

70 

44 

44 

67 

42 

30 

30 

80 

73 

53 

45 

84 

65 

55 

44 

72 

71 

40 

44 

40   5  7 
32   27 


50   68 
42   31 


46   47 
41   34 


56   70 
28   28 


62   61 

45   38 


61   45 
42   39 


38   51 
31   29 


60   56 

46   35 


50   54 
43   32 


80   69 
51   51 


68   65 
43   45 


70   70   57 


74   73   77 


66   55 
37   39 


73   73 
62   64 


80   80 
65   69 


67 

59 

52 

68 

33 

28 

32 

28 

46 

35 

50 

66 

31 

28 

32 

27 

73 

58 

52 

63 

52 

45 

39 

35 

82 

71 

68 

64 

56 

46 

42 

38 

78 

73 

51 

46 

54 

<.4 

46 

32 

84 

68 

54 

63 

52 

45 

45 

55 

55 

50 

62 

74 

33 

28 

32 

26 

76 

59 

55 

6? 

49 

40 

39 

32 

75   76 
39   57 


60   69 
34   37 


49   63 
35   40 


61   67 
28   32 


76   63 
43   35 


75   75 
54   49 


67   63 
37   37 


70   72 
29   36 


75   60 
55   43 


75   73 
51   41 


68   60 
48   54 


70   66 
39   54 


74   91 
60   65 


68   66 
44   54 


76   75 
40   42 


71   71 
51   62 


80   55 
52   43 


63   45 
37   33 


74   69 
65   47 


91   80   72 


62   75 
40   31 


39   52 
34   29 


64   67 
46   41 


70   63 
44   44 


57   67 
30   34 


74   62 
45   45 


77   68 
43   38 


72   66 
46   45 


66   76 
29   36 


65   75 
30   37 


66   73 
48   42 


77   69 
47   42 


68   68 
49   52 


76   75 
39   40 


70   71 
52   55 


73   65 
47   52 


75   70 
50   43 


74   70 
52   43 


71   75 
49   55 


67   69 

44   56 


75.4 
45.8 


72.3 
44.1 


66.5 
44.9 


62.4 
42.3 


75.0 
51.6 


70.2 
42.6 


81.4 
56.9 


72.5 
46.7 


65.9 
41.6 


69.7 
42.7 


68.0 
41.0 


59.0 
41.7 


68.2 
37.0 


67.5 
41.5 


81.3 
58.1 


61.5 

42.4 


65.6 
36.6 


71.1 

50.7 


63.3 

44.0 


65   68 
40   42 


79   65 

46   40 


70   75 
33   39 


65   70 
44   52 


71   67 
43   54 


78   75 
40   46 


72   64 
45   47 


67   74 
40   35 


56   68 
34   39 


69   70 
56   46 


72   67 

49   54 


69   69 

54   51 


75   71 

49   47 


75   74 
56   60 


83 

82 

44 

65 

79 

75 

38 

43 

71 

73 

77 

90 

80 

9 

53 

48 

56 

67 

58 

4 

69 

71 

76 

78 

73 

8 

34 

47 

51 

51 

46 

1 

62.8 
32.9 


68.7 
46.8 


69.9 
45.4 


65.3 

44.0 


66.3 
36.5 


62.7 
36.4 


68.5 
45.6 


71.0 
48.6 


66.2 
42.7 


71.0 
46.9 


69.9 
38.8 


68.1 

44.4 


65.5 
44.2 


72.7 
46.5 


61.3 
38.8 


71.9 
55.2 


See   reference   not. 


Table  5  -  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
MARCH  1957 


MC  COOK 
MC  KINNEY 


MEMPHIS 

MEXIA 

MIAMI 

MIDLAND  Wb  AP 

MIDLAND  4  ENE 

MINERAL  WELLS  CAA  AP 

MISSION 

MONTAGUE 

MOUNT  LOCKE 

MT  PLEASANT 

MULESHOE  1 

MUNDAY 

NACOGDOCHES 

NEW  BRAUNFELS 

NEW  GULF 

NIXON 

OLNEY 

OZONA 

PAOUCAH 

PALACIOS  CAA  AP 

PALESTINE 

PAMPA 

PANTHER  JUNCTION 

PARIS 

pasa:. 

PL* 

Pl». 


Day    01  Month 


67     62 

35       44 


30       37       32 


69       72       75 


68       64       63 


80       62 
49       63 


65       69       63 


35       39 
63       62 


66      60 
37       46 


53       50 

43        35 


48       3 
33        30 


60       61 
34       35 


57      48 
43        36 


85       80 
54       52 


42        36 
52       56 


55      52 
45       35 


50       54 
26      26 


58      48 

41       35 


46       52       66 


72       75       75 


75       78 
46       58 


67       67       62 


76        77       68 


66       57 
50       34 


76       69 
50       45 


73       70 
55       42 


71       68 
49       45 


61        50 
43       37 


33      33 

10       13 


56       77 
26       33 


60       77 
26      32 


46       59 

31       27 


41       53 
26       24 


40       58 
24       24 


47      62 
2b       26 


60       55 
36       24 


65       62 
40       32 


79       73 
57       42 


62       82       68 


78       77 
53       54 


79        70       74 


69       64 
53       34 


82       59 
42       30 


17        18 


80       85       92 
60       69       69 


65       63       63 


74       75 
50       38 


85       92 
68      61 


68       70 
43       43 


56      42 
37       33 


63      67 
)S       )6 


75       71 

45         4'/ 


63      62 

3  7      40 


66      62 


68       74 
50       52 


16        '5 
46       50 


..4  6   ' 


66       72 


51       48      45 


61       67 

47       50 


32       32 
64       68 


61      52 

45      43 


77       70 
■//      52 


19      29 


68  6S 
M  " 
67       00 


62       63        74 


44       58 
30      26 


25       25 
52       58 


56       50 
36      27 


33       53 
19       19 


77 
48 

77 
48 

75 
39 

69 
38 

75 
51 

73 
38 

78 
47 

72 
58 

85 
62 

80 
58 

77 
49 

76 
60 

81 
62 

79 

58 

74 

72 

78      50 
34      27 


63      65 
41       39 


63      62 
42       33 


73      60 
47      36 


63      63 
38      32 


72       77      65 


75      63 
31       30 


19        20 


23     24 


51 

44 

50 

33 

21 

25 

68 

55 

Ml 

4U 

>•> 

36 

72 

64 

n  J 

;<} 

35 

40 

69 

69 

70 

40 

i) 

16 

48 

61 

77 

// 

i  ' 

12 

17 

57 

n 

24 

24 

a 

I,       61        <; 


I 


42      '.  / 


77       75 
49       44 


75       73 
67       59 


76        76 
57       57 


69       73 
51        44 


74        79 
51        47 


78        77 
67       61 


86       76 

50      4  1 


(8       85 
49       66 


72       75       67 
47       43       39 


45       36 


73       72 
60      60 


I 


ri        In 


It     f) 


Fl        r 

i 


It.       In       li. 


74       64 
45       30 


81       78 
49       43 


79       70 
54       46 


79       82 
56      53 


76       66 
57       48 


80       73 
47       34 


77       68 
58       55 


65       74 
29       40 


65       69       67 
43       50       55 


61       69       76 


75  77  75 

43  59  45 

67  74  65 
45  56  49 

68  80  86 
60  61  70 

65  65  62 

44  54  47 

68  60  62 

43  45  45 

64  68  60 

36  47  50 


73       84       77 


71        77       65 
39       41        55 


70       80 
56       60 


71        71 
53       56 


82       89 
61       61 


75       84 
43       57 


71       73 
54      64 


60       60 

40       47 


59       59 
32       36 


72  69 

45  44 

64  54 

41  49 

93  81 

63  63 

60  56 

37  46 

67  56 

41  41 

63  65 


75       69 
56       41 


79      70 
59       40 


74       74      62 
45      46      33 


82       75 
63       47 


49  49 

50  35 


35       35 


71       45 
38      34 


63       46 

45       40 


25     26      27 


28      29 


75       84       84 


45       54       63 
39       33 


76       73 


60       69 
36       33 


55       64 
38 


79      81 

54       5) 


70       80 
51       51 


4  3       3  3       2  9 


78       58 
14        it 


6  7       74        »5 
59       60       55 


V.       V;       V, 


6  ]      47 


5  7      6  7       50 


66       74 
44       49 


76      74 
41       51 


63       67 
34       45 


70       70 
54       56 


71       80 
38      41 


75       66 
52       50 


63       73 

u        4  1 


64        74 
78       35 


67       72 
53       53 


72       68 

',..  1,1, 


76       Bl 
6  7       70 


70       70 
55       65 


65       72 


70       76 

62       i.i. 


55      55 


40       47       47 


67       59 
36       38 


61       56 
39      45 


73       76 

45      45 


77      73 
54       56 


84       77       80 
56      64       53 


65       50 
38      43 


60  59  58 

74  70  62 
46  50  52 

57  42  52 

34  34  36 

76  73  70 

56  53  44 

65  62  56 

38  39  44 

75  77  69 
59  59  59 

82  78  71 

50  48  52 

74  75  73 


70       61 
44       40 


69       56 
35       35 


79       73 
60       60 


76      69 
59       it 


70       70       66 


83       72 
60       60 


76       70 
62       62 


S3       72       74 


59       76 

34      34 


60       76       74 
33       33       46 


50       59       54 
35      32       41 


67       70 

33      44      53 


76      91 
57       65 


68       66 
48       57 


76       65 
42       46 


69       66 
50       52 


74       58 
45      40 

76       75 


61  49 

61  53 

51  37 

59  40 

24  18 

70  70 

45  43 

65  36 

29  26 


43  '    54 
34      28 


45       55 
39       36 


52       69 
30       32 


54      61       55 
38      28 


36      34       35 


66       72 
32       40 


78       76 
56       50 


64       67 
52       53 


71        75 
48       60 


82.9 
57.3 


62.0 
42.7 


60.2 
36.3 


64.9 
45.1 


55.3 

32.4 


68.6 
42.2 


71.4 
43.1 


63.6 
42.9 


81.0 
55.4 


83       69 
57      46 


79      68 
62       52 


67       61       42 
37       38       31 

77 


75       65 
54      46 


71       75      72 


64      64 
42       39 


67       67 

51       55 


62       67 

40       40 


72       74 
43       51 


78       72 
45       36 


67      68 
53       52 


73       70 
41       49 


67       78 
53       53 


73       74 
53       60 


67       72       78 
43       37      52 


52       58      57 
37      27      42 


72       69       70 


53       50 
65       67 


60.9 
42.0 


60.2 
36.8 


63.1 

40.5 


62.0 
32.9 


65.6 
41.2 


69.5 

41.3 


75.4 
50.5 


72. J 
51.1 


74.3 
51.3 


64.2 
39.4 


37  32 

28  28 

78  54 

43  34 

65  66 

41  39 

76  74 


76      55 
39       37 


66       37 
31       27 


72       74 
58       52 


75      61 
58       49 


61 

n 

70 

55 

83 

74 

99 

4  7 

76 

75 

92 

4  6 

69 

47 

47 

IV 

61 

i.: 

1.  1 

47 

II, 

61 

'.  1 

52       60 
35       28 


65      66 
45      41 


52       50 
44       34 


61       75 
35       38 


47      45 
38       35 


65      61 

43       40 


56      64 
36      30 


67       72 
41       47 


34       47 
27      26 


62       59 

Hi       '..' 


61       65 

44       39 


79       77 
49       52 


63      67 
45       42 


65       66 

■,11 


54       62 

.40       35 


70       76 
45       38 


68       76       73       66 
34      44       52       47 


66       69       72       73 
52       46       56       60 


52 
29 


62       71        51 


72       81       80       76 
42      47      52      55 


55       63       67       71 
35       36       42       50 


59       70 
50       50 


73       80       84 
33       44       47       50 


5  7       60        72 


59       66       76       74 
32      39      51      42 


65.4 

40.0 


70.6 
53.5 


66.6 
45.5 


52.7 
32.1 


74.2 
46.5 


60.9 
39.2 


70.9 
52.2 


74.0 
42.2 


72.0 
49.2 


65.8 
36.8 


57       77       78       74 
29       29       36       39 


70      62      70      70 
55       52       54       61 


70 
48 

79 
68 

Ml 

45 

66 

'■I 

51 
40 

00 

4  I 

74 


62       70      69       75 
54       47       56 


75       72        78       69 
56      55      59      68 


57      63 
46       46 


97      67 
52       52 


66       71       69      66 
39      47       92       97 


i,',      61      55      92 


62.4 
32.7 


68. 1 

52.7 


69.7 
91.6 


18.6 
62.9 


12.  J 
91.9 


70.2 
59.7 


66.1 
43.9 


16.0 
52.7 


72.4 
44.9 


«*.   imtMmt   W%M  I", I" 


Table  5  -  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 


PRESIDIO 

OUANAH    5    SE 

RANGER  PUMP  STATION 

RAYMONDVILLE 

RED  BLUFF  DAM 

RIO  GRANDE  CITY  2  ESE 

RISING  STAR 

ROBSTOWN 

ROCKSPRINGS 

ROSCOE 

ROSENBERG 

RUSK 

salt  flat  caa  ap 
san  angelo  dam 
san  angelo  wb  ap 
san  antonio  wb  ap 
san  benito 


SEGUIN 

SEMINOLE 

SEYMOUR 

SHERMAN 

SMITHVILLE 

SNYDER 

SONORA 

SPEARMAN 

SPUR  1  UNW 

SPURGER  DAM  B 

STEPHENVILLE  3  NE 

STRATFORD 

SUGAR  LAND 

SULPHUR  SPRINGS 

TAHOKA 

TARPLEY  1  E 

TAYLOR 

TEMPLE 

TEXARKANA  DAM 

THROCKMORTON 


TEXAS 
MARCH  1957 


Day  Of  Month 


59   67   55 


80   82   89 
59   62   63 


73 

46   38 


83   89 
64   64 


65   68   74 


45   78   77 


48   42   44 


69   67   66 


40   56   51 


69   78   62 
45   55   50 


50   62   63 


75   78   74 
45   51   53 


74   78   74 
47   59   52 


65   69   68 

41   45   43 


68   67   57 


62   67   50 
40   41   45 


70   73   72 


66   68 
39   40 


74   80   73 
46   58   50 


58   58   43 


65   66   66 

36   43   44 


70   72   75 


64   68   62 


47   52   59 
62   68   50 


59   62   48 


87   84   82 
53   58   48 


68   64 
46   33 


90   88   82 
52   53   53 


62   67   55 


80   79   75 
52   56   51 


65   57   55 


63   67   69 


63   67   62 


42   60 
27   27 


MAX 

64 

62 

MIN 

40 

42 

MAX 

76 

78 

MIN 

44 

50 

MAX 

70 

70 

6*.   67   62 


61 

78 

51 

43 

69 

66 

51 

41 

72 

67 

48 

46 

61 

55 

33 

43 

65 

52 

42 

38 

51 

52 

44 

38 

78 

70 

51 

40 

65 

61 

39 

40 

66 

73 

39 

47 

43 

40 

32 

29 

59 

55 

25 

38 

65 

65 

65   77 
36   51 


63   82   73 
28   33   38 


91   70   82 
50   40   43 


54   40   60 
30   27   29 


76   62   70 


70   78 
29   37 


58   47   57 
36   21   39 


54   76 
30   36 


53   75   79 
33   29   39 


59   64   73 


77   56   63 
40   31   36 


60   60   72 


66   65   73 


23  28  36 

43  43  60 

29  23  25 

48  45  52 

32  26  30 

62  54  60 

39  32  34 

53  55  70 

28  27  27 

60  69  80 

31  34  40 

32  33  52 
10  22  30 

51 
21 


65   65 

20   31 


65 

65 

52 

38 

55 

51 

41 

32 

40 

40 

29 

30 

73 

67 

55 

41 

54 

51 

42 

36 

57 

55 

37 

38 

73 

75 

49 

41 

76 

62 

45 

40 

75 

59 

47 

44 

55 

57 

44 

43 

68 

53 

43 

39 

60   53   59 
42   30   33 


58   66 
29   29 


31   30   53 


45   52 
23   23 


5  7   70   70 
25   28   35 


67   75 
27   35 


56   53   60 


56   52   59 


30   26   27 


86  76  81 

55  43  40 

65  83  69 

36  50  35 

78  71  73 

56  54  41 

85  85  85 

68  72  62 


68   77   72 
38   51   40 


80   79   85 
66   68   60 


59   58   50 


56   68   60 


69   76   71 
39   47   56 


80   78   76 


77   75   75 
56   50   41 


62   64   55 

80   83   85 
56   60   62 


58   68   60 


62  66  59 

80  68  75 

52  42  39 

67  80  69 
31  54  3  5 

68  76  78 
42  59  46 


75   80   71 
41   47   38 


79   80   77 


62   77   64 


51   45   34 


69   75   72 
40   54   55 


40  43  49 

73  82  59 

48  41  27 

82  65  63 

47  40  32 

75  83  85 
55  64  60. 

79  75  69 

47  42  38 

78  87  90 

53  54  60 

76  80  62 
43  48  29 

74  79  85 
55  58  57 


77   64 
43   31 


77   78   77 


53   55   48 


62   72   82 
34   49   42 


70   75   66 
46   58   50 


70   77 
60   71 


77   77   78 
38   44   47 


70   75   83 
60   61   66 


72   70 
51   49 


56 

60 

73 

76 

52 

45 

77 

68 

60 

49 

76 

67 

53 

45 

72 

65 

36 

33 

63 

61 

35 

28 

75 

63 

51 

37 

72 

72 

53 

46 

61 

65 

42 

35 

79 

70 

51 

40 

74 

51 

29 

27 

80 

65 

38 

25 

69   77 
57   62 


72  69  84 

59  62  62 

74  77  73 

38  43  51 

74  73  75 

36  46  45 

67  74  81 

41  53  48 

71  80  79 

55  57  47 

69  79  87 
58  60  59 

70  79  81 
62  63  71 

69  69  79 

49  56  56 

73  68  85 

50  60  60 

72  80  87 
57  62  59 

74  78  76 


28   50   49 


64   66   57 
40   50   50 


62   72   72 
46   49   55 


69   83   83 


64   56 
36   40 


89   62 
68   69 


74   68 
52   46 


85   62 
59   62 


67   62 
48   43 


85   72 
61   63 


56   63 
39   39 


77   63 
43   42 


65   76 
35   46 


74   74   70 


66   75   75 
34   38   47 


77   72   73 
54   42   39 


72   79   79 


71   78   79 
46   59   56 


62   80   80 
48   51   49 


46   36   40 


37   26   26 


73   77   79 
56   55   51 


73   72   67 


44   5  3   3  6 


72 
29 

74   82   78 
40   57   45 

70   75   63 
46   48   53 

68   69   67 


25   38   30 


72   70   70 
52   62   62 


73   78 
61   58 


75   74 
45   49 


62   70 

45   45 


66   72 

49   45 


72   77 
50   46 


75   78 
58   52 


83   78 
66   64 


68   74 
53   54 


73   77 
61   58 


77   79 
60   55 


64   73 
42   41 


56   53 
36   43 


59   59 
41   45 


70   75 
53   57 


61   65 
41   40 


72   69   56 

57   36   35 


90   97   83 
58   60   47 


64   75 
42   44 


65   66   79 


71   84   87 


42 
35 

51 
25 

57 
33 

53 

37 

62 
29 

50 
3<J 

71 
47 

74 
46 

84 
61 

62 

35 

77 
32 

72 
50 

74 

45 

76 
42 

65 
43 

56 
37 

55 
29 

65 
33 

68 
48 

72 
44 

80 

54 

73 
47 

63 
34 

63 
34 

6a 

41 

73 
36 

64 
34 

72 
39 

77 
57 

77 

49 

72 
39 

68 
55 

78 
56 

71 
55 

70 
38 

67 
45 

73 

57 

43  51  53 

62  72  59 

37  43  49 

64  72  80 


76   75   77 


58   60   42 
29   35   34 


80   77 
52   60 


78   75 
49   52 


69   48 
42   29 


77   83 
45   45 


81   63 
49   42 


84   71 
52   51 


79   82 
51   55 


44   56   77 
32   36   29 


63   66 
43   39 


68   74 

39   46   49 


70   63 

42   53   55 


62   74   75 
48   55   64 


75   80   77 
4*   52   49 


70   76   83 
44   43   63 


65   69   62 
41   40   45 


62   74 

50   56   63 


60.5 
37.7 


63.7 
42.9 


80.2 
58.5 


72.3 
42.4 


83.1 
54.5 


64.5 
40.2 


76.8 
55.9 


81   75   68 
52   62   45 


85   82 
51   61 


73   68 
48   32 


59   70 
37   40 


67   67 
31 

63 


51   64   42 
34   30   27 


50 

67 

74 

72 

42 

38 

35 

35 

76 

67 

76 

79 

55 

53 

44 

54 

53 

62 

70 

59 

44 

42 

42 

40 

62 

41 

52 

62 

27 

34 

35 

29 

74 

71 

77 

S3 

59 

57 

53 

57 

62 

57 

61 

68 

40 

45 

39 

39 

54 

66 

66 

66 

42 

36 

45 

34 

76 

79 

65 

69 

51 

42 

43 

43 

67 

71 

75 

60 

50 

52 

46 

55 

65 

63 

73 

76 

46 

53 

47 

46 

65   65   58 


60   53 
43   34 


60   73 
28   28 


45   60 
39   32 


59   73 
35   31 


67   73 
43   37 


72   61 
48   49 


58   65 
42   34 


62   78 

41   49 


65   72 
40   37 


59   77 
29   31 


42   51 
35   24 


68   71 
43   35 


47 


53 


39 


70   73 
43   53 


70   73 
47   52 


76   75 
47   51 


67   73 

36   47 


72   75 
45   56 


67   66 
43   54 


61   70   57 


60   74   56 
40   43   36 


63   72 
36   32 


32   44   55 
2  8   2  7   34 


53   63 
30   22 


51   59 
30   36 


73   62 
40   39 


48   47 
40   36 


50   67 
32   29 


67   75 
41   32 


54   60 
47   37 


52   57 
44   33 


56   47 
42   39 


42   53 
38   29 


64   70 
49   47 


71   73 
45   54 


69   69 

42   54 


75   80 

40   50 


67   74 
30   44 


68.4 
42.6 


72.2 

52.4 


67.7 
43.6 


69.8 

40.0 


70.7 
43.3 


70.2 
44.8 


72.7 
51.1 


80.8 
56.9 


71.5 
47.9 


72.6 
51.4 


74.5 
51.1 


69.6 
39.2 


62.3 
36.5 


60.4 
41.7 


70.9 
47.2 


76 
54 


67.2 
38.3 


73   75 
53 


62   58 
36   39 


73   78 
33   48 


68   60 
38   48 


60   70 
45   52 


75   74 
39   52 


61   69 
41   45 


64   70 
41   42 


74.1 

45.7 


55.1 
32.5 


67.1 
36.2 


68.7 
46.6 


62.1 

40.1 


55.5 

30.4 


71.9 
51.1 


61.2 
39.0 


65.9 
38.7 


75.5 
46.4 


68.3 
46.3 


67.2 
46.0 


63.0 
42.1 


63.4 
40.0 


Sm  roforonco  notoa  following  station  Indox. 
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DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
KARCH    1967 


Table  5  -  Continued 


TULIA 
TYLER    4    NE 
UVALDE 


VERNON 

VICTORIA  KB  AP 

WACO  WB  AP 

WARREN 

WASHINGTON  STATE  PARK 

WAXAHACHIE 

WEATHERFORD 

WESLACO  2  E 

WHITNEY  DAM 

WICHITA  FALLS  WB  AP 

WILLIAM  HARRIS  RESVR 

WILLS  POINT 

WINK  CAA  AP 

WINTER  HAVEN  EXP  STA 

YOAKUM 


Day  Oi  Month 


67   66   63 


70  67   63 

46  46   45 

56  51   63 

36  39 

62  70 

40  46 

75  78   68 


50 

54 

56 

55 

51 

67 

76 

60 

74 

58 

44 

50 

49 

51 

44 

75 

79 

72 

68 

68 

38 

41 

52 

53 

49 

70 

71 

76 

54 

71 

36 

41 

52 

51 

49 

66 

70 

62 

65 

73 

39 

40 

48 

48 

48 

33   27   26 


77   71   71 


65   67 
39   41 


64   54   58 


73   76   76 
47   52   60 


57   67   52 


67   74   70 


78   82 
52   61 


79   78 
46   57 


75   76   67 
51   40   38 


54   58   51 


63   72 

48   50 


12       23   26 

52   47   54 
36   23   30 


77   65   69 


68   79   80 


22   24   30 
43   44   67 


55   62   75 


50   57   70 
35   29   37 


59   55 
46   40 


50   54   42 


66   60 
44   35 


46   49   46 


30   24   26 


54   50   57 
35   26   29 


40   53   65 
28   27   34 


66   52   57 


67   76   65 


69   79   76 


77   68   72 
52   43   39 


73   73   72 
42   36   36 


76   79   75 


78   73   68 


40   60   58 


67   78   75 


69   70   59 


52   47   40 


52   40   50 
33   22   30 


45   40   49 


66   65   70   71   71   61 
48   35   45   32   36   35 


65   75   65 


54   47   43 


85   87   60 


77   83   77 
59   67   60 


39   32   26 
72   76   67 


63   70 
46   39 


75   66   61 


53   55   55 


71   66   64 


47  60  56 

73  71  73 

55  55  42 

75  72  66 

45  56  39 


65   85   69 
55   65   60 


46   54   40 


50   41   34 

71   76   79 
56   56   52 


45   45   35 


68   87   67 
52   55   48 


74   7  7   70 
53   61   51 


80   69   68 
45   39   35 


37   50   56 


46   56   56 
74   71   75 


75   73   75 


72   77   83 


77   76   85 
45   52   57 


40   48   57 
65   70   67 


60   66   72 


63   70   69 


67   70   63 
42   56   44 


54   62   58 

63   63   62 

40   45   50 


76   78   79 


65  58   49 

33  35   34 

72  68   59 
44  49   47 

91  72   62 

57  59   49 

73  63   67 
51  44   46 

55  59   56 

32  31   30 

67  57   55 

38  44   45 

71  76   80 

59  59   58 

64  61   70 
46  52   52 

82  73   76 

52  56   54 

62  71   66 

51  51   55 

68  64   59 

43  45   50 

65  61   53 
40  40   47 

81  79   88 

61  70   61 

69  63   58 
45  46   51 

55  52   56 

36  46   41 

81  72   76 

57  60   54 

60  64   66 
50   50   50 

72  69   77 

52  52   51 


37   42   39 


68 

84 

91 

73 

83 

57 

65 

60 

59 

64 

74 

74 

87 

76 

76 

50 

64 

63 

57 

63 

73 

75 

72 

74 

70 

38 

46 

46 

45 

45 

60   65   38 
34   30   29 


67   71   70 


59   54   32 


83   74   64 
58   56   51 


72   68   53 


80   75   74 


74   60   70 


61   68   61 
38   40   40 


90   82   73 

59   70   50 


41  45  42 

65  56  46 

38  41  34 

70  79  71 


70   60   50 
43   50   45 


75   55   52 
55   39   39 


91   73   64 


79   83   76 
59   52   50 


27   28   28 


59   69   79 
44   36   40 


28   33   33 


52   54   60 
41   30   42 


66   68   76 


54   61   74 
39   33   46 


47   33   37 


60   58   63 


51   50   60 
42   31   35 


45   47   59 
34   30   33 


50   55   60 


46   53   50 
33   28   36 


45  40  48 

45  47  57 

39  34  40 

62  80  68 

35  36  45 


47   4.0   55 


55   65   76   69 
30   33   38   37 


71   64   69   70 


75   77   72 


65   66   65   62 

31   32   50   45 


60   69   64 


66   69   72   77 
50   45   54   56 


64   68   66   64 
44   40   53   55 


69   72   71   75 
51   41   48   62 


71   61   70   72 
47   41   43   53 


72   66   71   68 


56   61   69 


61   73   76   90 
60   49   50   66 


70   64   67   65 
42   38   45   53 


64   71   62   68 


75   52   69   72 


72   60   62   73 
37   40   49   53 


73   74   73   86 
47   47   54   61 


71   77   71   71 
39   52   42 


57   64   75 
25   27   43 


60. 

3 

32. 

4 

64. 

5 

63. 

1 

76. 

3 

48. 

1 

69 

2 

43 

2 

60 

4 

32 

a 

63 

3 

40 

0 

72 

,7 

sa 

■  2 

66 

.1 

46 

.5 

72 

.9 

47 

.6 

74   75   79   75 
36   48   49   47 


65.5 
42.0 


80.7 
58.9 


65.1 
43.2 


69.6 
51.9 


60.2 
42.2 


78.2 
53.6 


74.1 
52.4 


a*.  ,.r.,-~ 


WUm   toll"*).!  «'.M.. 


Table  6 


EVAPORATION  AND  WIND 


Station 


TEXAS 
MARCH    1957 


Day  of  month 


10   II   12   13   14   15   16   17  18   19  20  21   22 


7¥-f 


41   EVAPORATION  MEASURED  IN  A 
MAX  AND  M1N  IN  TABLE  6  REF 


7.75 
2238 


8.83 
2585 


SUNKEN  PAN  OF  24-INCH  DIAMETER. 
ER  TO  EXTREMES  OF  TEMPERATURE  OF 


■ ' « ' 1 " " ! 1 I'll 

<C>   EVAPORATION  MEASURED  IN  A  SCREENED,  SUNKEN  PAN  OF 
WATER  IN  PAN  AS  RECORDEO  DURING  THE  24  HOURS  ENDING  AT 


48-INCH  DIAMETER. 
TIME  OF  OBSERVATION. 


Sm   reference    notee    following   Station   tod*z. 


Table  7 


Station 


ABILENE  WB  AP 
AMAR1LL0  WB  AP 

CHILDRESS  CAA  AP 

DALHART  CAA  AP 

EL  PASO  WB  AP 

FOLLETT 

HEREFORD  1 

LUBBOCK  WB  AP 

MEMPHIS 

MIAMI 

M1DLAN0  WB  AP 

MOUNT  LOCKE 

MULESHOE  1 

SAN  ANGELO  WB  AP 

SNYDER 

SPEARMAN 

STRATFORD 

TULIA 

VEGA 

WICHITA  FALLS  WB  AP 

WINK  CAA  AP 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALl 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL. 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Day  of  month 


12 


16 


17 


22 


I  27 


28 


TEXAS 
MARCH    1957 


30     31 


1.0 
T 


T 
11.0 


~.>..   f,.ji...i-«  Hlllll  '•■ 


TOTAL  PRECIPITATION 


^»o«_t_,.  »i^n 


t.TexTiolna 


V       4    Utr' 

l(_8unker  Ull     \2y 
-2^ii5irt_CAiliffl 

Sunray  »       q  —  O.  Boi 

aw.^        I  Du«,s  H  1 13  (-) 

6£l»o T"    I  2»£t?r3f    • 

^°  Pf  PLAIN? ' 

Be   Lean  A  I       ShMrock  j 


MARCH   1957 


"O  Tulla    311v 


I         llenphl 


+  +-*. 


sSJaj   C1«»««     j 


Hereford  iuabara-er 


|  'ayelde 


I  Welllngto 

a " 


"T  Floydada*«SW  ^ 

n_Q^ I     "     O 

Pettlt       1       I  t">e'"<'jiy     I    "oydada   93, 
I  •      .-    1  *«t»ck  WB  ^    Crosbyton  l| 

I  ^s*- frusta  1         f 

n  I  U  H      llaton   5St(j|         '  ^ 

)3. 


105 
"*"   C>ty   «,'      .r 


104 


Iowa   pk   Exp  Sta- 

eftffiBYf\||Gs        ^j] 

,      jfBeTjaTriV^ "IVSeynour   I  j     -fy-. ' 

\    ':        °        Xl^C-Ben-La, 
KAox  City      „  46    [Red    Springs! 

— rTtTij^§T'— i^- 

yton#  I    Haskell  6T«         • 

II   *•*.      I  Throckmorton 

J.^el^J!  *   .[]    " 


_      D  Polar     I  **P°™>"  I  »askell   Jl       ( 

,   — T -HI     '  p  Stamford.  1  1 Woodsi 

I  J  Rotan     '~JtR,r^ '" 

1  0       p   I   •Stanford  2 

f Hamlin 
O         I  "Hue 


Snyder 


Ackerl, 
Lenorah  B18  Spring 

°'l    o- 


Breckenrl 

I     I       Btr., 
Ranger    Pump    £ 


@  ] 

8,1«  Flat  CM  AP 


K 


Sienj  Blanc* 


TRAN&. 


V/'  «°un_t   Lock.  .  OcA*r\ 

r«l.«tl AoTsJ  £^g  ^S£5P.l  I      O  Fort   D.W-  ^  t  (j/  0  S 


««d  Bluff  D„ 

;T    V- !  ^  1   I   o   °i 

WlnVi.-       I    n 


m^^  Jtnapp    6S W J 

[T  m/i         ,Ifral"1R0^oe     0~5Tr"enl I 

:  SpPlnj  Fid  Sir  A  •'  I    I      ®!      Putnaml 

>  Big  S^V.^Colorado  city   .J^^  »M~  «   I   step, 

fJL^lffCityare    ^-^^^^VTkeTOc^?^ 

J     _    "•      I       Robert   Lee  I  A rW1*"""     CI ; -j 

...  „'lty   IE  ("Garden  city    16E    Tennylon       I       .  ^  \£f  -O-lcoleman    i  cjl 

lease   Ranch   f^J    s^     Oj    ...A'       f'Wlpa    V     |  !        •?. 

5-*>-\    °^  r-iKtSf-VaTll/*1!^?"    |T°"       *  J 

Cop_e  Ranch    ! 


I 


I    \.    .Toyah 

"Tl'nRn  Bcn  /T*    liS"1"' 

/     f  Grandfalls  6S3»  A.      °  -s      I  Rankin  | 

to-.1  /  I,  -  •  \      BcCamey    • 

/■*         Balmorhea  Exp.    Pan 

BaLorbea   2rjrB    _ 

O/ 


i_Buenavlsta     -^^J   -Q- 
..Clrvln 


R~h-^^y-^"^r^(  I  - 

Pe  Ranch    |  V A       Leaday  O      TrlckTia.    Brown.oo 

^-i&O-:...  t..,.  W^^jl  J-"'  ' 

San  *n?elo  »B  AP  ^j.    s      .^,      I       »»lj/>T»/       TTX   ,, 

Sherjoodo    I       ®,'    O  ,P,Z;        .fr"1^^  4 

BertioVn       I      ^     A»ancourt     ^         yT'C."  L       -F1l*t   CV^I  Richland 

■;"°       ■^/>f  1  Edenii      Johnson  Rch  |     1Q  San 


ertion  O       '   /-v. 
Chrlstoyfa<J 


O       Neal   Re 


i"l.orhe»  Craef  Rch  I     4" 

\  l«   Stockton 

»onn_,   Lock.  V  ^  „  i  _    _  B.k.r.fl.ld 

O 

Shef  fTe" 


Big  Lake  I     He 

De   LoPfvrangh     Jfenzles    AL   Rch 

_Jones0mi  B.nU'fei,"*od  cSS^n^srba^^,1 


Eld. 


,  —  Barf" a  iose 

o| 

16S I 


I  Sanderson 
\       i 

Sanderson   1N1T 


>*h 


\  Eldorado^SSi'V5""*  CB  «"th  '»lller  Rch^Ponto' 

A.  0z»"-O  a        ff  Bcmtosh  BcTT     -/  V  OlCC..t.lH 

'e"S«»  •  I         S«Iorl   Fig   5   Rn  •-!    ""= 1     Bason  10        Bu 

1     °™"'  8WS"         nono^  o  BSr\.„eh  J      ,.   AD    ■>™lrl.   B. 

I       .  &>',.■   p.,    ,_    Hartin   RancfT    '•*''      - 

*         EDfe'ARDS    Roo6le^ 

[  Humble    Pump   Sta  I       i„^  ^ 


J   O  Pandale    7 


._  Martin  Ranch  |  *%„' 
^2  '-QjJames  RivJRch_ — i 
■   ^lonl  rO     |  OR»le 
__J...  Rch.  J  Doss  Gold  q 

i    Harpero  Fredericksbu 

^~r  TelegriplP        ^~1  ^*> 

ii2/T?.nch  ?all#Rch  By*_J_T*Z 

Rocksprtngs^Sw  Ir^rj"-!  O  I- T^S 

_-0-«__Crider''Rch_^r. .-<>_[    Banke 

prings    LjjnxhavenlRch  O        Kerrvlll 


i^rnlsos   Basin      ;q 

\     Boqullias  Ranger  sta 


V_       /SB    ."  Bracket v 

1      N®/        ° 


,  O-       O^wilson   Ranc^j     |  Bmr 
'  ■  Oaks  R?i 


tCanp  Wood    2S '- 


liomedlna   2N0j 


49.-. 


Alvord    SITg 


L  Brldgtjport  Daa 


Boyd 


Denton  lip  St* 


«-* 


df'Cracaoi, ' 


O-  ffenKnT 


He   Kinney 

Taniersvilli 


*ort  Wor\h  tB-AP 
Ft  forth  Leonard  Hldg 


Carroilton      O  Richardson 

-  -    _ .  b 

Dall^^B  AP        "Roclnrall    3WSW 
^    _  Katy-Wolt 


95«  30'  O 


kH 


Haypearl 


0  Bnnls 


ouaton  O* 


&8     . 

Boustoca^yo   Jacinto  Dam  - 


^  ^6  Bice 
DALLAa",  FT  WORTH  ABBA 


\; 


Boustw 
^      "3£ring   or     Houston    Hi 

Barker       O     -y^ Bouston  IB  city'  I  / 

lOaAddlcks     °®  {\>*lg-nj 


\ 

Eagle  Pass      i«,»..,u„ 

.  V i-J-jp^ J— 6- -I l* 

_Haven  Exp  Sta^-  Big  Wells      V^    J  f 

\  |      f^.2  °     Cotulla  CAA  AP      I 

I    ,©"  r    ° 

O"^        Fowlerton 
I Cotulla     '  | 

Cotulla   Hillje  Rcl 


Enclnal    3KW 


ClV*«e 


UPPI 


r        Wu  harrls  Res 


Missouri  tity 
Richmond  ^\0  -#■  - 

"^•Crabb  z» 
Rosenberg  - 


/~\. 


ston  WB  City 

Galveston  WB  AP 

BOUSTON  AREA 


Laredo  WB  AP 


,T*  *°  9'*  96*  SO'  95*  JO  95*  100  99 

Isolines   are  drawn  through  points  of   approximately  equal   values.      Hourly  precipitation  data  from  recorder 
substations  will  be  available   in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data". 
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TOTAL  PRECIPITATION 


MARCH    1957 


Memphis]  X"T"  '  ~ 

H\\      Eldorado 
,„„      IT»plco       chiidress_CAVAP   0  JV    Frederick 

<_0      I  [__ ji  ChlVlcothe  »  Grandtle 

|  ■jTo^j    o '  "It       V>    °l        *     I  _       o 

>       Korthfield  il#^^~     "J"""1    I        -o-  T  »-»~' 


,       »«>.,.,,.  m     v,a,anah    |        ^  —W»    R.„dl.tO  7  Orr  4   |    !»■«»»"     D„.;tL_- «-_3f_—0  --"  I4«»l 

.at.dor      ll       LUVJV        Y""^"!     v""°"      I  >       glchlt,  rills  ■»»  O       ^Marietta-      0 ^  j — »*V     *f       *Vv    "^ 

eh V ■FW.'SScTtV -^  I ^7^^  '    -~"°"..  '  •     l°al,;esV!VflGordoovllleV^     _„,!-.  11U     Ji ■     S\         ftS.  ?l»?kiVllle  V 

I      O  t     TTBen->*'S"v^  'a-  I  O  Archer  City  <>    H.v.,,„  Valfcy  J>f«  .         „       L    „   V^  J|m    \/ Z  ._  BoJtelder       &»fi»s 

S»»r   WW  ,  \    J;        O '^«i^O-  O  Be„'ha«       °  ,      Ke.port     /prestb^rg  ^  ^      ^  r   g^er.  Jren ^  Bonht.  _  { Coop  ^  I p^-J^^. 

J-*-  ^f',ciAy  &^hW<t:Tl  o oi-?do-»Tt;i-oi-"  ^*"":^~iQr^':"i~"»  fcvSV j  .-^ k,,.!-^-    Jr  p.C 


Ktipx  city  l*- 

Jayton*    I  Haskell    f*\^  } Throckmorton 

Aspermont         Haskell       I  **- «   | 


j    Rotan  '        |      •Stamford   2 

■  Roby        'I  u    I 


J. 


O  •  »  Prtclpllollm    onlf 

®  Priclpllotlon,   ttoraot 

n  ♦  "«-  '  ' *  ■'"' """    T""""u" 

A  ^  ^  P„clpltollon,  nmptrow  end  f«W«w 


t,fotW       o     Hon- "cording; 
•    If  cording,         »     »•'»  '""' 
0«/0/»  (/«'»  comtlnolloni   Indkolo    in 
dtlollod  meteorological  data 


ovollobllllr   of 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


MARCH   1957 


45' 


48' 


*^!old*aW 


|  Guym 

Tex'Eoma 


45°  * 

Guyaon  Lee  Ranch" 
P_      Per; 


£44.2). 


tlejTQ 


>  tchU„„     V,*BytS5>    TSST.-S 

'!J5r         JtoBwtt     HB°°ker  — 
J  IWolr  Cr.    DamTapec 

I         .     o-  O    •"   I         i 

Capps        -  sPearBanJ        Y  A 

JrO-0^«on..B«l„    2KE  »otl»_J)lggia.  f 

'lIpH  i'I  Icanadl 

I      Pie 


O-Tulle'silvertonl    |Ta»plco       3,,„  ^*N      Eldorado 

O  "yUreseJAA   AP    - 

(g)w>-  CliuareisV»«^»^yV^f'r^fr1?k 


|i£!l»_     O' 


/I 

■  Cbannlng 

' .— 4-  -  — — TpoD-BoWl  """"l 

!     PLAINS  I.V— 


-X«!_0 


*~^iiio  jb_ap  P*°i3ndl«  ?a°p"«  »" 


Cap^on 


,-0-51 


J*  ■  -  '0*>P^  I  ilarendoo .__[____  ||»«|  ! 

l^,  ""£»» i»«>—  I/o-      i^irni^35 

r^:— p*-1--. — iAi»»JJ_  i     •"II 
la    ~g  i         II         i        TB^'^ssHI      i 

!03  102  101  inn         54T 


ZZX              0_     I                        Toucan               ^ 
j^l  "™*"ithy     |Floydada   9SE —  -I 

">^^  _Lubbock  re  k$    Crn^  *      I  i-I1^0!1"" — *"\| 

-"-           L«bXock                              S|»  V  Ii         °  !l^O»,„Sh» 
L_ j    "9"                                    *■>■>*  City  |l«l  Springs! 

sTT — «   "H-pttfi^r— if* 

»   I   ~  „    ■     Jaytoa  •  |    Haskell  6m  •  I 

|   O  Post   i  I  II   O  [Throckmorton 

I  ll  O         -O-         -0-     H 

11  | 


Seymour   I   !     -dW-1 

,1-OOp.en! 

Lfied   Springs' 


o  -o- 

Aspermont     |      Raskel 

~-T-— T^ — ' "       fr Stanford.  1  1 

J    Rotan"  "\SC~^ 

■fimAJ  |  |  I        O  0      \  Stamford   2 


Woodson    4IfE — 


Salt  Flat  CAA  AP 


Bed  Blyff  Dan 

Bentobe 
\0 


1 


\j»»rr.  Blaoc.j 


-Ul        ——"-I         ^~  |     ^       0<,  ,  Ngords   Creek   Di.A 7         ■       T  I  . 

I  O  |  Garden  city   IE  jwGarden  city    16E    TennyfSlN^I  >-^T  -O-lcole-an  q\ 

Lpen.ell J__  I^"8^"}"0-1'- i>2   8!E°J    BlTl%hw,r  V  ^1<>"     •     I        a      »' 

|  |  M 4^!       ^""^J^^-TrtckUf^ 

<►      °-         N     I         _-"!ikl°         "«L.k.        kert-ioTTo0    !    ^     V.ncourt  _C?*  R/~S.L.„^".«.  Q-T«W»<> 


^ 


.   !o- 

»an  Born 


I    '  \  ToZ-ah 

Sl^nT  *-«l.'«,.>50"\     j  -H      .l.L-i',|.^o0!       ^vanc°j    C^kanenT     ^^icnirn'd' 

^«l»rh.^EA^=l^__  G.0!?C-^ ^^-i^^ili-'aSl^fSi^ESgygc.         -9-^OTsioan    ° 

_._.    ,    J»    VAf  ^TT^ ■  Glryn-^.^  -V        De  Long  Ranch     Jfepjlea   AL  Rch  0        J©"]      Brady  |      U /-O 

TRAI^^^JT^     /T  ir      Xff6^-°k7^%^^pa^^^ 

WtlickJ  ^Sv  ("Stockton/  »  kld^o-^yf"^"""""^  °  'kllle-f   aS°D»o"to 

Teijaaj  •  N^TSonori   »,   h   Bn  •fU  _u: i     "ason  IO         Bi 


Vr\  f°««  Locke  >v        (-jr-J,  _ 

T'leMlLTSflSto   *!!?*  ^-^Eco"^  oVort  DaV^t^ ^  (f  0  S 
,-    .    -VO   ^^ITW^J  o  «.}rlll'BMCh    V   St«"f>» 


•f^T>VAlplne 

-o- 


I -J   Mar  fa    10SE 

-   o 

«»    168 I 


^.  /Sanderson 

A   i 

L Sanderson   lNW 


>^ 


fVMrrUO  RooQielt^-J^tlon  j-O  i  o> 
J  Humble  punVsta  I  |_  /^Mnk  Rch  ;  Doss  Gold  Q 
X  «  ■  /-fO  ^<3  Harper  A  FrederlcksbQ 
legra"Sh"i ^— T  N-J* 


V 


r 


I  Langtry 


Rocksprings-^? 

_=o«. 


lrvo:-i . 

■ad^r^Rch^l^-V  — 
iJRchO 


63' 


V 


f)    [       Rocksprings    L^Aiuven 
Loma  Alta  Prade  Ranch- 

l| 

_  Leak  ay 

•        |         Tarple^      j         J0 
-Camp  Wood    23 '  ■  i  m?~  i  ■■        I      Cla 


iATEAul 


llomedlna  2HQ 


^  BoquiUas  Ranger  Sta 


97" 


Alvord  SHE 


Sanger     _[   O 

0    > Pilot  Point  J 

Anna  o 
OCelina 


L  Bridgeport  baa 


Boyd 


Denton  Exp  St. 


I 


O  Little  Elm  1KHE 
Denton     I   tj    [ 


|      Kc  Kinney 


FarmersVilleC 


,  Justin 

Roanoke 


O  La**  Dallas 

(J  Garza  L  Elm  Dam    Lavon  Dam 


■==^ — i—  "ft Tswlsville'  ! 

B  •  Grapevine  DamM 


'«6« 


San 


"^-"  '     ;crysm«u^   •  ,(,!„,,  | 

iter    Raven   Exp   Sta-y-  Big   Wells         T 1 

"•*.               I      I   -O-                     Cotiilla  CAA  AP  I 

r  6 


;0'To»balf- 


154 ' 


-<=; 


i.    HouBtoD      Cr 


Independence  Bta 


■StW] 


iLeonard  aidg  ^ 

Webb 

Mansfield 


PENTRALJ 

untain  Creek 


0^ 

Mountain  Creek 


5*t- ^^kS-^gloJo3^1?, 

«Creesop-Bu^^-  Brltton  ft--- 

1 1 iaiiini~o 1^ — ! 


■O*  C&aabaxy" 


Alvarado 


)  Midlothian 


•  Maypearl 


0  Ennis 


,Mo.  HousYon  O*    Houston  San  Jacinto  Dam 
1       rt^      "9p_rrng~Br  Houston  Hts 
w  Barker   Q      -^S       nM,_«.n.  \B 

K  Bayi 


1 


DALLAS,  FT  WORTH  AREA 


96'  SO' 


»Addlck«  @ 


Barker      6    (y^ Houston  WB  city 
Hlssourl  City       /Ql 


Clodine^ 


■lSBouri 

Richmond  "S^O 


ayto^nj 


Anahuac   6E O 


^>kQ         -O-  Sugar  land 


"S^#  C r  abb    2W 

Rosenberg  - 


UPPE-f*/ 


*r         Wm   Harris   Res 


T 


■? 


^^ 


coastA 


Angle too   4NE 


Galveston  WB  City 

Galveston   WB  AP 

HOUSTON  AREA 


69' 


*v 


Laredo  WB  AP 

Hlrando  City] 

o 

un 

flebbrpnv 
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STATION  INDEX 


Staho 


Abernathy 
Abilene  WB  Ail 
Ackerly   3   SE 
Agua   Nueva 


Aaarlllo   WB   Airport 


Austin    Hwy    290    Bridge 

Austwell 

Austwell  Wild  Life  Ref 

Bakersfleld 
Balllnger  2  M 
Balaorhea  2  ENE 
Balaorhea  Exp.  Pan 
Balaorhea  Graef  Ranch 
Bankersai th 
Barnhart 

Bay  City  Waterworks 
Bay  City  2  S 


Benbrook  Das 
Benjamin 
Big  Lake 

Big   Spring  Field   St 
Big  Spring 
Big  wells 
Bishop 


Booker   Blau   Ranch 

Cooker 

Boqulllas   Ranger   St; 

Borger 

Borger   3   W 

Bowie 

Boielder 

Boyd 

Brackettville 


vllle  WB   Airport 


Byrds 


Carroll toi 


Mlllcothe 
hlsos   BaBln 
hrlstovji 
lbolo  Creek 
li 


County 


larksvllle    2   E 
larksvllle   2   W 
laaflena   Ranch 
laude 
leburae 


loudt  Ranch 
oldsprlng   5   S 
oldwater 


0244  ( 
0248  i 
0257  I 
0262  ( 
0271  . 
0302  ! 
0313  I 
0337   Tar: 

0367 
0  3  SO 
0394 
04  04 
CM  0  8 
0428 

(14  3  0 
04  32 

04  36 
0437 

04  82 
040  J 
04  9  5 
04  98 
04  90 
050  0 
0528 
05b9 

0572 


Howard 
Jim  Hogg 


Jim  Wells 
Cherokee 


■ 


iguc- 


0942  Lipscomb 
0944  Lipscomb 
0950  Brewster 

0955  Hutch  in so  i 
0958  Hut chlnsoi 
0984  Montague 
0991  Red  River 
0996  Wise 
1007  Kinney 
1017  HcCulloch 


ey 


i!033  Ha 
|1035 (Palo  P 
1042  jstephen 
1048  Washing 
1053  'Kimble 
1057  Hall 
1063  Wise 
1068  Burnet 
1081  Ellis 
1094  Sabine 


1165  Llano 
185  jpecos 
1188  Leon 
1203  'Ochilti 
1215  'Comal 
1224  Dallam 
1239  Colemai 


1248  HilQm 
1250  .Burnet 


1348  Milam 

1385  McCulloch 

11398  Real 

1412  Hemphill 

1416  Presidio 
1425  Van  Zandt 
1430  Randall 
1437  ;Moore 
1439  «ason 
1481  Glllespit- 
1486  blmmlt 
1490  Dallas 
1500  Panola 
;1511  [sterling 

1521  Llano 
1573  Collin 
1578  Shelby 
1596  [Leon 
1646  Hartley 
1655  San  Saba 
1671  {Gonzales 
1680  San  Saba 
1696  Childress 
1698  Childress 

1701  Hardeman 
715  Brewster 
1735  Tom  Green 
1741  Karnes 
1761  Donley 

1772  Red  River 

1773  Red  River 
1777  Bexar 

778  Armstrong 
1800  Johnson 

1810  [Liberty 
,1823  B°sque 
1832  Uvalde 
11838  Fort  Bend 
1843  Edwards 


18 

1875  i 

1888 

1889 


I  ball* 


Jacl: 


33  50 
32  26 
32  31 
26  54 


32  2S 
29  26 

33  24 


32  19 
29  12 

33  2 
33  26 
27  54 
33  36 

32  43 

33  53 


98  05 
L03  40 
95  09 


95  30 
99  45 
100  13 


Obser- 
vation 
time 


28  58 

28  57 

29  44 

29  45   95  01 

30  05   94  06 
30  04 


31  1 

32  16 

32  IS 

28  35 
27  35 

30  05 

31  49 

29  49 

30  44 

33  36 
33  46 

36  22 
36  27 
29  12 
35  40 
35  39 
33  34 
33  29 
33  05 
29  20 

31  08 

35  39 


30  41 
34  43 
33  12 

30  54 

32  33 

31  20 

33  11 
25  54 
31  43 

30  44 

31  12 
31  28 
36  10 
29  ■ 


15  32  33 

1  31  00 

30  46 

31  56 

29  32 
31  03 

30  51 

31  00 


30  09 
32  33 

34  59 
36  03 
30  50 

30  10 

28  31 
32  57 

32  09 

31  40 

30  42 

33  19 

31  48 
31  IS 

35  41 
31  04 

29  16 
31  02 


95  57 

338 

97  42 

225 

97  28 

664 

98  25 

380 

97  27 

770 

99  46 

1456 

01  28 

2680 

01  29 

2500 

01  27 

2528 

101  24 


28 


34  17 
29  16 

31  13 
I  01 

34  57 
33  37 
33  37 
29  39 

35  07 

32  21 


29  15 

29  43 

30  11 
14  30  31 

2  36  24 

3  31  50 
1  30  33 
1  30  35 


97  5: 
94  53 

97  34 
100  25 

99  20 

103  00 

98  07 

98  53 

96  23 

99  33 
100  54 

97  46 
97  57 
97  04 
94  01 

102  15 

97  26 

98  59 
98  25 

102  39 
96  03 
100  49 

98  27 
102  54 

99  13 


Observer 


99  07 
99  07 
99  52 
96  56 
94  20 
101  01 


96  47 

94  11 

95  58 

102  20 
98  34 

97  24 

98  41 
100  12 
100  17 

99  29 

103  18 
100  30 


95  05 

97  25 
100  05 

95  41 
100  22 

95  08 
102  31 

99  26 


M.  0.  Hood 
U.S.  Weather  I 
Leonard  Col  em 
Mrs.  F.  C.  Rai 
Andrew  W.  Rey; 
Louis  Schorlei 


Oran  D.  Lai 
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to 
tables 


Mrs.  C. 


Albert  Baugh 

Radio  Station  KBITD 

Oren  A.  B.  Young 
.  Weather  Bureai 

Lower  Colo  Rlv  Autl 
ma  W.  Frensley 
10  E.  Bluhm 

Natl  Wild  Life  Ref 


Irvln  O.  Smith 

3 

Susan  P.  Witt 

2  3  5 

lalph  Merkle 

Pexas  Ag.  Exp.  Sta. 

2  3  5 

6 

Jecar  Graef 

3 

ilroy  Schnelle 

,ower  Colo  Rlv  Auth 

3 

llan  E.  Wood 

2  3  5 

{,    R.  Cady 

Chester  P.  Rogers 

2  3  5 

2  3  5 
2  3  5 
2  3  5 


2  3  5   7 

3 
2  3  5  6  7  C 


le  Oil  I  Ref  Co 
.  Edmondson      2  3  5 
Texas  Ag.  Exp. 


F.  E.  Keating 


Herbert  T.  Stanflelc 

3 

Bishop  Chamber  of  C 

2  3  5 

W.  A.  Byars 

2  3  S 

Lower  Colo  Rlv  Auth 

3 

Dora  Wollschlaeger 

2  3  5 

Mrs.  Ernlce  Jones 

3 

W.  E.  Campbell 
S.  Palmer 
Paul  A.  Potter 

thur  W.  Morgan 

ty  of  Bow 


llliams 
irdwell 


Mrs.  J.  Cochr; 


Charles  V.  Murff 
W.  E.  Hembree 

itrice  R.  Moore 
le  Dollar 
E.  Marshburn 


Lower  Colo  Rlv  , 


Laura  D.  Wood 


R.  G.  Branson 
Is  L.  Klein 
of  Burnet 
r  Colo  Rlv  Auth 

Hilly  H.  Smith 

Lower  Colo  Rlv  Auth 

Alvln  Hefft 

Lower  Colo  Riv  Auth 

Z.  B.  Gray 

Frances  E.  Howard 

Oscar  B.  Callahan 

B.  Measamer 

Lower  Colo  Rlv  Auth 
T.  K.  Carr 

.«  B.  Kellog 
Coralee  Mclnnlsh 
City  of  Carthage 
Lower  Colo  Rlv  Autb 

Lower  Colo  Riv  Auth 

F.  Sanders 
E.  Dickey 
T.  Caldwell 
Lower  Colo  Rlv  Autb 

L.  Freeman 
John  Johaoson 
Morris  Htgley 

Civil  Aero  Adm 

Underwood 
Natl  Park  Service 
Lower  Colo  Hlv  Auth 
Ignatz  L.  Huts  Jr. 

Tommie  C.  Saye 
Rufus  D.  Jsnes ,  Jr. 
Gordon  L.  Moore 


2  3  5 
2  3  5 
2  3  5 


S.  Ownsby 


Arnaldo  Rovlnelll 

ira  M.  Gowene 

Evelyn  L.  Nenec 

Lower  Colo  Rlv  Auth 

7A  Leroy  S.  Dabney 

8A  Maude  McDougald 


■ta 


Staho 


2  3  5 
2  3  5  6 
2  3  5 


Colorado  City 

Columbus 

Comanche 

Commerce 
Conlen  3  N 
Conroe 


Corpus  Chrlstl 
Corpus  Cbrlstl  WB 

Coryell  City 
Cotulla 
Cotulla  CAA  AP 
Cotulla-Hillje  Ran, 
Cox  Ranch 


Cranfllls  Gap 

Crlder  Ranch 

Crockett 

Crosbyton 

Cross  Plains  #  2 
Crowell 
Crystal  City 
Cuero  3  NW 

Cypress  1  8W 
Cypress  Mill 

Dalngerfleld  9  S 
Dalhart  CAA  AP 
Dallas  WB  Airport 


Dane 


me 


Dekalb 

Dell  City  5  S 

Del  Rio  WB  Airport 


Deweyvllle 
Dlalvllle 


Dimmit 


ee  5  NW 

Dunk  Ranch 

Eads 

Eagle  kit.  Lake  Dam 

Eagle  Pass 

land 
Eden  1 
Eden  2 
Edna  3  SW 
Edom  1  W 
1  Campo 

El  Paso  WB  Airport 
Eldorado  3  SSW 
Eldorado  16  SW 
Electra 

nal  3  NW 
Engelaan  Garden 


Falfurrlas 
Falls  City  4  WSW 
Farmersvllle 

sworth  3  NNW 


Flatonla 
Flomot 
Floresvllle 
Floydada  2  SW 
Floydada  9  SE 
Flying  V  Ranch 
Follett 
Forestburg 
Forsan 

Fort  Davis 

:  Stockton  25  SSW 
Fort  Worth  WB  Airport 
Worth  Heacham  Fid 

Worth  Leonard  Bldg, 
Four  Notch  Guard  Sta. 
Fowler ton 
Fredericksburg 
Freeport  1  HE 

Freer 

Prion* 

Funk  Ranch 
Gageby  1  W 
Gall 


Garcia  Lake  7  HE 

City  1  E 
Garden  City  16  E 
Gary 

Little  Elm  1 
GateevUle 

Gila 


ngs 
r  2  S 


Gladewater 

Gold 

Goldthwalte 

Goliad 

Col  ltd  6  NE 


Gonzales  2 


TEXAS 
MARCH  1957 


County 


201  .1 
201;, 
2019 
2024 
2048  La  Salle 


2  0  Ml 
2051 
206S 
207  3 

20  8  2 

2086 
2rj(if; 
2104 
2114 
2121 
2126 
2131 

2 1  4  2 
2160 
2173 

2200 
2210 
2218 
2225 
2  2  1  0 
224  1 
2  26b 
228v 
2205 
2  309 

2317 

23  3  1 

235  2 
235  4 
2360 
2  3  94 
2  103 

24  04 
241  5 


La  Salle 
La  Salle 
Concho 
Fort  Bend 


Real 


Dallas 
Wharton 
Lipscomb 


Bowie 

Val  Verde 
Grayson 

Denton 

Newton 


Castro 
HcCulloch 
Gillespie 
Gonzales 


Smith 
Tarrant 

Eastland 
Concho 
Concho 
Jackson 
Van  Zandt 


Hidalgo 
Ellis 

El  Paso 
Freestone 

Collin 
Ochiltree 
Ills 


Coryell 
Fayette 
Motley 


San  Saba 
Lipscomb 
Montague 


32)8 
322i 
3247 
3253  Howard 


Hemphill 

Borden 

Cooke 


Deaf  Smith 


Upshur 
Upshur 


Gregg 
Rusk 
Gillespie 


31  54 1  98  36 
33  15 1  95  53 
36  16  102  15 

30  19  95  27 
33  23 1  95  42 

31  39' 101  15 
97  54 

31  47  105  28 

27  46  97  24 

27  46 [  97  26 

32  05 1  96  28 
31  33|  97  37 

28  26i  99  16 
26  27 1  99  13 

99  04 
31  21   99  53 

29  32  95  45 
31  24  102  20 

31  46  97  SO 

32  32  97  37 

30  03  99  47 

31  18  95  27 

33  39,101  15 
!  07  99  10 

07  99  10 

:  59  99  42 

28  41  99  50 


Obser- 
vation 
time 


29  I 

29  58 

30  23 
30  27 
32  55 
36  01 

32  51 

29  02 
36  26 

30  47 

31  54 

30  59 

33  14 
33  31 

31  51 

29  22 
33  49 
33  13 
33  15 

33  31 

30  18 

31  52 
26  40 

30  21 

34  33 

31  24 
30  26 
29  23 

1  32  05 

2  35  52 
10  33  49 


30  19 
32  34 
32  53 
28  43 
32   24 


28  57 
32  22 

29  12 


30  49 

34  02 
32  52 
28  04 
26  20 
32  19 

30  21 

31  29 


97  19 

95  43 

98  15 

95  48 
94  42 

102  33 

96  51 

96  12 
100  19 

97  16 

96  43 

100  48 

97  36 
94  37 

105  14 


3745 
1091  at  id 
613    It 


Observer 


Colo  City  Fire  Dept 
James  R.  Foster 
Walter  Bear 
Henry  Elbert  Wood 
Jesse  c.  DavlB 
Louis  Mack 
7a  J  James  L.  Hodges 


___,  Bammett 
Robbe 
Jennings 


Refer 
to 

tables 


97  17 

98  20 

101  58 

98  56 

99  37 
95  25 

97  28 
00  30 

98  49 

99  51 
99  51 


106  24 

100  39 

100  50 

98  55 

95  46 

99  22 
98  02 

96  37 
94  OS 
98  04 


31  30  106  09 

29  45 

31  44   96  10 


28  57 

33  10 
36  22 

32  33 
31  23 

29  59 

31  19 
29  41 

34  14 

29  08 

33  58 

1  33  53 
3  31  04 

2  36  25 
15  33  29 

3  32  06 


30  36 
30  54 
30  32 
32  50 
32  49 
32  44 
30  38 

8  26  28 
30  16 

1  28  57 


'  52 
29  00 

34  38 
32  05 

31  30 

35  37 

32  45 

33  37 
29  18 

29  16 

34  S3 

31  52 

31  50 

32  02 

33  04 

31  26 
28  21 

30  11 

32  42 
32  44 

31  05 

32  32 
31  55 

30  21 

31  27 
28  40 
28  43 
28  88 


98  04 
96  21 

100  59 

96  40 

99  23 
98  16 

97  38 
97  06 

100  59 


103  53 
102  52 
102  57 


Fred  Hlllje 
Lower  Colo  R: 
Lus  Rohan 


James  H.  Glbbs 


ia  L.  Conyers 
>r   Colo  Riv  Au 
Aubrey  2.  Dennis 


Altniller 
Eton.?  H.  Moore 
D.  Berry 

Lower  Colo  Riv  Auth 
Hardwlck 
Napp 
n  R.  Collier 
Weather  Bureau 
Corps  of  Engineers 


».!  2  3  5 
112  3  5 
)235 


Rod 

Ag.  Exp.  S 
Asbury  C.  Nixon 
James  A.  Goddard 


-. .  Thomason 
Kathryn  S.  Dewoody 
J.  A.  Polansky 
Edwin  Raaey 
Lower  Colo  Riv  Auth 
Lower  Colo  Riv  Auth 
W.  L.  Ladewlg 
J.  L.  La: 


2  3  5  6  7  C 
2  3  5  6  7  C 
2  3  5 


97  20 
95  25 

98  49 
98  52 

95  20 

98  37 

99  18 
102  43 

96  48 
100  48 
100  22 

26 


94  57 

102  24 
94  57 
94  51 
98  43 
98  34 
97  23 
97  20 
97  27 
97  27 


7A  |Conra4  D.  Jens 


6A  Lower  Colo  Rlv  Au' 
7A  U.  J.  Bradshaw 
8A  Tarrant  County  WC 
8A  bharles  P.  Dodge 
7A  "7irgil  E.  Moore 
H.  Spiser 


6P  Orella  C.  Spa 


Joseph  M.  Burkbolderl  2  3  5 


James  F.  Bla 


le  Skloss 
Janes  D.  Morrow 

Randolph 
Lawrence  M.  Halloy 

Eddie  Fischer 

Bernard  B.  Botkln 
L.  E.  Pearson 
G,  D.  Pope 

Ewing 
Radio  Station  KFLD 
Hilton  Harrison 
Lower  Colo  Riv  Auth 
Carl  Fleming 


■1 1  u 


Barry  Scobee 
John  E.  Deck 
Frank  F.  Fulk 
U.S.  Weather  Bureau 
U.S.  Civil  Aero  Adm 
Corps  of  Engineers 
Gladys  L.  Chatham 
Vera  Tureen 

an  J.  Dletel 
Troy  B.  McCraray 

7A  [L.  H.  Warburton 
6P  Byron  L .  Roberts 
6A  Thomal  l.  Lloyd 
—  Clyde  Smith 

Lower  Colo  Riv  Auth 
Claude  W.  Barker 
Bryson  C .  Pierce 

MID  U.S.  Weather  Bureau 
MID  U.S.  Weather  Bureau 


■-  Ford 
Bryant  A.  Harris 
Clifford  H.  Gaston 
P.  J.  Peraeoter 
Corps  of  Engineers 
Pat  Holt 
C.  C.  Schley 
aerbert  G.  Koehler 
Texas  Ag.  Exp.  Sta. 
CLOSED  ----- 

Fred  Zeltler 
"   ~f.  Odom 
Jewell  Plunk  Lowe 
Lower  Colo  Riv  Auth 
Harry  Allen 
J.  H.  Weber 


2  3  5  6  7  c 
C 

2  3  5  7C 
C 

2  3  5 


2  3  5 
2  3  5 
2  3  5 


STATION  INDEX 


STATION  INDEX 


Station 


County 


Randolph  Field 
Ranger  Pump  Sta1 
Rankin 

Raymondville 


7299 
7327 
7336 
7361 
7363 

7422 
7426 
7431 
7456 


11 


7581 
7586 
7588 


Brlec 

Eastland 

Upton 

^illacy 

an  Saba 

Baylor 
Refugio 
Baylor 

Kleberg 


I  29  17 
32  22 

'  34  15 
34  23 
32  46 


I  31  54 
33  36 
28  18 


99  12 
99  41 
101  03 
95  28 

97  42 

98  17 
98  37 

101  56 

97  47 

98  35 
103  55 

99  23 


Obser- 
vation 
time 


l  McLennon 
:  Glllespli 
Montague 


7659  1 

7669 
7677 
7678 
7700 
7705 
7706 
7707 
7708 
7711 
7735 

7743 
7756 
7768 
7773 
7782 
7836 
7841 
7852 
7873 
7922 


Edwards 
Rockwall 
Rockwall 
Edwards 


32  06 
i  30  51 

33  00 

31  54 

27  47 

32  45 

31  01 

28  01 
:  30  01 

32  55 
i  32  56 
l  30  01 


Uvalde 

Hudspeth 


7952  ( 
7983  I 
7992  J 


8126 
8160 
8186 
8201 
8221 
6235 
8252 

8265  i 
8274  I 
8279  ; 
8305  1 
8323  I 
8335  I 
8354  ! 
8373  1 
8378  I 
8362  ! 


Austin 
Guadalu] 
Gaines 
Baylor 


31  43 

32  28 
32  51 


29  32 
29  20 
26  08 
29  53 


I  32  43 

33  35 

I  35  12 

I  30  41 

i  30  29 

•  33  38 

I  31  17 

31  10 

34  26 


97  4G 

96  3( 

95  51 

96  44 

98  56 

95  46 

96  5: 

98  52 

97  51 

98  4', 

96  52 

98  56 

95  24 

97  13 

100  29 

97  40 

100  23 

94  25 

97  03 

LOO  13 

96  30 

96  27 

.00  18 

100  04 

LOO  30 

95  47 
97  07 

96  24 
100  28 

97  43 
95  08 

100  10 
99  2B 
105  05 


97  10 
99  19 
97  41 
96  54 

96  09 

97  58 
02  39 


96  36 


Observer 


lonerviile 

looora  Fig.  5  Ranch 

iPlnks  Ranch 
pur  1  WNW 
purger  Dan  B 


tepheavllle  3  1 


'Ming  City 
Tllng  Ctty  6  KE 
Ming  City  9  JCW 
atford 


841 

84i: 

8433 
6445 
8449 
8451 
8523 
8536 
8566 
8568 

85  B3 
6584 
8623 
8625 
6628 
8630 
8631 
8632 


Comal 

Burleson 


Erath 
Floyd 
Sterling 


33  : 

2B  02 


3  31  07 

1  29  49 

i  30  01 
1  32  44 
1  30  21 
1  30  34 
J  30  41 
I  36  12 
I  30  44 
1  33  29 
t   30  48 
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WEATHER   SUMMARY 


April  was  a  month  of  contrasts.  The  drought 
which  had  plagued  the  extreme  west  for  eight 
years  continued.  The  east  was  "gored  by  the 
horn  of  plenty'."  Day  after  day,  the  State  was 
lashed  by  tornadoes  and  battered  by  hail.  Nine 
rivers  were  in  flood.  Thousands  of  acres  of 
crops  were  washed  out.  Before  that  -  several 
days  of  rain.  Before  that  -  the  Dallas  tor- 
nado. More  than  60  damaging  storms,  including 
tornadoes,  occurred  during  April.  Everything 
from  Amarillo-Lubbock-San  Angelo-Laredo-Browns- 
ville  and  eastward  was  wet  in  variable  degree, 
from  damp  to  deluge.  Many  cities  had  a  com- 
fortable excess.  Monthly  precipitation  totals 
ranged  from  none  at  Valentine  10WSW  to  20.48 
inches  at  Glenf awn .  Temperatures  over  most  of 
the   State   averaged   below    seasonal. 

From  warm  and  humid  over  the  entire  State  early 
in  the  month,  Texas  weather  in  a  few  days  ran 
the  gamut  of  windstorms,  thunderstorms,  hail, 
and  tornadoes  across  central  sections  and  dust 
in  the  Panhandle  and  the  west.  The  first  week 
finished  with  freezing  temperatures  over  the 
Panhandle  and  cool  weather  over  the  rest  of  the 
State.  A  norther  moved  downstate  on  the  11th 
and  12th  bringing  snow,  sleet,  and  freezing  rain 
to  the  Panhandle  and  northern  counties.  Iso- 
lated thundershowers  preceded  the  front.  Freez- 
ing temperatures  advanced  southward  to  Stockton, 
Brady,  Corsicana ,  and  Paris.  Warm  moist  air 
covered  the  State  shortly  after  the  middle  of 
April.  Instability  squalls  triggered  tornadoes 
and  hail  storms  almost  daily  beginning  the  18th. 
Torrential  downpours  flooded  streams  locally  and 
closed  low-water  bridges  and  highways.  Some  of 
the  thunderstorms  produced  six  inches  or  more 
of  rain.  Rain  fell  in  all  parts  of  the  State 
except  the  Trans-Pecos.  Turbulent  weather  con- 
tinued through  the  rest  of  the  month.  Tornadoes, 
hail ,  and  cloudbursts  dumped  heavy  precipitation 
over  the  entire  State  except  the  High  Plains, 
the  Trans-Pecos,  and  south  Texas.  The  heavy 
rains  flooded  all  streams  from  Dallas  south- 
ward . 

Rains  and  more  rains--from  slow  soakers  to  old- 
fashioned  gully  washers— covered  the  State  ex- 
cept the  Trans-Pecos.  The  rainy  weather  and 
muddy  fields  delayed  farm  work.  Some  crops 
were  flooded  or  washed  out.  By  the  end  of  April 
most  areas  had  received  enough  rain  and  fair 
weather    was    needed    to   get    seed    into    the   ground. 

Wheat  and  other  small  grains  made  rank  growth. 
Wheat  improved  in  the  northern  High  Plains. 
Good  yields  were  in  prospect  in  the  east.  The 
two  main  hazards  were  lodging  and  rust.  Rank- 
growing  wheat  in  the  Blacklands  was  heading. 
In  the  Blacklands  and  the  central  counties, 
waist-high  oats  were  in  the  milk  stage.  At 
the  beginning  of  April,  corn  in  the  Lower  Val- 
ley was  In  all  stages  of  development,  from  just 
emerging  to  tasseling.  Along  the  Upper  Coast, 
corn    plants   were    about    eight    inches    high. 


Corn  planting  advanced  over  the  eastern  half  of 
the  State  until  stopped  near  the  end  of  the 
second  week  by  a  cold  norther.  At  the  end  of  the 
month,  corn  planting  lagged  seriously  in  the 
areas  north  of  Temple  and  Lufkin.  Many  fields 
required  replanting  because  of  poor  germination 
and  washing  rains.  Much  of  the  corn  had  a  yel- 
lowish color  and  needed  warm  sunny  weather. 
Sorghum  planting  also  lagged  in  those  wet  areas 
but  sorghum  could  safely  be  planted  later  than 
corn.  Sorghum  in  the  Coastal  Bend  was  cultivated 
for  the  last  time  and  that  in  the  Lower  Valley 
was   heading. 

Cotton  was  slow  in  the  Lower  Valley.  By  the 
middle  of  April,  cotton  planting  had  started 
in  the  Trans-Pecos  and  in  the  south  central  coun- 
ties but  warm  weather  was  needed  to  permit  thf 
farmers  to  catch  up  on  land  preparation,  plant- 
ing, replanting,  and  cultivating.  At  the  enc 
of  the  month,  growers  in  the  east  still  waitec 
for  the  ground  to  dry  to  finish  planting.  Water- 
logged fields  delayed  rice  planting.  Some  fields 
were  seeded  by  airplane.  Alfalfa  was  ready  foi 
cutting  the  first  time  but  fair  weather  was 
needed  for  curing  the  hay.  An  excellent  fla: 
crop  was  ready  for  harvest  in  Kearnes  County 
Pecans  bloomed  in  the  south  central  and  south- 
eastern  counties   and   peaches    set   a  heavy   crop 

Cool  rainy  weather  hurt  the  earliest  vegetabli 
crops  in  the  Lower  Valley.  The  spring  crop  veg 
etables  in  the  later  areas  were  set  back  by  thi 
cool  weather  but  were  in  generally  good  condv 
tion. 

At  the  beginning  of  the  month,  a  few  farmer: 
and  ranchers  in  the  northern  High  Plains  wer 
still  looking  for  cattle  which  strayed  in  th 
late  March  blizzard.  The  surviving  animals  re 
quired  heavy  supplemental  feeding  until  th 
rains  came  in  the  latter  part  of  April.  Sup 
plemental  feeding  then  tapered  off.  Over  tn 
eastern  side  of  the  State,  cattle  and  calve 
gained  weight  on  the  abundant  green  feed  an 
the  demand  for  stocker  cows,  yearlings,  an 
calves  continued  strong.  The  Trans-Pecos  re 
mained  dry  and  heavy  supplemental  feeding  con 
tinued   in  that   area. 

Floods  in  eastern  and  central  Texas  claime 
several  lives,  destroyed  hundreds  of  homes 
forced  thousands  of  families  to  leave  the  low 
lands,  and  caused  millions  of  dollars  of  dan 
age.  For  details  concerning  the  widesprea 
flooding  that  occurred  in  April,  the  reade 
is  referred  to  Climatological  Data,  Nationa 
Summary. 


Lucius  W.  Dye 

Climatologist 

Weather  Records  Processing  Cent* 

Kansas  City,  Missouri 
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STORMS 


combination  of  tornadoes,  hail,  and  damag- 
ng  thundersqualls  prevailed  most  of  the  month 
i  Texas.  A  total  of  65  separate  tornadoes  have 
sen  recorded,  which  killed  11  people  and  in- 
lred  248,  and  caused  property  damage  estimated 
l  the  millions.  Major  losses  occurred  at  Dal- 
is  on  the  2d,  in  the  area  just  west  and  north- 
est  of  Lubbock  on  the  21st,  to  the  east  of 
istin  around  Elgin  and  Rockdale  on  the  24th 
id  at  Tyler  on   the  26th. 

i  addition  to  the  Dallas  tornado  of  April  2,  12 
:her  tornadoes  caused  damage  in  counties  to  the 
irth  of  Fort  Worth  and  Dallas,  which  included 
snton,  Collin,  Grayson,  Cooke,  Montague,  Hop- 
ns,  Delta,  and  Lamar  Counties.  One  small  tor- 
do  occurred  in  Hale  County  in  the  High  Plains 
i  this  date.  The  Dallas  tornado  struck  the 
(stern  portion  of  the  city  during  the  period 
30-5:10  p.m.  The  storm  moved  just  to  the  west 
Love  Field  Airport  and  then  lifted.  It  was 
:companied  by  heavy  rain  and  a  loud  roaring 
ise.  Some  574  buildings  were  damaged  or  de- 
royed,  electrical  service  interrupted  in  75,000 
mes,  and  4,000  telephones  were  put  out  of  com- 
ssion.  Ten  persons  were  killed,  200  injured, 
d  damage  estimated   at   several  million  dollars.' 

the  next  day  the  tornado  pattern  moved  some- 
at  to  the  east  and  a  number  of  small  tornadoes 
curred  in  northeast  Texas,  mostly  in  Shelby, 
rrison,  and  Morris  Counties.  There  were  no 
juries  or  deaths  on  April  3.  In  an  electri- 
1  storm  in  the  Ratibor  community  near  Temple 
e.  person  was  killed  by  lightning  on  the  4th, 
A  near  Gilmer  one  person  was  killed  bv  lieht- 
3g  on    the   15th. 

new  tornado  situation  developed  on  the  18th 
A  this  upper  wind  tornado-forming  flow  pat- 
rn  persisted  almost  daily  until  the  26th.  A 
nber  of  serious  storms  occurred  on  the  21st 
i  22d  in  the  High  Plains  of  west  Texas,  from 
dland  County  to  Briscoe  and  Hall  Counties, 
5t  of  which  were  west  of  the  Caprock.  in  the 
■relland-Amherst-Littlefield-Shallowater  sec- 
>n  to  the  west  and  northwest  of  Lubbock,  sev- 
il   tornadoes   injured   36  people  and  caused   ex- 


tensive property  damage,  but  no  deaths,  during 
the  late  afternoon  and  night  of  the  21st  A 
number  of  small  tornadoes  also  occurred  on  the 
tia  in  this  same  general  area,  but  with  no  maior 
damage   and  no   injuries. 

Quite  a  number  of  severe  storms  and  tornadoes 
formed  on  the  24th  from  the  central  Texas  area 
around  Austin,  northeast  to  Texarkana.  One  man 
was  killed  at  Dallas  by  lightning  and  two  per- 
sons were  injured  near  Elgin  in  Bastrop  County 
by  a  tornado.  The  tornado  that  formed  east  of 
Austin  near  Webberville  moved  into  the  Elgin  area 
causing  damage  near  Elgin.  A  brief  tornado  also 
dipped  at  the  airport  at  Rockdale,  Texas,  de- 
stroying a  hangar  and  damaging  two  airplanes. 
Lightning  damaged  an  oil  pipeline  tank  at  Cor- 
sicana. 

On  the  26th  a  new  outbreak  of  tornadoes  occurred 
in  the  Coastal  Plains  and  in  northeast  Texas 
around  Tyler,  and  in  the  counties  of  Gregg,  Har- 
rison, and  Sulphur.  There  was  major  damage  at 
Tyler, by  a  tornado  that  struck  at  eight  o'clock 
in  the  morning,  which  damaged  some  400  homes, 
three  schools  and  one  church.  Six  were  injured, 
but  no  deaths,  and  damage  was  estimated  at  more 
than  a  million  dollars.  Around  9:30  in  the  morn- 
ing, to  the  east  and  south  of  Longview  and  in 
the  Gilmer  area,  other  small  tornadoes  caused 
damage.      No  one  was   injured. 

Numerous  funnels  aloft  were  reported  by  the 
public  all  month  and  blustery  winds  with  thun- 
dersqualls caused  some  additional  minor  losses. 
Hail  in  connection  with  heavy  thunderstorms 
caused  isolated  damage  over  most  of  the  State 
during  the  month,  injuring  local  crops  and  dam- 
aging some  buildings.  A  major  hailstorm  oc- 
curred at  Stamford  in  Jones  County  the  evenine 
of  April   11.  e 


Hoye   S.    Dunham 
State  Climatologist 
U.    S.   Weather  Bureau 
Austin,   Texas 
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ABILENE  WB  AIRPORT 
AMARILLO  WB  AIRPORT 
AUSTIN  WB  AIRPORT 
BROWNSVILLE  WB  AIRPORT 
CORPUS  CHRISTI  WB  AIRPORT 
DALLAS  WB  AIRPORT 
DEL  RIO  WB  AIRPORT 
EL  PASO  WB  AIRPORT 
FT  WORTH  WB  AIRPORT 
GALVESTON  WB  CITY 
HOUSTON  WB  CITY 
LAREDO  W8  AIRPORT 
LUBBOCK  WB  AIRPORT 
MIDLAND  WB  AIRPORT 
PORT  ARTHUR  WB  AIRPORT 
SAN  ANSELO  WB  AIRPORT 
SAN  ANTONIO  WB  AIRPORT 
VICTORIA  WB  AIRPORT 
WACO  WB  AIRPORT 
WICHITA  FALLS  WB  AIRPORT 


SUPPLEMENTAL   DATA 


Wind  direction 


SSE 
SW 
SSE 


ESEt 

SEt 

SSE 


o  a  | 


Wind         speed 

m.  p.  h 


29t 
23t 


12.9 

1-2.  B 
13.8 
14.* 
14.3 
13.1 
12.8 
16.7 
12.3 
14.8 
13.1 
10.8 
13.4 
14.5 
11.6 


52 

46++ 

43 

42 

36++ 

40++ 

35++ 


52++ 
30+  + 


NE 

SSW 

N 

SE 

WNW 

NE 


27 

18+ 


Relative    humidity   averages  - 
percent 


86 
87t 
87t 
72 


89 

87t 

89t 


77t 

69T 

57 

55 


72 

78 

78 

71 

52 

15 

75 

82t 

78t 


TEXAS 
APRIL    1957 


Number  ol  days  with  precipitation 


Fastest   observed  one 
Airport   data. 


-minute  wind  speed.      This  station   is  not  equipped  with  automatic  recording  wind   instruments. 


3  9 


J!  SI 

III 

5  = 

a  a  | 

40 

7.0 

55 

7.0 

41 

8.0 

35 

7.2 

57 

7.8 

33 

8.3 

47 

6.5 

87 

3.2 

- 

8.2 

47 

7.3f 

47 

8.5 

- 

7.2 

- 

6.4 

- 

6.1 

33 

7.6 

- 

6.4 

44 

7.8 

- 

8.3 

- 

8.0 

- 

7.9 

CUMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2 


Temperature 


Station 


HIGH  PLAINS  DIVISION 

AMARILLO  WB  AP  R 

BIG  SPRING  AM 

BORGER 

BORGER  3  W 

BROWNFIELD  2  E  AM 

CANADIAN  AM 

CANYON  _ 

CROSBYTON         I        AM 

DALHART  CAA  AP 

DUMAS  AM 

FLOYDADA  2  SW 

FOLLETT  AM 

HEREFORD  1  AM 

LAMESA  AM 

LEVELLAND 

LITTLEFIELD  AM 

LUBBOCK 

LUBBOCK  WB  AP 

MIAMI  AM 

MIDLAND  WB  AP  I 

MIDLAND  4  ENE 

MULESHOE  1  AM 

PAMPA 

PLAINS  AM 

PLAINVIEW  AM 

'.EMINOLE 

SPEARMAN  AM 

STRATFORD  AM 

TAMOKA 

TULIA  AM 

VEGA  AM 


division 

low  rolling  plains  div 

abilene  wb  ap 
ball; 

rHlLLPE'.'.  CAA  AP 

COLEMAN 

■-A 
'rLL 

-   OA" 

UK  / 

CITY 

-  r  m  :• 

PAi,.' 

5  %t 

■;<}* 

i     Lt  WB  AP 


8  5 

<  s 


AM 
A" 


A" 

AM 


64, 

2 

74. 

2 

68 

6 

68 

2 

70 

7 

68 

5 

67 

.9 

64 

.0 

<s 


72.1 

62.5 

65.5 

75.9 

69.9 

70.2 

71.3 

66.8 

65.3 

74.2 

77.1 

68.2 

63.0 

71.3 

68.  3 

77.3 

63.3 

60. 2M 

70.  OM 

65.6 

63. OM 


40.5 
48.1 
43.1 
42.6 
41.5 

41  .4 
40.8 
38.0 

42.9 

41.1 

38.3 

43.3 

40.9 

39.2 

43.7 

42.7 

41.9 

47.8 

48.2 

39.4 

36.3 

41.2 

39.6 

44.2 

39.9 

38. 4M 

45. 4M 

40.4 

36.  6M 


s  ?  9 

H,  u    Q) 

V  J  2 


73.6 

75.0 

66.9 

66.9 

76. 5M 

79.3 

69.5 

71.8 

72.1 

72.6 

74.6 

a,./ 

66.0 
73.8 
73.6 

6  8.  > 
'4.  7 

ri ./ 

It,, 9 

74.3 

75. 8M 


50.2 

49.1 

47.0 

42.6 

50. 6M 

50.7 

46.6 

49.6 

50.7 

51.2 

49.8 

»7  .  9 


44.9 
49.1 
',/.'■ 
4 1 .  0 
48.4 
47.1 
Hi.  7 

49. 8M 
50.5 


52.4 
61.2 
55.9 
55.4 
56.1 

55.0 
54.4 
51.0 

57.5 

51.8 

51.9 

59.6 

55.4 

54.7 

57.5 

55.8 

53.6 

61.0 

62.7 

53.8 

50.7 

56.3 

54.0 

60.6 

51.6 

49. 3M 

57.  7M 

53.0 

49. 8M 

55.2 


61.9 

62.1 

58.0 

54.9 

63. 6M 

65.0 

59.1 

60.7 

61.4 

61.9 

62.2 

61.  1 

56.5 
61.5 
60.7 
56.5 
61.1 
59.2 

4?. «M 
59.9 

'.',.  i, 


3.2 
3.0 


5.3 
1.9 


4.6 
2.5 


2.2 
3.7 
3.5 
3.5 
1.5 
2.8 
6.1 

5.3 
0.6 
3.9 
3.7 
3.5 
3.2 
5.2 


18 
16 

18 
18 
19 

18 

18 

16  + 

IB 

19 
19 

17  + 
IB 
IV 

16 

18 
19 

161 

17 
19 

18 
19 
19 
18 
19 
19 
18 
19 
17  + 


2.6 

3.0 
3.7 
3.6 
1.7 
0.1 


4.  1 
i  1 3 
2.0 

0.9 

/.  I 


24|12  302 
24  13  321 
20   8    418 


381 
185 
282 
297 
280 


No.  ol  Days 


14 
\H 

8 
13 
13 
12H 
13 
13 
13 
13 

5 

6 

11  + 
14 

5+ 
13 

12  + 

13 
13 


Precipitation 


19 
17+ 
19 
16 
17 
18 
16 
8 
18 
17 
10 

19 

17 
17 
IB 
17 
18 
18 

[H 
19 

I  U 


243 

394 

190 

207 

295 

310 

237 

289 

353 

175 

130 

336 

430 

278 

339 

170 

406 

472 

239 

366 

450 


13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13  + 

13  + 

13 

13  + 

14 
13 
13 
14 
13 
13 
13 

13 

1'.. 


155 

157 
245 
326 
121 
102 
220 
192 
165 
152 
155 
181 

264 
169 
181 
241 
156 
,'/'i 
193 
201 
166 
197 


»  6>  S 
3  %S 


2.69 
2.55 
3.95 
3.92 
1.36 

2.24 
4.18 

1.11 

4.27 
1.89 
1.33 
1.26 
2.79 
5.37 
2.51 
3.48 
2.23 
.44 
.65 
2.43 
3.66 
1.14 
5.33 
1.10 
2.84 
2.74 
3.05 
2.57 
1.83 

2.58 


6.52 
3.99 

5.45 
6.80 
8.87 
6.21 
6.23 
3.85 
8.50 
6.97 
5.87 
4.61 

6.07 
5.93 
6.63 
6.12 
1  1.62 
4.70 
3.61 
4.07 
8.77 
8.50 

6.54 


1.24 
.90 


.77 
2.39 


.28 
.18 
.23 

4.36 

1.09 

2.37 

.30 

.97 

.81 

1.16 

2.10 

3.55 
.06 
.82 
1.30 
1.62 
.70 
.43 


4.05 
1.39 
3.02 
4.66 
6.02 
3.72 

1.2! 


1.95 
1.56 
2.09 


.54 
.65 

2.25 

2.41 

.60 

1.17 

1.70 

.45 

1.93 

.54 

.70 

.50 

1.17 

2.10 

.73 

.98 

.79 

.20 

.48 

.80 

1.30 

.67 

1.67 

.40 

1.27 

1.40 

1.12 

1.03 

.90 


Snow,  Sleet 


2.45 
1.56 
2.88 
3.96 
3.49 
1.93 
2.15 
.66 
2.02 
1.82 
1.59 
1.22 


2 

6') 

1 

)9 

3 

45 

2 

49 

3 

,00 

1 

,67 

1 

.i.i, 

1 

.75 

4 

.05 

1 

.94 

IT 


.0 

T 
T 
.0 

.0 

1.1 

.5 


.0 

.0 
T 

T 

.1 
.0 
.0 
.0 
.0 
T 
T 
T 

.0 
T 
1.3 
.0 
.0 
T 


No.  oi  Dsyt 


8! 


. •--  foil* 
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CUMATOLOGICAL  DATA 


TEXAS 
APRIL    1957 


Station 


Temperature 


NORTH  CENTRAL    DIVISION 

kLBANY 

AM 

IELTON   DAM 

AM 

1ENBR0OK    DAM 

AM 

ION  HAM 

SON  IE 

IOYD    3    SE 

AM 

IRECKENRIDGE 

IRID6EP0RT 

AM 

IROWNWOOO 

AM 

lAHERON 

XEBURNE 

ORSICANA 

AM 

■ALLAS    MB    AP 

CNISON    DAM 

*NT0N 

AM 

pENTON   EXP  STATION 

ML  IN 

AM 

ASTLAND 

AM 

ORT    WORTH   WB   AP 

ORT    WORTH   LEONARD   BLDG 

AM 

■AINESVILLE 

AM 

ATESVILLE 

RAHAM 

AM 

RANBURT 

RAPEVINE   DAM 

AM 

REENVILLE   2   SW 

AM 

ENRIETTA 

AM 

ICO 

ILLSBORO 

AM 

ACKSBORO 

AUFMAN 

AM 

ILLEEN 

AM 

»KE  KICKAPOO 

AVON   DAM 

AM 

km.tR 

t   KINNEY 

EX  I A 

AM 

INERAL    WELLS   CAA   AP 

13NTA6UE 

JtEY 

ARIS 

AM 

5SSUM   KINGDOM    DAM 

ANGER   PUMP   STATION 

ISING   STAR 

AM 

MERMAN 

AM 

TEPHENVILLE    3    NE 

AYLOR 

AM 

:NPLE 

AM 

(ROCKMORTON 

AM 

ICO    WB   AP 

1XAHACHIE 

AM 

:atherford 

AM 

IITNEY   DAM 

AM 

DIVISION 

[AST    TEXAS   DIVISION 

HENS   2    SSE 
■MM 

RTHAGE 

NTER 

NTERVILLE 

ARKSVILLE    2    E 

U.EGE   STATION    7   SW 

U.E6E   STATION    CAA   At 
■ME 

OCKETT 

ALYIU.E    2    W 

LNER  2   S 

ADE WATER 

HDERSON 

WSVILLE 

IKSONVILLE 

5PER 
KNACK 

WVV1LLE    FOREST    SERVI 
IHMLE    5   SE 
KINGSTON 
HSV1EW 
I'KIN  CAA   AP 
DISONVILLE 
MSHALL 

»  pleasant 
':ogdochcs 

'■ESTINE 

Ik 

SlRGER  DAM  8 

J.PHUR  SPRINGS 

1'iARKANA  DAM 

1I.EU  A  NE 

*«EN 

fLS  POINT 

DIVISION 


AM 
AM 
AM 


AM 
AM 


AM 
AM 


AM 

AM 
AM 


AM 
AM 
AM 
AM 
AM 
AM 
AM 
AM 


7*.  6 
72.9 
69.2 
71.* 
72.5 

M 
73.9 
70.2 
72.0 
76.9 
74.7 
71.6 
71.3 
69.3 
70.9 
70.0 
70.6 
72.7 
70.1 
70.7 
69.3 
75. 2M 
71.  9M 
72.8 
68.9 
68. 9 

73.9 
73. 9M 
V3.2 

71.1 
73. 2M 

69, 

76.  1M 
71. 9M 
72.9 
71.5 
70. A 

68.4 
72.8 
71.7 
70.2 
69.4 
68.8 
73.4 
72.9 
71.0 
73.2 
72.2 
69.4 
71.5 


75.1 
74.1 
78.7 
76.7 
75.3 
70.  6M 

75.6 
77.5 
75.0 
75.3 

73. OM 

76.4 

74.9 

74.  5M 

79.4 

76.9 

80.  7M 

71.3 

75.7 

75.6 

76.8 

76.0 

74.9 

71.5 

77.0 

74.3 

76.7 

76.9 

70.2 

72.6 

72.8 

78.8 

72.0 


<2 


49.2 
53.4 
52.0 
51.9 
50.8 

M 
50.5 
51.0 
50.6 
55.3 
53.4 
52.1 
54.6 
51.0 
52.2 
52.0 
50.2 
50.0 
53.1 
53.2 
49.6 
54.  3M 
50.  7M 
53.7 
51.8 
52.0 

53.2 
54. 4M 
50.8 
52.0 
51. 9M 

52.4 
52. 4M 
53. OM 
53.9 
52.1 
51.2 

50.9 
53.3 
51.4 
50.3 
51.6 
49.6 
53.2 
54.1 
50.3 
55.1 
52.9 
49.8 
52.5 


54.2 
55.0 
55.5 
55.2 
56.3 
51.  6M 


57.6 
57.9 
53.1 
54.8 

53.  8M 

55.1 

56.7 

54. 6M 

57.9 

54.9 

58.  5M 

54.2 

56.9 

55.6 

56.7 

56.5 

55.  8M 

52.7 

53.8 

55.3 

53.1 

58.1 

50.5 

53.9 

53.2 

58.4 

51.1 


61.9 
63.2 
60.6 
61.7 
61.7 

M 
62.2 
60.6 
61.3 
66.1 
64.1 
61.9 
63.0 
60.2 
61.6 
61.0 
60.4 
61.4 
61.6 
62.0 
59.5 
64.  8M 
61. 3M 
63.3 
60.4 
60.5 

63.6 

64. 2M 
62.0 
61.6 
62. 6M 

61.0 

64. 3M 
62. 5M 
63.4 
61.8 
60.8 

59.7 
63.1 
61.6 
60.3 
60.5 
59.2 
63.3 
63.5 
60.7 
64.2 
62.6 
59.6 
62.0 

61.9 


64.7 
64.6 
67.1 
66.0 
65.8 
61. 1M 


66.6 
67.7 
64.1 
65.1 

63.  4M 
65.8 
65.8 

64.  6M 
68.7 
65.9 
69.  6M 
62.8 
66.3 
65.6 
66.8 
66.3 
65. 4M 
62.1 
65.4 
64.8 
64.9 
67.5 
60.4 
63.3 
63.0 
68.6 
61.6 

65.2 


t  hJ  « 

as  1 

ai  n  T. 


1.5 
2.2 
3.7 
1.7 
1.7 
4.3 
3.3 


3.3 
2.4 


4.6 
1.7 
3.4 


1.7 
1.2 


2.0 
1.7 


3.8 
3.0 
4.4 
2.6 
1.9 
2.8 


16 
19 

e  + 

25 

18 

17 

8  + 
18 
18 
18 
19 
18 
25 
26 
25 

8+ 
18 
18 

8 
26 
18 
18 

7 
19  + 
26 


83  26 


0.5 
2.8 
0.1 


2.2 
1.9 

0.2 
0.0 

0.2 
1.3 
0.6 
1.4 


4.7 
3.1 
2.6 


28 
34 
29 
29 
27 

30 
32 
30 
35 
31 
32 
31 
29 
30 
30 
29 
28 
30 
30 
30 
32 
30 
32 

30  13 

31  13 


84  20  + 

85  23 
84  19 

84  18+ 


20 

2  + 
2+ 

20  + 
18  + 
18+ 
25 
20 

3  + 
18 
25+ 
19 
19 
26 
19 
26 
28 

21  + 
26 
26 
20 
25 
19 


13- 
13 

13 

13 

13  + 

13 

13 

13 

13 

13 
13 

12 
13  + 
13 

12  + 

13  + 
13  + 
13 
13 
13 
13  + 
13  + 


9  + 
9 

9+ 
9 

13  + 

13 

13 
9 

9  + 
13 

9+ 
13 
9 

13 
6 
9 
9 

13  + 

9 
13 

9 

9 
13 
13 

9  + 
13 
13  + 

9 

9  + 
13 

9 

6 

9  + 


No.  of  Days 


Max. 


163 
121 
164 
139 

H? 

146 
169 
159 
74 
106 
149 
120 
173 
158 
153 
177 
162 
142 
141 
195 
96 
175 
119 
170 
171 

108 
101 
143 
149 
132 

157 
95 
134 
117 
150 
158 

184 
129 

156 
177 
165 
192 
107 
115 
191 
107 
133 
188 
141 


94 
104 
62 
81 

87 
160 

70 

59 

113 

90 

117 

81 

79 

92 

42 

76 

40 

127 

67 

74 

78 

71 

77 

141 

92 

101 

100 

65 

171 

121 

129 

46 

129 


Min. 


Precipitation 


JO 

.20 

13 

.  57 

16 

.02 

11 

.90 

10 

.13 

12 

.  13 

10 

8  9 

10 

.24 

8 

44 

9 

67 

12 

19 

17 

76 

13 

85 

12 

14 

16 

48 

12 

18 

8 

42 

6.33 

12. 

19 

13. 

37 

12. 

43 

9. 

4  3 

10 1 

88 

10. 

66 

16. 

76 

1  6. 

75 

10. 

37 

12. 

9  8 

15. 

55 

14. 

50 

13. 

27 

as  g 

«i  o  J 
Q  J3  e2 


10.76 
11.24 
14.42 
15.33 
9.66 
9.86 

12.48 

12.61 

5.11 

8.08 

12 

10.06 

10.71 

10.12 

7.97 

13.37 

12.31 

11.75 

11.15 

11.87 


12.49 
11.92 
10.75 
10.95 
11.82 
13.51 

12.50 

7.44 

11.22 

11.39 

14.32 
13.64 
14.73 
13.90 

5.83 
10.54 

5.66 
15.74 

8.12 
15.38 

8.64 
14.87 
13.57 
10.21 
13.96 
11.63 
13.65 

8.47 
13.44 
13.46 
17.10 

7.86 
12.35 

11.85 


8.71 
6.40 
5.35 
5.73 
8.22 
13.72 
9.98 


12 

.43 

4 

.73 

3 

.51 

8 

.34 

8 

.26 

5 

.30 

8 

19 

14 

31 

6 

88 

8 

21 

12 

23 

9 

89 

7. 

29 

9. 

83 

10. 

97 

7. 

81 

8.61 
7.04 
7.14 
6.09 
5.66 
9.40 
8.29 
8.20 


3.31 
6.48 
6.72 


9.24 
10.29 


2.02 
11.80 

10.92 
4.35 

11.51 
8.89 
5.52 
9.17 
7.97 


9.38 
12.97 

7.07 


4.73 
2.79 
2.92 
1.85 
4.82 
3.14 
2.74 
3.60 
3.65 
2.47 
2.11 
4.60 
5.10 
2.78 
3.00 
3.30 
3.22 
1.70 
4.55 
3.30 
2.21 
2.73 
3.76 
1.70 
2.75 
3.92 

3.00 
2.44 
9.60 
2 

4.11 

2.29 

2.45 

2.85 

2.35 

2 

3.86 

2.27 
3.18 
1.57 
2.18 
2.70 
4.20 
2.00 
2.10 
1.85 
3.44 
2.62 
3.14 
2.78 


3.41 
1.84 
3.58 
2.10 

2.25 

2.18 
4.08 
3.35 
2.16 
2.38 
1.86 
3.70 
2.45 
4.47 
2.41 
5.58 
4.42 
2.50 
3.90 
2.48 
3.92 
1.76 
3.12 
2.50 
4.42 
2.60 
2.30 


Snow,    Sleet 


.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

•  0 

.0 
.0 

.0 

.0 

•  0 

.0 

.0 
.0 
.0 
.0 

.0 

.0 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 


il 


a  g 

2  o 


No.  of  Days 


8^ 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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TABLE  2  ■  CONTINUED 


Temperature 

Precipitation 

&    1 

«     a 

i  a 

if 

>  ■- 

2  »  9 

H     0     fli 

Q 

No.  of  Days 

£  ?  ? 

-  o  a> 

S.S   g 

0    0    ffi 

a  .s£ 

i 

a 

Snov, 

Sleet 

No.  oi  D«yi 

Station 

Max. 

Min. 

11 

39 

0      | 

0> 

> 

< 

5  o  ■S 
*   «   a 

1 

JA 

$ 

13 

a 

s 
i 

2 

0 

a 

&     • 

a 

3 

o 

1 
1 

« 

a 

■3 

t 

& 

3    3  J 

J 

5    r 

1  1 

u 

i  > 
,1 

TRANS    PECOS    DIVISION 

ALPINE 

74.2 

48.6 

61.4 

-    2.1 

85 

16+ 

33 

9  + 

146 

0 

0 

0 

0 

.12 

.44 

.10 

29 

.0 

0 

1      0     0 

BALMORHEA    EXP    PAN 

2      0     0 

CHISOS    BASIN 

76.1 

51.0 

64.6 

68 

21 

39 

13 

76 

0 

0 

0 

0 

.56 

•  38 

18 

.0 

0 

EL    PASO    WB    AP 

R 

75.4 

49.3 

62.4 

-    0.7 

85 

18 

36 

3 

102 

0 

0 

0 

0 

.09 

-        .18 

.09 

2 

•  0 

0 

0      0     0 

FORT    STOCKTON 

AM 

76.5 

46.6 

61.6 

-    4.1 

90 

18+ 

31 

13  + 

173 

3 

0 

2 

0 

.12 

-        .64 

.08 

30 

.0 

0 

0       0      0 
0      0     0 

LA    TUNA    1    S 

78.6 

45.8 

62.2 

87 

18+ 

32 

3 

98 

0 

0 

1 

0 

.09 

.06 

2 

.0 

0 

MARATHON 

78.9 

45.7 

62.3 

0.9 

88 

17 

30 

6 

110 

0 

0 

2 

0 

1.12 

.05 

1.12 

27 

.0 

0 

111 

MOUNT    LOCKE 

66.8 

43.7 

56.3 

-   0.9 

77 

17+ 

25 

8 

257 

0 

0 

6 

0 

.22 

-       .25 

.13 

29 

.0 

0 

ioo 

PANTHER    JUNCTION 

PECOS 

PRESIDIO 

AM 

82.1 
79.8 

52.4 
46.0 

67.3 
62.9 

-    2.6 

89 
94 

16+ 
19 

37 
33 

13 
13 

54 
137 

0 
9 

0 
0 

0 

0 

0 

0 

.61 
.21 

-       .53 

.42 
.14 

18 
30 

•  0 
.0 

0 
0 

2      0     0 

i    o    o 

89.4 

52.9 

71.2 

2.1 

97 

21 

42 

6 

5 

18 

0 

0 

0 

•  13 

-       .26 

.13 

29 

.0 

0 

10     0 

RED    BLUFF    DAM 

79.5 

46.7 

63.1 

92 

18 

33 

8+ 

112 

3 

0 

0 

0 

.26 

.24 

28 

.0 

0 

10     0 
0      0      0 

SALT    FLAT    CAA    AP 

R 

76.0 

42.8 

59.4 

88 

21 

35 

5+ 

173 

0 

0 

0 

0 

T 

T 

4+ 

.0 

0 

SANDERSON    1    NW 
VAN    HORN 

74<9 

47.0 

61.0 

87 

18 

33 

13 

145 

0 

0 

b 

0 

T 

T 

4 

.0 

0 

0      0      0 

WINK    CAA    AP 

78.0 

47.5 

62.8 

92 

17 

32 

13 

132 

4 

0 

1 

0 

.18 

.10 

29 

.0 

0 

IOC 
0      0      0 

YSLETA 

AM 

77.6 

43.8 

60.7 

87 

19 

33 

3+ 

144 

0 

0 

0 

0 

.06 

.04 

2 

.0 

0 

DIVISION 

62.6 

.25 

.0 

EDWARDS    PLATEAU    DIVISION 

BLANCO 

AM 

73.6 

52.0 

62.6 

-    1.8 

83 

8 

34 

9+ 

118 

0 

0 

0 

0 

13.33 

9.81 

5.52 

25 

.0 

0 

12    5    : 

BOERNE 

74.0 

54.5 

64.3 

-    1.2 

83 

7 

35 

13 

96 

0 

0 

0 

0 

9.33 

5.82 

1.80 

19 

.0 

0 

10      8* 

BRACKETTVILLE 

79.8 

55.7 

67.8 

-    2.0 

93 

7 

39 

13 

62 

2 

0 

0 

0 

7.88 

6.08 

3.38 

28 

.0 

0 

5      4     ': 

io    5    ; 

BRADY 

AM 

74.3 

48.9 

61.6 

-    4.2 

90 

6 

31 

13  + 

140 

1 

0 

2 

0 

6.51 

3.82 

1.83 

27 

•  0 

0 

BUCHANAN    DAM 
BURNET 

AM 

74.6 

52.8 

63.7 

-    4.0 

63 

7 

32 

14 

115 

0 

0 

1 

0 

12.82 

9.64 

3.50 

24 

.0 

0 

10      5     ! 

DEL    RIO    WB    AP 

R 

78.4 

57.3 

67.9 

-    3.2 

92 

7 

39 

13 

64 

4 

0 

0 

0 

6.49 

5.04 

2.36 

28 

.0 

0 

7     4     : 

7    4    : 

EDEN    1 

77.1 

50.0 

63.6 

94 

17 

29 

13 

131 

5 

0 

2 

0 

5.87 

3.35 

2.15 

26 

.0 

0 

FREDERICKSBURG 

73.8 

53.1 

63.5 

-    2.3 

67 

7 

32 

13 

113 

0 

0 

1 

0 

6.03 

4.56 

3.95 

24 

.0 

0 

7    5    ; 
7    5    : 
9    5    : 

13     8    : 

io     6    : 

7    4    : 

JUNCTION 

76.7 

52.4 

64.6 

-    0.3 

92 

7+ 

33 

13 

113 

2 

0 

0 

0 

6.34 

3.71 

1.63 

19 

.0 

0 

JUNCTION    CAA    AP 

74.9 

52.3 

63.6 

92 

7 

33 

13 

132 

1 

0 

0 

0 

5.54 

1.29 

24 

.0 

0 

KERRVILLE 

AM 

73.7 

49.4 

61.6 

-    2.8 

86 

8 

33 

13 

142 

0 

0 

0 

0 

11.62 

8.52 

3.40 

25 

.0 

0 

LAMPASAS 

AM 

72.2 

51.5 

61.9 

-    3.3 

84 

8+ 

33 

9  + 

150 

0 

0 

0 

0 

9.06 

5.52 

2.53 

27 

.0 

0 

LLANO 

AM 

74.5 

52.8 

63.7 

-    3.2 

90 

8 

34 

13 

116 

1 

0 

0 

0 

6.74 

3.90 

2.10 

23 

•  0 

0 

MASON 
MC    CAMEY 

75.7 

53.1 

64.4 

91 

■  7 

33 

13 

108 

1 

0 

0 

0 

5.94 

3.69 

1.60 

23 

.0 

0 

9       4 

79.3 

52.1 

65.7 

-    2.3 

92 

17 

30 

13 

90 

4 

0 

1 

0 

1.56 

.86 

.48 

22 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

4       0      ( 

OZONA 

PRADE    RANCH 
ROCKSPRINSS 
SAN    ANGELO    DAM 
SAN    ANGELO    WB    AP 

AM 
AM 
R 

M 
73.1 
72.6 
75.6 
74.2 

M 
51.4 
49.9 
50.2 
51.4 

M 
62.3 
61.3 
62.9 
62.8 

-    4.6 

86 
85 
92 
90 

7 

2  + 
18 
7+ 

33 

31 
30 
30 

13 
13 
13  + 
13 

136 
148 
146 
147 

0 
0 
2 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
2 
2 
2 

0 
0 

0 

0 
0 

5.34 
8.02 
3.92 
4.00 

6.30 
1.81 

1.00 
2.36 
2.15 
2.35 

28 
28 
27 
26 

7    6    : 

7  6    : 

3      2     . 

2     2    : 

8  5    : 

SONORA 
TARPLEY    1    E 

75. 8M 

51. OM 

63. 4M 

90 

7 

31 

13 

121 

1 

0 

1 

0 

6.31 

1.75 

19 

77.9 

54.3 

66.1 

89 

2+ 

37 

13 

72 

0 

0 

0 

0 

7.90 

1.95 

24 

.0 

0 

12      6     ' 
6     5    : 

UVALDE 

AM 

78.4 

55.2 

66.8 

-    3.9 

91 

2+ 

41 

9+ 

74 

5 

0 

0 

0 

9.31 

7.08 

3.22 

19 

.0 

0 

D  1 V  I S  I  ON 

63.9 

7.36 

.0 

SOUTH   CENTRAL    DIVISION 

AUST  IN    WB    AP 

R 

75.0 

57.0 

66.0 

-    1.9 

86 

18 

37 

13 

79 

0 

0 

0 

0 

9.93 

5.97 

2.19 

26 

.0 

0 

10      7 

AUSTWELL    WL    REF 
BEEVILLE    5    NE 
BISHOP 
8RENHAM 

77. 6M 
77.9 
84.  OM 

62.  9M 
58.5 
63. OM 

70. 3M 
68.2 
73. 5M 

-    2.8 

86 
89 
93 

1 
5 

1 

43 
42 
47 

14 
13 
9+ 

35 
54 
24 

0 
0 
5 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

8.85 
8.26 

3.19 

6.12 
2.03 

7.05 
3.06 
1.55 

16 
16 
29 

.0 
.0 

0 
0 

4  2 

5  4 
3      2 

AM 

76.3 

55.4 

65.9 

-    2.4 

86 

19 

39 

13+ 

81 

0 

0 

0 

0 

9.22 

5.57 

1.49 

27 

.0 

0 

1 1      7 
4       3 
3      3 

7      5 
9      4 

CORPUS    CHRISTI 
CORPUS    CHRISTI    WB    AP 
CUERO    3    NW 
FLATONIA 
GOLIAD 

R 
AM 

76.9 
79.8 
78.7 

66.5 
64.3 
58.3 

71.7 
72.1 
68.5 

0.4 
-    1.7 

67 
89 
88 

3 
3 

19 

48 
48 

41 

13 
13 
13 

21 
22 

56 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

0 

0 

0 
0 
0 

3.03 
2.53 
6.71 

.79 
3.93 

1.15 

.90 

1.60 

29 

27 
21 

•  0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

75.7 

58.7 

67.2 

-    2.0 

86 

18 

39 

13 

60 

c 

0 

0 

0 

7.96 

4.45 

2.75 

27 

•  0 

0 

78.4 

62.2 

70.3 

87 

4 

43 

13 

39 

0 

0 

0 

0 

8.17 

6.02 

3.80 

28 

.0 

0 

6      5 

8  6 
6      4 

9  5 

GONZALES    2 

77. 5M 

59. 8M 

68. 7M 

85 

1  + 

37 

13 

28 

0 

0 

0 

0 

9.28 

2.72 

16 

•  0 

0 

MALLETTSVILLE 

HONDO 

KENEDY 

KINGSVILLE 

LULING 

AM 
AM 

AM 

77.4 
77.9 

57.6 
54.5 

67.5 
66.2 

-  2.2 

-  3.1 

86 

88 

18 

3 

39 
40 

14 

13  + 

61 
73 

0 
0 

0 
0 

0 

0 

0 

0 

5.50 
7.70 

2.30 
4.53 

2.25 

2.52 

27 
19 

•  0 
.0 

0 
0 

79.6 
83.0 
74.7 

59.4 
62.5 
55.9 

69.5 
72.8 
65.3 

-    3.9 

88 
92 
83 

2 

1 
5+ 

42 
47 
38 

13 
13 
13  + 

42 
21 

63 

0 
4 
0 

0 
0 

0 

0 

0 

1) 

0 
0 
0 

7.99 

2.74 

10.33 

7.04 

3.00 
1.54 
2.89 

21 
28 
27 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

6      4 
4      2 
10      6 

MANSFIELD    DAM 
NEW    BRAUNFELS 

AM 

77.7 

57.3 

67.5 

-    1.4 

85 

1  + 

34 

13 

58 

0 

0 

0 

0 

7.80 

4.50 

2.12 

27 

.0 

0 
0 

7      6 
6      6 

NIXON 

ROBSTOWN 

'.»'.    ANTONIO    WB    AP 

',*'.    "ARCOS 

77.7 

58.0 

67.9 

85 

1  + 

39 

13 

57 

0 

0 

0 

0 

6.82 

3.81 

l.BS 

21 

.0 

AM 
R 

AM 

81.3 

76.1 
76.1 

63.1 
56.5 
54.6 

72.2 
66.3 
65.4 

-  2.5 

-  1.9 

93 
84 
83 

2 

18 
2  + 

46 
40 
38 

9 
13 
13  + 

24 

71 
79 

2 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

3.29 
9.32 

9.98 

6.30 
6.50 

1.06 
2.39 
2.62 

29 
19 
27 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

4      3 
9      5 

10  8 

8  * 

9  8 

11  8 
10      8 

6      4 

SEALY 

SEGUIN 

SMITHVILLE 

WASHINGTON    STATE    PARK 

77.7 

60.6 

69.2 

-    1.0 

86 

18+ 

41 

9 

52 

0 

0 

0 

0 

5.70 

1.98 

2.21 

29 

•  0 

0 

78.  1M 

57.5 

6  7.8M 

-    2.3 

85 

4 

39 

13 

42 

0 

0 

0 

0 

10.64 

8.04 

1.86 

27 

•  0 

0 

AM 
AM 

74.9 
75.6 
7B.6 

54.9 
54.8 
59.5 

64.9 
65.2 
69.1 

-    4.6 

86 
85 
86 

5 

21  + 

1  + 

38 
39 
41 

13  + 

9 
13 

84 
88 

43 

0 
0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 

'J 

0 

13.69 
8.64 

5.40 

9.94 
4.77 
2.23 

4.35 
1.80 
1.68 

27 
29 
27 

•  0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

BIVUION 

68.4 

7.41 

.0 

UPPER    COAST    DIVISION 

ANAHUAC    6    E 

AM 

75.4 

60.2 

67.8 

0.5 

82 

23  + 

42 

9 

57 

o 

0 

•  1 

0 

7.31 

3.44 

3.67 

11 

.0 

0 

7      4 

6  3 

7  5 

8  6 

6  S 

7  5 
5      5 
7      5 
7     4 

9  5 
10      » 
10     6 
10      * 

AHGlfTOh    A    NE 

75.8 

60.3 

68.1 

-    0.1 

82 

21 

43 

9 

35 

o 

0 

g 

0 

4.94 

1.47 

1  .89 

16 

0 
0 

•  AY  CI'Y    MTfMOfKI 

AM 

77.9 

60.7 

69.3 

87 

21 

43 

9 

34 

0 

0 

0 

0 

7.  17 

4.32 

2.43 

27 

.0 
.0 

76. 1M 

61. 3M 

68.  7M 

83 

1  + 

42 

9 

36 

<) 

0 

a 

0 

7.92 

1.60 

2  7 

AM 

78.3 

60.7 

69.5 

0.2 

87 

22 

45 

9  + 

40 

a 

0 

a 

0 

9.64 

5.45 

2.78 

1  1 

.0 

0 

I »P    fAP" 

74. 4M 

5  7.  7M 

66.  1M 

85 

22 

42 

9 

40 

• 

G 

a 

0 

10.  16 

2.  72 

29 

0 

0 

CL    '  »  ' 

CITY 
'H    AP 
■ 
HOUSTON    WS    AP 
Ll»t*-  ' 

77.0 

61,4 

69.6 

70.3 

0.2 

83 
87 

26 

17 

43 

44 

9 
9 

38 

35 

•i 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
0 

8.  12 
4.98 

4.86 

3.04 
1.70 

2  7 
27 

.0 
.0 

R 
R 
AM 

72.6 
73.0 

77.  1 

62.4 

68.4 
68.5 
69.2 
'.  | .  i. 
68.5 

-  0.5 

-  0.6 

-  0.3 
0.2 
0.0 

79 
80 
84 
84 
85 

23  + 
26 

4 

1 
IfM 

48 
48 
46 
4  6 
42 

14 

14 

9 

•) 

9 

32 
34 
37 
45 
50 

0 
0 

c 

') 

0 
0 

'i 

0 

a 

0 

9 

0 
0 
G 
0 

3.76 
5.87 
9.46 
8.07 
13.08 

.67 
2.47 
6.06 
4.98 
9.01 

1  .07 
1.84 
3.76 
2.68 
5.53 

16 
28 
28 
28 
29 

•  0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

•••   r«f*r*(ko«    w> 


!•■   follovlBg   Btfttlon    ir..1*« 
92     " 


TABLE  2  -  CONTINUED 


CUMATOLOGICAL  DATA 


Station 


MATAGORDA 

HAURBRO 

*EW    GULF 

"ALACIOS    CAA    AP 

=ASADENA    HOUSTON 

°IERCE 

>ORT    ARTHUR 

>ORT    ARTHUR    WB    AP 

>0«T    LAVACA 

>ORT    OCONNOR 

IOSENBERG 

iiUGAR   LAND 

'1CT0RIA    WB    AP 

jlILLIAM    HARRIS    RESVR 

DIVISION 

SOUTHERN   DIVISION 

LICE 

ARRIZO   SPR.NGS 

OTULLA  CAA   AP 

RYSTAL    CITY 

ILLEY 

*SLE    PASS 

INCINAL    3    NW 

ALFURRIAS 

A    PRYOR 

•  REDO    WB    AP 

3TEET 

10  GRANDE   CITY   2    ESE 

INTER   HAVEN    EXP    STA 

DIVISION 

LOWER    VALLEY    DIVISION 

ItOWNSVILLE    WB    AP 
uRLINGEN 
::  ALLEN 
COOK 

SSI  ON 

*T    ISABEL 

YMONDVILLE 

N  BENITO 

SLACO  2  E 

DIVISION 


AH 
AM 

AM 

AM 
AM 

AM 
AM 


AM 
AM 


AM 
AM 
AM 
AM 


I  '3 


76.6 

77.9 

76.3 

76.9 

77. 8M 

75.6 

76.4 

77.1 

74.8 

77.8 

77.8 

77.3 

74.3 


Temperature 


a  a 

$:§ 


81.8 
84.9 
84.2 
85.5 
85.1 
80.1 
84.3 
84.6 
84.0 


60.8 
62.4 
60.5 
59.6 
62.4 
61.4 
60.7 
63.2 
60.3 
60.5 
61.4 
60.1 


61.7 

59.8 

60.6 

59.4 

58.2 

58.4 

58.  1M 

63.5 

58. OM 

63.4 

58.9 

64.2 

59.2 


66.9 
67.1 
65.4 
64.6 
64.5 
66.5 
65.9 
66.1 
66.8 


70. OM 

69.4 

69.4 

68,7 

68. 7M 

69.1 

68.9 

68.9 

69.0 

69.1 

69.2 

69.4 

67.2 

68.8 


71.7 

70.1 

70.8 

70.0 

68.9 

69.6 

70. 2M 

73.2 

66. 8M 

73.5 

66.6 

75.5 

69.5 

70.8 


74.4 
76.0 
74.8 
75.1 
74.8 
74.3 
75.1 
75.4 
75.4 

75.0 


2  <?  1 

3.  a  g 


0.6 
0.0 
1.0 

1.1 


0.3 
1.2 


2.5 
3.2 
2.8 
0.9 
1.6 
2.4 

0.6 


0.7 
1.6 


1.1 
1.1 
1.2 

0.4 


28 

5+ 
26 
26 
18 

20  + 

21  + 
29 
27 

4  + 
2  + 
3+ 
2 


TEXAS 
APRIL  1957 


No.  of  Days 


Max 


Precipitation 


Mil 


8.50 

7.92 
5.40 
8.13 
6.65 
7.86 
7.05 
9.32 
10.75 
8.39 
7.68 
7.05 
6.78 

7.75 


7.49 
4.64 
7.99 
5.00 
6.36 

11.71 
2.93 
1.34 
8.74 
2.79 

11.19 
4.58 
5.30 

6.16 


1.85 
4.34 
3.81 
4.47 
2.43 
2.20 
3.23 
2.47 
2.50 


2    ?3 

a  -i  * 

2.8  g 

ID    o    R 

Q-Sf2 


3.82 
3.92 
3.11 
6.66 

5.25 
4.23 


3.03 


4.55 
10.15 
1.36 
•  .58 
6.54 
1.16 

3.52 


.26 

3.07 


1.08 

.57 

2.02 

1.17 


5.70 

1.85 
2.79 
1.70 
2.00 
2.83 
2.04 
1.92 
7.75 
2.02 
2.55 
3.27 
1.64 


3.45 
1.96 
3 

2.27 
1.55 
4.46 
1.70 
.44 
5.28 
1.45 
3.46 
2.05 
2.26 


.70 
2.89 
1.57 
2.33 
1.35 
1.47 
1.59 
1.57 
1.22 


Snow,    Sleet        No.  oi  Daya 


a? 


o  o 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  o 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 


0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 


4 

4 

6 

4 

5 

3 

1  1 

5 

5 

5 

4 

2 

5 

0 

6 

3 

4 

2 

10 

6 

3 

2 

2 

5 

I 

2 

8? 

rt  0 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3 


ABERNATHY 

ABILENE  WB  AP 
ACKERLY  3  SE 
AGUA  NUEVA 
ALBANY 

ALICE 


ALVIN 

AMAR1LL0  WB  AP 
ANAHUAC  6  E 
ANDERSON 
ANGLETON  A  NE 
ANNA 

ANTELOPE 
ARANSAS  PASS 
ARCHER  CITY 
ARLINGTON 
ARTHUR  CITY 


BALMORHEA  EXP  PAN 

BALMORHEA  GRAEF  RANCH 

BARNHART 

BAY  CITY  WATERWORKS 

BAYTOWN 

BEAUMONT 

BEAUMONT  EXP  FARM 

BED1AS 

BEEVILLE  5  NE 

BELTON  DAM 

BENBROOK  DAM 
BENJAMIN 
BIG  SPRING 
BIG  WELLS 
BISHOP 

BLANCO 
BLANKET 
80ERNE 
BON  W1ER 
BONHAM 

BOOKER 

BOOUILLAS  RANGER  STATION 

SORGER 

BORGER  3  W 

BOWIE 

BOXELD€R 

BOYD  3  SE 

6RACKETTVILLE 

BRADY 

BRAVO 

BRAZOS 

BRECKENRIDGE 
BRENHAM 
BRIDGEPORT 
BRONSON 

8R0WNFIELD  2  E 

BROWNSVILLE  WB  AP      R 

8ROWNWOOD 

BUCHANAN  DAM 

BUFFALO 


SE 


BULER 
BULVERDE 
BUNKER  HILL 
BURKETT 
BURLESON 

BURLINGTON 

B'JPhET 

•mot 

CALLAN 
CAMERON 

CAMP    «*h    SABA 
CAMP    WOOD    2    $ 
CANADIAN 
CANDELA»IA 
CANTON    2    w 

CANYON 
CAP»t 

'»PP*.     P4NCM 

CAMIZfl    IPR1NO* 

TON 

UNCM 

CAiTCU 

CClIN* 

CfMTIfl 

RVlLLl 

04A*Pfl 

■•    CAA    AP 

.'Otne 

CMlftOI    iAUN 
"/VAX 

cioolo  cam 

'      #  •  t  ■ .. 

[     r».  ,».,r 

.-    t    f 

'    '.-,:-» 

".**   ft    ft 


Day  of  month 


3* 

D7 

10. 

20 

7. 

4v 

12 

L5« 

be 

1" 

1* 

6. 

38 

2 

69 

7 

11 

10 

79 

54 

13 

32 

11 

03 

2 

H9 

11 

16 

17 

98 

9 

5A 

4 

.29 

12 

.49 

13 

.96 

9 

.93 

9 

.76 

10 

.73 

E 

.  It 

6 

.85 

10      11      12 


3.67 
.67 


13       14       15 


16      17       18 


20  I   21      22  I  23     24 


.90 
1.40 


7.92 

9.64 
10.16 
14.15 

8.26 
13.57 

16*02 


10 

12 

13 
25 

12 

13 

7 

fie 

6 

61 

91 

e 

61 

10 

89 

9 

■ft 

10 

24 

11 

.92 

1 

IS 

I 

19 

B 

.'.4 

B 

>M 

1 

,99 

12 

,31 

1 

.  76 

.66 

T 

.86 


.10      7 
1.07    1.17 


1.25 
1.6  5 


12.62 

7.63 
9.91 
9.67 


25     26  l  27 


28     29  I  30 


2.45    1.67 

B  .03 

2.10 

I.    4.73    2.29 


3.46 

7 
1.12 


1.22    2.52 
.07    1.16 


.21    1.23 

.29      .10      .25 
.02    1.90    1.75 


1.80 
.27 


.02  2.21  1.15 

2.03  1.31 

1.40  1-05  1.16 

1.83  .01  1.07 


7  .49 

.01 
1.11       .02       .68 

1.40   2.02    2.12 

2.52    2.14 
.72 

2.75    1.50 

.92    4.61    2.64 
1.18    1.42 


.07  .03    2.22 

1.47  4.20 

7  2.19      .91 

1.25  .06    2.58 


.69    1.07      .42 


1.00 
2.22 
2.45 
1.60 


.22    2 
2.92 


13.16    2.30 
10.73 

2.43 

6.60 

13.17 

10.93 
11.12 

6.39 

5.43 


(.30 
6.60 
11.91 


.10 

.00 

20 

.07 

02 

.66 

.58 

r 

.23 

37 

7 

1.18 

.33 

.48 

.95 

.04 

T 

1.43 

.39 

1.39 

.30 

1.00 

3.15    1.93 
.62    1.77 


1.47 
1.77 


2.79       .03    1 
1.01    1*76    2.62 


2.45    2. 
,09    2.73    2.64 
2.53  2.40 

,52    2. 38 
,10    1.13 


1.04 


.12 


5.52  .07    1.96 
5.22 

1.38       .66    1.16 

1.53  1.70    1.70 


.20      .91    1.11 
.03    1.73 
2.16      .03 
1.38 


.06      .01 

.06 

.93      .12       .02 


1.79 

1.67    1.33 

.03 
1.19 

.07 
3.38 


.72    2.12 
2.73    2.74 

6      .38    1.49 
3.60    2.40 
2.17 

.02 


1.70  .48 
1.60  1.15 
.47  1.48 
.51 
1.00    1.01    1.70 


1.20 
.13    2.92    1.13 


.19    1.30 

.32  .03  2.33 
2.73  3.30 
1.68 

.03    1.33 

.40    2.47    1.36 


1.37    3.00    2.20 


1.90 


.63 


.08  1.43 
1.63 
3.11 
2.30 

.23    1.29 

1.73 


.20      .43 

.12    1.19 
.43    1.24 

.61  1.11 
.33  .27 
.40      .21 


.34    3.22    1.96 
.09      .01 


.28 

2.32 

1.09 
.11 

2.23 

.70 


45 
29 

.16 
.90 

v5 

.97 

.66 

11 

.90 

.18 

66 

.02 

10 

.34 

.10 

.29 

67 

.94 

.19 

.64 

.24 

.49 

.50 

.01 

.79 

.49 

.23 

ifl 

.06 

.10 

•  16 

.12 

.09    3.14    1 

1.17 

.77      .63    2.22 


,28    1.73    1.83 


2.00 

.77 

1.40 

1.62 
■  01 
.69 


.22    2.12  2.99 

.34      .07  2.19 

.06  .77 

•  92 

.39    2.00  1.99 


1.42  .44  .06 

.40  <0« 

2.99  1.42  .0« 

1.12  .94  .91 


.42      .42    2.02 

.09    1.11    1.99 

.10    1*10 
.93  1.21 

.02    1.73      .44 


1.90 
1.09 
1.01 


Table  3-Continued 


DAILY  PRECIPITATION 


Station 


5W 


COLEMAN 

COLLEGE   STATION    ,    . 

COLLEGE    STATION   CAA 

COLORADO  CITY 

.COLUMBUS 

COMANCHE 

:omstock 

CONLEN    3    N 

CONROE 

"COPER 


:OPE  RANCH 
OPPERAS   COVE 
ORNUOAS    SERVICE    STATION 
ORPUS    CHRIST  1 
ORPUS   CHRISTI    W8    AP         R 

ORSICANA 
OTULLA 

OTULLA    CAA   AP 
OTULLA    HILLJE    RANCH 
|OX   RANCH 

IRESSON 

9IDER    RANCH 
JROCKETT 
|ROSBYTON 

'OSS    PLAINS   NO    1 

|'0»ELL 

SYSTAL  CITY 

1ERO   3  NW 

'PRESS  1    SN 

'PRESS  MILL 

tCUS 

tlNGERFIELD    9    S 

iLHART    CAA    AP 

ALAS    WB   AP  R/, 

NEVANG 
I 

Irrouzett 
[villa 

LONG  RANCH 
CATUR 

KALB 

L    RIO    WB    AP 
|NISON    DAM 
NTON 

NTON    EXP    STATION 
WEYVlLLE 

ALVILLE    2    w 

-LEY 
<E    BOX 
IXITT    4    E 
X.E 


OEE    5   NW 


|LE   MOUNTAIN   LAKE    DAM 
LE   PASS 
TLAND 

N    1 

A  3  s» 
l|M  1  ■ 
I CAMPO 
l»ASO    WB    AP  R 


'ilNAL   3   NW 
i.EMAN  GARDEN 

Ms 
E  >ALE 

■:ns  i 

1  i  oaks  ranch 

F'IFIELO 

'  URRIAS 
F   S    CITY    A    WSW 
F  ERSVILLE 
'  SWORTh3    NNW 
f   IS 


F  HERS  STORE 

E'0N|A 

'IDT 

C|!ESVILLE 

'I  >AOA   2    SW 

:lj)ADA  9  SE 

i'lG  V  RANCH 

'Cti 

r(,iT8URG 

r<.N 

'c  DAVIS 

c'  STOCKTON 
;C  WORTH  WB   AP  R 

'  WORTH  LEONARD   BLDG 

J'  MOTCH  GUARD   STA 

■0  RTON 

*  RICXSBURG 

«  ORT    1    NE 

R 


12.50 
6.21 

7.70 


2.65 
10.79 


17.76 
9.39 
7.99 
A.  90 
5.30 

13.48 
5.72 
11.22 

4.18 

7.93 


10.70 

8.03 
13.40 

1.11 
13.85 

8.12 

1.98 
11.31 
6.1 


12.1 
16.48 
12.18 
12.05 


5.96 
7.35 
8.»2 


5.87 
6.49 
15.06 
4.98 


6.23 
13.71 
2.93 


4        5 


Day  of  month 


TExAj 
APRIL    1957 


1.09 
•06    1.39 


10       11       12 


13       14       15 


16       17       18 


19      20      21 


22      23      24 

1.55      .08 


25  j   26  |   27 

T         3.49      .31 


28  !   29  I   30 


.71 


.12 


1.56 

•20    1.22 

.15 

.81      .31 
.15      .32 


4.80  3.15 

.10  3. 

3.44  2.01 
1.70 


.02 
1.33 


5.32 

.57 
.73 
1.70 


2.12      T 

.39    1.93 
2.00    1.47 


1.12 

.70       .07 
.05    1.64 


.90 


T 


1.03 
.13 


.02 

.42 
2.27 
.33 

.60 


1.62 
.30    1.    . 
.20    3.58 
.07 

1.70 


2.55 
1.60 


7.56 
5.24 
6.13 


3.70 
.02 


.25      .07    1.82 

T 
T  T 

.75      T 

.60 
.80 

.01 


•  02 
2.36 
1.16 
1.53 


.09 
1.55 
1.00 


»  TOWN 


U  RANCH 


MsVILLE 

*'>T0K  WB   CITY 
*'>T0N  WB   AP 
*;<  CITY    1    E 


'     LITTLE   ELM   DAM 

Al  -ILLE 

!*  "EST 

lt:«S 

"■  I  2   S 


7 

.21 

3 

.10 

8 

.03 

4 

■  41 

7 

.60 

5 

51 

1 

01 

12 

02 

12 

43 

3 

76 

5 

87 

3 

2B 

14 

36 

13 

06 

9i 

43 

6 

70 

10 

2b\ 

•05      .03 
1*90 


.03 

2.01 
•20    1.21 

•52    l.fco 

1.01 


2.85  1.18   2.20 

S  .75 

>  .82    2.10 

i 

■  2.05    1.23 


.67    1.10 

I       .75 

1.62 

'    1.64    1.00 

.03 
1.70  .33 
1.79 
2.31       .50 


1.00 

2.30 
T  . 

1.33      , 

.65 

1.30    2.70    1. 

1.86      .12    1.78 

2.07 


1.05 

•10      .02 
3.57    1.27 


.24    1.84    1.13 


T  1.21 
•3D  .50 
•15    1,53 


.07 

.27  1.90 
.04  .48 
T         1,78 


1.65 

.91 

.03    1.20 

.71     1.29 

2.00 

1.16    1.76 

1.13 

•10    1.23 

.02 

2.10 

.28 


.02    2.18 
5.10 


.08  1.23 
.92  .95 
•70      ,38 


.50    3.04 

•10       .60 

.25    1.25 


1.61 
1*90 
3.46 


•  15 
2.78 
3.00 


1.28 

.08 
.27 
1.70 

.80 

1.70 
.40 

1.12 

.11 

.15 
.35 


3,10 
1.55 


.31    1.30    2.57 


.07 
1.27 


2.05 
1.D2 
1.35 


2.15 
1.15 


.10    2.20    1.18 


.79  1.16 
.60  .40 
.55    1.00 


.93      .32 

.69      ,07 
1.52 


1.20 
.18 
.09 

2.57 


•20      .24 
.85    3.95 


.21    2.09    2.01 


>      .20    1.36 
)  1.33 

I      .11    2.75 
■    1.52      .11 

3.10 
5.70 
•04    1.22 

4.55 
1.60    3.30 

1.72 


.26    1.28 
1.11 


.20   2.21 

T 

.75 

.04      .10 

.12       .13      .95 


.93    2.26 

.15    2.73    1.60 


•01    2.21  1.96 

T  .02 

.11  .02 

•78  .95 

1.37  2.90 

12    2.60  1 

1.97  1.11 
1.65 

.26  1.66 


DAILY  PRECIPITATION 


TEAAS 
APRIL   1457 


Table  3-Continued 


GIRVIN 

GLAOEWATER 
GLENFAWN 
GOLD 
GOLDTMWAITE 

GOLIAD 
GOLIAO  6  NE 

GOLIAD  1  SE 
GONZALES  1 
GONZA 


5  2 


Day  of  month 


GRAHAM 
GRAN9URY 

GRANDFALLS  3  SSE 
GRAPELAND 
GRAPEVINE  DAM 

GREENVILLE  2  Sw 

GROVETON 

GRUVER 

GUNTER 

GUTHRIE 

HAGANSPORT 

HALE  CENTER 

HALE  CENTER  I*  «NW 

HALLETTSVILLE 

HAMILTON  2  NW 

HAMLIN 

HARLETON 

HARLINGEN 

HARPER 

MART 

HARTLEY 
HASKELL 
HASKELL  6  NW 

HAWKINS 
HAYNES  RANCH 

HEB8RONVILLE 

HEMPSTEAD 

HENDERSON 

HENLY 

HENRIETTA 

HEREFORD  1 
HEWITT  1  SE 
MI  CO 
HIGGINS 
HILLSBORO 

HITCHLAND 
HONDO 

HOMEY  GROVE 
HORDS  CREEK  DAM 
HOOGER 

HOUSTON  WB  CITY        R 
HOUSTON  WB  AP 
HOUSTON  ALIEF  R 

HOUSTON  BARKER 
HOUSTON  DEER  PARK 

HOUSTON  HEIGHTS 
HOUSTON  INDEPENDENCE  H 

-.TON  MISSOURI  CITY 
HOUSTON  NORTH  HOUSTON 
HOUSTON  SAN  JACINTO  DAM 

HOUSTON  SATSUMA        R 

HOUSTON  SPRING  8PANCH 

-j"?LF 

MUMBLE    PUMP    STATION 

HUNT 

HUNTSVILLE 

-•E 

IMPERIAL 
INDIAN  GAP 

i'.A  PAOK  EXP  STATION 

,.'rS8OR0 

JACKSON   HILL    GUARD    STA 
JACKSONVILLE    E»P    STA 
•iVlLLE 
RIVER    RANCH 

jARPELL 
JASPER 

jEOM 
jf" 

JOHNSON    RANCH 

-     *.R    «     PAM'h 
JONC.    »•    " 

JUNCTION 
JUNCTION  CAA    AP 

»«•<    WOL'    HILL 

•    SW 

r'»»/lLll 

- 

/ILL! 

fNA»- 


20.  46 
10.27 
7.25 


10. OS 
6.88 
9.26 


18.75 
10.52 

2.55 
15.37 

b.O 


1.75 
1.08 


1.80 


12.57 
3.01 

3.03 
5.50 
2.41    1.29 


10       11       12 


13      14      15 


16      17      18 


19      20      21 


.57      .96    1.20 


22      23      24 


1.96 
.36    1.94 

.30  1.95  3.25 
.97    5. 47 

.07    1.72       .63 


25     26      27      28  I  29      30      31 


1.75 
7.70 
11.91 
8.50 
7.94 

9.A6 
8.07 
6.91 
5.23 
10.10 


6.04 
6.55 
10.08 


14.73 
12.65 


16.67 
13.90 
6.59 


.24    1.92 
.48    2.87 


3.43 
.76 


1.66    1.94 
.10    1.10    1.00 


1.10    2.60    1.20 
.65 
.16      .09      .19 

3.80  .36 

6.66  T 

3.00      .90 
.20      .70 


1.12       .08 
.21       .36 

1.08    1.57 


.43    1.10    1*60 


.25    1.59 
1*02       .99 


3.84    3.25       .12 

2.43      T  .13 

.52  1.28 

.25      .34    2.33 


.31 
3,10 
1.07 


•03    1.61      .71 


1.05      .71 
.65      .46 
.13    2.89 
.62 
.48      .16 


.20 


1.70 
.38 

1.36 
.46 


.59    1.08    1.76 
2.60 


5.54 

10.34 
4.99 
7.69 

14.30 
7. ft 

10.99 

11.42 

3.44 


•  .«', 


11.01 


1.77 

T 

.10      .27 


,74 
.19 


.10    3.99    1.03 


,68  .89 

.18    1.06 
.43    1.20 


.26  2 

T  .01 

.17  1.49    2 

T  T  J 

1.72  1.93    1.30 


.87      .02       .02 


.38    1.45 


.»» 


.52 


.49 


J. 76 

2.68      .30 
2.55    1.33 
1.98 
2.67    1.37    1.97 


,73      .55    1.10 

.24  < 

.43    1.13 

.03    1.70 
1.13 

1.31 
•26  .23 
.35  2.36  1.49 
.20  2.43  1.20 
.31    2.30    1.60 

.94      .06    1.76 


1.70 
9.60 


.36 

1.65    1.09 
1 
.40 
.24 
.67 


1.21 
1.33 

.89 
.70 


.bO 


.10 


.61 

.04 
.91 

.57 
■  it 

.26 

.67 

.22 

.08 

.29 

.03 

.39 

.VI 

T 

1.99 

1.78 

.80 
.90 

•  72 

.68 

.V 

3.40      .06    1.10 


90  2.37 

.16  6.44 

.23  3.33 
.13 


.43 
.42 
.29 


2.38 

.90 

.44 

1.74 

.98 

.19 

1.19 

.03 

.01 

.41 

.07    1.29 

.12 

.11 

1.40      .24      .64 


T 

.09 

.01 

.70 

.10 
.16 

.94 

1.24 

1.00 

.17 
1.09 
.10 

.21 

,K 

.06 

.42 

.02 

.  I| 

1.69 

1.30 

.04 

.10 

.10 

,04 

2.93 

.06 

.11 

T            .02 

.60 

1.49 

.04 

1.73 

.61 

1.08 

.64 

.74    2.29 

1.49 

.01 

.10 

.24      .29 

2.90 

.97 

.44 

.76 

1.94 

.67 

1.10 

.79 

.11 

.94 

.17 

1.93 

.39 

,01 

1.72 

.96 

.14 

1.04 

.17    1.00 
1.61    9.91 
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11 

92 

17 

40 

15 

7* 

10 

26 

11 

51 

1 

40 

12 

14 

8.41 
6.60 
9.55 
15.38 


8 

.6* 

10 

33 

9 

69 

14 

87 

9 

24 

13 

07 

16 

80 

13 

57 

e 

90 

12 

90 

5 

94 

8 

50 

13 

90 

17.62 
6.35 

14.4? 


Day  of  month 


10       11       12 


13 

10 

9 

21 

11 

20 

9 

66 

1 

71 

2 

43 

1.02 
2.11 


13      14       15 


16      17      18 


13 

.96 

10 

.80 

s 

52 

6 

65 

14 

32 

12 

38 

7 

80 

6 

94 

7 

9? 

.1 

32 

0 

20 

6 

82 

9 

42 

5 

66 

9.96 

11.27 
12.60 


19      20      21 


1.50    1.00    1.50 
.03    1.76   3.09 
1.62 
.83      T 


1.95      .93  ,75 

1.20  2.10 

.13  .04 

.59      .07 


.11      .61    i 

T      ■ 

2.08 
.68 

.64       .19 
T  T  T 

.40      .01      .54 

.68      .06  .88 

.04      .21  .37 

•10  .50 

.47  2.3 

1.60    1.10  .50 


22      23      24 


.25   4.40   2.00 
•06      .74    1.75 


•37      .08    1.15 


25      26      27 


.15      .95 
5.25 

3.70 
1.78 

.15    3.34 


28      29      30       31 


1.99    1.21 
25   2.25 


.27      .03      T 
.06 

1.04 

.15    7.85 

•  20 

•  50      .56    1.10 


.98 


.46 


1.50  ,    .20 
•35   2.45 


.48    1.60    1.25 


•27      .26    1.19 


.61    2.66    3.85 


7  .29 

.22 

.28   2.45 


.35    1.50    2.35 


•25    1.13 

.20 

1.29    1.89 


.08    1.25 

.78 

1.25 


.75 

1 

.50 

4 

•  42 

.79 

3.25 

■ 

.05 

1 

.01 

1 

32 

.03 

2 

40 

.18 
•  16 
1.32 


1.05 
1.15 


1,05      .23    1.20 


1.15 
1.58 


.01    3.40 
3.61 


.33    1.79    1.23 


05 

.95 

.20 

06 

.50 

.0! 

80 

.05 

.50 
.55 

.00 

.62 

•01      .25 
•53      .03 


.02       .45 

T  T 

1.66 


1.64 

1.32 


1.30 

7 
1.33 


1.11      .01    2.48 


1.00   2.12 

1.00 
1.85 

4.20    2.75 

6.00 
•09    1*05 

2.02 
.11    1.62 


2.10 
•  02 
1.85 


1.06 
.43 

1.74 


DAILY  PRECIPITATION 


Table  3— Continued 


PERRYTON 
PERRYTON  10  WNw 
PPLUGERVILLE 
PIERCE 
PILOT  POINT 

P]  TTSPURG  4  S 

PLACID 

PLAINS 

PLAINV I EW 
POLAR 

PONTOTOC 

POOLVILLE 

PORT  ARTHUR 

PORT  ARTHUR  W6  AP 

PORT  ISABEL 

PORT  LAVACA 

PORT  0C0NN0R 

PCSSU*  KINGDOM  0AM 

POST 

POTEET 

POYNOR 
PRADE  RANCH 
PRESIDIO 
PRICE 
PROVIDENT  CITY 

PUTNAM 
QUANAH  5  SE 
OUITAOUE 
3UITMAN 
RAINBOW 

RANGER  PUMP  STATION 

SAYMONDVILLE 

RED  BLUFF  CROSSING 

RED  BLUFF  DAM 

REFUGIO 

RENDHAM 
R1CARDO 
RICHARDS 
RICHARDSON 

RICHLAND  SPRINGS 

RICHMOND 

R ; _r *    BEN  RANCH 

RINGGOLD 

RIO  GRANDE  C ITY  2  ESE 

R1OME0INA  2  N 

RJS ING  STAR 
RIVERSIDE 

ROANOKE 
ROBERT  LEE 
R03ST0WN 

ROBY 

ROCKLA-. 

ROCKPOPT 

ROCKSPPINGS 

RCCAWALL  3  «SW 

ROOSEVELT 

•-SERG 
ROSS 
ROSIER 

ROTAH 
''  .'.*■ 
"-  SK 
RUST  C 

-      PtAl     LA*     AP 
RNGELO    ^A" 

-       - 
-'NITO 

- 


Day  of  month 


2.15 

2.09 
8.11 
6.65 
15.85 


5.T5 
9.09 
7.86 
7.05 
2.20 


11.58 
5.34 
.13 

8.64 
11.83 

5.99 
S.12 

5.08 
10.02 

11.40 


7        8        9 


10       11       12       13       14       15 


5.11 
3.23 

8.13 


2.28 
10.25 
15.0 

5.12 

6.78 
8.59 
10.55 

4.58 
8.58 

3.08 
12.92 
16.50 
2.40 
3.29 

4.84 
8.51 
3.28 
8.02 
14.71 

6.27 
11.62 
8.39 


5.67 
7.30 
13.65 


9.V6I      .62 
7.561 

l»,lt       ... 

■ 
. 

10. M 

1.10 

■ 
>.59 

■ 
■ 


■ 

■ 
■ 


16      17      18 


19       20       21 


.05 


22      23  I  24 


)      .12  .75 

.07  1.11 

1.06    1.74  1.15 

I       .85  2.26 


1.10 


.06 


1.67 


.36    1.32 

.32 

.06    1.35 


25      26      27 


2.12 

2 
40    2.00    3.91 


0      .25 
1.34    1.37 


■ 
.27 


■ 


1.10    1.12  .02 

2.35 

3.46  1.15 

2.05  1.85 


T         2.49 

.88 

.13    1.65 


.78 

.76    1.04 


.ie 


3.00      .55 

.70      .03 

.13 

1.58    1.15 

.11 


2.20    3.18 
1.08      .45 


1.27 
1.37 


.25      .36 


.17 


.22 


.14 
.07 
.05    1.63 

T         1.19 

.13    2.20    2.75 

.06 


.11    2.75    1.70 
1.46  .84 


.82    1.75      .39 


.72  .16    1.54 
•  00 

.13 

.71  .36 

.50  3.67 

.74  .53 

•46  .94 

1.93  1.13 


.06    1.29 
1.57 


1 48 


1.60 
1.65    1.92 


1.02 
.45 
.05 


.41       .28 

1.75  .75 
.47  .80 
.11  1.70  .45 
.20  .95  .21 
.25 

.32    1.42 

.03  1.25 
1.87  .52 
2.05    2.01 

.98      .20 


.10      .56    2 
.03  1.69 

.50    2.10    2.11 


.80 


.10 


.68    1.06 

1.03 
.90    1.11 
1.63 
2.36 


.50 
.07 

1.17    1. 


1.38 

.04 

.10    1.89 


3.92    2.33 

•  43 
3.00    1.50 


1.76      T 
1.21    1.13 


.09 


.37 


.85 
•  02 

1.34 


.11 
.12 
.14    2.00 

1.75      1 

.57 


.21 


.07 

T 

.90 

.23 

.67 

.23 

.V5 

1.28 

2.93    3.87 

.10 

.09    2.38 

.99 

1.4  1     1.86 


.16  .31 

3.22    4.30 

.02      .87      .43 

.30  1.07  4.33 
1.64  .04 
.01    1.27 

1.22 

.13      .38    1.37 


.25  .11 

1.30  2.13 

.38  .96 

.69  .13 

1.27  .04 

.23  .33 


1.18 
1.10 


.23    1 

.66 

.09     1.66 


1.40  .09 

.11  1.02 

.16  2.33 

T  .22 

.41  1.12 
.2) 

2.23  1.41 

.30  .13 

.54  .14 


.17      .11 


Table  3-Conunued 


DAILY  PRECIPITATION 


TEMPLE 
TENNYSON 

TERRELL 
TESCO 
TEXARKANA  DAM 

THORNTON 
THREE  RIVERS 
THROCKMORTON 
THUR8ER 

T0M8ALL 

TO  YAH 
'RENT 

RENTON 
•R1CKHAM 

RINIDAD  1  SH 

TROY 

TRUBY 
TULIA 

TYLER  *  NE 
UM8ARGER 

UVALDE 

VALENTINE    10    WSW 
VALLEY   JUNCTION 
VALLEY   VIEW 
VAN    HORN 

^ANCOUft' 

VEGA 

•  ENUS 

•ERNON 

VICTORIA    WB    AP 

/OSS 

«ACO   VB    AP 

IAC0 

<AELOER    7   SSW 

'ALLER    2    SSW 

MHHEH 

fASHtNGTON   STATE    PARK 

'ATER   VALLEY 

fATER   VALLEY    11    ENE 

'AXAHACHIE 

'EATHERFOftO 
'EBB 

ELLINGTON 
ESLACO  2  E 
MARION 

MITNEY   DAM 

MITSETT 

ICHITA    FALLS    WB    AP 

ICHITA   VALLEY    FARM    29 

ILLIAM   HARRIS    RESVR 

ILLS    POINT 
fl SON    RANCH 
INCHELL    2    WNW 
IKK    CAA   AP 
INNSBORC 

INTER   HAVEN    EXP    STA 

INTERS 

XFt    CITY 

»DSBO£0 
JAMJM 


■  15 
1.49 


10 

.56 

5 

.45 

1* 

63 

9 

55 

5 

05 

2 

57 

IV 

in 

2 

63 

9 

31 

00 

1? 

65 

14 

9* 

Day  of  month 


6 

.77 

7 

.05 

5 

.86 

13 

.37 

1* 

45 

5 

/5 

6 

46 

7 

86 

8 

64 

2 

53 

11 

75 

17 

70 

5 

53 

? 

50 

7 

03 

11 

15 

3t 

51 

8. 

50 

6. 

90 

10       11      12 


5.30 
3.02 

11.80 


13       14       15 


T  ,02 

T  T 


16      17      18 


1.22 
'  7  .85 


.04       .06      .06 
T  T 


1.25  .03      T 

.09  T           T 

.65 

•10  .02 


19      20      21      22      23      24     25      26  I  27 


•  21 


.3J 


.55 


93  2.17 
.19  1.03 
.55   .33 

•  22 

.05   T 


.07  2.15  1.79 
•31   .44 


.21 


•  23 

•23   .02 


•03   .03   .13 


6.63 
•  52 

1.35 


3.22 
•  49 


1.31 
.74 


1.22 

1.52 
1.87 


1.95 
1.85 


1.58 
1.05 
2.50 

2.00 
1.85 
1.31 


1.89 
2.52 


28   29  i  30   31 


1.55 
1.17 
2.30 


1.92 

r    .36 

•10  2.05  1.80 
•02  1.00 


89   7    1.22  1.05   .03  1.05 


1.54  . 

.25  . 

.68  1. 
1.22 


•15  1.80  1.30 


1.40 

.81   .12 

.06  1.37   .04 

1.64 

•50   .10  1.65 
.12   .86 

.14       .70 

1*15  1,00  1.98 

.77 

.15  1,00   .20 

2.25  1.15 

1.27 


Table  5 


Station 


ABILENE  WB  AP 
ALBANY 
'ALICE 
ALPINE 

ANAR1LL0  KB  AP 
ANAHUAC  6  E 
AN6LET0N  *  NE 
ATHENS  2  SSE 
AUSTIN  WB  AP 
AUSTWELL  WL  REF 
BALL1NGER  2  N 
BALMORHEA  EXP  PAN 
BAY  CITY  WATERWORKS 
BAYTOWN 
BEAUMONT 

BEAUMONT  EXP  FARM 
BEEVILLE  5  NE 
BELTON  DAM 
BENBROOK  DAM 
BIG  SPRING 
BISHOP 
BLANCO 
BOERNE 
BONHAM 
BOPGER 
BORGER  3  ■ 
BOWK 
BOYD  >  se 
BRACXETTYILLE 
BRAOY 

BREC(CM»IOfiE 
BPCNMAM 
BRIDGEPORT 
BROHSOM 

•ROWNPItLD  I  ( 
BROWR4VILLE  WB  AP 
BROVNWOOO 
(AKHANAR  DAM 

MM 


DAILY  TEMPERATURES 


Day  Ol  Month 


85  85  67 

42  50 

66  85  86 

42  44  50 

90  93  92 

56  59  73 

71  78  77 

49  50  51 


58 

74 

53 

41 

51 

35 

74 

79 

79 

56 

57 

69 

81 

78 

77 

55 

56 

62 

79 

ai 

79 

51 

61 

65 

81 

80 

76 

48 

68 

59 

86 

79 

84 

83   81 
61   71 

82   75 


53   68   82 


44  39  46 

89  91  79 

56  51  52 

61  62  70 

43  43  38 

51  62  78 

32  32  40 

75  80  70 

59  51  49 

80  76  73 

60  48  56 

75  65  75 

45  42  42 

81  70 
50  49 

81  74 

64  49 


83  87 

55  36  30 

80  88  71 

56  64  50 


53   46   33 


72 


65 


81   83   73 
62   50   52 

61   76   74 


76   82   Bl 
56   58   69 

75   80   79 


SO   88 
55   58 


80   79 
53 


61   74   77 


85   S3 
53   51 


54  63   42 

70  75   63 

59  56 

79  76 

58  45 

83  71 

64  47   42 

78  75   67 


67 


50  4  7  31 

71  80  84 

42  52  34 

7*  70 

52  60 

71  79 

44  53  52 

74  50  27 

43  26  23 

65  64  78 

47  54  58 


57 


70 
60 

80 
56 

69   66 


51   60 
66   74 


40 


56  64  61 

64  85  97 

51  61  66 

68  77  65 

55  66  72 

85  80 


51   57 


45   58   75 
25   25   39 


79   62 
47   46 


48   55 
67   61 


46 


83   91   62 


78   67 
55 


57   48   49 


67   57 
46   44 


75  73  69 

65  56 

75  78  68 

55  66  45 

73  78  67 

57  60  42 


54   59 

69   66 

46   54   59 


77   79   86 


70   71   80 


76   82 

49   45 


93   89  69 

74  73 

70   82  81 

44   47  58 


61   79 


44   65   68 


67  58 

46  38 

92 

58 

78  79 
S9  45 

79  72 
48  47 

62  62   70 

42  39   45 


76   61 
55   37 


63   70   60 


73   63 
45   43 


53   63 

36   35 


68 

44 

60 
42 

75   81   58 
54   41 

84   87 

54   33   36 


64   75 
45   50 


64  70   75 

45  54 

67  85 

41  45   32 


79   67 
46   43 


30   36   37 


81   67   69 


68   69 

45   49 


60 
60 

82 
64 

77 
66 

87 
61 


59  61  54 

88  6  5  64 

72  70  72 

81  82  63 

61  57  59 

78  66  65 

57  50  48 

81  80  79 

71  72  65 

60  80  82 

70  70  65 

63  78  74 

64  58  60 

62  83  78 

62  71  64 

81  80  SC 

71  72  66 

95  71  83 

59  61  63 


71   71   64 


76   87   80 
60   56   56 


59  54  48 

64  68  72 

46  38  43 

60  82  81 
66  72  71 

81  80  80 
69  55  69 

82  79  75 
60  59  61 


56   60   60 


79   82   60 
47   51 


47   45   44 


62   82   62 


76  83  80 

62  62  63 

71  63  60 

52  50  48 

53  55  61 
44  49  48 

76  60  72 

65  64  66 


83   83   76 


72   72   82 


73   72   84 


76 

53 

47 

83 

62 

45 

34 

73 

63 

46 

36 

72 

63 

40 

35 

M 

67 

29 

36 

85   82 
66   63 


39   49   59 


72   75 
49   56 


76 
55 

•  0   7 

4  1 

67   I 


54   56 

43   40 


46   67 
28   36 

78   63 


43 

52 

78 

74 

49 

31 

76 

72 

82 
46 

73 

45 

66 
49 

72 

57 

70 
59 

76 
42 

60 
43 

59 
46 

71 
56 

76 

64 

50 
34 

46 
34 

62 
43 

64 
55 

70 

62 

41 
29 

43 
31 

60 
42 

63 

54 

73 
62 

35 

28 

48 
32 

51 
36 

76 
47 

89 
56 

75 

47 

64 
50 

72 

53 

78 
60 

86 
70 

68 
34 

45 

34 

5  3 
39 

65 

51 

76 

59 

47 

48 

61 

73 

80 

29   32   49 


45   53   30 


44 


77 


60   82   71 
55   46   49 


66  34 

44  42 

72  79 

33  41 

41  31 

36  31 

64  73 


73   70 

44   43 


73   7»   7> 
43   43   40 


93   91 
41   49 

43   90 


B4  34  47 

43  J7  37 

74  79  44 

52  49  41 

78  49  60 

53  41  34 

73  73 

44  3> 

63  (2  97 

39  2»  34 

41  60  73 

70  41  5* 

79  40  40 

52  40  13 


43   61 

42   44 


65   81 

62 

77 


60   78 
26   43 


64   64 
70   72 


65   73   74   84   82   71 
61   63   64   66   58   58 


82   81   80 

74   74   60 


82   82   S3 


68  62  65 

73  77  75 

63  61  62 

76  75  77 

61  62  63 

81  78  83 

61  61  62 

70  71  73 

55  56  57 


82   81   79 
64   63   64 


61   71   65 


69   68   61 


85   82   83 


81   75   80 
61   61   59 


63   72   72 


69   72   72 

82   64   84 

71   71   61 


76   83   71 


70   79   71 
62   56   59 


78   76 
62   61 


71   62 
63   64 


67   64   64 


78)   64 
55 


69 

30   34 


67   61 
37   41 


31  40  77 

26  27  42 

40  64  64 

26  32  90 


93   62 
43   47 


98   96   90 


49   96   41 


72   92   4* 

39   39   49 


33   42   33 
24   24   34 


44   49 
35   52 


80 
62 

81 

61   62   64 


81 

53   96 


79   82   88 


62   83   89 
48   60   69 


64   92   8V 


43   33 

30   41 


72 

67 

81 
57 

80 

60 

76 

59 

79 
66 

80 
63 

78 
61 

83 
59 

73 

50 

83 
60 

76 

50 

82   82 

67   65 


85   66 
57   39 


70   79 
56   63 


74   64 
44   43 


42   91   61 
13   12   44 


84   64 

71   72 


77   81   76 


60   58   65 

78   73   70 
59   57   60 


79   64   82 


61   98   96 


85  88 

73  79 

62  62 

79  75 

59  61 


65  63  64 

70  77  78 

61  60  60 

72  76  75 

60  59  62 

72  72  73 

54  60  63 

63  65  61 

92  55  54 

87  81  85 


70 
42 

76 
42 

77 
57 

79 
97 

80 

58 

73 

58 

86 
62 

84 
67 

83 
48 

79 
5( 

79 

78 

56   60   56 

60   77   69 
45   44   51 


46   45 
82   75 


52 


75 
54 

82   65 
60   56 

80   74 


66   79 
37   53 


Ik 


33   56   57 


64   14   89 


66   68 

74   79 


37   40 
69 


81 
67 

71   69 


84   69 

62   59 


74   75 
59   61 


62   69   68 


60 

60   99 


76   69   71 
55   62   61 


71   70   78 
61   62   61 


71   56   39 

47   31   49 


64   60   89 

68   66   64 


73   76   72 
55   56   56 


74   73   73 
62   39   39 


»..  p*r*r«M«  ■At**  f«U' 

-  100  - 


Table  S  -  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


CAMERON 
CANADIAN 
CANYON 

CARRI20  SPRINGS 
CARTHAGE 
CENTER 
CENTERVILLE 
CHILDRESS  CAA  AP 
CHISOS  BASIN 
CLARENDON 
CLARKSVILLE  2  E 
CLEBURNE 
COLEHAN 

COLLEGE  STATION  7  SW 
COLLEGE  STATION  CAA  AP 
COLORADO  CITY 
CONROE 

CORPUS  CHRIST  I 
CORPUS  CHRIST  I  WB  AP 
CORSICANA 
COTULLA  CAA  AP 
CROCKETT 
CROSBYTON 
CRYSTAL  CITY 
CUERO  3  NW 
DALHART  CAA  AP 
DALLAS  KB  AP 
DANEWNG 
t>EL  RIO  MB  AP 
VENISON  DAN 
JENTON 

>ENTON  EXP  STATION 
>IALVILLE  2  W 
'ILLEY 
HIBIIN 
UNAS 

»GLE  PASS 
ASTLAND 
DEN  1 


TEXAS 
APRIL  1957 


Day  Of  Month 


41   50   37 


87   93   95 
51   67   60 


80   84   84 
54   59   68 


75   82 
55   56 


78   58 
55   45 


79   78   77 
52   60   41 


59   68   76 
42   44   43 


80   71   77 
51   45   46 


51   63   78 
34   32   44 


84   90   80 


75  78 

48  62 

86  85 

45  60   49 


51   66   63 

85   85   83 
43   64   44 


82 
43 

66 
41 

B4 

74 

47 

41 

68 

85 

38 

46 

68 

81 

41 

51 

54 

67 

36 

36 

66 

61 

41 

43 

68 

78 

41 

40 

68 

81 

43 

41 

64   70   67 


95   98   87 


70 
51 

80 

51 

8, 

6 

71 
35 

75 
42 

ec 

4' 

92 
52 

93 
67 

a: 

61 

76 

49 

86 

52 

32 
71 

64 
38 

70 
48 

47 

32 

75 
53 

77 
63 

72 

50 

SO 

56 

79 
68 

81 
70 

81  69 

52  45 

67  69 

43  40  50 

81  84 
58  47  43 

82  77  74 
66  57  64 

87  78  76 

61  55  54 

70  73  66 

47  42  42 

90  79  83 

51  49  52 


76   72 
56   51 

74   78 


80 
41 

55 

32 

80 
47 

85 


61   47   40 


76   55   68 
36   26   32 


83   89   73 
60   56   45 


55   49   36 
79   81   64 


82   60 

48   40 


39   34   34 


31   80   78 


82   43   58 
42   29   30 


68  75 

43  45 

S3  80 

59  44 

90  80 

53  39   34 

81  71 

62  48 

SS  S3 

60  35   39 


49   53   45 


76  73  37 

40  37  24 

73  78  85 

55  62  67 

75  75 

43  55 

68  73 

44  51  56 

68  72  78 

45  51  55 

74  58  32 


78   73 
70   57 


60  73 

67  56 

74  80 

48  44 


36 


56   47   47 


29   28   38 


59   66   77 


56 
74 

59 

73 

52 

56 

81 

78 

61 

65 

93 

95 

54 

69 

78 

79 

48 

52 

94 

96 

62 

61 

79 

82 

46 

45 

90 

78 

58 

46 

44  38 

74  74 

64   56  47 

74   81  62 

39   47  36 

56   72  59 
34   30 

69   80 

62   57  45 


48  32 

79  80 

50  64 

69  77 

36  42 

66  71 

38  44   50 

74  80   76 

44  58   39 

76       72 
40       32 


74   74   69 
51   58   42 


48   54   32 


41  58  76 

26  25  39 

70  52  52 

43  42  49 

67  64  69 

36  41  47 

77  51  66 

38  36  46 

60  47  67 

39  39  49 

41  57 


26 


50   53   47 


85  76  64 

54  49  46 

91  82  66 

61  65  68 


86   82 
64   63 


to 

45 

5b 
40 

66 

47 

56 
42 

62 

38 

73 
42 

77 
50 

65 

42 

76 

44 

84 
55 

89 
52 

78 
49 

70 
49 

63 

39 

68 
42 

83 
59 

88 
49 

81 
52 

69 

46 

69 
41 

69 

42 

70 
43 

71 
37 

90 
50 

46  56  69 

24  20  34 

62  60  64 

51  43  40 


79  75  67 

65  54  43 

92  74  69 

61  51  49 

79  56  64 

48  42  36 

69  83  56 

45  42  39 

79  76  61 
59  42 

80  75 
55  45 

83  86  73 

52  57  44 

77  85  59 

54  37  37 


59  67  53 

66  72  7 

38  45  4 

77  86  80 
57  63  50 

65  72  76 

38  46  56 

69  76  69 
37  42  26 

78  83  79 
57  63  56 

70  73  75 
46  55  62 

72  50 

35  25 


26 

73  69  60 

39  41  46 

30  50  58 
25  26  33 

50  59  63 

34  35  40 

42  61  65 

31  39  53 

63  53  60 

29  35  46 


40   44   54 


66   55   74 
28   34   46 


80   56   68 
46   44   47 


63   67 
50 


73 

59 

63 
62 

70 
63 

82 

67 

88 

57 

88 
59 

83 
60 

85 

46 

85 
51 

85 
57 

67 

53 

75 
61 

79 

6  3 

85 

67 

66 
55 

81 
61 

65   85   84 
64   67   62 


86   65 
65   67 


53   61   58 


63   72 
52   62 


66   63   76 


46  43  64 

32  32  43 

54  50  62 

45  44  50 

67  47  66 

39  38  45 

30  45  53 

24  26  33 

57  52 


57   64 
42   46 


69   67   71 
47   48   53 


54   54 
39   43 


73  82  83 

61  65  70 

91  93  91 

58  55  69 

70  74  84 

55  62  64 


80   90 
60   68 


73  85  89 
43  45  49 

74  90  90 
58  67  72 

71  78  86 

58  64  66 

75  74  85 
43  48  54 

63 


69   80 
58   64 


83 
62 

94 

54 

70 
49 

88 

37 

93 

83 

51 

60 

65 

75 

47 

52 

62 

92 

40   44   63 
30   32   39 


60   61 
34   52 


47   52 

67   73 

42   57   33 


48  56  50 

73  77  85 

48  57  63 

63  73  75 

39  53  41 


72   S3   83   70  99  54 

42  43  48 

36  49  57 

28  30  47 

35  47  63 

45   94   34|  29  33  43 


50 

65 

35 

4C 

80 

54 

45 

43 

42 

39 

29 

29 

73   90 
57   63 


66   69 
54   59 


65   75   79 

53   62   67 


73   82   64 
53   59   66 


83   74   68 


57  59  56 

91  86  72 

58  58  52 

80  85  67 

65  62  61 

82  82  80 

62  61  59 

77  84  83 

61  61  60 


82  84  78 

63  71  64 

85  86  85 

58  63  60 

84  84  84 

71  69  63 

78  79  79 

72  74  74 

80  84  82 

72  70  73 

84  80  76 

67  61  60 

84  87  86 

63  63  67 

84  83  83 

68  66  63 

88  70  68 

49  56 

85  86  64 

51  65  66 

88  85  85 

63  65  63 

76  69  71 

50  44  46 

77  75  69 
63  60  60 


65   80   73 


70  72   72 

84  79 

64  60 

65  81 
63  64 

83  84 
62  68 

79  76 

56  50   52 

84  82   80 
49  46   48 

65  72   73 


75   75 
58   5 


80   80   77 
60   57   56 


85   84   77 
63   64   58 


80   77 
45   45 


87   86 
61   67 


86  84 

67  65 

79  85 

64  60 

64  70 

54  57 

61  79 

57  57 


75   76   74 


46   48   48 


61   56   60 


70   83 
62   62 


77   70 
63   62 


66   68 

82   82 

75   75 


66   86   85 


77   84' 
47   49 


82   80 
57   62 


60   68 
57   56 


66   65 

50   48 


47   47 
70   72 


84  83  77 

69  60  60 

83  73  68 

54  57  55 

83  84  84 


80   82 
76   76 


76 
63 

82   86   80 

74   73   62 

71   81   66   72   83   83 


73   74 
62   61 


75   74 
63   62 


81   81 
67   67 


60   5B   58 


82   82   80 

71   74   63 


76   82   83 

62   67   66 


61   59   61 
78   73 


86   86   81 


72 

40   42 


72   71 
58   62 


80 

74   72 


76   72 
58   57 


86   61 
72   73 


79   83 
3 

1 


43   47 

82 

64 


73 

82 

74  71   5 

78  64 

44  41 

82  70 

61  60 

82  83 


86   80   74 


I   63 

I   65   73 
59|  59   58   57 


60   59   62 


78   73 
59   59 


45  50  50 

66  81  80 

58  57  61 

78  82  77 

62  63  62 

91  59  68 

42  44  42 

72  74  75 

65  63  63 


83   14   80 

61   64   63 


81   73 

58   60 


63 
51 

79 
62 

89 
69 

60 
52 

76 
60 

85 
60 

63 

51 

79 
59 

93 
72 

63 
52 

62 
60 

90 
65 

88 
55 

94 
60 

88 
65 

61 
84 

62 

80 

59 
79 

66 

61 

60 

90 

81 

86 

62 

64 

65 

83 

71 

81 

59 

60 

58 

90 

SO 

84 

62 

64 

67 

87 

72 

62 

59 

62 

57 

77 

81 

60 

66 

5  7 

61 

76   75 
56   58 


76 

59   61 


58  68 

82  81 

64  57   55 

84  77   77 

63  56   54 


74   72 
59   54 


83   84   77 
60   66   59 


68   78 
98   97 


70   73 
61   61 


76 
65 


60   60   97   96   62   63 


72   70   75 


88   84 
73   68 


70   82 
60   65 


72   75 
60   61 


69 

59 


69   76 
99   98 


86 
71 

88 
63 

82 
62 

70 
62 

o8 
59 

76 
60 

80 
56 

85 
57 

77 
53 

73 
96 

73 
60 

72 
61 

83 
54 

72 
56 

69 
54 

69 

94 

75 
55 

73 
55 

68.5 
41.4 


80.3 
59.8 


78.7 
59.5 


76.7 
55.2 


79.3 
96.3 


68.9 

47.0 


78.1 
51.0 


66.9 
42.8 


70.6 
51.6 


74.7 
53.4 


76.3 
50.6 


75.6 
57.6 


79.3 
50.7 


77.3 
97.9 


76.9 
66.9 


79.6 
64.3 


71.6 
32.1 


80.9 
60.6 


79.0 
93.1 


67.9 
40.8 


80.9 
99.4 


78.7 
98.3 


64.0 
38.0 


71.3 
94.6 


77.0 
62.2 


78.4 
97.3 


69.3 
91.0 


70.9 
92.2 


70.0 
52.0 


75.3 
94.8 


79.6 
98.2 


70.6 
90.2 


60.7 
96.4 


72.7 
90.0 


8«.   rof.r.nce    not*,   following   Station   Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
APRIL    1957 


Table  5  •  Continued 


Station 


EL  CAHPO 
tL  PASO  WB  AP 
ELECTRA 
ENCINAL  3  NN 
FALFURRIAS 
FLAT0N1A 
FLOYDAOA  2  SW 
FOLLETT 
FORT  STOCKTON 
FORT  WORTH  WB  AP 
FORT  WORTH  LEONARD  BLOG 
FREDERICKSBURG 
GAINESVILLE 
GALVESTON  WB  CITY 
GALVESTON  WB  AP 
SATESVILLE 
GILMER  2  S 
GLADEWATER 
GOLIAD 
GONZALES  2 
GRAHAM 
GRANBURY 
GRAPEVINE  DAM 
GREENVILLE  2  SW 
HALLETTSVILLE 
HARLINGEN 
HASKELL 
HENDERSON 
HENRIETTA 
HEREFORD  1 
HICO 

HILLSBONO 
HONDO 

HOODS  C»«K  DAM 
HOUSTON  WB  CITY 
HOUSTON  WB  AP 
HUNTSVILLC 

!'/««  P»P»  '  »P  '.TAT  ION 
.,■<  -.BOW 


Day  Of  Month 


77   52   61 
48   39   36 


49   58   63 

90   93   95 
60   63   74 

79 


69   70   75 


67  69  61 

50  42  45 

56  54  68 

41  36  40 

85  90  81 

51  49  49 


67 

66 

78 

78 

53 

45 

54 

52 

43 

35 

85 

76 

55 

48 

76 

72 

61 

49 

76 

77 

54 

58 

82 

77 

64 

53 

57   53 
83   71 


62   51   44 


78   72 
56   43 


51 


57 


75  72   73 
62  66 

74  73 

60  66 

76  75 
53  61 


55 


42  47   58 

32  32   33 

67  66   71 

42  34   37 

57  65   75 

44  41 

69  57 

47  44 

77  70 


66   52 

42   34 

75   69   71 
66   55   64 

75  '  70   71 


65   57 
36   37 

90   62 


82  89  72 
60  70  51 

78  75 
63  50 

83  60  68 
45  29  36 

79  36  52 
33  27  28 

88  89  59 

51  36  33 

80  5  8 
50  40 


67   75   84 


74   71   83 


83   79   83 
40   47   53 


28'  30   29 


44   43   46 


67   60 
60   43 


39 


85 


83   76 
67   64 


74 
54 

86 
56 

85 
48 

66   76   82 
45   49   54 

73   74   70 
57   62 

66   72   77 
57 


77   76   64 
49   44   45 


77 


52  55 

69  71 

53  56   59 

85  79   82 

48  67   67 

89  89   92 

68  73   74 

67  78   83 

42  49   49 

79  84 

52  60 


72  73 
66  57 

73  72 
66  56   50 


52 

62 

68 

70 
51 

69 
60 

72 
47 

80 
38 

78 
30 

56 
25 

64 
35 

70 
42 

43 
24 

73 

45 

85 

47 

86 

37 

70 
46 

76 

57 

66 

31 

65 
47 

73 
S3 

77 
40 

73   87   84 
62   65   71 


80   85 
55   56 


75  77  69 

48  59  41 

65  72  78 

35  45  37 

66  69  73 
59  63  61 


80 

49   35 


48   59   41 


50 

49 

60 

44 

67 
54 

55 
22 

72 
43 

45 
24 

54 
31 

55 
31 

50 
34 

60 
41 

62 

54 

44 
32 

62 

43 

84   84   83 


74   81   83 


66  78  90 

53  59  65 

62  80  91 

52  60  70 


54  63  73 

72  82  86 

63  64  70 

88  88  89 

54  41  56 

73  79  66 


42   50   59 


69   78   81 


64   73   80 


73   69   72 


62   71   62 


85   84   64 
56   54   53 


85   81   71 


68   80   90 


-  77   74   68 
62   60   60 


30 

32 

43 

56 

62 

42 
32 

47 
37 

59 

46 

72 
58 

83 
62 

36 
30 

44 
30 

65 

40 

65 
52 

68 
58 

62 
50 

63 
48 

68 
63 

70 
63 

73 
65 

62 

50 

64 
48 

69 

63 

69 
65 

74 
65 

64   66   76 
46   39   43 

69   52 

43   41 

69   61 

43   39 

73 
47 

91 
58 

63 

44 

80 

45 


85   80   62 


75   80   58 


72 

78 

47 

55 

77 

77 

62 

62 

76 

77 

61 

72 

77 

50 

36 

77 

75 

58 

36 

76 

73   77 
53   41 


60  74   70 

39  41 

7«  7a 

47  62 

65  77   79 

30  31   39 

80  87   «• 

49  30   60 

70  83   82 

43  36   46 

79 


47 

49 

91 

75 

58 

60 

54 

68 

38 

42 

M 

77 

40 

48 

56 

64 

27 

29 

M 

77 

41 

44 

69   6* 


•  4   79   76 


72  73  69 

50  43  43 

84  86  79 

49  47  43 

71  61  67 

34  40  31 


H 

61 

tl 

44 

•  3 

H 

-./ 

37 

ra 

67 

60 

78 

49 

37 

V, 

'1 

78 

1  1 

4  ( 

56 

1  1 

75   78   73 


70   75   52 

83   72   58 

57   36   37 


79   73   66 


59   45  34 

64  60 

43  38 

10   18  71 

46   32  43 

79   90  39 


•0   82 
37   46 


33   67   60 


96   6*   71 

43   40   47 


44   53   39 


41  SO 

76  85 

64  69 

68  76   81 

45  50   33 

74  78   77 

44  36   37 


39   37   23 


60   48   64 


63   60   77 
43   47   56 


30   32   45 


42   60   64 


41   44   60 


38  65 

39  43 


37   65 

33   41 


70   82 

58   62   67 


64   72   72 
51   58   61 


78   83   84 
60   58   72 


62   63   60 

76   80   77 
59   66   61 


80   78   80 


70  70 

75  7* 

69  69 

81  81   79 

64  64   60 


84  81  63 

72  73  72 

63  69  73 

51  46  44 

72  82  79 

60  57  56 


73   75   75 


83   78   78 


51  43   46 

71   71   69 

52  47   44 


56   35   43 


79   71   71 
61   58   61 


81   71 
58 


79   79   80 


95   89   86 
74   74   60 


43   50   48 


74   82   69 


84   90   83 
53   56   57 


62 

56 

70 

60 

58 

57 

77 

79 

74 

75 

76 

59 

65 

64 

65 

78 

91 

54 

62 

67 

70 

80 

83 

37 

64 

67 

63 

69 

78 

43 

59 

61 

44  74 

45  37 


67   70   80 


46 


36  60 

37  32 


85 

68 

61 

61 

82 

84 

64 

72 

85 

82 

70 

60 

63 

80 

58 

58 

82 

76 

63 

60 

75 

75 

62 

59 

69   73 
59 


80   78   76 
65   62   63 


70   74   78 
54   51   49 


74   64^67 
38   59   59 


77  87  82 

65  63  63 

77  74  75 

64  61  63 

66  56  64 
50  52  52 

68  69  63 

49  50  54 

64  67  61 

53  52  47 

71  72  74 

63  62  63 


71   72   72 


61   54   61 


80   82   70 
61   66   59 


73   74   73 


75   82   77 
62   58   56 


79   31   33 


52   59   62 

71   70   86 
52   61   63 


73   81   83 
51   60   64 


76   80   76 


73   63 
31 

79 

4  7 

39   63 
11   34 

;•  ♦» 


5  V 

n 
n 

60 

M 

n 

it. 

M 

■■< 

71 

72 

30 

ii 

73 

M 

;i. 

u 

44 
II 

39 
|| 

4  7 
tl 

61 

49 

11 
61 

62 

4  7 

66 

47 

67 

72 
63 

61 
II 

61 

M 

63 

47 

u 

|| 

71 
63 

no 
64 

73 

4-< 

Ifl 

41 

63 

4.. 

63 

52 

u 

62 

42 
29 

58 
29 

66 
32 

76 

37 

B6 

63 

75 
62 

75 
59 

78 

75 

62 

59 

83 

80 

70 

59 

86 

89 

72 

74 

77 

64 

62 

58 

80 

80 

60 

60 

76 

65 

79  77  71 

58  63  55 

69  84  63 

60  60  55 

78  79  79 
73  73  68 

79  80  79 
73  73  69 

81  82  82 

63  60  58 


84   84   78 


57   59   51 
63   75   72 


74   71 
59   62 


56   56   60 


76   70 
55   61 


64   64   64 


72 

57|   59 


74  69  75 

62  63  62 

77  78  82 

63  62  60 


64   74   86 
32   63   67 


HO 

39 

61 
63 

64 
64 

61 
63 

87 

60 

76 
63 

8'. 

61 

78 

12 

81 
71 

61 

72 

BO 

61 

70   79   66 
60   58   58 


84   78   83 
69   69   69 


69   91   95 

74   76   75 


75   68   78 


61   58   57 


69   70 
36   42 


79   61   69 


73   81   68 
58   60   57 


71   69   56 

92   88   90 
73   73   74 


83   83   83 
59   66   61 


40   46   46 


58   58   58 


70  70  70 

55  60  62 

74  71  73 

60  63  63 

72  68  75 

61  63  60 

81  81  80 

59  60  60 

63  84  81 

68  63  65 

71  65  64 

36  56  56 

73  75  79 
63  60  65 


II 

86   83 


70   82 
62   69 


II 

61 

78 

61   56   36^   36   63   53 


67   69 
39   35 


73   84   63 
33   63   62 


63   61   76 


62   61   80 


61   80   12 

73   73   72 


62   81   82 

73   73   71 


63   64   64 
61   79   79 


80   10   74 


12   12   76 

74   73   63 


73   71   63 

79   83   82 
62   70   60 


77   74   74 


63 

63 

64 

77 
6  3 

77 
62 

71 

65 

73 
|] 

71 
M 

76 
62 

71 
60 

66 

60 

73 
61 

72 

68 

72 
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Table  5  •  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


JACKSONVILLE 
JASPER 
JUNCTION 
JUNCTION  CAA  AP 
KARNACK 
KAUFMAN 
KENEDY 
KERRVILLE 
KILLEEN 
KINGSVILLE 

KIRBYVILLE  FOREST  SERVICE 
KNOX  CITY 
LA  PRYOR 
LA  TUNA  1  S 
LAKE  COLORADO  CITY 
LAKE  KICKAPOO 
LAMESA 
LAMPASAS 
LAREDO  WB  AP 
LAVON  DAM 
LEVELLAND 
LIBERTY 
LINOALE  5  SE 
LITTLEFIELD 
LIVINGSTON 
LLANO 
LONGVIEW 
LUBBOCK 
LUBBOCK  MB  AP 
LUFKIN  CAA  AP 
LUtlNfi 

MADISONV1LLE 
MANSFIELD  DAM 
MARATHON 
HARLIN 
MARSHALL 
■IASON 
'ATADOR 
ATAGORDA 


TEXAS 
APRIL  1957 


Day  Of  Month 


78  81  79 

52  61  66 

82  83  80 

52  62  69 


8*   85   75 
4*   60   48 


83   82 
56   64 


75   83 
40   44 


57   72   73 


42   59   48 


74  65  74 

50  42  47 

83  80  80 

57  45  37 

75  73  78 
43  39  40 

76  71  78 
43  42  44 

79  72  79 

53  44  40 

69  68  67 

47  40  44 

84  87  77 
57  49  50 

77  79  71 
42  40  38 

68  70  76 

50  52  44 

90  82  80 

56  48  53 

85  82  75 

57  48 

57  70 


38 


42 


85 

50   50 


46   47 

81 


45   47   55 


95  101 
62   70 


75   83 
53   58 


71  76 

54  56 

73  79   72 

38  38 

71  83 


55   69 


62  84  82 

44  44  51 

74  79  82 

54  58  71 


81  81 

37  34 

80  75 

37  50   45 

84  83   76 

53  64   59 

72  81 

49  54   70 

78  80   80 

54  59   69 


87   78 
61   54   47 


66   56   69 

42   40   45 


66   54   68 


72   76   69 
46   42   41 


44   39   43 


56   75 
33   35 


82  77  67 

56  45  39 

78  73  69 

51  54  38 

92  85 

61  41 

92  63  68 

52  42  37 

80  81  66 

56  48  34 

66  80  60 

46  43  40 

78  83  70 
60  54 

76  86 

52  42  34 

79  82  62 

54  44  36 

89  88  73 

69  61  49 

77  70 


52   36   36 


75 


71 

53  50  44 

72  73  62 

49  43  45 

62  54  64 

32  33  35 

75  83  68 

55  45  49 

75  78  71 

45  50  44 

80  79  78 

44  44  48 

58  65  83 


44   35   36 


91   89   64 
46   30   33 


77   64 
52   43 


41   51   48 


45 


73  80 

55  59 

83  83 

47  62 


79   78 
57   70 


37   33 


90  78  77 

66  57  50 

74  79  58 

55  44  39 

78  56  69 

40  28  34 

74  75  66 
60  57  42 

75  78  58 


53   46 
73   81 


76  64 

51  38 

90  62 

44  35 

SO  61 

45  44 


81  67 

52  43 

78  83 

52  48 

78  81 

54  43   43 


49  56  56 

78  92  78 

48  59  39 

76  88  67 

49  60  34 

73  74  74 

40  58  50 

65  72  79 

42  50  45 

71  73  80 

52  58  64 

67  75  82 

35  52  60 


57  65  63 

70  80 

46  57 

79  81  58 

46  51  30 

72  81  79 


53   47   47 


69   86   84 


70   85   87 
39   36   30 

65   75 

35  48 

77   89 

61  66   57 

64  71   76 

43  52   41 

83  73   62 

41  38 

67  67 
50  54 

63  70   78 

46  47   52 

69  80   70 

37  40   26 

68  71   75 

47  54   54 

67  79 

48  54 


78   72   69 
42   44   50 


41   46   60 
33   37   45 


32  33  42 

78  57  62 

42  45  45 

67  42  56 

33  34  38 


57  58  69 

83  88  84 

58  65  68 

82  87  85 

59  67  62 

74  74  84 

54  62  5  7 

64  74  80 

49  54  64 

70  79  84 

60  65  70 

63  69  82 


56 

33 

56 
34 

64 
40 

60 
52 

72 
54 

77 
47 

65 
50 

69 
52 

7* 
53 

84 
58 

61 
44 

68 
44 

7* 

49 

73 

58 

65 
58 

44 
28 

58 
38 

68 
50 

87 
58 

94 
53 

56 
42 

52 
43 

58 
48 

74 
52 

90 

86 
41 

86 
46 

85 
51 

62 

55 

82 
50 

35 

28 

43 
28 

93 

36 

75 
49 

90 
58 

36   44   57 


20 


2 ; 
53 

40 

34 
55 

33 

33 

39 

57 

51 

60 

47 

45 

49 

44 

45 

62 

31 

33 

43 

34 

90 

72 

26 

28 

36 

81 

62 

68 

46 

46 

50 

53 

46 

63 

36 

36 

46 

35 

56 

58 

26 

27 

33 

80   93   91 

45   47   57 


77  84  72 
61  62  62 

84  85  85 
68  68  68 

78  82  80 

59  65  60 

74  81  81 

60  65  62 

83  82  81 

65  64  58 

83  83  74 

68  60  59 

85  84  85 
64  63  61 

82  77  81 

59  58  60 

60  62  81 


85  87  85 

72  52  72 

85  87 

67  69  70 


56  62  58 

85  84  86 
59 

78  62  87 

49  44  44 

87  79  84 

57  61  55 


80  75 

64  57 

85  82 

69  70 

82  82 

62  58   58 

82  82   76 

64  58   59 


62  68 

80  80 
58  61   55 

81  80   68 
60  58   55 

83  82 

62  66 


69   69   73   78   83   72 


77 
62 


83   89 
59   71 


71   80 
59   62 


79   79   42 


78   74   74 
62   49 


75   79   64 


78   70 
37   41 


80   60 
46   39 


87   67 
41 


38  42 

79  70 

39  32 

72  79 

47  57 


45   54   60 


67   72 
50   53 


79  55  67 

42  42  47 

63  41  55 

34  35  40 

64  60  65 

35  38  49 


48   55 
26   28 


44   55 

26   29 


68   71 
55   59 


90   85 

52   60 


B3   77   62 
61   61   62 


88   88 

73   70 


80   SO 
63   57 


71   83   74 
60   61   57 

87   89   89 
75   79   72 

86   84   85 
68 

89 
60 


82   84 
56   55 


86  87 

65  66 

7*  71 

45  39 

65  90 

58  53   50 


59   64   59 


84   B2   85 


53  59 

76  83 

58  62   64 

87  86   85 


69   85 

71   68 


56  54  60 

64  78  74 

55  54  60 

72  83  84 

64  63  64 


62   40   3*   43   50   52 


74   83 
63   56 


63   85 
3  7   43 


79   80 
45   46 


50   61   40 


56.  64   60 


40   43   51 


74   50   60 
38   38   41 


77   58   67 
46   43   49 


70   63   64 
37   39   40 


49   60   62 
36   36 


66   44   64 


41   48   58 

33   37   45 


67   71 
50   59 


67   73   84 
53   60   61 


86   86   90 
52   45   56 


85   88 

46   57 


54   64   67 


85  83 

71  72 

82  83 

69  60 

88  82 

55  53 

84  82 

68  69 

84  73 

61  61 

82  14 

66  62 


96   97   94 


61   59   59 


60   85 

67   73 


71   74 
40   39 


83   66 

57   54 


80  S3 
65  64 

78  82 

62  58 

81  62 
64  ,61 

75  74 


•3   74 

56   59 


83   82   77 


69   81 
62   65 


78 
59 

70 
62 

74 
62 

79 
66 

80 
61 

83 
59 

68 
54 

68 

51 

74 
54 

78 

60 

75 
56 

75 
62 

85 
63 

81 
61 

84 
63 

80 
60 

75 
63 

80 
61 

80 
64 

73 
52 

67 
56 

62 
58 

72 
58 

75 

66 

52 

79 
56 

79 
60 

85 
52 

77 
53 

75 
49 

81 
46 

72 

53 

66 

50 

67 
52 

65 
55 

73   64   62 
49   49   52 


70   71   72 
44   47   46 


84   65 

72   71 


78   74 
60   61 


83   82 

61   63 


76   83   78 
62   66   60 


75   82 
40   48 


60   83 

62   69 


59 


43 

75   77 


79   82 
50   46 


85 
65 

84 
66 

82 
65 

84 
46 

86 

60 

85 

56 

60 
60 

82 

60 

78 
60 

86 
65 

85 

63 

78 

80 
60 

82 

64 

78 
63 

80 
72 

80 

71 

81 
67 

83   79 
64   65 


81   83   75 
64   67   64 


84 
66 


99   49   48 


80   81 
60   57 


70   70 
48   44 


77   82 
65   62 


74 
62 


70   60 
47   49 


82   67 
62   60 


72   75   77 
59   60   63 


75   75 
64   62 


77   76 
61   63 


80   70   78 
5S|   61   62 


82  86 

90  93 

82  82 
60  99 

83  85 


82 
51 

82 

56 

78 
62   67   63 

80   76   70 
59   61   56 


79   79  74 

97   62  tl 

72   71  79 

tl  62 

72   79  79 


89   77   79 


S»  r*(.r.nc.   note,  following  Station  Ind.i. 
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79.4 
57.9 


76.9 
54.9 


79.6 
59.4 


73.7 
49.4 


73.2 
51.9 


83.0 
62.5 


80.7 
56.5 


74.6 
49.8 


78.6 
45.8 


74.2 
47.9 


75.9 
43.3 


72.2 
91.9 


83.6 

63. 4 


69.6 
92.4 


19. » 

40.9 


77.1 
99.8 


71.3 
94.2 


70.2 
39.2 


75.7 
9t.9 


74.5 
52.6 


75. t 
99. t 


74.7 
99.9 


76.0 
56.) 


78.9 
49.7 


76.1 
92.4 


74.9 
99.8 


79.7 
91.1 


76.6 
63.4 


Table  5  -  Continued 


Station 


MAURBRO 

HC  ALLEN 

MC  CAMEY 

HC  COOK 

MC  KINNEY 

MEMPHIS 

MEXIA 

MIAMI 

MIDLAND  KB  AP 

MIDLAND  4  ENE 

MINERAL  WELLS  CAA  AP 

MISSION 

MONTAGUE 

MOUNT  LOCKE 

MT  PLEASANT 

MULESHOE  1 

MUNDAY 

NACOGDOCHES 

NEK  BRAUNFELS 

NEK  GULF 

NIXON 

OLNEY 

02OMA 

PADUCAH 

PALACIOS  CAA  AP 

PALESTINE 

PAMPA 

PANTHER  JUNCTION 

PARI'.. 

PASADENA    HOUSTON 

PECOS 

PitRce 

PLAINS 

NLAIHV1CN 

PONT    ANTMUN 

PONT    ABTINJP    KB    AP 

PONT     ItANCL 

FONT    LAVACA 

NONT    OCOWKjP 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
APRIL  19ST 


Day  Of  Month 


89   9*   85 
61   72   66 


53   59   57 
65   68   78 


59 
42 

65 
43 

68 
36 

85 
47 

78 
55 

67 
47 

83 
46 

81 
57 

76 

50 

76 

78 

69 

93  78 
62  59 

70  71 

56  38 

94  84 
59  60 

58  64 

42  39   43 

56  57   68 

40  38   40 

72  73   68 

50  44   45 

44  50   65 

32  34   39 

58  67   82 

46  33   49 

64  68   82 

49  25   46 

54  68   78 

42  40   42 


11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23  24 


64  65   72 

68  74   74 

47  60 

70  68 

40  41 

74  74   83 

53  57   63 

66  76   70 


75   83 

55   55   65 


71   84   83 
52   58 

.85   83 


50   62   72 
32   30 

73  '69 


90   90 

60   38 


68   65   50 

79   76   65 
58   42   35 


85   45   55 


75   80   58 
49   45   39 


34   27   30 

87   61   64 
42   32   39 


52   32   40 


78   69   63 


78  87 

59  67 

70  77 

45  56 

67  75 

33  46   30 

64  72 

41  53 

66  73   44 


61   72   78   61 

38   47   35   35 


MAX 
MIN 


61   53   63 


56   70   84 
39   38   44 


61   52 

85   71 

54   46   46 


79   54   60 


68 
37 

79 
39 

80 
50 

78 
44 

85 
63 

81 
51 

72 

76 

79 

42 

40 

23 

85 
46 

85 

47 

49 
30 

0  6 
46 

86 

46 

83 

30 

72 

45 

77 
57 

61 
32 

77 
51 

78 
65 

87 

69 

69 
46 

72 
57 

70 
30 

70 
50 

75 
52 

73 
31 

e7 

73 

78 

70   60   68 
55   50   49 


76   59   68 
52   48   49 


43   62   61 


38   46   56 


2  8   33   44 


70   85   80 


59  70 

38  40 

Tel  60  72 

63   63  30   60 


86   85   83 


41   49   52 

70   81   66 
37   38   25 


47   51   31 


69   75   81 


75   75 
60   56 


4b 

28 

34 

44 

43 
31 

59 

41 

63 
53 

84 
54 

80 
53 

58 
49 

41 
28 

60 
31 

65 
51 

76 

32 

67 
37 

75 

48 

55 

46 

63 

89  88  90 
62  72  73 

90  92  88 
52  56  69 

89  89  93 


52   51   64 


73   86   84 
57   64   68 

67   89   89 


71 

72 

79 

5  6 

82 

67 

e? 

58 

86 
60 

72 
61 

80 
63 

eo 

54 

88 

81 
58 

87 

89  89   89 

73  67   72 

77  86   83 

66  68   66 

91  88   89 
73  63 

79  75 

63  63 

92  90 

56  58 

84  82 

64  64 


90   85 


56   48   52 


73   75   75 


87   83   84 


72   74   74 

79   78   73 
61   58   64 


67   73   76 


75   80   70 


70   70   72 
54   44   46 


74   73   68 


85   82   85 
67   64   64 


69   68   74 
53   56   51 


65   63   63 


76   75   51 


46 
35 

63 

45 

58 
26 

59 
32 

60 
38 

66 

50 

47 

39 

69 

45 

5  5 
41 

65 

53 

82   66   68 

46   47 


78   74   66 


63   77 
30   30 


66   63 

44   40 


43   32   49   50 


64   80   82 


•  0   T»   78 
37   67   67 


■4   87 

72 


41   55 

26   26 


76   56 
42   37 


65   74 
55   65 


62   32 

34   30 


78 

53   53 


72   77 
M  •■•■ 


34  41 

80 

47  43 

80  59 

2  7  34 

58  60 

27  27 

76  7J 


43   57   72 


67   67 
47   49 


53   52   56 


77   83   82 
40   39   49 


60  63  63 

■83  82  85 

58  62  63 

74  82  76 

61  59  60 

90  90  90 

73  66  72 

77  76  72 

61  61  58 

75  77  77 

53  50  52 

83  84  67 

67  61  60 


82   77   74   73   73 


70   67 
48   52 


70   59   61 


73   83   83   76   70 


61   45   46 


77   83   68 

51   45   50 


51   57   54 


52 

67 

57 


67   63   60 
47   47   52 


64   63   72 
52   52   50 


74   74   75 


80 
56   59 


68  63   70 

49  40   45 

77  80 

60  59 

73  71  1 

55  40 

87  82 


50   65 
38   49 


47   53 
22   23 


44   46   61 
31   32   38 


77   63   85 


88   92 
58   48 


86  85 

68  67 

81  82  80 

61  69  63 

83  83  84 

72  72  62 

61  82  82 


78   72   82 


58  58  56 

81  80  61 

70  72  64 

83  85  75 

67  62  61 


73   81   70 
40   45   47 


85   85   76   80   82   63 
62   64   59   58   60   62 


70   67 
47   49 


49   37   56 


80   66   66 

45   45   51 


81   77   74 


73   67 
55   50 


74   77   63 


65   64 
49   57 


81   SO   SO 


49   37 
26   31 


47   44   33 


44   43 

47   30 


73   45   43 
48   48   30 


89  88  83 

50  57 

60  67  72 

49  53  61 

69  72  82 

38  66  66 

69  89  93 

43  32  49 

72  80  64 

61  62  64 

77  80  64 


70  70  61 
3  7  64  63 

71  82  81 

62  61  68 

63  79  80 
63  71 

71  72 


71   71   77 


69   73   72 


71   67   67 


81   86   81 
62   52   54 


86   85   81 
66   64   64 


72   68   72 
61   59   61 


55   46   60 

44   40   39 


73   70   78 


43   46   44 


72  73 

80  82 

63  64 

66  68   72 

45  45   45 


65   63   59 


82   83   63 

72   72   62 


69   64   58 


56 

53 

81 
73 

82 
72 

78 
62 

86 

6  7 

69 

57 

62 
58 

70 
58 

74 

62 

68 

61 

76 
62 

76 

60 

76 
60 

79 
61 

80 
63 

82 
63 

79 
64 

79 
61 

77 
60 

60 
59 

44   44   43 


84   86   68   66 


52   62   36 


83   62 

71 


55 

75 

66 
65 

57 

37 

n 

8  3 

63 

71 

80 

eo 

48 

41 

82 

82 

71 

71 

77 

73 

n 

41 

71 

72 

4  0 
HI 

40 
61 

51 

55 

5  7 

60 
63 

77 
64 

76 
65 

7  6 
63 

68 
62 

78 
63 

57 
4  3 

56 

43 

60 
51 

69 

54 

70 
53 

74 
51 

72 

69 

73 

6) 
5) 

65 
I] 

82 

(.i) 

82 

72   73   72 


72   73   72 
78   80   60 


81  60 
70  66 

73  84 

41  47 

74  84 
41  41 

82  82   61 


73   72   73 


63   62   65 


75   68 
56   51 


80   77   78 


72  53  53 

43  48  31 

80  81  76 

71  64  64 

79  77  73 


79 
68 

•1 

66 

84 

6  4 

IB 
6  5 

IS 

67 

76 

|    follovlm    Italian    l« 


Table  5  •  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 


POSSUM    KINGDOM    DAM 
POTEET 
PRADE    RANCH 
PRESIDIO 
OUANAH    5   SE 
RANGER    PUMP    STATION 
RAYMONDVILLE 
RED   BLUFF   DAM 
RIO   GRANDE    CITY    2    ESE 
RISING   STAR 
ROBSTOWN 
ROCKSPRINGS 
ROSCOE 
ROSENBERG 
RUSK 

SALT    FLAT    CAA    AP 
SAN    ANGELO    DAM 
SAN   ANGELO   KB    AP 
SAN   ANTONIO    WB    AP 
SAN   BENITO 
SAN   MARCOS 
SANOERSON    1    Nw 
SEALY 
SEGUIN 
SEMINOLE 
SEYMOUR 
SHERMAN 
SMITHVILLE 
SNYDER 
SONORA 
SPEARMAN 
SPUR    1    WNW 
SPURGER   DAM   B 
STEPHENVILLE    3    NE 
STRATFORD 
SUGAR   LAND 
I  SULPHUR    SPRINGS 
TAHOKA 
TARPLEY    1    E 


Day  Of  Month 


TEXAS 
APRIL  1957 


79   82   70 


52   70   65 


48   63   53 


93   91   75 
44   62   48 


46  61   47 

88  92 

65  71 

86  82   67 

45  51   48 

95  97  101 

64  66 

63  75 

45  47   50 

89  93   85 

60  66   72 


43   46   46 

85   85   79 
50   48   47 


52   37   37 


49   44   42 


40   3  7   4  3 


55   66   78 
42   42   49 


92   83   82 
60   55   54 


64   74   87 
46   34   40 


90   95   83 


50   42   36 


73   78   56 
53   56   35 


52   68   71 


48   52   69 

82   60   64 
43   41   39 


45   42   54 


64 

66 

47 

59 

83 

83 

48 

68 

90 

88 

65 

70 

71 

83 

53   68   71 

84   83   80 
49   68   64 


70   86 
47   50 


69   71   77 


40   44   48 


85 
48 

89 
52 

50 
41 

58 
42 

74 
35 

83 
55 

70 
53 

84 
58 

74 
56 

74 

54 

41 
39 

74 
51 

65 

64 

71 

52 

74 
52 

88   92   78 
60   51   54 

71   72   72 

50   40  42 

62   68  82 

40   39  46 

84   70  75 

60   51  4  7 

79   76 

50  40 

65  71 

40  35 

75  67  69 

53  42  45 

67  69  79 

43  43  48 

83  76  77 

50  48  44 

90  91  78 

64  59  59 

79  83  81 


60  50   48 

85  80   75 

51  48   45 

60  69   85 

42  31   47 

60  50 

40  35 

69  56 

44  39 

76  86 

53  48   45 


82 
65 

80 
54 

68 
45 

72 
52 

80 
62 

76 
5t 

86 
44 

80 
41 

61 
38 

72 
44 

84 
49 

79 

41 

96 
56 

83 
54 

80 
51 

93 

49 

95 
53 

91 

60 

83 

49 

58 

34 

56 
35 

66 

45 

73 

46 

63 

3  0 

86 
46 

56 
38 

63 
35 

74 
42 

76 
59 

65 
28 

86 
69 

79 
64 

77 

50 

79 
58 

86 
68 

85 
66 

85 
63 

81 

33 

75 
41 

86 
40 

89 
45 

83 
36 

86 
63 

95 
69 

77 
51 

80 
55 

80 
63 

6  7 
68 

45   62   62 


48   37   32 


56   61   46 


49  34  35 

80  74  65 
59  54  43 

77  79  52 

49  44  39 

81  63  80 

50  36  39 

81  90  62 

55  38  36 


5  3 

65 

43 

43 

46 

57 

37 

42 

81 

96 

37   52   35 


90  61  67 

50  39  35 

81  71  67 

62  48  43 

83  83  79 

64  66  53 

79  82  65 

45  50  43 


73   65 
52 


83   79   68 


84   83   78 
46   53   30 


51   60   57 

68   74   79 
42   53   59 


80   87   65 
45   59   32 


48  48  49 

33  44  58 

27  24  35 

42  56  60 

29  37  51 

75  60  63 

54  52  51 

54  57  86 

33  39  43 

85  54  52 

51  49  49 

39  40  55 

29  29  47 

79  66  65 

47  48  52 

64  41  48 

31  32  33 

40  54  70 


72   66 
47   45 


80   76   73 
40   52   47 


43   65   60 


47  40 

42  49 

30  31 

60  68   87 

40  35   37 

75  83   68 


58   66 

41   44 


83   68   59 
42   35   33 


75   80   60 
54   40   37 


72   80 
48   50 


46   33   35 


70  75  76 

53  61  .44 

78  85  87 

55  68  69 

66  75  72 

50  54  49 


75   66   85 


53   40   50 
30   30   35 


35   47 
55   65 


55   61   66 


69  83  91 

52  57  64 

79  89  86 

5  7  61  70 


45  49  51 

65  90  90 

51  62  74 

62  79  82 

54  56  60 

73  76  83 

64  68  73 

60  76  82 
44  56  64 

89  92  86 

56  57  66 

73  83  83 

61  61  71 

63  74  84 


58   66 

96   96 
55   60 

89 

60 


81 
62 

74 

54 

71 
59 

80 
60 

7  2 
58 

80 
59 

91 

80 

93 

79   76 
60   56 


79  72  80 

58  61  56 

87  83  86 

71  69  74 

61  73  75 


80   79   79 
55   61   57 


78   79   77 


93   68   91 

62   48   48 


74  7* 
58  55 

95  91 

75  74 

76  62 

45  42 


73   71 
63   53 


94   95   94 

48   53   63 


81   84 
59   58 


57   57   57 


61   55   55 


66   86   92 


42   53 


76 
60 


44   49   43 


90 

59 

82 
39 

67 

43 

80 
31 

34 
25 

59 

28 

82 
53 

59 
33 

70 

28 

75 
50 

76 
55 

63 

42 

84 

62 

60 

40   38   40 


75   80 
60   55 


85  62  62 

57  55  51 

74  52  67 

38  38  42 


44   45   53 


56   67 

39   40   50 


8  9 

90 

60 

65 

77 

83 

63 

64 

67 

86 

52 

65 

65 

76 

69 
♦  7 

79 
29 

45 
27 

56 
32 

66 
49 

81 
32 

32 
27 

43 
28 

72 

51 

76 
37 

38 
30 

44 
32 

72 

72 

72 

52 

55   64   66 


63   64   70 


88   89   90 
48   47   57 


66 

79 
62 

82 
60 

65 
62 

65 
45 

88 
44 

75 
60 

83 
63 

81 
61 

61 
61 

■2 

65 

79 
64 

89 

75 

60 

88 
75 

81 

83 


90   91 

73   72 


74   82 
58   62 


52   SO   44 


85   85 
64   63 


81 
62 

72   72   72 
60   59   60 

81   84   81 
67   62   65 

71   68   74 
55   52   59 


84  82 

61  66 

71  70 

46  36 

84  89 

64  55 

65  79 
56  56   57 


82   79 
63   62 


63   83 
72   68 


65 


38   41   54 


89   91 

75   75 


85   95 
58   59 


64   63   62 


59 


48   53   58 


69   95   86 

40   45   29 


66  73  39 

42  35  22 

79  76  65 

36  40  28 


51   57 

65   70 

34   44  45 

69  50 

45  29 

76   84  78 

48   59  48 


38   38   45 


33   45   59 
26   27   35 


43  47  62 

31  36  44 

29  46  58 
22  25  31 

43  55  77 
26  34  43 

80  55  68 

44  44  47 

41  54  59 

30  30  40 


66  72 

56  52 

75  91 

48  54 


76   78 
51   57 


81   78 
61   61 


89   68 
58   56 

81   86 
57 

76 


59 


82   62 
63   62 


69   61   87 


71   72   83 
52   59   62 


80   70   6  7 
48   46   47 


♦5   55   75 


57   52 
37   42 


82   81 
59 


85   87 
42   58 


72   63 
59   64 


69   82 
59   46 


76  71 

60  59 

76  69 

45  45 

82  83 

72  62 


65 
67 

82 

72 

82 
71 

64 
62 

60 
62 

79 
66 

61 
61 

79 
38 

83 
43 

76 
59 

66 
56 

80 
53 

71 
59 

77 
56 

71 
57 

60 
62 

89 

62 

77 
62 

84 

91 

91 

62   60   59 


73   74 
76   83 


63   62   75 


80   78 
52   56 


67 


46   50 


52   55 

81   77 
65   62 


54   47   40 


68   65   61 
53   56   57 


65   70 
53   58 


70   78   79 
60   61   59 


76 
63 


76   74   80 
64   56   61 


81  80 

55  56 

71  84 

57  60 

79  72 

67  62   58 


65 
53 

81 
59 

73 

43   44   47 


76   70 
57 

II 


86   60 
57   43 


85   63 

68   71 


82   62 
47]   47   53 


83   85 
64   69 


61  82 

62  60 


62   80 
58   54 


79   84 
60   61 


61 

57   57 


61  62 

48  50 

73  63 

50  56 

75  70 

59  62 

75  76 

62  62 

66  62 

50  54 

62  74 


54 


65   60   60 

44   44   50 


77   71 
60   54 


83 

74 

83 
71 

75 

57 

83 
57 

72 

46 

70 
48 

79 
62 

79 
61 

72   62 
40   41 


67   59 
SO   53 


72   69 
62   62 


75   68 
59   62 


60   98   66 

46   90   94 


66   78 
51   59 


71.7 
91.4 


84.3 
65.9 


79.5 
46.7 


70.2 
50.3 


81.3 
63.1 


72.6 
49.9 


74.9 
48.4 


77.8 
60.3 


76.7 
S3.1 


76.0 
42.8 


75.6 
90.2 


74.2 
91.4 


76.1 
96.9 


84.6 
66.1 


76.1 
94.6 


77.7 
60.6 


78.1 
57.5 


77.3 
44.2 


71.2 
47.1 


69.4 
51.6 


74.9 
54.9 


74.9 
45.7 


75.6 
51.0 


63.3 

39.9 


74.3 
45.0 


76.9 
96.1 


60.2 
31.4 


77.6 
60.5 


70.2 
90.5 


70.0 
49.4 


77.9 
94.3 
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DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
1957 


Table  5  •  Continued 


TAYLOR 
TEMPLE 

JEXARKANA  DAM 
THROCKMORTON 
TUL1A 

TYLER   *   ME 
UVALDE 
VAN    HORN 


VEGA 


VERNON 


VICTORIA  KB  AP 

WACO  MB  AP 

WARREN 

WASHINGTON  STATE  PARK 

WAXAHACH1E 

WEATHERFORD 

WESLACO  2  E 

WHITNEY  DAM 

WICHITA  FALLS  WB  AP 

WILLIAM  HARRIS  RESVR 

WILLS  POINT 

WINK  CAA  AP 

WINTER  HAVEN  EXP  STA 

YOAKUM 

YSLETA 


Day  Of  Month 


6*  81   80 

49  55   56 

63  80   80 

49  49 

73  77 

55  56 

65  78 

43  49   53 

61  70   73 

38  43   41 

73  78   82 


53 

82   91 


50   44   45 


75   76   70 
52   46   46 


44   45   45 


76   82 
52   47 

76 


49 


76 


45 
78 


49   52   61 


82   61   64 
43   46   56 


MAX 
M1N 

MAX 
MIN 

69 
50 

MAX 
MIN 

84 
55 

MAX 
MIN 

78 
49 

MAX 
MIN 

84 
52 

MAX 
MIN 

69 

49 

MAX 
MIN 

65 

52 

63 

52 

45 

41 

55 

52 

32 

31 

75 

75 

45 

42 

80 

86 

48 

43 

65 

70 

50 

34 

51 

50 

31 

28 

56 

60 

40 

40 

66 

73 

62 

52 

73   69   75 
46   43   48 


85 
61 

79 
69 

84 
56 

81 
48 

82 
53 

78 
69 

81 
55 

82 
45 

65   74   75 
49   50   55 


49  52 

66  79 

48  60   44 

71  83 

51  62 

70  72   78 

53  53   57 

87  76   69 

45  51 

94  95 

51  67 

86  79   81 


44   39   41 
92   77   80 


73 


69 


53   48   40 


82   74   56 
55   38   35 


78   46   56 


77   80 
57   45 


55  52  41 

82  63  76 

62  36  42 

76  59  56 

36  21  24 

89  60 

35  39 

78  72  67 


43   38   33 


49  41   42 

53  65   79 

41  37   46 

74  82   70 

59  51 

67  75 

45  45 

65  71 

46  33   43 

90  80   83 

55  49   50 

82  77 

57  50 

63  69   73 

42  33   35 


73  68 

54  39 

80 
50 

82  61 

44  37 

84  57 

39  34 

80  77 

73  52 

61  59 

44  39 

56  64 

44  38  41 

73   74  64 

64   54  44 

75   80  60 

50   37  35 

88  61  69 

45  33  45 

89  73  72 
61   56  44 

79   74  69 

64   53  44 

83   80  74 

55   40  41 


65   75   72 
48   54   54 


65   71   75 


66   71   78 
44   52   33 


68   78   58 
36   40   25 


41   54   53 

70   80   84 
45   55   63 


46  45  38 

69  72  48 

35  36  21 

69  76 

49  47  31 

66  73  78 

53  62  49 

71  78  65 

48  59  36 

68  78  81 
48  57  54 

69  74  73 
40  52  54 

66  73  79 

43  46  45 

63  70  75 


35   35   45 


53   42   62 
34   34   42 


59   49   62 
33   35   47 


28   29   44 


83   67   83 


63   72   77 
44   49   45 

43 

30 

69 
55 


70 

72 

49 

43 

63 

62 

53 

59 

70 

73 

43 

42 

87 

89 

44   42   34 

77   83   76 
56   62   57 


43   52   57 


81   80   83 


74 
41 

51 

43 

53 
45 

75 
33 

63 
36 

85 

47 

31 

21 

45 
25 

56 
32 

42 
21 

59 
30 

63 
44 

61 

47 

71 
57 

42 
33 

63 

41 

64 
55 

76 
43 

47 
42 

72 
49 

71 

41 

52 

41 

63 
44 

65   70   82 


63   72   76 


65   82   94 


72   82   81 

43   51   51 


49  58  60 

63  72  90 

50  60  69 

82  83  87 

51  53  57 

75  78  75 

37  49  43 

72  84  95 
56  61  67 

71  83  83 

63  66  71 

73  61  83 
59  63  70 


73   84   85 
59   56   68 


45 

34 

64 
45 

47 
30 

58 
40 

57 

52 

64 
50 

45 
33 

63 

43 

60 
28 

66 
53 

64 
47 

65 

49 

50 

42 

60 
45 

67 
53 

73 
61 

83 
64 

84 
62 

65 
54 

73 
60 

81 

1,5 

85 

65 

61 

72 

82 

80 

35 

54  55  84 

32  38  45 

57  51  59 

43  43  48 

76  66  71 

41  45  54 

74  85  83 


52   58   63 


87   66   89 
61   72   71 


64   72   81 
54   60   63 


56  64 

68  68 

61  62  66 

65  72  79 

54  58  60 

90  92  91 

49  48  63 


90   91 
66   70 


72   86   64 
66   65   66 


86   82   82 
54   46   45 


85   81   83 
61   58   62 


84   62   83 
63   63   63 


90   76   64 
61   63   59 


54   56   51 


84   65   66 
66   60   55 


60  60  63 

80  84  86 

59  53  48 

78  77  67 

48  50  47 


"63  81  81 

70  72  63 

79  62  77 

64  63  62 

84  84  84 

69  70  65 


60   60   58 


73  72  73 

83  76  61 

62  62  60 

77  79  72 
62  59  56 

78  79 
70  69 

83  82  75 

60  56  59 

88  90  89 

56  62  63 

80  86  65 

61  66  66 


83  63 

71  61 

87  77 

53  42 


77   83   72 
60   54   60 


76   83   70 
63   60   60 


78   78   69 
62   63   59 


75   84   79 
63   57   53 


67 

70 

71 

74 

53 

40 

4  3 

43 

77 

62 

70 

78 

59 

58 

58] 

59 

6  2 

85 

85 

86 

62 

69 

67 

65 

60   60   55 


71   82   82 
64   64   59 


61   63   61 
79   79   65 


73   73   77   82   81   75 


56   46   42 

69   68   71 
51   32   40 


57   58   58 


84   80   81 


82   72   71 
63   59   61 


64   82   84 
69   71   70 


61   61   64 


44   45   53 


71   68   66 


59   61   52 


74   72   59 


86   85   80 
70   68   64 


80   85   85 
65   61   59 


67|   71 
60 

73 


59   56   57 
90   93   91 


77   81   69 
62   58   58 


61   75   78 


79   79   77 

70   70   69 


73   78   73 


57   46   45 
90   87   91 


59   60   54 


89   90   85   66 
75   75   74   66 


59   66   58 


76   64   72 
60   56   52 


79   80   80 
70   68   63 


72   76   76 
59   56   62 


73  76  74 

59  61  63 

69  75  83 

63  63  64 

72  65  68 

56  59  59 

68  54  55 

46  46  50 

61  67  76 

63  60  62 

71  65  79 

57  54  57 

61  66  74 

52  51  45 

66  57  55 

43  43  42 


62  62  62 

74  75  75 
60  62  63 

69  78  74 

63  62  64 

77  73  76 

60  61  61 

75  73  77 
60  63  63 

73  70  70 

55  58  60 

86  62  86 

65  64 

73  74 

59  60  62 

64  66  73 

60  59  60 

78  79  75 

62  61  62 


79   84   69   83   73 


53   51   58 


73   62   60 


74   71   56 

76   61   81 

41   36|   39   44   49 


75   73   78 
58   58   60 


71.0 
50.3 


65.6 

40.4 


72.8 
53.2 


78.4 
55.2 


43 
56 

0 
6 

75 
49 

8 
8 

77 
61 

3 
4 

73 

55 

2 
1 

78 
58 

8 
1 

75 

54 

•  6 
1 

72.2 
52.9 


84.0 
66.6 


71.5 
52.5 


69.3 
50.5 


74.3 
60.1 


72.0 
51.1 


79.8 
39.2 


78.6 
59. J 


77.6 
43.8 


EVAPORATION  AND  WIND 


Tabu  6 

Day  of  month 

31 

H 

Sutton 

1 

2 

3 

4 

3 

e 

7 

e 

9 

10 

11 

12 

11 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

23 

26 

27 

28 

29 

30 

AMGLETOW    4    HE                          <*> 
AU'-T  IN    W»    AP 

EVAP 

WIND 

EVAP 
WIND 

«'< 

.10 
K 

.11 

211 

.21 

M 

.10 
223 

.23 

'14 

.26 

.27 

V) 

.27 

1  10 

.30 

106 

.13 
54 

.  11 

141 

.31 

158 

.28 

174 

.21 
150 

10 

an 

.24 

131 

.01 
60 

.20 

44 

.05 
71 

.16 
43 

.17 
10 

.02 
29 

.24 

106 

.13 

207 

.23 

112 

.03 
72 

.  i  l 

Hi 

.'IB 

44 

.32 

146 

.04 
38 

.2b 
B4 

.03 
35 

.10 
146 

.00 
29 

169 

.29 

HO 

.15 
179 

.13 
73 

.12 
124 

.22 
76 

.16 

143 

>| 

.(17 

LOI 

51 

.29 

18b 

76 

.24 

190 

33 

.17 
158 

73 

.  20 
inl 

80 

.11 

70 

33 

.27 
62 

31 

.  ;  i 

30 

9 

3680 

4.638 
2094 

3.828 
3821B 

4.59B 
3394 

3.208 
609 

4.708 
3738 

9.508 
4095 

4.J7 
3273 

3.381 
3406 

MAUMOHT    EXP    FARM             <AI 

EVAP 

WINO 

i  LI 

.07 

115 

.07 
237 

'.4 
1  ■,/ 

.17 
99 

.39 

104 

.11 
123 

185 

.26 
126 

.18 
80 

122 

.08 
64 

.13 
89 

.24 

114 

.12 
87 

.07 
172 

,01 

47 

: 

.01 
249 

.22 

165 

.01 
128 

.14 
79 

.12 
166 

.07 
198 

.16 
139 

.13 
144 

.19 
145 

94 

.11 
106 

.04 

46 

MEVILLE     5    N*                         <*> 
(CLTOM    DAM 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WINO 

.  ;   1 

M 

.  U 
27 

14 
131 

.14 
33 

.11 
176 

.05 
38 

«,4 

.17 
24 

.28 
II 

.12 

4  4 

.14 

72 

.19 
28 

.29 

16') 

.19 
68 

124 

.20 

75 

.21 

1  11 

.19 
52 

.42 
132 

.12 
13 

.08 
79 

.12 

13 

.05 

«« 

.07 
14 

.26 
1*1 

.11 
84 

.16 
123 

.03 
43 

.1} 

124 

.06 
10 

94 

.04 

1 

.18 

74 

.01 
2 

.23 

113 

.06 

.09 
161 

.12 
20 

.13 
159 

13 

128 
21 

.07 
128 

.03 
22 

.14 
213 

36 

.04 

14B 

7 

.20 

157 

8 

.11 
171 

.  10 
24 

.00 
170 

44 

61 

.09 

12 

.00 
29 

18 

.20 
41 

.12 
2 

MMMXH       - 

EVAP 

WINO 
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EVAPORATION  AND  WIND 


Station 


OlLLEY 

FT  STOCKTON 

GRAPEVINE  OAM 

HORDS  CREEK  DAM 

IOWA  PARK  EXP  STATION 

LAKE  COLORADO  CITY 

LAREDO  WB  AP 
LAVON  DAM 

RED  bluff  dam 

SAN  ANGELO  DAM 

SPUR  1  WNW 

SPURGER  DAM  B 

STEPHENVILLE  3  NE 

TEXARKANA  DAM  (C) 

WESLACO  2  E 

WHITNEY  DAM 
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YSLETA 


(A)  EVAPORATION  MEASUREO 
MAX  AND  MIN  IN  TABLE 


EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 


TEXAS 
APRIL  1957 


Day  of  month 


EVAP 
WIND 


EVAP 
WIND 


EVAP 
WIND 


.45 
93 

.28 

109 

.11 

116 

.15 

133 

.17 

70 

.20 
116 
62 
42 

.40 
75 

.16 
93 

.29 

178 

.28 
153 

.26 

206 


33  .39 
157  129 


.18 


.  50 


U0ll02 
.30 

141 


201 


i"AffT JS&-t'SWS8S?o,  water^n'^  rISIu™^ 


123 


25  26 


105 


27 


28  29 


.22 

63 


.32 

108 


.20 

lie 


.38 


226 


133 


.14 
48 

.29 


.09 
31 


.04 
35 

.28 

94 

70 

56 

.32 
164 

.21 
74 

.24 

101 


.08 

68 


.11 

159 


.41 
120 


.12 
209 


.11 
62 


.16 
80 


.04  .10 
17   51 


.28 
38 


SUNKEN  PAN  OF  48-INCH  DIAMETER 
HOURS  ENDING  AT  TIME  OF  OBSERVATION 


.14 
35 


.29 
138 


0  o  > 


6.878 
1951 

10.218 
3537 

4.57B 
3336 

8.21B 
4048 

4.43B 
1953 

B.33B 
3256 
73.9 
49.2 

9.22 

404  7 

5.048 
3691 

12.03 
3984 

9.35B 
4363 

8.69 
6448 

5.99B 
2251 

4.366 
4289 

3.298 
2533 


4.51B 
1805 


4.52B 
2477 


6.26 
2449 


11.92 
2519 


■able  7 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


•••  r»f«r«Dc«   note*    following   Station   JaOmx 
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TOTAL  PRECIPITATION 


APRIL   1957 
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TOTAL  PRECIPITATION 


APRIL   1957 
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R if  Grande  CI 


TEXAS 


STATION    LEGEND 

O      •       3      Precipitation    only 

<D  Precipitation,   storage 

O-    -*■    ■•-    Proclpltotlon    and    Temperature 
"9"    "4"    "^"    Precipitation,  Temptrotitft  and  Evaporation 

Type  of  gage:        O     Non- recording; 

•    Recording;         d>     £0/a  ///>«. 

Double  circle  combinations  indicate  the  availability  at 

more    detailed  meteorological  data. 


@ 


^& 


Tel  4  *"' '  '■"I Revlaed   12/55      WRPC   KC 

substations^?^   ^J^k?01?*8*?*   aPProxlmately  equal   values.      Hourly   precipitation  data   from  recorder 
suDstations  will   be  available   in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data".  w 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


APRIL   1957 
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tfta,  and   seasonai    snowfall   and   heating  degree  days    for    the  Preceding   U  months   will   be  carried    in  the   June   issue   o1    this  bulletin 
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^^.^^rV^t^S.!*1"-  —    -    -   —    «-  -  "..    S.    Weather  Bureau,    are   based   on    the   period   lL,950,    justed    to   represent   ob- 
ater  equivalent   values  published   ln  Table   7   are   the  water   ™,i„i„,      , 

rtocal^tanaatd  5«r  lu^ngThV^er T-"eh^So^^bPs^^^dtaK%hfe°rob^v^\?o^%„e%nfig\%^^in0|   S"'"°"'      Th«   Sta"°°    '"»«   ^-   observation    times 
10.  on   ground   in   Table  7   Is   at   observation   time   for   all   except  Weather  Bureau   and  CAA   stations        For   the  .    „ 

No  record   in  Tables  3,6     7  and  the  station   Index       .  '""'  °"   ^^   V3lUeS  a"  at   °630  CST" 

this  publication    for    Wrp^ale^month^oJat*'      "°   reC°rd    ln  TaWeS   2   aDd   5   ls   *-i«t.d   by  no   entry.      Consult    the   annual    issue  of 

And   also  on   a   later   date  or   dates. 
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T         Trace,    an   amount   too  small    to  measure 
Includes   total  for.  previous  month. 
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WEATHER  SUMMARY 


There  were  a  few  mild,  sunny  days  during  May  but  most  days 
were  cloudy  and  rainy.  Temperatures  averaged  lower  than 
usual  The  frequent  rains  delayed  field  work  seriously. 
Ranges'  and  pastures  grew  rank  but  corn  fields  became  weedy. 

Torrential  downpours  fell  over  much  of  Texas  during  May. 
?ne  few  mild  sunny  days  were  a  welcome  relief  from  suc- 
cessivJ  days  of  heavy  showers  and  thunderstorms.  On  sev- 
eral days  during  the  second  week  of  May,  heavy  rains  fell 
over  the Low  Rolling  Plains,  Cross  Timbers,  Blacklands 
and  the  Edwards  Plafeau  with  three  to  xiY«-lncli  amounts 
from  Abilene  to  Del  Rio.  Excessive  rams  fell  in  the  Red 
River  Valley  on  the  17th.  Four-inch  amounts  were  common 
in  the  Wichita  Falls  area  on  that  date  During  the  last 
week  of  May,  heavy  rains  fell  over  most  of  the  State  ex- 
cept in  the  extreme  south,  west  of  the  Pecos,  and  portions 
of  the  panhandle  and  the  High  Plains. 

Rainfall  was  heaviest  over  the  Cross  Timbers  Blacklands 
ana  the  eastern  counties  of  the  Edwards  Plateau.  Most 
stations  in  those  areas  received  six  inches  or  more  of 
rill 'during  May.  Several  stations  received  more  than  12 
inches  The  greatest  monthly  total,  19.32  inches,  ten 
Bazos  Although  heavy  rains  fell  over  most  of  the 
State  there  were  wide  areas  where  the  precipitation  to- 
tals were  considerably  less  than  the  long-term  means  A 
few  stations  along  the  Upper  Coast  and  several  stations 
rthetaextreSmeawestgern  portion  of  Texas  receivedlfss  than 
an  inch  of  rain  during  May.  Several  western  stations  re 
reived  less  than  one-fourth  inch.  The  least  monthly  total, 
0  07  inch  fell  at  Fabens  and  at  Ysleta.  So  the  May  rain- 
fill  ranged  rather  widely.  It  was  the  wettest  May  of  rec- 
ord at  oil  Rio,  San  Angelo,  Abilene,  Wichita  Falls  Fort 
Worth  and  Dallas  and  the  driest  May  of  record  at  the  Jef- 
ferson County  Airport  at  Beaumont.  The  five-month  totals 
for  January  through  May  1957  at  Dallas,  Del  Rio,  and  Abi- 
lene were  greater  than  the  long-term  annual  averages  but 
the  Mdianl-Odessa  area  received  less  than  the  long-term 
means  during  the  three-month  period,  March  through  May 
1957. 

With  much  cloudiness  and  very  little  sunshine,  the  tem- 
peratures averaged  lower  than  usual  at  »-st  stations 
Monthly  mean  temperatures  ranged  from  58 . Ode |rees  at 
Veea  to  81.8  degrees  at  Rio  Grande  City.  The  absolute 
temperature  range  was  from  36  degrees  at  Miami  on  the 
5th  and  aT  Vega  on  the  8th  to  110  degrees  at  Rio  Grande 
City  on  the  22d. 
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Spring  planting  dragged  seriously  as  torrent  la 
and  turbulent  weather  continued  over  most  of  the 
Farmers  tried  desperately  to  get  seed into  the 
Thev  worked  the  drier  spots  between  rains.  Const 
lotton  was  planted  on  the  southern  High  Plains  dur 
second  weekand  farmers  in  the  southeastern  fourth 
State  were  able  to  work  on  almost  every  ^ day  dur 
last  week.  In  that  area  cotton,  sorghum,  and  rice 
ing  was  well  along  and  good  progress  was  being 
cleaning  the  crops. 

Wheat  prospects  in  the  High  Plains  continued  promising. 
.....-♦  «»  the  area  received  beneficial  rains  in  tne  miiu 
week  of  May      the  end  of  the  month,  the  irrigated  fields 
Ind  the  faU  germinated  dryland  fields  were 'heading .The 
plants  which  germinated  in  February  were  in  the  boot  stage 
Eastward  through  the  Cross  Timbers  and  Blacklands^  s»all 
grains  stood  in  water  part  of  the  t ime    The  exc es sive 
rains  hurt  the  small  grain  crops.   Heads  die I  not  fill 
expected.   Considerable  acreage  was  on  tto  jround   «mb 
of  rust,  strong  winds,  and  too  much  rain   f^^ed 
flax  harvest  got  underway  early  in  May  as  the  fi elds  drl ed. 
in  the  nouVcentral  counties,  a  considerable  amount  of 
'  .„  _aB  cut  for  hay  when  the  farmers  could  get  into  the 
'u"*l        Much 'of  th/oat  acreage  became  too  ripe   or  good 
oualltT  hay  and  combines  were  brought  into  the  fields  to 
harlot  the  crop  for  grain.   They  were  set  low  to  save  as 
a         elbl..   yields  were  below  expectation^ 

Alfalfa,  '  \thC  !*\  rnV0inV"ortn  'Texas 

n   .        |  alfalfa  was  ready  for  cutting  in  north  lexas 

'£•}  .,,,,„  Plains  but  the  farmers  waited  for  open 
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Considerable  cotton  was  planted  in  the  western  counties 
of  the  High  Plains.  Early  sorghums  in  the  Lower  Valle; 
were  maturing  and  the  fields  in  the :  Coastal  Bend  .er. 
heading.  The  corn  and  sorghums  in  the  central  countie. 
made  excellent  growth.  Much  sorghum  acreage  in  the  Black- 
lands  remained  to  be  planted  and  very  little  of  the  id. 
tended  acreage  in  northern  Texas  and  in  the  Plains  h» 
been  seeded.  The  first  cutting  of  alfalfa  was  cut  in  th. 
west  and  northwest.  Only  a  small  acreage  of  peanuts  ,a 
planted.   Rice  seeding  made  good  progress. 

Vegetable  areas  outside  the  Lower  Valley,  High  Plains,  an 
Trans-Pecos  were  plagued  by  too  much  rain  and  prospect 
declined.  Considerable  acreage  of  north  Texas  onions  wa 
damaged  beyond  all  hope  of  salvage.  A  light  harvest 
watermelons  started  in  several  south  Texas  areas  but  th 
crop  was  10  days  to  two  weeks  late  in  most  areas  Coo 
weather  slowed  the  development  of  onions  and  potatoes  i 
the  panhandle  but  good  yields  were  in  prospect. 

Range  and  pasture  feed  responded  to  the  abundant  rait 
over  most  of  the  State  except  in  the  Trans-Pecos.  Hoe 
oastures  were  weedy,  however.  Cattle  and  calves  were  gei 
erally  in  good  flesh.  Ewes  and  lambs  were  also  in  goc 
condition . 

FLOODS 

Floods  occurred  over  most  of  the  eastern  two-thirds  of  tl 
State!  Most  streams  in  the  Ft .  Worth  River  District.. 
in  flood  stage  at  the  beginning  of  May  and  with  he. 
rains  at  intervals  throughout  the  month,  the  high  stag 
persisted.  Many  rivers  in  the  San  Antonio  River  Distri 
tlooded  during  May.  The  high  waters  claimed  the  lives 
five  persons  in  the  District.  Torrential  rains  on  May 
caused  serious  flooding  and  major  losses  along  the  Sou 
Concho  Twenty-nine  houses  at  Christoval  were  damaged 
destroyed  and  83  houses  and  furnishings  at  San  Angelo  we 
damaged.  Frequent  heavy  rains  over  the  watersheds  of  t 
Devils  River,  the  Lower  Pecos  River,  and  the  Rio  Gran 
set  off  rises  that  caused  flooding  at  Del  Rio  and  Bag 
Pass!  The  flooding  was  confined  to  small  Pasture-1 
arias  and  the  damage  was  not  important  Heavy local  ra 
over  the  Devils  River  watershed  caused  thousands  of  do 
lars  damage  to  roads,  railways  and  ff-es  Frequ^ ent  he 
rains  and  flash  floods  caused  considerable  soil  erosi 
and  minor  damage  to  roads  in  the  Upper  Nueces  and  Fi 
watersheds.  The  benefits  of  the  rains  were  expected 
offset    the   minor   damage. 

Lucius  W.  Dye 

Climatologist 

Weather  Records  Processing  Center 

Kansas  City,  Missouri 
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STORMS 

Tornadoes  and  severe  thundersqualls  during  May^d 
persons  and  injured  98.   Thirty-three  tornadoes  -ere  not 
The  major  loss'es  occurred  on  the  15th  in  Donley  and  Br 
coe  Counties.   They  included  the  Silverton  disaster 
Silverton  25  dwellings,  four  granaries,  a  cotton  g 
netroleum  warehouse,  and  other  buildings  were  destroy 
The  tornado  first  touched  the  ground  at  Lockney ,  13  nl 
southwest  of  Silverton.   The  next  major  loss  occurred 
1   several  counties  near  Lubbock,  where  numer 
tornadoes  occurred.   Another  major  loss i  occurre   in 
Wink-Monahans  section  of  west  Texas  on  the  30th  when 
winds  associated  with  a  thundersquall  damaged  dwell! 
public  buildings,  and  business  est.t .1 lsh»entB.   A 
gust  of  98  miles  per  hour  occurred  at  the  Wink  Airp 

Lampasas    (25th) . 

Two    persons    were    killed    at    Dallas   by    lightning    on 
31 Rt    and   another    in  Hamilton  County  on   the   13th. 
Hail   damage  was  confined   to   isolated   areas  but   major   | 

7th,   where   considerable  cotton  was   destroyed      in   the  L 
try   area   on    the    10th,    Rio  Vista   on   the   12th      and    i 
eral     towns    In    Hunt    County    on    the    23d ;     and    in    HU0 
County    near    Dell    City    on    the    30th. 

Hoye    S.    Dunham 
State    Climatologist,    Acting 
U.    8.    Weather    Bureau 
Austin,    Texas 
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SUPPLEMENTAL    DATA 


Wind  direction 


.lene  WB  Airport 

.rlllo   WB   Airport 

iitin  WB  Airport 

bwnsville  WB  Airport 

rpus  Chrieti   WB  Airport 

lifts  WB  Airport 

j    Rio   WB   Airport 

iPaso  WB  Airport 

|t  Worth  WB   Airport 

Iveston  WB  City 

jston  WB  City 

tedo  WB  Airport 

ibock  WB  Airport 

land  WB  Airport 

it  Arthur   WB  Airport 
Angelo  WB  Airport 
Antonio  WB  Airport 

torla  WB  Airport 

3  WB  Airport 

pita  Falls   WB  Airport 
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5|  £ 


Wind         speed 
m.  p.  h. 


SSE 

18 

SE 

44 

SE 

34 

SSE 

24 

WSW 

13 
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19 

SSEt 

28t 

SSEt 

26t 

SE 

28 

S 

14 

SSE 

12 

SSE 

21 

s 

16 

SE 

22 

SSE 

24 

SSE 

15 

11.6 
12.6 

9.7 
16.1 
12.8 
12.3 
11.6 
13.6 
12.0 
14.0 
11.6 
13.5 
15.0 
11.6 
12.8 
11.4 

9.3 
11.9 
12.8 
10.3 


,  Airport   data. 

1  Fastest   observed   one-minute 
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54 
38 

25++ 

32 

31 

50 

38 

45 

52++ 

38 

32 

36++ 

40++ 

35++ 

35 

46++ 

35 

37++ 
32++ 
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N 
WSW 

NE 

WNW 

NNE 


Relative    humidity   averages  - 
percent 


87 

82T 

86T 

75 

80 

71 

86 


86 

85 


92 

84f 

89t 

82 

87 

80 


90 
92 

91 


Number  of  days  with  precipitation 


64 

70t 
60f 
53 
56 


50 
67 
69 
65 


74t 
70t 
46 
56 


5.8 
7.4 


66 

7.1 

44 

7.2 

50 

6.1 

88 

2.9 

- 

6.8 

67 

6.7t 

56 

6.4 

- 

5.5 

- 

5.6 

- 

5.1 

57 

6.1 

- 

6.1 

49 

7.4 

- 

7.1 

- 

7.4 

- 

6.6 

rind  speed.   This  station  is  not  equipped  with  automatic  recording  wind  instruments. 


CLIMATOLOGICAL  DATA 
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E 

UR 

R 

1  WNW 

N 

T*  FALLS  WB  AP 

VISION 


<   2 


AM 
AM 


70.9 
79.7 

72.2 
76.3 
74. 6M 

76.2 
72.6 

75.8 

70. 8M 

73.8 

82.  if 

77.7 

76.9 

76.7 

76.1 

72.4 

81.0 

82.7 

76.7 

69.5 

78. OM 

75.2 

82.2 

70.5 

71. 3M 

76.  7M 

71.2 

70.2 


77.9 

77.6 

75.2 

74.2 

81.0 

82.1 

78.8 

77.0 

76.6 

80.0 

80.4 

79.0 

75.4 

75.6 

79.2 

78.5 

77.3 

77.4 

78.6 

79.2 

76.6 

62.  7M 
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Temperature 
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50. 
58. 

51. 
53. 
50. 7M 

52.3 
48.9 

53.6 

51. 0M 

48.2 

5  3.8M 

52.5 

51.6 

53.7 

53.5 

50.9 

57.9 

58.2 

50.7 

50.0 

52. 0M 

50.2 

53.9 

48.9 

4  7.  4M 

54. 9M 

50.5 

45.8 


58.5 
58.6 
56.9 
53.5 
59.1 
59.3 


2  ?  9 
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t;  j  2 
3.  a  a 


59 

.4 

59 

.0 

58 

.6 

60 

.6 

59 

.7 

58 

.2 

56 

6 

55 

2 

59 

0 

57 

1 

57 

8 

58 

0 

58 

2 

55. 

9 
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7 
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3M 

59. 

9 

61.8 
64.8 
62.  7M 

64.3 
60.8 

64.7 

60. 9M 

61.0 

68. 1M 

65.1 

64.3 

65.2 

64.8 

61.7 

69.5 

70.5 

63.7 

59.8 

65. 0M 

62.7 

68.1 

59.7 

5  9.4M 

65. 8M 

60.9 

58.0 

63.6 


68.2 

68.1 

66.1 

63.9 

70.1 

70.7 

69.1 

68.0 

67.6 

70.3 

70.1 

68.6 

66.0 

65.4 

69.1 

67.8 

67.6 

67.7 

68.4 

67.6 

65.2 

71. 5M 

69.1 

68.0 


3.1 
2.6 


5.1   89  31 
1.7   85  19 


5.1 
2.3 


2.5 
3.0 
3.8 
3.8 
1.1 
1.8 
4.8 

5.1 
1.0 
4.5 
4.0 
2.7 
4.3 
5. 


3.5 
4.5 
3.6 
3.3 
2.2 
2.5 


1  5  + 
30 
16  + 
20 
24  + 
lot 
30 
30 
10  + 

2  0 
20 
25 
29 
26 
30  + 
24 
30 

19 
31 

28 


4.8 
1.1 
1.4 


16 
22 
30 
30 
30 
20 
17 

21  + 

22  + 
22 
30 
21 
31 
31 
22 
30 
31 
20 
23+ 
31 
14  + 
31 
22 
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27 


86   0 
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No.  of  Days 


Max. 


63 

142 
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32 

62 

66 

61 

67 

122 

25 

16 

72 

166 

62 

96 

22 

170 

176 

53 

139 

207 


Mi. 


0 
0 
0   0 


Precipitation 


4.36 
5.65 

7.37 
3.05 
5.87 

6.09 

3.16 

5.51 
5.72 
1.60 
4.  11 
7.73 
4.23 
6.45 
6.43 
4.69 
4.30 
3.47 
3.88 
3.66 
2.89 
5.03 
3.48 
5.18 
3.11 
8.24 
4.79 
4.98 


13.19 
5.79 
7.67 
8.29 
9.63 
8.76 

10.45 
8.66 
9.21 
9.35 
7.77 
7.69 
6.66 
6.92 
6.93 
8.89 
9.45 
7.85 
7.99 
7.13 
5.23 

11.33 

12.03 

8.52 


S  c  e 
S  °  *e 

■fi  j  * 

8.0  a 

Q  £  F- 


1.35 
2.87 


3.58 
.48 


2.40 
1.18 

2.05 

.93 
3.91 
3.07 
1.65 
2.23 
1.20 
1.26 

.06 

2.31 
1.27 
1.96 
.76 
5.33 
1.86 
2.20 


9.51 
2.21 
4.44 
4.64 
5.45 
6.09 


3.45 
3.31 

6.30 

4.31 
4.17 
2.45 
7.60 
8.17 


1.31 
2.08 

1.41 
1.09 
1.20 


2.01     18 
.86    26 


1 
1.27 

.82 
1 

2.25 
1.26 
1  .73 
1.59 
1.14 
1.23 
1.00 
1.15 

.75 

.89 
1.67 

.94 
1.70 
1.06 
3.95 
1.44 
3.06 


Snow,    Sleet 


1.85 
1.22 
1.72 
3.16 
2.51 
2.35 
2.70 
2.01 
2.20 
2.45 
2.20 
1.98 
2.00 
1.70 
1.82 
3.33 
2.28 
2.00 
2.35 
1.81 
1.90 
3.11 
3.95 


*"2 

a  q 
V  3 

a  S 


No.  of  Day*. 


8! 


See    r»Or*nce   not**   follovlnc   Statlcn    Ind«z. 
-     119    - 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  -  CONTINUED 


Temperature 


Station 


NORTH   CENTRAL    DIVISION 


»» 
A" 

am 

«" 
»- 

am 

»« 


• 


<   2 


ALBANY 

AM 

SELTON  DAM 

AM 

OK  DAM 

AM 

BONHAM 

BOWIE 

BOYD  3  SE 

AM 

BRECKENRIDGE 

BRIDGEPORT 

AM 

BROWNWOOD 

AM 

CAMERON 

CLEBURNE 

C0RS1CANA 

AM 

DALLAS  WS  AP 

R  // 

DENISON  DAN 

DENTON 

AM 

BDENTON  EXP  STATION 

DUBLIN 

AM 

EASTLAND 

AM 

*ORT  WORTH  WB  AP 

R 

MMTH  LEONARD  BLDG 

AM 

GAINESVILLE 

AM 

GATESVILLE 

GRAHAM 

AM 

GRANBURY 

GRAPEVINE  DAM 

AM 

GREENVILLE  2  SW 

AM 

HENRIETTA 

AM 

HlCO 

=  OR0 

AM 

JACKSBORO 

KAUFMAN 

AM 

KILLEEN 

AM 

'.  ICKAPOO 

LAVON  Cam 

AM 

MARL  IN 

MC  KINNEY 

MEIIA 

AM 

M.  WELLS  CAA  AP 

«GUE 

OtNEY 

PARIS 

AM 

POSSUM  KINGDOM  DAM 

rs  PUMP  station 

RISING  STM 

AM 

SMC-- 

AM 

•-ENVILLE  3  NE 

TAYLOR 

AM 

TEMPLE 

AM 

-    -  "ON 

AM 

-i    .■>  »P 

R 

• 

AM 

■ 

»" 

■ 

AM 

DIVISION 

<•  DIVISION 

»" 

«M 

A- 

A» 

• 

AA  »P 

60. 1 
80.7 
79.0 

51. 2 
79. 6M 
79.6 
79.8 
80.8 
78.2 
84.  5 
82.4 
81.4 
81.6 
79.2 
81.4 
79.9 
78.4 
78.3 
80.2 
81.4 
81.1 
81.8 
78.8 
81.1 
79.9 
80.1 


80.5 
81.7 
82.0 

80.2 
84.6 
81.2 

80.9 
79.9 
79.0 

79.9 
81.  1 
78.5 
77.1 
80.0 
75.9 
82.1 
81.7 
78.6 
82.1 
62.8 
78.2 
80.5 


h 

a    d 

>  -Jl 

<  2 


57.6 

63.6 

61.9 

61.3 

59. 7M 

61.2 

58.7 

60.7 

60.7 

65.1 

61.5 

61.9 

63.4 

61.1 

63.0 

61.1 

59.8 

59.0 

62.7 

63.4 

60.2 

62.2 

60.6 

61.9 

62.2 

61.9 

60.9 

60.7 
62.1 
62.1 

63.3 
63.5 

62.1 
65.2 

61.1 
60.6 

61.3 
63.5 
61.1 
58. 3 
61.6 
60.6 
64.5 
65.1 
60.1 
65.0 
62.9 
59.9 
62.9 


82.8 

81.9 

85.7 

84.7 

84.3 

81.9 

85. 1M 

84.6 

• 

82.9 

■ 

ei.a 

. 

84.6 
86.8 

• 
f.  1.7 

•  1.5 

. 

■ 

■ 

•  2.8 

•  *•••« 

•  1.8 


68.9 

72.3 

70.5 

71.1 

69. 7M 

70.4 

69.3 

70.8 

69.5 

74.8 

72.0 

71.7 

72.5 

70.2 

72.2 

70.5 

69.1 

68.7 

71.5 

72.4 

70.7 

72.0 

69.7 

71.5 

71.1 

71.0 

71.4 

70.6 
71.9 
72.1 

71.8 
74.1 
71.7 
73.1 
70.5 
69.8 

70.6 
72.3 
69.8 
67.7 
70.8 
68.3 
73.3 
73.4 
69.4 
73.6 
72.9 
69.1 
71.7 

71.2 


62.8 

. 
64.0 

. 
65.0 
60.8 

66.7 

- 
63.0 

■ 
63.8 

'  '.  .  7M 


a  S  g 
a>  o   o 


72.8 
71.6 
74.9 
74.1 
74.  7 
71.4 


/', .  I 
75.9 
73.4 
73.0 
70.8 
73. 8M 
73.6 
74.9 
72.8 
. 

; '. . ', 

■ 

■ 

■ 

'1.1 


1 

0 

2.9 

0 

0 

1.7 

1.2 

0.9 

2.3 
2.4 


0.8 
1.2 
2.5 


0.6 
0.1 
2.6 
0.9 
0.3 
2.0 


1.  I 
0.0 
0.9 
1  .9 


1./ 

. 


0.0 


22  + 

22  + 

22 

21 

22 

22 

22 

22  + 

23 

25 

21 

22 

21 

21 

2  2 

21+ 

22 

23 

21 

22 

22 

21 

23 

21 

22 

22 

21 

22  + 

22 

11 

22 

22  + 

21 

26 

21 

21 

22 

21  + 
22 

23 

2  2 

21 

2  3  + 

26 

23 

24+ 

22 

22 

22  + 


II     2/ 


No.  oi  Days 


Precipitation 


1.3s 
S.a  a 


9.93 

3.47 

11.84 

15.10 

9.75 

11.53 

12.12 

8.94 

7.15 

2.  B0 

8.60 

6.50 

13.74 

11.82 

16.29 

16.75 

10.16 

11.70 

12.64 

15.07 

11.97 

9.73 

12.54 

10.36 

11.40 

14.19 

8.94 


4.8< 

11.69 
8.19 

12.58 
6.95 

15.73 

10.52 

13.81 

11.32 

14.77 

13.94 

14.39 

9.69 

4.80 

4.25 

8.60 

7.60 

11.20 

16.38 

5.04 

10.45 


7.29 
3.10 
4.52 
1.87 
3.77 
10.71 
3.74 
3.49 
2.39 
2.11 
3.88 
7.37 
5 

3.00 
2.75 
2.56 
2.14 
5.55 
1.72 
8.47 
2.28 
5.64 
3.44 
2.05 
4.75 
6.93 

2 

4.67 
1.79 
1  ).59 
5.46 
i,  n, 

5.90 

4.  51 


8.74 
4.67 
2.99 

■  1.50 
3.82 
1.58 

8.77 

11.77 

5.50 
7.47 
7.72 


5.51 
8.69 


9.31 
4.79 


5.91 
1.04 


9.51 

5.32 

.56 

■       .29 

4.83 

3.45 

6.36 

11.33 


5.28 
1.09 

3.03 

3.57 

.65 

2.83 

1.48 
2.16 


1.35 
1.47 
1.90 
.44 
2.28 
1.07 
1.81 


H.'<V 

1.00 
1.10 


Snow,    Sleet 


a.  = 
»  2 
Q  2 

n-0 

2§ 


2.45 
3.00 
2.22 
2.44 
2.11 
2.85 
1.65 

.92 
2.22 

.96 
3.36 
2.68 
7.50 
3.78 
2.50 
1.91 
3.08 
4.30 
2.00 
5.28 
2.36 
1.80 
4.13 
3.52 


2.50 
1.79 
1.30 

3.08 
2.93 
3.00 
3.10 
4.09 
1.87 

2.31 

1.80 

3.66 

3.10 

2 

2.09 

1.39 

1.18 

1.97 

3.04 

2.60 

5.69 

1.27 


2.20 

1.36 

1.43 

.99 

1.41 

3.21 

1.05 

.97 

.96 

.79 

1.20 

2.35 

1.35 

1.11 

1.00 


.69 

.79 

1.47 

.77 

2.61 

1.13 

1.66 

.99 

.65 

1  .53 

3.50 

1.54 

1.49 

1.72 

.81 

3.50 

1.30 

1  .  1ft 

.  71 

1  .02 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 


c 

2 

Z 

0 

0 

a 

p 

CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  •  CONTINUED 


lE/Ai 
1    1957 


Temperature 


TRANS    PECOS    DIVISION 

LPINE 

ALMORHEA    EXP    PAN 

HISOS    BASIN 

L    PASO    WB    AP  I 

ORT    STOCKTON  AM 

A    TUNA    1    S 

ARATHON 

OUNT    LOCKE 

ANTHER    JUNCTION 

ECOS  AM 

RESIDIO 

ED   BLUFF    DAM 

ALT    FLAT    CAA    AP  [ 

ANDERSON    1    NW 

AN   HORN 

INK    CAA    AP 

SLETA  AM 

DIVISION 

EDWARDS    PLATEAU    DIVISION 

-ANCO  AM 

3ERNE 

RACKETTVILLE 

RADY  AM 

JCHANAN  DAM  AM 

JRNET 

:L  RIO  WB  AP  R 

)EN  1 

REDERICKSBURG 

JNCTION 

JNCTION    CAA    AP 

•RRVILLE  AM 

VMPASAS  AM 

.ANO  AM 

VSON 

:  CAMEY 

IONA  AM 

!ADE    RANCH 

JCKSPRINGS  AM 

IN   ANGELO    DAM  AM 

IN    ANGELO    WB    AP  R 

MORA 

IRPLEY    1    E 

'ALDE  AM 

DIVISION 

■OUTH   CENTRAL    DIVISION 

1ST  IN    WB    AP  R 

ISTWELL    WL    REF 

:eville  5  NE 

SHOP 

IENHAM  AM 

WPUS    CHRISTI 

IRPUS   CHRISTI    WB    AP  R 

IERO    3    NW  AM 

ATONIA 

ILIAD 

WZALES    2 

ULETTSVILLE 

NDO  AM 

NEDY  AM 

NGSVILLE 

LING    1    SE  AM 

NSFIELD    DAM  AM 

W   BRAUNFELS 

XON 

BSTOWN  AM 

N   ANTONIO    WB    AP  R 

»   MARCOS  AM 

ALY 

GUIN 

ITHVILLE  AM 

SHINGTON    STATE    PARK  AM 

AKUM 

DIVISION 

PPER   COAST    DIVISION 

AHUAC    6    E  AM 

GLETON    4    NE 

Y   CITY    WATERWORKS  AM 

YTOWN 

AUMONT  AM 

AUMONT    EXP    FARM 
NEVANG 
CAMPO 
LVESTON    WB    CITY  R 

LVESTON    WB    AP 

USTON    WB    CITY  R 

USTON    WB    AP 


so. a 

80.5 
81.8 
83.0 
84.1 
83.1 
75.5 
86.  3 
88.2 
95.1 
86.1 
84.4 

83. OM 

85.6 

84.2 


79.4 
79.8 
84.3 

78.7 

81.0 

83.8 

80.5 

79.6 

81.6 

80.9 

78.4 

79.5 

81.5 

80.5 

85.6 

80.8 

79.4 

77.8 

79.6 

79.2 

80. 7M 

83. 4M 

84.7 


84.9 
83.7 
85.5 


88 

.7 

82 

.3 

83 

.3 

84 

.3 

85 

.9 

81 

,9 

81 

6 

85 

7 

84 

.7 

83 

8 

84 

7 

85 

8 

82. 

9 

82, 

7 

84, 

8 

85, 

2 

85, 

6 

85, 

0 

83. 

8 

86. 

1 

80. 

8 

81. 

4 

84. 

1 

1  *>■ 

0 

55.4 

53.6 

57.1 

57.3 

51.  7M 

55.3 

49.5 

58.8 

56.8 

61.3 

55.7 

51.9 

54. 5M 

58.1 

53.3 


60.0 
63.2 
63.0 
59.0 

61.3 

65.1 

57.2 

59.8 

61.0 

60.5 

59.0 

61.7 

62.6 

60.9 

60.4 

59.2 

59.8 

59.5 

59.5 

59.5 

60. OM 

61. 3M 

63.9 


65.2 

69. 5M 

66.6 

69.  3M 

66.4 

73.5 

70.5 

66.9 

66.2 

68.1 

65.5 
63.5 
68.5 
69.1 
66.2 

64.5 
65.6 
70.7 
64.8 
64.9 
67.5 
65.2 
67.0 
64.9 
68.4 


68.1 

67.1 

69.5 

70.2 

67. 9M 

69.2 

62.5 

72.6 

72.5 

78.2 

70.9 

68.2 

68. 8M 

71.9 

68.8 


71.5 
73.7 
68.9 

71.2 

74.5 

68.9 

69.7 

71.3 

70.7 

68.7 

70.6 

72.1 

70.7 

73.0 

70.0 

69.6 

68.7 

69.6 

69.4 

70. 4M 

72. 4M 

74.3 

70.9 


73.5 

76. 5M 

75.2 

7  8.8M 

75.5 

78.6 

77.8 

76.3 

74.4 

76.1 

75.2 
73.6 
77.0 
78.9 
74.3 

73.9 
75.0 
78.3 
73.4 
73.3 
76.6 
74.7 
75.4 
74.8 
77.1 

75.8 


67 

.2 

75.1 

fee 

,5 

75.6 

68 

.6 

76.7 

68 

.5 

76.9 

69 

4 

77.5 

66 

6 

75.8 

68 

6 

76.2 

68 

2 

77.2 

71 

8 

76.3 

7  2 

0 

76.7 

70 

0 

77.1 

66 

9 

76.5 

2  ?  S 
-i  5  a> 
r.  o  *? 
X.  .-1  •* 

o.  B  6 

0)     O     m 


2.1 
3.7 


0.4 
0.7 


3.0 
0.5 
2.6 


2 
2.9 


2.6 

0.3 

2.8 
1.7 
2.2 


0.5 
1.0 


0. 
1.9 


-  1 

.2 

-  2 

.6 

-  1 

.2 

0 

.3 

-  1 

.8 

-  0 

,4 

1 

.1 

1 

8 

1 

8 

0 

2 

0 

6 

0 

8 

1 

2 

1 

8 

24+ 

50 

5  + 

22 

49 

6 

22 

57 

6 

24  + 

52 

5+ 

22  + 

50 

5 

30 

51 

6 

21  + 

50 

5 

23  + 

52 

6  + 

22  + 

50 

6  + 

14 

56 

6+ 

27  + 

49 

6 

2  1 

52 

6 

22  + 

53 

6 

26  + 

49 

6 

22 

54 

6 

2  2  + 

48 

6 

24  + 

54 

6 

21  + 

53 

6 

22  + 

57 

5 

25+ 

58 

5 

21  + 

54 

6 

14 

53 

6 

No.  of  Days 


Max 


Min. 


0 

Q 

0 

0 

10 

0 

5 

0 

8 

0 

11 

0 

10 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

0 

2 

0 

9 

0 

6 

0 

0 

0 

10 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

Precipitation 


1.19 

4.86 
.10 

5.75 
.48 

1.2 

2.27 

2.21 
.89 
.60 
.73 
.40 

.54 

1.76 

.07 


7.74 
9.22 

10.08 
7.49 

6.80 

10.23 

10.97 

6.62 

6.18 

6.45 

8.77 

12.10 

6.16 

5.67 

4.76 

6.95 

5.72 

5.92 

7.21 

7.10 

12.73 

8.05 

7.19 

7.83 


7.38 
6.14 
9.13 
4.25 
2.37 
3.83 
4.82 
5.19 
6.20 
5.78 

4.73 
7.41 
5.47 
7.47 
5.76 

8.40 
5.83 
3.43 
8.22 
4.30 
3.18 
4.33 
5.99 
2.06 
2.89 

5.23 


3.01 
2.62 
4.79 
3.03 
1.74 
1.23 
5.41 
4.83 
.94 
.88 
1.99 
1.87 


2  £  § 

*•    d    q, 

B  °  -5 
t:  -> « 

S.  s  g 

0)   o   S 


.31 
4.19 


4.09 
4.93 
6.99 
4.62 

3.34 
7.76 
7.83 
3.27 
2.50 

4.86 
8.22 
2.80 
2.22 
2.89 


2.85 
4.14 


5.41 

.09 

2.03 

1.41 
1.22 
1.51 
2.16 

.47 
3.01 


4.56 
2.39 

4.70 

.30 

.88 

.11 

1.30 

2.61 

2.33 


1.16 

1.16 

.53 


1.84 

2.26 

2.61 
2.85 
3.04 


•  46 
.63 

.78 
.67 
.67 
.41 
.30 
.14 

.45 

1.35 

.07 


2.67 
2.20 

4.76 


1.77 
3.62 
2.28 
1.63 
1.49 
2.08 
2.35 


1.75 
1.99 
1.75 
2.66 
1.57 
1.87 


Snow,    Sleet 


No.  of  Days 


1 

.72 

.99 

3 

.64 

2 

.27 

3 

.26 

2 

.20 

3 

.24 

2 

58 

74 

1 

25 

1 

74 

1 

63 

3 

31 

3 

17 

1 

87 

1 

86 

2 

+  0 

4 

00 

2 

68 

3. 

37 

2.50 
1.17 
4.26 
1.86 
1.11 
1.40 
1.80 
.62 
1.66 


1.01 
1.12 
2.76 
1.93 
.70 
.36 
2.30 
1.77 


■3-0 

a.  g 

o  s 

s  ° 


82 


o  o 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 


0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 


11 

9 
9 

10 

11 

13 

13 


10 
9 
6 
2 


See   refereo 


notes  following  Station  Index. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  •  CONTINUED 


Temperature 


Station 


LIBERTY 

"ATAGORDA 

MAURBRO 

NEW  GULF 

PALACIOS  CAA  AP 

PASADENA  HOUSTON 

PIERCE 

PORT  ARTHUR 

PORT  ARTHUR  KB  AP 

PORT  LAVACA 

PORT  OCONNOR 

ROSENBERG 

SU6AR  LAND 

VICTORIA  KB  AP . 

WILLIAM  HARRIS  RESVR 

DIVISION 

SOUTHERN  DIVISION 

ALICE 

CARRIZO  SPRINGS 

COTULLA  CAA  AP 

CRYSTAL  CITY 

DILLEY 

EAGLE  PASS 

ENCINAL  3  NW 

FALFuRRIAS 

LA  PRYOR 

LAREDO  WB  AP 

POTEET 

RIO  GRANDE  CITY  2  ESE 

WINTER  HAVEN  EXP  STA 

DIVISION 

LOWER  VALLEY  DIVISION 

BROWNSVILLE  WB  AP 

iiARLINGEN 

■"•  ALLEN 

IK  COOK 

MISSION 

PORT  ISABEL 

ii  »»0NDV1LLE 

SAN  BENITO 

WESLACO  2  E 


AM 

AM 
AM 


<  2 


86.4 
83.8 


84.81- 
83.0 
84.4 
84.5 
82.4 
85.  8^ 
85.0 
83.9 
82.1 


86.  t 
87. C 
86." 
86.! 
84.  < 
86.' 


87.0 
90.0 
89.9 
91.  J 
89.9 
86.7 
91.5 
89.8 
89.5 


»  1 
2  1 

«2 


£  9  ® 


67.6 
70.8 

68.7 

69.7 

6B.6 

67. 4M 

70.7 

68.5 

70.0 

72.0 

67. OM 

68.3 

68.0 

68.3 


67.7 

67.3 

66.4 

67.0 

66.6 

66.9 

70.8 

66. OM 

70.1 

66.9 

70.2 

66.6 


72.3 
72.2 
71.5 
69.2 
70.9 
74.2 
70.8 
71.7 
72.0 


0  I  V  I S I  ON 


77.0 
77.3 

77.1 

76.3 

77.2 

76. 1M 

76.9 

76.5 

77.3 

77.2 

76. 4M 

76.7 

76.0 

75.2 

76.6 


77.9 

77.4 

77.0 

76.6 

76.0 

76.5 

78.0 

80.5 

76. OM 

80.9 

75.1 

81.8 

76.5 

77.8 


79.7 
81.1 
80.7 
80.2 
80.4 
80.5 
81.2 
80.8 
80.8 

80.6 


2.6 

1.4 


1.4 
1.1 
2.1 
1.3 


31 

21 

22  + 
21 
18 
22  + 
30 

89  I  29  + 

90  22 


0 

2.0 
2 
1.7 


23 
25 

24  + 
24 
2  5+ 

22* 
2?  + 
23 
24  + 
21 
21  + 
23 
2  4 


No.  of  Days 


Precipitation 


8.  a  g 

e  o  S 


1.83 
8.41 

2.10 
8.50 
1.38 
3.74 
3.36 
.64 
5.04 
4.55 
2.09 
2.07 
6.06 
1.05 

3.32 


4.94 
3.70 
6.45 
4.45 
4.52 
6.42 
4.76 
1.68 
14.56 
4.53 
6.84 
1.61 
5.83 


2.24 
2.32 
2.13 
1.87 
1.69 

.78 
2.14 

.90 
1.70 

1.76 


3.57 
4.46 


.56 

1.04 
3.76 
1.34 

1.72 
2.44 
2.04 


1.38 
3.39 
1.90 
■  1.30 
11.59 
1.35 

-   .76 


.85 
1.22 


1.83 
1.82 
2.82 


.85   1 
.25  27 


.79 

4.90 

.58 

2.28 

1.61 

.21 

2.36 

2.73 

.79 

.65 

3.05 

.54 


1.94 
1.62 
2.04 
2.18 
1.64 
3.90 
1.63 
1.23 
7.78 
4.05 
2.37 
.90 
2 


.97 

.72 

1.19 

.78 

.68 

.65 

1.08 

.34 

1.06 


Snow,  Sleet 


f  3 

2§ 


e      CATA  RECEIVED  TOO  LATE  TO  BE  INCLUDED  IN  DIVISION  MEANS. 


IMM    *"•-■    follOTlBI    it  ■Hoi*    l*&»*. 
i  \ 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


ABERNATMY 
ABILENE    MB    *P 
ACKERLY    3    SE 
AGUA   NUEVA 
ALBANY 

ALICE 

ALPINE 
ALTO  5  SSM 
ALVARADO 
ALVIN 

AMARILLO  WB  *p 
ANAHUAC  6  E 
ANDERSON 

ANGLE TON  *  NE 


ANTELOPE 
ARANSAS  PASS 
ARCHER  CITY 
ARLINGTON 

ARTHUR  CITY 

ASPERMCNT 
ATHENS    2    SSE 
ATLANTA 
AUSTIN   MB    AP 
AUSTIN    DAM 


T     .BA  1.16 


290  BRIDGE 


*JST! 
AUSTWELL 
AUSTMELL  ML  REF 
BAXERSFIELO 
BALLIN6ER  2  N 

BAlMORhEa  EXP  PAN 

BALMORHEA  GRAEF  RANCH 

9ARNHART 

5AV   CITY    WATERWORKS 

MVTMN 

9EAUMONT 

3EAUNONT    EXP    FARM 

9ED1AS 

3EEVILLE    5   NE 

JELTON   DAM 

SENBROOK    DAM 
3ENJANIN 
316  SPRING 

9IG  WELLS 
>  I  ShOP 

3LANC0 
IUUKET 

3LEWETT 

uewE 

ION   WlER 

10NHAM 

SOOKER 

SOOUlLLtS    RANGER    STATION 

SOMEN 

30RGER    3    W 

»0WIE 
iOXELDER 
SOYD  3  SE 

3RACKETTVILLE 
JftADY 

3RAVO 

1RA20S 

3RECKENRIDGE 

3RENHAM 

i*IDGEPORT 

3RONSON 

JROWNFIELD   2    E 
JROWNSVILLE    H8    AP  R 

JROWNwOOO 
JUCHANAN    DAM 


JliFFALO 
JULER  2 
JJLVERDE 
SUNKER   H 

SURKETT 


1URLE50N 
ARLINGTON 

IURNET 
(YRDS 
1ALLAN 

:ameron 

■*■»»   SAN   SABA 
:amp  MOOD   2   S 
CANADIAN 
^ANDELARIA 

:*NT0N  2    M 

:anyon 
:apps 

:aprs  RANCH 
:arr  ranch 

:arriI0  springs 
:arrollton 
:*rthage 
:ase  ranch 
:astell 

:elina 
:enter 
:enterville 

■"APPEl 

•hii-0ress  caa  ap 

:millicotme 
■m's0s  basin 
:hRistoval 
■'bolo  creek 
larendon 

LARKSVILLE    2    E 

lassens  ranch 

LAUDE 

LE8URNE 

LEVELAND 

WFTON    9    F 
*-0OtNE 
LOUDT    RANCH 
OLDSPRING   S    S 

OL0XA7ER 


11.07 
13*10 
9.27 


7.29 

6.00 
7.38 


1.14 

1.85 
1.A0 


1.05 
1.03 


1*33 

.02 
.09 


A. 96 

5.87 
1.06 


•  35 

1.00 


•  19 

1.15 


.20       .07       ,23 


1*20 
1.6B 


13       14       15 


16       17       18 


19      20      21 


22      23      24 


25      26      27 


28  |   29  ,    30 


3.01 
1.27 

1.75 


2.52       *02 


1.04 
.02 


.73 

■42 

2.45 

.03 

.16 
.99 

.10 

T 

.89 

•  16 

.S3 
.13 
1.10 

2.22 

1.30 

T 
1.69 
1.20 
1.10 


.67 
2.70 


1.00 
1.66 


1.72 
1.23 


3.21 
1.26 
.24 
1.63 


1.26 

.57 


.6*    1.65 
.67 


1.57 

i.«e 

1.13 
.60 
1.12 

•  63 


•  96 
2.08 
1.62 


.60      T 
.90      .13 
.03    1.77 


3.01       .10      .92 


1.6* 

.11    1.61 

•  93 


3.00      .65    1.30 


2.60 
1.03 


1.26 
1.30 


1.75    1.18    2.11 
1.50    2.85 


1.0* 

•  36 

2.15 


1.69 
1.70       .69 


3.10 
1.50 


.69 
.15 

1.03 


.40       .90    2.11 


1.22    1.23 
1.20 


1.60      .95    2.05 
.26 
.06      .78 


1.60  1.15 

1.53    3.15 


.07      T 
.27    1.39 


.12      .57   2.57 


1.65     1. 

.07 
1.10 


.01      .07      T 
.18 

1.75 


DAILY  PRECIPITATION 


Table  3— Continued 


COLEMAN 

COLLEGE  STATION  7  S* 
COLLEGE  STATION  CAA  AP 
COLORADO  CITY 

;:_-£.; 

COMANCHE 
CO-STOCK. 
COHLEN  3  N 
CONROE 
COOPER 

C?PE  RANCH 

COPPERAS  COVE 

COftNUDAS  SERVICE  STATION 

corpus  christ] 

corpus  christ1  wb  ap   r 

corsicana 

: :  •  j  l  -  * 

cotulla  caa  ap 
cotulla  millje  ranch 

COl  RANCH 

CRESSON 

CRIOER  RANCH 

CROCKETT 

CR059YTOH 

CROSS  PLAINS  NO  1 

CROWELL 
CRYSTAL  CITY 
CuERO  3  N« 
CYPRESS  1  S* 
CPRESS  MILL 

OACUS 

DAINGCRFIELO  9  S 
MLMUn  CAA  aP 

DALLAS  WB  AP  R 

QANEVANG 

OARROU2ETT 

OAVlLLA 

DE  LONG  RANCH 

5ECATUP 
DEKALB 

0€L  RIO  KB  AP  R 

DEN  I  SO*  OAM 

DCNTON 

DENTON  E«P  STATION 

OE-EYVILLE 

DIALVILLE    2    « 
OtLLEY 
Dl-E    BCK 
OIMHITT    4    E 
OOOLC 

DOM 

D*YfR    I    MV 

DUHAI 
DUMDCE   3   N* 

DUNK    RANT** 
'*-  - 

IK   .NTAIN    LAKE     OAM 
CA&»!     PASS 
AMD 

IDfN     i 

roo  i  ■ 

MM 

••     AP  1 

CLOOAAOO    14    S« 


■  |   ■      PANC* 

I 

A  I 


8.07 
10. A2 


■ 

6 

45 

5 

?a 

6 

79 

12 

59 

6 

39 

2 

11 

6 

07 

9 

49 

13 

•  C 

4 

45 

Day  of  month 


•-   •*  ' 


1. 

69 

B 

n 

! 

16 

U 

7* 

5 

61 

5 

76 

) 

93 

10 

33 

10 

96 

• 

69 

10 

23 

11 

u 

1< 

2  9 

1< 

75 

1 

JO 

J 

66 

4 

Si 

5 

65 

2 

.51 

11 

•  24 

7 

71 

7 

17 

.' 

76 

I 

6/ 

tl 

70 

11 

97 

4 

02 

6 

26 

4 

65 

10 

V 

10 

10 

M 

1 

)» 

4 

6 

1 

M 

.15  .05 
.05  .01 
.54      t 


131    14       15   I   16   |   17       18 


.70 
1.02 


4 

•  6 

II 

1) 

3 

It 

14 

7 

-• 

> 

•2 

< 

7 

2» 

5 

•' 

5 

« 

1.29 
1.05 


1.11 
.55 


•  26 

.<V6 
.21 
.21 

•  96 

.43 

•  21 

T 

1.52 

1.2* 
•  39 
.02 

3.50 
1.00 

.79 

1.88 

T 

.15 

.15 

I. 2b 

.95 

.80 

1.00 

.30 

.17    1.52 
1.75 


.03      .63 

1.00 
1.51 


22   23   24   25   26   27   28   29   30 


1.10 
1.10 


.12  2.09 

1.15 


3.62   .04  .04 

.38  .84 

.13  .14 

.35  .09 


.44   .03  1.40 


1.03 
1.00  1.10 


1.57 
1.61 
1.26 


.40 

•33   .05 
U04 


1.86 
1.84 
1.23 

.10 

2.41 

1.87 
•  02 
1.35 

.50 
.62 


.18  1.07 

.66   .15 

1.00  1.06 

.01 

I  1.07 
3.43   .60 

.34   .58  2.10 

7  .03 


»   ••! 


■SI 


.10 
3.35 

1.20 

.61 

T    2.50 

3.15 

.55 

.01  1.46 

1.31   .05 

1.25 


.28 
.29 
1.13 

1.62 

1.10 
•  02 

1.53 
.39 
.63 


2.51 
.14  1.60 


.93 
.19 
.05  1.35 


.20   .94 

.76  2.17 


1.18   .90 
T  .13 

.42  3.36   7 


.68   .35 

1.06  7.50 
3.15  3.78 


.25  1.95 
.27   .33 


1.60 
.86   .75 

2.23   .33 

.49  2.30 

.75        7 

1.47 

1.40  1.10 
3.10   .62 
.61  2.00 


.27 


4.19 
.24  3.64 

7    1.90 

1.26   .26 

7    4.00 


.04  .29 

2.68  .33 

1.34  1.73 

3.38  .09 


.23   .62 

1.15   .96 


1.60  1.00 

.36  1.30 

.23   .28   .33 

.26 

1.06  1.70 
■  14 
2.19  2.60 

3.90 
1.59        .51 

.62       2.28 
1.85 

■02  1.65   7 

1.77 


.05   .35 

.46  4.13 


l.SS 

1.02 
.12   .43 


.08   .01 
.0 
.21   .01   7 


1.00 

.0 
.11   7 


.90  2.60 
1.34 
1.33 


.12 


.13  2.10 

.16  .41 

3.31  1.60 

.23  1.11 


3.40 
2.41 


2.00  1.33 
.01   .22   .23 

7     1     .16 
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Table  3— Continued 

7EX4S 

MAY    1957 

g 

Day  of  month 

Station 

e2 

1 

2 

3 

4 

5        6 

7    1    8 

9 

10     | 

11 

12 

13  1    14   |    15 

16 

17       18 

19  1   20  1   21 

22  I  23 

24 

25      26 

27 

28      29 

30 

31 

8VIN 

.ADEWATE* 

•  25 

.50 
2.51 

EnFawn 

5.3 

i       .40 

.20 

•  90 

•  30 

HJ> 

6.& 

.25 

.40 

•  5 

•  63 

.16 

1.39 

•20    1.20 

.86 

M.OTHVAITE 

8.1 

.02 

•  10 

•  22 

.22 

.8 

.90 

2.2 

1.60 

.07 

1.05     1.30 
.03      .03 

1*35 
•  25 

.77 
•  25 

XUD 

5.7 

•0! 

•  23 

•  0 

•  0. 

•  03 

M.IAD  6  NE 
M.IAO  1   se 

6.5 
6.5( 

.04 

.11 
.30 

T           T 

.0 

T 

T 

.04 

4.20 

7           T 

2.07      , 
1.54      .02      T 

•  13 

•  60 

HIIALES    1 

6.9 

.12 

.10 

.10       T 

.02 

•  0 

2.04 

*.  05 

2.75      .25 

.33 

MULES   I 

.20 

AN5URV 
ANDFALLS    3    5SE 

12.5' 

10.  3* 
3.5f 

.06 
.10 

.68 

.05 

2.1C 
.55 

T 

.67 
•  45 

.21 
.06 

.14 

T 

L.3C 

.7 

.35 
•  40 

•  6 

1.5c 

.78 
1.50 

2.1C 
1.2C 
•  8( 

1.60 

l.OC 
.0! 

2.36 
1*60      .33 

.30 

APELAND 

3.9( 

.75 

.12 

.12 

1  .6C 

.09 

.07 

1.52 

•  93 

APEVJNE   OAM 

11. 4C 

•  05 

•  24 

T 

•03 

.01 

.02 

•  21 

T 

.1 

1.10      >21 

■41 

7 

•  05 
.67 

.33 
1.6* 

•  65 

2.47   4.13 

EENVlLLE   2    SW 
WETON 

1A.1? 

2.04 

1.37 

.23 

T 
.07 

.41 

T 

T 

.19 

T 

.0! 
•  11 

2*20    1.30 
.58      .33 

.21 

>2E 

7 

.33 

3.45 

•90    3.52 

•  03 

UVER 

5.0* 

1.00 

.28 

.07 

.03 

.25 

•03                   .03 

1.04 
.28 

XTER 

tmRI£ 

17.71 

6.66 

•  40 

.17 

2.10 

.15 

•  45 
.38 

.07 

.44 
.96 

.33 

.42 

•  04 

•  5( 

3.75 
.67 

1.5C 
1.11 

.02 

.14 

.11    3.00 

.97 

1.47 
.35 
.24 

2.73    1.05 

.  1' 

.12 

.44 
.90 
1.19 

6AN&P0RT 

*E   CENTER 

LE  CENTER    1*    WNW 

U.ETTSVILLE 

MILTON  2    nw 

1 1.96 

5.2C 
4.01 
A. 73 
7,61 

•  24 

T 

.04 
T 

.30 

T 
.31 

•  22 

T 
T 

T 
.49 

.30 

.01 

.01 

.11 

•  1C 
.21 
.22 

•  90 
.08 

1.21 

T 

.0* 

.21 

T 
l.OC 

3.94    1.45 

.95 

1.87 
2.42 

7 

.10 
.75 
.12      7 

.48 
1.60 

.42 

7 

1.12 

.04 
.03 

1.66 
.05 

.61    2.00 
.96 

1.1! 
•01 

.02 

,3? 

2.10 
1.50 
.96 
.06 

ML  IN 
»LE TON 
RtlNGEN 

8.6* 
5.23 
2.32 

•  02 

•  67 

T 
.57 

.13 

.14 

T 

.03 
.03 

1.35 

.45 

.84 

T 
T 

.26 

1.63 
.18 
.53 

.58 

.54    1.28 

.22 

.17 
.34 

.74 

2.16 

.0 

1.74 

RPER 
RT 

8.  49 
2.84 

•  13 

•  18 

•  33 

.95 

.65 
.46 

.1C 

.33 

1.22 

1.29 
.26 

.22 
3.65 

.72 
.36 

.48 

.31 

.38 

RTIEY 
EKELL 

2.53 
8.66 

.12 

.02 

.03 

.  15 

.43 

.04 

1»77 

•  06 

.50 
.50 

.0' 

.23 
.40 
1.55 
•25      .09 

1.01 

2.01 
7         1.74 

.12 

.25 

•20      .05 

.03 

.21 

SlELL    6    NW 

■cms 

7.61 
8.30 

.07 
1.24 

•  06 

.51 

.34 

.01 

.58 

1.31 

•Oi 

.08 
.29 

.  19 
T 

.73       .01 
.85      .01 

•  16 

.02 

1.72 
1.26 

YNES    RANCH 

5.26 

.13 

.35 

.77 

1.10 

2.75 

.54 

.22 

1.50 

.82 

2.00 
.25 

9BRONV5LLE 

.50 

•  01 

.13 

NPSTEAD 

2.35 

•  15 

.10 

.07 

.25 

.02 

.20 

.88 

.36 

N1>CRS0N 

NLV 

NRIETTA 

3.00 
8.70 

•  26 

.20 

1.50 

,05 

1.11       .07 
.98 

1.85 

.28 

.43 

•13      .90 
1.50 

1.72 

•  95 

REFORO    1 
MITT    1    SE 

1.60 

T 

.82 

.06 

T 

.04 

.12 

.06 

•  50 

CO 
SUNS 

LLSBORO 

8.94 
8.00 

.19 
.09 

T 

.15 

2.19 
1.47 

.39 
.72 

T 

T 

.26 

•  03 

.76 
.45 

.08 
.99 

1.78 
.15 

2.05 

1.43 

.03 

1.47 

T 

.13       .06 
1.08 

.  18 

•  77 

7 
•  02 

TCHLAND 

HPO 

NEV  GROVE 

«0S   CREEK    OAM 

HER 

4.90 
7.41 
16.64 
9.21 
2*30 

•  36 

.02 

1.03 

,22 
•  01 
.15 

.07 

•  09 
T 

.02 
.13 

.30 

.15 
.02 

.01 

.07 

T 

•  64 

.15 

.25 

.02 

•  20 

.09 

.70 

.79 

.01 

1.03 
2.30 
2.20 

.45      .06 

1.78 
1.35 

.05      .54 
1.35 

1.12 
.25                2.15 

.12 

1.40    1*50 

1.14 

1.75 
T 

.04 

2.50    2.50 
•45      .96 

.12 

.44 
.38 

.10 
.45 

1.66 
.12 

.24 

1.42 

.04 

•  67 

•  62    . 
.51    . 

USTON   WB   CITY                       R 

JSTON  we    AP 

1.99 
1*87 

T 

.  1  8 

T 

.02 
T 

•  01 

.04      T 
7            .02      T 
.02 

.47 

.35 

7 

.34 

.76    . 

USTON   ALIEF                            R 

3.15 

•  20 

.30 

.41 

7 

7           .24 

T 

T 

.04 

.98    ■ 

ilSTW    3ARKER 

1.17 

■  09 

.11 

•  75 

.35 

.01 

1.52    ■ 

USTON    *>*ER    PARK 

1.48 

.09 

.47 

.80 

•  02 

.03 

.18 
.42 

.01 

.  11 

.13    . 

USTON   HEIGHTS 

USTON    INDEPENDENCE   H 

1.38 
1*03 

.41 

.47 

.05 

.04 

.56 

.32 

7         . 

USTON   MISSOURI    CITY 

1.95 

.16 

.01 

.46 

•  02 

.03 
.03 

•  27 

•  29    . 

USTON   NORTH    HOUSTON 
USTON   SAN    JACINTO   OAM 

1.62 

.59 

.01 

.42 
.63 

.72 

.25 

•  13    ■ 

•  11    • 

USTON   5ATSUMA                       R 

2.49 

.49 

JSTON    SPRING   BRANCH 

NBLE 

»8LE    PUMP    STATION 

1.63 
5.06 

.35 
.75 

.04 

•  23 

■22 

.65 

.06 

.04 

•  50 

.59 
1.67 

.25 
.32 
.50 

1.25    . 
•  OS    • 
1.22    • 

NT 

7.52 

.34 

1.02 

.55 

.23      .17 

.49 

1.30 

1.42    . 

NTSVILLE 

2.75 

1.00 

.02 

.09 

.15 

.15 

.51 

.81 

•  02 

PER1AL 

6.90 

.08 

.47 

1.05                 1.70 

.40 

•  25 

.80 

1.15    . 

OIAN   GAP 

"A   PARK    EXP    STATION 

13.23 
9*35 

.13 
.45 

•  20 

•  87 

.32 

.93 

.70 
.81 

.51 

T 
.12 

.33 

.63 

.17 

•  48 

] 
.52 

.04 
T 

2.70 
.54 

1 

.20      .12 

2.00 

.01    2.45 

.12 

.21 
7            .12 

.42 

.01 

3.84 

•  40 

.11 
.46 

7 

1.04 
7 

•  29    • 
1.49    . 

CKS80R0 

CKSON   MILL    GUARD    STA 

10.02 
2.29 

.16 
.59 

•  07 

1.26 

.  38 

.46 

.01 

.79 

•  09 

.73 

.34 
.69      .01      7 
.69      .01      T 

1.73 

•  87 

.06 

2.30 

.27    . 

CKSOMVILLE    EXP    STA 

CKSONVILLE 

"ES    RIVER    RANCH 

2*56 
2.56 
8.25 

.07 
.07 

.21 

•  21 
.10 

•  15 

.  15 

.10 

.02 
.02 

■06 

.08 
•  27 

.01 
.01 

.32    . 

.22 
.22 
.63 

T 
T 
.64 

.05 

.05 
.05 

•  01 

.01 

.60 
.16       .68 

•16      .68 

.87    1.90 

.60 

.07 

•  20    • 
.13    . 

•  •2    • 

RRELL 

5PER 

DOO 

FTEftSON 

WtSON   RANCH 

4.92 
2.14 

5.67 
3.69 
8*69 

.02 
.79 

.75 
1.05 

T 
.19 

.45 

T 

.0  7 

.05 
1.15 

.20 
.19 

.10 
T 

■  12 

,50 

.87 

.15 
.30 

.53 

.10 
.73 

.03    1.52 

1.92      .12 
•  68 
1.18 

.06 

.10 
•  31 
1.05 

.79 
.02 

.07 

.29 
.14      .08 

•  02 

7            .84 
•  62 
.61 
.55 
.45 

.10 

.53 

.  16 
.50 

•  09    • 
.37    . 
.65    • 

•  31    • 

NES   C   BAR   B    RANCH 
NES   MW    RANCH 
JRMWTON 

8.47 
10.57 

.07 
.07 

,14 

.09 

.30 

1.57 

1 

.75 
•  18    1 

.76 

2.30 

2 

1.30 
.05      .13 

.03 

1.80 

.70 

] 

.24    1.50 

.70 

.10 
.06 

.47 

.65    • 

•  10    . 

HO  ION 

NO  ION   CAA    AP 

6.18 
6.45 

.11 

.  14 

.02 

.03 

T 

.23 

.  15 

.03 

.09 

.07 

.43 
.56 

.85 

.82                   T 

.42 
.39 

•  60 
•01       .60 

.71    1 
.35    2.08 

.49 
.39 

7 

•  63    • 

.73    . 

RNACK 

WES   C  IT  V 

TY  WOLF   MILL 

jfman 

1EDY 

5.55 

5.21 
1.25 

6.24 
5.47 

.77 

.26 

.31 

.24 

•  51 

7 
.16 

.03 
.36 

.19 

.05 

.01 

.01 

.31 

.25 
.15 

T 

.02 

1.47 
.65 

.02 
.45    1.79 

7 
7 

1.20 

.67 
.68 

.03 
.99 

.80 
.76 

.83 
] 

.13 
.73 

.37 
.92 

.03 

.93    . 

•  11    . 

•  04    • 

.15 

T 

.25 

.44 

1.01 

7 

•  68 

7 

.32 

2.40      .14 

•  06    • 

NNEDALE    6    SSW 

KT 

8.97 

.04 

.96 

.02 

.46 

.30 

2.05 

.82 

2.60 

1.00      .06 

.48 

.14    . 

RRVILLE 

LLEEN 

8.77 
4.88 
7.4>7 

.20 

.08 

.07 
.73 

.09       .04 

•02       .03 

T 

2.35 

.20 

.40                   .48 

.03 

.05      .55 

•  36      7 

7            7 

.06 

.10 

.72 

1.76      7 

7 

1.18    • 

"GSVlLLE 

T 

.20 

.  34 

1.05 

1 

.30 

1.12 

.73                  T 

.20 

.21 

.65 

.27 

.07 
1.48 

4.00    . 

&BYVILLE    FOREST    SERV 
*pP   6   $W 

1.72 
5.34 

7.77 
3.50 
14.56 

.06 

•  77 

•  17 

-38 

.04 

.11 

.14 

.03 

.22 

T 

.15 

.03 

.15    . 

OX   CITY 
GRANGE 

PRYOR 

.11 

.07 

.69 
.03 

.02 

T 

.18 
.54 
.04 

1 
1 

.47 
.32 

.36 
T 

.06 

.12 
.10 

1.00 

1.22 
7         2.20 

.44 

.08 
.29 

.91 
1.20 

1.25 

.13 

.53 

.63    . 

.67    . 

.32 

3.01 

7.78 

.25 

3.20    • 

TUNA    1    S 

•  48 

.46       .02 

<E   COLORADO    CITY 
KE   KICKAPOO 

7.69 

.02 

.08 

.75 

1 

.83 

.21 

1.15 

.07 

.06 

1.53 

.01 

1.98     • 

RE   VICTOR 
«ESA 

5.60 
4.11 

.10 

.  is 

.20 

.50 

.50 

1.90 

1.00 

.23       .50 

•  50    • 

T 

.32 

1 

.44 

.36 

7 

.87 

.01 

T 

.11       7 

1.00    • 

"PASAS 

"EDO  WB    AP                              R 

TEX 

12.10 
4.53 
3.94 

.35 

.09 

■02 

,20 

.42 

.34 

.27 

.46 

6.95       .25 

.06    1.27 

.37 

.02 

.05 

.49 

.17 

.30    • 

.01 

T 

.21 

.06      7           T 

7 

7            .03 

.13    4 

.05 

.02       .02 

7         • 

YON   DAM 

.30 

■02 

.04 

.02 

•09      .76 

.02 

.12 

.92 

.47 

Ml 

10.59 

•  87 

.36 

T 
.25 

.10 

T 

.02 

.28 

T 

.07 

3.08      .49 

1.17 

.06 

.07    2 

.97 

.88    1.16 

.11    . 

.30 

.99    1 

.98 

2 

.02 

.55    3 

.15 

.03 

.83 

.47    . 

AOAY 
NOR  AH 

9.21 
11.89 

7.73 
10.40 

1.83 

.08 

.05 
.85 

.25 

.80 

1 

.21    1 

.40 

.80 

1.45 

1.60 

•20       .85 

.65    . 

YPLLAND 
■ISVlLLE 

BERTY 

T 

.78 

.28 

T 

T 

T 

r 

.24 

3.75    1 
1.12 

.03 

•  76 

7 
1.13 
1.30      .28 

7 

1 

1 

.36      7 

.03 

.05      ,65 

.50 

7             .14    2 
.54     1 

.97 
.75 

2 

.98    3.18 
.20 

7 
.25 

.10 

.10 

1.60    . 
2.00    . 
.60    . 

DAILY  PRECIPITATION 


Table  3— Continued 


lIBE«t*  rtlLl 
LINOALE  5  >.E 
L IPM 

LITTLE    EL-    I     NNE 
.  ITTLEFIELD 

»TOM 
LLANO 

"     ?    KM 

,:s:-  _*<E 

LONGVIEW 
LOOP 

LOOEN'O 

l-bboca 
Lueeoci  «8  ap 

LUFK1.    :*A    a° 

:   se 

L*NX".AvEN    "»\Ch 
naDISONVILLE 

magnolia 
-as:-aca 

-*ss^|ELD 

L  D    DAN 

•>"<     16    S 

-*9l;'« 

«»p-:n  panCh 
-ap»5  CPEEA 
NASON 

-I-1-  — 

-*-A^O«OA 

-»    : 

NC    ALLEN 

"<  coot 

-r    DONALD    STORE 
=  F&OB 

-.SET 

-E-CHIS 

"ENTONE 

-ENZIE5     »L     B««B 

"ENfEC" 


"l&LANt.    »    rsf 
»I<X.0T«IA« 

- 

:aa  ap 


• 


CIT» 


- 


5.93 
14.76 
8.A7 

6.21 
13.66 

5.5" 
13.52 
...'1 
2.26 


Day  of  month 


.06   2.30 

.35    1.05 


1.29       .21       .16 


8.19 

4.75 
7.J6 
11.77 
5.67 
6.66 


1.87 
11.88 
9.2* 


b.1! 
5.28 

2.10 


11       12       13       14       15 


16       17       18       19      20      21 


.35 

1.25 


2.3A 
9.16 
6.93 


9.A9 
5.56 
7.17 

15.'3 


1.69 
7.91 
10.52 
2.A9 


1.46 
.14 
.13 

.20 


1.05 
.95 


1.35 

.27 


1.18 
1.22 

1.37 


1.07 
.07 

1.30 


1.11       .70 
2.93    1.65 


2.27 
6.9) 

9.61 

3.86 


6.91 
6.  '• 
6.11 
'.I* 


».»>        .»« 


.0' 


I 


■ 


.50 

.75 


22      23      24      25      26      27      28      29      30      31 


1.30 
3.61 


.68 

.*.7 

.50 

12 

.10 

.33 

.67 

.01 

.23 

05 

.00 
.27 

T 
.25 

1.13 

.00 
■  29 

1.90 
.75 

03 

•  K 

.19 

.26 

1.22 

1.07 

.70 

.61       .43 

.92 

.10    1.61 


1.40 

1.20 

.62    3.20 


1.37 
.37 


1.72 
1.25 


.05 

.05       .26 

.03    1.51    1.05 

T 
.60       T  .03 

•90    1*03 


•  30    1. 
4.26       .04 

•  60    1. 


..'5 
1,73 

..5V 


2.68 
1.13 


.63       .13 
1.23 

1.59 


•16      .37 
1.12       .02       .03 


2.11     1.33     1.32 


.06    2.13 

.0*       T 

.60 
.16 

.17   2.93 

.01 

.47       T 

1.03    2*02 
.10 

1.70 

.67 

■02       .02 


DAILY  PRECIPITATION 


Table  3-Continued 


'ERRYTON 
'ERRYTON    10    WNW 

FLUGERVILLE 

IERCE 

I  LOT    POINT 

!*TSBURG    *    S 
LAC  10 
LAINS 

LAINVIEW 
OLAR 

ONTOTOC 

ORT    ARTHUR 

OCT    ARTHUR    We    AP 

ORT     ISABEL 

ORT    LAVACA 


9ADE    RANCH 

*ESIDI0 

MCE 

*OVIDENT    CITY 
JTKAM 

MNAH    5    SE 

lilTAOUE 
JITMAN 
KflttOW 
jlNGER    PUMP    STATION 

I'MONDVILLE 
|:0  BLUFF    CROSSING 
lO   BLUFF    0AM 

,:fugio 

NDHAM 

CAROO 
JCHAROS 

CHAROSON 
CHLAND  SPRINGS 
'  CMMOND 

LEY  9EN  RANCH 

NG60LD 

0  GRANDE  CITY  2  ESI 

OMEOINA  2  N 

SING  STAR 


VERS  JOE 
ANOKE 
BERT  LEE 
BSTOWN 


CKLANO  1  N 
CKPORT 
CKSPRINGS 
CKHALL  3  VYSW 
OSEVELT 


ST  CIRCLE  BAR  RANCH 

HNAL 

-T  FLAT  CAA  AP 

1  ANGELO  OAM 
■  ANGELO  MB  AP 
.1  ANTONIO  W8  AP 
•  BENITO 
l  MARCOS 


II  SABA 
lOERSON 
IOERSON  1  NW 


IT*  7  E 
ULEN8URG 


MOuR 
MROCK 
RMAN 
RWOOO 
VERTON 

TON 


tftMAN 
J1KS    RANCH 
ING  8RANCH    2    SE 

i'JGTOWN    3    -■ 

<    1    WNW 
lJGER   DAM    B 

4FOR0    1 

RENVILLE    3    NE 

*LEY 

'LING   CITY 
''LING   CITY    9    NH 
?»TFORO 

WH   6   NNE 

»R   LAND 

'HUR    SPRINGS 


14.33 

A. 49 
9.62 
2*89 
5.03 
5.31 

4.35 


4.55 
11.32 
5.5 

6.84 


Day  of  month 


2 

88 

3 

56 

12 

to 

9 

45 

6 

to 

6 

7fi 

8 

70 

U 

77 

9 

.31 

1 

90 

9 

M 

8 

(H 

1 

61 

8 

2f 

13 

<?4 

1 

31 

13 

to 

5 

n 

3 

A3 

9 

9! 

I 

83 

5 

80 

5 

92 

U 

31 

6 

20 

7 

85 

2 

09 

8 

78 

7 

57 

.24    1.15    1.31 


.27 

.97 

46 

.16 

1.40 

13 

.45 

.24 

04 

•  60 

05 

.07 

.75 

4       5       6       7 


7.21 

7.10 

e.22 


10.37 
5.15 

12.66 
6*13 
5.99 


11.63 
5.23 
1.79 


3.41 
3.5 
3.69 
3.11 

U.09 

2.07 
13.59 
8.2* 
7.65 
8.08 


13         14 


15 


.97 
1.28 


.20 
1.39 


16      17       18       19      20      21 


1.38 
•10    1.57 


.50    1.38    2.78 


22      23      24      25      26      27      28      29      30       31 


.55    4.05 
1.79 


.02    1.20      .25 

1.71 
1.90 


1.58 
2.28 


2.36 
1.69 


1.27      .37 


.75 
2.10 


1.22 

.02    1.18 


1.72 
•61  .76 
•02    1.46 


.69      .60 
T 
.02       .21 


.57    2.37 
.39 

1.57 


2.35 

.5? 

.36 

l.'l 

1.65 

.73 

.27 

.85 

1.60 

■  04 

.11 

1  >4! 

.05 

1.59 

.01 

3.09 

.23 

.90 
1.01 

1.10 

.09 


.72       .20      .90 
.54 

1.89 


.05      .17 
T  T 

.10      7 


2.85      .12 

.26 
1.53    3.86 


2.85 
.5 

1.0 


1.98      .43 
2.73      7 


•  78 
.23      .22 

.58    1.40 


.47    2.35 

.05      .24 

1.95 


1.35 

1.83    1.80 
2.36 


3.70 
.94      .14 

1.32      .97 


2.55    1.67 

.06      .21 


1.98    1.09 


.52    3.50 
.14      .28 


1.44 
3.85 


1.39      .22 
3.50 

.30    2.60    2.18    1.03 


1.83 

1.83 
1.11 


DAILY  PRECIPITATION 


TEXAS 
KAY    1957 


Table  3— Continued 


TEMPLE 
rCRftELL 

fescc 

-Esarkasa   DAW 

■-:»s-;s 

THREE  RIVERS 

rOTW 

TQEKTON 
TRJC<HAM 
TRINIOAO  1  S" 

TRUST 
TutU 

rvtEJi  *  ne 

UVALDE 

ITALEMTIIE  10  ■$■ 
VALLE*  JUNCTION 
»-."•    vIE* 

VAN   MORN 

.!>>;:=- 

vEGA 

VENUS 

VICTORIA   wB    aP  R 

VOSS 

■  3    AP  B 

■  ACO 

I    SSw 
■ALLER    ?    SS¥ 

WASHINGTON    STATE    PARK 

■  »•?«•    VALLEY 

■*'£»    VALLEY    11    ENE 

■It»-ACMIE 

=  fOR0 
«ESS 

■.VON 

HHANTOM 

'- 

•H1TSETT 

■     'ALLS    trt    AP  I 

FARM    29 

,-      H*BP|<      BESVP 

POINT 

■ 

|      ■•       'AA     AB 

«]«MS»O«0 
•Ot" 

«oooseo*o 

•   >.   - 


Day  of  month 


6.6  0 
9. 95 
2.07 


5.90 

9.85 
4.791 


4.96 
9.55 
11.33 
6.06 


3.03 
2.06 
4.44 


16.38 

10.90 
6.99 


.03       .02 
1.76 


.29       .10 

.77 

T  .15 


5*40 
.38       .57 


.30 


T         2.50 
1.16 
1.28 
.29  .15 

1.03 


13       14       15 


Lie 

.88       .92 

.42 

.03    1.00 

1.20 

.32 

.02    1.50 


.31    1.06 

1.10 


16      17      18 


19   '   20  I    21      22|  23      24      25      26  |   27      28  ;   29  I   30      31 


1 

) 

90 

6 

38 

6 

SO 

1 

'(. 

6 

60 

! 

!! 

11 

19 

II 

9  6 

6 

61 

1 

«9 

3 

gi 

2.10 
.50 


.01      T 


.03 


.60 
.70    1.20 
1.01 


.10  .17 
.93 
1.19 


1.30 
2.20 


3.04 
1.36 


.11 
•17      .5* 


.01    1.40 
.10    1.65 


.58 

•  12 

.41 

.16 

.29 

.21 

.?? 

2.25 

.02 

.95 

.90 

.02 

1.30 

.13 

.95 

.37 

1.6* 

.02 

.07 

■04 

.57 

T 

.15 

.32 

.55 

.26 

.58 

2.90 

T 

1.21      .82 

T 

.50 

.06 

2.25 

•  93 

1.36 

.  77 

.22 

.30 

.53 

.15 

T 

.96 

2.62 

.0* 

1.** 

.67       .56    1.67 


.01 

.50 

2.20 

.1.5 

.50 

1.50 

.40 

.01 

.02 

.10 

1.19 

1.27 
2*20 

1.10    1.00      .63 


1.75    1.50 

.40 
1.66 


T         1. 
.04       .15       . 


1.99 

.01      T 


.12      .13 

1.23 


1.96    1.85 
.38 

.16      .71 


.10      .62      T 
.25      .20 


•  66 

.02 

■  90 

2 

.27 

.69 

.10 

.24 

.08 

.60 

.52 

2.31 
2.59 

.93 

.00 

1.65 

.65 

1.28 

.00 

1.15    1 

.65 

T         3.10 

•09    1*05 

.70    1.00 

SUPPLEMENTARY  PRECIPITATION  DATA 
Storm  of  May  12,  1957 


TEXAS 
MAY  1957 


Town 

Locat 

ion 

Amount  and 

time  of 

observation 

Lat. 

Lone. 

12 

Obs 

13 

Obs 

Total 

Lampasas 

31°00' 

98°12' 

3.40 

7p 

2 

.50 

6a 

5.90 

31°03' 

98°15' 

4.00 
2.00 

7:30p 
lOp 

6.00 

30°58' 

98°19' 

6.60 

9:30p 

1 

.10 

7a 

7.70 

31°00' 

98°19' 

4.70 

6:55p 

3 

.50 

3a 

8.20 

31°00' 

98-17' 

4.80 

7:40p 

2 

.80 

6a 

7.60 

31°01' 

98°17' 

5.30 

7:40p 

2 

.40 

am 

7.70 

30°58' 

98°17' 

3.80 

7:30p 

3 

.60 

am 

7.40 

31°02' 

98°16' 

5.30 

8:45p 

2 

.70 

am 

8.00 

30°57' 

98°15' 

4.00 

- 

4.00 

31°00' 

98°13' 

4.80 
2.70 

9p 
lip 

7.50 

31°00' 

98°12' 

3.40 

7p 

2 

50 

6a 

5.90 

31°01' 

98°12' 

3.30 

7:30p 

2 

70 

5:30a 

6.00 

31°00' 

98°09' 

4.91 
2.50 
2.40 

7:55p 
8:55p 
lOp 

9.81 

31°04' 

98°11' 

4.60 

lOp 

4.60 

31° 03' 

98°13' 

7.00 

9p 

7.00 

31°03' 

98°14' 

4.30 
2.70 

8p 
9:30p 

7.00 

31°03' 

98°15' 

4.00 
2.00 

7:30p 
lOp 

6.00 

31°04' 

98°15' 

7.00 

9p 

7.00 

31°04' 

98°18' 

4.50 

7p 

4.50 

31°03' 

98°18' 

4.50 

7p 

4.50 

31°06' 

98°19' 

2.20 
0.85 

7:30p 
lOp 

0. 

15 

la 

3.20 

31°08' 

98°10' 

5.00 

lOp 

5.00 

31°01' 

98°19' 

4.70 

6:55p 

3. 

50 

3a 

8.20 

31°02' 

98°11' 

4.50 
3.00 

6:10p 
lOp 

7.50 

31°03' 

98°12' 

4.80 

10:30p 

4.80 

30°58' 

98°16' 

4.50 

lOp 

4.50 

31°05' 

98°00' 

4.00 
1.00 

8p 
Mdt 

5.00 

General  Storm  Period 
Began Ended 


Type  of  Gage 


Accuracy 


12   6p 


12 

6:30p 

12 

6p 

12 

6p 

12 

6:30p 

12 

6:30p 

12 

6:15p 

12 

6p 

12 

- 

12 

6:45p 

12 

6p 

12 

6:40p 

12 

6:55p 

12 

6p 

12 

6p 

12 

6p 

12 

6p 

12 

6p 

12 

6p 

12 

6p 

12 

6:20p 

12 

6p 

12    6p 


12 
12 
12 


5:15p 

6p 

6p 


12   lOp 


12   lOp 


4  l/2'x.6  tube 


5 

l/2"xl/2"  glass 

tube 

Good 

6' 

Farm  gage 

Good 

6' 

Farm  Gage 

Good 

6' 

Farm  Gage 

Good 

6' 

Farm  Gage 

Good 

6' 

Farm  G-'ge 

Good 

6- 

Farm  Gage 

Good 

6" 

Farm  Gage 

Good 

6" 

Farm  Gage 

Good 

6" 

Farm  Gage 

Good 

6" 

Farm  Gage 

Good 

6" 

Farm  Gage 

Good 

6" 

Farm  Gage 

Good 

6" 

Farm  Gage 

Good 

12    7p 


6"  Farm  Gage 

6"  Farm  Gage 
6"  Farm  Gage 
6"  Farm  Gage 
6"  Farm  Gage 

6"  Farm  Gtge 
6"  Farm  Gage 
6"  Farm  Gage 

6"  Farm  Gage 
6"  Farm  Gage 
6"  Farm  Gage 

6"  Farm  Gage 


Good 

Good 
Good 
Good 
Good 

Good 
Good 
Good 

Good 
Good 
Good 

Good 


Data  collected   in   cooperation  with  Soil   Conservation   Service,    Office  of  State  Conservationist,    Tempi* 
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DAILY  TEMPERATURES 


ABILENE  KB  i; 


4»oRIH.3  kH  AP 
ANAHUAC  6  E 
ANGLETON  1  ME 
ATHENS  2  SSE 
AUSTIN  WB  AP 
AUSTWE-L  »L  =E' 
3ALL1NGER  2  N 
BALMORHEA  EXP  PAN 

BAT  CITT  WATERWORKS 

BAYTOWN 

BEAUMONT 

BEAUMONT  £XP  FARM 

BEEVILLE  5  NE 

BELTON  DAM 

BENBROOK  DAM 

BIG  SPRING 

9ISWJP 

•  .ANCO 


- 

»0»D  I 

<ILLC 


Day  01  Month 


2    3 


5  7   61 
71   73 


65   66 

76   79 


62   80 
66   65 


62   65   69 


80   55   69 


52   58   66 


70   68   73 


65   62   64 


75   75 
60   60 


71   59   67 


66   58   5  3 


75   81   83 


SO   83   86 
62   61   65 


75   72   79 
65   63   62 


69   70   80 
56   55   52 


78   80   77 
60   67   60 


63   61   62 


MAX 

6k 

63 

60 

M|l, 

55 

5  A 

S! 

M*X 

70 

rj 

76 

60 

60 

61 

7* 

77 

Mir. 

63 

6* 

>,, 

77   60   61 


53   6*   62 


58   58   57 


75 
65 

69 

87 
63 

80 

69 

84 
72 

86 
73 

84 
68 

89 

73 

74 
46 

76 
52 

79 
54 

84 
59 

77 
56 

78 
54 

74 
53 

84 
56 

70 
51 

80 
49 

64 
46 

62 

52 

70 
46 

73 
47 

60 
50 

73 
49 

76 
58 

81 
64 

83 
68 

85 
65 

83 
73 

85 
75 

85 
71 

65 
72 

90   65   71 


75   75   63 


7  3   66   6  7 


35   85   85 


61   63 
68   67 


70   66   79 


76 

78 

56 

63 

7  7 

82 

54 

64 

64   66   66 
52   55   57 


74   74   76 
56   55   56 


60   60   69 


74   73   77 

•.4    44    t| 


66   62   // 
66   66   66 


»5   61   71 


77   65 
58   45 


75   61 
54   49 


92   76   74 
65   60   57 


79   65 
60   46 


69   66   65 


66   67   72 


57   61   66 


66   75 

42   50 


77   69   68 


72   63   70 


76 

78 

b; 

55 

64 

64 

71 

73 

82 

52 

59 

66 

72 

70 

79 

51 

60 

60 

71 

72 

77 

52 

58 

58 

71 

72 

60 

51 

56 

59 

76 

85 

Be 

61 

64 

74 

65   68   71 


6  7   64   72 


56   57   61 


83   84   65 


61   65 
89   86 


78   74 
60   61 


45 

I.I 
'.  1 

It 
4  5 

75 

11 
48 

'./ 
69 

t  1 

4  r 

'  / 

66 

'.  i 

5  5 

64 
62 

I| 

70 

•,■/ 

4  1 

67 
11 

■ 

69 

44 

76   76 
56   56 


74   76 
56   58 


65   78 
53   56 


57   55 

I  I       n/ 


77   78 
53   56 


72   75   00 


66   64   73 


59   65   71 


85   83   78 


56   57   66 


83   62   86 


85 

85 

68 

75 

75 

73 

84 

B3 

67 

73 

66 

70 

63 

79 

85 

63 

55 

69 

79 

77 

84 

59 

58 

65 

78 

60 

69 

54 

58 

61 

65 

90 

51   54 


64   66 

I 


63   76 

60   60 


79   64   76 
60   62   64 


66   67 
55   67 


68   66   69 


10   19 

69   62 


111    M 
)  i      61 


86   65   69 


6)   6>   82 


72  79  76 

47  49  48 

78  87  85 
56  60  64 

60  79  86 

58  56  63 

63  87  84 

56  51  69 

60  79  87 

59  55  62 

79  84  85 
54  54  64 

H4  ti/  92 

74  65  71 

110  VI  89 

5  7  5  7  60 

19  8  1  85 

II  66  65 

M  14  8/ 

61  4  8  54 

89  89  88 

/6  /6  II. 

10  r 

60  56  62 


85   86   84 

70   72   60 


63   70   58 


62   87   69 


58   67 

83   85 

65   75   79 


62   66   76 


102   91 

77   79 


65   86 
60   59 


76   71 
84   62 


67   87   87 


75 

63 

62 

73 

90 

91 

89 

88 

74 

72 

65 

69 

88 

89 

67 

88 

67 

68 

62 

66 

85 

65 

77 

83 

71 

70 

58 

65 

86 

86 

73 

81 

69 

62 

58 

64 

70   67   64 


87   86 
70   69 


72   72   60 


83   82   80 
66   65   58 


88   87   75 

r.H   Mi   '.  I 


86   89   90 
6  5   71   60 


6  7   79   60 


lie  Hi  ee 

IH        76   71 


55   66   66 


52   53   68 


60   64   72 


79   87   90 


90   75 
65   58 


77   76   76 


77   71 

bS  64 


74   65   65 


63   68   70   66 
85   80   66   85 


75   74 
51   52 


80   85   89 


64   89 
56   61 


78   81 
50   53 


82   89 
56   62 


75   82 
56   57 


86   89 
62   58 


72   87 
9  1   60 


85   89 
68   75 


66 
77 

60 
77 

88 

77 

69 
67 

87 
77 

66 
79 

89 
78 

92 
65 

91 
78 

69 
79 

91 
76 

91 

77 

69 
75 

90 
76 

90 
77 

90 
62 

92 

74 

6b 
76 

90 
75 

90 
76 

89 

75 

6  6 
67 

83 

74 

*0 
6t 

86 
66 

70 
59 

86 
65 

74 
63 

88 

60 

74 
56 

82 
62 

82 
62 

91 

76 

93 
79 

93 

86 

73 

82 

72 

68 
71 

86 
63 

64 
73 

86 

74 

85 
73 

82 

73 

85 
64 

81 

60 

82 

64 

82 
64 

55   60   70 


78 
55 

73 
46 

ro 

53 

79 
53 

79 
54 

90 
70 

80 

6  0 

86 
60 

80 
60 

83 
60 

91 

74 

89 

64 

ro 

62 

87 
64 

75 
64 

92 
74 

B9 
73 

90 

75 

89 
73 

8'., 
74 

91 
72 

92 
69 

9  i 

65 

66 
66 

39 

66 

93 
65 

74 
59 

89 

1,   1 

80 
59 

84 
62 

91 

74 

91 
75 

91 
75 

91 
75 

9] 

65 

92 

74 

•2 

65 

73 
66 

87 
63 

77 
63 

87 
73 

87 
71 

88 
67 

89 
74 

87 
74 

84 
91 

11/ 
54 

77 
57 

85 
52 

10 

53 

I  | 

78 

92 

78 

91 
60 

91 
80 

78 

89 

71 

90 

... 

78 

83 
66 

78 
65 

89   92   69   86 


67 

91 

65 

66 

87 

90 

61 

64 

84 

64 

66 

67 

6  6 

12 

62 

66 

SO   83   86 


76   86 
60   64 


80 
60 

85 
66 

83 
62 

84 
67 

86 
63 

66 
63 

77 
54 

85 

57 

79 

58 

75 

it 

83 
60 

80 
60 

12 

62 

84 
61 

86 
65 

01 
64 

8.' 
64 

86 
67 

80 
69 

84 
62 

69 

91 

78 
60 

a  r 

6) 

19 

61 

6) 
39 

86 
63 

89 
67 

79 
6] 

80 
66 

62 
64 

90 
66 

92 

'0 

81 
63 

89 
12 

■  1 
64 

91 
69 

80 
61 

81 

19 

82 

'  <■ 

II 

'■I 

10 

54 

77 
61 

80 
60 

II 

II 

II 

71 

|| 

71 

99 
73 

II 

r 

76 
68 

12 

64 

8) 
65 

79 

II 

ifimii  •».«•■  r«ll**tai  H«tlM  la 


Table  5 -Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


CAMERON 

CANADIAN 

CANYON 

CARRIZO   SPRINGS 

CARTHAGE 

CENTER 

CENTERVILLE 

CHILDRESS    CAA    AP 

CHISOS    BASIN 

CLARENDON 

CLARKSVILLE    2    E 

LEBURNE 
10LEMAN 

OLLEGE    STATION     7    SW 

OLLEGE    STATION    CAA    AP 

OLORADO   CITY 

ONROE 

ORPUS  CHRISTI 

ORPUS  CHRISTI  WB  AP 

ORSICANA 

3TULLA  CAA  AP 

'OCKETT 

'OSBYTON 

YSTAL  CITY 

ERO  3  NW 
'LHART  CAA  AP 

LLAS  WB  AP 

NEVANG 

L  RIO  WB  AP 

NISON  DA" 

NTON 

'"ON  EXP  STATION 

ALVILLE  2  W 

.LEY 

'LIN 

'AS 

*-E  PASS 
TLAND 

N  1 


TEXAS 
MAY  1957 


Day  Ol  Month 


63   63   64 
68   62   62 


59   60   67 


BO   80 
65   62 


79  78  76 

64  64  64 

67  68  64 

60  60  53 

75  75  81 

49  53  54 

62  66  67 


76   82 
63   63 


63   61 

73   75 

60   56   54 


73   76 
58   54 


70   81   80 


36   88 
70   70 


74   73 
62   63 


64   5  8   5  7 


77   68 
55   50 


56  50 

79  73 

60  47 

56  62  69 

47  42  46 

70  65  58 

52  44  48 

62  56  66 

47  40  43 

78  70  72 

52  46  47 

67  68  72 


67   70 

45   45 


34   74   71 
57   52 


75   80 

50   60   63 


70 
50 

75 
52 

70 
41 

78 
49 

70 

71 

75   72 
63   52 


71   70 
47   51 

77   72 


74   72 
62   61 


65   71   69 


79   82 
62   62 


51   52   53 


76   76 
63   64 


56   60 

75   78   77 


63   61   59 


58   57   55 


80   75 
57   49 


66   57   62 


85   79   73 


62 


55 


59   62   62 


85  76  73 

66  55  52 

53  59  73 

42  44  47 

68  69  73 

52  45  48 


76   72 
55   57 


65   67   62 


64   66   70 


76   61   67 


77   67   67 


73  76  76 

50  55  61 

75  79  79 
47  59  58 

70  80  78 

45  55  57 

72  76  80 
48 

76  80  62 
56  63  63 

80  81  76 

58  56  60 

74  78  81 

56  60  65 

74  80  80 


75   83   84 
62   69   65 


72   75   78 


78   74   82 
46   53 


68   68 

46   50   53 


58   65   71 


81   67   72 


90  89  93 

63  71  73 

87  89  91 

63  65  72 

87  69  68 

63  65  68 


15   16 


82   70   67 
50   50   53 

84   86   65 


59   63 
83   88 


86   67   64 


60   60   72 


63   90   91 
66   67   66 


90   82   85 
71   65   66 


79   73   79 


89   89 
69   66 


90   90 
71   70 


79   69 
57   56 


81   82   83 
71   76   78 


78   86 
60   69 


75  76 

47  51 

75  79 

55  64 

77  80 


56 

60 

76 
60 

79 
59 

75 
56 

78 
58 

80 
60 

84 
60 

71 
61 

87 
68 

73 
46 

78 
55 

74 
61 

66 

70 

72 
55 

79 
56 

80 
56 

77 
53 

83   65 
66   73 


59   66   65 


62  64  66 

80  61  70 
55  50  53 

89  92  87 

60  71  74 

81  90  88 
62  67  71 

68  69  73 

45  52  43 


69   66   75 


59   65   71 


79   81 
62   62 


86   73   86 
63   60   62 


78   87 
59   54 


86   80   90 
73   64 


86   82 
57   46 


57   52   52 


63   85 
73   78 


91   86 
60   72 


87   79   90 
71   63   66 


70   75 
50   4  5 


86   90   89 
62   5  7   72 


37   83   92 
74   66   71 


73   60 
45   42 


60   64   69 

81   85   86 
76   75   74 


86   87 
69   69 


68   86 
70   69 


86   86 
68   67 


90   90   89 


91   89   80 
73   71   62 


90   92   90 


86   85   82 
80   79   65 


77   76   63 


89   87   86 


86   88   76 
75   73   60 


89   89 
70   67 


54   55   50 


67   87   81 
7  3   69   61 


88   89   89 
73   71   70 


65   69 
43   50 


B8   86   76 
71   65   62 


66 
63 

78 
63 

61 
62 

78 
63 

85 
65 

67 
67 

67 
69 

67 
72 

84 
62 

72 
60 

89 
71 

64 
62 

81 
61 

72 

63 

79 
59 

75 
56 

63   78   86  ;  88   88   86 
63   57   66  !  70   72 


61  73  74 

84  92  93 

64  62  75 

86  86  90 

62  60  70 

89  88  90 

66  58  76 

79  84  82 

57  66  60 


53  58  58 

85  63  87 

64  60  64 

82  86  92 

57  64  73 

82  88  90 

62  63  68 

81  85  91 

56  61 

85  89  92 

59  67  76 

85  92  92 

55  68  65 


83  87  90 
62  75  77 

71  83  69 

57  59  67 

86  94  94 

61  70  74 

84  85  89 

58  60  64 

84  88  82 

52  56  54 

86  93  94 

60  69  73 

80  86  89 

57  66  76 


23  |  24 

L_ 


80   75   66 


74   75   76 


92  91  91 

75  75  66 

83  73  77 

59  54  62 

89  86  92 
62  64  66 

81  82  75 

58  52 

90  89 


90   86 

68   59   66 


93   92   93 


76   72   76 


90   88 
72   59 


89   86   86 
60   80   82 


91   69   91 


96   94 
76   75 


68   71   62 


85   80 
59   62 


66   82   81 


87  84 

65  66  64 

85  81  77 

60  61  63 

92  94  83 

76  60  68 


92   83 


84 


90   84 
67   62 


93   90   96 

77   76   79 


90   90 
73   65 


76   65   84 
60   54   62 


62   58   70 


55   52   63 


70   70   59 


89   86 
70   68 


85   83   86 


89   90   87 
75   68   70 


62   86   86 


58  66  76 

85  85  88 

61  69  76 

83  90  95 

61  68  75 


63   65   73 


56   52   53 


90   95 

76   7  7 


76   66   70 


91   92   87 


70   71 

47   42 


87   88   89 
75   76 


94   90 

77   76   77 


78   85 
54   68 


82   90   92 


60   65   73 


72   80   85 


56   61   69 


80   89   94 


92   90 
75   65 


90   86 
72   62 


90   88 
73   63 


57   56   63  I  67   65   55 


93   91   75 


77   76   76 


69   62   60 

90   80   87 
61   60   66 


69   85 

69   65   64 


96   93 
78   70 


78   86   79 
55   56   59 


92   92 

76   69   64 


93   91   91 


78   84 
65   66 


88   89 
77   69 


78   81   64 
64   65   61 


82   81   81 
65   64 


90   82 

73   63   64 


86   88   90   86 


78   85 
56   60 


76   84   88   90 
66   69   72   72 


83   64   89   89 
66   58   59   67 


81   84   87   90 
65   56   59   66 


60   61   65 


79   84   83   84 
54   56   55   49 


60   80   85   84 

56   58   61 


84   87 
63   62 


62   89   90   85 
62   60   63 


80   63   95   90 
56   60   63   61 


83   87   89   91 
68   63   65   65 


88   89   91   84 
70   65   67   69 


88   85   SB   86 
57   63   62 


82   66   69   69 


72   75   76   76 


85   84   87 

71   71   73   75 


79   66   87 
64   62   63 


84   89   92   62 

67   68   71   65 


64   61   60 


78   82   8T   89 
56   56   60 


75.2 
56.9 


80.5 
53.6 


74.2 
53.5 


61.0 
59.1 


84.6 
66.7 


82.1 
59.3 


85.2 
66.6 


67   69   72 


76   87   91 
64   67   68 


79   64   79 
52   56   53 


85   86   89   62 
66   68   69   67 


65   85   87 
67   69   69 


66   69   71 


85   85   85 
65   63   62 


83   84   86   86 
63   62   63 


63   83   87 

65   62   62   67 


71   83   85   67 
61   62   66   64 


76   63   87   90 
64   69   62   66 


65.0 
70.5 


81.4 
61.9 


86.7 
67.3 


84.2 
62.5 


6b 

.7 

66 

.9 

72 

.6 

46 

.9 

Bl 

6 

63 

4 

83 

8 

68 

6 

83 

a 

65 

l 

79. 

2 

61. 

1 

79.9 
61.1 


64.9 
67.0 


62   6  1   62 


59   59   59 


BO   86   88   86 

54   58   65   58 
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DAILY  TEMPERATURES 


Table  5  -  Continued 


EL  CAMPO 

EL  PASO  WB  AP 

ELECTRA 

ENCINAL  3  NW 

FALFURRIAS 

FLATOM  A 

FLOYOADA  2  SW 

FOLLETT 

FORT  STOCKTON 

FORT  WORTH  WB  AP 

FORT  WORTH  LEONARD  BLDG 

FREDERICKSBURG 

GAINESVILLE 

GALVESTON  WB  CITY 

GALVESTON  WB  AP 

GATESVILLE 

GIL-ER  2  S 

GLADEWATER 

SOI  I  AC 

GONZALES  2 

GRAPEVINE  DAM 

NVlLLt  2  SW 

HALLETTSVILLE 

"SON 


M  »» 


Day  Of  Month 


2    3 


65   64   65 


55   54   59 


61  60   60 

80   82   90 

62  62   63 


58   50   53 


77   57   66 


90   87   80 


73   78   83 


77   76   76 


75   76   77 


53   52   57 


53   50   47 


70   68   68 


T 


72   76   75 
62   60   61 


83   77   80 
63   61   65 


83   85   66 


72  66 

62  60 

70  75 

62  61   64 

74  75   77 

64  65   63 

79  76   78 

62  61   61 


75 

70 

65 

57 

75 

70 

65 

58 

65 

70 

55 

47 

64 

64 

53 

47 

79 

70 

56 

50 

77 

75 

55   63   67 


68   72   72 


67   77   84 


74   75   79 


75   76   76 


67   70   71 


67   70   70 


WAX 

fin 

81 

>.i 

■2 

60 

"AX 
H|N 

85 
64 

87 
66 

MAX 

71 

ro 

58 

MAX 

M|ll 

78 
64 

n 

62 

66   56   55 


76   56   66 


78   66   65 


77   65   65 


95   87   78 
67   62   69 


89   86   85 


67   67   73 


92   92   92 


88   83   8< 


79   67   73 


65   66   66 


59   61   63 


72   72   75 


86   83   82 


83   82   85 


60   59   62 


38 
70 

?2 

86 
68 

88 
69 

81 
48 

60 
55 

72 
53 

81 
53 

81 

51 

90 
66 

86 
59 

86 
69 

62   60   61 


73   60   83 
58   66   70 


76   74   79 
53   53   55 


71   74   79 


52   63   67 


69   82   89 


70   69   59 


86   86   80 
73   71   62 


56   50   50 


95   87   83 


69   66   56 


67   63   bl 


56   59   69 


59   67   75 


52   54   55 


55   62   62 


9C   90   91 


86   90   72 


89   66   89 


77   67   6fc 


67   67   69   70 


75   75   76  I  76   76   65 


59   61   68  I  70   63   59 

7b   86   85  |  85   83   80 
62   62   64  |  68   66   63 


79   91  |  90 


79   «) 
5»   59 


I 


7(   61   16 

■  i 


M  «i  •* 


'■;      It      71 


66   61    76 


74   5  7   6» 


II         II         M 


•,  I    4/    41. 


70   64   72 


75   70   65 


41   56   66 


,  i,i,      i,; 


14    II        It 


P|    II         II 


78   82   73 


80   85   79 
62   66   66 


62   67   67 


6  7   66   71 


60   58   57 


65   67   70 


'./ 


I /  58   70 

75  60 

59  62 

•  7  64 

i  [  n 

66  8)   85 

1.7  i,i;        "• 

85  «6   84 

*..:  '..'    'I 

(II  M    Hi 

62  61   60 


57   53   66 


80   88   87 
59   54   63 


75   72   62 


87   87   86 
70   70   58 


86   88   80 


70   75   78 


78  85  67 

57  63  71 

87  63  89 

58  63  67 

84  87  89 

59  69  77 


95   90   70 


91   89   75 
71   64   62 


85   83   84 


89   83   89 
75   65   66 


77   76   76 


62   81   7C   75 


63   85   67   81 


67   69   70   66 


65  66  64 

69  74  84 
65  66  65 

87  85  70 

70  61  54 

85  76  85 
64  63  62 

84  84  80 

78  66  70 

86  65  80 
78  69  75 

90  66  77 

75  66  68 

63  77  79 


62   60   66 


93   92   92 


46   4  7   49 


91 
70 

85 
62 

85 

85 

68 

63 

KB 

82 

69 

60 

93 

91 

76 

76 

85 

84 

69 

57 

86 

84 

70 

68 

60   60   6? 


79   95   82 
69   66   56 


17   96   86 


||   ||   || 


6<l   BB   7* 


||   if.   |  '. 


76   81   86 


73   82   87 
56   62   70 


55   66   74 
94   89   93 


82   87   89 


56   63   72 


76   86   88 


72   79   96 
54   63   69 


97   87   99 


61   62   64 


92   89   70 


73   64   60 


97   98   97 


68   60   58 


56   56   60   56 


57   57   50   67 


60   62   66   59 


83   86   89   90 
65   66   66   64 


56   61   64   61 


62   63   63 


75   73   76   73 


75   73   76   73 


66   61   61   6* 


69   63   65   69 

84   86   89   63 

66   70   71   71 


79   83   86   83 
61   63   68   64 


83   68   86   86 
62   61   65   66 


64   64   65   65 

61   84   85   67 
65 


90   90   75 


96   87   88 


75  75 

»2  64 

67  60 

92  92   86 


62   64   65 


44   53   55 


66   62   63 


90   91   90 


61   60   62 
88   88   81 


93  90 

76  69 

93  83 

65  62 


63 

69 

67 

6/ 

87 
72 

94 
71 

67 
72 

92 

n 

72 
59 

79 
63 

94 
67 

87 
61 

84 
64 

84 
65 

85 
63 

1! 

67 

75   79   83   82 
30   56   59   52 


60   63   69 


72 
99 

76 

61 

97 
72 

89 
69 

n: 

89 

60   66   69   62 


67   70   67 


66   67   5» 


62   66   60 


**(«>  r*n**i»ff  HMIM  >- 


Table  5 -Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 


JACKSONVILLE 

JASPER 

JUNCTION 

JUNCTION  CAA  AP 

KARNACK 

KAUFMAN 

KENEDY 

KERRVILLE 

KILLEEN 

K1NGSVILLE 

KIR8VVILLE  FOREST  SERVI 

KNOX  CITY 

LA  PRYOR 

LA  TUNA  1  S 

LAKE  COLORAOO  CITY 

LAKE  KICKAPOO 

LAMESA 

LAMPASAS 

LAREDO  WB  AP 

LAVON  DAM 

LEVELLAND 

LIBERTY 

LINDALE  5  SE 

LITTLEFIELD 

LIVINGSTON 

LLANO 

LONGVIEW 

LUBBOCK 

LUBBOCK  WB  AP 

LUFKIN  CAA  AP 

LULING  1  SE 

MADISONVILLE 

"ANSFIELD  DAM 

"ARATHON 

MARLIN 

MARSHALL 

MASON 

MATADOR 

MATAGORDA 


TEXAS 
MAY  1957 


Day  Of  Month 


MAX 
MIN 

78 
64 

74 
62 

MAX 

78 

62 

MIN 

63 

62 

MAX 

MIN 

78 
56 

81 
53 

MAX 

MIN 

76 
57 

80 
54 

MAX 

MIN 

81 
65 

80 
62 

MAX 

MIN 

74 
62 

80 
62 

MAX 

MIN 

78 
62 

84 
61 

MAX 

MIN 

69 
56 

77 
53 

73   67   70 


74   73 
52   44 


70   71   71 


73   80   76 


62   64   65 


60   63   60 


69   72   75 
58   55   59 


68   72 
48   45 


80   71   70 


72 

77 

59 

62 

93 

93 

66 

69 

78 

79 

63 

63 

74 

72 

85 
63 

81 
52 

70 
45 

70 
43 

72 
46 

72 
49 

86 
62 

74 
56 

78 
53 

77 
44 

66 

42 

72 
46 

60 
55 

73 
65 

75 
52 

70 

54 

53 

70 

64   65   63 


78 

74 

79 

62 

63 

62 

69 

74 

7(1 

51 

50 

53 

71 

82 

80 

61   57   61 


79   80 
62   65 


70   69   70 
54   50   56 


68   69 
51   55 


BO 

62   63 


43 

46 

57 
49 

66 

43 

63 

48 

69 
43 

79 
61 

67 

61 

67 

50 

67 
50 

66 

45 

67 
42 

79 
56 

74 
49 

67 
49 

66 

48 

60   61   67 


54   60   58 


65   81   78 
55   59   59 


78   82   85 
50   62   66 


73   75   79 
52   58   58 


59   63   71 


67   64   79 
49   54   62 


60   66   73 


50   53 

70   61 
56   55 


87 
00 

6t 
6  9 

85 
66 

8  5 
70 

61 
65 

79 

6  4 

61 
63 

77 
64 

85   88   89 


63   67   62 


45  51  50 

70  79  79 

60  61  60 

65  78  79 

63  62  64 

75  78  77 


67   65   69 


82   75   70 


75   68   70 
63   42   45 


65   70 
45   42 


56   63   70 


83   73   72 


74   71 
56   49 


69   70   72 


80   69   69 


63   58   61 
58   42   45 


67   60   55 


69   69   79 


78   92   93 
62   67   71 


48   52  54 

75   79  85 

59   64  63 

71  75  80 
54   55  63 

72  73  76 
45  51  50 

74  76  82 

54  61  63 

72  66  61 

52  58  61 

74  77  81 

53  55  61 

72  78  82 

45  55,  53 

72  77 

47  55 

79  83 

52  63 

72  70 

55  56 

72  76 


67 
70 

65 

72 

61 

60 

75 
65 

91 
63 

82 
62 

69 
63 

us 
75 

68 
67 

91 

66 

73 
55 

79 
61 

15 


65   68   89 


66   67   64 


84   76   87 


87   77   77 
59   54   53 


73   84   7 
60   64   67 


80   85   79 
62   69   66 


78   72   79 
52   54   50 


64   86   84 
64   67   70 


83   67   72 
51   52   55 


67   66   71 


77   89 

60   67   67 


85   86   65 
64   67   69 


62   71   73 
55   49   55 


89   87   89 
64   65   70 


86   87   80 
70   72   66 


69   69   64 


79   82   76 
67   68   57 


78   82   73 
67   68   56 


89   88   86 
72   66   66 


87   87   88 
75   73   72 


U5 
56 

79 
68 

77 
68 

79 
57 

61 

67 

86 

70 

85 
62 

90 

64 

do 
74 

89 

75 

67 

80 

85 
62 

8  9 
71 

90 
69 

90 
65 

88 

64 

35 

60 

87 
69 

83 
68 

76 
56 

66 
72 

85 
74 

85 
69 

81 
60 

66 
51 

80 
41 

85 
46 

86 
52 

86 
63 

83 
69 

86 
66 

83 
55 

20   21   22 


87   85 
63   74 


88   95 
66   72 


68   96 
65   72 


61   60   76 


86   90 
65   77 


82   84 
59   68 


81   87 
65   70 


92   95 

75   75 


90   92 
60   75 


72   81 

50   60 


79   80   83 
56   61   66 


50   57   59 

67   70   72 
49   51   56 


65 
65 

87 
64 

65 
70 

87 
53 

61 
59 

83 
57 

68 
67 

83 
63 

85 
63 

66 
64 

86 
66 

90 

85 

56 

60 
65 

77 
64 

81 

57 

62 
52 

67 
55 

63 
73 

84 
73 

83 
76 

50   45   56 


63   51   59 


64   75   85 
62   62   65 


76   85   82 
52   54   52 


85   77   88 
73   63   69 


73   75   83 
50   49   54 


83   82   89 
61   53   64 


86   79   89 
72   62   66 


76   64   85 
50   48   56 


76   84   84 
51   48   58 


70   70   74 


79   87   91 


86   86   89 
65   66   62 


70   65   66 


80   86   84 
59   57   63 


55   56   63 


61   60   53 


71  69  58 

92  95  84 

76  71  65 

86  85  85 

67  69  63 

78  68  68 

56  56  49 


74   69   71 


71   70   69 


50   52   49 


71   69   68 


84   63   87 
69   71   60 


89   90   87 
67   70   68 


71   68   62 


66   85   86 


70   67   67 


89   89   89 
69   65   63 


91   91   90 
71   69   69 


70   69   58 


82   89   88 
58   66   65 


90   91 
68   75 


85   84 
57   54 


84   91 
67   67 


54   58   55 


74   81 
54   61 


60   64   68 


86   83 
54   56 


63   67   69 


83   82 
56   65 


79   85   83 
50   53   55 


83   83   87 


75   64 
55   64 


59   63   63 


82 

85 

82 

52 

53 

62 

69 

86 

63 

50 

54 

63 

66 

85 

91 

82   84   85 
76   76   76 


84   85   84 


91 

91 

55 

59 

90 

91 

60 

72 

84 

90 

59 

74 

86 

92 

64 

72 

79 

85 

61 

58 

65 

88 

70 

76 

65  88 

68  69 

91  91 

74  73   74 

95  66   86 


75   64   64 


77  77  78 

89  87  83 

72  70  72 

89  88  85 

74  67  73 

102  93  91 

76  76  77 

90  92  92 

75  74  73 

89  85  85 
68  57  64 

91  91  92 
75  76  76 

79  87  86 

52  52  59 

90  88  76 


54   54   55 


90   86   84 
75   74   67 


100 
80 


90   87   72 


76   76   76 


82  80  75 

52  50  56 

68  68  90 

75  73  74 

93  90  86 

76  75  70 

90  90  88 

75  68  64 

82  76  80 

56  54  60 

82  74  78 

56  54  60 

90  90  92 

74  67  68 

89  89  87 

76  76  71 

86  86  85 

72  70  69 


72   63   63 


87   87   74 


66   63   59 
89   80   82 


68   62   62 


90 

91 

77 

78 

66 

85 

71 

63 

90 

89 

70 

63 

78   75   72 


62   65   65 


50   51   56 


62   64   56 


65  61  62  69 

89  87  90  89 

68  60  59  66 

78  86  87  85 

60  63  66  61 


62   64   66   61 


81.6 
61.0 


60.9 
60.5 


64 

67 

62 

59 

85 

66 

64 

64 

86 

8  S 

68 

70 

76 

84 

60 

66 

87 

89 

65 

64 

87 

90 

66 
56 

89 

56 

69 
54 

08 
72 

88 
64 

82 
66 

101 
79 

96 
76 

77 
67 

86 
65 

75 
64 

80 
05 

66 
58 

89 
54 

62 

59 

91 
77 

92 
67 

86 

o  1 

69  69  71  68 

67  90  91  92 

63  56  58  67 

82  87  90  83 

60  63  70  61 


85.5 
66.5 


78.4 
59.0 


82.0 
62.1 


86.8 
64.5 


68  71  72  63 

93  98  95  92 

56  60  59  50 

75  78  85  87 

56  60  61  60 


84   87   91 
56   63   56 


82   85   85 
61   65   65 


90   96   86 
70   73   75 


82   83   86 
55   56   57 


88   91   94 
63   65   67 


88   86 
64   66 


63   72 
55   59 


79   75 
55   57 


91   83   63 


89   90   85 


84   84   87 
63   64   70 


77   79   86 
58   57   55 


85   88   89 
63   62   69 


63  87 

64  66   63 


84   84   86 
62   61   68 


68   90 
56   65 


92   90   91 
74   63   70 


72   70   69 


59   55   55 


86   87   88 
78   79   79 


76 

64 

67 

Si 
66 

85 
66 

84 
66 

83 
65 

90 
64 

85 
57 

92 

73 

90 
66 

90 
69 

93 
73 

90 

60 
63 

85 

72 

82 
65 

69 
62 

77 

87 

60 

85   90   76 
59   60   58 


87   88   75 
60   60   55 


83   85   87 
66   70   72 


84   64 

66   64   63 


89   87 
60   61 


70   69   69   68 


86.0 
66.0 


79.0 
58.2 


79.5 
61.7 


91.7 
70.1 


77.7 
52.5 


86.4 
67.6 


61.9 
64.1 


76.9 
51.6 


81.5 
62.6 


83.5 
63.3 


76.7 
53.7 


76.1 
53.5 


85.4 
64.2 


83.1 
65.6 


61   58   61 


79   85 
63   65 


75.4 
56.6 


t  following   Station   Indei. 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
MAV    1957 


Table  5  ■  Continued 


MAI  RBRC 

MC  ALLEN 
*C  CA-EV 
MC  COOK. 


MIAMI 

MIDLAND  MB  AP 

MIDLAND  4  ENE 

MINERAL  rfELLS  CAA  AP 

MISSION 

MONTAGUE 

MOUNT  LOCKE 

MT  PLEASANT 

MULE SHOE  I 

MUNDAV 

NACOGDOCHES 

NEK  BP.AUNFELS 

NEK  GULF 

NIXON 

OLNEY 

OZONA 

"»t  ;C»H 

PALACIOS  C»»  »P 

P*MPA 
PAIAOCNA  HOUSTON 


Day  Of  Month 


68   79   66 


63   64   63 


87   90   96 


67   67   70 


53   53   54 


53   53   55 


11    12    13    14 


67   58   63 


77   69   70 


60   59   62 


62   68   70 


65   69   70 


65   65   69 


72   71   60 


66   65   70 


75   76   79 
57   58   60 


71   72   79 
51   60   61 


67   71   72 


75   80   85 
51   54   60 


93   93   91 
67   72   73 


63   65   65 


15   16   17   18   19   20   21   22   23  24  25   26 


88   79   80 
59   56   60 


60   57   60 


61   60   65 


81   85   85 
63   60   63 


81   87   85 
62   59   63 


77   72   71 
61   50   50 


79   73   73 


69   69   69 


80  83  86 

65  63  67 

75  60  80 

62  62  63 

60  59  5  7 

51  54  44 


80   81   86 


71   69   72 


71   76   79 
50   56   50 


70   81   80 
56   62   65 


76   78   82 
56   63   67 


73   83   80 
57   63   67 


76  78  86 

55  53  54 

83  75  83 

71  62  68 

75  76  83 

51  50  47 

80  87  89 

57  55  67 

81  88  89 

58  53  66 

81  66  86 


77   85   63  1  65   84   78 
57   63   63  !  89   69   57 


77   78   81 


65   68   55 


57   58   55 


54   54   50 


62   56   55 


86   83   72 


66   67   67 


r,      ii      ft 
49   53   56 


10 

ao 

•] 

'.  i 

62 

ro 

75 

1  i 

-'. 

52 

" 

.... 

50 

11 

.... 

'.'. 

«0 

•  1 

ft    If  '<» 


65  68   70 

47  47   45 

77  74   73 

62  56   54 

79  73   69 

58  50   47 

55  61   64 

43  42   42 

75  72   62 

52  47   52 

77  67   67 

5  1  4  5 

69  78 

ee  76 

56  54 

•  1 

v. 

75  61 

50  46 

66  54 

... 

II 


54   55   59 


69   77   81 


76   80   82 
58   68   70 


51   57   64 


68   67   80 
44   46   46 


74   82   85 


72   72   78 


86   88   86 


58   67   72 


86   89   86 


67   84   85 


87  88  82 

57  61  59 

80  68  74 

55  52  59 

83  83  83 

71  72  75 

83  87  85 

65  67  67 

65  62  70 

46  46  52 

88  86  85 

60  53  53 


87   77   89 
67   59   64 


56   56   60 


73   66   66 


63   61   72 


79   80   86 
54   49   62 


80   86   85 
57   54   59 


72   65   69 


92   93  100 


90   96   95 


93   97  106 


79   86   90 
57   63   73 


70   76   85 
55   58   60 


77   82   67 


65   72   79 
53   51   55 


89   92   90 


80   86   93 


93   92   95 

65   67   76 


7  7   84   90 
54   65   72 


59   59   72 


74   87   82 
53   55   53 


99   95   95 


97   95   96 


55   57   56 
89   89   84 


55   47   50 


65   60   67 


102   99   92 


72   62   62 


78   80   84 
53   52   56 


70   68   52 

90   90   90 
65   70   67 


85   87   90 


82   88   89 
56   65   75 


61   68   76 


•  0    «l    «4 


74   77   83 
58   61   65 


7  5   7  8   60 


....  I.  I 

•  4  95 

66  64 

n  si 

...  ri 


82   87   86 
71   66   73 


63   82   82 


66   79   60 


62   60   62 


96   95   92 


61   62   64 


80   80   68 


86   63   76 


66   91   91   90 


62   65   70 


62   79   86   88 
60   59   59   61 


79   85   66   66 
68   64   66   72 


79   78   84   60 
54   59   55   57 


59   64   58   58 


83   86   86   84 
62   62   65   66 


88   86   69   91 

70   72   73   74 


b  9 .  > 
71.5 


67   57   63 


91 
65 

1 
2 

ol 

2 

62 

1 

75 

6 

55 

2 

60 

.9 

6  5 

.2 

55   59   64 

82   71   85 
63   61   64 


55   46   57 


86   86   86 


82  6V   68 

92   52 

83  84 


86  64 

,,.:  Ml  L. 

|«  ,:•  |1 

u 

6V  64  in 

H  M  '•'. 

81  62  82 


66   67   55 


58   61   56 
84   84   83 


90   89   81 
72   70   69 


51  49  50 

93  88  83 

64  55  61 

84  85  84 

69  69  65 


60   62   5  7 


64   85   87 


8  ?   n  /   III 


|   || 


80   6  5   8  5 
57   66   60 


83   85   89 


50   56   55 


92   96   96 


7  7   79   84 


86   99   97 


70   79   83 


89   87   90 
75   74   76 


92   88   90 


90   90   85 


57   55   61 

86   85   87 
77   78   78 


76   69   67 


94   93   97 


90   86   71 
66   66   60 


98   92   92 
66   62   69 


90   90   88 


82   81   72 


90   8B   68 


90   86   72 


72   67   65 


72   59   59 


87   87   80 


91   91   85 


52   52   55 


93   90   79 
70   64   60 


85   75   79 


89   90   88 


61   62   64   60 


84   86   87   90 
67   63   61   67 


73   77   80   63 
52   56   56   53 


61  63  66   62 

83  87  87   90 

65  60  57   59 

61  85  87 

61  66  66 


82   89   91 


81.0 
57.9 


82.7 
58.2 


79.0 
60.6 


76.7 
50.7 


65.4 
62.4 


83.3 
64.5 


68   67   72 


67   68   66 


86   86   84 


76   80   83   62 

57   65   67   60 


61  60  65   60 

83  65  65   82 

68  70  70   70 

82  86  87 

65  63  63 

75  83  76 

55  55  58   58 

64  90  91   92 


65   64   65   64 


79   85   91   92 
59   61   66   59 


62   65   88   66 
67   67   68   71 


80   83   65 
61   58   54 


53   55   58   55 

86   85   89   68 


85   89   88   89 


88   68   86 


87   87   65 


66   87   88   69 

7)   75   7  7   78 


70   70   70   72 
60   83   65   65 
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TEXAS 

MAY 

Day  Of  Month 

0 

Station 

o» 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24  25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

5 

> 
< 

POSSUM  KINGDOM  DAM 

MAX 
M|N 

67   75   80   66   73   77   77   81   80   87   71   74   79   85   85 
61   62   64   55   4  7   50   56   61   59   66   63   66   60   60   68 

?oT  s  n  s  u  n  n  b  n  n  it  u  it  :?  J,-  it  fL-s 

POTEET 

MAX 
MIN 

82   85   85   75   75   73   70   84   83   82   83   62   83   87   84 
62   62   63   62   56   60   60   64   68   66   69   73   68   59   70 

B  8745  51  11  11  g  3  ?!  3  ?2  ?S  2S  11  It  X  11  ll:l 

PRADE  RANCH 

MAX 
MIN 

77   80   7 
53   50   5 

i       71   69   7< 
>   56   48   4, 

67   79   77   80   77   79   78   85   81 
53   58   55   51   65   65   50   46   61 

73   79   74   82   84   91 
69   67   56   49   64   72 

92   86   84   82   84   77   75   83   85   81   79.4 
70   72   72   71   67   60   67   64   67   59   59.8 

PRESIDIO 

MAX 
MIN 

91   93   9 
53   60   5 

I   91   79   7 
>   62   59   6( 

86   89   93   96   91   93   90   98  101 
51   55   55   55   60   56   57   50   61 

95   98   96  102  103  10! 
62   69   67   63   60   6E 

99  100  103  101   99   92   98  102   99   99   95.1 
67   63   64   63   71   66   66   69   62   70   61.3 

OUANAH  5  SE 

MAX 
MIN 

69   65   6 
60   60   5' 

72   57   6. 
50   42   43 

71   75   7! 
50   57   5! 

81   67   70   76   79   66 
58   55   55   58   54   60 

83   84   87   72   78   66 
69   61   58   58   61   58 

84   84   72   79   87   64   79   82   86   90   77.3 
59   57   56   62   61   61   62   62   67   61   57.6 

RANGtR  PUMP  STATION 

MAX 

MIN 

65   74   7( 
60   61   6 

63   67   7C 
48   51   54 

72   78   74 
56   55   54 

84   74   74 
65   64   64 

80   86   82 
63   59   65 

85   84   73 
68   58   6C 

79   86   92 

63   69   72 

93   70   67   77   82   73   82   84   85   80   78.5 
68   62   62   59   65   61   60   61   64   62   61.1 

RAYMONDVILLE 

MAX 
MIN 

87   90   93 
63   63   64 

91   85   It 
65   62   56 

80   88   vi. 
60   65   72 

90   90   9C 
66   72   7! 

92   93   92 

72   75   74 

92   91   92 

75   74   72 

92   96  100 
65   74   78 

99   99   98   99   96   69   88   92   92   93   91.5 
78   79   80   87   78   72   73   69   70   66   70.8 

RED  BLUFF  DAM 

MAX 
MIN 

82   86   8: 
48   52   53 

76   71   74 
58   53   48 

81   78   81 
48   53   51 

84   85   8! 
52   55   4S 

83   91   96 
52   51   52 

89   86   81 
61   56   57 

94   92   92 
54   69   62 

86   89   96   91   89   85   68   91   93   84   86.1 
61   59   69   54   52   61   59   60   60   59   55.7 

RIO  GRANDE  CITY  2  ESE 

MAX 
MIN 

86   90   8S 
62   62   63 

96   92   83 
65   63   61 

67   81   91 
60   62   70 

95   94   9" 
69   73   75 

95   95   95 
77   67   70 

95   95   94 
75   72   73 

87   94  102 
64   69   75 

109  110  102  100  102   96   84   90   95   95   93.4 
76   78   79   60   80   68   70   72   73   74   70.2 

RISING  STAR 

MAX 
MIN 

70   69   75 
61   59   58 

74   60   63 

51   44   42 

75   68   77 
47   55   57 

74   80   71 
58   62   60 

68   75   75 
52   54   62 

8  3   62   65 
67   65   58 

70   80   83 
55   60   66 

90   93   73   78   85   83   60   60   86   85   77.1 
70   57   60   57   60   60   62   63   63   62   58.3 

ROBSTOWN 

MAX 
MIN 

84   87   89 
64   65   67 

92   82   76 
66   59   57 

74   75   83 
62   66   72 

85   86   85 
64   72   75 

65   64   86 
76   71   74 

67   88   86 
76   75   73 

81   86   90 
61   73   77 

94   93   90   91   91   90   80   85   87   8! 
78   77   79   78   79   73   69   70   71   74 

65.9 

70.7 

ROCKSPRINGS 

MAX 
MIN 

70   75   74 
53   54   54 

70   69   70 
54   53   53 

67   62   78 
51   53   60 

77   81   79 
56   56   63 

78   77   84 
55   55   60 

74   75   78 
65   62   54 

72   83   84 
54   60   65 

91   89   85   83   86   83 
70   70   70   70   69   5S 

71   76   85   84 
59   61   65   5S 

77.6 
59.5 

ROSCOE 

MAX 
MIN 

68   71   72 
58   53   54 

65   60   67 

50   44   44 

65   78   76 
49   55   51 

74   74   73 
61   58   60 

77   85   83 
53   57   64 

86   82   72 
67   68   54 

80   89   68 
55   66   66 

88   66   63   83   78   73 
68   57   64   59   63   56 

76   83   84   76 
56   62   66   60 

77.4 
56.0 

ROSENBERG 

MAX 
MIN 

79   83   84 
63   65   64 

72   78 
55   53 

80   82   86 
55   62   68 

85   86 
64   73 

85   89   88 
75   73   73 

66   87   85 
73   67   63 

86   86   91 
59   67   74 

90   89   90   90   90   84 
72   73   76   73   65   71 

66   88   89   90 
69   65   67   67 

85.  6 
67.0 

RUSK 

MAX 
MIN 

79   78   80 
60   60   64 

81   77   70 
67   53   47 

71   80   76 
51   60   59 

79   80   83 
6  1   60   61 

85   64   66 
64   62   64 

84   65   87 
61   63   64 

86   84   86 
62   67   66 

89   68   9C 
65   69   6" 

89   88   86 
69   68   66 

84   65   88   67 
65   66   69   65 

83.1 
62.8 

SALT  FLAT  CAA  AP 

MAX 
MIN 

85   86   89 
46   49   50 

76   64   72 
52   50   49 

81   79   84 
49   49   50 

83   78   80 
49   53   45 

77   87   92 

45   47   47 

81   89   87 

49   49   57 

90   6  7   6  7 
50   59   58 

81   90   8S 
55   51   60 

86   88   81 
51   47   58 

91   86   95   92 
57   63   57   59 

64.4 
51.9 

SAN  ANGELO  DAM 

MAX 
MIN 

70   74   79 
58   56   58 

74   58   76 

58   48   47 

69   68   82 
49   54   55 

79   85   61 
5  8   64   58 

73   79   87 
55   55   59 

80   68   83 
67   68   56 

72   84   89 
56   62   69 

92   92   76 

72   66   61 

65   87   83 
72   65   60 

79   75   83   85 
57   61   63   58 

79.6 
59.5 

SAN  ANGELO  W8  AP 

MAX 
MIN 

75   79   74 
57   56   59 

63   65   68 

54   47   47 

67   80   79 
50   56   52 

85   81   74 
62   58   62 

80   87   80 
55   55   67 

86   82   72 
71   59   54 

84   88   93 
55   67   70 

92   75   85 
72   61   67 

85   80   73 
66   60   60 

74   83   85   80 
58   62   67   60 

79.2 
59.5 

SAN  ANTONIO  KB  AP 

MAX 
MIN 

62   86   83 
62   59   65 

72   74   71 
55   52   52 

69   82   74 
59   63   63 

64   81   82 
58   69   72 

65   86   85 
61   57   72 

85   86   75 
73   72   61 

82   87   88 
56   66   74 

87   85   89 
75   74   76 

89   86   71 
76   66   61 

83   86   88   76 
62   67   67   64 

81.9 
64.6 

SAN  BENITO 

MAX 
MIN 

85   88   84 
64   66   64 

85   97   84 
64   66   62 

69   83   68 

61   64   66 

89   90   90 

71   74   72 

90   90   92 
74   75   75 

91   91   93 
77   76   74 

92   91   92 
70   70   76 

96   95   95 

78   79   79 

95   95   95 
79   79   78 

90   85   90   94 
74   71   72   73 

89.8 
71.7 

SAN  MARCOS 

MAX 
MIN 

79   80   83 
64   58   61 

82   69   71 
64   50   52 

72   67   60 
53   59   66 

75   84   83 
59   63   69 

85   79   85 
73   54   65 

85   64   86 
72   71   65 

73   81   86 
54   63   74 

88   87   65 

75   74   76 

86   88   87 
75   65   70 

80   83   86   88 
59   68   68   72 

81.6 
64.9 

SANDERSON  1  NW 

MAX 

MIN 

SEALY 

MAX 
MIN 

77   83   85 
66   64   64 

80   72   73 

65   56   51 

77   60   81 

55   65   67 

88   88   87 
68   68   72 

82   91   90 

68   72   74 

92   91   87 
74   69   63 

85   89   90 
59   69   75 

91   91   92 
74   74   76 

92   86   80 
77   66   70 

86   89   93   86 
68   66   66   69 

85.7 
67.5 

SEGUIN 

MAX 
MIN 

81   85   85 

77   72   73 

73   84   80 

88   65   67 

81   89   89 

87   84   80 

64   89   91 

90   91   90 

91   88   73 

84   86   89   64 

64.2 

62   61   64 

61   50   52 

56   61   68 

58   67   72 

63   58   72 

72   72   60 

56   72   75 

75   74   76 

75   60   64 

62   67   70   67 

65.2 

SEMINOLE 

MAX 
MIN 

79   82   80 
51   51   48 

73   68   74 

73   85   84 

83   77   76 

79   87   91 

86   82   78 

91   90   89 

86   80   92 

90   64   61 

79   83   84   79 

82.2 
53.9 

50   48   45 

45   48   53 

56   53   53 

51   46   56 

58   57   51 

53   61   56 

63   55   62 

56   55   57 

56   62   61   55 

SEYMOUR 

MAX 
MIN 

71   64   72 
59   60   61 

76   54   65 

71   74   80 

80   70   71 

80   77   85 

85   69   66 

7  5   80   8  7 

87   91   72 

86   85   83 

77   83   89   91 

78.6 

51   40   40 

47   52   56 

58   59   59 

58   57   58 

65   68   57 

55   55   67 

1-7   61   61 

63   61   63 

60   61   65   61 

56.2 

SHERMAN 

MAX 
MIN 

80   60   76 

80   65   67 

74   77   75 

61   63   79 

82   75   67 

84   76   83 

74   78   87 

92   87   70 

85   79   82 

83   85   87   67 

80.0 
61.6 

63   63   62 

56   46   50 

52   57   59 

62   62   63 

62   60   65 

68   70   60 

56   62   69 

67   65   62 

64   64   62 

65   64   66   64 

SMITHVILLE 

MAX 

MIN 

76   75   75 

63   75   73 

72   72   78 

83   88   82 

85   85   89 

90   87   88 

85   83   90 

91   92   90 

90   92   84 

80   65   92   89 

83.8 
67.0 

63   63   63 

65   58   52 

52   58   68 

68   67   71 

75   65   70 

75   70   70 

66   63   75 

78   72   75 

75   65   66 

65   66   69   65 

SNYDER 

MAX 
MIN 

69   74   74 
55   53   58 

69   53   67 

72   72   81 

B3   77   74 

78   79   89 

84   88   82 

73   84   87 

89   89   73 

64   88   82 

80   80   88   92 
55   59   65   59 

79.2 
55.9 

50   43   45 

47   53   56 

58   52   56 

52   49   56 

65   66   54 

52   60   60 

64   5  7   5  5 

60   56   60 

SONORA 

MAX 

78   81   76 

72        68 

65   80   80 

80   81   79 

79   85 

66   60   73 

83   86   91 

92   86   83 

67   84   73 

79   89   83   82 

80.7 

M  IN 

53   58   57 

53        45 

53   57   59 

55   58   60 

55   53 

65   67   50 

55   65   71 

72   69   71 

71   62   59 

58   62   66   59 

60.0 

SPEARMAN 

MAX 

62   62   60 

58   55   60 

68   72   74 

78   65   64 

71   72   81 

75   69   66 

67   77   76 

77   69   71 

64   75   77 

80   80   65   77 

70.5 

MIN 

51   54   54 

44    42   44 

47   49   52 

44   45   47 

46   43   49 

45   43   50 

52   55   46 

49   40   50 

47   50   55 

50   57   55   57 

46.9 

SPUR  1  WNW 

MAX 

70   70   69 

67   63   68 

70   80   84 

79   68   71 

78   85   81 

83   81   73 

80   81   85 

84   68   81 

84   81   76 

77   84   78   76 

76.6 

MIN 

55   53   57 

48   42   41 

44   54   54 

57   52   51 

51   46   53 

62   56   53 

53   64   55 

59   54   60 

55   55   58 

53   53   60   68 

53.7 

SPURGER  DAM  B 

MAX 

74   80   60 

80   75   70 

74   78   83 

85   87   86 

87   84   66 

87   89   89 

66   85   69 

89   89   90 

80   69   64 

85   92   88   90 

84.2 
65.6 

M  IN 

64   61   62 

61   55   47 

52   60   66 

68   66   69 

72   72   73 

73   71   66 

59   63   75 

75   74   75 

70   72   66 

65   61   57   65 

STEPHENVILLE  3  NE 

MAX 

66   74   70 

62   64   66 

69   77   72 

80   69   73 

75   84   60 

82   62   68 

75   62   90 

89   76   84 

70   79   72 

78   62   63   78 

75.9 

MIN 

60   61   60 

46   48   49 

58   58   58 

58   64   66 

56   56   66 

68   56   58 

58   62   67 

70   62   64 

63   66   63 

62   65   64   62 

60.6 

STRATFORD 

MAX 

65   65   64 

60 

71   74   78 

73   63   62 

73   70 

64 

68   64   74 

75   67   71 

69   75   77 

7  7   7  7   82   7  7 

71.3 

M  I  N 

47   53   52 

42 

43   49   50 

44   44   46 

47   43 

43 

49   53   48 

44   39   41 

44   49   54 

50   54   50   54 

47.4 

SUGAR  LAND 

MAX 

73   80   85 

67   77   73 

75   78   62 

83   83   85 

66   84   89 

66   89   88 

87   87   86 

90   90   87 

86   90   90 

87   67   90   90 

85.0 
66.3 

MIN 

65   65   65 

65   57   51 

56   63   65 

70   70   73 

75   74   73 

74   70   70 

60   68   75 

72   75   77 

78   6  7   72 

70   66   65   70 

SULPHUR  SPRINGS 

MAX 

81   78   80 

78   67   67 

73   76   78 

62   65   83 

64   76   85 

86   86   86 

76   61   86 

90   86   75 

88   80   80 

84   85   85   85 

60.4 

MIN 

63   61   61 

53   44   44 

47   51   56 

61   61   66 

63   62   63 

65   69   65 

56   56   63 

73   65   61 

64   64   59 

62   64   64   66 

60.4 

'AHOKA 

HAX 

68   67   67 

65   65   69 

72   77   82 

80   69   72 

76   84   84 

60   76   69 

67   83   83 

81   79   78 

83   80 

60   86   66   74 

76.7 

1IN 

55   50   56 

48   47   46 

48   57   54 

55   53   53 

51   50   60 

55   53   54 

54   65   59 

59   55   62 

55   57 

59   61   60   56 

54.9 

tarpley  1  F 

*AX 

64   82   86 

80   82   76 

68   84   79 

65   81   89 

85   89   83 

61   84   79 

86   87   94 

89   86 

75 

60   89   89   82 

63.4 

MIN 

57 

>6 

1 1 

56   50   48 

55   62   60 

54   67   69 

59   49   63 

71   71   55 

53   65   73 

73   74 

58 

64   65   69   62 

61.3 

8«0   rafercnc*   not**   following   Station    Index. 
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EVAPORATION  AND  WIND 


MAX  AND  MIN  IN  TABLE  6  RFFFR '  IOFu'ofmU'™  "tcuo^™^   '^'        ""•'"K*  I  '  LJN  MtAbURED  IN  A  SCREENED,  SUNKEN  PAN  OF  48-INCH  DIAMETER. 
-R  TO  EXTREMES  OF  TEMPERATURE  OF  WATER  IN  PAN  AS  RECORDED  DURING  THE  24  HOURS  ENDING  AT  TIME  OF  OBSERVATI 


MAY  19*,  7 

D«y  of  month 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1o| 

ANGLE  TON  4  NE           (A) 

EVAP 
WIND 

.  10 
54 

.22 
51 

.16 
23 

.  14 
65 

.34 

88 

.  34 

47 

.15 

64 

.23 
133 

.09  .11 
114   97 

.09  .13  .15 
55  192  173 

.04  .2: 

132  13: 

.18  .15  .2C 
69  221  102 

.10  .21 
36   98 

.16  .18  .10  .13  .19  .20  .09  .18  .16  .15  .21   5  17 
169  205  170  150  180   79   39   38   42   50   52   3121 

AUSTIN  W8  AP 

EVAP 
WIND 

.2C 

63 

.20 
78 

.19 
25 

.10 

oO 

.21 

115 

.21 
60 

.15 

20 

.05 

15 

.12 
71 

.14 
54 

.20 

6C 

.26 

7C 

.14 
80 

.06 

2C 

.24 
60 

.21 
81 

.26  .22 

76   73 

.22  .16 

60   35 

.24 

75 

.16 

50 

.14  .28  .21 
54   56   7C 

.19   -   -   .12 

60   30   10   20 

.09  .13   5.55B 
13   10   1614 

BEAUMONT  EXP  FARM       (A) 

EVAP 
WIND 

.11 

108 

.05 
60 

.07 
56 

.09 

60 

.25 
57 

.26 

.13 
37 

.13 
68 

.13 
7C 

.10 
57 

.12 

184 

.13 
101 

.17 
162 

.  16 
145 

.14 
114 

.11 

95 

.20  .31 

89   76 

.09  .06 
85   39 

.IS 
137 

.19 
167 

.15 
175 

.17  .27 
144  156 

135 

.3, 
41 

.23  .36 

68   70 

.07 

4" 

•15   5.12B 
44   2974B 

BEEVILLE  5  NE            (Al 

EVAP 
WIND 

.19 
69 

.25 
64 

.27 
49 

.21 
107 

.45 
166 

.17 
90 

.02 
44 

.17 
52 

.  13 

13? 

105 

.2£ 
77 

.21 

106 

.19 
127 

.  36 
36 

.21 

79 

.  1£ 
112 

.24 
LI! 

.23 

106 

.29  .25 
88   66 

.16 

161 

.29 
139 

.22 

143 

.27  .1? 
136  162 

.17 

124 

,2C 

8" 

- 

60 

.35 
51 

- 
3" 

.34   7.25B 
64   2955 

BEL TON  DAM 

EVAP 
WIND 

.10 
42 

.14 

50 

.13 
19 

.  13 
46 

.13 
70 

.22 

32 

.17 
13 

.12 
33 

.  13 
65 

.11 
35 

.26 
51 

.16 
44 

.19 
55 

.15 
23 

.24 

38 

.26 

80 

.26 

6' 

.25 
71 

.1C 
2E 

.21 
43 

.21 
9£ 

.25 

50 

.21 

84 

.14 
41 

.22 

82 

.24 

46 

.21 
17 

.07 

i 

.20 
11 

.24 
16 

.29   5.76 

40   1419 

BENBROOK  DAM 

EVAP 
WIND 

.05 

75 

.07 
66 

.12 
47 

.  13 
68 

.21 

106 

.  19 
40 

.22 
55 

.26 

102 

.20 

156 

.15 
113 

.  24 
67 

.05 

116 

86 

.  19 

89 

.30 
106 

.25 
167 

.22 

142 

137 

.  12 

54 

.27 
93 

.28 
183 

.22 

lie 

.  36 
124 

97 

162 

64 

.15 
66 

.12 

36 

.28 
64 

.25 

62 

.44   6. 468 
HI   2996 

DEL  RIO  KB  AP 

EVAP 
WIND 

.24 
101 

.29 

60 

.37 
50 

.41 

103 

.36 
142 

.22 
74 

.19 

lor 

.08 
118 

.31 
.162 

.35 
107 

196 

.  18 
110 

130 

.36 
81 

.32 

119 

.13 

171 

.31 

88 

.33 
148 

.29 
45 

.26 
145 

.28 

132 

.30 
65 

.39 

66 

.32 

136 

.21 
155 

.17 
69 

.07 
107 

.  14 

80 

.13 
65 

.  22 
97 

14! 

8.03B 
3374 

DENISON  DAM 

EVAP 
WIND 

.  12 
57 

.15 
26 

.10 
37 

.  16 
88 

.27 
56 

.24 
26 

39 

.10 
42 

.27 
75 

.15 

51 

.13 
46 

.23 
68 

.30 
89 

.  37 
114 

.17 
43 

.21 
52 

.19 
49 

.27 
69 

.26 
45 

.26 
97 

.29 
106 

.29 

124 

.19 
64 

.10 
64 

.25 
91 

.47 

48 

.  18 
23 

.27 
29 

.33 
53 

.37 
55 

.26 

37 

7.20B 
1867 

DENTON  EXP  STATION     (A) 

EVAP 
WIND 

.01 
84 

.03 

50 

.05 
71 

.16 
109 

.10 
69 

.  10 
39 

.13 
63 

.07 
68 

.09 

116 

.09 
72 

.09 

63 

.06 
76 

.12 
92 

.24 

64 

.18 
89 

.15 

150 

.19 
119 

.24 

100 

.20 

50 

.20 
127 

.18 
113 

.20 
123 

103 

84 

125 

.18 

66 

.20 
38 

.21 
41 

.27 

57 

.25 
69 

77 

4.62B 
2587 

OILLEV 

EVAP 
WIND 

.32 

48 

.29 

30 

.27 
32 

.32 
44 

.22 

75 

.27 
43 

.  10 
28 

.19 
30 

.23 
78 

.26 
67 

.24 
68 

.14 
54 

.19 

75 

.22 
24 

.27 
42 

.17 
69 

.  10 
68 

.21 

80 

.  13 
38 

.34 
32 

.23 

54 

.20 
26 

.  19 
26 

.06 
48 

.39 

75 

58 

.26 

56 

45 

.15 
17 

.22 
23 

49 

6.84B 
1502 

FORT  STOCKTON 

EVAP 
WIND 

.22 

47 

.23 
35 

.30 
24 

.31 

58 

.23 

117 

.  26 
50 

.26 

177 

.35 
178 

.  31 
96 

.34 
122 

.42 
5 

.37 
299 

.50 
85 

.57 
143 

.50 
187 

.65 

2  26 

.34 
74 

* 

.71 

144 

.47 
143 

.55 

68 

43 

.86 

52 

.37 
149 

198 

.99 
51 

146 

.  18 
75 

.25 

112 

.31 
131 

.45 

156 

11.708 
3415 

GRAPEVINE  DAM 

EVAP 
WIND 

.08 
62 

.14 
55 

.12 
20 

.12 
74 

.15 
94 

.  18 
37 

.23 
32 

.25 

77 

.12 

115 

.21 
82 

.26 

50 

.06 
77 

.31 

91 

.22 

91 

98 

.27 
130 

.26 
123 

.33 

111 

.15 

50 

.25 
70 

.35 

169 

.25 
95 

.39 

107 

.  50 
73 

118 

52 

.30 
37 

.19 

3  5 

54 

35 
63 

.  18 

6  9 

7.168 
2431 

HORDS  CREEK  DAM 

EVAP 
WIND 

.12 

92 

.  13 
92 

.21 
91 

.07 
107 

.10 

144 

.29 

54 

.19 

49 

.12 
109 

.38 

138 

.02 
72 

.25 

84 

.18 
47 

69 

.11 
73 

.33 

81 

.19 

142 

.25 
115 

.65 
150 

.16 

46 

.31 
102 

.17 

107 

.32 

53 

.37 
84 

.57 

108 

.38 
131 

.35 

48 

.22 
37 

.05 
98 

.33 
31 

.33 
59 

.12 
38 

7.518 
2701 

IOWA  PARK  EXP  STATION 

EVAP 
WIND 

.02 
13 

19 

.02 
10 

.04 

43 

.1? 
24 

.19 
19 

.24 
39 

.13 
55 

.18 
67 

.13 
31 

.07 
37 

.07 
37 

.22 

38 

.32 

58 

.24 
38 

.28 
67 

.  19 
24 

29 

.33 
22 

.25 

51 

.30 

47 

.29 

35 

.09 
37 

.09 
36 

.11 
44 

.27 

24 

.21 
10 

.12 

21 

.19 

20 

.25 
37 

,20 

17 

5.52B 
1049 

LAKE  COLORADO  CITY 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.10 

73 
59 

.12 

138 
77 
59 

.29 

110 
81 
61 

106 
74 
51 

111 
54 
46 

.  36 
76 
76 
49 

.26 

85 
80 

60 

.22 

113 
73 
55 

.49 

102 
81 

62 

.31 
102 
83 
60 

162 
84 
60 

61 
78 
62 

74 
83 
58 

.38 
98 
78 
56 

.36 

77 
85 
60 

.28 
143 
66 
74 

.35 

66 

90 
08 

.60 
137 
60 
57 

.09 
38 
77 
59 

.27 

102 
88 
67 

.41 

101 
67 
c.8 

.35 

39 
92 
69 

.36 
79 
90 
64 

.18 

121 

80 
61 

118 
88 
63 

53 
87 
67 

85 
92 

63 

.33 

96 
61 
58 

.11 
65 
82 
62 

.44 

64 
89 
68 

99 
90 
64 

6.60B 
2821 
81.9 
60.6 

LAREDO  WB  AP 

EVAP 

WIND 

.42 

55 

.31 

30 

.49 
80 

.41 

100 

.38 

185 

.20 

60 

.16 

6  5 

.34 
133 

.41 

179 

.47 
151 

.32 

162 

.40 
140 

.48 
180 

.32 
65 

.34 
175 

.35 

190 

.39 

2  10 

.30 
175 

.37 
55 

.48 
175 

.49 

145 

.49 

135 

.43 
135 

.57 

2  00 

.58 
225 

.  39 
145 

145 

.12 

75 

.35 

70 

.41 

120 

.36 
175 

11.918 
4135 

LAVON  DAM 

EVAP 
WIND 

.20 
71 

52 

.15 
39 

.20 

66 

.15 

151 

.25 

60 

.23 

4o 

.26 
98 

.  14 
1  38 

.26 
129 

.21 
62 

.15 
104 

123 

.16 

117 

.31 
110 

1  40 

.25 

148 

.28 

107 

.  17 
79 

.22 

83 

.27 
210 

.26 

133 

.25 

132 

97 

.28 
122 

67 

.  19 
37 

.21 
31 

.29 
23 

.33 
86 

.32 

90 

7.14B 
2971 

RED  BLUFF  DAM 

EVAP 
WIND 

.28 
34 

.38 

57 

.38 
74 

.26 
109 

.27 
140 

.30 
100 

.33 
134 

.32 

75 

.62 
170 

.37 
128 

.  44 
135 

.45 
66 

.56 
165 

.  68 
139 

.60 
101 

.64 

144 

.32 
72 

.25 
52 

.54 

107 

.87 
2  54 

.80 
265 

.69 
181 

.44 
72 

.64 
153 

.52 

90 

.42 
116 

.36 
96 

.37 
84 

.31 
88 

.38 

104 

.27 

96 

13.96 
3591 

SAN  ANGELO  DAM 

EVAP 
WIND 

.12 
64 

.17 

82 

.26 
117 

.12 
145 

.14 

150 

.29 
91 

.27 
74 

.20 
147 

.41 

151 

.22 

114 

.37 
164 

.38 
70 

78 

.35 
120 

.40 
98 

.18 

162 

.37 
104 

182 

.  11 

57 

.30 
178 

.  38 
147 

.43 
73 

.43 
82 

.20 

119 

.30 
144 

.29 

66 

.43 
132 

.27 
69 

.10 
29 

.26 
78 

125 

8.58B 
3422 

SPUR  1  WNW 

EVAP 
WIND 

.06 
167 

.14 

135 

.16 
286 

.28 
325 

.15 
90 

.20 
81 

.30 
159 

.30 
273 

.32 
194 

.27 
2  39 

.12 

227 

.11 
53 

.40 
242 

.41 
170 

.28 

134 

.30 
241 

.20 

100 

.68 

160 

.23 
129 

.44 
2  86 

.39 

184 

.46 
102 

.21 

212 

.04 

131 

.52 

210 

.23 

136 

.29 
102 

.29 
97 

.27 
119 

.31 
143 

.34 
145 

8.72 
5274 

SPURGER  DAM  B 

EVAP 
WIND 

39 

.14 

27 

.19 

34 

.24 
43 

.30 
75 

.18 

58 

.27 
35 

.26 
47 

.21 
57 

.18 
46 

.25 

40 

.24 
70 

.28 
94 

.22 
103 

.20 
91 

.25 
76 

.26 

68 

.42 
54 

.17 

4  5 

.26 
43 

.  28 
118 

.27 
105 

.29 

124 

.25 

62 

.32 
98 

.25 
92 

.  18 
43 

.21 
52 

.38 
46 

.26 
26 

.30 
35 

7.76B 
1946 

STEPHENVILLE  3  NE 

EVAP 

WIND 

.12 
113 

.03 
97 

.12 
94 

.06 

120 

.08 
123 

.  15 
64 

.  15 
65 

.20 
116 

.19 

184 

.09 

136 

.  15 

90 

.04 
116 

.02 
124 

.19 

67 

.24 
112 

.  19 
220 

.15 
219 

.30 
153 

.07 

43 

.21 
142 

.15 

203 

.17 
130 

.19 

102 

.32 
66 

.18 
180 

.  30 
62 

.15 

104 

.07 

35 

.17 
49 

.20 
98 

.24 

116 

4.89 
3535 

TEXARKANA  DAM           (C) 

EVAP 
WIND 

.  16 
77 

.  19 
25 

29 

.18 
27 

.17 

.16 

.  11 

.14 

.  11 

.12 

.08 

.19 

.09 

.09 

.38 

.15 

.16 

.17 

.13 

.26 

.  26 

.16 

.26 

.21 

.17 

.15 

.19 

.  19 

.16 

.16 

.19 

5.14 

WESLACO  2  E 

EVAP 
WIND 

.33 

46 

.20 
16 

.26 
24 

.31 

38 

.33 
76 

.05 
30 

.  11 
18 

.29 
89 

.33 
130 

.33 
85 

.27 

71 

.28 

165 

.21 
111 

.29 

62 

.32 
112 

.32 

130 

.38 
145 

.24 

141 

.31 

39 

.33 
112 

.37 

107 

.44 

135 

.39 
129 

.39 

131 

.43 
147 

.38 
113 

.19 
90 

.23 
48 

.25 

38 

.28 
45 

.34 
91 

9.16 
2716 

WHITNEY  DAM 

EVAP 
WIND 

.11 
9 

.06 

11 

.12 
3 

.04 

.11 

.18 

.  16 

.16 

.  14 

.12 

.23 

.25 

.36 

.19 

.25 

.25 

.27 

.31 

.06 

.22 

20 

.27 

.22 

.15 

.30 

.24 

.30 

.  12 

.31 

.31 

.  33 

6.  38 

4 

39 

3 

2 

13 

83 

56 

46 

49 

58 

35 

45 

90 

83 

71 

40 

50 

128 

95 

83 

67 

122 

91 

47 

31 

33 

40 

79 

1606 

WILLIAM  HARRIS  RESV     <A> 

EVAP 
«/IND 

.22 

73 

.17 

54 

.16 
34 

.17 

27 

.24 
54 

27 
46 

.  16 
29 

.18 
81 

.  16 

84 

.15 
21 

.  20 
101 

.17 
86 

.21 

121 

12 
64 

.18 
79 

.12 

119 

83 

.17 
82 

31 
45 

.16 

18 
129 

.18 

103 

2  2 

123 

.11 

105 

.26 
129 

.20 
87 

.15 
46 

.  14 
5  5 

.14 
9 

.  18 

25 

.17 

40 

5.628 
2139 

WINTER  HAVEN  -EXP  STA 

EVAP 
rfIND 

19 
49 

.25 

16 

.33 

.33 

29 

19 

12 

.16 

.21 

.29 

28 

.28 

.43 

27 

.25 

28 

19 

.27 

21 

.18 

30 

.22 

30 

34 

.30 

29 

41 

.  14 

.19 

28 

.  12 

7.  89 

37 

50 

66 

53 

5d 

69 

112 

99 

.13 

110 

108 

36 

113 

103 

125 

101 

40 

74 

64 

67 

62 

125 

95 

120 

103 

56 

45 

66 

103 

2438 

YSLETA 

EVAP 
VIND 

29 
24 

3  7 

39 

44 

47 

37 

2  5 

.24 

37 

.40 

52 

.39 

.38 

37 

.36 

71 

37 

.50 

41 

.61 

55 

63 

42 

46 

.56 

42 

47 

.45 

.42 

.62 

43 

L3.64 



2  6 

36 

83 

179 

70 

L18 

59 

59 

60 

61 

26 

169 

81 

48 

154 

50 

66 

46 

141 

79 

175 

73 

49 

93 

44 

109 

92 

57 

17 

67 

2733 
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8uh«t=+?  arC  ???*?  through  points  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder 
sunstations  will  be  available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data". 
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AVERAGE  TEMPERATURE 
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STATION  INDEX 


Station 


County 


Abernathy 

Abilene  TO  Airport 

Ackerly  3  SE 

Agua  Nueva 

Albany 

Alice 

Alpine 


Aaarlllo  TO  AH 
Anabuac  6  E 
Anderson 
Andrews 
Angleton  4  HE 

Antelope 


0016 
0034 
0081 
0120 


Taylor 

Hogg 
kelford 


0201 
0204 
[0206 

|o211 

,0235  ( 
0244  i 

'0248  , 

I  0257  I 
0262  I 
0271 
0302  : 

! 0313  . 

i  0337  ' 


Cherokee 
Johnson 
Brazoria 


5l 27  46   98  05 
9  30  2: 
7|  31  36 

32  25 

29  26   95  14 
24 | 97  38 

01  42 |  3590 

29  47 

30  28  95  59 

02  33 
29  12|  95  23 
33  21  96  33 
33  26  96  22 
27  54 


15 


Arthur  City 

Ashertoo 

Asperaont 

Athene  2  S5E 

Atlanta 

Austin  TO  Airport 

Austin  Dm 

Austin  Hay  290  Bridge 

Austvell 

Austwell  »lld  Lite   Ref 

Bakerefleld 
Balllnger  2  V 
Balaorhea  2  EKE 
Balaorhea  Exp.  Pan 
Balaorhea  Craef  Ranch 
Bankersalth 

Bay  Ctty  wnteraorks 
Bay  City  2  S 

Bay town 

Bay town  1  X 

Beauaont 

B«aUNOnt  Eip.  Fara 

Bedlas 

Bec«llL«  5  RT 

Bel  too  Du 

Bemviaes 

Benbrook  Das 

Benjamin 

91 g  Lake 

Big  Spring  Field  Sta. 

Big  Sprint 

Big  *ell« 

Bishop 

Blanco 

Blanket 

Bo«rB« 

Bob  liar 

Boo ban 

Boo It* 

Booker  Blaa  Ranch 

Booker 

Boqulllae  Ranger  Sta. 

•or gar 

Borger  3  • 

••via 

Boswlder 


33  36 


i  38 


43   97  08 


|  04081  Casi 
10428  Tra- 
0430 | Tra' 


0482  Pecos 
0493  Runnels 
0495; Reeves 

, 0498, Reeves 

i  0499: Reeves 
0509  Kendall 

I0528| Irion 
0569  Matagorda 
0572  Matagorda 

1 0586, Harris 

0587] Harris 
0611  Jefferson 
0613  Jefferson 
,0635  Grlaee 
06391  Bee 
0665  Bell 


0784  Howard 

0786  Howard 

0787  Dlawlt 
0805 'Nueces 
0832  Blanco 
0839  Brown 
0902  X< 
0917  *■ 
0923  T 
0926  M< 


i  33  53 

i  28  26 

33  09  100  13 | 

I 15  32  10   95  51 

10  33  07   94  11 

3  30  18  97  42 

3  30  16   97  47 

3  30  15   97  41 

5  28  22   96  50 

96  48 

gl 30  53l 102  18   2530 
99  57   1637 
9J30  59|l03  42   31 
.  __   00  103  41 J  3225JMID 
9l  30  56  103  3: 
3  30  08  98  49 
3  31  08  10: 
3  28  58  95  57 
3  28  57   95  56 
14  29  44   95  01 


14 I 29  45|  95  ' 

30  05  94 

5  30  04  94 

I  15  30  46l  95  57| 

5  28  271  97  42 

1  31  071  97  28 

5  27  36|  98  25 

1  32  39  97  27 

33  35  99  46 1 

31  12  : 

32  16  101  29 
32  15  101  27 
28  35  99  33 
27  35  97  48 
30  05 1  98  25 

I  49   98  46 


3,32  23  100  51 

3,29  42   96  32 

1  ,31  54   98  36 

10133  15   95  53 

2|36  16  102  15 

14  I  30  19   95  27 

10)33  23   95  42' 

31  39  101  IS 

97  54 

05  28 


1  |31  46   97  50, 

5  32  32   97  37  | 

8  30  03  1  99  47 

95  27  ' 

i  1J33  39  101  15  , 

J  3  32  07   99  10  j 

3  1 32  07  :  99  10  | 

33  59 ',  99  42 

1  50 


11 


:i0 


8rli"t 

Breckesrldg* 

Brwaia 


*r'/»«fl«ld  2  1 


0942  Llpscoab 

0950  Brewster 
0955  Hutchinson 
095*  Hutchinson 
0984  Montague 
0991  Red  River 
0996  Us* 
1007  Kinney 
1017  BcCulloch 

1033  Hartley 
1035  Palo  Pinto 
1042  Stephens 
1048  Washington 
10*3  liable 
1057  Rail 
1063  Wise 
10B8  Burnet 
1081  Ellis 
10*4  Bablne 

lias  Terry 
1 134  Caaaron 
1138  Broan 
1185  Llano 
11*5  Pace* 
lis*  taon 
1203  Ochlltrae 
1215  Coaal 
1224  Dallas 
123*  Colaaan 

1241  Joaaao* 
124*  Ml  1 ■■ 
1250  Bursal 
12*5  Broaa 

0l»ra4e 
1124  Menard 
134*  Mil.* 
!)•»  MeCNlloch 
lit*  Real 
1412  Saapalll 

1414  araaldl" 
rsa  /-sa4t 

I  4  Vi   «a*4all 
1417  V.r* 
141*  ■•*-.» 

1  lleeaie 
1444    blaal* 
14*6  ImI  lee 
iW    »»aola 
Itll    «l*rl lag 

111)    M. a" 

MMlfrt 

l»«4   L*ae 

■.«   Baaa 


30   ■ 


97    36 


2    36    22    100    32 

'    2  38   27  |1" ' 

11  ,29    12    102    57 

2    35    40  [101    24 

2  ,35   39   101    28 
15   33   34      97   51 

10  33    29 
15  33   04 

11  129  20 

3  31    08 


2   35   39 
1  |32  39 

1  |32   46 


103    00  1 


11   ,29    22 

10  |33  49 
15.  ,33  13 
5  |33  15 
3   31 


98  53 

96  23 
3  30  41  99  33 
10  134  43  100  54 
15  33  12   97  46 

1  30  54  97  57 
15  32  33   97  04 

7  31  20  !  94  01 

3  33  11  |102  IS  I 
11  25  54   97  26 

3  31  43   98  S9  I 

3  30  44   98  25  j 

9  31  12  102  39 
15  31  28  98  03  , 

2  36  10  100  49  * 
13  29  45   98  27 

2  38  07  102  '  " 

3  32  00   99  13 

||    32    J3  97    19 

1    31    00  '  97   01  I 

3    30   4A  98    14 
3    31    58 

3   29   32  96  21  I 

3    31    03  99  41 

1  30   31  94  59 
j   31    00  «•    18 

■  29   3"    I 

2  35   55   100  ti 

.,  ■  1  *    »i 

M        5flo 

■  .,    M    , 

■.,  ||      ItOC 

0 

1    10    10  va  07 

ft    ?ft    II  9*  " 

I   11  »4  56 

17   1?   '>♦  M  M 

M  101  01 

■      ,  ■ 

■■      aft   47 
4ft      *4    II  372 

1  *     *s  ••       3ft) 

■ 

■  1       ■ 

M      •  •   4 

«    /«.    1V>    1 

■    /*    IW    I 


' 


,         ai.T 


11    /■»    1»      ••    22 


:H5=  = 


Obser- 
vation 
time 


2620 
1094 
4300 


7A  Jaaes  L.  Hodgei 
6A  Lower  Colo  Rlv 


24  ■ 


5  I  27  48 

5 . 27  46   97  26 
5  32  05   96  28 

31  33   97  37 
28  26  99  16 

8  28  27 1  99  13 

8 .28  14   99  04 
3  131  21 :  99  53 

29  32 1  95  45 |    87 

9  31  24,102  20   2600 


14  MID   8A  Chaal 
41  MID  MID  U.S. 

45   7A   7A  *alt, 


1900  1 


1050  1 

1043 
2320  1 

345   ' 
3008   I 
1690  . 
1717  I 
1470  j 


MID  1 
7A  C-  C.  Jennings 
1  MID  U-S.  Civil  Aero 
5P  Fred  Hlllje 
fiA  Lower  Colo  Rlv  t 
MID  Jul lus  Rohan 
,MID  Joe  E.  i.owery 

MID  Ralph  F.  Dillon 
,  7A  Charles  R.  Putt. 
'  8A  Byron  Crlder 
»  7A  Jaaes  H.  Gibbs 
\      8A  1.  H.  Curry 
7A  S.  F.  Bond 
MID  Chest. 


7A 


■  Bla 


97  19;   180   8A 
15o! 


95  43 
3 |30  23   98  15 

4  1 30  27   95  48 
10  |32  55   94  42 

2  136  01 J102  33 

5  32  51   96  51 
5  129  02 '  96  12 
2  36  26  ,100  19  1  2540 
1  |30  47   97  16  j   520 

31  54  I  96  43  j  482 

30  59  llOO  48  I  2400 

97  36  I  1097 

33  31  !  94  37 


7A  Minna  L 
6A  Lower  C 
236  !  1  7A  Aubrey 
300  1  I  7A  Lone  St 
3999  VID  MID  U.S.  CI 
487  IMID  IMID  U.S.  **e 
70  [  6P   6P  Johanna 


7A  Eti 
MID  C01 


105 
100  49 
96  34 
!  97  08 

]  97  11  I 
;  95  19  I 

93  45  I 


7  |31  52  '  95  16 

10 


1  ,30  21   96  50 
10  |34  33  |102  12 

3  ]31  24   99  36 
30  26   99  06 

4  29  23  j  97  17   310 
1  32  05  I  98  20   1466 

15  52  |101  58   3655 
3  49   98  56   1225 


621  ^ID  iMID  Texas  Ac-  Exp. 
MID  Asbury  C. 
[  7A  |Jnaes  A. 

575 
569 
330 


3«fi5 
1580 
2000 


0  19 

'32  34  i  95  25 

12  53  I  97  28 

11  J28  43  !l00  30 


37   2200 


2  3  5  f 

2  3  5' 

2  3  5 

2  3  5' 


99  51  I 
99  51  ] 
96  41  I 
95  38 


3  31  13 

6  28  57 

32  22 

5  !29  12 


11  |31  48  106  24  3920 

11  30  49  100  39  2425 

11  bo  44  100  50  2413 
10  34  02   98  55  1222 

12  32  52   95  46  550 
99  22  5(12 


,28  04 

5  26  20  98  02 

15  |32  19  96  37 

7  ISO  21  94  05 

1  ,31  29  98  04 


96    10 


7A   J-    L.    l.ane 

7A  CirfirJd   D.    Jens. 

8A  Lee  Dowell 

6A  Lower  Colo  Rlv 
i  7A  V.  J.  Brndshaw 
1  8A  Tarrant  County 

8A  Charles  P.  Dod 


KP  '  KP  Orella  C.  Spnrl 

yiD  W1D  il-S.  weather  B> 
MID  Bancho  Pipe  Lit 
BA  w.  V.  Pnlnter 
8A  City  of  Electn 
7A  Leo  M.  Brnrlel 
7A  Joseph  M.  Burkhold 


3   98  0?t 


110 
300 


5P  ' 


elm 


Prdts  Co. 


13  28  57   9tf  04 

15  33  10   96  21  626 

2  36  22  100  59  3000  , 
15  32  33   96  40  468  l 

3  31  23   99  23  1420  I 

4  [29  59   98  16  10R0  I 


7A  ,S 
8A  H 
MID  Joacs  F.  I 

•  ft  Jane-.  F, 
8A  B.  G.  Cap 


7A  l.nwrei 
6P  JiaeB 
HA  Kddle 


1  31  19  1  97  38 


700  ' 


10  34  14  100  59  2450 

13  29  08   98  00  393 

1  133  58  ;101  2"  " 

1  133  53  101  1 


2  |30  25  100  OH 
3  29  97  34 
2  Ofi  101  22 


3000 
1650  ' 
2800  1  7A 
1000 
2740  I 


17?0 


fl  30  36  103  53  4800 

9  30  54  102  S2  2025 

9  130  32  102  87  4100 

97  03  544 

IB  |32   49  I    97    21  r.BB 

Ifl  |37    44      07    20  155 

■ ■•■     ■ 

8    28   28  '    9B    49 

1    |g    1,.     11    19 

I  \?H  57      95   20  7 

|27    32  :   0B   37  530 

II  2ft   00      99    IB  625 
34    3H    102   43  4010 

ft  32  05  '   9fl   48  3:'B 

I  |n  1    in   LOO  -t"  I1M 

m.    |fl    II    LOO      ■  ■'■'" 

3   32  40  [101    2(1  I  2835 

33  37       P7    Ot  '  ■' 
B    3|    1  h      04    50  7  h 

U   M  B  y 

34  53    102   4U  4110 

|]      .  ■     "  10  M 

|]    BO    101     13  2600 
12  02      94   22 

4      97  01 
II      97    45 

1       1 

1     nn  36 

j        1.4     './ 

14  ■    94   57  , 


1 1    v.  H  B1 

no  11  »h  4:1 

,       ■,  |fl  M 

■..,■  to  n  1 1 

.,,  » 1  n  10 

II  mi  91  n 

10  97  27 

■      . 


5P  Bnrry  Scoben 
7A      7A  ,John   F.    Deck 

ruin 


Mil)  Trunk   F. 
Win   MID   U.S.    W#n 


8A  Corp*  1 
7A  GUdyi. 
SA  lVerli  T 
7P  Wrann 


(SP    Clyde    8ml  Hi 
l\A  'Lower  Colo   Ri' 
IIIl  IClnude  I.    nnr: 


2  3  B 

2  3  5 

3  3  fl 


IK    '    I 

HP    ji 


I       ',  «M»I.I-1 

«m    As.    Eap.    Rtn. 
1  LOIR) 


■    1     ■ 

.,        |0        .I- 


41-  rr»«    

MA  0       »       '"''•■ 

7A  JW4I1     " 

ft/  LOw i"    < 


.  ,.    ,    11     |«bti 

MID   linn   Rlaanii- 
fa  ■>.,!..     t-» 
rU     I    1    ■■ 

,,.    ,,  ,  1  1  f     Inquirer 


STATION  INDEX 


STATION  INDEX 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Texas  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  plli.«tnlr,.(,(   ,  .  ,. 

Austin  2.  Texas,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.  Climatologist  at  Weather  Bureau  Airport  Station,  1710  Wilshlre  Blvd. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  In  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  Issue. 

Divisions,  as  used  in  Table  2  and  on  the  maps,  iecame  effective  with  data  for  October  1956. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  in  °F   Drerioit.ti™  „„rf  „.„.,„   *, 

Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  frSm  65°F      evaporation  in  inches,  and  wind  movement  in  miles. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  6. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.  S   Weather  Bureau"!  are  i„„h  „„  n.       .,  ,„„,   „„ 

servations  taken  at  the  present  location.  weatner  Bureau  )  are  based  on  the  period  1921-'950,  adjusted  to  represent  ob- 

obtaining  measurements  are  taken  from  dif- 
the  snowpack  result  in  apparent  lnconsisten- 
'.    snow  are  on  the  ground.   Entries  of  Snow- 
snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  Tables  3,  5,  and  6  and  snowfall  in  Table  7,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  „v„vtf™   .h.  „  .. 
In  local  standard  time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  ttm?  Station  Index  shows  observation  times 

Snow  on  ground  in  Table  7  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.   For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  0630  CST 

"    ?hir^li^atIonblfIr3in?er^la?edhL^hltr;oJa?"-   N°  reC°rd  *  ™"   *   *"*   *   ta  "«"*<"   »'  "  -***■   «»- »  «•  annual  issue  of 

And  also  on  a  later  date  or  dates. 
•    Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
P         Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however   the  reference  indicates  that  tho 

thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building  '      reierence  indicates  that  the 

//   Gage  is  equipped  with  a  windshield. 
AM   Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 

This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 


Adjusted  to  a  full  month. 
In  the  "Refer  to  Tables" 
special  purposes  and  are 

ITl^lT.Zl   °!  S^iSSX  V.   ^L**!^! 'f  ^^7^"°  .  °f  1 .  i»«"  -ler  equivalent  to  every  10  inches  of  n< 


in  the  "Refer  to  Tables"  column  in  the  Station  Index  the  letter  "C"  indicates  recorder  stations.   These  stations  are  processed  for 
special  purposes  and  are  published  later  in  "Hourly  Precipitation  Data". 


One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is'enterld,  less  than  10  days  recorTls  missing,  "see  Tab  e  5  for  detlifed  d.   y 

record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  lot   a  full  month      aetalle°  "ally 

5SS?ySp«™p"a?IoJnData?)"      "  ™°"''tS   *"  essenttall>'  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  pusllshed  later  in 

Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

Includes  total  for  previous  month. 

This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 


orders  should 
f  Documents, 


beb.C.dlePtD1.0TabireiCto    the    Suoeri^dTV   ^Tr!""   *"?   a"""ali    *2-50   P«   V"'  •       "early   subscription    includes   the  Annaul   Summary.)      Checks    and   money   o 
%~^l$Xl££n£*££\l'£V&D?V.Wmt'-      Remi"anCe   Md   — spondence   regarding  subscriptions   should   be   sent    to   the  Superintendent  o 

Hls'tTv^ror  tCh,"=Ce/t1teB   ^  ."1Sl^y   ?f    chan«ts   ln    locations,    elevations,    exposure,    etc.,    of   substations    through   1955  may   be   found   in    the  publication  "Substation 

far    ,J.or/th         ,  T,"      P"blicj>tion   may  be  obtained    from   the   Superintendent   of  Documents,   Government   Printing  Office,    Washington    25      5     c      for   SI    00        Sim? 

5  cents  "*  Weath"   Bureau    Nations   may   be   found    In    the   latest    Issues  of  Local   Climatological   Data  Annual,    obtained    as      niicaled   above      prTce 
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WEATHER  SUMMARY 


Comfortable  temperatures  continued  through  most  of  June. 
Summer  heat  took  over  in  the  last  few  days.  The  Trans- 
Pecos  continued  very  dry.  Heavy  rains  fell  over  some 
eastern  counties  and  over  parts  of  the  Panhandle.  Crops 
looked  promising.  Pastures  and  range  feed  continued  on 
the  upgrade  over  all  areas  except  the  Trans-Pecos. 

The  first  few  days  of  June  were  cool,  cloudy,  and  rainy. 
Most  stations  registered  their  lowest  temperatures  for 
the  month  during  the  first  few  days.  Monthly  minimum 
temperatures  were  in  the  40' s  and  lower  50' s  over  the 
High  Plains  and  the  Trans-Pecos,  in  the  middle  and  upper 
50's  over  the  Edwards  Plateau,  the  Low  Rolling  Plains, 
and  the  extreme  northern  counties  of  north  central  Texas 
and  in  the  60' s  over  the  central,  eastern,  upper  coast, 
and  southern  sections.  The  lowest  temperature  for  the 
State  42°,  occurred  at  Mount  Locke  on  the  3d.  Rainfall 
amounts  during  the  first  several  days  of  June  were  light 
over  the  Trans-Pecos.  Other  parts  of  the  State  received 
moderate  to  heavy  thundershowers.  The  heavy  rains  brought 
several  rivers  to  flood  stage  or  higher  and  caused  local 
flooding  in  a  number  of  towns. 

Skies  cleared  near  the  end  of  the  first  week  of  June  and 
the  weather  turned  sunny  and  hot.  Afternoon  temperatures 
over  central  and  southern  Texas  climbed  into  the  90' s.  A 
few  scattered  light  to  moderate  showers  fell  with  the 
heaviest  amounts  in  the  northeast.  Temperatures  continued 
high  and  at  mid-June  averaged  slightly  above  seasonal. 
Scattered  thundershowers  continued  in  most  areas  during 
the  last  half  of  June.  Light  showers  were  fairly  general 
over  the  eastern  two-thirds  of  the  State  on  the  18th. 
General  rains  fell  over  the  Coastal  Bend  and  the  Lower 
Valley  from  the  19th  to  21st.  Some  Panhandle  communities 
received  heavy  local  showers  on  the  23d.  Plenty  of  sun- 
shine between  the  showers  kept  the  temperatures  near  sea- 
sonal. Temperatures  during  the  last  week  of  June  averaged 
several-  degrees  above  seasonal.  The  nights  were  warm  and 
sticky;  the  days  were  hot  and  sunny.  The  Panhandle  re- 
ceived a  few  widely  scattered  showers  of  little  importance. 
The  important  rains  during  the  last  week  were  the  heavy 
showers  that  fell  in  the  extreme  eastern  part  of  Texas  in 
connection  with  Hurricane  Audrey.  Port  Arthur  WBAP  re- 
ceived 7.35  inches  of  rain  from  Audrey  on  the  27th. 

The  last  few  days  were  especially  hot  and  most  stations 
registered  their  highest  temperatures  for  the  month  dur- 
ing the  period,  27th  to  30th.  The  highest  temperature 
for  the  State,  117°,  occurred  at  Presidio  on  the  29th. 
This  is  the  highest  temperature  registered  in  Texas  in 
any  June  since  June  30,  1907,  when  the  temperature  at  Big 
Spring  reached  117°.  No  higher  temperature  has  ever  been 
registered  in  Texas  in  June.  The  maximum  temperatures 
passed  the  100°  mark  at  many  stations  in  central  and  west- 
ern sections  and  were  generally  in  the  90' s  over  the  east- 
ern parts  of  Texas.  Monthly  mean  temperatures  ranged  from 
70.2°  at  pampa  to  86.3°  at  Laredo.  Monthly  mean  tempera- 
tures were  below  the  long-term  means  at  almost  all  sta- 
tions The  largest  negative  departures  were,  in  general, 
over  the  Plains  counties.  Temperature  departures  ranged 
froa  -5.3°  at  Follett  to  +3.5°  at  Marathon. 

Precipitation  totals  for  June  ranged  from  no  rain  at  Cor- 
□udas  Service  Station  and  La  Tuna  to  13.55  inches  at  Alvin. 
Numerous  stations  in  the  extreme  west  Texas  received  less 
than  one-half  inch  of  rain  and  a  few  received  less  than 
one-tenth  Inch.  At  the  other  extreme,  several  stations 
in  the  extreme  east  and  a  few  stations  In  the  Plains  re- 
ceived lore  than  nine  inches.  In  general,  monthly  pre- 
cipitation totals  exceeded  the  long-term  means  over  parts 
Of  tba  High  Plains,  partB  of  the  Low  Rolling  plains,  over 
east  Teiai,  Bouth  central  Texas,  the  Upper  Coast,  and  the 
Lower  Valley.  3oae  areas  In  the  Trans-Pecos  received 
lean  th«n  one-fourth  of  the  long-term  June  averages. 

furm   work  »••  behind  schedule  at  the  beginning  of  June. 

Several  week*  of  cool  rainy  weather  and  wet  soils  had 

kept  the  (incri  out  of  tb«  fields.   At  the  end  of  the 

I  June,  the  skies  cleared  and  temperatures 

rose.   Trsctora  huaned  from  dawn  to  dark  as  the  farnicrn 

•d  combining,  planting,  cultivating,  add  haying.   All 

to  tba  good  growing  weather.   Mont,  wheat 

.  Boiling  i-lalnn  and  eastward  acroas  north  Texas 

.,,  !   iv.-rH     at      I  li'      •    I  oval  ' 
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i.i  wa>.    i  n  proapai  t  ■  "  n|iiim 

„,.     a,  tlvi  itl'l     tin-    f  oar   t  |  I 

approached    maturity    in    tba    oil, i  i     aoutll 
.  ..    irm,       !'  farmers   were 

i  wo     t  li  1  r<\<      of     t  h'      :"   i  eag<      wai 

I  na;    van    ;.  ■  p]  "I  «■    In    tba    BOTl  I'  ■        l* 

Vi  owt  I,  .        BrOOai  oi  n    p.il  I  I  ni/ 

Dlsle   Rod   and    Dlxl"   <,'■<"   I'oaches 

. ,  raa  t    of    '•»!)  y   p< 

'    *'  >  *■   lata 
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hands  were  needed  in  some  areas.  Hail  destroyed  cottoc 
in  some  scattered  areas  in  the  High  Plains.  Prospects 
continued  very  promising  in  the  Coastal  Bend  and  Lowei 
Valley.  Ginning  got  underway  in  the  latter  district. 
Watermelon  harvest  was  finished  in  the  Falfurrias  are* 
but  production  increased  in  new  areas,  mostly  in  the  soutt 
central  counties.  Melon  prospects  in  the  central  am 
eastern  counties  improved. 

Summer  range  and  pasture  feed  came  along  fine  with  hoi 
weather  and  ample  moisture.  Weeds  grew  rapidly,  too 
and  sapped  the  moisture.  Some  farmers  mowed  the  weed; 
or  applied  weed  killers  to  give  the  grass  a  better  chance 
Livestock  made  satisfactory  gains  on  the  plentiful  greet 
feed.  Scattered  showers  over  the  High  Plains  and  along  th< 
coast  gave  the  summer  grass  an  additional  boost.  Spea: 
and  needle  grass  caused  some  trouble  over  much  of  th< 
sheep  country.  Farmers  and  ranchers  took  a  lot  of  tim, 
to  treat  livestock  for  screwworms.  Horn  flies  and  mos 
quitoes  also  bothered  livestock.  By  the  end  of  June,  th. 
rank  weed  growth,  competing  with  grass,  dissipated  th 
surface  moisture  unusually  fast.  Ample  feed  was  stil 
available,  however,  in  all  parts  of  the  State  except  th 
Trans-Pecos  and  cattle  and  calves  were  generally  in  goo 
condition . 


FLOODS 

Heavy  rains  on  June  1  on  the  middle  and  lower  Nueces  an 
Frio  watersheds  and  over  the  Gulf  drainage  areas  cause 
additional  flooding  on  the  streams  already  at  or  nea 
flood  stages  from  previous  heavy  rains.  Showers  on  th 
18th  of  mostly  less  than  an  inch  except  some  locally  heav 
amounts  of  two  inches  on  the  extreme  upper  Nueces  and  u 
to  three  and  one-half  inches  on  the  Mission  River  water 
shed  caused  minor  flooding  in  those  areas.  Most  of  t 
flooding  was  on  farm  and  ranch  lands.  However,  the  bene 
fits  of  increased  moisture  to  the  soil  probably  exceedf 
the  damage. 

Heavy  rains  in  the  Quanah  vicinity  washed  out  the  Frisc 
Railway  bridge  on  the  Red  River  north  of  Quanah  and  tr 
Texas  283  bridge  south  of  Quanah.  The  road  was  stil 
closed  at  the  end  of  June.  U.  S.  287  bridge  on  the  Peas 
River  three  miles  northwest  of  Vernon  was  flooded.  Tral 
fie  was  delayed  but  the  bridge  was  not  damaged. 

Lucius  W.  Dye 

Climatologist 

Weather  Records  Processing  Center 

Kansas  City,  Missouri 


STORMS 

The  number  of  tornadoes  and  thundersqualls  dropped  sharp 
in  June  as  compared  with  the  previous  two  months.  T 
highlight  of  the  month's  storms  was  Hurricane  Audrey  whl 
affected  the  extreme  upper  coastal  section  on  the  27t 

A  small  tornado  occurred  on  the  10th,  seven  miles  sout 
west  of  Perryton  in  Ochiltree  County;  another  on  the  1/ 
at  Redbird  Airport,  Dallas;  and  a  third  small  tornado  fl 
miles  north  of  Plainview  in  Hale  County  on  the  22d.  The 
were  no  deaths  or  injuries  from  tornadoes  during  Jun 

A  serious  wind  and  hail  storm  struck  a  number  of  commur 
ties  in  Williamson  County  on  the  12th  between  2:00  and  4: 
p.m.   Another  windstorm  in  connection  with  a  thundersqua 
caused  rather  extensive  damage  at  Midland,  Midland  Count 
on  the  23d.   A  hailstorm  centered  seven  miles  west  of  F 
Stockton  in  Pecos  County  on  the  23d  injured  26  pers< 
and  caused  extensive  property  and  crop  damage.   Two  p< 
sons  were  killed  by  lightning  during  the  month,  one 
an  electrical  storm  near  Livingston,  Polk  County,  on  V 
19th,  and  the  other  at  Fort  Worth,  Tarrant  County,  on  V 
23d.   Another  death  occurred  at  Fort  Worth  on  th 1 
date  as  high  winds  overturned  a  boat  on  Lake  Worth. 

Hurricane  Audrey  formed  in  the  southwest  Gulf  on  the  2!' 
some  350  miles  southeast  of  Brownsville  and  the  cen y 
reached  the  Gulf  coast  just  east  of  Sabine  Pass  the  BO 
,,,,.  ,,i  Hi.  27th.   Nine  deaths  have  been  attributed  to 

•torn  effects,  approximately  450  persons  were  In 

there  was  extensive  property  damage  in  Je»fe™°° 
Orange  Count leH  and  to  a  lesser  degree  in  ChamD. 
Galveston  Count lee.   Tides  were  three  to  four  feet  »d  _ 

, ilstl,  six  feet  at  Galveston,  and 

feet  at  Sabine  I'iici;. 

(.„,  OOmplete  informal  Ion  see  C  I  1  ma  tological  Data, 
I  i 001 1  Summn  ry . 

Iloye  H.  Dunham 

State  CI  Lml  I  *C1  lug 

■i  .,  i  her  Bureau 
An:  l  In  ,  Texas 
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81LENE    WB    AIRPORT 
.MARILLO    WB    AIRPORT 
UST1N    WB    AIRPORT 
RCWNSV1LLE    WB    AIRPORT 
ORPUS   CHRIST  I    WB    AIRPORT 
ALLAS    WB    AIRPORT 

WB    AIRPORT 
L    PASO   WB   AIRPORT 
ORT    WORTH    WB    AIRPORT 

TON    WB    CITY 
OUSTON   WB    CITY 
AREDO   WB   AIRPORT 
UBBOCK    WB    AIRPORT 
1DLAND    W8    AIRPORT 
ORT   ARTHUR    WB    AIRPORT 
AN   ANGELO   WB    AIRPORT 
AN    ANTONIO    WB    AIRPORT 
ICTORIA    WB    AIRPORT 
ACO    WB    AIRPORT 
iCH.TA    FALLS    WB    AIRPORT 
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Airport    data. 

Fastest  observed  one-minute  wind  speed.   This  station   is  not  equipped  with  automatic  recording  wind 
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ABLE  2 


HIGH    PLAINS    DIVISION 

iMARILLO    WB    AP 
[>IG   SPRING 
II0RGER 
'0RGER    3    W 

3r0wnf1eld  2  e 
canadian 

::anyon 
;:rosbyton 
talhart  caa  ap 
;>umas 

L0Y0A0A    2    SW 
i'OUETT 
IEREF0R0    1 

AMESA 

EVELLAND 

ITTLEFIELD 
'U8B0CK 
I  UBBOCK    WB    AP 
hi  AM  I 

'UDLAND  WB  AP 
UDLAND  A  ENE 
.iULESHOE    1 

AMPA 
1-AINS 

LAINVIEW 

EMINOLE 

PEARMAN 

TRATF0RD 

AH0KA 

ULIA 

EGA 

DIVISION 

LOW    ROLLING    PLAINS    DIV 

BILENE    WB    AP 
ALLINGER    2    N 
:HILDRESS    CAA    AP 
LAREND0N 
0LEMAN 

0L0RAD0    CITY 
LECTRA 
ASKELL 

0RDS   CREEK    DAM 
PWA    PARK    EXP    STATION 
|N0X    CITY 

!«KE    COLORADO    CITY 
JATA00R 
'EMPHIS 
'JNDAY 
l»DUCAH 
,JANAH    5    SE 
PSCOE 
:VM0UR 
JYDER 

iJUR    1    WNW 
:'RN0N 
'CHITA    FALLS    WB    AP 

DIVISION 
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85.5 
89.0 
88.7 
87.8 
85.7 
86.5 
88.8 
85.1 
87.8 

86.  1 

81.6 

86.3 

89.  7M 

92. 2M 

88.  1M 

87.8 

87.5 

34.5 

90.1 

91.6 

87.8 

83.0 

88.1 

86.7 

92.9 

83.6 

86.  3M 

88.6 


64, 


88.6 
88.4 
87.0 


88.3 
87.6 

91.7 

88.9 

85.  2M 

86.6 

89.8 

89.9 

88.  1 

87.1 

89.0 

90.1 

88.7 

92. 1M 

88.6 


Temperature 


<S 


59.0 
65.1 
60.7 
60.0 
61.2 
58.9 
57.8 
61.2 
57.0 

62.8 

58.9 

57.8 

61.7 

61.6 

60.  7M 

61.7 

62.6 

59.6 

65.7 

65.4 

59.9 

57.4 

60.7 

59.5 

61.7 

57.4 

56. 1M 

64.7 

60.1 

57.3 


66.3 
66.0 


63. 5M 

63.4 

66.7 

65.5 

66.0 

66.1 

65.6 

62.6 

62.1 

68. 2M 

68.2 


72.3 
77.1 
74.7 
73.9 
73.5 
72.7 
73.3 
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72.4 
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70.3 

72.1 
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72.1 
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76.7 
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1.3 
3.1 
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0.5 
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3.8 
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2.0 
3.1 
2 
2.6 

1.1 
0.8 


106 
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10? 
103 
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97 
1U0 
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107 
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100 
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107 
99 
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105 
112 
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10  1 
105 
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26 

29 

29 

30 

29 

29  + 

30 

29 

30 
30 
30 
30 
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2  9  + 
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30 
29 
29 
30 
29 
30 
30 
29 
30 
30 
29+ 
30 
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No.  of  Days 


Ma 


Min. 


Precipitation 


.53 
2.10 
1.14 
1.20 
4.92 
4.  12 
3.18 
3.02 
1.47 

8.29 

8.73 
2.72 
2.99 
1.84 
4.31 
4.74 
4.96 
1.57 
2.55 
1.35 
1.80 

.88 
2.43 
4.77 

.64 
2.73 
2.15 
3.49 
3.99 
3.  11 

3.09 


2.30 
3.70 
4.69 
1.74 
2.66 
3.57 
5.66 
1.43 
2.34 


9.15 

1. 

2.65 

8.23 

5.45 

5.14 

3.11 

3.09 

4.39 

4.88 


£    !?9 

r  +j  * 
8.  a  g 
o  a  h 


.87 

.56 

.30 

1.34 


1.79 
2.27 

2.43 
1.58 
.59 
.49 
1.06 
2.35 

1 

1.36 
.57 
.60 
.56 

1.53 
.2 


.49 
1.24 
1.85 
1.51 

.31 
1.36 


1.87 

.12 

.76 

1.91 

1.37 

.03 


.35 
.93 
.29 

.36 
1.10 
1.30 
2.37 
1.32 

.77 

5.06 
5.17 
1.20 
.82 
1.00 
1.83 
2.20 
2.86 


.38 
.96 
2.25 
.23 
1.92 
1  .0 
1.10 
1.61 
1.49 


.68 
2.20 
2.20 

.58 
1.46 
1.43 
3.06 

.53 
1.05 


Snow,    Sleet 


1.17 
1.40 
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See    reference    : 
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TABLE  2  •  CONTINUED 


Temperatuie 


Station 


NORTH  CENTRAL  DIVISION 

ALBANY  AM 

BELTON  DAM  AM 

BENBROOK  DAM  AM 

80NHAM 

BOWIE 

BOYD  3  SE  AM 

BRECKENRIDGE 

BRIDGEPORT  AM 

BROWNWOOD  AM 

CAMERON 

CLEBURNE 

CORSICANA  AM 

DALLAS  WB  AP  R 

DENISON  DAM 

DENTON  AM 

DENTON  EXP  STATION 

DUBLIN  AM 

EASTLAND  AM 

FORT  WORTH  WB  AP  R 

FORT  WORTH  LEONARD  BLDG   AM 

GAINESVILLE  A* 

GATESVILLE 

GRAHAM  AM 

GRANBURY 

GRAPEVINE  DAM  AM 

GREENVILLE  2  SW  AM 

HENRIETTA  *M 

HICO 

HILLSBORO  AM 

JACKSBORO 

KAUFMAN  AM 

KILLEEN  AM 

LAKE  KICKAPOO 

LAVON  DAM  AM 

MARLIN 

"C  KINNEY 

MEXIA  AM 

MINERAL  WELLS  CAA  AP 

MONTAGUE 

OLNFY 

PARIS  AM 

POSSUM  KINGDOM  DAM 

RANGER  PUMP  STATION 

oi'.  ING  STAR  AM 

SHERMAN  AM 

STEPHENVILLE  3  NE 

TAYLOR  AM 

TEMPLE  AM 

THROCKMORTON  AM 

WACO    WB    AP 

■IAXAHACHIE  AM 

WEATHERFORD  AM 

.-ITNEY     DAM  AM 

DIVISION 

-  rEXAS  DIVISION 

ATM-  ■ 

BRONSON  At 

■  -iAGE 
ce>. '  A' 

:  LE  Al 

'-.VILLE  2  E  Al 

- 

ON  'AA  AP 

CO'.-  Al 

Al 

» 
* 


n 

<  2 


90.6 
88.9 
90.5 
91.7 
89.1 
91.0 
88.6 
90.7 
90.1 
88.1 


89.5 
90.9 
90.5 
91.2 
87.5 
90.2 
89.6 
88.7 


t.v 


90. A 

91. 

88.7 

89.2 

89.3 

86.8 

89.0 

M 
89.6 
87.5 
90.3 
88.  1 
90. 8M 
86.1 
91.9 
88.  A 
67.7 
89.1 


69.9 
89.5 
88.7 
90.8 
92.2 
68.5 
89.4 


87.6 
89.2 
87.6 

. 

. 
90.9 
86.7 

. 
84.? 

. 
86.3 


65.1 

70.7 

69.6 

69.1 

67.1 

69.8 

67.5 

68.9 

68.0 

69.2 

69.3 

66.8 

72.0 

69.6 

71.0 

69.8 

68.1 

66.1 

70.8 

70.8 

68.6 

68.4 

68.0 
68.8 
70.6 
70.1 

M 
68.3 
71. OM 
66.1 
70.0 
69.6 
69.7 
71.0 

M 
70.0 
71.0 
68.7 
67.4 
68. OM 
68.9 
71.2 
67.3 
66.6 
70.7 

70.6 
71.4 
67.7 
71.5 
70.2 
68.1 
70.0 


68.9 
68.2 

69.4 
69.3 

70.5 
69.0 
67.4 
71.8 

ll.', 

69.4 
70.2 

. 

69.9 


79.3 
79.0 
77.9 
79.2 
78.5 
79.8 


^  O  m 

3.0  g 

a>  o  5 


80.5 
79.0 
81.5 
79.2 
80.9 
60.0 
78.1 
77.1 
80.2 
80.9 
79.6 
79.8 
77.8 
79.5 
80.1 
79.4 

M 
79.4 
81. 3M 
77.4 


79.3 

79.5 

77.8 

79. 4M 

77.5 

81.6 

77.9 

77.2 

79.9 


1.2 
0.4 
2.0 
1.8 
0.1 
2.2 
0.4 

0.7 

1.7 
1.9 
1.2 


0.6 
0.0 


103 

97 

99 

98 

100 

100 

102 

102 

100 

96 

102 

99 

100 

100 

100 

98 

98 

100 

99 

101 

101 

98 

101 

100 

99 

98 

102 

100 

101 

100 


7.8.7 
77.1 
79.2 
78.6 
79.9 
78.3 
79.0 


ri./ 

I  I!  .  -. 
/■/.  / 

II  .   1  M 

i 'i.  i 
/■,.  i 

»■/. 

i'i.\ 
■ 

■ 


99 
96 
98 
99 

99 
95 

102 
98 

101 
95 

102 

100 

99 

100 

97 
97 

102 
98 

101 

100 
98 


30 

30 

29  + 

29  + 

30 

29 

30 

2  9  + 

30 

24  + 

28 

29 

28 

30 

29 

13+ 

29 

30 

29+ 

14  + 

29 

29+ 

30 

30 

30 

2« 

30 

13 

29 

29+ 

29 

27  + 
6 

29 


2B 

29 

30 

30 

29 

29 

28- 

30 

29+ 

30 

29  + 

28 

29+ 

29 

29 

29H 

2  9  t 


6  2 

59 

57 

60 

59 

60 

60 

58 

60 

61 

64 

59 

6  1 

61 

54 

56 

63 

63 

58 

60 
60 
62 
63 
61 
54 
61 
61 
59 
63 
62 
60 
63 
59 
59 
65 


2  5 
2 
5 
24  + 
3  + 
25 
24 
3  + 
1  + 
24  + 
24 
25 

3+ 
25 

3  + 
24 
19 
3 
25 
2 
25 
5  + 
1  + 


0.5 


57 
58 
64 

59? 

58 

62 

63 
64 
58 
66 
60 


23 
29 

28 

10  + 

11  + 
29 

29  + 

.'>:. 
';» 

10 

/HI 
2  8 

29 

29 
29 
12 
2  I 

21! 
16 

29 

14 

■;, 


No.  of  Days 


Max. 


3,5 


Min. 


8<S 


Precipitation 


#•    nrtl.a    foil 


30  g 

O       0       QJ 


0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

'. 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

<> 

o 

<> 

■• 

" 

0 

2.27 
1.02 
2.34 
6.77 
3.12 
2.89 
2.66 
3.83 
2.31 
4.48 
1.46 
4.  14 
3.02 
1.95 
4.81 
3.84 
.99 
1.78 
3.96 
2.52 
1.8B 
2.23 
2.69 
1.89 
2 
4.01 

1.88 

2.80 

4.92 

2.82 

5.14 

3.53 

1.60 

3.65 

2.18 

3.09 

2 

2.73 

2.46 

7.27 

2.64 

2.53 

2 

5.23 

7.33 
2.29 
1.74 
1.03 
2.34 
2.96 
2.99 


2.67 
9.88 
3. 
10.23 
5.50 
4.01 
2.39 
2.02 
4.61 
9.73 
4.88 
9.98 
8.22 
4.60 
6.05 
7.60 
6.75 
6. 
8.60 
5.35 
3.08 
10.66 
5.48 
3.07 
6.  16 
4.4  1 
4.40 

2,  IA 


.54 

.37 

1.91 

1.73 

.92 

.43 


1.81 

1.18 

.57 

1.48 

1.05 

.87 


.32 

.99 

.55 

1.15 

1.10 


.09 

1.52 

.02 


.96 
>.16 


.53 

.74 
2.90 
1.30 
1. 

.78 
2.22 

.70 


Snow,    Sleet 

— r^ 


1.35 
.70 

1.27 

1.07 
.67 

1.68 

1.25 
.42 
.56 

2.53 
.71 
.98 

1.37 
.91 
.95 
.92 

1.01 

.5 

1.20 

2.22 

.97 

1.60 

1.12 

.98 

.98 

.50 

1.55 

.91 

1.19 

1.13 

4.30 

.94 

.58 

1.00 

2.43 

2.66 


r,»o 

;  .  '.i 


1.52 

6 


1.45 
1  .94 


1.68 

7.05 
2.35 
1.05 
2.62 
1.09 
.86 
.46 


3.46 


1.73 

2 

.73 

12 

.36 

3 

1.67 

5 

1.52 

5 

1.50 

19 

.75 
2.38 
1.50 
2.60 
2.45 
1.21 

.85 

.93 
1.55 
2.66 
1.83 
2.17 
2.45 
1.78 
1.50 
2.00 
2.41  27 
1.78  23 
1 .97  28 
2.  15 

.80 
5.74 

1.21 
.90 


1.71 
1.81 
.85 
1.16 
1  .59 

1.40 

2 ."" 
I.JO 
2.78 


a1 

•  a 


3LE  2  -  CONTINUED 


CUMATOLOGICAL  DATA 


RANS  PECOS  DIVISION 

[pine 

iiLMORHEA    EXP    PAN 
MSOS    BASIN 

PASO    WB    AP 
:>RT    STOCKTON  ; 

TUNA    1    S 
IRATHON 
UNT    LOCKE 
iNTHER    JUNCTION 
COS  / 

ESIDIO 
b    BLUFF    DAM 
LT    FLAT    CAA    AP 
NDERSON    1    NW 
N    HORN 
NK   CAA    AP 
LETA  A 

DIVISION 

DWARDS    PLATEAU    DIVISION 

ANCO  A 

lERNE 

»CKETTVILLE 

»DV  A 

,:hanan  dam  a 

!>NET 

].    RIO    WB    AP 

:n  i 

jiOERICKSBURG 

lIC T  ION 

ICTION    CAA    AP 

tRVILLE  Al 

IIPASAS  Al 

.NO  Al 

,ON 

CAMEY 

INA  Al 

DE    RANCH 

KSPRINGS  Al 

ANGELO    DAM  Al 

j    ANGELO    WB    AP 
lORA 
JPLEY    1    E 

lde  ai. 

division 

uth  central  division 


TIN    WB    AP 
iTWELL    WL    REF 
IVILLE    5    NE 
HOP 
1HAM 

'US    CHRISTI 
I'US    CHRISTI    WB    AP 
'«>    3    NW 

Iron  i  a 

MAD 

:ales  j 
ettsville 

10 

:dy 

iSVILLE 
NG    1    SE 
FIELD    DAM 
8RAUNFELS 


N 

TOWN 
'   «NTONIO  WB  AP 
1  MARCOS 

Y 

IN 

HVILLE 

INGTON  STATE  PARK 


UN 
IVISION 

ER   COAST    OIVISION 

JAC    6    E 

'|:TON    4    NE 

'  -ITY    WATERWORKS 

[  <ONT 

MOST    EXP    FARM 

ii  <ANG 
j(MPO 

+  STON    WB    CITY 
''ISTON    WB    AP 
"i'ON    WB    CITY 


AM 
AM 


AM 
AM 


AM 


AM 
AM 


AM 
AM 
AM 


Temperature 


$    S 
<  2 


•  1 
?! 


89.7 

97.7 

88.5 

94.7 

92.9 

97.2 

92.6 

83.0 

95. 7M 

99.2 

M 
97.4 
96.7 

93.3 
95.6 
96.7 


87.6 
87.4 


91.9 
92.9 
87.8 
91.0 
90.7 
86.4 
88.1 
90.3 
89.1 
93.4 
89.2 
87.6 

89.2 

88.4 
88. 3M 
91.0 
91.2 


89.9 
88.7 
88.9 
93. 7M 
90.2 
87. 5M 


90.9 
87.9 
89.0 
90.2 
88.3 
92.2 
92.  1 
91.9 
88.8 
90.1 
89.8 


89.5 
90.0 


64.0 

66.8 

62.1 

69.1 

64.0 

67.2 

61.4 

57.6 

67. 1M 

66.4 

M 
64.9 
62.5 

63.8 
66.9 
63.4 


67.3 
68.7 

66.7 

68.8 
72.0 
64.2 
66.8 
68.1 
68.1 
65.6 
69.2 
70.3 
67.3 
69.2 
66.4 
64.9 

66.9 

67.9 
66. 7M 
68.3 
69.8 


71.9 

73. 8M 

70.5 

73. 4M 

70.7 

77. 5M 

74.0 

70.8 

71.2 

73.2 

71.1 

71.5 

70.8 

72.1 

72.8 

71.5 

69.4 

71.5 

70.6 

73.6 

72.0 

71.7 
71.5 
70.9 
69.9 
73.3 


72.0 
72.1 
73.3 
72.  e 
73.3 
71.7 
72.8 
72.6 
76.8 
76.7 
74.1 


76.9 

82.3 

75.3 

81.9 

78.5 

82.2 

77.0 

70.3 

81.4M 

82.8 

M 
81.2 
79.6 

78.6 
81.3 
80.1 


77.5 
78.1 

77.9 

78.6 
82.0 
78.6 
77.3 
79.6 
79.4 
76.0 
78.7 
80.3 
78.2 
81.3 
77.8 
76.3 

78. r 
78.2 
77. 5M 
79.7 
80.5 

78.6 


80.9 

81. 3M 

79.7 

8  3.  6M 

80.5 

82.  5M 

81.4 

80.9 

79.6 

81.1 

80.7 

79.9 

81.5 

82.1 

82.4 

80.2 

79.8 

80.7 

80.7 

82.1 

81.0 

81.0 
81.2 

79.7 
79.7 
61.7 

81.0 


79.6 

79.0 

81.2 

80.8 

81.7 

80. 2M 

80.9 

81.7 

81.1 

81.5 

81.1 


t:  *j  2 

3.  a  g 
/?  2  • 


0.1 
2.3 


1.7 
2.1 


3.5 
0.8 


2.1 

0.7 


1.4 
0.8 


2.0 
1.0 


29 

15  + 
28 

28 
29 

28 
28  + 
29 
28 

2  6 
28 
2  7 
27  + 

27 
27 
29 


96 
95 

100 

96 

102 

105 
9  6 

104 

103 
9  c 
97 

100 
9R 

109 

104 


1.2 
1.4 
2.4 


1.0 

1.1 


97 
93 
94 

102 
96 
94 
94 
96 
94 
9? 
98 
95 

1  0  3 
97 
99 
9  6 
9  8 
9  8 
97 
100 
97 

96 
97 
95 

9  6 
9  6 


30 
28 

3  0 

2B 
28 

2  8  + 

28+ 

2  8 

2  8 

29 

29+ 

29 

28+ 

27 

29 

28 

29 
28 
28 

28 
29  + 


28  + 
2*4 
29 
28 

2  9  + 

27 

27 

2  9  + 
29 

9 

28  + 

29  + 
29 
24 
27 

3  0 
29r 

2  8 
30 
28 
28 

28 

2  6  I 
24  + 
30 

2  8  + 


No.  oi  Days 


Max 


0    15 
0    11 


Min. 


0 

0      0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 


TEXAS 
JUNE    1957 


Precipitation 


.68 
1.41 
.95 
.02 
.21 
.00 
.38 
.62 
.03 
.20 

.04 
.01 

.27 
.33 
.02 


2.87 
3.12 

1.89 
3.32 
4.34 
1.22 
1.36 
4.13 
1.52 
.82 
1.95 
4.09 
1.25 
1.58 
.33 
.80 
2.04 

1.52 
1.74 
.84 
2.00 
1.96 

1.97 


5.25 
3.91 
4.93 
3.82 
4.43 
4.30 
5.34 
3.98 
3.82 
4.18 
1.89 
3.52 
1.91 
2.22 
5.64 
2.52 
7.15 
4.05 
2.86 
7.49 
3.49 

2.80 
.84 


8.55 

7.29 

3.90 

11.31 

10.25 

10.56 

3.13 

3.91 

4.89 

4.70 

3.49 


5  a  « 

8.  a  g 

•    0    | 


1.51 
.12 


-  1.86 

-  2.43 


1.17 
1.20 
1.04 
1.56 
1.41 

1.04 
1.08 
1.15 
1.07 
1.71 


1.81 

1.42 

.98 

2, 
.25 
.68 

1.17 

.39 


1.03 
.09 

.29 

.52 
2. 

1.83 

.42 

2.16 


4.31 
3.43 
2.42 


1.54 

1.35 

.59 


1.00 
1.96 

.87 

2.1 

1.20 
.58 
.57 

1.50 
.78 
.41 
.59 

1.80 
.53 
.60 
.12 
.70 
.79 

.43 
.47 
.21 
.90 
.72 


Snow,    Sleet 


3.03 
1.55 
1.25 
1.40 
1.71 
2.00 
2.38 
1.14 

.95 
1.78 

.81 
1.31 
1.22 
1.00 
1.78 

.80 
2.67 
2.85 
1.37 
1.83 
2.01 

1.03 

.54 
3.15 
1.27 

.71 


1.45 
1.30 
.72 
3.95 
3.15 
2.32 


.94 
1.00 
1.06 
1.22 

.73 


No.  of  Days 


3-0 
§•§ 

OS 

i\ 

2  § 


o  o 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 


8* 


6       3 
6       1 


13 
7 

10 


otes   following  St. 

151    - 
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TABLE  2  -  CONTINUED 


Temperature 


Station 


HOUSTON    WB    AP 

LIBERTY 

MATAGORDA 

MAURBRO 

NEW    GULF 

PALACIOS  CAA  AP 

PASADENA  HOUSTON 

PIERCE 

PORT  ARTHUR 

PORT  ARTHUR  WB  AP 

PORT  LAVACA 

PORT  OCONNOR 

ROSENBERG 

SUGAR  LAND 

VICTORIA  WB  AP 

WILLIAM  HARRIS  RESVR 

DIVISION 

SOUTHERN  DIVISION 

ALICE 

CARRIZO  SPRINGS 
COTULLA  CAA  AP 
CRYSTAL  CITY 
DILLEY 
EAGLE  PASS 
ENCINAL  3  NW 
&FALFURRIAS 
LA  PRYOR 
LAREDO  WB  AP 
POTEET 

RIO  GRANDE  CITY  2  ESE 
WINTER  HAVEN  EXP  STA 

DIVISION 

LOWER  VALLEY  DIVISION 

BROWNSVILLE  WB  AP 

HARLINGEN 

MC  ALLEN 

MC  COOK 

MISSION 

PORT  ISABEL 

OAYMONDV1LLE 

SAN    BENITO 

WESLACO    2    E 

DIVISION 


S  a 
I  3 
<  2 


87.8 
89.7 
88.  7M 

89. 
67. 

8  9. 


88.3 
89.9 

86. 4M 


90.8 
94.9 
94.  1 
93.9 
91.5 
94.2 
96.5 
92.5 
92.9 
97.3 
91.2 


<s 


72. 
75. 9M 

72.6 

75.0 

72.7 

71.7 

76. 2M 

73.6 

74.2 

75.  8M 

71.0 

71.9 


R 

90.0 

75.0 

AM 

91.4 

74.2 

92.5 

73.4 

93.8 

72.5 

92.4 

73.5 

89.2 

76.3 

91.8 

72. b 

91.6 

73.4 

91  .4 

73.5 

80.5 
81.1 
82. 3M 


2    ?  9 
-  "  w 

u  iJ  * 

8.0  g 

at   O   m 


81.8 
84.1 
83.5 
83.4 
81.7 
84.1 
83.8 
83.2 
82.0 
86.3 
81.8 
85.2 
83.0 

83.4 


82.5 
82.8 
83.0 
83.2 
83.0 
82.8 
82.3 
82.5 
82.5 


0.0 
0.3 
0.8 


0.2 
1.0 

0 


0.6 
2.1 


1.6 
1.0 


32.7 


1.1 
0.1 


27 


No.  of  Days 


Max 


Min. 


Precipitation 


»  j3 

-  fl  o 

o>    o    dj 


3. 

5.83 
3.76 

5.01 
1.82 
5.99 
5.62 
10.78 
11.01 
7.55 
3.41 
2.88 
4.51 
5.03 
7.81 

6.04 


6.69 

2.57 

1.56 

3.20 

2.95 

.77 

.66 

4.99 

.16 

.23 

3.36 

5.54 

1.41 


6.34 
6.67 
1.91 
5.45 
2.11 
6.29 
4.66 
7.91 
3.54 

4.99 


.27 

1.20 

.45 


2.06 
5.90 
6.23 
5.07 

.34 


.57 
1.94 
1.63 
2 

2.37 
1.86 

3.43 


3.29 
3.73 


.24 
4.11 
1 
4.35 


.73 
1.41 
1.62 

1.12 
.58 
2.00 
2.30 
5.72 
7.35 
2.71 
.81 
2.02 
1.35 
2.12 
3.10 


3.19 

1.30 

.76 

1.26 

1.45 

.56 

.45 

1.32 

.08 

.17 

.92 

2.79 

.65 


Snow,    Sleet 


IT 

Is 


2 

77 

18 

2 

55 

19 

68 

19 

3 

18 

20 

98 

7 

4 

.08 

6 

2 

.30 

19 

2 

.66 

19 

1 

.  0  8 

i 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 


DATA    RECEIVED    TOO    LATE    TO    BE     INCLUDED     IN    DIVI 


>luN    MEANS. 


DAILY  PRECIPITATION 


Table  3 


ABfRNATHY 

ABILENE  WB   AP  R 

ACAERLY  i  se 

46UA  HUEVA 

ALBANY 

ALICE 
ALPINE 
ALTO   3   SS« 
AlVARAOO 
ALVtN 

ANARILLO  W    AP  R 

ANAHUAC   6   E 

IROERSON 

INGLETON  4  NE 

ANNA 

INTELOPE 
IBANSA5   PA5S 
IRCHER  CITY 

IRLIN6T0N 
IRTMUR   CITY 

ISPERNONT 
ITMENS   2   SSE 

ITURTa 

IUSTIN  WB  AP  R 

IUSTIN  DAN 

IUSTIN  HWY  290   BRIDGE 

IUSTWELL 

IUSTWELL   WL   REF 

lAXEPSFIELD 
IAIL1NGER   2   N 

IALNORHEA   EXP    PAN 

IALNORHEA  GRAEF   RANCH 

IARNHART 

IAY  CITY  WATERWORKS 

IAYT0WN 

IEAUNONT 

IEAUNONT    EXP   FARM 

>E0IAS 

EEVILLF   5  NE 

IELTON  DAN 

ENBROOK    DAM 
ENJAMIN 
IG  SPRING 
IIS  NELLS 
I  SHOP 

ILANCO 
iLAHTET 
LEWETT 
'OERNE 
0«  »IEP 

ONHAH 

OCR  ER 

0OU1LLAS  RANGER   STATION 

ORGER 

ORGER   1  II 

OKIE 
OXELDEP 
OYO  9   SE 
•AttfTTVILLE 

'tAOY 

RAW 

AA20S 

•ECKENRIOGE 
RENHAN 
»IDGEPORT 

•OHSON 

ROKNFIELD  2  E 
ROKNSVILLE  KB  AP      R 
ROWNWOOO 
UCMANAR  DAN 

UFFALO 

ULER  2   NE 
UL VERDE 
UNRER  HILL 
URRETT 

URLESON 
UMNGTON 

U«ET 
Y»05 
ALLAN 

A»ERON 

'">  SAN  SABA 

"•P  MOO  2   S 

ANAOIAN 

ANDELARIA 

ANTON  2   w 

ANTON 

APRS 

APRS  RANCH 
'PR    RANCH 

'•R120  SPRINGS 
"ROLLTON 
ARTHAGE 
ASE  RANCH 

ASTfLL 

ELIP1A 

ENTER 

f"TERVILLE 

"APPEL 

"ILORESS  CAA  AP 

HILLICOTHE 
"ISOS  BASIN 
"PISTOVAL 
l»OLO  CREEr. 

LARENCON 

LARKSVILLE   2   E 
I  "SENS  RANCH 
LAUOE 
LEBURNE 
l-EVEUNO 

LIFTON  9  E 
LOOINE 
l*0T  RANCH 
JOSPRING  9  S 
OLDWATER 


2.90 

.99 

.40 

2.S6 

1 

.69 

2.27 

.19 

.27 

6.69 

.07    1 

.13 

.6( 

T 

.02 

6.90 

2.69 

2 

.25 

11.99 

.99 

JUNE    195/ 


Day  of  month 


2.99 

9. OB 
4.97 
2.92 

2.77 

T.36 

2.54 


9.70 

1.41 
1.90 
1.11 
3.90 
11.31    1.29    3.99 


.20    2.20 


•37    3.11    4.12 


.97 


.0? 


9.88 
4.92 
6.34 
2.31 


.02      .07    1.70 


10       11       12 


4.48 

1.99 

98 

1.69 

1.9B 

.92 

4.12 

•  10   1 

30 

.12 

9.60 

2 

54 

1.99 
9.4) 

1.27 
7.03 
2.63 


13       14       15 


1.79 
2.00 


16      17      18 


19   I   20      21 


1.13 
.34    3.19 


22      23      24 


40 

.09 

.45 

1.24 

13 

.33 

45 

.01 

1.26 

28      29      30       31 


•IB      .21 

1.05 
2.77 


.12    1.02 
.14 
1.52 
.40      .26      .41 


.90 
.06      .07 


.92      .28 

.12      T 


1.21      .17 

.09      .06 

•14   2*16      *19 


■  111.1.1     St.ttOB     IB. 


DAILY  PRECIPITATION 


Table  3— Continued 


Station 


COLEMAN 

COLLEGE    STATION    7    SW 

COLLEGE    STATION  CAA   AP 

COLORADO  CITY 

COLUMBUS 

COMANCHE 
CONSTOCK 
CONLEN    3    N 
CONROE 
COOPER 

COPE  RANCH 

COPPERAS  COVE 

CORNUDAS  SERVICE  STATION 

CORPUS  CHRIST  I 

CORPUS  CHRISTI  WB  AP    R 

CORSICANA 
COTULLA 

COTULLA  CAA  AP 
COTULLA  HILLJE  RANCH 
COX  RANCH 

CRESSON 

CRIOER  RANCH 

CROCKETT 

CROSBYTON 

CROSS  PLAINS  NO  1 

CROWELL 
CRYSTAL  CITY 
CUERO  J  NX 
CYPRESS  1  SW 
CYPRESS  MILL 

OACUS 

OAINGERFIELO  9  S 

DALHART  CAA  AP 

DALLAS  WB  AP  R/ 

DANEVANG 

DARROUZETT 

DAVILLA 

DE  LONG  RANCH 

DECATUR 

DEKALB 

DEL  RIO  KB  AP  R 

DEN  I  SON  DAM 

DENTON 

DENTON  EXP  STATION 

DEWEYVILLE 

DIALVILLE  2  • 
DILLEY 
DIME  BOX 
OlMWITT  6  E 
DOOLE 

DOSS 

DRYER    1    NW 
DUBLIN 
DUMAS 
DUNDEE    3    NW 

DUNK    RANCH 

EADS 

EAGLE    MOUNTAIN   LAKE    DAM 

EAGLE    PASS 

EASTLAND 

EDEN    1 

EDNA    3    sw 

BOOM    I    > 

EL    CA"»0 

FL    paso   we   AP  * 

ELDOPADO    16    SW 

'.    1  m 
CNOLEMAN    GARDEN 

mil 

'•BYNS     1 

KAI"    OAKS     RANCH 

r»i»r 

'.     '     »»IA< 

•  '  ■  .    «    wsw 
r»»»f ••vILLf 
»»I«-»',»'h1     MNW 


"I'X 

, ,: 

'.A")«|A 

- 


Day  of  month 


1.43       .32 


1.00 
2.  00 


1.76      .29 


9       10       11       12 


1.02 
1.27 


9.73 
3.02 
3.46 

2.5". 
3.20 
3.9B 
3.65 
6.00 

9.11 


4.70 
A.70 

i.ai 
3.»e 

2.9* 

1.22 

1.9S 


.06    1.33    1.33 


.35 

.05 


A. 66 
2.93 
4.91 


1.49      .19      .DA 
.39      .19    1.80 


.60 
1.20 


.37 
1.64 

.30      .10 


.08 
1.19 
.60 


13      14      15 


16  I   17       18     -19      20      21 


22      23      24      25      26  I  27 


28  .  29      30      ! 


.59      .05       .23 


,02       .38      .28 

.76      .01 
.41       .43 


.01    1.26 
.73      .94 

.77      .02 


.36      .08    1.03 


.60  1.27 

.04    1.11       .10 


1.07 
.08      .10      .29 


•01       .41 
.26    1.99 


.04 
1.00 


1.39      .67      .37 


1.91 
J. 94 
3.62 
4.21 
2.73 


1.32 
.19 

1.02 


.07      .46      .90 

T  .06 

.10      .18 


.22 

.96      .49 

.01 
1.70    2.07      .30 


.03      .13 

.18 


■06      T  .29 

.90       .92      .92 


.10      .10       .20 


.90 

,03       .03       .69 


•  43 

3.17      .02 


»#rr» 


.11 
•  91 


T  .07 

.01  .46 

./I  .'1 

.»!  1.1    I 

.M  .11 

.24 

.  '• 

.14 

.It 


.19      .18 
.10      .19      .22 


.       .. 


I.tl 


.14  .44 
...  ..' 
I.tl       ••• 


.',■> 

r 

.«] 


■■ 
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(V1N 

40ENATER 

fnfamn 


.  IAD    6  K€ 

.US  1  SE 

I2ALES  1 

I2ALES  2 

kHAM 

WBURY 

INOFALLS    9    SSE 

IBEL4N0 

ipevine  DAK 

■ENVIUE    2    SM 
IVETON 

JVER 
ITER 
'H«!E 

IANSPORT 

.E  CENTER 

.F   CENTER    14    MNN 

.LETTSVILLE 

■  ILTCW   2    »» 

IN 

ILETON 
ILINGFN 
K»ER 

IT 

ITLET 
HELL 

*ELL   6    Nw 
KINS 

'NFS    RANCH 

I6RMV1LLE 

IPSTEAD 

I0ER50N 


IET  GROVE 

IDS  CREEK   OAM 

KM 

ISTON  MB  CITY  R 

ISTON  MB   AP 

ISTON  ALIEF  R 

ISTON  BARKER 

ISTON  DEER   PARK 

iSTON  HEIGHTS 
ISTON    INDEPENDENCE   H 
ISTON  NISSOUR!    CITY 
ISTON  NORTH  HOUSTON 
ISTON  SAN  JACINTO  OAM 

ISTOM  SATSUMA  I) 

ISTON  SPRING  BRANCH 

•LE 

43LE  PUMP    STATION 


'ERIAL 

UAh  GAP 

l>   PARK    EXP   STATION 

:ksroro 

t50n  hill  guard  sta 

k0nv1lle  e»p  sta 

ksonville 

'es  river  ranch 


•ELL 


IE5   C  BAR  S    RANCH 

IES    MM   RANCH 

IPOANTOM 

KTION 

ICTION  CAA    AP 

MACK 
«ES  CITY 
'»  «WF  HILL 

IEMAN 
IEOY 

"EOALE    6    SSM 

IT 

IRVILLE 

LEEN 

I6SVILLE 

'8TVILLE   FOREST    SERV 
IPP  6   SM 
»  CITY 
GRANGE 

PR  TOP 

TUNA   1   s 
:E  COLORADO  CITY 

'■t  kickapoo 

<E  VICTOR 
'ESA 

IPASAS 

'EDO  MB  AP  I 


WAY 
tORAH 
'ELLAND 
•1SVILLE 

IERTY 


4.16 

1.40 

«.l! 

1.20 

S.3C 

2.10 

1.16 

1.69 

.ei 

A.  01 
A. 69 

4.04 


1.75 
11.62 
6.67 


1.43 
2.26 
7.97 
5.  56 


Day  of  month 


.17      .30    1.31 


3.A9 
3.96 
1.39 

3.60 
6.05 

4.48 


1.45 

6.05 


6.1! 
1.60 
1.42 

2.95 
3.27 
1.84 


1.00 
•  49 

1.01 


.30    1.32    1.20 


4.92 

•  22 

.12 

.40 

7.51 

1 

.07 

.25 

7.21 

•  04 

? 

.33    2.94 

7.60 

•  63 

2 

.00 

.65 

.75 

21 

7.30 

•  I* 

2 

63 

.90 

6.73 

.29 

32 

.21 

1.14 

.66 

7.70 

•to 

1 

1? 

.16 

1.9B 

60 

.22      .02    1.30 


10       11      12 


13      14      15      16      17 


22  |   23      24 


1.76 
2.02 
2.15 


1.84 

.77 


1.46    1.27 


1.80  .55  .15 
•62  .55 
•87      .43 


.62      .21       .25 


•49      .01       .65 


.65      .84    1,80 


•  08      T 

T 
.10    1.00 


.84    1.78 
•91       .95 


•05      .13      .06 


I    follOTlBC    Bt.tli 
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LIBERTY  HILL 
LILLIAN 
LINDALE  5  SE 
LINDEN 
LI  PAN 

LIPSCOMB 

LITTLE  ELN  1  NNE 

LITTLEFIELD 

LIVINGSTON 

LLANO 

LOCKHART  2  NW 

LOMETA 

LONG  LAKE 

LONGVIEW 

LOOP 

LORENZO 
LUBBOCK 
LUBBOCK  W8  AP 
LUFKIN  CAA  AP 
LULING  1  SE 

LYNXHAVEN  RANCH 

MADISONVILLE 

MAGNOLIA 

HANCHACA 

MANSFIELD 

MANSFIELD  DAM 

MARATHON 

MARCO 

MARFA  16  S 

MARVIN 

MARSHALL 
MARTIN  RANCH 
MARYS  CREEK 
MASON 
MATADOR 

MATAGORDA 
NAUD 
MAUR8RO 
MC  ALLEN 
"C  CAMEY 

MC  COOK 

MC  DONALD  STORE 

MC  GREGOR 

MC  INTOSH  RANCH 

MC  KINNEY 

MEMPHIS 

"ENARO 

ME NT ONE 

MEN2IES  AL  RANCH 

MERCEDES  ^   S 


-!DLAND    A    ENE 
MIDLOTHIAN 
MILLER    RANCH 
NIKOLA 

MINERAL  WELLS  CAA  AP 

MIHANDO  CITY 

MISSION 

MOBFETIF 

MONTAGUE 

MON'GOMEPY 

MORGAN   MILL 
MORSE 
MORTON 
MOSCOW 

MOSS     RANCH 

MOVN*    LOCKE 
m*    PLCAAARf 

MOUNTAIN    "»"' 

MlAfSMOf    \ 

MULL  I  N 
-     *■  t  ■ 
»-,RR     RANT* 
■J 

-"■  El    :  ■' 

...     * 

NftAILLf 
«'<    »»» 

•<  *    ' tnt  t    *    nw 
■  '«•    MU 

*■,    '",#f 
qfJVTM* 


Day  of  month 


3 

08 

1 

25 

3 

00 

1 

95 

5 

66 

10 

66 

2.*8 
3.07 
6.75 
3. .5 


.02       .06 

•  < 

•  32 

•  33 

T 

.07      T 


•  •■■   ■•■ 

'  t»    •• 

■ 


1.70 
2.67 


3.38 
3.69 

1.58 


9.45 

2.05 


.97 
2.18 


10      11      12 


13      14      15 


2.73    3.20      .50 


.60      .35      .38 


4.77 

.07 

•»8 

.03 

2.66 

1.39 

.77 

3.09 

.33 

.62 

2.61 

2.73 
5.20 


4.87 
4.57 


...1 
1.85 
2.93 


4.94 
9.01 


>. n  i.»« 

J. 97 


1.17 
1.50 


11.91 
1.91 


•  ■•I 
1  . 
>.M 

).-! 
1.94 


.10 

1.09 


9.10      .91      .01 


19       20       21 


22  I  23      24     25      26      27 


2.92       .1» 

.0*    3.73      .10 

•  20 
.21       .02       .59 

•  10 


•  60 

.56 

•22      <40 


1.0*      .12      .41 


1.00 

,23      .03      .90 
1.66      .25    2.33 


28     29     30      31 


.06      .77 

.09      .21 

.02       .68 

.07 

•  13 


.13 
1.10      .7*    1.20 


.16      .37      .01 
.19    1.90 


.42      .33      .25 


.01       .02 
.69      .99 


.33      .02      .03 


04 

.03 

.30 

7 

.72 
3.23    2.10 
.49 

80 

.13       .1*       .21 
.28      .10      .42 

.18 
.38 

.21 
.16 

.    15 

2.12 

.06 

.46 

.01 
.10 

.39 

T 

.31 

.35 
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DAILY  PRECIPITATION 


PERRVTON 
PERRVTON    10   WN» 
PFLUGERVILLE 
PIERCE 
PILOT    POINT 

PITTSBURG   4    S 

PLACID 

PLAINS 

PLA1NVIEV 

POLAR 

PONTOTOC 
PORT   ARTHUR 
PORT   ARTHUR   MB    AP 
PORT    ISABEL 
PORT   LAVACA 

PORT   OCCNNOR 

"OSSUN    KINGDOM    DAM 

POST 

»OTEET 

POYNOR 

PRAOC  RANCH 
PRESIOtO 
PRICE 

PROVIDENT   CITY 
PUTNAN 


RAYNONDVILLE 

'ED  8LUFF   CROSSING 

«ED  BLUFF   DAM 

'EFUG10 
'FNDHAM 

'ICARDO 
'ICHARDS 
'ICHAROSON 
3ICHLAND   SPRINGS 
MCHMOND 

'ILEY  BEN    RANCH 

MNGGOLD 

UO  GRANDE  CITY   2    ESE 

'IONEDINA  2    N 

USING  STAR 

MVER5IDE 
lOANOrE 
'OBERT  LEE 
I08STONN 
(OBY 

WCKLAND   1    N 
-OCKRORT 
!0«SPRINGS 
•OCKALL    3   »S« 
OOSEVELT 


UST  CIRCLE  BAR   RANCH 

•8INAL 

ALT   FLAT   CM   AR 

AN  ANGELO  DAN 
AN  ANGELO  KB  AR 
AN  ANTONIO    KB    AP 
AN  BENITO 
AN  NARCOS 

•N  SABA 

'NDERSON 

INOERSON    1    Nil 

»NDY 

«NGER 


>R|TA   7  E 

:WJLFNBURG 


:ynour 

'AHROOt 
"ERNAN 

IERW0OD 
LVERTON 

NT  ON 

•TON   9  SE 

IDELL 

OAN 

ITHVILLE 

YDE« 

NORA 

EARNAN 

I*S  RANCH 

•ING  BRANCH   2    SE 

"1NGTONN   3  V 
UP   1    ma 
UPGER  DAN  B 
ANFORD    1 
"HENVILLE   3   NE 
ERLEY 

'•LING   CITY 
ERLING  CITY  9  N* 
RATFORD 
»«»N  (  rue 

'GAR  LANO 
-»HUR  SPRINGS 
■IOKA 
-PA 

"RICO 

«>LEY  1  f 
SCOSA 

rLOR 

■ESRAPH 

■EPHONE 


•93    1.A3    1.12 


1*86 

10.78 
11.01 
6.29 
7.  S3 

3.41 


.01    2.09    1.3A 


Day  ol  month 


.08      .04    1.14 


10  I   11   I   12 


13      14       15      16  ,   17      18 


3.  A3 

7.49 
2.89 


.24      .92    1.66 


1.32 

1.74 
3.49 
7.91 


.02    2.02      T 

•39      .30 

.87  1.02 

.86 

•44    1.49  1.10 


20      21 


22      23      24      25      26      27 


.82 

.02      , 
3.23 
•03      .24 


.29    2.00 
.29      .22 

•12      .03 


3.49 

4.20 
6.04 

2.00  . 
1.63 

7.33 


1.07 
•  06 
1.33 


2.30      .36 
.12 

.32    1.60 


28      29      30 


.03      .93    1.63 


.89  1.59 

.10 

.05      .02       .12 


.34      .97    1.37 


.31       .02 

.08      .06      .20 


•10      ,03    1,35 


•  07 

1.03 
.07      ,02 


.04      .03 
.33 


.96 

3 

15 

.26 

12 

1.92 

.20 

.M       .07      ,03 


.57       .11       .11 


1,30 
.09 

•50       .63 


Table  3-Continued 


TEHPLE 
TENNYSON 
TERRELL 
TESCO 
TE«ARKANA   t>»N 

THORNTON 
THREE    RIVERS 
THROCKXOR'ON 
THURBER 
TOMBALL 

TOYAH 

TRENT 

TRENTON 

TRICKHAM 

TRIN10AO    I    SW 

TROY 
TRUBY 
TULIA 

TYLER    »   NE 
UMBARGER 

UVALDE 

VALENTINE  10  NSW 
VALLEY  JUNCTION 
VALLEY  VIEW 
VAN  HORN 

VANCOURT 

VEGA 

VENUS 

VERNON 

VICTORIA  WB  AP  n 

VOSS 

WACO  W8  AP  " 

WACO 

WAELOER  T  SSW 

WALLER  2  SSW 

WARREN 

WASHINGTON  STATE  PARK 

WATER  VALLEY 

WATER  VALLEY  11  ENE 

WAXAHACH1E 

WEATMfRFORO 
WEBB 

WELLINGTON 
WESLACO  2  E 
WHARTON 

WHITNEY  OAK 

WHITSETT 

WICHITA  PALLS  WB  AP 

WICHITA  VALLEY  FARW  29 

WILLIAM  HARRIS  RESVR 

WILLS  POINT 
WILSON  RANCH 
WINCHELL  2  WNW 
WIKC  CAA  AP 
WINNSBORO 

WINTER  HAVEN  EXP  STA 

WINTERS 

WOLFE  CITY 

WOOOSBORO 

VOAKUH 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


A. 06 

1.73 
J.T2 

2.0* 
1.31 

2.8! 

3.07 
2.90 
3." 
7.31 
1.34 

1.96 


.41    2.30    1.33 


1.90 
.73    l.»3      .39 


.79      .36 

1.61 

.79    1.37 


.06    1.57    1.79 


8  9 


10        11        12 


2.96 

1.03 
1.83 


14       15 


17  I  18  t  19  I  20  I   21      22     23     24  |  25  |  26  |  27 


■10    1.49      .43 


2 

34 

2 

96 

7 

05 

1 

62 

1 

54 

4 

30 

2 

.99 

1 

■47 

3 

.37 

3 

.60 

7 

.61 

1 

.3* 

.43 

•  07 


1.67 
.12    1.32      .31 


.22      T 

.31       .03 

1.13       .73 


28  I  29     30 


1.17 
,09      .69      .47 


1.11      .67 

.07      .19 


.77    1.12 

.07 

.06      .39 


1*2 

.97 

.31 

.34 

.01 
1.30 

.21 

0 

.30 
1.51 

T 

T 

.46 
.23  .71 
1.25 


SUPPLEMENTAL  PRECIPITATION  DATA 


Storm  of  June  22-23,  1957 


Location       Amount  and  time  of  observation 
Latitude Longitude 22   Ob; 


TEXAS 
•JUNE  1957 


36°  24'  30" 

100°  26'  10' 

36°  22'  20" 

100°  26'  10' 

36°  21'  40" 

100°  27'  20' 

36°  20'  10" 

100°  28'  00' 

36°  24'  50" 

100°  23'  50' 

36°  24'  15" 

100°  28'  50' 

36°  23'  15" 

100°  29'  15' 

36°  26'  40" 

100"  28'  15' 

36°  22'  00" 

100°  32'  20' 

36°  23'  00" 

100°  30'  00' 

36°  18'  45" 

100°  29'  50' 

36°  19'  45" 

100°  29'  30' 

36°  24'  10" 

100°  23'  50' 

36°  25'  00" 

100°  32'  30' 

36°  22'  00" 

100°  34'  00' 

36°  20'  45" 

100°  29'  10" 

36°  25'  40" 

100°  39'  30" 

36°  31'  45" 

100°  37'  45" 

36°  12'  15" 

100°  27'  30" 

36°  06'  45" 

100°  28'  20" 

36°  09'  30" 

100°  24'  30" 

36°  12'  15" 

100°  23'  15" 

36°  11'  50" 

100°  21'  45" 

36°  07'  30" 

100°  22'  10" 

36°  06'  10" 

100°  25'  15" 

36°  05'  00" 

100°  18'  30" 

36°  13'  10" 

100°  38'  00" 

36°  17'  20" 

100°  23'  15" 

36°  28'  45" 

100°  24'  00" 

36°  25'  30" 

100°  20'  10" 

36°  14'  00" 

100°  57'  40" 

36°  19'  10" 

100°  17'  20" 

36°  22'  00" 

100°  18'  50" 

36°  22'  30" 

100°  18'  30" 

36°  24'  10" 

100°  16'  20" 

36°  25'  15" 

100°  16'  20" 

36°  22'  10" 
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100°  10'  20" 
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100°  11'  20" 
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100°  11'  30" 

36°  24'  10" 

100°  09'  15" 
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100°  12'  45" 

36°  23'  45" 

100°  13'  30" 
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100°  04'  25" 

36°  18'  20" 
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36°  10'  00" 

100°  16'  20" 

36°  06'  10" 

100°  17'  20" 

36°  09'  50" 

100°  02'  15" 

36°  14'  20" 

100°  04'  00" 

36°  27'  30" 

100°  38'  20" 

36°  27'  30" 

100°  37'  45" 

36°  17'  10" 

100°  15'  30" 

36°  11'  00" 

100°  22'  15" 

36°  10'  20" 

100°  18'  00" 

36°  12'  00" 

100°  15'  00" 

36°  14'  45" 

100°  10'  15" 

36°  11*  15" 

100°  11'  15" 

36°  09'  00" 

100°  32'  05" 

36°  12'  10" 

100°  31'  45" 

36°  12'  15" 

100°  33'  15" 

36°  15'  45" 

100°  31'  50" 

36°  13'  20" 

100°  49'  10" 

36°  11'  00" 

100°  49'  50" 

36°  13'  45" 

100°  49'  10" 

36°  11"  15" 

100°  49'  15" 

36°  10'  20" 

100°  42'  45" 

36°  07'  15" 

100°  38'  20" 

36°  07'  50" 

100°  38'  20" 

36°  09'  15" 

100°  38'  40" 

36°  05'  50" 

100°  35'  45" 

36°  07'  10" 

100°  34'  00" 

36°  11'  00" 

100°  35'  45" 

36°  05'  50" 

100°  40'  10" 

36°  06'  00" 

100°  38'  00" 

36°  20'  00" 

100°  37'  15" 

36°  23'  00" 

100°  38'  30" 

36°  18'  30" 

100°  43'  30" 

36°  17'  20" 

100°  39'  00" 

36°  18'  15" 

100°  35'  45" 

36°  19'  00" 

100°  40'  00" 

36°  19'  45" 

100°  48'  00" 

36°  28'  00" 

100°  43'  50" 

36°  21'  30" 

100°  42'  50" 

36°  25'  40" 

100°  43'  30" 

36°  20'  10" 

100°  38'  30" 

36°  29'  50" 

100°  42'  30" 
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1 . 7    6/22   DNP 


6  x  3/4"  Glass  tube 
5.5  x  3/4"  Glass  tube 
5  Gal.  Grease  can 

5  Gal.  Grease  can 
5.5  x  7/8"  Glass  tube 

6  x  3/4"  Glass  tube 
6  x  3/4"  Glass  tube 
6  x  3/4"  Glass  tube 
5.5  x  7/8"  Glass  tube 

5  Gal.  Grease  can 

4  x  3/4"  Glass  tube 

6  x  3/4"   Glass  tube 
6  x  3/4"  Glass  tube 
5.5  x  3/4"  Glass  tube 
10'  Stock  tank 

6  x  3/4"  Glass  tube 
6  x  3/4"  Glass  tube 
6  x  3/4"  Glass  tube 

6  x  3/A"  Glass  tube 
6  x  3/4"  Glass  tube 

5  x  7/8"  Glass  tube 
5  3/4x3/4"  Glass  tube 
5  3/4x3/4"  Glass  tube 

5  3/4x3/4"  Glass  tube 

6  x  3/4"  Glass  tube 
6  x  3/4"  Glass  tube 
6  x  3/4"  Glass  tube 

5.5  x  3/4"  Glass  tube 
6  x  3/4"  Glass  tube 

5  3/4  x  3/4"  Glass  tube 

6  x  3/4"  Glass  tube 

6  x  3/4"  Glass  tube 

5  3/4  x  3/4"  Glass  tube 

5  3/4  x  3/4"  Glass  tube 

6  x  3/4"  Glass  tube 
6  x  3/4"  Glass  tube 
6  x  3/4"  Glass  tube 

5  3/4  x  7/8"  Glass  tube 
1/2  Bu.  cly.  x  11  3/4" 
9"  Milk  Bucket 
#3  Wash  tub 

5  3/4  x  7/8"  Glass  tube 

6  x  3/4"  Glass  tube 
6  x  3/4"  Glass  tube 
6  x  3/4"  Glass  tube 
25  Gal.  oil  drum 

6  x  3/4"  Glass  tube 
6  x  3/4"  Glass  tube 
6  x  3/4"  Glass  tube 
6  x  3/4"  Glass  tube 
5.5  x  7/8"  Glass  tube 
6  x  3/4"  Glass  tube 
6  x  3/4"  Glass  tube 

5  3/4  x  7/8"  Glass  tube 

6  x  3/4"  Glass  tube 
5-Gal.  Grease  can 
6  x  3/4"  Glass  tube 

5  3/4"  x  7/8"  Glass  tube 
6"  Glass  tube 

6  x  3/4"  Glass  tube 

6  x  3/4"  Glass  tube 
6  x  3/4"  Glass  tube 

6  x  3/4"  Glass  tube 
6  x  3/4"  Glass  tube 

6  x  3/4;;  Glass  tube 
6  x  3/4"  Glass  tube 

6  x  3/4"  Glass  tube 
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6  x  3/4"  Glass  tube 

6  x  3/4"  Glass  tube 
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6  x  3/4"  Glass  tube 
6  x  3/4"  Glass  tube 
6  x  3/4"  Glass  tube 
6  x  3/4"  Glass  tube 
5.5  x  3/4"  Glass  tube 
6  x  3/4"  Glass  tube 

6  x  3/4"  Glass  tube 
5.5  x  7/8"  Glass  tube 
6  x  3/4"  Glass  tube 
6  x  3/4"  Glass  tube 
6  x  3/4"  Glass  tube 
5  x  7/8"  Glass  tube 
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6  x  3/4"  Glass  tube 
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6  x  3/4"  Glass  tube 
6  x  3/4"  Glass  tube 
6  x  3/4"  Glass  tube 

5  x  3/4"  Glass  tube 

12"  x  1"  rain  &  snow  gage 

6  x  3/4"  Glass  tube 
6  x  3/4"  Glass  tube 
W.  B.  gage 

5.5  x  7/8"  Glass  tube 
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Lddltioni?Cled  J"°  co°Peration  witb  the  Tulsa  District,  Corps  of  Engineers,  Tulsa,  Oklahoma. 

ai  supplemental  precipitation  data  for  this  storm  will  appear  in  the  June  1957  issue  of 


CI imatological  Data  for  Oklahoma. 


See    reference    i 


MONTHLY  AND  SEASONAL  SNOWFALL 


Season  of     1956-1957 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  SNOWFALL 

Season  of  1956-1957 
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CHRISTOVAL 
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CLEVELAND 
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COLEMAN 

COLLEGE  STATION  7  SW 
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COLORADO  CITY 
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COPE  RANCH 
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3El  RIO  MB  AP 
".FN  I  SON  OAM 
DENTON 

3ENT0N  EXP  STATION 
5EWEYVILLE 
OIALVILLE  2  W 
3ILLEY 
DIME  BOX 

DIMMITT  6  E 

DOOLE 

DOSS 

DRYER  1  »M 

DUBLIN 

DUMAS 

DUNDEE  5  NM 

DUNK  RANCH 

EADS 

EAGLE  MOUNTAIN  LAKE  DAM 

EAGLE  PASS 
EASTLANO 
EDEN  1 
EDNA  3  SM 
EOOM  1  v 

El  campo 

EL   PASO   MB   AP 
ELDORADO    16    SM 
ELECTRA 
ixORY 

-1CINAL    3    NM 
•NGLEMAN    GARDEN 
TNNIS 

VADALE 
EABENS    1 


July 


August 


September 


2.0 

T 


January 


February 


April  May 


1.5 
T 


.0 

2.1 

.0 
.0 
.0 
.0 


following  Station  Ind«x. 
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FAIR  OAKS  RANCH 
FAIRFIELD 
FALFuRRIAS 
FALLS  CITY  A  WSW 
FARMERSVILLE 

FARNSW0RTH3  NNW 

FERRIS 

FIFE 

FISCHERS  STORE 

FLAT0N1A 

FLOMOT 
FLORESVILLE 
FLOYDADA  2  SW 
FLOYDADA  9  SE 
FLYING  V  RANCH 

FOLLETT 
FORESTBURG 
FORSAN 
FORT  DAVIS 
FORT  STOCKTON 

FORT  WORTH  KB  AP 

FORT  WORTH  LEONARD  BLDG 

FOUR  NOTCH  GUARD  STA 

FOWLERTON 

FREDERICKSBURG 

FREEPORT  1  NE 

FREER 

FRIO  TOWN 

FRIONA 

FROST 

FUNK  RANCH 
GAIL 

GAINESVILLE 
GALVESTON  WB  CITY 
GALVESTON  WB  AP 

GARDEN  CITY  1  E 

GARY 

GARZA  LITTLE  ELM  DAM 

GATESVILLE 

GEORGE  WEST 

GIDDINGS 
GILMER  2  S 

GILMER 
GIRVIN 
GLADEWATER 

GLENFAWN 
GOLD 

GOLOTHWAITE 
GOLIAD 
GOLIAD  t   NE 

GOLIAD  1  SE 
GONZALES  1 
GONZALES  2 
GOOSE  CPEEK 
GR*H»» 

GRANBURY 

GRANDFALLS  )  SSE 
GOAPELAND 
GRAPEVINE  DAM 
rorcuvILLE  2  SW 

GROVETON 
GRUVER 
'.  IHTCT 
GUTHRIE 
-4',»NSPO»T 

MALE  CENTFR 

MALE  CENTER  1*  WW 

MALLETTSVILLE 

-»»KTON    2    NW 

MAMLIN 

'10H 

*»«prp 
HAH1 

rrn* 

I     MW 

MCW.Y 

CM.  MO 


July 


August 


September     October 


November 


December      January 


February        March 


April 


May 


June  Total 


• 


■«•  .->•  '-■  « 
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HOUSTON    W8    AP 
HPJSTON    ALIEF 
HOUSTON    BARKER 
HOUSTON    DEER    PARK 
HOUSTON    HEIGHTS 

HOUSTON    INDEPENDENCE    H 
HOUSTON   MISSOURI    CITY 
HOUSTON    NORTH    HOUSTON 
HOUSTON    SAN    JACINTO-DAM 
HOUSTON    SATSUMA 

HOUSTON    SPRING    BRANCH 

HUMBLE 

HUMBLE    PUMP    STATION 

HUNT 

HUNTSVILLE 

HYE 

IMPERIAL 

INDIAN  GAP 

IOWA  PARK  EXP  STATION 

JACKSBORO 

JACKSON    HILL    GUARD    STA 
JACKSONVILLE    EXP    STA 
JACKSONVILLE 
JAMES    RIVER    RANCH 
JARRELL 

JASPER 

JEDOO 

JEFFERSON 

JOHNSON    RANCH 

JONES   C    BAR   B    RANCH 

JONES    MW    RANCH 
JOURDANTON 
JUNCTION 
JUNCTION    CAA    AP 
KARNACK 

KARNES    CITY 
KATY   WOLF    HILL 
KAUFMAN 

KENEDY 
KENNEDALE    6   SSW 

KENT 

KERRVILLE 

KILLEEN 

KINGSVILLE 

KIR8VVI1.LE    FOREST    SERVICE 

<NAPP    6    SW 
CNOX    CITY 
.A    GRANGE 
-A    PRYOR 
-A    TUNA    1    S 

-AKE    COLORADO    CITY 
-AKE    KICKAPOO 
-AKE    VICTOR 
-«MESA 
-AMPASAS 

.»REOO  WB   AP 

.ATEX 

.AVON   OAM 

.AWN 

.EADAY 

.ENORAH 

-EVELLAND 

■EWISVILLE 

IBERTY 

I8ERTY   HILL 

ILLIAN 
INOALE    5   SE 

INOEN 
IPAN 
IPSC0M8 

ITTLE  ELM  1  NNE 
ITTLEFIELD 

1VINGSTON 
LANO 

OCKHART  2  NW 

OMETA 
ONG  LAKE 
ONGVIEW 
OOP 
ORENZO 

U8BOCK 

U8BOCK  WB  AP 
"FKIN  CAA  AP 
JLING  1  SE 
YNXHAVEN  RANCH 

ADISONVILLE 
•GNOLIA 
•NCHACA 
,'NSFIELD 
•NSFIELD  DAM 

>R«THON 
^RCO 

>RFA    16    S 
>RLIN 
ARSHALL 


July 


August 


September 


January 


February 


April 


May 


June 


2.0 
•  0 


.0 
•  0 
T 
13.0 


r.f.renc.    note,   folio. lag  Station   Index. 
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MARTIN  RANCH 
MARYS  CREEK 
MASON 
MATADOR 
MATAGORDA 

MAUD 
MAURBRO 
MC  ALLEN 
MC  CAMEY 
MC  COOK 

MC  DONALD  STORE 

MC  GREGOR 

MC  INTOSH  RANCH 

MC  KINNEY 

MEMPHIS 

MENARD 

MENTONE 

MENZIES  AL  RANCH 

MERCEDES  7  S 

MERRILL  RANCH 

MERTZON 

MEXIA 

MIAMI 

MIDLAND  WB  AP 

MIDLAND  <•  ENE 

MIDLOTHIAN 
MILLER  RANCH 
MINEOLA 

MINERAL  WELLS  CAA  AP 

•URANDO  CITY 

MISSION 

MOBEETIE 
MONTAGUE 
MONTGOMERY 
MORGAN  MILL 

MORSE 
MORTON 
MOSCOW 
MOSS  RANCH 
MOUNT  LOCKE 

MT  PLEASANT 
MOUNTAIN  CREEK 
MUENSTER 
MULESMOE  1 
MULL  IN 

MUNDAY 
MURP  RANCH 
NACOGDOCHES 
NAPLES  5  NE 
NATALIA 

NEAL  RANCH 

NEOLEY 

NEUVILLE 

NEW  BRAUNFELS 

NEW  CANEY  »  NW 

NEW  GULF 

NEWPORT 

N|/  'TORE 

NIXON 

NOGALUS  GUARO  STATION 

NORTMFIELO 
NOTLA  I     H 
NOVICE 
•..-,fN» 
ODESSA 

OIHEY 
OINCY  ?  NW 

PADv'»- 
PAIN- 

H    •-  IO|  '»»  »p 

'  IN' 

i-INTI 

►  »«►» 

»»N   . 

■ 

Ml,- 

n*. 
»r»-- 

Ptmn  ■  • 

•  ■ 
- 


July 


August 


September  October 


December   January 


February 


April 


May 
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POOLVILLE 

PORT  ARTHUR 

PORT  ARTHUR  HB  AP 

PORT  ISABEL 

PORT  LAVACA 

PORT  OCONNOR 

POSSUM  KINGDOM  DAM 

POST 

POTEET 

POVNOR 

PRADE  RANCH 
PRESIDIO 
PRICE 

PROVIDENT  CITY 
PUTMAN 

OUANAH  5  SE 

QUITAOUE 

OUITMAN 

RAINBOW 

RANOER  PUMP  STATION 

RAYMONDVILLE 

RED  BLUFF  CROSSING 

RED  BLUFF  DAM 

REFUGIO 

RENDHAM 

RICARDO 

RICE 

RICHARDS 

RICHARDSON 

RICHLAND  SPRINGS 

RICHMOND 

RILEY   BEN    RANCH 

RINGGOLD 

RIO  GRANDE  CITY  2  ESE 

RIOMEDINA  2  N 

RISING  STAR 
RIVERSIDE 

ROANOKE 
ROBERT  LEE 
ROBSTOWN 

ROBY 

ROCKLAND  1  N 
ROCKPORT 
R0CKSPR1NGS 
ROCKWALL  3  WSW 

ROCKWALL 

ROOSEVELT 

ROSCOE 

ROSENBERG 

ROSS 

ROSSER 

ROTAN 

RUNGE 

RUSK 

RUST  CIRCLE  BAR  RANCH 

SABINAL 

SALT  FLAT  CAA  AP 
SAN  ANGELO  DAM 
SAN  ANGELO  WB  AP 
SAN  ANTONIO  WB  AP 

SAN  BENITO 
SAN  MARCOS 
SAN  SABA 
SANDERSON 
SANDERSON  1  NW 

SANDY 
SANGER 
SARITA  7  E 
SCHULENBURG 
SEALY 

SEGUIN 
SEMINOLE 

SEYMOUR 
SHAMROCK 
SHERMAN 

SHERWOOC 
SIIVERTON 
SINTON 
SLATON  5  SE 
SLIDELL 

SLOAN 

SMITHVILLE 

SNYDER 

SONORA 

SPEARMAN 

SP1NKS    RANCH 
SPRING  BRANCH    2    SE 
SPRINGTOWN    3    w 
SPUR    1    WNW 
SPURGER   DAM    B 

STAMFORD    1 
STEPHENVILLE    3    NE 
STERLEY 
STERLING    CITY 
STERLING    CITY    9    NW 


July 


August 


September 


October 


November 


January 


February 


April 


May 
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STRATFORD 
STRAWN  8  NNE 
SUGAR  LAND 
SULPHUR  SPRINGS 
TAHOKA 

TALPA 
TAMPICO 
TARPLEY  1  E 
TASCOSA 

TAYLOR 

TELEGRAPH 

TELEPHONE 

TEMPLE 

TENNYSON 

TERRELL 

TESCO 

TEXARKANA  OAH 
THORNTON 
THREE  RIVERS 
THROCKMORTON 

THURBER 

TOMBALL 

TOYAH 

TRENT 

TRENTON 

TRICKHAM 

TRINIDAD  1  SW 

TROY 

TRUBY 

TULIA 

TYLER  »  NE 
UMBARGER 
UVALDE 

VALENTINE  10  WSW 
VALLEY  JUNCTION 

VALLEY  VIEW 
VAN  HORN 
VANCOURT 
VEGA 
VENUS 

VERNON 

VICTORIA  WB  AP 

VOSS 

WACO  WB  AP 

WACO 

WAELDER  7  SSW 

WALLER  2  SSW 

WARREN 

WASHINGTON  STATE  PARK 

WATER  VALLEY 

WATER  VALLEY  11  ENE 

WAXAHACHIE 

WEATHERFORD 

WEBB 

WELLINGTON 

WESLACO  2  E 

WHAPTON 

WHITNEY  0AM 

WHITSETT 

WICHITA  FALLS  W6  AP 

WICHITA  VALLEY  FARM  29 
WILLIAM  HAPRI1  RESVR 

POINT 
WILSON  RANCH 
-    m'LL  2  WNW 

>A  AP 
wlMNSSORO 

■■     STA 
VIHTCM 

I     CITY 

- 


July 


August 


September 


November    December 


January 


February 


March 


April 


May 


.0 

.0 

2.0 


DAILY  TEMPERATURES 


ABILENE   WB    AP 

ALBANY 

ALICE 

ALPINE 

AHARILLO   WB    AP 

ANAHJAC    6    E 

AN6LET0N   4   NE 

ATHENS    2    SSE 

AUSTIN    WB    AP 

AUSTWELL    WL    REF 

BALLINGER   2   N 

BALMORMEA  EXP  PAN 

BAY  CITY  WATERWORKS 

BAYTOWN 

BEAUMONT 

BEAUMONT  EXP  FARM 

BEEVILLE  5  NE 

BELTON  OAM 

BENBROOK  OAM 

BIG  SPRING 

BISHOP 

BLANCO 

BOERNE 

BONHAM 

BORGER 

BORGER  3  w 

BOWIE 

BOYO  3  SE 

BRACKETTVILLE 

BRADY 

8RECKENRI0GE 

BRENHAM 

BRIDGEPORT 

BRONSON 

BROWNFIELD  2  E 

BROWNSVILLE  WB  AP 

BROWNWOOO 

BUCHANAN  OAM 

BURNET 


Day  01  Month 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


74   65 
57   56 


80   73 
57   60 


90   85 
70   63 


83   74   67 
57   54   52 


62   62   65 
52   49   51 


86   84 
67   69 


80   81 
69   67 


88   74 
66   63 


70   77 
57   62 


83   87 
66   70 


70   71 
50   55 


86   79   74 
65   63   65 


87   90   83 
72   65   68 


80   75   65 
58   60   59 


80   74   74 
57   57   54 


89   92 
67   70 


10   11   12   13   14    15   16   17   18 


81   74 
66   67 


83   83 
66   64 


81   81 
66   68 


87   89 
66   71 


85  86  86 

70  67  68 

87  83  85 
69  67  68 

88  84  76 
69  68  68 


88   S3 
61   62 


86   81 
64   64 


84   76 
64   64 


70   70 
55   55 


71   82   79 
61   58   60 

81 
61 


79   77 
60   59 


80   74   76 
62   66   66 


64   67 
58   49 


63   66   68 
56   50   52 


70   70 
60   60 


84   83   73 
66   65   63 


78   85 
60   58 


87   84 
69   70 


87   86 
67   65 


82   87 
69   69 


84   83 
67   69 


83   85 
64   67 


85   81 
67   66 


75   78 
64   65 


65   75 
58   60 


89   89 
66   69 


90   92 
69   70 


87   90 
74   76 


87   89 
65   69 


101  102 
66   72 


90 
63 

90 
65 

93 
67 

93 

70 

98 

73 

94 

60 

88 
7! 

92 
72 

92 
74 

94 

74 

94 
78 

94 
79 

84 
55 

93 
62 

91 
65 

94 

66 

96 
68 

94 
66 

87 
60 

88 
61 

90 
61 

93 
57 

91 
65 

79 
54 

85 
68 

87 
71 

88 
73 

88 
73 

89 

73 

90 
76 

81 
71 

65 
71 

36 
72 

87 
72 

90 
75 

88 
75 

98   91 
75   74 


98   98 
74   72 


85   93 
55   65 


19   20   21   22   23  24  25   26   27   28   29   30 


90 
69 

91 
70 

79 
64 

85 
60 

92 
59 

91 

69 

92 
69 

92 

70 

92 

66 

83 
55 

89 
56 

94 
60 

93 
75 

92 

76 

92 
74 

67 
73 

69 

70 

86 
71 

97 

93 

91 

61 

89 

90 

90   73 
71   61 


89   89  j  89   90   90 
77   76  |  76   73   72 


89   92 
72   73 


90   90 
72   72 


80   81 
64   64 


79   81 
65   65 


69   85 


6B   85 
50   55 


78   85 
64   64 


78   72 
64   66 


60 

80 
60 

74 
60 

75 
60 

68 
60 

69 
59 

64 

67 

65 
64 

84 
67 

60 
66 

83 
65 

73 
61 

8  5 
66 

79 
66 

77 
65 

75 
51 

62 

51 

64 
53 

90 
67 

87 
66 

66 
6  6 

61   62   60 


85   76 
62   60 


90   95 
70   73 


88   92 
71   71 


86   90 
70   72 


89   91 
69   73 


94   95 

72   73 


91   92 
64   63 


90   90 
62   61 


90   92 

68   70 


89   90 
70   74 


92   92 
72   74 


90   90 
78   74 


103  101 
61   65 


91   91 
75   76 


89   90 
73   74 


81 
62 

83 
62 

82 
63 

87 
63 

82 
65 

86 
64 

78 

66 

85 
65 

83 
62 

83 
64 

81 

57 

78 
55 

90 
71 

88 
69 

75 

62 

88 
62 

79 

64 

80 

60 
63 

87 

85   87 
63   65 


90   92 
67   68 


88   86 
68   69 


90   91 
65   69 


86   86 
66   65 


82   89 
58   60 


91   93 
74   74 


e8   69 
69   68 


87   90 
62   69 


91   92 
72   73 


92   92   94 

72   76   75 


92   90   94 


97   97 
69   71 


73   74   74 


93  94 
74  76   67 

95  94   90 

55  72   60 

94  94 

55  70 


86   86 
76   76 


90   90 
7*   73 


92   92 
76   75 


89   89 
71 


95   94 
72   73 


105  109 
72   72 


91   90 
77   77 


91   90 
77   77 


92   94 
78   79 


91   92 
76   76 


93   90 
76   75 


90   91 
76   75 


97   93 

70   75 


100  100 
69   75 


77   74 


90   92   88 

74   71   70 


92   91   91 
75   75   72 


90   90   85 
76   74 


69   89   91 
68   68   65 


106  100 
77   71 


90   90 
78   74 


64   62   61 


85   90 
52   56 


88   90 
70   71 


88   67 
71   71 


90   90 
68   67 


90   91 
77   72 


94   94 
76   74 


92   92 
74   72 


71   77   76 


69   70   68 

95   95   85 
73   74   61 


73   74   75 


87   90 


90   90   90 
71   71   68 


90   86   86 
72   72   70 


90  83  66 

73  74  73 

62  87  92 

65  58  66 

89  97  105 
67  60  67 

88  92  89 

72  72  73 

90  90  91 
75  76  74 

90  94  90 

73  73  73 

90  92  92 

71  71  73 

82  89  85 

70  70  69 


93   95 
71   72 


70  72 

97  100  95 

68  73  65 

86  75  81 

57  57  55 

88  89  69 

72  72  72 

88  89  90 
72  73  73 

85  99  84 

72  70  64 

95  93  89 

76  75  73 

89  90  93 
79  80 


99  102  102 
72   76   79 


97  101  103 
67   73   74 


95   96 
70   67 


92   92 
72   72 


96  101 
70   59 


91   92 
67   65 


86   66 
70   72 


87   68   89   89   89 
72   72   75   75   75 


102  103  101 
60   76 


95  106  102 
63   70   69 


60   69   89 


93   93 

70   72 


103  104 
72   66 


85   90 

74   74 


90   69 
73   72 


91   92   92 
63   69   59 


91   92 

78   79 


90   91   93 
73   66   63 


76 

72 

95 
60 

90 
52 

94 
59 

91 
59 

94 
75 

92 

70 

97 

78 

92 
76 

95 
75 

95 
75 

95 
76 

92 

74 

95 
75 

92 
74 

93   90 
76   69 


85  99  95 

65  75  77 

90  90  90 

68  72  71 

87  95  93 

62  63  64 

92  90  91 

78  79  79 


69   75   75 


89 
70 

92   93 


90   89 
65   71 


81   86 
60   61 


94   90 
73   74 


90   88 
69   66 


84   87 
64   66 


65   67   70 


89   91 
57   62 


87   90 
55   61 


86  90  91 

70  72  73 

89  92  94 
75  73  69 

90  94  90 
74  74  62 

94  96  79 


93   95 

76   75 


92   93 

77   74 


96   96 
66   67 


82   92 
65   65 


90 
70 

86   89   92 
61   66   73 


71   72   66 


89   91 
69 

62 


92   93 

74   72 


95   95 

75   74 


93   92 

70   69 


92   92 

79   76 


92 


59  59  70 

91  91  90 

73  69  71 

85  90  95 

67  64  68 


91   87   91 


87   87 
67   70 


84   87 
67   66 


98   86   64 
60   59   57 


97   85 
58   57 


90   85 
72   63 


91   91   89 


90   93   95 
71   69   65 


72   72   70 

93   93   90 
72   74   60 


109  109 
72   74 


92   90 
72   75 


68   84 
73   71 


91   91 

70   70 


92   92 
65   72 


94   99  102 
73   72   72 


97 
76 

97 

78 

96 

60 

90 
75 

90 
78 

90 
75 

98 

72 

101 
72 

104 
75 

106 
80 

106 
78 

106 
73 

87 
76 

91 

78 

91 
76 

90 
76 

91 

75 

89 
76 

80 
72 

91 

78 

92 

78 

83 
66 

89 
76 

89 
77 

93   94   93 


95   97 
76   78 


105  101  103 
72   76   76 


85   82 
72   68 


93   92 
63   63 


92   92 

72   73 


90   91   86 


92   91 
66   63 


91   94 
68   63 


90   89 
65   71 


95   93 
63   65 


94   92 

63   65 


90   92 
65   67 


91   91 

66   69 


93   93 
68   65 


95   96 
69   69 


90   91 
70   72 


92   93 
64   68 


83   87 
64   68 


93   93 

66   66 


90   95 
74   74 


95   95 
67   65 


94   93 
69   68 


94   94 
74   76 


96   96   98 
70   77   78 


96  105  101 
69   77   72 


94  104 
68   78 


64   69   67 


98  100 
76   74 


90  100   96 

69   76   77 


98  100 
69   75 


100  101  102 
73   73   75 


96 

75 


95  102  102 
70   72   76 


96  103 
71   72 


99  100 

71   73 


TEXAS 
JUNE  1957 


88.6 
66.9 


89.5 
65.1 


90.8 
72.6 


69.7 
64.0 


65.5 

59.0 


67.1 
72.0 


85.9 
72.1 


86.4 
68.9 


89.9 
71.9 


86.7 
73.6 


97.7 
66.6 


89.1 
73.3 


90.0 
73.3 


88.6 
71.7 


86.9 

70.5 


66.9 
69.6 


89.0 
65.1 


93.7 
73.4 


87.6 
67.3 


87.4 
68.7 


88.9 
69.1 


88.7 
60.7 


87.8 
60.0 


88.7 
67.1 


88.5 
69.8 


73   74   76 


89 

.0 

66 

.7 

89 

.4 

67 

.5 

90 

2 

70 

7 

90 

6 

68 

9 

86 

0 

68 

2 

65 

7 

61 

2 

90 

0 

75. 

0 

86. 

9 

68. 

0 
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DAILY  TEMPERATURES 


Table  S  -  Continued 


Station 


CAMERON 

CANADIAN 

CANYON 

CARR1Z0  5PRIN6S 

CARTHAGE 

CENTER 

CENTERVILLE 

CHILDRESS  CAA  AP 

CH1S0S  BASIN 

CLARENOON 

CLARKSVILLE  2  E 

CLEBURNE 

COLEMAN 

COLLEGE  STATION  7  SW 

COLLEGE  STATION  CAA  AP 

COLORAOO  CITY 

CONROE 

CORPUS  CHRISTl 

CORPUS  CHRISTl  KB  AP 

CORSICANA 

COTULLA  CAA  AP 

CROCKETT 

CROSBYTON 

CRYSTAL    CITY 

CUERO    3    Nil 

OALHART  CAA  AP 

DALLAS  «B  AP 

OANCVANG 

ML  RIO  »B  AP 

MNISOH  ,*» 

W» 

MNTON  tJP  STATION 

BIALVILLC  2  II 

DILLCY 

MM  II 

• 

MO 


Day  Of  Month 


89  SO   60 


TO   71 
58   52 


68   65   67 
86   81   78 


65 

88 

65   67 

62   64 


0 

5* 

58 

4 

75 

76 

9 

46 

47 

6 

68 

66 

9 

53 

55 

68   66   63 


76   87 
61   56 


50   53   55 

82   87   87 
63   66   65 


66   65   63 


31   85   85 


87   81   85 
67   66   65 


74   82   86 
63   61   63 


76   74   79 


64   74   82 


55 

55 

58 

59 

77 

77 

79 

89 

65 

64 

64 

69 

75 

78 

81 

68 

64 

65 

6* 

63 

70 

75 

81 

85 

58 

59 

63 

65 

82 

84 

82 

8' 

65 

65 

65 

6' 

84 

82 

83 

81 

67 

67 

66 

6! 

56   57   58 

89   82   76 
68   66   67 


85  84  86 

64  64  67 

83  67  75 

67  65  66 

90  82  81 

64  64  63 


86   88   74 


74   65   62 
55   51   51 


86   80   82 
70   65   62 


72   82   87 
60   63   62 


86   86   85 
70   71   70 


70   71   73 


89   91   90 
60   62   61 


89   92   94 


93   92   94 
68   70   70 


87   89   93 
69   68   70 


88   87 
66   68 


87   88   90 
65   68   67 


57   64   66 


62   63   66 


87   89   90 
67   71   72 


90   92   95 
66   69   71 


64   65   68 

89   88   91 
64   63   71 


71   70   73 
89   90   96 


89   92   98 

70   70   72 


86   89   90 

72   78   78 


73   69   68 


95   95   86 


98   99   99 
77   79   77 


92   93   93 
73   74   74 


9*   92   9* 


98   95   91 

73   74   64 


66   67   67 


65   63   65 


66  75  75 

90  88  80 

56  61  58 

95  93  93 
54  57  53 

96  100  100 
76  78  77 

93  93  92 

66  76  70 

92  93  93 

67  75  71 

92  93  92 

68  77  74 

95  90  90 


93 
67 

94 
69 

93 

66 

93 
64 

96 
67 

95 
68 

90 
66 

95 
69 

95 
62 

87 
54 

97 

62 

91 
64 

92 

71 

90 
71 

86 
73 

92 
73 

91 

71 

90 
76 

92 

73 

96 
76 

94 
65 

98 

74 

94 
76 

92 

75 

00 
70 

100 
78 

91 
60 

95 
70 

95 

74 

90 
73 

87   90   90 
72   73   73 


88   87   90 


SI 

89 

69 

04 

51 

73 

JO 

45 

87 

76 

69 

67 

64  86   86 
70  65   68 

84  75   60 

66  64   62 

16  71   73 

65  65   65 

87  81   78 

66  65   64 

63  72 
66  62 

84  71 

i.  I  |  | 

80  87 

64  65 

60  61 


60   60   64 
64   '  I 


90 

90 

67 

67 

83 

85 

65 

65 

71 

78 

57 

58 

86 

90 

67 

67 

86 

88 

66 

65 

86 

88 

50 

56 

82 

89 

67 

67 

87 
69 

87 

67 

87 
69 

87 
67 

16 

65 

90 
66 

M 

67 

88 
68 

79 
67 

85 
67 

82 
66 

86 
64 

■1 

64 

87 
64 

M 

67 

66 
67 

60 
65 

59  62  62 

91  93  96 

68  73  74 

90  89  94 

68  71  71 

89  90  86 
59  60  57 

90  93  96 

72  73  75 

85  90  90 

72  71  72 

90  91  96 

68  73  73 


94   95   96 


97   97   91 
72   79   59 


98   94   93 
72   72   74 


90   88   87 
80   82   82 


89   90   88 
76   79   80 


98   99   97 


92   93   93 

71   72   73 


89   97   97 
66   67   60 


97   97   95 
76   80   78 


92   91   80 
50   58   57 


95   97   66 
76   79   66 


89   90   90 
74   76   76 


96   94   92 

77   76   75 


92   95   85 
75   77   69 


92   93   93 


92  92  89 

75  70  71 

85  80  80 

60  61  56 

92  91  81 

65  64  54 

98  97  98 

75  74  75 

92  92  91 

72  70  73 

92  90  90 

73  70  71 

92  92  92 

73  73  72 


72  65  59 

96  90  87 

70  66  67 

90  86  88 
70  68  57 

91  91  91 
72  70  71 


89   95   90 
69   69   66 


94   94   94 
70   72   71 


93  93  93  j  9*   93   93 

75  76  75 

100  100  98 

76  77  75 

94  95  94 

74  74  73 

90  87  86 

80  80  81 

90  86  89 

78  79  78 

86  92  92 

70  73  73 


I.I 

65 

11 

66 

1. 1 

66 

1 1 

60 

',/ 

PI  1 

66 

'.  1 

56 

70  71  72 

88  90  93 

67  68  71 

85  88  92 

66  68  70 


VI   95   95 
69   75   75 


64   64   ',M 

•,|     //    V4 


73  77  77 

92  96  95 

72  76  66 

9  2  91  90 

72  73  65 


95   93   96 


1%  60  76 

■II  94  9  3 

I.',  II  I.I 

■It  9)  92 


58   63   68 
97   97   95 


75   75   74 


96   87 
55   52 


99   94   93 
73   78   77 


77   77   76 


95   94   93 
75   77   76 


84   98   93 


90   90   90 


90   97   92 

72   79   64 


93   92   93 

73   73   72 


90   90   83 
78   76   75 


93   92   92 


95   96   92 


91   91   91 


91  91  91 
69  71  65 

86  90  90 

52  61  56 

84  88  97 

53  57  61 

92  94  92 


70  70  69 

93  89  82 

72  69  68 

86  88  89 

71  69  70 


84   88   90 


53   56   56 


50   57   64 


98   93   92 

65   71   70 


64   60   65 

92   91   89 
70   68   68 


70  72  73 

87  91  93 

60  61  68 

92  90  92 

73  68  71 


76   75   72 
89   85   87 


68   68   70 


90   87   94 
71   72   73 


70   67   66 


78   80   86 


71   67   58 
96   99   92 


92   94   90 


93   81   82 
65   58   51 


94   92   90 
77   75   72 


90   90   86 


94   93   91 


94   93   87 

75   74   69 


90   89   85 
72   71   72 


95   93   95 

73   74   73 


87  91  90 

70  70  70 

90  93  99 

55  6?  62 


67   74   75 


83  94  93 

62  72  74 

100  93  92 

66  72  69 


90   88   83 


85   88   92 


65   69   72 
90   91   94 


90   91   92 
63   70   73 


70   67   70 


87   88   92 
67   69   70 


92   89   90 


92   66   91 

62   60   68 


92   97   95 


94   95   96 
74   67   58 


96   86   81 
58   57   52 


96   99   97 

78   76   73 


85   82   85 
71   69   67 


89   90   89 
71   72   70 


90   81   83 
72   61   58 


89   93   90 


93   90   74 


89   89   82 
71   71   69 


97   94   84 


93   90   90 


86   93   92 

68   68   69 


93   95   88 


95   95   89 
73   65   62 


91   93   97 


89   88   90 
80   81   79 


89   89   91 


89  88  92 
71  72  63 

96  95  93 

76  74  73 

82  91  92 

69  70  68 

90  67  79 
65  64  55 

97  96  95 

77  75  74 

90  95  95 

74  71  71 

89  74  85 

51  56  54 

93  91  88 

75  69  64 

92  90  93 

75  74  74 

96  94  95 


93   92   93 

55   61   68 


96   94   93 

55   67   60 


96  100   97 

77   74   73 


85   87   61 
66   63   72 


85   86   89 
62   64   71 


85   88   89 

64   65   72 


95   96   95 

73   70   77 

88  102   98 

65   67   71 

94  104  104 
64   70   68 

103  105  103 
76   73   80 

95  94   93 
68   74   75 

76   94   94 
68   75   75 


95   93   92 


91   93   94 


86   96   91 
59   65   66 


87   84   84 
63   64   66 


94   94   92 
60   66   70 


99   94   95 
65   68   65 


65   64   63 


85 

95 

95 

72 

78 

75 

97 

101 

103 

69 

77 

78 

98 

96 

91 

80 

71 

67 

93 

97 

102 

91 

96 

92 

67 

69 

73 

97 

98 

99 

70 

73 

68 

88 

89 

90 

67 

69 

74 

B9 

90 

94 

79 

79 

77 

90 

93 

94 

74 

75 

72 

84 

89 

91 

61 

62 

65 

96 

95 

103 

74 

73 

69 

87 

87 

89 

65 

64 

66 

8'. 

95 

93 

69   71   72 


102  100  100 


99  101  100 
70   72   75 


94   97   97 
63   63   62 


77   77   78 


73  77   76 

90   96   95 

74  76   77 


62   82   82 
91   92   91 


90   99   96 

70   71   75 


103  100  101 
76   78   80 


86   93   95 


70 


74   75 


58   65   62 


97   96  100 


91   93   92 


88   87   80 
68   66   63 


89   89   84 
75   67   62 


83   68   84 
71   72   66 


92   94   94 


65   69   72 


94  96  102 

64  70   75 

102  100  100 

76  76   78 

92  96   96 

72  74   75 


96 
64 

92 

64 

89 
61 

99 
65 

103 

69 

102 
63 

90 
66 

91 
71 

94 
72 

100 
74 

9  9 
79 

98 

79 

90 
71 

89 

72 

87 
75 

92 

75 

93 

77 

93 

77 

96 

72 

95 

74 

98 
68 

102 

77 

99 

77 

98 
78 

89 
59 

90 
65 

89 
68 

95 

7? 

99 

77 

100 
80 

69 

91 

93 

93 

100 

98 

9?   93   86 


98   99   9"» 


90 
61 

92 

68 

91 

70 

84 
63 

87 
65 

83 

71 

■il 
72 

93 
71 

95 
69 

83 
62 

90 
67 

91 
68 

97 
73 

97 
75 

99 

71 

II', 
1.   I 

93 
68 

91 
66 

99 
64 

100 
63 

101 
61 

96  101  100 


90   98   97 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 


EL   CAMPO 

EL   PASO   KB    AP 

ELECTRA 

ENCINAL    3    NW 

FALFURR1AS 

FLATONIA 

FLOYOADA    2    SW 

FOLLETT 

FORT   STOCKTON 

FORT    WORTH   WB    AP 

FORT   WORTH    LEONARD    BLDG 

FREDERICKSBURG 

GAINESVILLE 

GALVESTON    WB   CITY 

GALVESTON   WB   AP 

GATESVILLE 

GILMER   2    s 

GLAOEWATER 

GOLIAD 

GON2ALES   2 

GRAHAM 

GRANBURY 

GRAPEVINE    DAM 

GREENVILLE    2    SW 

HALLETTSVILLE 

HARLINGEN 

HASKELL 

HENDERSON 

HENRIETTA 

HEREFORD    1 

HKO 

HILLSBORO 

HONDO 

HORDs  CREEK   DAM 

HOUSTON    WB    CITY 

HOUSTON    WB    AP 

MUNTSV1LLE 

IOWA  PARK  EXP  STATION 

JACKSBORO 


MAX 
MIN 


69   86 
71   66 


84   80 
60   57 


77   76 
65   59 


85   91 
66   63 


91   92 
70   65 


86   82 
69   64 


76   62 
56   52 


66   62 
58   49 


Day  Of  Month 


TEXAS 
JUNE  1957 


MAX 
MIN 


81   75 
57   55 


84   75 
67   66 


84   88 
68   65 


82   76 
58   59 


81   82 
62   62 


81   81 
70   72 


82   82 
70   72 


81   74 
63   64 


81   73 
65   63 


MAX 
MIN 


87   81 
66   55 


86   81 
65   64 


80   83 
60   64 


79   79 
61   62 


85   80 
62   64 


82   85 
65   66 


83   83 
68   66 


82   82 
67   67 


92   94 
70   66 


76   75 
59   57 


80   78 
67   67 


75   60 
52   49 


84   75 
62   63 


90   89 
66   67 


93   93 
58   66 


79   86 
63   65 


88   90 
64   66 


86   91 
69   69 


84   63 
67   67 


79   83 

58   58 


74   85 
57   60 


77   60 
60   5  7 


80   86 
66   66 


78   82 
66   67 


79   85 
61   59 


60   85 
65   64 


77   83 
72   71 


76   83 
71   70 


65  86 

66  64 


90   92 

73   71 


96   93 
66   75 


88   91 
66   69 


92   95 
66   67 


90   92 
72   73 


85   89 
69   70 


82   85 
61   64 


88   87 
62   62 


85   95 
62   64 


88   90 
70   71 


10   11   12 


70   71 


67   90 
62   67 


92   93 

67   69 


85   86 

77   78 


85   87 
76   77 


80   85 
61   63 


85   93 
64   66 


89   68 
69   67 


82   86 

69   70 


76   83 
63   63 


77   87 
65   64 


79   81 
65   69 


78   81 
65   66 


87   «6 
65   68 


89   94 
70   69 


75   83 
63   64 


SO   84 
65   65 


74   82 
53   54 


82   87 
64   63 


89   92 
65   69 


83   88 
67   69 


83  79 
70  69 

84  79 
70  69 

66  87 

68  65 


81   71 
64   62 


77   80   85 


88   87 
70   72 


86   92 

70   73 


89   92 

71   70 


86   89 
66   66 


89   93 
66   69 


85   89 

67   70 


87   89 
68   70 


89   91 
76   77 


91   94 
72   74 


86   86 
66   68 


84   86 
70   70 


94   92 

75   75 


65   87 
62   61 


97   93 

75   64 


102  103 
76   76 


96   97 
78   78 


91   69 

75   75 


13   14   15   16   17   18 


75   75 


94   95 
67   75 


65   94 
63   72 


91   89 
71   61 


87   89 
56   62 


100   99 
71   64 


95   83 
77   67 


99  102 
75   77 


93   96 
76   79 


91   89 
70   76 


94   92 
59   62 


81   86 
57   58 


91   99 
64   67 


98   94 
71   77 


95 

76 

97 
66 

83 
67 

101 
77 

92 
71 

87 
65 

91 
72 

86 
72 

93 
76 

96 
75 

86 
66 

99 
75 

88 
80 

87 
81 

66 
81 

88 
81 

64 

65 

67 

86 

65 

64 

77 

80 

63 

62 

62 

86 

68 

68 

79 

85 

68 

68 

61 

85 

67 

63 

63 

86 

64 

64 

86   92 
58   60 


90   92 

66   70 


89   89 
70   71 


89   89 
80   81 


95   92 
67   66 


87   86 
72   64 


93   93 

75   74 


92   89 

78   77 


90   87 
70   66 


94   95 

74   63 


95   90 

75   66 


93   95 

78   75 


93   93 

74   77 


92   61 

73   73 


95   96 

80   80 


96   93 
75   62 


89   88 
74   75 


88   89 
61   61 


87   68 
64   74 


89   92 
72   70 


85   97 
66   73 


95   87 
66   69 


90   91 
72   64 


101  101 
72   69 


95   94 
76   76 


89   87 
73   71 


64   82 
68   59 


68   71 
66   55 


93   94 
65   67 


93   88 
75   72 


94   94 
74   74 


69   88 
72   69 


94   95 
74   72 


87   84 
80   69 


88   85 
80   73 


93   94 
72   69 


86   85 
68   69 


92   92 

72   74 


21   22   23  24 


91   95 
67   68 


84   86 
62   63 


91   92 
70   72 


85   85 
74   73 


87   87 
72   70 


80   90 
55   65 


76   82 
56   58 


85   88 
63   60 


103   98 
72   6 


25   26   27 


66   96 

75   75 


93   93 
75 


82   87 
73   74 


89   98 
63   71 


92   92 

67   75 


92   63 
54 


87   89   92 
64   72   73 


85   88 
65   66 


87   90 
72   74 


87   90 
71   72 


86   83   92 


92  95  93 

73  75  65 

95  94  96 

74  77  76 

94  94  94 

74  75  75 

91  94  92 

71  75  60 

90  93  91 

75  75  76 

90  93  90 

74  74  74 

93  92  93 

74  74  74 


100 
66 


95   90 
56   64 


95   92 
76   75 


94   91 
76   76 


96   94 

75   74 


91   89 

77   78 


90   90 
77   75 


89   82 
74   73 


89   85 
74   73 


91   91 
74   61 


92   88 

73   70 


94   94 
74   71 


94   93 
72   71 


87   91 
70   69 


95   82 

76   74 


90   90 
71   66 


89   88 
72   73 


91 
72 


90   91 
67   72 


91   91 

67   72 


85   66 
67   65 


67   92 
62   66 


86   87 
77   77 


87   88 
76   77 


91   91 
67   69 


84   85 
66   67 


90   86 
74   61 


94   92 
75   76 


92   87 
73   70 


86   82 
61   55 


81   66 
55   55 


103  100 
65   63 


90   84 
69   63 


95   92 
75   63 


92   90 
69   60 


88   89 
81   77 


104  106 
74   72 


85   93 
63   69 


98  100 
73   72 


91   93 
75   73 


87   89 
69   71 


102  102 
79   76 


71 
105 


109  103 
76   76 


101  100   97 
75   78   78 


90   94   92 

71   71   77 


102  105 
71   74 


91   90 
69   72 


89   85 
72   72 


90   90 
75   76 


82   85 
60   62 


90   92 
65   67 


91   90 
67   71 


89   90 
66   71 


90   86 
69   71 


83   77 
71   73 


S3   86 
56   59 


68   86 
72   69 


72 


92   93   95   95 

70   73   65   67   62 


96   77   94 
71   62   74 


74 

74 

66 

90 

90 

88 

78 

78 

74 

89 

66 

87 

76 

76 

70 

90 

89 

92 

74 

72 

71 

93 

92 

88 

70 

70 

64 

84   88 
72   71 


80   90 
54   5  5 


89   95 
65   66 


96   92 

68   71 


97   93 
69   69 


82   65 
64   59 


91   66 
74   73 


89   88 
74   73 


89   88 
73   70 


82   91   90 
60   64   69 


81   80   77 


94   96   88 


85  80 

66  62 

65  89 

70  64 

91  91 

75  75 

97  92 

73  73 

83 
75 

69  67 

73  63 

90 

75  63 


77   68 
55   60 


65   92 
65   68 


92   90 
63   68 


85   93 
58   63 


85   85 
77   72 


87   66 
76   72 


92   94 
61   62 


61   83 
61   63 


85   85 
64   65 


80 
65 

103 
65 

91 


91  88  89 

73  69  61 

92  90  90 
72  70  67 

92  92  91 

77  75  75 

93  93  66 

74  67  58 

81  86  82 

72  71 

94  91 

71  69  54 


94   93   85 
73   68   62 

91   97 


96   96 

74 


90   92 

72   74 


93   94 

71   74 


84   92 

64   69 


92   92 
62   64 


89   90 
63   67 


S3   87 
62   66 


90   66 
69   71 


88   90 
73   73 


66   98 
62   72 


84   86 
66   67 


86   94   97 
63   67   64 


107  105 
65   69 


99   99 

77   78 


101  100 
76   76 


96   96   95 
71   70   75 


69   72   77 


87   87   87 


89   89   69 


96   96   96 
69   73   75 


92   86   69 
67   72   76 


97   94 

75   77 


91   92   92 

76   77   77 


74   74   74 


99  101 
76   78 


98  100 
73   76 


92   98   99 

72   73   78 

90   96   97 


95   95 
75   71 


92   90 
70   64 


69   69 
76   72 


76   75   74 


83   91   92 


89   89   84 
73   63   59 


85   92 

64   70 


84   96 
58   64 


93   92 
63   67 


88   94 
61   69 


96   98 

73   72 


87   95 
65   67 


69   87 

72   74 


87   88 
72   75 


96   97 
78   78 


100  103 
76   78 


94   93 

71   77 


99  102 
77   78 


96  100 
70   68 


91   91 

64   64   69 


98   96   98 


101  100 
77   78 


103  100 
74   79 


99  101 
71   77 


77   77   78 


90   91 
76   77 


86   95   93 


97  100  100 
63   72   70 


94.7 
69.1 


67.6 
67.4 


96.5 
71.1 


92.5 
73.9 


67.9 
71.2 


66.1 
62.8 


81.6 
58.9 


92.9 
64.0 


89.5 
70.8 


90.9 
70.8 


87.6 
66.8 


90.5 
68.6 


85.4 
76.8 


86.3 
76.7 


91.2 
68.4 


84.2 
67.1 


89.0 
69.4 


69.0 
73.2 


90.2 
71.1 


87.5 
68.0 


90.2 
66.8 


69.6 
70.6 


68.7 
70.1 


88.3 
71.9 


91.4 
74.2 


88.3 
66.6 


86.3 
70.2 


86.3 
57.8 


90.4 
68.3 


91.6 
71.0 


92.2 

70.8 


87.6 
67.0 


88.1 
74.1 


87.8 
73.1 


88.3 
71.1 


86.7 
66.1 
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Table  5  ■  Continued 

DAILY  TEMPERATURES 

JUNE 

TEXAS 
1957 

Day    Of  Month 

! 

Station 

1          2 

3 

4        5 

6 

7        8 

9       10      11 

12      13      14 

15 

6 

17 

18 

9 

20 

21      22 

23 

24 

25 

26 

27      28 

2'n 

30 

31 

3 

JACKSONVILLE                                     MAX 

66  75      79 

67  64      63 

82      79      85 
64      64      65 

87               89 
67                 64 

91       89      94 
73       76      65 

90      88      88 
65       71       70 

89       84 
70       74 

85 

70 

67 
70 

86 
66 

84 
66 

89 
76 

86.0 
68.2 

JASPER                                                   " 

AX 
IN 

82       82       S3 
67      66       67 

84      84      90 
68      66      64 

89      90      92 
67      67      69 

92      93      94 
70      73      73 

92       92      92 

71      73      73 

92       90       91 
74      70      68 

93      92      86 
70       70       69 

66 
70 

96 
70 

92 

73 

68 

65 

88 
68 

63 

71 

92       93       92 
72       76       75 

89.6 
69.8 

JUNCTION                                                   * 

P 

AX 
IN 

79      72       75 
62      61      60 

81       80       88 
61       63       59 

91       92       95 
62       65       70 

94      92      94 
75      74      72 

98      91      91 
74      77      75 

91       93      92 
71       68      69 

87      90      92 
68      62       66 

94 
73 

95 

70 

90 
71 

97 
66 

98 

71 

97    104      99       99 
63       70       70      75 

91.0 
68.1 

JUNCTION    CAA    AP                                ► 

AX 
IN 

79      72       7* 
62       60      60 

SI       79       87 
61       62       59 

92       93      95 
63      65      70 

94      91      94 
74      73      72 

98      92      91 

74      77      74 

91       93      90 
70       69      69 

66      90      92 
66      63       67 

93 
74 

94 
71 

89 

71 

96 
66 

9  6 
71 

97 

64 

03      99       99 
71       70       75 

90.7 
68.1 

KARNACK                                                     • 

AX 

IN 

78      SO       82 
66      66      68 

86       84       88 
67      66      66 

88      88      93 
68      71       70 

93      93      92 
75      74      74 

92      93      93 

68      78      72 

92      92      92 
74      72      74 

89       89      88 
73      71       72 

94 
72 

92 
71 

84 
66 

85 
62 

66 
64 

64 
72 

96      95       93 

70       76      78 

88.9 

70.3 

KAUFMAN                                                     * 
1 

AX 
UN 

86      88      73 
67      66      65 

80      80      86 
67      66      67 

88      89      91 
68      68      69 

93      93      93 
70      74      74 

85      92       92 
71      74      75 

92      93      92 

75      75      72 

91       86      92 

67       71       71 

90 
74 

92 

74 

88 
63 

86 
64 

6  9 
67 

90 
70 

91       99      95 
71       71       73 

89.2 
70.0 

KENEDY                                                        1 

(IN 

83      89      83 
68      63      63 

83      87      90 
65      69      67 

88      92      92 
70       72      73 

95      95      94 
72      79      77 

93      95      93 
78      79      78 

92      93      91 

76      75      73 

95      93      87 

72       71       73 

95 
70 

96 

73 

97 
70 

96 
71 

94 
71 

96 
71 

96      95      95 
77      77      71 

92.1 
72.1 

KERRVILLE 

4AX 

'IN 

7*      82      77 
58      57      58 

70      79       79 
60      60      58 

85      86      89 
60      65      67 

90      88      90 
72      72      71 

83      89      84 
66      72      71 

88      88      89 
70       70      67 

69       86      86 
65      63       67 

67 
71 

89 
68 

92 
68 

87 
60 

92 
64 

91 

60 

93      96       95 
60       72       74 

86.4 
65.6 

KILLEEN 

'.AX 
'IN 

81      80      78 
65      66      64 

82       84       88 
67      64      65 

86      90      89 
69      70      70 

91       94      92 
73       74       69 

83      90      91 
70      71      76 

89       92       90 
77      68      69 

91       89      92 
62       63       64 

69 
73 

91 
71 

91 
69 

92 
70 

95 
71 

96 
71 

92       96      96 

74       80       72 

89.3 
69.6 

KINGSVILLE 

XAX 
"1 1  N 

88      84      84 
66      62      64 

8S      89       88 
65      67      66 

90      92      96 

71       73       73 

93      93      90 

75      78      77 

96      94      92 
76      77      78 

92      92       90 
76       75      73 

91      89      92 

73       71       70 

91 
75 

97 
61 

92 

74 

93 
73 

93 
73 

99 

71 

98       94       94 
76      77      77 

91.9 
72.8 

KIRBYVILLE    FOREST    SERVICE 

«AX 

-.IN 

77      83      77 
66      68      66 

86       82       88 
67      64       64 

90      93      93 
66      64      66 

91      94      94 
66      70      71 

90      92      94 
73      72      70 

95      93      92 

71       70       69 

93      90      89 
70      69       66 

93 
69 

90 
69 

91 

70 

89 

65 

91 
66 

84 
72 

93       94      94 
73      74       73 

89.8 
66.7 

KNOX    CITY 

MAX 
MIN 

79      68      66 
59      56      58 

76      84       88 
62       62       60 

90      92      94 
67      69      69 

100      96      91 
73      76      54 

99      97      93 
62      75      74 

91       94      90 
70      72       64 

90      95      95 
59       59       71 

96 
74 

89 
62 

90 
59 

100 
66 

96 
72 

98 

69 

102    105    107 
72       76       78 

91.7 
66.6 

LA    PHYOR 

MAX 
MIN 

88      80       86 
66      64       60 

84       87       SS 
62      65      65 

89      90      94 
67      73      73 

95      95      95 

74       77       76 

95      94      94 
76      77      77 

95      93      90 
74       73       72 

91      94      93 
69       71       71 

96 

70 

94 
72 

97 
72 

94 
71 

96 
71 

01 
68 

100      99       99 
74       75       77 

92.9 
71.1 

LA    TUNA    1    S 

MAX 
MIN 

86      84       88 
61       59       56 

90      95      98 

54      55      61 

97      96      95 
66      72      67 

97      89       90 
55      58      66 

97      98    100 
60      63      62 

95      97      92 
66      62       70 

94      99      98 
77       76      72 

01 
64 

103 
67 

100 
69 

106 
72 

07 
85 

107 
86 

108    104    104 
86       75       73 

97.2 
67.2 

LAKE    COLORADO    CITY 

MAX 
MIN 

89      78      62 
56       57      57 

67      75      80 
59      62      61 

87      87      68 
63      67      68 

95      97      96 

64      72      59 

86      97      99 

63      76      74 

90      90      90 
74       69       62 

79      87      91 
60      57      67 

93 
72 

94 

70 

85 
62 

90 
66 

97 
70 

96 
65 

98    101    104 
71       78      80 

88.9 
66.0 

LAKE   KICKAPOO 

MAX 
MIN 

75      77      64 
65       61       60 

67       77      88 
62       65      67 

97      98      90 
70      72      75 

90      92      91 
75      76      64 

84      92      92 

67      73      78 

88      89       93 
75       75      65 

81      85      89 
63      65      73 

94 
74 

76 

84 
61 

83 
65 

90 
71 

87 
69 

89      94       96 
73       79       77 

86.8 
69.7 

LANESA 

MAX 
MIN 

80      66      66 
50      55      48 

64       69       80 
46      48       58 

B5      89      97 
58      58      57 

97    100      98 
65       72       59 

87      97      99 
60      69      75 

92      92      90 

70       70       61 

80      89      93 
54       54      65 

97 

1! 

97 
65 

58 

87 
64 

99 

68 

101 
66 

101    102    108 ' 
65       72       75 

69.7 
61.7 

LAMPASAS 

MAX 
MIN 

79      84       76 
62       61       63 

73       82       82 
64      65       63 

87       89      90 
64      69      73 

92      91       93 
74       75      76 

80      93      88 
68      77      74 

B9      90      89 
74       72       69 

89      88       89 
69      68       70 

IS 

74 

91 
71 

93 

70 

68 
63 

92 
66 

92 
67 

91       97       97 
69       70      75 

88.1 
69.2 

LAREDO    WB    AP 

MAX 
MIN 

94      83      64 
70      67      62 

89      93       93 
65       70       71 

96      97    102 
72       75      77 

103    103    102 
79       81       SI 

102    101       98 
79      81      81 

99      99      87 

79       77       75 

93       91       97 
73       72       73 

9S 

7E 

9S 

7" 

99 
76 

100 
77 

99 
76 

104 
77 

108    103    103 
79       79       81 

97.3 
73.3 

LAVON    DAM 

MAX 
MIN 

84       65       75 
69      67      67 

78       80       82 
66      67      66 

89       89       90 
68      69      73 

93      92       94 
75      77      77 

87      95      92 
69      77      75 

92       93       93 

75       73       71 

90      90      91 
69       71       72 

9C 
73 

87      89 

74      64 

83 
63 

89 
66 

92 

73 

90      99       98 
69      76       78 

89.0 
71.0 

LEVELLANO 

MAX 
MIN 

54       53       57 

82       85 
56      56       56 

86       88      93 
57       56      58 

95       94       90 
59      59       54 

98      96      94 
59      64      64 

93      88      78 

75       66       56 

86       69      95 
62       61       66 

93       89       89 
64      62       61 

92 
67 

95 
67 

96 
67 

99    106    107 
67      73       73 

92.2 
61.6 

LIBERTY 

MAX 
MIN 

86       S3       78 
69      69      67 

86       82       80 
67      67      68 

S8      91       92 

70       70       72 

94       94       93 
75      75      75 

93       92      93 
76      75      76 

93      94       91 
76      73       72 

92      92      92 

72       71       73 

89      91       91 
74       73      69 

90 
71 

90 
72 

64 

72 

92       93       92 

77       79       77 

89.7 
72.4 

LINDALE    5    SE 

MAX 
MIN 

86      84       70 
67      66      66 

77      S3       62 
67      65       67 

87      85       89 
70       71       73 

91      90      90 
75      74      75 

88      88      89 
67      76      75 

89       88      90 
75       72       73 

86      88      90 
69       70       72 

86       86      90 
73       71       64 

82 
63 

86 
66 

87 

71 

84       96       93 

71       79       78 

86.7 

70.7 

LITTLEFIELD 

MAX 
MIN 

75      68      62 
54       51       33 

74       82 
55       56 

86      90      92 
39      62      57 

91       92       91 
59      67       58 

85      95      94 
55      60      66 

93      94       87 
65       64       59 

77       85      89 
55       56      64 

95       91       82 
63       60       56 

85 
63 

98 
68 

97 
65 

99      98    107 
66      71       72 

88.1 

60.7 

LIVINGSTON 

MAX 
MIN 

83       S3       76 
67      64      63 

82       81       84 
66      65       65 

88       85      90 
69      66      72 

91       92       92 
73       71       74 

91       93      91 
73      73      72 

90      90      91 

74       72        70 

92       90       91 
72       69       71 

85       90      90 
71       72       68 

86 
65 

89 
6V 

90 

71 

82       91       91 

71       76       76 

88.1 
70.0 

LLANO 

MAX 
MIN 

81       S3       73 
62      62      61 

76       84       81 
65       66      62 

88      91       93 

64       70       74 

94       94       93 
75       75       76 

64       95      89 
70       78      79 

90      92       92 

75       73       71 

94      89      91 

70      68       70 

92       92       94 

75       72       72 

93 

68 

95 

70 

94 
67 

96    100       99 
74       73       77 

90.3 
70.3 

LONOVICK 

MAX 
MIN 

86       81       79 
67      66      67 

82       85       83 
67      66       66 

86       87       89 
66       71        72 

92      91       91 

74       74       74 

92      91      91 
67      76      74 

91        92       90 

74        74       74 

94      91       89 

73       70       71 

85       84       89 
70       71       63 

84 
62 

19 

63 

II 

66 

82       94       92 

70       71        76 

87.9 
69.9 

LUMOCK 

MAX 

MIN 

70       64       64 
33       53       54 

72       79       84 
56      57      58 

86      88      92 
60      59      59 

93      95      93 

65       57       60 

95      93      87 
60      63      70 

93      85      84 
70       69      60 

85       88      94 
56      57       64 

91        84       83 
65       63       56 

95 
63 

95 
66 

95 

6! 

97     104     104 
67       69       74 

87.8 
61.7 

Lua*o<K  vb  »p 

MAX 
MIN 

62       64      61 
53       53       53 

70       78       83 
38      37       37 

SB      90      93 
62       60      63 

96      99       87 
69       70       61 

97      94      91 
60       62       73 

92      85      76 
71       62       60 

84      90      95 
56      60       66 

89       79       83 
66       60       56 

97 
65 

96 
68 

94 
66 

98     107    106 

67       71       76 

87.3 
62.6 

LUPXIN    CAA    AP 

MAX 
MIN 

84       73       83 
67      66      61 

66  80       88 

67  63      66 

88      92       94 
69      68       72 

93      93       93 
73       72       69 

94       94      93 
70       74      72 

91       92       92 

74       71       71 

87       90       86 
70      69       71 

84        89       85 
70        70       69 

87 
66 

89 
67 

00 
72 

94      93       93 
73       75       75 

88.7 

70.0 

l*l«    >    it 

MAX 
M|N 

79      83       81 
67      63      6! 

77      83       84 
67       66      66 

69      83       8« 

68       71       72 

90      91       92 

73       76       76 

90      92       91 
73       76      73 

91       92       91 

74       75       71 

88      90       89 
72       69       72 

ea    93    95 

76       73       72 

88 
68 

91 

1,9 

92 

73 

92       95       96 

74       76       76 

86.6 

71. J 

MAOIMMVILLC 

MAX 

MIN 

66      76      84 

69      64      i.i 

86       62       86 
65       64       68 

88       86      90 
66      68       70 

92       92       93 
68       76      74 

92       92      92 
70       76      73 

91       88       93 
74       70       74 

90      90      90 
69      69       70 

88       88       86 

76       72       70 

86 
64 

89 

67 

90 
72 

89      97       96 

73       76       74 

89.1 
70.3 

-<-•••           OAM 

MAX 
MIN 

79      83      7 
63      62      6 

)       74       8/       II 
1/3      64      6( 

87       89      9' 
65      70      7C 

93      93      9! 

14       75       7! 

86      93      92 
63       74        74 

91       93      90 
74       73      69 

93      90      92 

7  1       6  7       70 

66       94       9 
72       71       7C 

91 

65 

94 
66 

94 

6E 

96      98      98 

73       73       77 

90.1 
69.' 

-»»»TMO« 

MAX 

MIN 

•0      47       7 
37       34       5 

1       72       78      6( 
r      »7      38      31 

93      93      91 
97      61      91 

99      96      '/• 
62      69       6! 

97    101      96 
37      57      70 

95      93       90 
66      69      61 

66      90    100 
62       3  7       62 

101       96       9i 
60       66      6< 

98 
60 

96 
62 

101 
63 

103    103    109 
63       70       68 

92. ( 

61.4 

MAN 

MAX 
MIN 

•9       79       7 
63       39      6 

>      79      63 

1      62       62       4. 

94 

94       94       61 

tl 

90 
62 

10 
69 

9C 

II 

90       96       95 
67      69       73 

• 

MA/ 

MIN 

69      SI       • 

43                 6 

>      89       87       8< 

,       67       67       6 

•  8       89      9 

70      73 

1      95      99      9 

17       74       7 

94      94      99 
1       66       76      73 

94       93       93 
PI        /4 

66      90      91 

70       71       71 

90       81        9 
75                  6 

83 

87 
66 

81 

7; 

85      97       93 

70       76 

89. 

70.. 

MAX 
MIN 

82        73        7 
64      41       6 

1       78      SO       6 
1      41       63      6 

1       88      90      9 
k/       49       7 

>      92      93      9 

l       I*       72      7 

97      91       91 

t        71        73       74 

91       90       69 
7?       70      67 

66      65      89 
66      6?       66 

69      92       a 
76      69      71 

1       94 
)       63 

93 
67 

9" 
6. 

96      98       98 
66       68       74 

89. 
67. 

•Ml 

MAX 
M|N 

49        '1        4 
93       91       9 

3       II       '/       » 
3       3  '      60      6 

)       85      87      8 
)      44      6  7      6 

1       90       96       9 

*        72        73       6 

i       89     100       99 
1       37      65      67 

90       82       83 
P]        70       39 

78       81        87 
IT       3  7       62 

90       89       7 
68       66      9 

1       80 
I      61 

94 
68 

9 

6 

95     100 
61       80 

83. 
Ill 

■     -*•/• 

■  A> 

MIN 

M 

74 

•  4 

•  9 

69 

•  9       • 

ri     ' 

1       86 

90       • 

/4        1 

1      90 

.       '8 

89      6 

VI       • 

)       89 

i     no 

69      90 
60      60 

90       Vi       m 
SI        711       /I 

90       90      87 

14        II        II 

89      92       9 

80       76       7 

■ 

91 
73 

II 

74 

8 

7 

1 

90 
80 

91 
91 

90 

10 

88. 
71. 

c.ii.r.in*.   Itatle* 


Table  5  •  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


MAUR8R0 
MC  ALLEN 
MC  CAMEY 
MC  COOK 

MC  KINNEY 

MEMPHIS 

MEX1A 

MIAMI 

MIDLAND  MB  AP 

MIDLAND  A  ENE 

MINERAL  HELLS  CAA  AP 

MISSION 

MONTAGUE 

MOUNT  LOCKE 

MT  PLEASANT 

MULESHOE  1 

MUNOAY 

NACOGDOCHES 

NEW  BRAUNFELS 

NEW  GULF 

NIXON 

OLNEY 

OZONA 

PADUCAH 

palacios  caa  ap 

Palestine 

PAMPA 

PANTHER    JUNCTION 

PARIS 

Pasadena  Houston 

PECOS 

PIERCE 

PLAINS 

PLAINVIEW 

PORT  ARTHUR 

PORT  ARTHUR  WB  AP 

PORT  ISABEL 

PORT  LAVACA 

PORT  OCONNOR 


TEXAS 
JUNE  1957 


Day  Of  Month 


84  70  68 

60  59  58 

9*  85  84 

69  65  64 

84  73  79 

67  66  66 


76   68 
62   55 


S3   86   76 


71  67  69 

58  50  53 

68  67  64 

57  54 

75  67  68 

59  55  56 

83  75  74 

61  63  61 

90  94  88 

74  66  66 

80  68  78 

63  62  59 

70  57  61 

46  43  42 


90   92 
66   69 


79   82 
60   62 


90   92 
64   68 


80   82 
67   67 


64   76 
57   61 


80   79 
67   65 


69   75 
55   52 


96   95 

74   75 


74   81 
59   60 


77   82 
64   64 


89   92 
65   64 


78   82   86 
65   64   65 


89 

76 

75 

68 

61 

67 

74 

59 

69 

54 

50 

49 

78 

70 

68 

60 

57 

58 

89 

84 

78 

68 

67 

67 

81 

84 

77 

60 

61 

63 

ee 

86 

87 

70 

66 

66 

88 

60 

78 

63 

60 

62 

78 

63 

81 

75 

65 

60 

59 

58 

61   71 
47   49 


80   84 
67   66 


65   76 
52   55 


75   83 
62   63 


64   86 
67   64 


86   86 
67   66 


86   87 
64   67 


77   84 
58   62 


71   78 
58   61 


77   68  65 

59   53  57 

85  82  83 

66  68  69 

67  89  74 
67   65  66 

62   68  65 

47   48  48 

86  81  77 
62   58  54 

83  80  73 

65  65  65 

90  82  85 
70  67  69 

84  60  76 
57  57  54 

85  87  86 

66  67  66 

76  59  69 

54  52  51 

76  60  65 

54  52  51 

86  82  77 
68  71  65 

83  76  84 

68  67  67 

91  89  86 
78  67  70 

86  85  85 

71  66  68 


82   82 
67   65 


53   57   57 


93  100 
68   67 


96   96 
71   72 


92   94 
70   73 


88   89 
62   67 


85   89 
70   72 


87   86 
63   55 


91   97 
65   67 


92   98 
65   68 


91   94 
69   71 


90   95 

74   75 


89   92 
69   71 


83   84 
59   59 


90   93 

71   73 


92   92 

64   60 


90   92 
68   70 


88   90 
70   70 


91   90 

72   74 


87   90 
72   72 


92   93 
69   70 


95   94 
77   76 


97   93 
76 


92   94 
75   77 


91   99   95 
67   72   70 


97   97 
67   69 


98 
75 


95   94 
77   79 


97   98 
74   75 


97   98 
78   76 


97  93  92 

71   77  76 


98   92 
68  68 


83   69 
71   75 


96   82 
75   64 


91   91 
66   74 


94   94 

75   74 


91   93   93 
55   66   55 


98   94   96 
72   76   60 


90   86 
58   60 


98   89 
72   77 


70   76 
64   63 


87   84 
69   70 


61   59   56 


84   66 
70   66 


64   84 
68   69 


72 

55 


85   81   66 


89   89 
70   73 


85   86 
70   70 


82   85 
67   70 


91   94 

67   70 


90   90 
65   68 


90   92 
66   69 


86   91 
71   72 


86   86 
63   60 


97   99 
66   67 


94   91 
77   74 


SB 
72 


91   94   90 
73   74   61 


92 

72 


69   90 
79   79 


93   91 
76   75 


93   92 
62   62 


103 


101  105 
64 


89   90 
60   60 


89   91 
74   77 


91   91 

72   74 


87   89 
77   78 


71   70   75 


85 
75 


89 
75 


104  103  105 
58   71 


90   89   92 
78   76 


94   95 
62   68 


95 

63 


89   88 
80   80 


74   77   76 


80   80   81 


98   96 
64   72 


70   76   76 


94   94   90 
71   72   71 


S3   89   91 
62   56  64 


92   93   93 
68   76   74 


86   95   92 
55   60  64 


94  96  91 

59   75   75 


94   93   92 

68   75   74 


74   76   75 


76   75   75 


94   96   92 
75   76   75 


94   94 
75   75 


90   91 
74   78 


98   96 
74   74 


92   92 

76   74 


90   91 
76   73 


66   85 
68   66 


94   90 
65   65 


94   92 


90   92 
70   73 


65   71   73 


85   88 
57   57 


90   85   72 
62   61   52 


95   94 
74   74 


95   92 
66   75 


89   89 
80   80 


90   91 
76   74 


93   84   66 
57   58  57 


102  101 
72   63 


91   90 
75   73 


94   93 
77   76 


95  104  106 
67   69   74 


89   91   88 
74   75   72 


96   95 
62   65 


93   93 

78   72 


95   95 
69   67 


90   90 
70   71 


93   92 

74   70 


92   91 

75   74 


91   90 
76   74 


93   91 
72   80 


90   92 
73   72 


89   68 
70   69 


90   90 
71   70 


89   88 
79   76 


65   88 
60   68 


91   96 

58   64 


93   93 
65   70 


90   91 
67   71 


82   89 
54   60 


89   92 
71   71 


65   86 
59   60 


91   92 
58   71 


93   94 
75   75 


93   95 

75   74 


65   90 
73   61 


90   88 
66   70 


85   91 
74   76 


96   99 

66   66 


95   87 
76   66 


95   94   92 


88   88 
70   71 


96   92 

60   61 


86   88 
81   81 


91   90 
79   79 


89   89   89 
79   78   78 


79   78   79 


83   71 
66   54 


103   97 
71 


90   90 
73   72 


92   94 
77   76 


104  104 
73   74 


89   89 
73   73 


93   95 
69   66 


89   90 
70   67 


91   91 

81   80 


89   91 

78   75 


78   78   78 


93   92 

79   76 


90   91 
61   60 


89   90 
60   67 


86   91 
57   58 


65   71   70 


89   88 
60   60 


91   92 
73   72 


94   99 
64   69 


90   90 
65   60 


90   82 
74   67 


98   92 
61   63 


92   87 
74   68 


92   95 

76   76 


94   94 
76   72 


92   95 

70   73 


92   90 
70   62 


89   90 
79   75 


92   94   98 
71   71   72 


100  100  109 
73   78   73 


94   95  100 

72   70   71 


89   91   92 
59   67   71 


65   95   93 
57   62   67 


84   88   89 
66  65   72 


82   93   89 

60   67   64 


98   97  103 
69   70   68 


98   99  103 

70   69   70 


93   94   93 
63   66   69 


93   99 
72   72 


87   87   91 
62   64   67 


92   94   94 
63   66   63 


84   86 
62   62 


86  100  100 
59   66   66 


97   94   93 
65   70   67 


89   90 
64   74 


92   95   94 
66   70   71 


92   92   91 

72   73   76 


94   93   94 
73   68   69 


94   93   92 
62   69   65 


94   95   97 
69   70   65 


86   90 
73   71 


84 

58 


86   88 
53   56 


90   91 
74   79 


92   91   90 
73   72   76 


63   87   90 
75   74   78 


88   91   89 
75   75   75 


87   83 
79   75 


92 

67 

62   65  78 

57   53  54 

102   99  94 

72   73  67 

89  82  66 
72   64  58 

87   90  90 

74   75  71 

107  107  108 

63  75  66 

90  89  90 
72   73  73 

95   95  82 

64  62  55 


92  91  89 

77  73  72 

90  86  90 

78  79  77 

87  92  92 

74  75  76 

85 

76  79 


96   95   97 
62   70 


90   90   90 
72   73   76 


86   87   90 
64   66   69 


93   87   88 
54  59   59 


100  103  105 
69   70   70 


81   85   67 
62   65   65 


92   SS   88 

71   74   74 


94  112  112 

66   70   70 


88   88 
71   70 


85  102  102 
64   63   65 


88   96   95 
54   64   65 


90   67 
74   74 


89   87   60 
70   73   70 


90   88   96 

78   80   75 


92   92   90 
74   75   74 


89   87 

78   79   75 


96   95   94 
77   77   77 


107  104  102 
75   77   77 


98   97   97 
75   75   76 


99   98   97 

69   76   79 


94   98  102 
66   70   76 


90   95 
72   75 


91   93  100 
65   73   70 


101  104  100 
72   76   76 


102  104  102 
74   76   75 


100  101  102 
71   75   77 


98  95   94 

75   77   79 


94   97   98 
78   78   75 


95   97   93 
70   66   67 


S7  96   97 

69   76   78 


99   97  107 

66   70   70 


100  102  105 
71   73   78 


78   93   94 
67   76   76 


98   97   96 

74   77   60 


93   93 
76   77 


93   96   97 
74   75   74 


96  101  101 
70   75   75 


97  104   99 

70   75   76 


101  103  105 
70   75   79 


90   90   90 
80   SO   SO 


86   95   95 

70   76   76 


92   99   96 
64   65   70 


108  104  102 
75   75   75 


88   95   93 
71   75   77 


87   93   93 
74   77   76 


114  112  113 
71   76   73 


87   90 
72   73 


102  100  106 
66   70   71 


95   96  105 
65   67   71 


66   68   86 

80   80 


89   90 

77   78 


96   91   90 
80   81   79 


90   93   92 

74   76   76 


87   89 
75   81 


92.5 

73.4 


93.4 
69.2 


93.8 
72.5 


89.  8 
70.0 


86. 6 
61.4 


87.5 
71.0 


84.5 
59.6 


90.3 
6S.7 


83.0 
57.6 


87.  8 
59.9 


89.3 
70.1 


89.8 
71.5 


89.9 
72.6 


90.7 
70.6 


90.8 
68.0 


89.2 
66.4 


89.9 
65.5 


87.6 
75.0 


86.6 
70.4 


83.0 
57.4 


95.7 
67.1 


86.1 
68.9 


89.6 
72.7 


99.2 
66.4 


88.  5 

71.7 


86.  1 

60.7 


86.7 
59.5 


87.7 
76.2 


86.5 
73.6 


69.2 
76.3 


69.9 
74.2 


86.4 
75.8 


to.  following  station  Indox. 
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89 
69 

89 
71 

86 

75 

96 

75 

95 
75 

95 
75 

93 
68 

94 
71 

93 

71 

97 
75 

97 
77 

96 
79 

105 
63 

104 

66 

108 
66 

101 
69 

112 
72 

108 
72 

87 
62 

97 
68 

99 

65 

97 
68 

102 
75 

103 
75 

83 
62 

90 
66 

9] 

71 

69 
72 

96 

77 

100 
79 

88 

68 

89 
69 

92 

72 

91 
66 

95 
72 

95 

79 

89 

58 

100 

6  7 

1110 
64 

101 
66 

104 
69 

106 

73 

93 
68 

97 
69 

93 
65 

102 

71 

98 

71 

97 
76 

80 

57 

95 

64 

83 
65 

86 
66 

93 
66 

102 
64 

96 
61 

95 
65 

96 

60 

99 
68 

100 
70 

105 
75 

86 
68 

86 

71 

89 

71 

82 

72 

92 
76 

91 

76 

9b  101 
66   63 


86   96   93 

69   73   75 

99  103  105 


I  II  - 


Table  5  -  Continued 

J. 

>£\ 

1.L.J 

J 

r. 

LYir 

jch 

-rt. 

LUJ 

ul 

3 

TEXAS 
JUNE  195  7 

Station 

Day  Of  Month 

s> 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

0) 

> 
< 

TAYLOR 

MAX 
MIN 

79 

67 

89 
63 

82 
64 

78 
66 

80 
66 

65 
65 

87 
66 

86   92 

71   72 

92 

75 

93 

75 

95 
75 

88 

67 

91   92 

75   74 

96 
73 

92 

74 

92 
70 

90 
71 

92 
69 

90 
72 

89   93 

74   73 

94 

7C 

89   92   92 
66   66   71 

92   97   97 
73   76   78 

89.9 
70.6 

TEMPLE 

MAX 
MIN 

si 

69 

87 
64 

80 
67 

80 
66 

80 
66 

84 
67 

88 
69 

86   90 

71   73 

90 

74 

92 
76 

93 

75 

60 
67 

90   91 
76   75 

92 
74 

92 
74 

92 

72 

94 
71 

93 
72 

90 
72 

90   93 

73   74 

95 
70 

90   91   93 
66   68   71 

97   95   96 
74   76   79 

89.5 
71.* 

TEXARKANA  DAM 

MAX 
MIN 

BS 
67 

78 
65 

80 
66 

82 
66 

85 
63 

85 
66 

88 
69 

88   93 

72   71 

91 

73 

93 
74 

91 

67 

91 

73 

91   91 
73   72 

92 

73 

93 
72 

92 

75 

91 

72 

88 
71 

89 
71 

89   82 

74   68 

90 

66 

83   85   87 
65   66   67 

82   95   93 

73   76   77 

88.2 
70.1 

THROCKMORTON 

MAX 
MIN 

76 
61 

76 
59 

62 

58 

70 
59 

7* 

63 

83 
63 

88 
66 

91   92 
66   69 

93 

74 

97 
75 

94 
63 

85 
63 

97  100 
76   76 

92 
72 

91 
73 

92 
67 

80 
59 

86 
59 

96 
71 

92   93 

75   72 

86 
59 

85   95   95 
66   71   68 

96  102  102 
72   76   77 

88.7 
67.7 

TULIA 

MAX 
MIN 

73 
5* 

63 

50 

63 

50 

60 
53 

70 
55 

78 
58 

84 
59 

85   88 
62   62 

89 

60 

92 
63 

92 
60 

83 
58 

95   85 
59   62 

90 
70 

90 
66 

83 
55 

77 
55 

82 
57 

85 
61 

93   87 

61,   61 

72 
57 

82   95   93 
57   65   65 

92   95  104 
66   70   73 

84.0 
60.1 

TYLER  »  NE 

MAX 
MIN 

87 
66 

85 

65 

70 
67 

80 
64 

84 
64 

82 
64 

88 
68 

88   90 
68   69 

93 

74 

92 

74 

92 
73 

90 
67 

91   91 
75   73 

91 

73 

90 
70 

90 
70 

89 
69 

69 
68 

90 

70 

90   87 
70   70 

90 
64 

85   85   87 
60   60   71 

86   95   94 
67   75   78 

88.0 
66.9 

UVALDE 

MAX 
MIN 

81 
64 

82 
62 

79 
59 

81 
61 

84 
63 

84 
63 

88 
65 

89   92 

70   71 

94 

74 

94 
75 

95 
73 

92 

75 

94   92 
77   76 

93 
73 

94 
74 

95 
70 

93 
67 

87 

69 

90 
73 

93   96 

7*   73 

95 
71 

93   96   94 
68   69   65 

95  101  101 
71   74   75 

91.2 
69.8 

VAN  HORN 

MAX 
MIN 

80 
56 

74 
56 

79 
50 

81 

58 

85 
55 

89 
57 

98 

58 

93   94 

63   57 

96 
61 

94 
66 

86 
59 

94 

59 

96  100 
70   66 

96 
66 

95 
69 

8  3 
61 

87 

61 

92 
63 

97 

66 

99   98 
65   70 

93 

63 

102  104  105 
69   69   69 

104  104  100 
81   79   71 

93.3 
63.8 

VEGA 

MAX 
MIN 

79 
49 

65 

49 

62 

48 

60 
49 

69 
52 

76 
52 

80 
51 

84   87 
56   57 

88 
61 

90 
61 

94 
64 

91 
57 

85   85 
56   52 

92 
56 

95 

69 

86 
64 

82 
56 

85 
56 

89 
60 

98   85 
6Z   61 

75 
56 

85   95   92 
56   57   59 

9*   95  107 
66   63   65 

85.0 
57.3 

VERNON 

MAX 
MIN 

85 
64 

72 
56 

74 
64 

84 
64 

90 
65 

94 
67 

98 
73 

104 
73 

104 
73 

103 
64 

88 
63 

100 
75 

96 
78 

93 

78 

94 
63 

85 
58 

88 
58 

93 
7* 

96 

74 

86 

58 

89   94   92 
68   72   68 

92   95  104 
68   74   SO 

92.1 
66.2 

VICTORIA  WB  AP 

MAX 
MIN 

86 

65 

83 
64 

84 
67 

83 

68 

90 
68 

87 
67 

85 

72 

91   92 

72   74 

92 

75 

91 

78 

B9 

77 

91 

77 

90   91 
77   77 

90 
77 

87 
75 

83 
72 

89 

73 

86 
72 

37 
73 

91   91 
74   74 

90 
75 

90   90   93 

70   73   74 

91   92   91 

77   77   77 

88.9 
73.0 

WACO  WB  AP 

MAX 
MIN 

88 
66 

78 
67 

78 
67 

82 

67 

85 
66 

89 
66 

89 
69 

92   95 

71   74 

94 
76 

96 
76 

63 
66 

92 

71 

9*   93 
77  75 

92 
75 

93 

74 

91 
73 

91 
69 

91 

71 

90 
73 

95   94 
75   74 

69 
70 

91   92   94 

66   68   72 

97   98   97 
74   77   79 

90.8 
71.5 

WARREN 

MAX 
MIN 

83 
67 

80 
66 

83 
67 

86 
66 

83 
65 

67 

65 

66 
66 

90   91 
66   67 

92 
69 

93 

69 

93 

71 

91 
72 

93   92 
72   72 

91 

72 

89 
71 

90 
66 

91 
70 

91 
70 

68 
69 

89   90 
73   72 

86 
69 

88   89   84 
65   67   72 

92   93   92 
75   75   75 

88.9 
69.4 

WASHINGTON  STATE  PARK 

MAX 
MIN 

88 
68 

87 
64 

82 
65 

86 
65 

82 
65 

83 
63 

S3 
64 

84   91 
69   71 

93 
71 

93 
73 

94 
73 

92 

70 

93   93 

7*   73 

92 
73 

92 
72 

91 

70 

89 
71 

89 
71 

90 
71 

89   93 

73   72 

91 
69 

86   87   89 
66   67   70 

91   95   98 

73   75   77 

89.5 
69.9 

WAXAHACHIE 

MAX 
MIN 

85 
68 

89 
66 

76 

67 

80 
67 

85 
64 

85 
65 

91 

67 

90   94 
69   72 

95 
74 

94 
77 

96 

76 

87 

68 

96   94 
76   75 

94 
75 

95 
7* 

95 
7  2 

95 

68 

92 
70 

94 
70 

93   98 

72   74 

95 

64 

94   93   95 

60   65   70 

95  101   99 

70   75   77 

92.2 
70.2 

WEATHERFORD 

MAX 
MIN 

84 
62 

S4 

64 

76 
61 

75 
61 

72 

64 

61 
63 

85 
67 

90   90 
69   72 

93 

72 

92 

75 

94 

75 

81 
63 

97   93 
76   75 

91 
73 

92 

72 

91 
71 

65 
62 

87 

66 

92 

69 

92   93 

74   74 

89 

60 

83   92   92 
60   66   62 

89  100  100 
69   73   75 

88.5 
68.1 

WESLACO  2  E 

MAX 
MIN 

93 
71 

88 
65 

86 
66 

89 
65 

91 

68 

90 
67 

91 

71 

94   93 
73   74 

93 
77 

93 

83 

93 
79 

93 
77 

93   93 

78   78 

94 
79 

94 

73 

91 
72 

76 
71 

89 
73 

91 

74 

92   92 

76   73 

89 
74 

91   92   95 
71   71   71 

94   94   94 

79   77   80 

91.4 
73.5 

WHITNEY  DAM 

MAX 
MIN 

S3 
66 

85 
65 

79 

65 

78 
66 

78 
68 

82 
66 

87 
66 

89   90 
68   70 

94 
74 

92 
76 

95 
75 

83 
66 

95   93 
76   75 

93 

74 

92 

73 

93 

70 

92 

71 

90 
69 

90 
70 

87   94 
72   72 

92 

6e 

85   90   92 

63   64   71 

94   98   98 
71   74   76 

89.4 
70.0 

WICHITA  FALLS  WB  AP 

MAX 
MIN 

77 
61 

65 
59 

67 
59 

77 
63 

84 
62 

88 
63 

91 
69 

92   94 
69   73 

96 

75 

95 

78 

86 
62 

95 
66 

95   92 

78   76 

93 

73 

92 
74 

81 
64 

85 
59 

91 

62 

91 
74 

90   84 
73   62 

84 
58 

92   90   92 
66   71   69 

97  101  102 
72   78   77 

88.6 
68.2 

WILLIAM  HARRIS  RESVR 

MAX 
MIN 

84 
70 

8-> 
66 

64 
65 

83 
66 

80 
67 

74 
66 

86 

70 

84   85 
70   71 

69 

73 

89 
74 

90 
74 

89 
75 

89   88 
75   75 

89 

75 

88 
75 

8  1 
12 

87 

72 

82 
72 

85   87 
73   73 

87 
72 

89   69   85 
71   73   73 

83   90   89 
75   76   74 

86.0 
71.8 

WILLS  POINT 

MAX 
MIN 

89 
65 

90 
65 

72 
65 

82 
65 

85 
65 

86 
65 

89 
66 

90   90 
68   67 

90 
70 

93 
70 

95 
70 

88 
70 

90   94 
70   70 

94 
70 

95 

70 

95 
70 

95 
70 

95 
67 

95 

69 

95   95 

70   70 

95 
71 

86   86   88 
70   70   70 

98  101  100 
70   70   70 

91.2 

68.6 

WINK  CAA  AP 

MAX 
MIN 

74 
57 

76 
56 

73 
58 

77 
59 

84 
60 

88 
61 

96 
65 

98  101 
68   67 

100 
64 

00 
70 

94 
6* 

103 
67 

03   95 
67   74 

100 

71 

96 

70 

67 
70 

90 
63 

94  103 
65   67 

03  101 
69   70 

90 
65 

107  103  112 
72   72   71 

105  109  107 
72   74   78 

95.6 
66.9 

WINTER  HAVEN  EXP  STA 

MAX 
MIN 

85 
70 

SO 
64 

82 

60 

85 
62 

85 
66 

88 
65 

90 

67 

93   96 
72   72 

97 
75 

98 
78 

96 

77 

98 
75 

98   96 

77   78 

96 
75 

96 

72 

94 
77 

92 

69 

89 

70 

95 
72 

97   96 

76   77 

95 

71 

98   96  103 
71   71   70 

104  102  102 
74   74   77 

94.1 
71.8 

YOAKUM 

MAX 
MIN 

83 
71 

85 
66 

84 
69 

82 
69 

82 
66 

67 

70 

86 
71 

91   93 
81   81 

95 
74 

92 

73 

90 
73 

93 
74 

90   93 
74   75 

91 
76 

89 
75 

89 
72 

91 
71 

91 

71 

69 

74 

93   92 
76   74 

92 
76 

91   90   88 
73   72   71 

96   95   96 

77   78   77 

90.0 
73.3 

YSLETA 

MAX 
MIN 

92 
56 

87 
54 

85 

50 

89 
52 

89 
55 

94 
59 

95  100   95 
60   69   65 

95 

56 

96 

54 

66 
60 

90 
58 

96   98 
70   64 

99 
63 

96 
61 

97 
66 

90 
65 

93 
64 

98 

62 

99  101  104 
58   65   68 

100  106  108 
67   70   80 

108  109  105 
80   77   75 

96.7 
63.4 

MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 


Season  of  1956-1957 


ABILENE  WB  AP 

ALBANY 

ALICE 

ALPINE 

AMARILLO  WB  AP 

ANAHUAC  6  E 
ANGLETON  *  NE 
ATHENS  2  SSE 
AUSTIN  WB  AP 
AUSTWELL  WL  REF 

BALL1NGER  2  N 
BALMORHEA  EXP  PAN 
BAY  CITY  WATERWORKS 
BAYTOWN 
BEAUMONT 

BEAUMONT  EXP  FARM 
BEEVILLE  5  NE 
BELTON  OAH 
BENBROOK  DAM 
BIG  SPRING 

BISHOP 
BLANCO 
BOERNE 
BONHAM 
BORGER 

BORGER  3  W 

BOWIE 

BOYD  3  SE 

BRACKETTV1LLE 

BRADY 

BRECKENRIDGE 
BRENHAM 
BRIDGEPORT 
BRONSON 
BROWNFIELD  2  E 

BROWNSVILLE  WB  AP 
BROWN WOOD 
BUCHANAN  DAM 
BURNET 
CAMERON 

CANADIAN 

CANYON 

CARRIZO  SPRINGS 

CARTHAGE 

CENTER 

CENTERVILLE 
CHILDRESS  CAA  AP 
CHISOS  BASIN 
CLARENDON 
CLARKSVILLE  2  E 

CLEBURNE 

COLEMAN 

COLLEGE  STATION  7  SW 

COLLEGE  STATION  CAA  AP 

COLORADO  CITY 

CONROE 

CORPUS  CHRIST  I 

CORPUS  CHRIST  I  WB  AP 

CORSICANA 

COTULLA  CAA  AP 

CROCKETT 
CROSBYTON 
CRYSTAL  CITY 
CUERO  3  NW 
OALHART  CAA  AP 

DALLAS  WB  »P 

OAN<  . 

DEL  RIO  WB  AP 

• 
-.'OH 

DfNTOH  EXP  STATION 

/HLf  2  W 
OH 
DUtLIN 

.  „,. 

AJIO 

'»vo  wa  a» 

• 


• 


AN 

AH 


AM 
AM 


July 


August 


September 


30 
127 


116 

1 


ie 

119 


December 


396 
387 
179 
369 
63* 

293 

181 
316 
250 
166 

426 
378 
164 
190 
216 

216 

187 
293 
388 
414 


40  5 
241 
402 
502 

536 

384 


373 
239 

415 
3  70 
550 


291 
2  62 

583 
574 
158 
300 
303 

310 
447 
374 
546 
399 

339 
345 
306 
273 
339 

268 
103 
156 
399 
182 

339 
581 
189 
236 

70  5 

355 
160 
216 
414 
395 

349 
311 
197 
3  86 
710 

196 
456 
313 
170 
494 

432 
192 
177 
183 
490 

631 
399 
3  74 
346 
318 

487 
147 
169 
313 
392 


489 
459 
216 
490 
702 

237 
196 
363 
285 
187 


January 


491 
304 
493 
394 
632 


349 
300 

731 
680 
241 
287 
354 

299 
545 
488 
62  5 
484 

396 
417 
393 
303 
468 

324 
148 
160 
449 
229 

397 
664 
265 
306 

778 

433 
175 
32  7 
310 
4  34 

473 
314 
258 

447 
764 

315 

903 
418 
193 
624 

334 
296 
187 
228 
988 

873 
486 
468 
422 
389 

980 
194 
172 


647 
662 
290 
399 
871 

267 
199 
543 

454 
220 


February 


934 

638 

475 

409 

196 

233 

187 

249 

218 

284 

236 

271 

234 

312 

373 

545 

460 

671 

491 

594 

415 

475 

316 

384 

484 

705 

642 

814 

641 

826 

497 

706 

669 
443 
697 
514 

779 

102 
660 

452 

446 


802 
276 
454 
513 

471 
829 
294 
866 
680 


482 
444 
535 

362 

199 
216 
642 
283 

305 
797 
297 
369 
924 

651 
235 
382 
757 
646 

678 
500 
312 
647 
931 

338 
673 
498 
264 

478 

783 
300 
195 
358 
689 

1071 
5?? 
657 
640 
436 

763 
204 
206 
548 
639 


328 
359 
S3 
207 
515 

134 
107 
202 
168 
83 


349 
191 
367 
270 
442 

30 
279 


443 
103 
200 
227 

195 
443 
157 
90  8 
320 

250 
273 
220 
179 
2  76 


231 

459 


288 
101 
117 
371 
309 

339 
211 
123 
303 
969 

108 
320 
227 
108 
209 

459 
109 
67 
147 
382 

643 
232 

31  1 

305 
187 

41  1 
104 
103 
204 
299 


333 
381 
57 
279 
616 

185 
124 
283 
185 


April 


331 

307 

175 

158 

119 

118 

124 

105 

126 

156 

138 

144 

117 

112 

242 

2  68 

333 

395 

316 

293 

43 

200 

263 

163 

173 

346 

421 

455 

532 

464 

539 

359 

398 

352 
213 
422 
352 

477 


189 
182 

603 

487 


230 
477 
251 
569 
398 

284 
236 
245 
199 
217 


53 

360 


299 
522 


159 

648 


431 
355 


410 
268 


378 
2  34 
103 
242 

4  72 

58 

34 

134 

406 

693 
269 

381 
349 

210 

481 
106 
111 
248 
402 


155 
163 
36 
146 
381 


121 
164 
185 

24 
118 

96 
139 
282 

297 

147 


169 
104 
2  80 


159 
115 


326 
160 


106 
121 


May 


113 
321 


173 
158 


162 

131 

39 

102 


394 
173 
142 
141 
113 


24 

104 


NORMAt 
JULY-JUNE 


2426 
2489 
621 
1976 
4028 

11*9 
8*7 
18*0 
1*37 
762 

2*7* 


10*3 

1097 
1023 
1863 
2*37 
2371 


1951 
1*02 
2552 
3*15 

3532 

2537 


2186 

2*51 
1*81 
2618 
2062 
3377 

363 

2270 

1622 
1*91 


899 
1977 
1798 

1619 
3104 
1733 
36*6 


1978 
1902 

1*76 
1985 

1*00 
553 

691 

23*9 
89* 

1912 
3376 
96* 
1273 
♦  380 

2225 

808 
1198 
2703 
2329 

2*51 

1725 
10*0 
2371 


1879 
873 
2229 

3000 
989 
712 
1121 
2932 


2375 
2233 

1701 

2987 
7*9 

797 


MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 


Season  of   1956-1957 


Station 


HILLSBORO 

HONDO 

HOROS   CREEK   DAM 

HOUSTON    WB   CITY 

HOUSTON    KB    AP 

HUNTSVILLE 

IOWA    PARK    EXP    STATION 

JACKSBORO 

JACKSONVILLE 

JASPER 

JUNCTION 
JUNCTION    CAA    AP 
KARNACK 
KAUFMAN 
KtNEOY 

KERRVILLE 

KILLEEN 

KINGSVILLE 

KIRBYVILLE   FOREST    SERVICE 

KNOX   CITY 

LA    PRYOR 

LA   TUNA    1    S 

LAKE   COLORADO   CITY 

LAKE   KICKAPOO 

LAMESA 

LAMPASAS 
LAREDO  WB  AP 
LAVON  DAM 
LEVELLAND 
LIBERTY 

LINDALE  5  SE 

LITTLEFIELD 

LIVINGSTON 

LLANO 

LONGVIEW 

LUBBOCK 
LUBBOCK    WB   AP 
LUFKIN   CAA   AP 
LULING    1    SE 
"ADISONVILLE 

MANSFIELD   DAM 
MARATHON 
"ARL  IN 
MARSHALL 
MASON 

"ATAOOR 
MATAGORDA 
MAURBRO 
MC    ALLEN 
MC    CAMEY 

«C    COOK 
MC    KINNEY 
MEMPHIS 
MEXIA 
MIAMI 

MIOLAND    WB   AP 
MIDLAND    4    ENE 
MINERAL    WELLS   CAA    AP 
MISSION 
••ON  T  AGUE 

WUNT   LOCKE 
"T    PLEASANT 
1ULESH0E    1 
<UN0AY 
"ACOGDOCHES 

<E»   BRAUNFELS 

<EW  GULF 

<UON 

>LNEY 

'ZONA 

'ADUCAH 

,'»LACIOS    CAA    AP 
'•LESTINE 
'AMPA 

'ANTHER    JUNCTION 
ARIS 

ASADENA    HOUSTON 

ECOs 

IERCE 

LAINS 


AM 
AM 


July 


GLADEWATER 

AM 

GOLIAD 

GONZALES  2 

GOOSE  CREEK 

GRAHAM 

AM 

GRANBURY 

GRAPEVINE  DAM 

AM 

GREENVILLE  2  SW 

AM 

HALLETTSVILLE 

HARLINGEN 

AM 

HASKELL 

AM 

HENDERSON 

HENRIETTA 

HEREFORD  1 

HICO 

August 


September 


15 
32 
112 
22 


79 

101 

16 


130 
28 


3  60 
144 


3A9 

«ie 

*17 
223 
111 

♦27 

297 

450 
610 
330 

35* 
233 

390 

174 

204 

286 
390 
324 
332 
240 

313 
3  73 
316 
385 
158 


125 
2  80 
366 

167 
529 
444 
394 
523 

362 
135 
412 
447 
229 

352 

585 
2  56 
317 
340 

50  7 
584 
340 
266 
326 


2  72 

427 


484 
152 
210 
118 

337 

99 
400 
498 
335 
617 

439 
417 
384 
145 
400 

515 
419 
630 
3  73 
345 

191 
210 


421 
200 
316 
622 
261 

466 
149 
455 
226 
573 


Decembei 


407 
193 
206 


430 
475 
491 
258 
100 

498 
320 
557 
727 
398 

391 
300 
478 
189 
220 

312 
513 
428 
394 
219 

416 

474 
342 
459 
245 


130 
259 
463 

235 
660 
337 
554 
595 

447 
183 
498 
570 
248 

419 
616 
294 

408 
383 

567 
646 
324 
336 
322 

329 
529 

404 
355 


486 
146 
249 
103 
454 

93 
450 
572 
409 
733 

536 

521 
479 
174 
516 

629 

505 
72  7 
473 
379 

245 
251 
220 
507 
480 

510 
194 
379 

717 


523 
179 
541 
235 
662 


January 


616 
253 
338 


593 
698 
706 
338 
118 

710 
478 
778 
871 
3*1 

640 
349 
644 
254 
236 

438 
704 
630 
568 
317 

444 
526 
511 
682 

330 


173 
286 
629 

285 
485 
666 
794 
737 

561 
208~ 
683 
662 
291 

603 
820 
402 
504 
545 

705 
766 
454 
446 
454 


442 
5*3 
582 
455 

770 
194 
420 
123 
451 

128 
654 
828 
594 
962 


678 
153 

730 

516 
656 
832 
666 


328 
309 
354 

697 

477 

722 
246 
516 
991 
304 

748 
190 
565 
305 
740 


February 


233 
98 

136 


286 
341 
353 
134 


395 

209 


511 

273 


278 
136 


191 
382 
345 
212 


170 
190 
221 
31* 
110 


131 
359 

83 
2*0 
363 
433 
38* 


3*3 

405 
135 

267 
446 
183 
203 
235 

385 
421 
208 
176 
242 

192 
215 
229 
263 

173 


301 
488 
258 
592 

301 
271 
321 


335 
280 
487 
373 
224 

132 
138 
112 
365 
211 

370 
106 
230 
592 


374 
115 
247 
106 
412 


317 
401 

444 
127 


401 
253 

582 
288 

290 
122 
312 
116 
138 

231 
379 
352 
2  76 
188 

150 
212 

290 
385 
107 


176 

354 


269 
323 
44  7 
379 


399 
425 
152 

343 
524 
228 
231 
315 

412 
473 
236 
173 
327 

195 
321 
264 
312 
185 


388 
512 

304 
-648 


293 
2*5 
359 


504 
402 
539 
360 
290 

109 
131 
118 
403 


381 
114 
275 
693 
149 


214 
139 
415 


April 


119 
170 
171 


192 
81 


390 
108 


165 
37 
45 

79 
152 
143 

92 


113 
132 


142 
132 


40 
155 


181 
211 

207 


157 
295 

50 

127 
310 


237 

289 

78 


90 
110 


19 

90 

19 
134 
284 
117 
353 

175 
130 
150 
20 
158 

257 
141 
3  36 
169 

92 


137 

39 

278 


May 


135 
21 


12 
166 


2710 

2130 
2557 
2632 
1148 
410 

2705 

1664 


2082 
1222 
2394 
892 
995 

1563 

2262 
1896 
1162 

1651 
1966 
1792 
2414 
996 

2024 


1185 
2360 


2386 
2601 

2973 

2148 
654 
2524 
2995 
1117 

2155 

3475 
1443 

1927 

2967 
33  70 
1668 
1497 
1758 


432 
1719 

401 
2372 
3338 
2048 
4188 


2648 

3045 
2464 
3786 
2478 
1861 

1073 
1061 


2663 
896 

1842 
4396 


2216 
1051 
3275 


NORMAL 
JULY-JUNE 


1276 
1388 


&••   raf«r*oc«   notei   following  Station    Index. 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 


Season  of  1956-1957 


PLAINVIEW 
PORT  ARTHUR 
PORT  ARTHUR  WB  AP 
PORT  ISABEL 
PORT  LAVACA 

PORT  OCONNOR 
POSSUM  KINGDOM  OAM 
POTEET 
PRADE  RANCH 
PRESIDIO 

QUANAH  5  SE 

RANGER  PUMP  STATION 

RAYM0NDV1LLE 

RED  BLUFF  DAM 

RIO  GRANDE  CITY  2  ESE 

RISING  STAR 

ROBSTOWN 

ROCKSPRINGS 

ROCKWALL 

ROSCOE 

ROSENBERG 

RUSK 

SALT  FLAT  CAA  AP 

SAN  ANGELO  DAM 

SAN  ANGELO  WB  AP 

SAN  ANTONIO  WB  AP 
SAN  BENITO 
SAN  MARCOS 
SANDERSON  1  NW 
SEALV 

SEGUIN 

SEMINOLE 

SEYMOUR 

SHERMAN 

SMITHVILLE 

SNYDER 
SONORA 
SPEARMAN 
SPUR  1  WNW 
SPURGER  DAM  B 

STEPHENVILLE  3  NE 
STRATFORD 
SUGAR  LAND 
SULPHUR  SPRINGS 
TAHOKA 

TARPLEY  1  E 
TAYLOR 
TEMPLE 

TEXARKANA  DAM 
THROCKMORTON 

TULIA 

TYLER  »  NE 
UVALDE 
VAN  HORN 
VEGA 

VERNON 

VICTORIA    WB    AP 

WACO    WO     »P 

WARBFN 

««".M|N0TON    STATE     PAPY 

**r  AMA'.'I' 
„r ,'_FPrOBD 
ACO    2    E 

WICMI '»     'ALLS    WB    AP 

wili;»-  hmmic  nesvii 

- 

»»  »p 

,    f\   ',     I  IV     MA 


July 


August      September 


November    December      January 


0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  o 

0  o 

0  o 

0  o 


598 
204 
231 


169 
297 
209 
337 

2  80 

♦  90 

3  70 
127 
432 
155 

433 
144 
342 


144 
346 
577 
372 
365 


208 
506 
537 
418 
245 

467 
31S 
648 
437 
287 

418 
749 
210 
427 
4  84 


589 
369 
235 
512 
628 

385 
180 
314 
252 
322 

404 
435 
96 
377 
425 

144 
376 
452 
168 
161 


667 

200 
203 


2  06 
428 
238 
431 
455 

588 
467 
91 
543 
175 

519 
190 
424 


187 
369 
716 
465 
473 

271 

70 

357 


276 
547 
689 
511 
335 

568 
383 

760 
537 
300 

496 
686 
226 
491 
592 

380 
364 
366 

539 

678 
435 
311 
623 
749 

461 
212 
378 
269 
386 

463 
487 
88 
443 
549 

217 
486 
346 
255 
238 


838 
2  74 
260 


2  70 
609 
277 
443 
318 

832 
663 

124 
526 

133 

677 
238 
511 


272 
547 
590 
598 
594 


February 


3  70 
117 
440 


344 
643 
860 
721 
451 

710 
458 
1000 
654 
394 

686 

292 

701 
671 

349 
510 
529 
658 
739 

848 
60  5 
343 
443 
860 

767 
281 
568 
309 
455 

638 
699 
121 
623 

793 

285 
630 
573 
319 
293 


475 

125 

127 

12 


310 
114 
193 


465 
341 

37 
228 

57 

371 

71 

240 

358 

116 

282 
279 

273 

126 
43 
169 


136 

334 
471 
370 
182 

376 
195 
593 
374 
192 


138 
335 
360 

150 
229 
227 
279 
385 

483 
2  70 
135 
226 
499 

412 
108 
238 
146 
216 

289 
365 

37 
2  90 
430 

150 
32S 
244 

90 
117 

271 


April 


533 
150 
150 


101 

312 

82 

195 

107 

486 

359 

35 

229 

37 


121 
282 

305 
243 
239 


111 
324 
480 
429 
191 

373 
172 
649 
411 
224 

425 
673 
127 
453 
393 

150 
240 
2  60 
379 
410 

572 
344 
119 
269 
564 

408 
102 
2  70 
164 
251 

342 

431 

32 

333 

449 

148 
422 
222 


May 


NORH-L 

JU_f-JUNE 


241 
156 


177 
24 
148 


100 
173 
146 
147 


170 
229 
165 


193 

121 
406 
201 


192 

472 


171 
239 


107 
115 
121 
191 

366 
129 

74 
145 
450 


133 
188 


141 
197 


129 
132 


3682 
997 

1030 
208 

877 

865 
2106 

980 
1795 


3221 
2400 

432 
2127 

593 

2654 

721 


2753 
2169 
2159 

1209 
353 


1008 

1126 
2663 
3397 
2656 
1497 

2793 
1686 
4408 
2740 
I486 


1040 
2646 
2899 

1415 
1758 
1782 

2766 

3826 
2213 
1224 
2306 
4102 

2647 

930 
1906 
1206 
1744 

2317 
2673 
399 
2248 
2919 

998 

2420 

2218 

9  54 

936 

2611 


2107 
1579 


EVAPORATION  AND  WIND 


Station 


TEXAS 
JUNE  1957 


ANGLE  TON  *  NE         (A) 

AUSTIN  WB  AP 

BEAUMONT  EXP  FARM     (A) 

BEEVILLE  5  NE         (A) 

BELTON  DAM 

BENBROOK  DAM 

DEL  RIO  WB  AP 

DEN I  SON  OAM 

DENTON  EXP  STATION    (A) 

OILLEY 

FORT   STOCKTON 

QRAPEVINE    DAM 

HORDS   CREEK   DAM 

LAKE   COLORADO   CITY 

LAREDO  WB   AP 

LAVON   DAM 

RED  BLUFF   DAM 

SAN  ANOELO   DAM 

SPUR    1    WNW 

SPURGER   OAM   B 

TEXARKANA    DAM  (O 

WESLACO   2   E 

WHITNEY   DAM 

WILLIAM  HARRIS   RESV         (A) 

WINTER   HAVEN   EXP   STA 

YSLETA 


EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 

WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 
MAX 

MIN 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 


Day  of  month 


1JLJL  JL_!_  J__L  _L_H    "      12      '3     M      1S     16      1?     18      19     20  I  21  I  22  I  23  I  24  I  25  I  26  [  27  I  28  I  29  I  30 


<A>   EVAPORATION  MEASURED 
MAX  AND  MIN  IN  TABLE 


EVAP 
WIND 


EVAP 
WIND 


EVAP 
WIND 


EVAP 
WIND 


EVAP 
WIND 


EVAP 
WIND 


EVAP 
WIND 


EVAP 
WIND 


EVAP 
WIND 


EVAP 
WIND 


.28 


25 


.40  .48 


.30  .2* 
40   62 


120 


.34 

168 

.37 

162 

.39 

104 

.22 

146 

.2 
60 

.53 
148 

.40 

160 

.35 
186 

.43 
107 
97 
74 

.53 
199 

.42 

206 

.65 
152 


.56 
79 

.50 
203 

.32 

149 

.55 
84 
94 
70 

.54 

185 

.  37 
222 

.69 

110 

.51 

168 

-44 
103 

.  30 
72 

06 
150 


.07  .08 
30 


6VFErT0NEXTRE2ES2S;ITEMPERATUPFERAC  LV-rc    EVAPORATION  MEASURED  IN  A  SCREENED,  SUNKEN  PAN  OF 
IO  EXTREMES  OF  TEMPERATURE  OF  WATER  IN  PAN  AS  RECORDED  DURING  THE  24  HOURS  ENDING  AT 


19  .23 


07 
80 

.35 

76 

.11 

85 

.31 

118 

.42 

67 

,«A 

190 

.39 

139 

.48 
64 

29 

70 

.38 

69 

.37 
110 

53 

183 

.57 

175 

.55 
96 

98 
77 


48-INCH 
TIME  OF 


3s? 


4.63B 
1791 

7.36B 
1182 

4.65B 
2438 

5.28B 
2178 

7.79 

1171 

9.53 
3204 

10.60 
3101 

9.10 
2126 

6.008 
3047 

8.518 
1242 

11.95 
3129 

10.05 
3131 

10.67B 
3206 

10.92B 
2665 
90.3 
67.1 

13.21 
3920 

9.37 
3433 

15.99 
3268 

11.97 
3190 

11.44B 
5115 

6.81 
1560 

5.43B 
2058B 

9.30 
1869 

9.58 
2385 

4.76B 
1355 

9.75 
1960 

6.34 
2172 


DIAMETER. 
OBSERVATION. 


OJMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2 


Temperature 


Station 


NOVEMBER -1956 

EAST  TEXAS  DIVISION 
COLLEGE  STATION  7  SW 

DECEMBER  1956 

NORTH  CENTRAL  DIVISION 
LAKE  KICKAPOO 

EAST  TEXAS  DIVISION 
COLLEGE  STATION  7  SW 
GILMER  S  S 

JANUARY  1957 

HIGH  PLAINS  DIVISION 
LUBBOCK 

EAST  TEXAS  DIVISION 
GILMER  2  S 

UPPER  COAST  DIVISION 
ROSENBERG 

FEBRUARY  1957 

IOWA  PARK.  EXP  STATION 

MARCH  1957 

HIGH  PLAINS 
CANADIAN 

LOW  ROLLING  PLAINS  DIVISION 
IOWA  PARK  EXP  STATION 

EAST  TEXAS  DIVISION 
COLLEGE  STATION  7  SW 

EDWARDS  PLATEAU  DIVISION 
ROCKSPR1NGS 

APRIL  1957 

NORTH  CENTRAL  DIVISION 
LAKE  K1CKAPOO 

EAST  TEXAS  DIVISION 
COLLEGE  STATION  7  SW 
GILMER  2  S 

TRANS  PECOS  DIVISION 
BALMORHEA  EXP  PAN 

EDWARDS  PLATEAU  DIVISION 
BUCHANAN  DAM 

SOUTH  CENTRAL  DIVISION 
MANSFIELD  DAM 

MA*  1957 

HIGH   PLAINS   DIVISION 
B0R6ER 

NORTH   CENTRAL    DIVISION 
HILLS80R0 

EDWAROS    PLATEAU    DIVISION 
BUCHANAN    DAM 

SOUTH   CENTRAL    DIVISION 
GONiALES    2 

I  I  ELD   DAM 


?  a 

M 

<  2 


<2 


67.7 
63.2 


55.3 
54.6 

62.  8M 

60.7 


38.5 
39.5 


28.8 
34.1 


S.s  g 

ID    O    « 


56.3        -3.1 


53.1 
51.4 


■  4 
3.4 


3        % 

£     o 


74. 6M 
70.6 


34.  2M 
41.8 
45. 3M 
44 .  3M 

50.7 

51.9 
47.  3M 


15         22    27 


2.1         80    13  9 

9 


1.7 


45. 6M 
52.6 
57.  3M 


59.0 

61.3 
65. OM 


79 


82.2 

ei.o 


52.0 
63.  9M 


66.  2M 
63.9 


62.6 
73.  9M 


74.  2M 
72.5 


81 


9+ 


-1.9  78  11 
84  13 
-3.3  iO    11  + 


14 


24 


No.  ol  Days 


Max. 


393 
426 


17        705 

635 


17 


17+ 


27 


28 


Si 


Mln. 


272 


15       7         603 
379 


29        43      5+ 


3.3* 

S.B  g 
s  o  S 
Q  J3H 


245 


2.67 
.87 


-1.21 
-4.26 


3.68 
2.59 
5.76 
2.69 

8.92 

15.60 

.32 

9.52 

12.14 

5.13 
6.71 
5.64 


6.17 
5.73 


TEXMj 
DELAYED   DATA 


Precipitation 


Snow,    Sleet 


2.00 

3.78 
.15 

5.14    25 


2.27 
1  .21 


Is 


No.  ol  Dayi 


■fOTMM    mUi    f'-ii'.-i-t   Station    ■■*•■. 


DAILY  PRECIPITATION 


Station 


OCTOBER  1956 
COTULLA  MILLJE  RANCH 
FAIR  OAKS  RANCH 
RICE 

NOVEMBER  1956 
COLLEGE  STATION  7  SW 
COTULLA  HILLJE  RANCH 
FAIR  OAKS  RANCH 
PANDALE 

DECEMBER  1956 
COLLEGE  STATION  7  SW 
COTULLA  HILLJE  RANCH 
GILMER  2  S 
LAKE  KICKAPOO 
PANDALE 
WATER  VALLEY 

JANUARY  1957 
CALLAN 
CHRISTOVAL 
FAIR  OAKS  RANCH 
GILMER  2  S 
LUBBOCK 
MARCO 

MERRILL  RANCH 
ROSENBERG 
STERLEY 

FEBRUARY  1957 
CHRISTOVAL 
OOOLE 

IOWA  PARK  EXP  STATION 
MERRILL  RANCH 
TENNYSON 
VALENTINE  10  WSW 

MARCH  1957 
CANADIAN 
CHRISTOVAL 

COLLEGE  STATION  7  SW 
COTULLA  HILLJE  RANCH 
FARNSWORTH  3  NNW 
IOWA  PARK  EXP  STATION 
MARCO 
PANDALE 
ROCKSPR1NGS 
WACO 

APRIL  1957 
BALMORHEA  EXP  PAN 
BUCHANAN  DAM 
COLLEGE  STATION  7  SW 
GILMER  2  S 
LAKE  KICKAPOO 
MANSFIELD  DAM 

MAY  1957 
80RGER 

BUCHANAN  DAM 
CHRISTOVAL 
FUNK  RANCH 
GON2ALES   2 
HILLSBORO 
JOURDANTON 
MANSFIELD  DAM 
MC  INTOSH  RANCH 
MENZIES  AL  RANCH 
PAINT  ROCK 
CEO  BLUFF  CROSSIN6 


1.59 
.75 
1.75 


Day  oi  month 


15 

60 

9 

92 

12 

L4 

5 

13 

5 

64 

11 

92 

4 

16 

6 

17 

6 

71 

6 

?0 

5 

73 

10 

09 

0 

01 

6 

91 

5 

62 

.35   .25   .05 

.15   .03   .10 

1.62 


.60  2.05 

1.00  1.42  .44 

.75  1.60 

I  1.22 


13   14   15  |  16   17   18 


19   20   21 


22  I  23   24 


25   26   27 


2.50   .02 

62   .70  2.05 

36  2.47  1.55 

1.22 

1.35       1.07 


26 

.80 

20 

2.00 

.96 

07 

.62 

03 

.37 

.07 

.0? 

4b 

.20 

.12 
.55 

Table  5 


NOVEMBER  1956 
COLLEGE  STATION  7  SW 


DECEMBER  1956 
COLLEGE  STATION  7  SW 


GILMER  2  S 
LAKE  KICKAPOO 


JANUARY  1957 
GILMER  2  S 


LUBBOCK 

ROSENBERG 

FEBRUARY  1957 
IOWA  PARK  EXP  STATION 

MARCH  1957 
CANADIAN 

COLLEGE  STATION  7  SW 

IOWA  PARK  EXP  STATION 

ROCKSPRINGS 

APRIL  1957 
BALMORHEA  EXP  PAN 

BUCHANAN    DAM 

COLLEGE  STATION  7  SW 

GILMER  2  S 

LAKE  K1CKAP0O 

MANSFIELD  DAM 


MAY    1957 

BORGER 


BUCHANAN    DAM 
GONZALES        2 
Ml'.LSBORO 
MANSFIELO    DAM 


DAILY  TEMPERATURES 


TEX~S 
DELAYED    DATA 


Day  Ol  Month 


2   3 


71   77  73 
37   52  44 


69   74   78 
30   30   31 


MAX   69   73   73 
MIN   31   34   39 


59   61   60 
50   50   58 


78   81   82 
41   55   67 


74   79   78 
54   56   65 


MAX   65   68   69   69   72   75 


61   50   52 
43   35   35 


68   54   62 
29   37   34 


72   60   70 
48   49 


51   56   72 
38   38  40 


65   64   59 

36   47   44 


66   70   55 
47   50   48 


82   82   80 
68   64   32 


79  68 
51   34 


10   11   12   13   14   IS   16   17 


_   69   37   33 
47   53   54   35   30   25 


56   73   78 
31   36   68 


48   58   72 
27   28   43 


55   69   76 
26   31   51 


43   55   60 


85   67 
52   50 


81   80 
52   55 


78 
44 

66   82   80 
47 

76   78   73 


MAX   66 
MIN   49 


67 
49 


55   72 

51 


67   56   52 
49   43   37 


79   80   70 


72   60   75 
46   43   44 


55   55   65 
43   44   44 


76   78   71 
47   47   45 


58   75 
36   38 


83   83   86 

68  65   70 


40   38   39 


61   51   51 
40   40   37 


27  40   34   24  26 


50   60   75   86   70   65   66 
44   47   55   60   46   48   42 


58   53 
35   28 


64   62 
55   56 


74   72   75 


75   79   83 
60   64   65 


64   62   64 


60   59  60 


73   56   63 
44   34   33 


65   70 
30   36 


59   61   55 
29   30   43 


55  61   49 


36   37   26   27   37   39 


64 

26 

43 
28 

5  8 
32 

58 
42 

49 
37 

42 

32 

56 

24 

66 
33 

75 

38 

80 
34 

60 
21 

38 

20 

75 

46 

54 

39 

76 
52 

79 

75 

51 

44 

73   83   84 
44   65   47 


53   53   53 


40   34   40 


65  68   55 
43   46   30 


62   53 

45   34 


36   43   50 


25   45   50 


62   66 
32   51 


25   28   37 


45   45 
35   24 


66   67   72   63   61   58 
42   55   41   33   44 


44   43   47 


87   74 
37   38 


82   63 
49   39 


61   78   65 


79   77   72 


45   46   38 

64   76   72 
51   63   55 


77   62   65 


74   66 
46   36 


74   75   73 


84   82   61 
48   47   32 


49   52   40 


59   90 
39   40 


.   53   55   61   62   63   69  65 
42   39   34   32   35   38  39   40   41   41 


68   66 
30   28 


62   70   56 
42   41   22 


57   62 
27   32 


63   67 
31   40 


52   56   56   38   58  60   61   59   58 
43   41   41   32   29   37   43   44   " 


66   56   63   69   71 
47   50   33 


48   54   55 
70   66   81 


74   7  5   80 


77   69 
56   62 


79   88 
62   67 


66   75   69 
53 


40   54   51 
69   67   77 


90   92 
58   57 


63   78   84 


64   66   73 

45  |45   62   64 


34   35   49 


36   36   40 


61   54   63 


84   84 
62   60 


63   72   84 


64   76   84 
54   62   66 


62   60   49 


47   50   52 


54   56 

36   46   46 


92   93 
59   54 


64   61   62 


83   73   78 


60   62   63 


59   70   47 
23   30   27 


70   70   70   75 
35   31   32   34 


62   59  71   73 
42   36   38   45 


41 
35 

41 
35 

40 
35 

58 
35 

63 

39 

39 

IB 

25 
17 

28 
16 

69 
26 

43 
30 

57 
46 

55 

48 

52 

43 

77 

81 
67 

50   47 
38  39 


74   80   70 


44   44   44 


61   61   61 


79   69 
59   57 


71   78   74 


46   54   53 


48   70   60   62 


63   69  70 


72   67   64 


87   81   85 
72   69   70 


90   88 
69   63 


72   71   61   55   65   73 


73   72   67 


89   90 
75   75 


86   87 
75   69 


79   81 
55   56 


65 

32 

71 
40 

73 

36 

69 
40 

68 
52 

62 

52 

92   83 

63   68 


65   74 
61   62 


72   65 
55   60 


85   79 
59   60 


82   86 
62   64 


67.9 
44.7 


63.2 
39.5 


57.1 
36.6 


54.6 
34.1 


77 

55 


89   89 
6  5   66 


80   60 


85 
64 


.  ■--  f»ii'^i»»  Ml 


EVAPORATION  AND  WIND 


Station 


DECEMBER  1956 
LAKE  KICKAPOO 


FEBRUARY  1957 
IOWA  PARK  EXP  STATION 


WILLIAM  HARRIS  RESV    (*> 


MARCH  1957 
IOWA  PARK  EXP  STATION 


APRIL  1957 
BUCHANAN  DAM 


MANSFIELD  DAM 


MAY  1957 
BUCHANAN  DAM 


MANSFIELD  DAM 


EVAP 
WIND 


EVAP 

WIND 


EVAP 
WIND 


EVAP 
WIND 


EVAP 
WIND 


EVAP 

IND 


EVAP 
WIND 


Day  of  month 


EVAP 
WINDl  20 


34   64   36   16   23 


(A)   EVAPORATION  MEASURED  IN  A  SUNKEN  PAN  OF  24-INCH  DIAMETER. 


.08 
30 


.15 
60 


.10 
73 


.14 
67 


.20 

131 


.11 
128 


.06 

i  53 


.23 
111 


1.00 
254 


.13 
123 


.28 
119 


TEXAS 
DELAYED  DATA 


o  o_£ 


.10 
83 


.04 
49 


112 

.07 


4.178 
2840 


2.70 
1645 


4.14B 
1938 


6.20B 
1688 


5.25B 
1554 


woe*  aoWi  following  Station  lodoi 
-    181    - 


TOTAL  PRECIPITATION 


JUNE  1957 


Hourly  precipitation  data  from 


KiSS  SUSSEX? r^rcrSKS&'SSi,  BS&HWS 


-    182 


TOTAL  PRECIPITATION 


JUNE   1957 


-- " ^* *■ iu»i»*4  ia/53    roc  re 

Isolines  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.  Hourly  precipitation  data  from 
recorder  substations  will  be  available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data". 

-  183  - 


AVERAGE  TEMPERATURE 


JUNE   1957 


O  ]    I  !  /         I  Chilllcothe 


■O- 
S   Quanaii 

VT.i  _ 

Electr 
Croiell     I     ,0„  pk 


i  /  Truscott,v~ — j  I 


Seymour 
LRed   Sprln 
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Thomas  F.  Ransoi 


6A  Lower  Colo  R 
8A  |Mary  F.  Doty 
8A  City  of  Odes 
HID  Ben  Moore  Jr 
Luther  Adklm 
Gulf  States  I 

Johnie  Hokit 


2  3  5 

11/17/55 
2  3  5 


2  3  5 
2  3  5 


G. 


Sandlln 


2050 
1500 
2582  bin 


Alv 

Kay  L.  Bull 


W.  Boswell 

S.  Civil  Aero  A< 
Marvin  F.  Crain 
Frank  I.  Fidd 
Sadlo  Station  KPDN 

ty  of  Pampa 
Henry  Mills  Jr. 


Nola  Francis 
Jack  Allen 

R.  Hoghland 
CLOSED  -  -  -  -  - 
Lower  Colo  Rlv  Auth 
Geonge  W.  Tporbujp 


Lower  Colo  Rlv  Autt 
John  Hague 
Herbert  c.  Brink 
le  Turner 
st  L.  Peterson 
Lower  Colo  Rlv  Autt 

CLOSED  -  -  -  -  - 

ce  Turpi n 

■  Weather  Burent 

art  Adklns 

Harsh  F.  Canlon 

.  UuDsch 

.  Cocbran 

s  C,  Herron  Jr. 

.  Hughes 
Robert  S.  Lee 
E.  T.  Prade  Jr. 
Robert  c.  Keese 
Airway  Observer 
A.  P.  Mulllns 


4/26/57 
2  3  5 
2  3  5    7 
2  3  5 

2  3  5 

2  3  5 
2  3  5 


STATION  INDEX 


«...  j..  i»' 


REFERENCE  NOTES 

Additional  Information  regarding  tbe  climate  of  Texas  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  rli«ini„.(.,  ,   _   ... 

Austin  2,  Texas,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.  Climato legist  at  Weather  Bureau  Airport  Station,  1710  wilshire  Blvd, 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW ,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

•onthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

Divisions,  as  used  in  Table  2  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  October  1956. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  In  this  bulletin  are-   Temperature  in  °F   n„rinl,,H„,  ,„h 

Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dai?y"emperatures  frSm  e"?      "W"™    in  inches,  and  wind  movement  in  miles. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  6. 

^^"t^^mV^t'USiSn!**0"  ShOW"  *"  the  Stati°n  IndeX  "  "U-  S-  "eather  BU"™"'  «"  *»««  o-  "»  P"**  1921-1950,  adjusted  to  represent  ob- 

s  are  taken  from  dif- 
apparent  lncons is ten- 
ground.   Entries  of  Snow- 
leet  and  ice. 

r'ocD.lTastaenda3rd  5timed  %^^'iL^r^^l.^'JS^^{JS\^^^t^^J^fi^tt^).U   tSST*^'      ^  """^  ^   Sh™   <"»•"»»<»  times 
Snow  on  ground  in  Table  7  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.   For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  0630  CST. 

?hirpunlicatISlefor3in?er^a°tedh:onthl"0?otnad^-   "°  ^^    *"  T'blM  '  *"*   *   **    ^"^   "'  "°   -***■   insult  the  annual  issue  of 
+    And  also  on  a  later  date  or  dates. 

•    Amount  Included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown 
»    Thermometers  are  generally  exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground-  however   the  reference  indicate,  that  th„ 

thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building  nowever,  tne  reference  indicates  that  the 

//   Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AM   Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 

Alt   This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

In  the  "Refer  to  Tables"  column  in  the  Station  Index  the  letter  "C"  Indicates  recorder  stations.   These  stations  are  uroeessed  for 

special  purposes  and  are  published  later  In  "Hourly  Precipitation  Data".  stations  are  processed  for 


new  snowfall. 


.         one   L  Ztl  J  I  snowfall   wholly  or  partly   estimated,    using  a   ratio  of    1    Inch  water   equivalent    to   every   10   Inches   of 

record  *  h        Je=ord  »lsslnf •    if   average  value   is   entered,    less   than    10  days   record   is  missing.      See  Table   5    for  c 

»  aZZJ'    « -      g  "a,  data,    «   carried   for   this   station,    have  been    adjusted   to   represent    the   value   for   a   full   month. 

£Tly  Prec?pi?a?Idn°Da?agr  ^'""'^   ""   eSSeDtially   »«««te  but  may   vary   slightly   from   the   amounts   to   be   puslished    later   in 

T         Trace,    an  amount   too   small    to  measure. 

V  Includes   total  for-  previous  month. 

SS       This  entry   in   time  of   observation   column    in  Station   Index  means   observation   made  near  sunset. 

i.tl.«lePp1.Mbir.iCto    the    luptrl'nTend^t    oTD^Lents^RemitP'50   "S   '^ '      "IT*1*   subscrl""°n   »«l»-«   the  Annaul   Summary.)      checks   and   money  orders   should 
;overnmenrPrintlng  Office      Washington   25     DC  Remittance   and   correspondence   regarding   subscriptions  should   be   sent    to   the  Superintendent  of  Documents, 

iuto7yatfor  tti^Ytat^   ^t^V^L^"^   ^^l^"5 '    elevati°ns,    exposure,    etc.,    of    substations    through   1955  may   be    found   in    the  publication   "Substation 
'.V?nfor^.tfin    fo  ,       publication   may  be  obtained   from   the  Superintendent   of  Documents,   Government   Printing  Office,    Washington   25      D     C      for  Si    00        simi 

11 !  cents.  °  gUlar    "eather    BUreaU    statlons  may  be   found   in   the   latest    issues  of  Local   Climatologlcal^ata  Annual!   obtained    as    inSicf?ed$above,    pr?ce 

NWRC,  A^HEVIlLE,  N.  C.  —  7-30-57  —  2150 


CORRECTIONS 
June  1956:   Wichita  Falls  WB  AP,  Table  2,  mean  max  should  be  95.1. 

Wichita  Falls  WB  AP,  Table  5,  max  temperature  on  22nd  should  be  102  and  mean  max  95.1. 

center  1956:   Table  3,  Delayed  Data,  Stephenvllle  3  NE ,  June  1956,  amount  on  1st  should  be  .32. 

Table  5,  Delayed  Data,  Lake  Kickapoo,  July  1956,  min  temperature  for  22nd  should  be  79. 
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TEXAS  -  JULY  1957 


WEATHER  SUMMARY 


July  was  hot  and  dry.  At  numerous  stations,  it  was  one 
of  the  hottest  and  driest  Julies  of  record.  Showers  gave 
a  much  needed  boost  to  dryland  crops  in  the  Plains  and 
parts  of  north  Texas  but,  for  the  State  as  a  whole,  rain- 
fall was  far  below  average  and  more  rains  were  needed. 
Sorghum  combining  was  in  full  swing  in  the  Austin  area 
and  was  getting  under  way  in  north  Texas.  Corn  Picking 
was  starting  in  the  coastal  counties.  Very  little  cotton 
was  ginned  except  in  south  Texas. 

High  temperatures  prevailed  throughout  most  of  the  month. 
Many  stations  registered  90°  or  higher  on  every  after- 
noon. All  stations  except  five  registered  90-degree  tem- 
peratures on  more  than  twenty  afternoons.  The  afternoon 
temperatures  reached  100°  or  higher  on  more  than  half  of 
the  days  at  some  stations.  At  Laredo,  the  mercury  climbed 
to  100°  or  higher  on  every  afternoon  except  the  lltn, 


and  reached  99°  on  that  date.   Two  stations,  Eagle  Pass 
and  Encinal  3  NW ,  registered  100°  or  higher  on  every  after 
noon.   Afternoon  temperatures  at  Presidio  averaged  106^ 
The  highest  temperature  for  the  State,  H5 
at  Presidio  on  the  1st.   Monthly  minimum  t 


occurred 
emperatures 


Monthly  mean 
egrees  or  more 


long-term  averages  at  only  a  few  stations, 
temperatures  at  most  stations  were  two  d 


Bmp 
above  average  for  July. 

Except  for  a  few  scattered  showers  in  the  south  central 
and  coastal  areas  on  the  9th,  the  dry  pattern  persisted 
"rough  the  first  two  and  a  half  weeks  of  July.  Thunder- 
storm activity  produced  scattered  showers  from  the  17th 
to  24th.  Mostly  fair  weather  prevailed  during  the  last 
week  of  the  month.  Rainfall  was  very  unevenly  distributed 
over  the  State.  Corpus  Christi  Airport  was  one  of  the 
numerous  stations  in  the  southern  part  of  Texas  which  re- 
ceived no  rain  during  the  entire  month.  July  1895,  1897, 
T957  were  the  only  Julies  since  1887  in  which  no  rain 
fell  at  Corpus  Christi  Airport.  Laredo  received  a  light 
sprinkle  on  the  9th.  At  Laredo,  it  was  the  driest  July 
since  1924  when  not  even  a  sprinkle  fell.  Del  Rio  re- 
ceived a  sprinkle  on  the  22d.  Other  dry  Julies  at  Del 
Rio  were  1951,  1953,  and  1956.  However,  in  July  of  those 
years  sprinkles  fell  on  two  or  more  days.  The  sun  was 
shining  at  Corpus  Christi  98  percent  of  the  time  it  was 
above  the  horizon,  setting  a  new  record.  The  average  for 
July  is  86  percent. 


Irthur  Airport.  About  seven  percent  of  the  stations  re- 
ed rainfall  in  excess  of  their  long-term  averages  but 
more  than  one-fourth  of  the  stations  received  less  than  ten 
percent  of  their  average  July  rainfall.  For  the  State  as 
a  whole   It  was  one  of  the  driest  Julies  of  record. 
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and  screw  worms  became  troublesome.  Although  the  gras 
was  Iry  over  most  of  the  State,  all  classes  of  livestoc. 
continued  in  fair  to  good  condition.  Marketings  of  cattl 
and  lambs  were  moderate. 

Irrigated  crops  looked  promising.  The  widely  scattere 
showers  helped  the  crops  in  a  few  localities.  In  mos 
areas  corn  was  too  far  advanced  to  be  helped  by  rain 
Grain 'sorghum  combining  was  underway  as  far  north  as  Ten 
pie  Late  sorghums  were  helped  by  the  showers  but  wer 
in  the  critical  boot  or  early  headed  stage  and  n eede 
more  rain.  A  considerable  acreage  over  a  wide  area  fro 
east  Texas  northwestward  to  the  southern  High  Plains  wa 
in  that  stage.  The  showers  revived  the  peanuts  in  tt 
Cross  Timbers  and  in  north  Texas.  Peach  picking  continue 
as  the  early  varieties  ripened.  Broomcorn  pulling  begs 
in  the  Coryell-Lampasas  area. 

Cotton  ginning  hit  the  season's  peak  in  the  Lower  Vail, 
near  the  end  of  July.  A  few  fields  of  stalks  were  plow, 
in  preparation  for  next  year's  crop.  Cotton  harvest  be 
came  active  in  the  Coastal  Bend.  Bolls  were  maturu 
fast  in  the  south  central  counties.  In  the  north  ai 
northwest,  cotton  continued  to  put  on  fruit  but  need, 
rain  Fleahoppers  became  numerous  in  the  northwest  ai 
control  measures  were  needed.  Boll  worms  became  troubl. 
some  in  the  southeast,  especially  in  the  upper  coast; 
counties.  The  plants  bloomed  profusely  in  the  Tram 
Pecos. 

Cantaloup  harvest  was  underway  in  the  Trans-Pecos.  Wate 
melon  harvect  nepred  completion  in  the  south  central  con 
ties  but  melons  moved  in  good  volume  from  east  Texas.  La 
preparation  for  fall  vegetables  began  in  south  Texas  ■ 
growers  in  the  Lower  Valley  began  planting  such  fall  ve 
etablec  as  parsley,  eggplant,  and  peppers. 

Lucius  W.  Dye 

Climatologist 

Weather  Records  Processing  Cen1 

Kansas  City,  Missouri 


STORMS 

The  month  of  July  was  free  of  damaging  storms  during  t 
first  three  weeks,  with  the  exception  of  a  windstorm 
July  1  Near  Plains  in  the  Panhandle  winds  estimated 
90  mph'with  gusts  even  higher  brought  blinding  dust  a 
sand*  damagedg roofs  and  small  buildings  blew  down  a gr 
ary,  damaged  phone  lines  and  equipment.  Hail  of  mart 
size  destroyed  crops  over  a  300-square  mile  area. 

A  young  man  working  on  a  farm  near  Beaumont  was  kill 
when  struck  by  lightning  on  July  19. 

Windstorms  during  the  last  12  days  of  the  month  did  « 
damage  in  the  northern  part  of  the  State.  On  July 
in  Navarro  County,  northeast  Texas,  a  tenant  house  i 
destroyed,  roofs  were  damaged  and  windows  broken  dur_ 
a  thunderstorm.  In  the  Panhandle  near  Plainview  on  J. 
21  high  winds  and  hail  damaged  or  destroyed  some  bui 
ings,  cars,  cotton  and  feed  crops,  and  overturned  a  trai. 
house.  On  the  23rd  a  "freak  twister"  at  New  uim.  Aus 
County  in  east  Texas,  picked  up  and  ae»olIis1hed_na*!; 
causing  no  disturbance  on  nearby  land.  On  July  30  str 
winds  during  thunderstorms  tore  down  power  and  teleph 
lines,  moved  a  few  small  buildings,  and  damaged  a  car 
the  Snyder  area  of  Scurry  County.  Hail  damaged  cro 
Including  cotton. 

Lightning  struck  a  house  in  Mount  Pleasant   east  Tex 
on  July  23,  destroying  three  rooms  and  furnishings, 
the  24th  a  funnel  was  sighted  in  Crosby  County  in 
Panhandle,  and  on  the  30th  another  funnel  was  repor 
near  Trent,  20  miles  west  of  Abilene  In  Taylor _ coun 
n  tornado  was  reported  to  have  touched  ground  brie 
..,,,   ,,„,!,,,:.  of  Plainview  in  Hale  County  on  July 
This  was  unconfirmed;  no  damage  was  reported. 


Hoye  S.  Dunham 
State  Climatologist  ,  Act 
U.  R.  Weather  Bureau 
Austin,  Texas 
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SUPPLEMENTAL   DATA 


8ILENE    WB    AIRPORT 

MARIllO    WB    AIRPORT 

USTIN    WB    AIRPORT 

ROWNSVILIE    WB    AIRPORT 

3RPUS   CHR1ST1    WB    AIRPORT 

ALLAi    WB    AIRPORT 

EL    RIO    WB    AIRPORT 

.    PAlO   WB    AIRPORT 

I.    WORTH    W6    AIRPORT 

VLVE5T0N    WB    CITY 

XJSTON    WB    CITY 

iREOO    WB    AIRPORT 

J8B0CK   WB  AIRPORT 

[OLANO    WB    AIRPORT 

)RT    ARTHUR    WB    AIRPORT 

M  ANGELO    WB    AIRPORT 

IN  ANTONIO   WB    AIRPORT 

CTORIA    WB    AIRPORT 
ICO   W8    AIRPORT 

CHITA    FALLS    WB    AIRPORT 


Fastest   observed  one-minute 
Airport   data. 


wind  speed. 


This  station  is  not  equipped  with  automatic  recording  wind  instruments. 


BLE  2 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


Station 


UGH    PLAINS    DIVISION 

ARILLO    WB    AP 

G    SPRING 

RGFR 

RGER    3    W 

OKNFIELD    2    E 

NADIAN 

NvON 

0S8YT0N 

LHART    CAA    AP 

MAS 

OYOAOA    2    SW 

LLETT 

REFORD    1 

"ESA 

vELLAND 

TTLEFIELD 

1R0CK 

BBOCK    WB    AP 

AMI 

3LAND    WR    AP 

3LAN0    A    ENE 

.^HOF    l 

1PA 

UNS 

MNV1FW 

'INOLE 

BARMAN 

'ATFORO 

<OKA 

.IA 

"lA 

DIVISION 

W   ROLLING    PLAINS    DIV 

LENE    WB    AP 

LINGER    2    N 

LDRESS    CAA    AP 

RENDON 

EMAN 

ORADO   CITY 

CTRA 

KEIL 

OS   CREEK    DAM 

A   PARK    EXP    STATION 

*   CITY 

E  COLORADO    CITY 

AOOR 

phis 

3AY 
JCAH 
1AH    5    SE 

:oe 

■WR 

JER 

'    1    WNW 

ION 

m«    FALLS    WB    AP 


<  X 


AM 
AM 


R//      94.6 
t  I     96.4 

96.6 
95.3 
94.4 
99.6 
95.0 
95.5 
95.1 

98.2 

92. 6M 

93.9 

97.6 

94.9 

96.8 

95.6 

94.6 

97.3 

95.3 

96.1 

95.5 

93. A 

94.9 

97. A 

98.0 

97.1 

94. 5M 

95.1 

94.9 

97.3 


97.7 

100.4 

97.6 

98.2 

96.6 

98.6 

100.2 

100.4 

97.3 


'IVISION 


101 

.  3 

98 

.0 

96 

.1 

100 

5 

100 

.9 

101 

2 

100 

5 

96 

3 

103 

0 

101, 

1 

99. 

0 

102. 

9 

99. 

7 

67.7 
73.5 
69.6 
68.6 
65.5 
68.7 
66.5 
65.8 
66.7 

67.4 

68. OM 

64.2 

67.0 

66.2 

66.3 

67.0 

68.2 

67.9 

71.3 

70.4 

65.8 

68.1 

65.1 

65.4 

67.3 

66.0 

64.  9M 

68.8 

66.  1 


73.6 
70.0 

72.1 
69.3 

70.5 
73.6 
73.2 
73.8 
71.7 

72.9 

72.3 

70.4 

70.0 

73.3 

71.8 

72.5 

70.4 

71.5 

68.0 

66.4 

76. 2M 

75.3 


Temperature 


81.2 
85.0 
83.1 
82.0 
80.0 
84.2 
80.8 
80.7 
80.9 

82.8 

80. 3M 

79.1 

82.3 

80.6 

81.6 

81.3 

81.4 

82.6 

83.3 

83.3 

80.7 

80.6 

80.0 

81.4 

82.7 

81.6 

7  9.  7M 

82.0 

80.5 

83.0 

61.6 


35.7 
35.2 


86.1 
86.7 
87.1 


87.1 

85.2 

83.3 

85.3 

87.1 

86.5 

86.5 

83.4 

87.3 

84.6 

82.7 

89. 6M 

87.5 

85.7 


8    ?  § 

-I   B   at 

3.3s 
2.S  g 
«  2  S 
a  -s  e~ 


3.4 
2.3 


1.2 
3.8 


2.2 

2.1 
2.5 
1.3 
1.9 
3.1 
2.9 

2.9 

3.1 

1.4 

1. 

1. 

2.9 

5 


2.7 
1.8 

3.1 


102 
102 
104 
103 

1H4 

107 
102 
105 
105 

104 
102 
103 
107 
101 
106 
101 
101 
105 
100 
102 
106 
101 
106 
105 
106 
107 
104 
101 
104 
104 


No.  of  Days 


Max 


Min. 


Precipitation 


.13 

.38 

.17 

1.43 

2.55 

1.72 

.43 

2.48 

.50 

.34 

2.41 

.42 

2.06 

.  18 

1.06 

1.54 

1.54 

.  19 

.40 

.69 

1.  12 

1.04 

5.96 

.32 

.62 

.37 

2.94 

3.46 

.83 

.32 

1.25 


.62 
.29 
.10 
.43 
.73 
.95 
.61 
.65 
1.77 

.86 
1.03 
T 

.11 

.19 

.27 

.21 

2.71 

.58 

2.93 

1.78 

3.01 


£  ?  3 

-     °     0) 

■g  J3=i 

8.  a  g 

<•>  o  S 


2.23 
1.48 


.02 

.63 

.59 

.35 

2.17 

1.41 

1.06 

1.08 

.91 

2.79 
1.31 
1.83 
.31 
1.70 
2.16 
1.85 


1.43 

1.58 

1.94 

1.72 

1 

1.77 


1.97 
1.63 


1.69 

.86 

.30 

1.43 

1.50 


.11 

.29 

.12 

.67 

1.63 

1.32 

.35 

1.0 

.29 


.34 

1.44 

.23 

.85 

.12 

.38 

1.52 

1.41 

.19 

.21 

.62 

.70 


3.05 

.32 

.25 

.15 

2.25 

1.58 


21 
20 
31 
31 
22 
21 
22 
22 
22 
2b 
21 
22 
26 
21 
29 
2  1 
25 
31 
18    30 


.55 

.11 
.07 
.42 
.43 
.62 
.63 
.44 
.78 

.45 

.85 

T 

.08 

.10 

.16 

.20 

1.06 
.24 

1.S2 
.71 

2. OB 
.25 


Snow,    Sleet 
QS 

i\ 

23 


.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

.0 

.0 
.0 

.0 


No.  oi  Dayi 


8? 
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TABLE  2  -  CONTINUED 


Temperature 


Precipitation 


NORTH  CENTRAL  DIVISION 

ALBANY  AM 

BELTON  DAM  AM 

BENBROO<  DAM  AM 

BONHAM 
BOWIE 
8B0YD  3  SE  AM 

BRFCKFNRIDGE 

BRIDGEPORT  AM 

BROWNWOOD  AM 

CAMERON 
CLEBURNE 

CORSICANA  AM 

DALLAS  WB  AP  R/ 

DEN1SON  DAM 

DENTON  AM 

DENTON  EXP  STATION 
DUBLIN  AM 

EASTLAND  AM 

FORT  WORTH  WB  AP  R 

FORT  WORTH  LEONARD  BLDG   AM 
GAINESVILLE  AM 

GATESVILLE 

GRAHAM  AM 

GR ANBURY 

GRAPEVINE  DAM  AM 

GREENVILLE  2  SW  AM 

HENRIETTA  AM 

HICO 

HILLSBORO  AM 

JACKSBORO 

KAUFMAN  AM 

BKILLEEN  AM 

LAKE  KICKAPOO 

LAVON  DAM  AM 

MARLIN 
MC  KINNEY 

MEX1A  AM 

MINERAL  WELLS  CAA  AP 
MONTAGUE 
OLNEY 

PARIS  AM 

POSSUM  KINGDOM  DAM 
RANGER  PUMP  STATION 
RISING  STAR  AM 

SHERMAN  AM 

STEPHENVILLE  3  NE 
TAYLOR  AM 

TEMPLE  AM 

THROCKMORTON  AM 

WACO  WB  AP  fi 

WAXAHACHIE  AM 

WEATHERFORD  AM 

WHITNEY  DAM'  AM 

DIVISION 

FA'.T  TFXAS  DIVISION 

ATHENS  2  SSE 

BRONSON  AM 

CARTHAGE 

CENTER  AM 

rrNTERVILLE  AM 

•  ".VILLE  2  E  AM 

COLLEGF  MATfON  7  SW 
COLLEGE  STATION  CAA  AP 
CO*t  AM 

CROCKCTI  AM 

DIALVILLE  2  W 
.    o   2   S 

.,  ri  a  am 

KjXT-  AM 

»'  '■  V./ILLE 

i-rp  AM 

r  ipoyvili  '    FOPf'.T    1FPVICE 

LIN'    I  »M 

LlVP.  AM 

AM 
-    ID    'AA     AP 

MLLf  »" 

«»C  A" 

<••     :■    r»'»h'  W 

A* 

m 
m 

»-     ■>  A« 

".Mr  A. 

»> 


<2 


100.6 

98.5 

99.7 

97.9 

99.0 

99.5 

100.3 

102.6 

98.9 

98.0 

101.7 

100.0 

99.8 

97.8 

100.1 

99.6 

98.2 

98.5 

98.3 

100.5 

101.9 

101.5 

99.1 

100. * 

98.* 

97.3 

102.4 

99.5 

100.2 

99.7 

98.5 

97.3 

98.0 
98.4 
99.5 
97.1 

100.2 
98.7 
98.9 
95.8 

102.4 
97.8 
98.6 
98.9 

99.1 

97.7 
100.7 

98.5 
101.3 
100.0 

99.4 


69.2 

73.6 

75.2 

73.8 

73.7 

74.0 

72.9 

73.6 

74.2 

73.5 

73.5 

73.7 

78.5 

74.8 

75.6 

75.2 
72.7 
71.5 
76.5 
77.5 
73.3 
73.3 
73.6 
72.5 
74.8 
74.3 
75.7 
73.9 
75.8 
75.6 
75.0 
71.0 

75.2 
71.8 
75.3 
74.3 
74.4 
74.0 
71.4 
73.7 
76.0 
72.7 
72.6 
75.5 

74.0 
75.5 
74.6 
76.3 
74.5 
73.8 
72.3 


»  J8 
b  a  0 
5  o  -s 


Q£e- 


84.9 

86.1 

87.5 

85.9 

86.4 

86.8 

86.6 

88.1 

86.6 

85.8 

87.6 

86.9 

89.2 

86.3 

87.9 

87.4 

85.5 

85.0 

87.4 

89.0 

87.6 

87.4 

86.4 

86.5 

86.6 

85.8 

89.1 

86.7 

88.0 

87.7 

86.8 

84.2 

86.6 
85.1 
87.4 
85.7 
87.3 
86.4 
85.2 
84.8 
89.2 
85.3 
85.6 
87.2 

86.6 
86.6 
87.7 


86.9 
85.9 


96.2 
91.6 
94.5 
94.7 
97.4 
95.5 

98.5 
97.3 
99,  I 

95.0 
94.  OM 
95.6 

■)/  .  ! 
II,.', 

94.9 

tit  >!  M 

. 


9J. 

1 

Mi 

,' 

'/4. 

) 

95. 

4 

Mi 

I 

'/', 

i 

M 

'. 

■/', 

1 

11 

/ 

74 

•■ 

•/'. 

• 

•/'. 

'■ 

■■■ 

, 

74 

.', 

>l 

71.5 
69.3 
71.8 
71.3 
73.3 
72.4 

74.2 
72.8 

70.9 

71.9 

72.  7M 

73.0 

74.1 

74.4 

71.7 

71.8M 

'2.1 

n  .  i. 
•  ■ .  i 

t/  .; 
U  .  I 

/-..'. 

n  .  i 

n.i 

'  -, .  i 


83.9 
80.5 
83.2 
83.0 
85.4 
84.0 

86.4 

85.1 

83.3 

83.5 

83. 4M 

84.3 

83.2 

85.2 

83.3 

82. 8M 

83.6 

83.3 

84.4 

84.5 

83.7 

84.1 

S6.1 

85. 6M 

'14.  I 

| '.  .  / 

t  ; .  / 

■ 


3.1 
4.6 
2.7 
0.7 
3.1 
2.5 
3.7 

4.0 

2.4 
1.8 
2.3 

4.2 
3.3 

1.9 


3.0 
4.1 


3.6 

3.2 
2.5 
3.1 
2.4 
3.6 
3.4 


106 

10 

109 

104 
106 

106 

106 
109 
105 

105 

109 

109 

110 

1  0  3 

107 

106 

10  7 

105 

106 

10 

105 

10'? 

103 

107 

106 

103 

107 

107 

110 

10  3 

107 

106 

104 
105 
108 
105 
106 
105 
104 
101 
112 
i  o  5 

108 
105 


2.3 

0.8 
1.0 
0.0 


72    21 

69       5+ 

71       5+ 

68|     1  + 

72 

70 

68 

66 

71 

68 

70 


2.0 


0.4 

2.3 

.'. 
2.6 
2 


10  1 

12 

99 

19 

99 

1  71 

104 

124 

10  1 

18 

102 

If 

104 

If 

I  ')'. 

11 

11 

M 

14. 

109 

)1 

100 

18. 

31 

»1 

2f 

i  I  / 

1  1 

No.  of  Days 


■••    r.r.r.n*. 


s  s  • 

■B  -1  2 


2.95 
.46 
.75 
.87 
.35 
.97 
1.50 
.32 
2.72 
.50 
.54 
.33 
.25 
2.46 
.00 
.02' 
.91 
.75 
.65 
.32 
.45 
.08 
1.99 
.04 
.67 
4.54 

1 

1.43 

2.65 

.94 
1.72 


.85 

.12 

.30 

.49 

1.15 

1.51 

2.33 

1.01 

.78 

.27 

1.50 

.00 

1.02 

.85 

.61 

.50 

1.59 

1.02 

.98 


1.01 
1.56 
2.29 
1.18 
.83 
2.64 

2.05 

1.76 

.92 

1.32 

2.91 

1.56 

1.67 

1.82 

.27 

4.74 

1.60 

3.34 

1.47 

1.56 

2.48 

1.80 

.90 

2.5* 

.85 

3.23 

.48 

.55 

3.63 

.38 

.97 

.58 


.54 
2.01 

.81 
1.24 
1.60 
2.11 
1.72 

2.05 

1.27 
1.14 
1.24 

2.80 
2.05 


1.91 

1.28 

.27 

.79 

.26 

1.69 


.18 

.74 

.82 

.22 

.57 

.62 

.30 

2.45 

.22 

.49 

.27 

.25 

2.08 

.00 

.02 

.83 

.45 

.38 

.31 

.41 

.05 

1  .00 

.04 

.64 

3.37 

.32 

.89 

1.23 

1.63 

.93 

.89 


Snow,    Sleet 


il 

55  3 


2< 
1.14 
1.07 
1.33 
1.95 
.70 


2.14 

2.16 

2.29 

.36 

1.4 
1.36 


2.65 
1.42 

.70 
1.76 
2.34 

.77 
2.39 

.66 
2.19 


3.02 
2.61 

2.21 


T 

.40 

.12 

.30 

.25 

.84 

.35 

.07 

.39 

.53 

.08 

.80 

.00 
.62 
.40 
.27 
.40 
.60 


.75    20 
1.34    27 


.97 
.68 
.52 

1.99 

1.79 
1.00 
.62 
.90 
2.50 
1.56 


.12 
1.69 


.50 
1.35 
1.26 


2  i 
25 
20 
23 

.83 

.28    23 


i .m«  HI. 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


ABLE  2  ■  CONTINUED 


TEXAS 
JULY  1957 


Temperature 


TRANS    PECOS    DIVISION 

ALPINE 

IBALMORHEA    EXP    PAN 

CHISOS    BASIN 

IEL    PASO    WB    AP 

FORT    STOCKTON  At 

LA    TUNA    1    S 

JMARATHON 

IHOUNT    LOCKE 

"ANTHER    JUNCTION 

PECOS  Ah 

">RESIDIO 

Ireo  BLUFF   DAM 

5ALT    FLAT    CAA    AP 

SANDERSON    1    NW 

h/AN   HORN 

.rflNK    CAA    AP 

IfSLETA  Al> 

DIVISION 

EDWARDS    PLATEAU    DIVISION 

'ILANCO  Af 

10ERNE 

tRACKETTVILLE  AM 

*<«ADY  AM 

IUCHANAN  DAM  AM 

<URNET 

!>El  RIO  WB  AP 

:den  1 

:redericks8urg 

junction 

junction  caa  ap 

'.errville  am 

.ampasas  am 

.LANO  AM 

IASON 

IC   CAMEY 

'ZONA  AM 

'RADE    RANCH 

'OCKSPRINGS  AM 

AN    ANGELO    DAM  AM 

AN   ANGELO    WB    AP 

ONORA 

ARPLEY    1    E 

VALDE  AM 

DIVISION 

SOUTH   CENTRAL    DIVISION 

USTIN    WB    AP  I 

USTWELL    WL    REF 

SEVILLE    5    NE 

I  SHOP 

RENHAM  AM 

ORPUS    CHRIST  I 

ORPUS    CHRIST  I    WB    AP  I 

UERO    3    NW  AM 

LATONIA 

OLIAD 

ONZALES    2' 

ALLETTSVILLE 

AM 
ENEDY  AM 

■NGSVILLE 

JL'NG    1    SE  AM 

ANSFIELD    DAM  AM 

;EW   BRAUNFELS 
IXON 

PBSTOWN  AM 

»N   ANTONIO    WB    AP  ( 

»N   MARCOS  AM 

,EALY 
:GUIN 

OTHVILLE  AM 

»SHINGT0N    STATE    PARK  AM 

3AKUM 

DIVISION 

JPPER   COAST    DIVISION 

'AHUAC    6    E  AM 

IGLETON    A    NE 

»Y  CITY   WATERWORKS  AM 

I'YTOWN 

;aumont  am 

;:aumont  EXP  FARM 
I'NEVANG 
CAMPO 
,'LVESTON    WB    CITY  R 

'LVESTON   WB    AP 

,|JSTON   WB    CITY  R 


<    2 


92.2 

98.4 

88. 7 

96.1 

97.4 

99.3 

94.0 

86.3 

97.3 

103.4 

106.2 

100.4 

98.5 

94.6 
98.7 
99.3 


96.9 
96.2 


<2 


68.7 
67.0 
64.2 
71.7 
67.8 
69,9 
64.3 
60.6 
71.2 
70.7 
75.9 
70.4 


68.2 
72.5 
69.1 


98.0 
92.6 
97.9 

100. 3M 
98.5 
89.6 
94.0 

100.1 
96.0 
97.1 

101.4 
98.6 

101.7 

97.7 
98.7 
100.4 
98.7 
99.9 
96.6 
97.7 
97.7 
99.5 
99.6 
97. OM 
98.6 
98.9 


92.2 
94.3 
95.8 
93.9 
94.8 
94.3 
95.7 
98.3 
89.0 
90.0 
95.7 


96.5 

70.4 

100.1 

75.2 

102.9 

67.8 

96.5 

68.5 

100.5 

70.1 

99.6 

70.7 

96.0 

67.1 

99.1 

72.3 

100.5 

73.5 

98.6 

69.9 

98.5 

74.1 

99.0 

71.1 

97.0 

66.5 

97.7 

67.6 

98.8 

72.9 

96.9 

73.2 

96. 8M 

70. 6M 

99.9 

68.5 

101.3 

70.6 

74.6 

74.8 

70.7 

74. 4M 

73.5 

78.7 

74.9 

70.8 

73.8 

74.0 

73.7 

70.7 

71.7 

73.7 
73.1 
70.5 
73.3 
71.6 
74.6 
73.6 


80.5 
82.7 
76.5 
83.9 
82.6 
84.6 
79.2 
73.5 
84.3 
87.1 
91.1 
85.4 
83.4 

81.4 
85.6 
84.2 


83.0 
82.6 


83.5 

87.7 

85.4 

82.5 

85.3 

85.2 

81.6 

85.7 

87.0 

84.3 

86.3 

85.1 

81.8 

82.7 

85.9 

85.1 

8  3.7M 

84.2 

86.0 

84.5 


86.3 

83.7 

84.3 

87. 4M 

86.0 

84.2 

84.5 

85.5 

84.9 

85.6 

87.6 

84.7 

86.7 

85.7 
85.9 
85.5 
86.0 
85.8 
85.6 
85.7 


71.6 

84.7 

73.0 

86.3 

73.1 

86.4 

72.  3M 

84.  7M 

71.9 

85.3 

73.4 

86.2 

85.6 

75.4 

83.8 

73.1 

83.7 

74.5 

85.2 

75.1 

84.5 

74.8 

84.8 

74.0 

84. 2M 

73.3 

84.5 

74.0 

86.2 

80.2 

84.6 

79.9 

85.0 

77.4 

86.6 

£    a    01 

Z  i-j  •* 

Sag 
•;  o  £ 

Q  £  H 


3.7 
2.4 


2.6 

0.9 


3.3 
4.2 


0.0    104 
1.7    103 


0.6 
3.0 

1.3 
1.1 


0 

0.5 

0.3 


1.2 
2.3 


1.5 
1.1 


2.1 

0.1 


1.3 
1.9 


1.2 

1.2 

1.6 
1.7 
2.8 


65 
71    12 


31 

69 

31 

68 

31 

68 

31 

70 

30 

67 

29 

71 

29+ 

69 

31 

68 

28 

69 

29+ 

70 

31 

70 

26 

68 

30 

70 

13 

72 

28 

70 

6+ 

71 

.  5+ 

72 

30  + 

68 

30 

63 

29 

70 

28+ 

71 

11  + 

77 

12  + 

78 

6 

71 

No.  of  Days 


Max. 


Mii 


Precipitation 


2.79 

2.64 

.74 

2.26 

2.43 

2.62 

.86 

.35 

.32 

.30 

.42 

1.91 
1.31 
1.22 


1.16 
.12 
.89 
T 

.94 
.69 

1.19 
.29 
.10 
.33 
.96 
T 

•  S 
T 

.51 
.36 
.  10 
.05 
.32 
.25 
.00 


1.  10 
.00 
.00 


.00 
.00 
.37 
.89 
.03 
2.41 
.85 
.00 


1.66 

.47 

1.08 

.04 

.00 

.73 

.81 

.11 

.28 

1.23 

2.68 

1.37 

.65 


4.43 

.16 

.35 

.91 

1.72 

1.65 

1.61 

.17 

.46 

.54 

4.68 


3     9     • 

S.B  g 
•  o  ; 
QJJH 


.17 
1.20 


1.32 
1.15 


.17 

1.06 


1.04 
1.23 


2.70 
2.87 

1.00 

1.15 
1.58 
1.53 
1.44 
1.42 

2.48 
1.59 

.86 
2.49 

.51 


1.91 
1.52 


3.05 
2.55 
2.05 

2.26 
2.57 
1.97 

3.12 

2.36 

2.58 


1.25 
2.75 

1.1 
2.08 
3.66 
2.23 
1.74 
.15 
2.13 


1.66 
4.97 
2.73 


4.34 

4.17 

.23 


2.00 
.45 
.93 

1.10 
.74 
.87 

1.52 
.91 
.78 
.35 
.20 
.12 
.  19 

.83 
.96 

.5 


Snow,    Sleet 


No.  of  Days 


a  q 
O   3 

a  S 
2  o 


.51 
.21 
.06 
.04 
.25 
.25 
.00 


.81 
.00 
.00 
.30 
.48 
.03 
2.08 
.85 
.00 

T 

1.55 

.47 

.75 

.02 

.00 

.65 

.62 

.07 

.14 

1.10 

2.25 

.98 


2.25 
.10 
.21 
.80 
.77 

1.08 
.73 
.17 
.19 
.25 

1.58 


8? 

HO 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  ■  CONTINUED 


Temperature 


HOUSTON  WB  AP 

LIBERTY 

MATAGORDA 

MAURBRO 

NEW  GULF 

PALACIOS  CAA  AP 

PASADENA  HOUSTON 

PIERCE 

PORT  ARTHUR 

PORT  ARTHUR  WB  AP 

PORT  LAVACA 

PORT  OCONNOR 

ROSENBERG 

SUGAR  LAND 

THOMPSONS  3  WSW 

VICTORIA  WB  AP 

WILLIAM  HARRIS  RESVR 

DIVISION 

SOUTHERN  DIVISION 

ALICE 

CARRIZO  SPRINGS 
COTULLA  CAA  AP 
CRYSTAL  CITY 
DILLEY 
EAGLE  PASS 
ENCINAL  3  NW 
FALFIIRRIAS 
LA  PRYOR 
LAREDO  WB  AP 
POTEET 
BRIO  GRANDE  CITY 


2  ESE 
WINTER  HAVEN  EXP  STA 

DIVISION 

LOWER  VALLEY  DIVISION 

BROWNSVILLE  WB  AP 

HARL1NGEN 

MC  ALLEN 

MC  COOK 

MISSION 

PORT  ISABEL 

RAYHONDVILLE 

SAN    BENITO 

WESLACO    2    F 

D I  V  I  S I  ON 


<  2 


95.3 
97.5 
92.9 

96.9 

92.5 

96.7 

95. 5M 

91.4 

92.4 

95.4 

90.2 

95. 9M 

95.7 

95.  7M 

95.5 

95.3 


93.4 
98.6 
97.0 
100.0 
97.5 
91.5 
98.7 
97.5 
96.9 


77.8 

75.5 

73. 4M 

78.0 

75.2 

75.7 

78.5 

71.6M 

73.3 

7  3.  8M 

74.0 

74.6 


96. 

4 

74.0 

101. 

7 

75.2 

101. 

9 

73.6 

101 

4M 

74. OM 

101 

5 

71.2 

102 

a 

76.1 

104 

4 

71.6 

100 

.0 

73.9 

101 

,4 

72.5 

102 

■  7 

77.1 

99 

,9 

73.9 

10? 

.?. 

75.4 

101 

.6 

72.2 

76.3 
75.3 
74.3 

73.1 
73.7 
77.7 
71.2 


S  ?  3 

3    0^ 

a  S  g 
<u  o  o> 
Q  J3  H 


86.2 
88.5 
87.8 
87 


?M 


86.4 
89.5 
88.0 
87.0 
87.0 
89.9 
86.9 
88.8 
86.9 


84.9 
87.0 
85.7 
86.6 
85.6 
84.6 
85.0 


3.3 


2.1 
2.3 


1.2 
0.0 


1.0 

2.2 

1.5 

1 

2.0 

2.2 

2.6 


1.1 
2.9 


99 

103 
96 

101 
96 

10  0 
99 
96 
96 
99 
92 

100 

100 

100 
100 


Precipitation 


No.  ot  Days 


8.9 


.84 
2.27 


.  1 

.00 

T 

.00 

.00 

.03 

.00 

.11 

.00 


.00 
.00 


-  3 

-  2 

-  3 


3.59 
1.64 


3.20 
3.12 


1.92 

1.88 

1.81 

1.93 

2. 

1.40 

1.50 


1.87 
2.20 


1.86 
2.05 


1.31 
.31 


.09 


.40 
.30 
..64 
>.21 
.28 
.09 
.37 
.72 
.24 
.10 
.26 


Snow,    Sleet 


1^2 

i 

55  o 


.  16 

.00 

T 

.00 

.00 

.03 

.00 

.11 

.00 

T 

T 

.00 

.00 


.10 
.07 
.00 
.18 
.00 
.00 
.56 
.00 
.00 


DATA    RECEIVED    TOO    LATE    TO   BE    INCLUDED     IN    DIVISION    MEANS. 
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DAILY  PRECIPITATION 


TEXAS 
JULY   1957 


Day  of  month 


ERNATHY 
ILENE   we    AP 
KERL"    3    SE 
in   NUEVA 
PANT 

ICE 
PINE 
10  5   S5» 

VARAOO 


ARILLO    WB    AP 
AHUAC    6    E 
DERSON 
G4.ET0N    *    NE 

In 
fELOPE 

wsas  pass 
:her  city 

.INCTON 
THUR  CITY 

>ER«ONT 
1EN5   2    SSE 

.ANTA 

■:h  wb  ap 
•TIN  oam 

it1n  hwy  290  bridge 
;t»ell 

iTWELL    WL    REF 

:ersfield 

.LINGER    2    N 


BROOK    DAM 
JAM  IN 

SPRING 

"ELLS 
HOP 

NCO 


«IER 

NAN 

ten 

UILLAS   RANGER    STATION 

SEP 

GER    !    ■ 


IE 

ELDER 

5   3  SE 

CKETTVILLE 


:kenpidge 

4HAN 
REPORT 

'SON 

•NFIELO    2    E 
'"SV1LLE   »B 
fNWOOD 
«NAN  DAM 

rALO 
'-'  1  NE 
'ERDE 


AN 

RON 

1   SAN   SABA 

'  »OO0   2    s 

'DUN 

ELARIA 


ON  2 


120  SPRINGS 
OLLTON 
MAGE 
RANCH 
ELL 

»A 

ER 

ERVILLE 

PEL 

ORESS  CAA    AP 

LICOTHE 
OS  BASIN 
STOVAL 
10  CREEK 
ENOON 


°T   RANCH 
SPRING  5   s 

«ATE« 


13       14       IS 


16      17      18 


19      20      21 


•23      .06    2.00 


22      23      24 


.25 

1.67 


25      26      27      28      29      30 


3.93 
1.15 
1.05 


2.21       .21 


.67      .69      .07 
.32      .03 


T  .22      .06 

.60 
.39      .01 


.04      T         1.12 


.62      .36      .06 

T  .61      T 

.02      T 


1.63 

.07      .17   2.A5 


•09      .02 

.13 

.03      .86 


•32      .08      .03 
2.15 


•69      .02      ,22 


1 

.99 

•  29 

1.20 

05 

•  08 

2 

91 

2 

55 

•  79 

1A 

DAILY  PRECIPITATION 


Table  3— Continued 


COLEMAN 

COLLEGE  STATION  7  SW 

COLLEGE  STATION  CAA  AP 

COLORADO  CITY 

COLUMBUS 

COMANCHE 
COMSTOCK 
CONLEN  3  N 
CONROE 
COOPER 

COPE  RANCH 

COPPERAS  COVE 

CORNUDAS  SERVICE  STATION 

CORPUS  CHRIST  I 

CORPUS  CHRIST  I  WB  AP    R 

CORS1CANA 
COTULLA 

COTULLA  CAA  AP 
COTULLA  HILLJE  RANCH 
COX  RANCH 

CRESSON 

CRIOER  RANCH 

CROCKETT 

CROSBTTON 

CROSS  PLAINS  NO  1 

CROWELL 

CRYSTAL  CITY 

CUERO  3  NW 

CYPRESS  1  SW 

CYPRESS  MILL 

DACUS 

OAINGERFIELO  9  5 

DALHAftT  CAA  AP 

DALLAS  WB  AP  R// 

DANEVANG 

OARROUZETT 

DAVILLA 

DE  LONG  RANCH 

DECATUR 

DEKALB 

DEL  RIO  WB  AP  R 

DENISON  DAM 

DENTON 

DENTON  EXP  STATION 

DEWEYVlLLE 

DIALV1LLE  2  W 
DILLEY 
DIME  BOX 
DIHMITT  6  E 
DOOLE 

DOSS 

DRYER    1    NW 
DUBLIN 
DUMAS 
DUNDEE    S   NW 

DUNK    RANCH 

CADS 

EAGLE    MOUNTAIN    LAKE    DAM 

EAGLE    PASS 

EASTLAND 

EDEN    1 

EDNA    3    SW 

EBON    I    - 

t\.    CAWPO 

EL     PA'.O    WB    AP  R 

ELDORADO    U    SW 

ELECTWA 

ENOPY 

ENCINAL     3    NW 

EMGLEMAN    GARDEN 

PHI! 

FVAOALE 
rABENS     1 

PAIR    OAKS    RAN^m 
'AIRFIELD 

RALfURRIAS 

'ALL',    CITY    A    WSW 

rAMMVIUI 
'AP«*WO*TH)    NMW 
PUHII 

»t»f 

P1WMT»^    STORE 

I     *?0«lA 

'LO«OT 
rLG*ESVILLE 

'L0Y6A6A    *     '.* 
MM    >    II 

ft  MR*    V    •*»'»• 

rpti  w*it 

R0OT  MtTrt  ft*  A*  R 

»'*■    MftfM      ro«A»t>   UM 

- 

I  j«« 
r  »r  i  »-,. 
rmttm 


Day  of  month 


10       11       12 


13       14       15    '    16    '    17       18 


19      20  I    21 


22       23       24 


1.8* 
.30 
2.?* 


25   I  26      27 


28      29      30 


.55 

1.72 


T 

.25 
.62 
•  76 
T 

•  02 

•  14) 

.40 

•  IS 

.OS 

.02 

•  20 

.AS 

1.41 

.12  .4* 

■OS       .12 

•91       .02 


2. 0B       »07       >09 


2.00       .50 
.09 


1.10       .42 


.25 

■20 

.52 

1.03 

.03 

.17 

.13 

.77 

•  65 

.52 

.13 

1.10 

.81 

•  J! 

.0? 

■  M 

•  63 

•  02 

•  26 

.li 

3.17 

T 

1.69 

1.  Hi 

.90       T 
1.18    1.06 


.38 

A. 20 


-       ,. 


DAILY  PRECIPITATION 


Table  3— Continued 


I«VIN 
.ADEWATER 

)_C 
>LDTMWAITF 

LIU 

X.1AD   6    HE 
)L1A0    1    SE 

WZALES    1 
JNZALES    2 

IAHAH 
I  ANBURY 

IANDFALLS    3    SSE 
IAPEIAFO 
'*PEVlNE    OAM 

IEENVILLE    2    SW 

I0VET0N 

UVER 

INTER 

'THRIE 

6ANSP0RT 

IE  CENTER 

IE  CENTER    1*    WNW 

LLETTSVILLE 

"tLTON    2    NW 

NLIN 

RLETON 

RUNGEN 

RPER 

»T 

RTLEV 

SKELL 

SKELL    6    NW 
WINS 
MIES  RANCH 

B6RONV1LLE 
NPSTEAO 

15EBS0N 


'CMLAND 

NDO 

NEY   GROVE 

»0S    COEEK    OAM 

NED 

USTON  we    CITY  R 

USTON  MB    AP 

USTON  AlIEF  R 

USTON  BARKER 

USTON  OEER    PARK 

USTON   HEIGHTS 
USTON    INDEPENDENCE    H 
USTON   MISSOURI    CITY 
USTON   NORTH    HOUSTON 
USTON    SAN    JACINTO   OAM 

USTON   SATSUM*  R 

USTON   SPRING   BRANCH 

H8LE 

"6LE   PUMP    STATION 


PERIAL 

DI  AN   GAP 

«   PARK    EXP    STATION 

CCSBOftO 

CKSON   HILL    GUARD    STA 

CrSONVlLLE    EXP    STA 

CKSONVILLE 

»ES  RIVER   RANCH 


1ES   C    BAR    B    RANCH 

NES   M*    PANCH 

JROANTON 

ACTION 

•CTION   CAA    AP 


WVILLE 

LLEEN 

"GSVlLLE 

■STVILLE   FOREST    SERV 
»*R   6   SN 


TUNA  1  S 

<E  COLORADO  CITY 
*E  KICKAROO 
(E  VICTOR 


AOAY 

"•ORAM 
VELLANO 
"'SV1LLE 
BERTV 


Day  of  month 


4.74 
1.04 
1.83 


2.50 
.10 
1.72 


13       14       15    I    16    i    17       18 


19  I   20      21 


22      23      24      25  [  26      27      28      29  i   30 


1.78       .25 
•32       .10 


•0$       .01       .44 
.03       .52 
1.46 


.36 


.  0 .'. 


1*58 
•  61 

1.30     1.60 
.42 
•15  .83 

.79  ,21 

.75 


.03 


.18 


1.06 
.01 
1.01 


1.71 
.35      T  .12 


T  T  .06 


T  .60       .05 


T  T 

1.31 


DAILY  PRECIPITATION 


IEAAS 

- 


Table  3— Continued 


LIBERTY  HILL 
LILLIAN 
LINDALE  5  SE 
LINDEN 
LI  PAN 

LIPSCOMB 

LITTLE  ELM  1  NNE 

LITTLEFIELD 

LIVINGSTON 

LLANO 

LOCKHART  2  NX 

LONETA 

LONG  LAKE 

LONGVIEW 

LOOP 

LORENZO 
LUBBOCK 
LUBBOCK  WB  AP 
LUFKIN  CAA  AP 
LULING  1  SE 

LYNXHAVEN  RANCH 

NAOISONVILLE 

MAGNOLIA 

MANCHACA 

MANSFIELO 

MANSFIELD  DAM 

MARATHON 

MARCO 

MARFA  16  S 

MARLIN 

MARSHALL 
MARTIN  RANCH 
MARYS  CREEK 
MASON 

MATADOR 

MATAGORDA 
MAUD 
MAUR8RO 
MC  ALLEN 
NC  CAMEY 

MC   COOK 

MC   OONALO    STORE 

MC   GREGOR 

MC  INTOSH  RANCH 

MC  KINNEY 

MEMPHIS 

MENARD 

MENTONE 

MEN2IES  AL  RANCH 

MERCEDES  T  S 

MERRILL    RANCH 

MERT20M 

MEIIA 

MIAMI 

MIDLAND    MB    AP 

MIDLAND     A    ENE 

MIDLO-HIAN 

MILLER    RANCH 

H1NEOLA 

MINERAL    NELLS    CAA    AP 

MIRANDO  CITY 

MISSION 

MOBfETIE 

MONTAGUE 
MONTGOMERY 

MORGAN  MILL 
MORSE 

MORTON 

■MCM 

MOSS     RANCH 

MOUNT    LOCKE 
NT    PLEASANT 
MOUNTAIN   CRfEC 
MufNSTER 
MULEtHOf    1 

•BU.II 

MUNOAY 
■MJNR     PA"'M 
NACOtCOCMfl 
NAPLEI     5    NT 


IMI   *   N» 
»•»   CUL' 

NIMPOMT 
Ml»     t'OPf 


Day  of  month 


I.W 


.00 
.»• 

1.50 
.7» 

1.01 

2.H 
.»> 


10       11       *2 


13       14       15   '    16    |    17       18 


19       20       21 


.50      T  .4' 


22      23      24 


T  T 

1.35 

.26 


25  :  26      27      28  ;  29      30      31 


.01      .03 
•05      .02 


«W''«    «UARO    ITATIO 

■ONTMTlrLO 

■DTLA    I    II 


•  AIM* 


PAHO    PINTO 


A  14 

1.11 

I. «0 

A.    >« 


1.55 

T 

1.02 


1.00      .»• 


DAILY  PRECIPITATION 


Table  3— Continued 


ERRYTON 

ERRYTON    10    WNW 

Fi.U6eRVlt.LE 

1ERCE 

HOT    POINT 

ITTSBURG    *    S 
LAC  10 
LA1NS 
LAINVIEW 
OLAR 

0HT0T0C 
MT    ARTHUR 

DRT    ARTHUR    W8    AP 
3RT    ISABEL 

3RT    LAVACA 


!»DE    RANCH 

tesioio 

MCE 

tovidfnt  city 
;tnam 

JANAM    5    SE 
JITAOUE 
IITMAN    2    S 
I 1 NBOH 

wger  pump  station 

iymon0ville 
:0  bluff  crossing 
!0  bluff  dam 
;fugio 

'N0HAH 

CARDO 

CHAROS 

CHAROSON 

CHLANO  SPRINGS 

CHNONO 

LEY  BEN  RANCH 

NGGOLD 

0  GRANDE  CITY  2  ESE 

OMEOINA  2  N 

SING  STAR 

VCTSIOE 
ANOKE 

BERT  LEE 

BSTOMN 

BY 

CKLAND  1  N 
CKPORT 
OtSPRINGS 
CKHALL  5  WSW 

OSEVELT 


ST   CIRCLE    BAR    RANCH 

BINAL 

LT    FLAT    CAA    AP 

N   ANGELO   DAM 
N  ANGELO   HB    AP 
N   ANTONIO    WB    AP 
N   BENITO 
N   MARCOS 

N  SABA 
NO Eft SON 
NOEftSON    1    HW 


n»0UR 
WROCt 

:R*AN 
ERWOOD 
■VERTON 

iron 

'TON    5   SE 

IDEIL 

MM 

[THVILLE 

men 

10RA 

:AftMAN 

"*S   RANCH 

*I*fi  BRANCH   2    SE 

MNGTOWN    3    w 
'»    1    MNW 
JR5ER   0AM    e 
tMFORD    1 
"PHCNVILLE  3   NE 

:RLEY 

•MW  CITY 
:*tING  CITY    9   NW 
< AT FORD 
'AMN   e   NNE 

*R   LAND 
■pMUR   SPRINGS 
:<*A 
PA 
»ICO 

»tEY  1  £ 

•COSA 
\OR 

EGRAPh 

ephone 


2.54 
•  00 

1.36 


Day  of  month 


TEXAS 
JULY    1957 


10       11       12 


13       14       15 


16      17       18 


19      20      21 


.03       .03       .03 


25      26      27 


28      29  I   30 


•10       .11 

.35 
•17       .49       ,36 

.11 
■08       .07 

.07       .33 

•02  .90 

•  A3 

•14      .21      .20 


T  .01 

.01      T  T 


•20      .30 


•  12 

•09      .19 

.04 

T  T  T 

•  08 

.62       T 


.30  .15 

•71       .26  .26 

•11    2.89  .01 

•43  .11 


•21 

.03 

.01 

.13 

.07 

.05 

1.67 

.06 

.53 

•  3. 

.18 

.7? 

T 

.05 

.13 

.15 

.31 

.»i 

1.5  8 

.35 
•  52 


Table  3— Continued 


TEMPLE 
TENNYSON 
TERRELL 
TESCO 
TEKARKANA  DAN 

THOMPSONS  3  MSN 
THORNTON 
THREE  RIVERS 
THROCKMORTON 
THURBER 

TONBALL 

TOTAH 

TRENT 

TRENTON 

TR1CKHAN 

TRINIDAD  1  SM 
TROT 

trust 

TULIA 
TYLER   A   NE 

UMBARGER 
UVALDE 

VALENTINE  10  MSM 
VALLEY  JUNCTION 
VALLEY  VIEM 

VAN  HORN 

VANCOURT 

VE6A 

VENUS 

VERNON 

VICTORIA  MB  AP  R 

VOSS 

MACO  »  AP  ■ 

VACO 

MAELOER  T  SSM 

MALLER  2  SSM 

MARREN 

NASHINGTON  STATE  PARI 

MATER  VALLEY 

MATER  VALLEY  11  ENE 

MAXAHACHlE 
MEATHERFORO 

•ELLINGTON 
MESLACO   2   E 

MHARTON 

■HITNEY   DAN 

MHITSETT 

MICMITA    FALLS   MS    AP 

MICHITA   VALLEY    FARM    2» 

VILLI*"    HARRIS    RESVR 
MILLS    POINT 
NILSON.   RANCH 
V  INC HELL     2    MNM 
MINK    CAA   AP 

MINN IB 0*0 

MINTER   HAVEN   E»P    STA 

•INTERS 

MOLPI    CITY 

MOODSBOWO 

YOAKUM 
YORK  TOWN 
Y»LETA 


1.0  6 
2.86 
2.66 


DAILY  PRECIPITATION 


TEA*: 

JULY  195: 


Day  of  month 


11   I   12       13       14       15       16   I   17       18 


19  I  20      21 


22      23      24 


25      26      27 


28     29     30     31 


.08      .09      .15 


•OS      .40       .10 


.AS      .21    2.08 


12 

.22 

.10 

OT 

.18 

.11 

26 

.28 

T 

•  A7 

T 

20 

.56 

r 

.08 

•  20 

DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
JULY    1957 


Day  Ol  Month 


ABILENE    WB    AP 
ALBANY 
ALICE 
ALPINE 

AMARILLO    WB    AP 
tNAHUAC    6    E 
INGLETON    4    NE 
ITHENS    2    SSE 
1USTIN    WB    AP 
IUSTWELL    WL    REF 
IALLINGER    2    N 
'ALMORHEA    EXP    PAN 

AY   CITY    WATERWORKS 

AYTOWN 

EAUMONT 

EAUMONT    EXP    FARM 

EEVILLE    5    NE 

ELTON    DAM 

ENBROOK.    DAM 

IG   SPRING 

I  SHOP 

LANCO 

OERHE 

ONHAM 

3RGER 

3RGER    3    W 

)WIE 

>Y0   3   SE 

1AUETTVILLE 

1AOY 

IECKENRIDGE 

1ENHAM 

•IDGEPORT 
ONSON 

OWNFIELO    2    E 
°"NSVILLE    WB    AP 

OWNWOOD 

CHANAN    0AM 
RNET 


MIN 
MAX 


100  100  101 
75   76   75 


104  100  104 
k   75   71 


95   97   97 
79   77   75 


101  101   98 


99  102  102 

72   70 


89  89  90 

77  76  77 

90  92  94 
75  75  72 

93  95  96 

73  73  72 

96  98  98 

75  78  74 

91  92  91 
80  79  78 

102  101  102 


108  103  105 
■   72   65 


91   92   93 
76   76   74 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


90   91   92 

75   75   75 


92   94   94 
76   74   71 


95   97   99 
72   78   72 


74   75   75 


102  100  100 
>   75   75 


95   95   97 
71   73   70 

95   96   96 


94  100  101 
74   76   76 


98  103  10* 
72   72   7( 


98  102  103 

71   71 


96  100  102 
74   75   74 


100 
75 


98  98  100 

70  73  75 

99  102  103 
75  75  74 

95  96  97 


99  104 
75   73 


89   90   91 
73   72   73 


104   99   99 
69   68   68 


93   92   93 
79   78   76 


101   99  101 
70   74   75 


98   98   99 


99  101 

70   7  3 


104  104  101 

70   65   66 


99   97   98 

77   74   73 


97  100 
71   70 


91   91   95 

77   76   77 


94   97   98 


96   99   95 

70   70   72 


98   99  100 


92  92  92 

74  75  72 

103  103  101 

67  68  69 

106  103  104 

68  63  67 

93  93  100 

73  73  75 

96  98  97 

74  77  74 

96  96  97 

71  73  74 


93   94   98 


95  97  97 

71  71 

100  99  101 

69  71  74 

102  103  100 


101   96   92 
73   74   70 


104  103  101 

70   69   65 


99   98   97 

72   73   75 


102   97   95 


95   94   90 
73   72   73 


95   93   92 


94   95   93 

68   69   71 


99   97   92 


91   93   92 

77   71   75 


103  104  100 

67   68   70 


105  104 
70   68 


98   97   93 


101  102 
73   71 


98   97   99 


96   96   98 


70 

91  103 


70   64   73 


100   91  100 
72   62   72 


96  100 
70   70 


100  102 
74   72 


101  101  100 


102  100  103 
73   71 


96  98  100 

72  74  74 

105  105  100 

74  73  74 

92  92  94 

72  70  73 

98  99  95 


77   77   75 


69   72   65 


78   75  72 

96   95  94 

71   73  73 

95  98  93 

70   72  74 

98  96  97 
70   69  70 

100  100  96 

73   73  74 

102  101  98 
75   77  74 

100  100  99 
77   74  71 

102  96 

70  74 

99  97  95 

67   67  70 

96  95  92 

64   70  70 

98   96  98 

70   71  73 

103  103  95 
75   69  67 

101  99  95 
74   67  68 

100   98  97 


102  101 
75   75 


100  101   98 
69   68   70 


103  100 
74   73 


100   98   97 
73   71   73 


105  105  103 
75   75   70 


62   66   63 


99  102   99 

63   64   62 


93   94   92 


102  101   99 


96   98   98 
73   73   73 


98   99  100 


95   96   97 
73   70   69 


66   68   67 


93   95   95 
63   68   66 


92   95   96 


95   97   95 
71   73   74 


96   97   99 


95   97   96 


72  72  72 

100  99  100 

69  69  67 

95  96  99 


15 


97   95   94 
67   66   71 


72  74  76 

97  94  95 

75  76  74 

96  96  96 

76  75  76 

94  98  97 

73  72  77 

95  97  97 
70  69  68 

94  98  99 

72  74  73 

96  98  100 

74  74  77 

92  95  95 
70  73  73 

100  100  101 

76  71 

90  94  96 

69  67  65 

93  95  96 
68  67  63 

99  100  100 

76  76  76 


96   97   96 


94   96   96 
66   70   68 


96  100  100 
74   73   74 


96   98  100 

74   72   73 


100  99  97 

72  76  75 

102  102  101 

68  72  71 

97  96  98 

73  72  73 

93  94  92 

68  72  67 

96  95  96 
68  66  66 

97  94  92 
75  74  75 

95  93  93 

73  70  73 

98  96  95 

74  72  72 

98  97  96 

73  76  73 

93  92  92 


100  101  100 

68  69  68 

103  99  95 

66  71  64 

99  98  95 

75  73  74 

96  96  93 

75  76  73 

97  98  97 

76  76  77 

98  98  95 
71  63  75 

98  98  97 

70  68  68 

99  99  98 
73  75  71 

101  102  100 

77  79  72 

97  97  96 

75  74  74 


97  97  95 

65  68  67 

96  94  93 
65  67  65 

97  98  99 
70  73  73 

98  96  97 
68  67  70 

97  94  97 

68  66  71 

103  101  100 

74  74  73 

101  101  99 

72  77  72 


97   97   99 


100  100  101 
69   70   70 


97   97   97 


67  67   68 

94   93   95 

68  68   69 


73   75   77 


71   71   72 

95   96   98 

71   70   70 


73   75   75 


19 


20 


;:i 


100   94   97 
75   77   73 

102  104  104 


71   70 


6  8 


93   93 


93 


79  78  76 

100  100  100 

68  72  73 

98  97  95 

62  66  73 

95  96  96 

73  74  76 


94   94 


94 


75 


74   74 


75 


102  101 
74 


95   96   95 
77   78   79 


97  97  98 

70  72  70 

97  97  97 

72  73  73 

99  98  99 

75  74  76 

97  95  94 

74  73  73 

100  99  100 

74  73  74 

94  96  96 

66  69  67 

94  95  95 


67   68 


6  6 


99  100  100 


98   95   96 


96   94   95 
69   68   68 


69   69   61 

93   93   92 
68   68   68 


90   94   93 


99   99   94 

70   70   70 


99  100  100 
75   75   76 


102  102  100 
72   74   71 


93   88   99 
71   68   70 


96   97   98 


95   95   85 


90   96   94 


74   69   73 


99  100  100 
71   72   73 


99   99  100 


100 

100 

72 

74 

96 

99 

74 

75 

oo 

102 

73 

74 

94 

93 

67 

66 

93 

95 

65 

64 

91 

93 

74 

72 

97 

100 

74 

75 

98 

70 

94 

97 

67 

65 

97   96   96 
65   65   64 


92   93   92 

73   74   76 


101  100   99 

76   74   75 


98   96   94 

67   70   67 


100  100  100 
71   73   75 


99  100   99 
72   72   72 


97   97   97 


68 

72 

73 

73 

101 
72 

102 
7* 

100 
72 

100 
74 

103 
76 

102 
72 

100 
75 

99 
70 

98 
72 

99 

71 

98 
74 

99 
7* 

104 
73 

105 

74 

102 
72 

102 
72 

104 
72 

102 
73 

92 

67 

9  0 
67 

9* 
68 

93 
69 

92 

69 

9* 

70 

95   93   93 

61   63   66 


77   77   76 


69  70   71 

97   98  100 

70  70   72 

99   97   93 

70   70   73 

93  93   97 
69   69   68 

94  92   91 

69   68   67 

100  100  102 
76   76   76 

100  102  102 
74   73   74 

98  100   98 

74  75   76 

104  102  102 

75  75   72 

100  100  100 
P5   75 

104  106  105 

74   74   74 

92   95   93 
67   69   70 

91   91   90 
71   65   65 

94   95   95 

77   78   79 

100  100  100 
76   75   75 


89   87   91 
73   71   72 


68   61   65 


89   90   83 
66   68   64 


90   87   90 
65   63   65 


74   72   75 

92   94   92 

73   72   72 


74   70   73 
94   96   96 


73   69   69 


96   90   87 
68   65   68 


95   93   95 
73   75   75 


85   87   89 


92   84   91 


101   98   98 


101   87   93 


95   97   98 
71   72   73 


94   95   99 
68   66   69 


98   98   99 

76   74   75 


85   88   89 
67   69   68 


85   92 
67   67 


74   77   73 


93   92   97 


72  73   73 

97   99   99 

73  75   76 


97   98  100 
70   69   70 


94   96  100 

64   65   66 


95   94   95 

73   75   75 


92   89   96 


92   95   92 
73   78   78 


92   96   90 


71   72   69 


100 
76 

102 
73 

103 
73 

102 
76 

92 

74 

90 
73 

94 

74 

97 
72 

95 

75 

94 
75 

92 
72 

95 
75 

96 

71 

92 

70 

87 
73 

94 

69 

103 
75 

102 
75 

98 

77 

98 

75 

98 
76 

100 

78 

100 

75 

100 
74 

97 

98 

100 

100 

96 

95 

95 

95 

99   97   97 
69   71   70 


95   96   96 
67   72   69 


98  100   99 

70   72   71 


72   73   72 
97   95   95 


93   90   86 
73   70   76 


90   89   91 
65   66   67 


89   88   90 
66   64   66 


92   94   92 


102   90   95 
71   74   74 


98   93   91 


95   89   95 

71   73   72 


101   99   94 


105   94   97 

75   74   74 


90   91   85 
70   72   73 


95   89   87 
66   68   68 


92   93   93 
80   78   78 


100   92   93 


90   92   92 

74   73   74 


101  103  105  98 

71  75  77  78 

100  102  105  106 

68  70  71  75 

100  103  102  103 

74  72  74  75 

92  94  94  95 

69  69  70  70 

101  98  94  93 
68  67  70 

95  95  96  94 

78  77  77  79 

99  98  96  95 

74  74  75 


98  100  105  100 

70  70   72 

102  103  104 

75  73   76 

93  94   93   93 

72  71   75   72 

102  105  105  109 

69  70   70 

101  99  100 

65  62   68 

100  99  100 

75  74   75 

97  98   98   93 

77  77   76   77 

98  97   99   99 
71  78   78 

96  98  100 


77   76   75 


70   70   67 


94   95   97 
70   69   69 


73   78   76 
85   93   97 


84   92   95 
69   66   70 


93   97   99 

72   70   74 


96   98  100 

73   74   78 


93   95   96 

69   70   73 


95   98  100 

68   72   72 


96   96   97 


98   97  101 


89   89 
71   70 


84   83   94 
67   65   66 


94   93   93 

77   77   76 


95   95   94 
72   73   72 


97   96   98 

70   72   74 


93   94   97 

71   70   73 


102  103  102  103 

71  69   70   73 

101  104  105  108 

74  74   74   78 

100  104  106  109 

77  77   78   80 


94   9  7 
75   75 


99  101 
74   75 


106  106  107 

71  74   75 

98  101  103  104 
68   69  73   71 

99  102  103   98 
68   67  74 

104  102  100 

78  78  76   75 

104  102  97   95 

72   73  66   71 

102  100  95 
70   72  65 

103  106  102 
74   75  78 

101  104  106 

79  76  78   75 


101  101  104  106 
69   72   74   76 

103  103  106   99 

73  73   74   76 

100  101  102  103 

75  74   73   75 

104  106  108  109 

74  73   74 

93   94   95   92 
72   71   71   72 

93   94   95   95 
64   66   69   70 

97   96   95   95 

76  74   76   78 

96  101  102  105 
74   75   76   79 

102  107 
72   79 

100  101  103  103 
74   68   73   78 


97.7 
73.6 


100.6 
69.2 


92.2 
68.7 


92.2 

75.4 


94.3 
73.1 


96.2 
71.5 


98.0 
74.6 


92.6 
74.8 


95.8 
74.5 


93.9 
75.1 


94.3 
74.0 


97.9 
70.7 


99.7 
75.2 


100.3 
74.4 


97.9 
73.8 


95.3 
68.6 


99.0 
73.7 


99.5 
74.0 


98 

2 

71 

9 

100 

3 

72 

9 

98 

5 

73 

5 

102.6 
73.6 


94.4 
65.5 


93.4 
76.3 


98.9 

74.2 


See    reference    notes   following    St. 
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Table  5  -  Continued 


CAMERON 

CANADIAN 

CANYON 

CARRIZO  SPRINGS 

CARTHAGE 

CENTER 

CENTERVILLE 

CHILDRESS  CAA  AP 

CHISOS  BASIN 

CLARENDON 

CLARKSVILLE  2  E 

CLEBURNE 

COLEMAN 

COLLEGE  STATION  7  Srf 

COLLEGE  STATION  CAA  AP 

COLORADO  CITY 

CONROE 

CORPUS  CHRIST1 

CORPUS  CHRIST  I  MB  AP 

CORSICANA 

COTULLA  CAA  AP 

CROCKETT 

CROSS YTON 

CRYSTAL  CITY 

CUERO  3  NX 

OALHART  CAA  AP 

DALLAS    KB    AP 

DANEVANG 

0€L     PIC    KB    AP 

M  dam 

OCNTOM 

D»H"/M    '»»     '.TATION 
DIALVILLf     /     ' 
OIL         • 

Mill 

•Ait 

AM) 


Day  Of  Month 


96      98      97 

74       76       73 


102  101  100 
71  69   71 

103  10*  10* 
76  78   73 

94  94   96 
71  75   75 

93  93   95 

73  75   75 

95  95   96 

75  76   74 

97  102  102 

75  75   75 

91  91   95 

71  70   66 

105  100  104 


93  87  95 

74  74  71 

99  101  103 

73  74  71 

98  99  100 


98  99  100 

72  72   73 

94  93  105 

72  61   69 

98  92   98 

68  60   64 

103  104  101 

73  75   75 

92  96   90 


103  100  100 
70   71   64 


100   99   96 


103  102  100 

72   73   73 


72   72 


69 


96   97   97 
76   76   74 


103  101  102 
77   77   76 


95   96   97 

73   75   74 


96  95  98 

72  73  72 

97  99  98 

73  73  75 

103  93  100 

70  66  70 

95  95  94 

65  65  65 

103  99  95 

72  64  66 

99  98  92 

73  72  66 

104  99  105 
71  70  75 

100  100  100 

68  68  71 

97  102  101 

74  74  74 

102  102  101 

73  75  75 

96  96  99 


66   67   71 


93   93   94 
65   66   71 


98   98   96 


100   98   98 


94   93   93 
60   67   65 


71   70   64 


92 


93   96 


67   67 


?: 


96   97  100 
73   73   74 


99  102  104 
65   71   74 


92   94   95 
65   68   60 


100  100   99 

75   78   75 


96   95   96 


95   95   95 
73   72   70 


97   98   96 
73   71   72 


92   88   90 
58   64   62 


99   97   98 
66   72   68 


96   97   97 

74   74   73 


17 


18 


90  90  91 
82  80  78 

91  92  91 

78  78  75 

94  95  99 

73  74 

102  103  102 

76  77  72 

92  93  96 

72  73  73 

105  97  98 

71  68  67 

101  102  100 

76  77  72 

95  95  97 

73  73  69 

98  103  105 

65  68  79 

98  102  104 


12 


72   74 


78   80  76 

93   93  95 

74   76  73 

100  100  102 
73 

103  102  103 

72   75  71 

96   96  97 

72   71  73 

100  100  94 

65   62  64 

102  100  101 


72 


74   73 


97   99  100 

70   71   71 


103  100  96 

76   75  73 

100  100  100 
68   69  69 

101  97  95 
74   73  73 

102  101  100 

74   74  71 

99   97  97 

74   69  73 

89   89  88 

76   78  79 

92   92  92 

72   73  75 

101  100  98 
72   72  73 

102  100  100 
72   71  74 

96   94  94 

68   67  70 

100  100  94 

66   63  64 

100  99  99 
72   71  74 

101  100  99 


100  102  103 
72   71   73 


68   70   68 

99  100  100 

73 

97 
73 


101  101 
75   77 


95  100  102 
76   77   79 


98   96  100 
73   76   7* 


98  100  102 

1 1  t.v.        I  | 


9J   93 

73   73 


99  102  102 
7*   7*   71 


100  101  10? 

It,        r,        ii. 


■ 
i  ;       i.-i 


85   93  103 
68   61   69 


105  103  101 
77   77   77 


96   99   98 
70   71   72 


99  102 
75   74 


93   99 
72   69 


102  102 
76   76 


103   98  100 

75   75   77 


94   96   93 


100  103  101 
70   73   6« 


100  102   99 


74 

98 
72 

74 

99 

73 

96 
75 

98 
75 

90 

76 

90 
76 

93 
71 

93 

71 

00 
74 

102 
74 

98 

71 

100 

71 

9  6 
71 

99 

72 

95 

97 

99   97   95 


105  102  105 
68   67   72 


95   94   95 
70   63   65 


100  102   99 


96   96   97 


96   96   96 
65   68   72 


100  100   98 

72   71   70 


98  100 
72   70 


99  100   99 
66   64   72 


104  101  101 
74   76   73 


100   98   97 
71   71   68 


96   99 

70   72 


92   92   93 

73   75   73 


102  103  10* 
75   75   7* 


101  100  100 


97  99 

73  74 

103  100  100 

69   71  72 

93   92  95 

65   65  64 

99  101  102 


97   97   97 


98  98  98 

69  71  74 

88  89  85 

65  64  57 

100  99  98 
71  71  71 

98  99  100 

74  74  75 

101  102  102 


22 


2? 


24 


73   71 


74 


98   99 
70   70 


96   97 
63   68 


98   99  100 
72   73   75 


99   98   97 


98   99   99 


103  93  95 

70  69  66 

100  98  94 
78  78  78 

97  93  91 

74  72  72 

101  99  97 

73  7*  75 

loo  103  »e 

74  72  72 

100  102  99 

80  76 

100  98 

75  74  73 

92  95  94 

66  67  71 

102  101  100 
68  69  71 

101  100  98 
73  71  71 


101  103  102 
7*   lh       It 

■ 


106  105  106 
1,8  l.»       6* 


10*  103  101 
76   75   76 


100  101 
71    70 


104  10*  10? 
64   64   6* 


66   67   66 


95   98   98 


98  101  101 
79   79   81 


9*   96   96 


99   98   99 


98  100  100 
74   75 


100   98  100 
77   75 


97   99  100 
75   7*   76 


96   96   95 


70   68   66 


101  100  100 
76   75   7* 


9*   97   98 


100  10)  10) 
66   68   65 


96  96  97 

65  67  63 

102  100  100 

69  73  7* 


100 
71 

99 

70 

99 
69 

9* 
65 

93 
63 

98 

65 

100 

98 

98 

82   81   78 
95   92   95 


78   75   75 


101  100  101 
75   7* 


72  70  71 

101  100  99 

63  68  11 

99  100  »» 


102  103  10? 
7*   75   7» 


99  101 
71   72 


103  10?  100 
68   70   6* 


80  79  80 

93  95  95 

76  75  76 

97  101  98 

73  7*  76 

100  101  102 

74  72  74 

96  96  97 

70  71  71 

96  97  94 
63  65  65 

02  102 

74  73  75 

00  98  101 

65  70  71 

97  95  95 
68  64  71 

99  98  100 

79  80  80 

95  97  96 

72  72  73 

99  100  98 

74  74  76 

99  98  100 


99  100   98 

75   75   76 


99   98   99 


96   96   98 


100  100  101 
72   69   72 


97   98   98 


102  101  102 


76   75   67 
103  100   92 


94  93  95 

68  67  68 

100  103  103 
78  76  76 

97  95  92 

72  68  72 

97  97  93 

70  70  72 

98  100  100 

71  73  72 

101  98  99 

72  76  71 

80  76  87 

66  62  65 

98  99  96 

68  72  72 

00  95  93 

68  73  74 

104  104  103 

74  7  3  74 


101  100  98 

75   76  73 

97   92  96 

75   75  75 

97  100  98 

72   74  70 

90   89  92 

80   79  79 

95   95  95 


97   93 

75   71   76 

90   90   95 


67   65 


64 


93 


93   93 


69   69   61 


103  103  101 

75 


77 


76   77 


94   89   86 

72   71   71 


90   90   86 

72   70   72 


93   88   94 


92   92   86 

70   74   72 


61   61   68 

93   91   89 
67   68   67 


98   92   98 
73   73   74 


93   90   95 


96   98  100 

74   74   75 


91   96  100 

69   69   69 


85   89   93 


102  100  100 

77   75   74 


91   93   95 


90   93   95 
73   72   71 


94   95   97 


69  70  70 

86  87  85 

70  63  62 

91  92  96 

68  68  70 

93  90  92 

69  71  72 

99  100  104 

75  74 

95  96 

69  69  70 


100  102  105  100 
74   72   75   76 

107  100   97   98 


99  101  94  92 
69   69  68 

102  102  103  105 

79   81  74  80 

97  98  97  96 

73  73  76  73 

98  97  98  98 
71   73  73  73 

98   98  100  104 

74  74  74  76 

102  106  98  95 

74   75  77  75 

90   90  92  90 

61   64  65  64 

98  102  103  97 

67   74  75 

95  100  101  96 

74   75  76  73 

105  108  109  10* 

7*   73  74  78 

100  103  107  105 
72   72  75  78 


102  103  103 
73   75   72 

104  103  10* 
75   76   76 


72  72 

96  87  93 

70  73  73 

96  88  93 


80   79   80 
94   95   95 


100   90   90 


9  9 


98   97 


70  71  69 

96  93  95 

67  67  67 

104  104  104 


96   91   91 


70 

65 

67 

102 
80 

102 
78 

99 
76 

97 
75 

97 
74 

96 

75 

101 
78 

102 
77 

103 
78 

101 

75 

99 

71 

98 
73 

73   73 


73 


95   96   99 

73   75   75 


94   97   99 
72   72   74 


95   97   95 


101  102  101 

75  75   76 

101  101  100 

76  76   75 

98   96   93 


71 


71   69 


100  101  10* 


101  103  103 
73   7*   7* 

99   99  101 


102  102  100 

78  75 

97  92 

70  70  72 

96  92  90 

65  66 

103  100  100 

80  78  76 

103  101  100 

7*  73  72 

90  91  92 
65  59  6* 

91  90  95 

77  75  77 

92  9*  9* 
76  74  74 

101  96  99 

81  79  77 

82  91  93 

71  74  74 

101  93  97 

75  73  75 

98  95  95 

74  73  73 

92  87  92 

7?  70  72 

104  103  101 


73   70   7? 


102  101  102  99 

75   74  73  78 

101  102  103  100 

71   73  75  74 

98   99  100  102 


72 


73   73   76 


101  103  106 

n  ri      m> 

99  100  100 

73  73   7? 

105  108  103 


m 


1/ 


88  88   90 

80  80 

95  95   97 

77  76   76 

98  98  100 

73  73   74 

99  103  104 

74  73 

9  3  94 

73  73   72 

82  85   89 

65  65   63 

99  100  101 

74  74   74 

101  101  102 

68  70   70 

89  92   96 

69  64   63 

95  99  101 

77  78   79 

95  96   98 

73  72   73 

99  99  100 

75  76   77 

89  96   98 


106  105  105 


96   96   97 


II 


76 

99   99  100 

72  76   76 

95   99  101 

73  76   76 

92   94   96 


101  101  102 
73   72   7? 


94   95   97 


103  101  101 


97  101  103 
63   67   68 


93   91   91  91 

78   77   77 

98   97   97  97 

73  73   74  76 

101  104  107  109 

74  75   76  76 

104  105  106  104 

73   71   75  76 

96   98  100  101 

73   72   71  72 

96   98  100  98 

67  67   70  69 

103  104  104  10* 

7*   70   72  76 

10*  104  105  105 

70   69   71  7* 

102  96   92  93 

68  70   67  67 

103  107  110  100 
81   81 

99  100 
7*   73 

103  103  105  10* 
76   72   74  78 

101  103  102  95 
76   75   79   76 

100  105  107  105 
76   76   78   78 

104  105  106  102 


76 


77   78   79 


99  99  100   96 

74  75  75 

103  10*  105  106 

72  70  71   7* 

96  101  102  107 

71  7*  77   79 


103  105  107  108 

76   71  7?  76 

93   98  10)  10S 

7?   73  7?  7» 

10*    105  110  105 

68       67  68  69 


vlmi   dt.ti...    Iim1*« 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 


EL   CAMPO 

EL    PASO   WB   AP 

ELECTRA 

ENCINAl     3    NW 

FALFURRIAS 

FLATOMA 

FLOYDADA    2    SW 

FOLLETT 

FORT    STOCKTON 

FORT    WORTH    WB    AP 

FORT    WORTH    LEONARD    BLDG 

FREDERICKSBURG 

GAINESVILLE 

GALVESTON    WB    CITY 

GALVESTON    WB    AP 

GATESVILLE 

GILMER    2    S 

GLAOEWATER 

GOLIAD 

GONZALES    2 

GRAHAM 

3R ANBURY 

3PAPEVINE    DAM 

3REENVILLE    2    SW 

'ALLETTSVILLE 

IARLINGEN 

IASKELL 

ENDERSON 

ENRIFTTA 

EREFORD    1 

ICO 

ILLSBORO 

3NDO 

»S  CREEK    DAM 

'USTON   WB   CITY 

>USTON   WB    AP 

'NTSVILLE 

'»*   PARK    EXP    STATION 

'CKSBORO 


Day  Ol  Month 


104     104 
79       72 


102    100 
71       76 


104    105    106 


97       98 
79       77 


93       95 
74       74 


104    101 
71       71 


88       90 
64       67 


104    103 
71       68 


97    100 
74       77 


100       97 
75       76 


95       96 
71        73 


100    100 
73       74 


98    101 
78       76 


105       95 

70       71 


104 
74 

104    105  105 

72  72  67 

99     101  99 

73  77  73 


101     100 
64       65 


84       86 
61        61 


101       98 
75       76 


87       87 
81       81 


100    101 
70      73 


88       93 
72       75 


94       94 
71        76 


MAX 
MIN 


92       93 

76       75 


98     101 
74       73 


101       97 
77       77 


98    101 
74       75 


98       96 
74       76 


97       95 
73       76 


95       97 
71       72 


96       97 

78       76 


105     100 
77      77 


105    100 
70      65 


99     100 

74        77 


104     100 
79       77 


97      99 
69       66 


105       99 

73        70 


91       92 
79       79 


79       79 
104     104 


97       98 

72        72 


100       97       97 

75       73        73 


100    101       97 

78       75        72 


103    103    101 
71       71       72 


106    104    103 

68       71       71 


101       97       99 
71        72        73 


96       94       94 

74        74        72 


102    100       99 

>       67      65 


99       99       90 
68       62        70 


101     103     100 

65        71        67 


100       97       94 
77       76 


103    102       99 

77       77       76 


98       95       91 
65       68       69 


103    104    102 

74       73       70 


89       88       89 
81       81       60 


96       94       94 
72       68 

99      99 


101     102 
72       68 


90       93 
73       76 


104    101 
78       78 


103     100 
70       67 


97    101 
77       72 


98       97 
74       77 


100       99 
72       73 


100       99 
72       74 


93       96 
76       75 


93       93 
76       75 


99    100    102 
75       77       74 


94       96       96 
72       75       72 


103     104 
73        76 


102       98 
72       76 


103    100    103 
74       73       74 


100       98 

74       75 


102       97 
73       72 


100     100 
70       71 


104    104     100 

72       71        72 


96      93 

73       74 


105    106      99 


92      93 

60       64 


101     101 
72       79 


104     104 
73       76 


89       89       90 
80       81       80 


104    105    103 
76       79       81 


88       94       93 
65       65       73 


92       93       95 

70       69       74 


96       95       94 

73        74       75 


103    102      94 

75       74       71 


102    102       99 

73       75       69 


103       98       95 
75       73       70 


101    100      97 

76       71        74 


98       97       97 

71       72       73 


99       96       99 
72       71       69 


102       98       97 
72       73       75 


103    103    101 
75       73       72 


90       92       92 
70       71        75 


97      97 
73       71 


93       94       96 
73       73       73 


96       98 
68       68 


92       92 
67      72 


93       95 
65       68 


97      99 

77      76 


96    100    101 


95  96  97 

70  66  65 

101  100  104 

73  71  74 

9  3  94  94 

80  80  80 


15 


97       99 
72       74 


95      94 
7*      70 


102    102 
74      74 


104    103 
71      71 


98      98 
73      72 


16       17 


18      19 


95       94       96 


98       99 
64      67 


101    102 
74      70 


101 
73 

101  101  101 

69  71  73 

96  98  101 

75  77  77 

96  97  98 

74  74  75 

95  96  97 

73  73  71 


104    104     102 
77       75       73 


98    100      97 
66      63       65 


101       99      96 
84       72       72 


103    102       99 
74       72       76 


104    103    100 
69       70       72 


100    101       98 
72       72       69 


96       94       94 

79       77       78 


94       93       93 

78       75       76 


98      95      95 

74       70       74 


79  79  80 

100  102  102 

71  72  72 

9  7  9  7  96 

75  74  72 

94  98  98 


96  96  98 
73  72  72 

97  98  100 
72  72  73 

97  98  100 
75  73  73 

98  101  103 
71  70  71 


95       97 
75       74 


97      98 
74       76 


98       97 
69       70 


100       96 
71      68 


98       98 
79       75 


103       99 
80      77 


95      93 
69      63 


105    101 
78      71 


89      91 
81       82 


92      91 
81       81 


100    100 
71       72 


97      97 
73       74 


99      97 
74      73 


95      94 
73       74 


98      98 
74      75 


72       73       74 


99     100     100 


103     103 
70      72 


98      99 

74       74 

96      96 


97      96 
64       66 


94      93 
71       65 


98       98 
77      77 


100    100 
78      77 


97      96 
67      69 


102    102 
72 


89       90 
81       81 

91       91 


20      21 


100    100 
75       76 


93       96 
72       69 


103      96 

77       73 


106    107 

73       74 


103    102 
73       75 


98       97 
75       77 


96       99 
70       72 


97      95 

71       71 


95       90 
65       69 


23     24 


94       97 

75      74 


31 


81 


101    101 
73      72 


103    100 
73      71 


99      98 
78      74 


96       94       93 
74       73        72 


100 
75 


93       94 
75       76 


101    101 
76      76 


94       95       92 


98     100 
75       75 


89       94 
66       70 


96       99 
77      78 


74       76      77 


95       96       99 


102 
75 


102 


101       96 
77      73 


97      97 
68      69 


98    100 
73      73 


101    101 
73      76 


93      94 
75      75 


105    104 
77      74 


94       93 
66      63 


99       98 
76      73 


101    100 
77      76 


102    101 
71      70 


99      98 
71       70 


94      96 
76      80 


94      93 
75      77 


97      97 
72      73 


99     100 
71       73 


97       98       98 


97      96 
73       74 


95       97 
73       73 


99    101 
75       75 


99       99 
72       74 


100    101 
71       70 


98      98 

75       74 


98       99 

68       70 


96       99 

77       77 


63 

66 

94 

93 

73 

75 

106 

103 

74 

74 

100 

101 

75 

77 

90 

96 

76 

75 

92 

94 

70 

70 

84 

86 

64 

64 

95 

88 

67 

66 

100      98 

75       74 


103    103 
76       75 


99     100 
70       73 


105    104 
72       72 


90       82 
78       77 


91       84 
78       78 


104    105 
73      73 


98       95 
70       72 


100      99 

75       75 


103    103 
76      77 


103    103 
75       76 


104    101 
73      73 


102       90      91 


90       92       95 


86       88       8 
80       82       82 


90       89 
80       81 


90       85 
73       73 


98      98 
75      76 


99    101 

75       74 


25      26 


27      28 


98       98 
73       73 


86      91 
66      67 


91       94 

72       72 


103    103 
72      72 


101 


29      30 


100   101 
75      74 


97      97 

71       74 


91       93 
69      66 


86      87 
64       70 


93       93 
65      65 


102    101 

74       74 


99     100 
75       75 


105    109 
76       75 


108    107 
73       72 


104    103 
72      73 


100    101 
73       75 


104    103 
68       70 


95      98 
76      76 


95       96 

68       66 


98       96 
74       74 


88       86 
81       80 


90       88 
80       79 


101    102 
73      72 


100      99 
74      74 


100       98 

73       74 


94       93 
75       75 


102    102 
76       74 


95       92 
61       62 


98      98 
72       73 


98    100 
76       75 


100    100 
71       71 


97      97 
73       72 


97      97 

79       79 


101       98 

72       71 


100       99 
72       73 


101    102 
77      77 


102    103 
77       73 


102    102    101    102    101       98      99      99    100 
72       75       76       76      73       76       78      77 


101    100      98 
76       78      76 


96       98       96 
74       75       75 


97      96 

73       74 


99      99    100 

76       76       77 


93       87 
70       73 


103    102 
74      76 


92       91 

67      66 


103    101 
74       74 


103    102 
77       76 


103     104 
72      73 


100      99 
76      74 


96      91 
71       75 


95      90 

73       74 


99      98 
75      76 


90      91 
71       71 


89      94 

74       72 


95      98 
74      72 


100       99 
77       77 


97       91 
74      73 


85       86 
72       73 


100      97 
76      76 


89      93 

74      73 


87      92 
72       72 


98      98 
75       74 


102    103 
76      71 


93       93 

70       73 


100    100 
70      70 


95       95 
76      75 


102       94 
72       73 


98       99 
65       69 


104     106 
78      79 


104    107 
79       82 


100     104 
67       68 


105    104 
74      74 


93       87 
80       80 


94       88 
80       80 


100    109 
72      74 


100       99 
76       78 


96.1 
71.7 


100.2 
73.2 


104.4 
71.6 


100.0 
73.9 


96.0 
73.8 


92.6 
68.0 


97.4 
67.8 


98.3 
76.5 


100.5 
77.5 


96.5 
68.5 


101.9 
73.3 


89.0 
80.2 


90.0 
79.9 


101.5 
73.3 


94.0 
72.7 


98    100 
75       76 


102    103 
73      7* 


107    108 
71       72 


100    103 
73      73 


100 
73 


100    101    102 
72       74 


95  91  94 

70  71  73 

103  85  87 

76  73  75 

04  104  100 

76  72  73 

97  87  83 

70  70  70 


93      85 
76       74 


100      98 
68       70 


99    100 
76      76 


94      94 
71       73 


90      91 
75       74 


105    107 
71       74 


102     104 
72       79 


100    101 
76      76 


103    103 
70      71 


104    102 
73      74 


102 
78 


90   -    90 

71       75 


100       98       94 
78       71       76 


98       97 
73       75 


90      83 
67      64 


95      97 
73       71 


96      98 

76       76 


100    101 
71      74 


94      94 
68       70 


97       93 

73       78 


96      93 

75      75 


94       95 
75       75 


103    106 
75       75 


96      96 
77       76 


103    107 
77      79 


98       97 
63       68 


103    107 
73      75 


104    105 
76       78 


104    109 
70       72 


101    102 
75      76 


99       99 

78       76 


99       99 
75       75 


98    100 
77      75 


95.6 
73.0 


97.1 

74.0 


101.4 
73.7 


99.1 
73.6 


100.4 
72.5 


98.4 
74.8 


97.3 

74.3 


98.6 
70.7 


98.6 
75.3 


100.4 
73.8 


92.3 
74.1 


102.4 

75.7 


93.9 
64.2 


99.5 
73.9 


100.2 
75.8 


101.7 
71.7 


97.3 
71.7 


95.7 

77.4 


95.3 

75.5 


96.0 

74.4 


94      95      98    100    102    102    103 
70      74      77      77      78      78       77 


99.7 
75.6 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
JULY   1957 


Table  5  -  Continued 


JACKSONVILLE 
JASPER 
JUNCTION 
JUNCTION  CAA  AP 
KARNACK 


KAUFMAN 

KENEDY 

KERRVILLE 

KILLEEN 

KINGSVILLE 

KIRBYVILLE  FOREST  SERVICE 

KNOX  CITY 

LA  PRYOR 

LA  TUNA  1  S 

LAKE  COLORADO  CITY 

LAKE  KICKAPOO 

LAMESA 

LAMPASAS 

LAREDO  KB  AP 

LAVOM  DAM 

LEVELLAND 

LIBERTY 

LIMDALE  5  SE 

LIT7LF.FIEL0 

LIVINGSTON 

LLANO 

LOMGVIEK 
LUMOCK 
LUWOCK  KB  AP 
LUFKIN  'At.    AP 
LULIN4  1  tt 
•  AOIVJNVILLC 
»»«•.»  I  FL  0  OAM 


-.--« 


Day  Ol  Month 


90   91   93 
73   74   73 


98  101  102 
71   72   70 


98  100  102 


93   9*   97 
7*   71   77 


96   94  100 

73   75   75 


9  A 

94 

95 

70 

73 

66 

89 

99 

99 

72 

67 

67 

96 

97 

96 

78 

76 

74 

9* 

94 

95 

73 

72 

76 

104 

105 

105 

78 

77 

71 

101 

103 

101 

74 

107 

74 
110 

70 
107 

92  97  91 

71  71  71 

97  95  96 

73  75  73 

101  102  104 

69  69  69 

101  101  102 


96   94   91 


96   96   98 
67   68   64 

99   99   96 


97   99 

75 


97   92   97 


95  93  95 

75  66  67 

103  102  94 

67  69  70 

102  100  91 

68  68  70 

90  95  96 

66  67  74 

100  98  97 

72  73  75 


99   99   94 
62   68   66 


94   96   94 

72   71   73 


93   94   98 
72   73   73 


94   92   95 


72 

73 

73 

70 

66 

98 

100 

100 

101 

101 

67 

67 

67 

67 

66 

98 

99 

100 

100 

99 

67 

67 

68 

69 

70 

96   97   94 

72   74   72 


94   98  100 

76   76   75 


98   97   96 


95   94   95 


84   68   75 


103  100  102 
75   75   72 


107  102  103 

72  70   70 

97  97  100 

70  74   74 

104  109  104 

79  79   78 

97  95   99 

74  76   75 

101  100   98 

69  70   68 

92  93   96 

77  76   76 

94  93   95 


73  72 

105  103  105 

70   78  74 

102  100  103 

70   73  71 

110  103  105 

70   77  73 

100  101  100 

74  71  75 


102  103 
64   67 

101  100  100 

68   72  68 

103  104  103 
77   78  75 

100  101  95 


74 


76   75 


63   68   72 


104  103  101 

74   74   71 


99  103 
69   72 


105  104  100 
73   72   74 


101  102   99 
74   70 


103  103  101 
66   6b   62 


101   99   97 
73   71   71 


102  102  100 
76   77 


100   99   98 

73   74   74 


91 

95 

96 

69 

63 

60 

96 

97 

98 

69 

71 

70 

95 

96 

97 

73 

69 

70 

96 

97 

97 

75 

71 

70 

100 

101 

103 

74 

74 

76 

99 

100 

100 

72 

70 

68 

99 

99 

95 

68 

68 

63 

94 

98 

98 

69 

70 

69 

96   96   96 
70   68   72 


101  100   98 


97   95 
65   62 


98   97   95 
72   68   69 


95   96   96 
71   75   72 


97   97   98 


103  103  102 
71   70   75 


101   98   98 
68   71   72 

100   98  100 


72  73  73 

95  95  96 

70  70  72 

98  98  101 

69  71  73 


97   98  100 


97   98   98 
75   72   75 


98   98   98 


67   67   69 

97   97   98 
67   72   72 


97   96   97 


96   97   95 


70 


71   72 


69 


71   69 


74 


75   75 


106  101  101 
72   69   70 


91   93   94 

74   74   74 


99   99  100 
70   76   72 


92   93   95 

74   76   76 


100   99   99 
72   72   70 


100  100  101 
75   72 


93   95   96 


95   96   9B 


101  99  100 

72  68  68 

97  96  101 

74  73  77 

95  96  97 

73  74  72 

101  101  96 
66  64  64 

95  96  97 

72  72  75 

102  101  102 
71  74  70 

95  95  94 

73  74  74 


97   97   98 
66   65   64 

94   98   98 
72 

101 


99  101 
75   75 


01  99  100 

65  63  65 

,01  94  100 

6  7  64  66 

95  97  94 


73 


n 

r. 

M 

76 

97 

M 

76 

100 

70 

I 

H 

47 

100 

1 

II 

76 

... 

ri 

1 

H 

n 

N 

100 

pi 

I'll 

>•> 

N 
M 

r 

73 
99  100 


69   66   67 


102   98   96 


92   93   94 

69   69   73 


101  102  100 
70   69 


103  101  100 
70   72   72 


92   92   94 

67   67   68 


101  101   97 
66   68   64 


101   9B   96 

71   72   67 


93   96   96 

67   67   73 


96  97  99 

74  75  80 

92  92  95 

68  68  62 


98   99   99 

75   74   70 


99 
63 

100  100 


II 

97  98  102 

74  71  74 

106  101  103 


69 

71 

68 

102 

61 

n 

100 
64 

100 

71 

ill 
69 

101 
71 

99 

74 

98 

II, 

98 

7/ 

M 

101 
67 

101 
66 

too 

70 

91 

75 
64 

91 

i: 

IK 

77 

99   97 

74   71 


102  102   96 

72   71 


103  100   97 
70   71 


•6   99   69 


72   74   69 


102  100  101 
74   75   76 


101  100   98 
77   78   73 


97   95   94 
67   66   64 


too 

I., 


74  75  85 

93  96  97 

75  74  75 

97  94  97 

65  66  67 

95  98  101 

72  74  75 

96  99  100 

72  71  73 

95  96  97 

73  74  72 

93  95  96 

66  65  60 

93  95  96 

68  67  66 

96  98  98 
73  76  74 

92  95  96 

73  73  71 

9  7  96  104 


97  97 
70  69 

92  91  96 

66  66  64 

98  99  100 
69  70  72 

97  99  97 

77  75  75 

97  *•  98 


102   99   98 


96   96   94 

75   73   74 

96   98   96 
67 

100 


101  101  102 

71  70  73 

99  100  100 

72  70  72 

98  102  97 

72   70  67 

97  97  97 
69   74  75 

98  97  97 
63   67  74 

97   98  99 

72  73  74 

101  103  102 

77   78  78 

99  98  98 

73  73  74 

96   94  94 

62   61  64 

101  101  101 

72   74  76 


64   65 


99   98 

71   72 

101  100  100 


74 


74   71 


97   97   97 
72   71   74 


98   96   96 
69   64   66 


96   96   95 
67   67   65 


94   94   96 

75   74   74 


96  95  93 

70   69  72 

102  103  101 

73  73  77 

101  103  102 

75   73  78 

97  95  94 

74  69  76 

100  100  102 


96   98  99 

67  68  70 

98  100  99 
74   74  74 

99  96  100 
74   73  75 

95  92  94 

68  70  72 

102  104  99 

73   71  73 

102  103  105 

73  80  74 

94   97  101 

66   67  66 

96  96  93 

74  76  77 

94  89  93 

71  66  66 

99  100  102 

72  73  72 

104  104  105 

78   78  76 

99  102  98 

76   74  72 

95  94  97 
67 

100 

74 

98  95 


92   91   93 

72   70   71 


88   85   89 
71   72   72 


78   72   71 
97   94   97 


91   90   89 


98   90   94 

73   70   70 


98   91   94 
72   74   72 


101   98   97 


92   91   94 


98  92  86 

72  70 

104  100  100 

79  77  75 

98  94  80 

74  66  68 

97  93  90 

68  72  70 


92  93  96 

70  73  71 

90  91  90 

72  72 

99  98  101 

68  69  73 

98  97  100 


74   73   72 


76   76   76 


94  94   94 
68  65   66 

95  95 
70  70 

95  98  100 

76  73   77 

90  89   98 

72  73   73 

94  98  100 

72  70   70 

100  100  101 

73  72   73 

88  95   93 

63  66   69 

93  95   96 

71  71   73 


98   99   97   94 


95   98   98   95 


73 


73   73 


104  105  108  103 

71  68   68  70 

102  104  106  104 

72  69   69  71 


96   99   98   92 
72   76   76   75 


100  102  103  107 
78   76   77   77 


98   93   93 
67   70   69 


101   98   95 


95 


98  100 
74   73 


73 


74   75 


104  102  102 
78 

97 


75 


97  100  103  103 
66   65   65 

99  102  104  106 
70   68   71   75 

102  102  102  103 

72  71   74   75 

95   98   96   92 

73  73   72   75 

104  108  105  100 

73   72   74   75 

105  104  106  105 
72   69   72   75 

99  103  101   95 
68   73   68   70 

99  100  102  104 
71   69   75   75 


93.8 
71.6 


100.5 
70.1 


99.6 
70.7 


96.5 
75.0 


73   75 


98   96 

70   70 


99  100 
69   66 


96   95   91 
/;  u       tt 


96   98 
71   70 


103  102  101 

76   76  70 

100  100  98 

69   70  68 


98 


92   92 


67   66   61 


96 

64  65  65 

99  97  97 

71  71  74 

98  100  101 

73  74  76 

97  97  94 

74  74  74 

94  94  94 

66  66  67 

93  93  93 

66  69  69 

97  99  97 

72  72  73 

97  99  99 
68  73  72 

98  97  99 

74  71  71 

97  99  100 

68  72  71 

91  94  92 


11,11 

73 

99 

72 

99 
70 

99 

70 

98 

70 

99 
72 

100 

79 

100 
98 

99 
75 

99 

99 

76 

94 

100 
79 

97 

101 
7« 

91 

73  70  71 

95  94  94 

64  66  66 

97  98  95 

70  72  69 

102  102  103 

76  76  78 

99  98  94 
73  70  74 

92  94  96 

70  68  70 

90  93  95 

71  69  63 

99  94  94 

69  72  70 

99  100  100 

74  75  76 

99  98  102 

75  74  74 

100  101  10? 

70  71  72 

98  91  96 
67  68  66 

99  101  9B 
70  70  72 

V9  98  95 

7?  71  75 

100  ioi  loo 


95   69   84 
68   64   64 


92   86   90 

75   74   73 


96   94   89 

75   73   74 


95   92 
65   65 


92   89   90 


104   94   94 


74   73   73 


89  91  94 

69  65  67 

95  95 

72  72 

101  101  102 

78  77 

9  5  90 

77  77  75 

69  89  94 

64  63  62 

95  96  95 

74  75  77 

91  87  95 

74  74  73 

91  91  90 

64  64  62 


96   98  100 

72   75   76 


85   90   93 

74   74   73 


94   99  100  100 
65   67   72 

99  102  107  108 


71 


73   74 


95   95 
67   72 


99   9J 
75   73 


61   71   69 


95   95 

74   79 


92   93   94 


65  69   68 

90  90   83 

66  69   68 

88  89   92 

73  72 

101  100 

76  77   72 

100  92 

70  72 

103  96 

73  70 

92  88   85 
64  60   60 

97  95   92 

71  70   72 

93  96   91 


95   94 
70   72 


68   69   69 
93   94   92 


88   90   92 
69   65   65 


84   92   94 


91   94   96 


97.3 
71.0 


97.7 
73.7 


94.9 
71.6 


101.3 
72.9 


101.4 
72.5 


99.3 
69.9 


96.0 
72.3 


99.1 
72.3 


104  104  106  107 
77   77   78   79 

100  103  104  104 
75   78   77   78 

96  100   99   96 
67   67   69 

99  102  103  100 

71  76   75   78 

97  99  100  103 
74   76   78   76 

96  98  101   96 
66   67   72   68 

97  100  100  100 

74   75   74   74 

101  104  105  109 

72  72   73 

94   97   98   9 

74   73   75 

94   99   97   95 

69   67   68   70 

95   92 


96 


75   72 
99  100 


79   80   80 


96   98   99 


69   70   70 

88   90   93 
65   65   64 


95  101 
73   72 


93 


10 

74 

94   98  100 

6  7   70   71 


||   || 


•II, 


66  67  72   70 

96  99  98   94 

74  75 

101  103  103  104 

75  72  71   76 

99  100  102  104 

71  75  76   76 

103  105  105  108 

70  69  70 

95  95  97 

62  62  63 

103  100  105    100 
72 


102.7 
77.1 


94.9 
66.2 


97.9 

74.9 


95.1 
73.1 


96.- 
72.  > 


67.1 
9*.i 


72       72       74 


95       97    100      97 

77       77       77 


103    104    106    102 
71       72       73      79 


96       99    103       96 


69      66       71 


-.•-.    i.ii  — ■-.  ■I.Ui..    !.«»-. 


fable  5  -  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


MC    KINNEY 


MIAMI 


MIDLAND    WB    AP 

MIDLAND    A    ENE 

MINERAL    WELLS    CAA    AP 

MISSION 

MONTAGUE 

MOUNT    LOCKE 

MT    PLEASANT 

MULESHOE    1 

MUNDAV 

NACOGDOCHES 

NEW   BRAUNFELS 

NEW   GULF 

NIXON 

OLNET 

OZONA 

PADUCAH 

PALACIOS    CAA    AP 

PALESTINE 

PAMPA 

PANTHER    JUNCTION 

PARIS 

PASADENA  HOUSTON 

PECOS 

PIERCE 

PLAINS 

PLAINVIEW 

PORT  ARTHUR 

PORT  ARTHUR  WB  AP 

PORT  ISABEL 

PORT  LAVACA 

PORT  OCONNOR 


TEXAS 
JULY  1957 


Day  01  Month 


95   95   95 


75 
97 

76 
98 

75 
96 

79 

80 

72 

95 

100 

102 

74 

76 

76 

106 

101 

104 

76 

76 

72 

94 

94 

96 

68 

66 

73 

99 

96 

103 

70 

68 

69 

99 

99 

99 

7* 

74 

71 

100 

99 

100 

74 

74 

71 

99 

102 

103 

75 

76 

73 

94 

95 

94 

78 

78 

75 

98 

98 

100 

74 

75 

70 

93 

92 

92 

62 

68 

61 

96 

92 

96 

74 

76 

74 

106  102  100 
71   64 


99  102  104 


74   76   75 


96   98   97 


96   98   98 

75   75   72 


97  100  102 
75   76   72 


94  100 
72   71 


105  108  103 
73   74   72 


90   90   91 
80   80   79 


93   95   96 


96  101  101 

70   70   72 


98   96   98 

75   76   73 


104  103  102 


100   99   99 


102  100  100 

75   71 


105  104   94 
68   68   67 


97  97  99 

73  73  77 

104  92  96 

73  69  70 

100  97  98 
69  72  71 

102  99  100 

68  70  71 

104  100  103 

73  72  76 

96  97  96 

75  77  73 

00  99  100 

83  71 

95  90  91 

64  62  62 

99  98  92 

76  70 

101  101 
67  60  63 


96  97  95 

70  72  74 

100  99  99 

75  73  74 

100  99  97 
72  69  72 

99  98  96 

75  74  74 

102  101  101 

69  70  68 

99  97  95 

75  75  75 

101  100  98 
74  68  62 


105 

104 

101 

73 

73 

76 

95 

90 

97 

73 

76 

73 

94 

94 

94 

75 

74 

74 

111 

112 

106 

76 

75 

72 

92 

92 

94 

74 

75 

68 

106 

102 

97 

70 

59 

60 

105 

101 

104 

71 

69 

65 

88 

89 

90 

81 

61 

79 

91 

91 

91 

78 

77 

75 

91 

91 

90 

79 

79 

78 

92 

93 

93 

79 

77 

76 

86 

88 

88 

81 

80 

80 

104   98  103 

72   69   73 


97  100  100 
72   74 


101  101  100 
72   74   72 


74   73   76 


98   98   98 

72   74   73 


99  101 
72   72 


101  101  103 
72   70   72 


105  102  103 
70   68   72 


79   79   75 


96   96   99 

70   71   73 


87   92   97 
61   65   65 


102  101  100 

74   73   73 


100  100 
74   73 


94   96   99 


108  111  103 

71   70   67 


98   99   94 
62   63   65 


103  103   96 

65   62   61 


79   79   79 


92   95   94 

75   75   75 


93  93  97 

75  76  72 

89  89  90 

78  80  75 


70  70  69 

100  98  96 

69  68  69 

103  100  97 

75  74  73 

98  97  97 
69  72  74 

100  99  97 

81  82  70 

93  92  89 

63  64  60 

92  93  96 

66  64  69 

99  102  100 

69  67  65 

103  102  100 

75  75  71 

98  96  96 

66  65  70 

100  96  95 

72  73  72 

100  99  95 
75  72  74 

101  98  97 

73  69  75 

102  98  96 
75  70  71 

102  100  100 

71  71  70 

103  102  101 

70  70  70 

96  93  91 

77  73  75 


11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 


96   96   96 

74   71   71 


73  75   74 

98  99  100 

71  69   70 

98  102  101 
75  75   80 

101  98  100 

67  72   69 

93  96   98 

74  76   76 

9  7  96   99 

66  70   70 

94  94   96 
70  72   68 

95  95   97 
70  71   66 

99  100  102 

74  74   75 


98   99   99 

73   72   73 


98  98  95 

69  71 

100  100 
71  73  69 

94  94  96 

70  70  69 

98  95  94 

79  73  75 

106  109  107 

68  71  70 

96  99  94 

78  77  69 

98  102  100 

66  65  61 

101  102  105 
65  65  64 


94   92 
77   74 


93   92   93 

71   73   75 

90   90   91 


96   96   95 

74   73   74 


91   90   90 
76   78   76 


89 

85 

83 

60 

57 

57 

95 

99 

98 

70 

72 

70 

97 

91 

93 

65 

65 

64 

99 

100 

101 

73 

73 

77 

97 

97 

102 

72 

72 

70 

96 

97 

98 

74 

71 

70 

95 

96 

100 

72 

75 

76 

oe 

100 

101 

69 

70 

67 

97 

100 

101 

76 

71 

68 

93 

96 

99 

70 

71 

70 

99 

100 

101 

74 

70 

72 

93 

94 

95 

75 

75 

74 

95 

97 

100 

96   96   96 

71   71   72 

100   99   97 


99  99  100 

66  69  70 

102  99  98 

79  78  74 

102  102  102 

70  67  67 

99  99  98 

78  75  74 

99  99  100 

65  67  67 

98  96  94 

71  70  70 

98  96  94 

66  69  68 

103  100  100 
74  76  72 

98  97  98 

70  70  72 

101  99  98 

73  75  79 

87  85  84 

64  60  60 


96   96   97 


95   97   92 


71  74  74 

98  98  100 

74  75  75 

102  100  98 

69  65  68 

95  96  97 

74  73  74 

100  98  97 

67  70  69 

94  94  90 

72  70  76 

94  95  93 

69  72  74 

100  100  101 

73  73  75 

97  97  98 

75  74  74 


99  100 
76   76 


99   98 
71   72 


67 

69 

67 

95 
71 

96 

70 

100 
74 

99 

75 

99 
76 

100 
76 

97 

99 

98 

93   96   91 

70 

95 


75   74   78 


100   99  100 

71   70   69 


96   97   96 

70   74   76 


95   93   94 
65   66   62 


65  64  63 

91  94  93 

79  75  79 

96  94  96 

75  75  77 

90 


89   89 


78  75  74 

93  95  97 

72  73  73 

90  90  90 

78  75  75 


98  100  98 

70  72  70 

95  95  93 

66  69  65 

102  103  101 

75  73  76 

100  99  98 

70  69  70 

99  98  96 

72  74  71 

100  99  96 

76  71  74 

100  98  99 

72  68  69 

100  100  98 
72  71  69 

99  100  100 

69  71  70 

101  101  100 
68  68  70 

93  93  94 

75  74  74 

99  98  98 

75  72  73 

95  96  96 


99 
74 

87   84   80 
5  8   60   61 

98   99   99 
70   72   72 

9  5   92   91 
64   65   68 

100  100  102 

73  73   73 

98   98   99 

74  72   71 

97   98   97 
74   72   72 

97   98   96 
72   73   75 


93  101 
75   75 


100  103  102 
75   75   76 


102  100   98 


100  101  100 
72   74 


98   99   98 
75   76   74 


97   99   97 
67   70   71 


95   91   98 

71   71   75 


92   92   98 


102  100  102 


98  100  102 

75   75   77 


101  101  100 
74   74   75 


60  58  61 

102  100  101 

74  70  74 

96  91  90 

69  68  66 

103  104  104 
75  71 

104  100  94 

70  72  72 

99  100  100 

73  74  74 

98  98  99 

75  76  75 


22     23     24      25      26      27 


97   97   98 


77   76 


78 


97   90  97 

74   70  72 

100  100  100 

77   75  77 


93   93 


95 


73  73  75 

97  96  94 

72  68 

97  91 

76  71 

92  90  90 
64  62  64 

91  90  90 

70  73  73 

94  91  90 

63  71  72 

93  90  94 


101   99   97 


97   93   92 


82   75   75 
62   56   56 


91   94   93 
74   72   74 


95   93   92 

65   67   65 


99 

100 

100 

101 

102 

10? 

68 

67 

70 

73 

74 

74 

99 

98 

100 

102 

98 

102 

68 

70 

71 

72 

72 

72 

96 

96 

99 

97 

99 

100 

71 

72 

76 

71 

74 

73 

99 

99 

101 

102 

102 

10? 

68 

70 

72 

77 

SO 

75 

92 

93 

93 

94 

93 

9? 

76 

81 

81 

81 

80 

61 

97 

97 

98 

100 

101 

99 

72 

71 

73 

73 

73 

70 

94 

92 

93 

95 

95 

90 

69 

69 

70 

66 

69 

63 

97 

97 

92 

92 

95 

95 

72 

72 

66 

70 

71 

71 

99 

98 

99 

100 

100 

94 

77  74  76 

104  106  104 

70  75  68 

96  96  96 
70  71  73 

95  97  96 
65  67  65 

97  100  97 
64  64  65 

96  96  93 
79  78  79 

96  94  93 

77  75  76 

89  90  90 

75  75  77 

97  94  94 


90   91   90 


74  75  76 

95  98  99 

74  76  77 

100  101  104 

70  70  72 

94  96  96 
72  72  74 

95  94  94 

62  66  69 

100  100  94 

63  62  63 

93  93  93 


74  75  76 

92  92  92 

79  79  79 

96  94  96 

74  76  78 

90  90  91 

78  78  80 


76   68   73 


98   98   99 
78   78   76 


lu3  101 
70   71 


95   94  91 

68   67  68 

95   94  96 

67   67  68 

87   90  90 

76   72  71 

92  89 

74  73 

93   93  92 

79   79  79 


70 


96  97  97 

76  77  75 

91  92  91 

81  82  82 


72 

75 

73 

95 

72 

90 
72 

83 
72 

98 

76 

97 

75 

97 
74 

95 

76 

94 

74 

95 
74 

101 
74 

100 
76 

100 
74 

96 
73 

90 
72 

93 
69 

100 
71 

98 
72 

90 
71 

98 
72 

99 
73 

96 

73 

92 

81 

93 

81 

92 
79 

98 
74 

94 
71 

86 
73 

84 
63 

84 
63 

87 
65 

95 
72 

85 
69 

92 
70 

94 
75 

93 
73 

90 

74 

97   96   98 

74   75   73 


95   96   98 


100  100  101 
76   72 


76   77   77 


93  94  98 

74  74  74 

90  87  95 

69  67  67 

92  93  95 

70  69  71 

92  93  95 

70  70 

97  100  100 
73  74  75 

98  97  98 
76  75  71 

92  97  98 


92   89   94 

75   74   73 


67  64  63 

96  99  101 
71  70  74 

89  91  96 

70  73  72 

97  98  100 
75  74  72 

95  95  98 


99  100  102 
69   74   70 


29   30   31 


99 

100 

95 

101 

97 

0 

74 

71 

75 

77 

74 

3 

100 

102 

106 

100 

98 

5 

71 

73 

74 

68 

74 

1 

102 

102 

105 

105 

100 

0 

73 

69 

72 

76 

73 

1 

105 

106 

108 

ion 

99 

5 

77 

78 

78 

71 

75 

3 

100 

105 

110 

105 

100 

5 

68 

69 

70 

77 

70 

0 

100  102  103  105 
76   76   76   78 


101  105  100 
67   67   70 


98   99   98   96 

69   71   73   75 


97   98   96 


93   95  101 

70   70   70 


99   98   98 
71   71   73 


98  100 
71   70 


97  96 

73  72 

106  102   97 

74  70   72 

96  97   93 

73  73   73 

98  89 
63  68 

93  96 

67  67   67 

86  87 

74  75 

86  91 

73  76   76 

91  92   92 

80  79   80 

95  94   96 

79  81   78 

90  90   91 

81  80   80 


92   92   94 

80   80   77 


93   95 
74   74 


82   91   89 
68   68   69 


95   96   97 


91   81   92 

74   73   74 


95   96   99 

75   76   77 


97  100 
71 


94   96   96 

73   73   74 


86   84   89 


67   66   64 


89  90  90 

75  80  80 

91  89  93 

75  77 

92  92 

79  79  78 

94  96  97 

79  76  76 


67  75   72 

103  106  105 

74  74   78   80 

97  99   99  100 

71  69   70   72 

102  105  103 

77  72   73 

86  88   89   86 

61  63   62   59 

97  100  101   97 

74  74   74   73 


97  101 
64   67 


105  109  104  101 

73  71   74   75 

96  100  100  100 

71  74   74   74 

103  103  103  104 

72  71   72   77 

99  100  101 

74  75   78 

104  105  106 
71   68   72 


102  104  103 
71   71   71 


99  102  104  106 
69   67   67   71 


105  107  102  100 
70   72   77 


93   92   91   91 
78   75   76   80 


98  101  103  104 
73   74   75   76 


01 

100 

93 

94 

69 

70 

73 

70 

96 

96 

100 

100 

70 

70 

69 

68 

94 

98 

101 

96 

76   77   76 


99  100 
76   78 


102  105  103  107 

66  65  66   78 

95  97  98   98 

73  71  73   78 

93  95  98   93 

66  64  70   66 


99  103 
67   67 


93   94   95   92 
79   79   79   60 


95   96 

76   76 


93   94   96   95 
77   75   77   78 


99   99   97 
76   74   76 


91   90 

80   80 


92   92   90   90 
79   77   79   80 


97.1 
74.3 


97.3 
67.9 


96.1 
70.4 


100.2 
74.4 


97.5 
73.7 


98.7 
74.0 


86.3 
60.6 


96.4 
71.7. 


95.5 
65.8 


100.9 
73.3 


96.7 
71.7 


98.7 

73.3 


96.9 
74.3 


99.9 
71.6 


98.9 
71.4 


99.0 
71.1 


101.2 
71.6 


92.5 
77.8 


97.2 
73.1 


97.3 
71.2 


95.6 
73.7 


96.7 
75.5 


103.4 
70.7 


95.5 

73.4 


94.9 
65.1 


97.4 
65.4 


91.4 

78.0 


92.4 
73.2 


95.4 
7S.7 
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Table  5  -  Continued 

DAILY  TEMPERATURES 

JULY 

Day  Ol  Month 

01 
E 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

23 

29 

30 

31 

s 

< 

POSSUM  KINGDOM  DAM           ► 

AX 
IN 

98  103  106  107  104  104  105  104   98  100  103  105 
76   79   79   83   73   76   74   76   72   77   78   75 

03  102  101   101  101  103  106  100  109 
77   77   79    72   71   75   78   78   74 

95 

74 

B9 

73 

94 

73 

97  100  105 
71   76   76 

106  112  110  103 

78   77   79   81 

102.4 
76.0 

POTEET                         ► 

AX 

IN 

98   98   98  100   99  102  100   98   97 

80   81   77   78   78   69   70   70   75 

98 
72 

98  100 
69   67 

100   96   96 
70   72   73 

99   95   99  101  101  104  100 

74   73   71   75   75   75   77 

99 

77 

99 

77 

99  100  100 

74   74   73 

102  103  104  110 

75   70   72   77 

99.9 

73.9 

PRADE  RANCH                   f 
1 

AX 

UN 

95   96   95 

73   73   65 

95   98   98 
66   63   65 

98   96   94 
60   67   68 

95 
68 

97   97 

61   60 

97   97   94 
60   65   64 

95   95   97  100  100  100 
66   67   70   69   71   73 

99 

73 

92 
69 

95 
70 

94 
66 

95 
66 

9  7 

66 

96  102  103  102 

63   62   63   68 

97.0 
66.5 

PRESIDIO                     ' 
t 

IAX 

111 

115  113  111 
76   83   80 

113  113  109 
74   80   77 

10  109  105 
77   77   72 

03  105  103 
75   72   75 

107  106  106  105  105  101  100  103  106  103 
79   61   73   77   80   75   75   76   74   77 

95 

70 

99 

71 

103  104  105 
72   76   77 

108  109  109  107 

75   74   75   78 

106.2 
75.9 

OUANAH  5  SE                   ' 

(AX 

1  I  N 

105  101  104 
73   75   69 

103  105   96 

73   66   71 

03  103  102 
76   75   69 

LOO  100  102 
75   75   74 

103  104  103   102  100  100  100  104  101  100 
74   73   73    71   74   73   74   75   72   71 

95 

72 

92 
72 

82 

71 

95 

72 

9  9 
73 

101  105  108   97 
71   69   73   74 

100.5 
72.5 

RANGER  PUMP  STATION 

<AX 
■UN 

98   99  100 

73   73   75 

100   99  100 
72   71   72 

99  100   94 

70   71   68 

96 
73 

97   98 
74   72 

99   99   97 

72   74   71 

97   97   98  102  100   98 

72   72   74   75   78   72 

92 

70 

ae 
70 

94 

73 

94 
69 

96 

72 

9  8 
74 

99  104  105   97 

74   73   76   80 

97.8 
72.7 

RAYMONDVILLE 

4AX 
11N 

97   96   97 

77   72   74 

97   98  100 
73   74   69 

98   99   97 

67   68   70 

96 

70 

97   99 
68   67 

97   97   96 
67   68   66 

96   98   99 

74   73   73 

01  102  100 

73   71   74 

99 

75 

98 

74 

99 

74 

100  100  100 
73   73   73 

101  102  102  102 
69   73   65   69 

98.7 
71.2 

RED  BLUFF  DAM 

IAX 
*IN 

109  105  105 
76   72   72 

108  100  104 
71   71   66 

106  106   97 
71   70   68 

97 
73 

99  102 
70   69 

102  100   98 
72   74   67 

96   99  101 

66   70   73 

98   96  101 

71   70   70 

99 

73 

92 

70 

93 

69 

97 
67 

99  100 
70   69 

102  102  103   93 

68   67   70   75 

100.4 
70.4 

RIO  GRANDE  CITY  2  ESE 

HAX 

f  IN 

101  101  102 
76   78   76 

100  103  102 
74   7  7   74 

103  100  100 
73   74   75 

100  100  100 
75   73   74 

102  102  101  101  101  102  105  103  105  105  103 
71   75   76   75   76   76   76   78   76   76   78 

102 
78 

102  102  101 
77   76   75 

103  105  105  105 
76   73   73   76 

102.2 
75.4 

RISING  STAR 

MAX 
MIN 

99   99  100 
72   71   72 

100  102   99 
72   72   72 

101  101  100 
73   74   74 

96 
72 

97   96 

72   72 

99  100   98 

73   74   71 

98   99   99 

72   73   72 

98  100  101 
75   76   72 

LOO 
71 

92 

70 

84 
70 

92 

71 

95 

73 

97 

73 

100  101  103  108 

74   74   74   75 

98.6 
72.6 

ROBSTOWN 

MAX 
MIN 

92   94   94 

78   77   75 

95   97   96 
74   75   71 

98   94   95 

73   74   75 

94 

73 

95   96 

71   72 

99   97   96 

74   76   75 

95   96   96 

75   74   74 

93  100   98 

75   75   76 

99 

78 

95 

75 

96 

78 

95 
76 

97 
74 

38 
74 

100  102  101  101 

74   72   74   77 

96.6 

74.6 

ROCKSPRINGS 

MAX 
MIN 

97   96   98 
68   70   67 

98   99  100 
66   67   67 

100   99   97 
65   65   66 

68 
66 

95   98 
63   64 

97   98   99 
67   68   68 

96   96   97 
67   66   68 

97  101  101 

71   71   72 

100 
74 

97 
66 

93 

68 

96 
66 

96 
66 

97 
67 

98   99  101  104 
67   67   69   73 

97.7 
67.6 

ROSCOE 

MAX 
MIN 

98   99  100 
74   74   72 

101   99  100 
73   70   72 

100   98   95 
69   69   70 

95 
71 

97   99 

71   70 

97   97   95 
72   71   69 

95   96   95 
70   71   72 

95   95   92 
71   68   72 

92 
68 

91 
69 

89 
70 

89 

69 

93 
68 

96 

70 

99  101  105   93 
68   71   72   67 

96.3 
70.4 

ROSENBERG 

MAX 
MIN 

93   95   95 
70   75   70 

95   98   98 
69   70   71 

97   95   95 
71   73   72 

96 

70 

97   98 
76   76 

96   95   95 
71   67   72 

97   97   96 
70   70   72 

97   97   95 

72   71   70 

95 

75 

91 

74 

95 
72 

95 
70 

93 

72 

100 
73 

100           96 
72 

95.9 

71.6 

RUSK 

MAX 
MIN 

90   91   92 

75   72   74 

93   94   94 

72   70   70 

98   93   93 
73   69   66 

94 

72 

97   96 

73   73 

97   98   96 

73   70   72 

95   96   97 

72   73   73 

97   97   96 

71   70   69 

95 
72 

92 

70 

86 
72 

91 

72 

91 
72 

90 

n 

94   98   96  100 

72   75   75   74 

94.5 
71.8 

SALT  FLAT  CAA  AP 

MAX 
MIN 

109  106  105 
77   75   69 

108   97  102 
68   73   66 

105  104   95 
73   73   66 

96 
68 

97   99 
72   63 

97   97   96 
66   69   65 

98  100  100 
65   66   66 

96   96  100 
71   63   65 

97 
68 

93 

69 

84 
66 

91 
66 

97 
66 

100 
67 

100   98  103   86 
69   66   66   66 

98.5 
68.3 

SAN  ANGELO  DAM 

MAX 
MIN 

101  100  101 
72   73   73 

102  104  100 
72   73   72 

102  103  100 
73   73   69 

88 
69 

98   99 
72   71 

98  100   99 
72   76   69 

97   98   99 

72   74   76 

99  100   98 

76   76   77 

97 
72 

91 

71 

89 
71 

94 

70 

98 

73 

98 
73 

100  102  103  106 
73   74   76   78 

98.8 
72.9 

SAN  ANGELO  MB  AP 

MAX 
MIN 

98  100  100 
75   75   75 

100   98  101 
72   74   73 

100   99   87 

73   74   70 

95 

70 

96   96 

73   70 

98   97   95 
72   72   69 

96   95   97 

73   75   76 

97   95   94 

77   77   76 

89 
73 

90 
71 

94 
71 

95 

71 

96 

74 

98 
73 

100  102  105   98 
73   73   72   78 

96.9 

73.2 

SAN  ANTONIO  KB  AP 

MAX 
MIN 

97   98   97 
76   78   75 

98   98   99 

72   75   72 

99   97   95 

70   73   71 

96 

74 

97   97 
71   69 

98   96   96 

70   75   73 

97   97   97 
72   74   71 

98   99  100 
74   75   76 

98 

77 

96 

76 

97 
76 

97 
75 

97 
76 

96 
73 

100  102  102   97 
73   70   73   77 

97.7 
73.6 

SAN  BENITO 

MAX 
MIN 

95   97   97 
77   77   77 

99   98   97 

77   79   77 

99   99   98 
73   74   73 

95 

74 

97   96 

73   71 

98   98   96 

70   73   73 

97   97   97 
75   75   74 

98   98   99 

75   75   76 

98 
76 

9" 

75 

97 

77 

97 

75 

99 

75 

98 
74 

100   98   97   98 
73   73   73   74 

97.5 

74.6 

SAN  MARCOS 

MAX 
MIN 

95   97   97 
76   78   74 

96   98   97 
72   72   68 

99   98   95 
71   72   74 

98 

72 

95   96 
69   68 

96   96   96 
69   70   69 

97   97   97 
68   71   70 

98   99  100 

71   71   73 

100 

75 

91 

7: 

95 

73 

96 

72 

97 
73 

97 
72 

101  100  102  103 
71   69   69   75 

97.7 
71.6 

SANDERSON  1  NU 

MAX 
MIN 

SEALY 

MAX 
MIN 

94   96   95 

74   7*   73 

96   99  100 
70   73   74 

98   97   96 

73   70   73 

99 

71 

99  100 
74   75 

99   98   99 

75   69   71 

100  100  102 
70   72   72 

101  100  101 
74   75   74 

100 
75 

100   99 

76   74 

101 

70 

101 
73 

102 

73 

105  104  104   99 
74   73   74   76 

99.5 

73.0 

KWI 

MAX 
MIN 

96   98   98 
77   77   79 

99  100  100 
73   74   72 

99   97   98 
72   72   75 

98 

72 

99  100 
72   72 

100   96   96 
71   72   72 

99   99   99 

70   72   70 

99  101  102 
72   75   70 

101 

7  7 

99   99 

75   74 

99 

74 

100 
74 

101 
72 

103  104  104  102 
71   71   72   76 

99.6 
73.1 

SEMINOLE 

MAX 
MIN 

102  102  103 
70   69   68 

105   99  102 
63   65   66 

105  101   97 
63   64   63 

96 

67 

96   99 

67   63 

106   96   96 
68   72   63 

97   96   97 

67   67   72 

96   92  100 

70   68   70 

93 
67 

92   89 

71   69 

93 

67 

94 
66 

96 

65 

101  102   97   97 
65   68   72   70 

98.0 
67.3 

SEYMOUR 

MAX 
MIN 

105  101  104 
75   75   70 

105  107  100 
71   68   70 

105  105  103 
75   73   69 

102 
72 

102  103 
72   69 

105  104  105 
70   70   70 

103  103  104 
69   71   73 

104  106  105 
74   75   72 

107 

71 

97   95 
73   74 

92 
69 

96 

70 

100 

7  0 

102  105  110  107 
72   69   71   74 

103.0 
71.5 

SHE  KHAN 

MAX 

MIN 

100   95  101 

75   77   77 

103  104   96 
72   74   73 

101  101   99 

74   72   74 

98 
76 

98  100 
76   76 

101  102   96 
78   76   75 

100  100  100 
76   76   77 

102  102   99 

76   74   74 

98 

78 

83   93 

73   75 

95 

74 

89 
74 

97 
77 

100  103  105  102 

77   75   75   77 

98.9 
73.5 

SM1TMVILLE 

MAX 
MIN 

94   94 

74   76 

92   96   98 
76   73   72 

98        94 
72       72 

92 

72 

95   97 
72   72 

98   98   95 

71   70   70 

96   97   96 

70   71   72 

99       95 

70       73 

99 
73 

99   95 

75   75 

98 
70 

97 
71 

98 

73 

98  100  102  104 
73   70   72   74 

97.0 
72.3 

MVMI 

MAX 
MIN 

106  102  104 
73   72   68 

105  105  102 
7]   76   75 

104  103  103 
65   65   65 

99 
67 

100  102 
67   67 

101  103  102 
66   67   67 

101  102  101 
6A   67   68 

101   99   98 

70   67   71 

99 
66 

93   92 
68   68 

93 
69 

96 
66 

99 

67 

100  103  106  101 
65   67   68   64 

101.1 
68.0 

MMU 

MAX 
MIN 

97   99   97 
70   71   70 

98   99 
70   69 

99 
69 

95 
69 

9  7   96 
69   69 

97   96   94 
68   69   67 

94   95 
70   72 

97        98 
76        73 

93 
72 

93   93 

73   71 

93 

70 

93 

70 

91 
72 

100  101  104  10C 
70   69   72   73 

96.6 
70.6 

■  —  »N 

MAX 
M|N 

98   94  102 
61   69   70 

105   86   91 
70   58   66 

102  104   91 
67   69   67 

96 
65 

95   99 
68   66 

100  101  100 
66   62   69 

100  100   98 
68   66   65 

100  100   95 
65   67   69 

93 

63 

92   9C 
36   61 

91 
66 

10 
19 

91 
6! 

100  107   97   94 
70   71   67   66 

97.1 
66.0 

-,»-J»   |   «»» 

MAX 
MIN 

100  101  103 
71   70   68 

102  101  103 
A3   66   64 

104  101   99 
65   64   62 

98 
66 

100  100 
65   64 

100  100  100 
64   62   64 

99  102   99 
60   64   63 

100   98   99 
68   70   69 

93 
69 

90   BS 

71   71 

90 
69 

95 
69 

9! 
6! 

100  105  102   9! 
65   66   73   7! 

99.0 
66.4 

tpu*«r>  o»«  I 

MAX 
MIN 

91   »J   94 

7»   74   75 

»»   95   95 

74   75   77 

94   91   95 
64   67   7) 

94 

71 

96   97 

73   72 

9  7   98   96 

70   70   71 

96   96   96 

72   72   74 

98   93   93 

71    71   72 

92 

74 

85   86 

73   7i 

93 

73 

92 

75 

9! 

7" 

94   96   98   9! 

74   75   74   7! 

94.3 

72.1 

ITWMmWIUJ  )  "' 

MAX 
MIN 

•  rttTMM 

MAX 
MIN 

97   91  101 

44   «.»   1} 

104   87 
70   59 

101   91 

61   67 

96 
61 

94   91 
63   69 

9  7   9  7   94 
64   64   63 

»»   97   95 
63   66   68 

96   96   92 
68   66   66 

90 
65 

89   81 
56   51 

60 

82 
63 

9 
6" 

99  101   97   9( 
66   69   64   6' 

94.3 
64.9 

Vltt*    1«M 

MAI 
MID 

72   92   1' 

14    '»    ' 

95   94   91 
71  1/       n 

99   92   95 

14  in      ". 

94 
71 

97   91 
75   7< 

«■   96   94 

14   72   71 

»J   97   96 

71   72   71 

97  100   98 

75    ".    '4 

95 

75 

93   9' 

71   7< 

93 
7? 

96 
73 

9' 

7' 

95   99   99   91 

73   73   74   7 

95.1 
71.! 

UKPtf    IHIMI 

MAX 
MIN 

91   90   71 

77   97   9! 
71 

91   95   91 
66   66   64 

93 
71 

74   7' 

100  100   98 

13    '»   II 

97   98   98 
77   11   74 

100  101   97 
M   68   70 

95 

71 

93   9 

70   7 

95 

71 

84 

72 

9 

7 

98  100  101  10 
1   74   76   73   7 

96.6 
72.1 

ttttHU 

MAX 

MIN 

100   99  I0( 

'4    '1    '. 

100 
66 

101   99  a 
44 

9» 
68 

9*   7< 
66   6! 

96   96   96 
69   6*   67 

91   91   97 

69   70   71 

69   94   M 
rj   69   72 

93 
66 

88   8 
69   6 

1   86 
1   67 

90 

(■■. 

9' 
6 

96  100   VB   9 
r   6?   67   67   7 

93.1 

Ml-' 

•  '"  • 

MAX 

MIN 

71   79   7 

i?    n    i 

1   99  100  10 

70 

100   99   91 
61   49   61 

99 

70 

99   91 
4!  *i 

100   98   98 
64   48   69 

9»   96  100 
69   66   70 

102  104  103 
69   69   70 

1(11 

n 

9>   9 

1  I   1 

'   V8 
)   70 

99 

70 

10 
6 

)  102  105  109  10 
,   66   64   65   6 

99. ( 
1       61.1 

|M 

Table  5  •  Continued 

J_ 

m 

l±-i  J 

J 

E, 

ivir 

jlh 

A 

LUJ 

tJL 

5 

TEXAS 
JULY    i957 

Station 

Day  01  Month 

Oi 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

ie 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

TAYLOR 

MAX 
MIN 

97       98       98       98     100     100       99       97       94       98       99     IOC 
71        73        72        73        72        73       73        74       72        72        74       7< 

100       98      97 

73       71       72 

97       98     100 
75       73       75 

100    101    100 
75       77       76 

98 

74 

95 
76 

98       98       99    101    104    104    106    100       99.1 
72       74       74       74       73       75       79       77       74.0 

"6MPLE 

MAX 
MIN 

95       95       9 

74       76        Tl 

99       98       9< 

72        74        7! 

98       99      95       94       98       96 

75       75       75       74       75       7" 

100       99      98 

77       77       74 

95       96      96 

75        75       76 

99    100    101 

76       77       77 

100 

78 

90 
76 

92       95       95       96       98    103    104    106      97.7 

73        75       75        76       76       77       77       77       75.5 

TEXARKANA    DAM 

MAX 

MIN 

93       90       9> 
75       76       7; 

97       97       8S 
76       76       6E 

90       92       95 

70      70      7: 

96       96       96 

75       75       75 

95       96       98 

72        73       76 

99       98     100 
79       74       76 

100       96       94 

73       72        74 

92 

69 

93 
72 

88       66       91       92       95       96    100       92       94.5 
74       74       72       72       74       76       74       73       71.1. 

THOMPSONS    3    HSW 

MAX 

MIN 

92       91       93 
75       74       73 

94 
71 

99       92 

70       62 

94       96       97 

71       75       76 

97 
70 

94       98       97 
74       77       75 

97 
73 

99 

73 

94 
73 

94       93       96 

72        71        77 

100    100       99      95.7 
73        72        76       73.  ft 

THROCKMORTON 

MAX 
MIN 

103       98     103 

78       79       73 

104     104     100 
75        72        75 

104    103    100 
75       76       71 

98      99    101 
76       73       74 

102    102    101 
74       76       75 

100    100    100 
74       74       74 

100     103     103 
77       76       74 

105 

74 

97 

73 

9C 

74 

93       94     102       99     103     106    105     100.7 
?2       72       T3       75       76       75       78       74.* 

TULIA 

MAX 
MIN 

104       99       99 
73       70       67 

100      98       92 
65       61       65 

98    100       98 
66       66      65 

94       91       94 
65       65       62 

93       95      95 
65       64      66 

95       93       92 

64       64       66 

94       92       92 
69       68       68 

94 
65 

92 
65 

9C 
61 

93       89       90       94       97    100       94 
68      65       65      66      68       70       63 

94.9 
66.  1 

TYLER    4    NE 

MAX 

MIN 

93       94       95 

74       75       73 

96       96       99 

72       72       70 

95       91        93 
64       64       69 

93       97       97 
72        70       72 

96       97       96 
72       72       72 

95       96       96 

74       74       71 

98      97      95 
70       69       70 

92 

73 

92 

72 

SS 

74 

91       90       95       94       98    100    102 
75       74        71        71        73       76       7! 

95.1 
71.8 

UVALDE 

MAX 
MIN 

99    100    100 

74       75        70 

99    102    100 

66       71        69 

103    101    100 
68       68       70 

99    100    100 
71       66       65 

100    102    100 
66       70      68 

99     100     100 
69       69       72 

100    103    104 
72       73       74 

104 

76 

102 
76 

0  0 
73 

102    100    101 
71        71        7C 

105    103    105    106 
73       67      66       73 

101.3 
70.6 

VAN    HORN 

MAX 

MIN 

104     103     100 
76       73       66 

103       96      99 

66       66       66 

99    100       95 

71        71        65 

93       92       92 
64       69       69 

95       96      95 
71        70       73 

95       94       91 
63       67       68 

90       88       94 
69       65       68 

93 
65 

90 
67 

81 

67 

90       93       95 
67       68       66 

96       97       98       66 
68       65       66       72 

94.6 
68.2 

VEGA 

MAX 
MIN 

104    100     102 
70       69       70 

104       95       90 
72       65       69 

100    103       99 
66        72       62 

97      99      95 
62       71       68 

95       96      96 
66       69      68 

95       96      94 
66       68       68 

95       93       94 
69       68       68 

94 
67 

93 
68 

96 

72 

97       97       96 
71        72        71 

99    104    100       96 
70       72       67      67 

97.3 
68.6 

VERNON 

MAX 

MIN 

103    104    103 
78       79       79 

103    106    104 

73       71 

105     105     105 
71       78       78 

104    102    104 
76       78       82 

106    106    106 
74       77      79 

104    105    104 

77       74       77 

105    105    106 

78       79       81 

103 
74 

96 

75 

94 
74 

88      95    103 
71       73 

103    104    109    100 
7*      76       78       76 

102.9 
76.2 

VICTORIA    WB    AP 

MAX 

MIN 

92       93       93 
76       75       74 

93       96       95 
72       73        73 

96       95       91 

75       74        75 

93       95       96 
72       74       74 

95       94       93 
73       72       73 

95       96       96 

71        75        74 

97       97       96 
75       76       76 

96 

76 

95 
75 

95 
75 

96      97      99 
73       74       72 

100       99    100       97 
75        72       74       77 

95.5 

74.0 

WACO    WB    AP 

MAX 
MIN 

97     100     100 
74       76       75 

100     100     100 
72        74       76 

100       97      94 

78        77       76 

97      99    100 

77       75       78 

100       99       97 

77       78       76 

97       98       99 

76       75       77 

100     101        99 
78       75       76 

84 
75 

68 

75 

96 
77 

97      98    100 

77       75       77 

102    104    108    102 
78       76       76       78 

98.5 
76.3 

WARREN 

MAX 
MIN 

93       94       94 
72       71        73 

94       95       95 
70       72       75 

93       94       93 
62        66       71 

95       96      95 

70       73       73 

96       96       95 
71        73       69 

95       96      96 
69       69       71 

96      95       87 

68       71       70 

85 
73 

88 
72 

94 
71 

93       93       95 

75       75       74 

96       97       96       93 

73       74       71       73 

94.0 
71.3 

WASHINGTON    STATE    PARK 

MAX 
MIN 

97       92       97 
74       73       74 

97       98     100 
70       71        72 

100       98       96 

72       71       72 

97      98    100 
71       71       74 

100    102       99 
74       68       69 

99       99    100 

70       70       72 

100       99     102 
73       73       73 

99 

74 

98 
70 

9  4 

75 

96     104       97 

71        71        73 

98    100    100    102 

73        72        71        71 

98.6 

71.9 

WAXAHACHIE 

MAX 

MIN 

96       98    102 
72       75       75 

103    103    104 

74       75       75 

103    103    100 
74       75       73 

98    100    103 
74       72       75 

103    103    101 
77       78       71 

101    101    101 

74       73        74 

102     104     103 
75       74       73 

102 
74 

8V 
73 

91 

74 

98       99    101 

75       75        75 

103    105    107    110 
75       75        79       78 

101.3 

74.5 

WEATHERFORD 

MAX 

MIN 

101       98     101 
73        74        72 

102    104       97 

70        71        74 

102    102    104 

76       74        74 

94    100    103 

73       74        75 

102    104    100 
75       77      73 

101     101     100 
74       72       75 

101     101     103 
77       74       72 

102 

72 

86 
72 

92 
72 

95       94       99 

71       71       74 

100     102     104     104 
76       76       76       78 

100.0 
73.8 

WESLACO    2    E 

MAX 
MIN 

94       94       94 

78       76       73 

97       95       97 
75       76       72 

95       97      95 

76       70       72 

97      95       96 

73       69       69 

96       97       96 
69       69       70 

96      96      98 

75       74       75 

99       99       98 

75       74       81 

96 

76 

97 

75 

97 

77 

98       98       98 
75       73       72 

100       99       99     100 

74       71        74        76 

96.9 

73.7 

WHITNEY    DAM 

MAX 
MIN 

97       98     101 
71        74       72 

102    102    103 

70       70        74 

102    101       96 

75       72        73 

96       98     100 

70       70       73 

101     101     100 
72       76       70 

98      99       99 
71       70      72 

100    102    102 
73       72       73 

100 

74 

91 

72 

86 
71 

95       96       98 
73       72       73 

100     103     104     108 
72       71       73       77 

99.4 
72.3 

WICHITA    FALLS    WB    AP 

MAX 

MIN 

98    101    103 

77       78       71 

103       95    102 
73       70       73 

103    100      96 

77       75       73 

99    101    101 
76       77      76 

102    102    100 
75       78      76 

100    101    102 

75       77       78 

103      99    102 
80       77       74 

94 
73 

92 

75 

92 
73 

95       98    100 
72       76       77 

103     106       99       97 
79       76       73       75 

99.7 
75.3 

WILLIAM    HARRIS    RESVR 

MAX 
MIN 

89      90       93 
76       74       73 

95       94       96 

74        74        74 

98       98      93 
76       73       73 

92       95     100 
73       75       76 

96       99       93 

76       73       74 

94       97      97 

73       75       75 

98       96      98 

77       77       75 

92 

75 

92 

74 

93 
7  4 

94       92       92 

74       74       74 

96    100       99       96 

76       75       74       78 

95.3 
74.6 

WILLS    POINT 

MAX 
MIN 

101    101    103 
72       72       72 

105     106     103 
70       72       70 

102    102    102 
68       71       72 

102    104    105 
72       72       77 

105     105     104 
75       77      75 

03    104    105 
72       72       72 

105    106    102 
73       72       70 

103    101 

72        70 

58 
72 

100    102    103 
75       73       72 

105    110    110    112 

72       73       73       75 

103.8 
72.4 

WINK    CAA    AP 

MAX 
MIN 

105    102    102 
77       77       72 

106     100     103 
73       73       71 

103    102       96 
73       72       71 

96       97     100 
73       72       72 

102       97      96 
73       76      72 

96      98       96 

71        71        77 

96      91    101 

72       69       72 

96 
75 

)5 

71 

92 

95       96     100 
73       72       73 

101    101    102       96 
74       70       74       67 

98.  7 
72.5 

WINTER   HAVEN    EXP    STA 

YOAKUM 

YSLETA 

4AX 
*IN 

103    102    102 
73       76       75 

103    101     102 
70       72       70 

101    100       98 
69       70       72 

99       99    100 
71       66       67 

101       99      99 
69       70       72 

00     101     100 

72        71        73 

02    103    103 

74       78       74 

02    101    101 
78       76       75 

102    102    103 
72       72       72 

105    105    106    106 

73       70       71        74 

101.6 
72.2 

*AX 
•UN 

96       97      98 
72        74        72 

99    100    100 
71       70       72 

99       97       99 
75       74       71 

99      98       99 

71       72       72 

99       98       97 

73       71       70 

99       98       99 

71        74       74 

99    100       99 
77       76       74 

99       95       99 
77       77       7* 

100    100    101 
71       72       75 

101    102    103       97 
74       76       77       76 

98.9 
79.4 

*AX 
1IN 



103    106    107 
76       75       72 

106    108    101 
67       76       68 

103    103    104 
71       69      66 

100       99       97 
68       67      67 



96    100      97 
69       71       67 

98       98     100 
69       69      68 

97       93       95 

70        70       65 

99     101       9* 
69       69       70 

88      89      94 

67       66       65 

97    101    102    103 
69       69       67       71 

99.3 
69.1 

8««   reference   notes   follovlnf   Stttlon   lodei. 
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EVAPORATION  AND  WIND 


•    1957 


Station 


ANGLETON    *    NE  l> 

AUSTIN    WB    AP 

BEAUMONT  EXP  FARM       (< 

BEEVILLE  5  NE  (. 

BEL  TON  DAM 

BENBROOK  DAM 

BUCHANAN  DAM 

DEL  RIO  WB  AP 

DEN  1  SON  DAM 

DENTON  EXP  STATION      I 

DILLEY 

FORT    STOCKTON 

GRAPEVINE  DAM 

HORDS  CREEK  DAM 

LAKE  COLORADO  CITY 

LAREDO  W8  AP 
LAVON  DAM 
MANSFIELD  DAM 
RED  BLUFF  DAM 
SAN  ANGELO  DAM 

SPUR  1  WNW 

SPURGE R  DAM  B 

TEXARKANA  DAM 

THOMPSONS  3  WOW 

wEOLACO  2  £ 

WHITNEY  DAM 

WILLIAM    HARBI . 

HINTED    HAVEN    EXP     -TA 


Day  of  month 


EVAP 
WIND 


EVAP 
WIND 


EVAP 
WIND 


EVAP 
WIND 


EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 
MAX 
M1N 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 


EVAP 
WIND 


EVAP 
WIND 


WIND 


EVAP 

WIND 


1.30 

180 


1.35 
200 


S  -  !» 
o  o  I 

S-      < 


.51 

73 


.53 
69 


55 
.47 


.35 

115 


.44 
28 

.51 
43 

.52 
58 

.49 
61 

.47 
21 

100 


26 

.56 


11.44 
1435 

5.408 
1629 

7.84 
2256 

11.39 
789 

14.11 
2834 

12.218 
1820 

16.34 
3343 

11.93 
2109 

6.86 

1765 

12.67 
1389 

16.57 
3157 

12.63 
2136 

13.71 
2141 

13.27 
1755 
94.2 
69.6 

18.72 
4755 

12.68 
2726 

11.48 
1259 


.52 

102 


16.31 
2660 


16.87 
2586 


14.80 
3244 


8.82 
1279 


6.31 
131f 


12.81. 
242. 


13. r 

IB/: 


7.91 
114 


13.6. 
202i 


15.0' 

I  /' 


I    /MM*/.  NUN     M ■..      IN     ,•        <l»,        .UNKM.    LAN    U,      4K-IN.JI    Nl«lll|. 


■*■  i£7£tiT<&i  i'^irMu  ,2s  was?*  gwr^FJssss'iXim -ts»  fear .».M  «  t,Me  of  m^n0f,. 


- 


ft*.    pHtfPMM    ■»!••    r-tlnlti    Aiill4.    (■*•■ 


REFERENCE  NOTES 

Additional  Information  regarding  the  climate  of  Texas  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  fll.atoloolst  »t  w=«»>,=.  d  _ 

Justin  2.  Texas,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.  Cllmatologist  at  Weather  Bureau  Airport  station,  1710  Wllshlre  Blvd, 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  Indicate  distance  In  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

Honthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  In  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

Divisions,  as  used  in  Table  2  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  October  1956. 

Doless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  in  °F   Drecini  tat  inn  anri  0v™n*.*  +  4™  <   *   u 

Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°?      evaporation  in  inches,  and  wind  movement  in  miles. 

Irmporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  6. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  oeriod  199!  iQSft  ariH„ef^  *  *   v. 

servations  taken  at  the  present  location.  uasea  on  tne  period  19^1-1950,  adjusted  to  represent  ob- 

asurements  are  taken  from  dif- 
in  apparent  inconsisten- 
ground.   Entries  of  Snow- 
ce. 

.^ocalTt^ndard  5t'ime°d   TA'^tLSr  'myths'  •^o£%£?iJZ\£'o&r**t%!Z'0Z'"£l&ttS:iU   t^"*"0''-      The   Stat'°°    """   Sh°-   observation    times 
Snow  on   ground    in   Table   7    is    at   observation   time    for   all   except   Weather  Bureau   and  CAA   stations.      For   these   stations   snow  on   ground    values   are  at   0630  CST. 

SirssSic1.MS1n,3in!^jn^^Jsfjo;oJ^-  No  record  in  Tables  2  and  5  is  indicated  by  °° e°try-  c°°^  »■  — » »-» »* 

+    And  also  on  a  later  date  or  dates. 

•  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  Indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building  '     reierence  indicates  that  the 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AM  Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

°    HLthV'Hefer  t0  Tables"  coirV°  the  statlon  Inde*  the  let*er  »C"  indicates  recorder  stations.   These  stations  are  processed  for 
special  purposes  and  are  published  later  in  "Hourly  Precipitation  Data"  processeo  ror 

v         nnIeLe^1Vaient  °l   soowfa11  /holly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall 
™„°S   n»  days  °f  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  Table  5  for  detailed  daily 
record.   Degree  day  data ,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month!  * 

HoS"  Prec?pItatlon°Da?aBr         ^""^   ^   eSSentlally  ^curate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  pusllshed  later  In 

T    Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V    Includes  total  for.  previous  month, 

SS   This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

b.b«rdePpi.0yn»bire1Cto  the  Super  AYend^t  oTnoci'  ft  ann"alj  *2-50  °"  ^ar  •   "early  subscription  includes  the  Annaul  Summary.,   Checks  and  money  orders  should 
Go«rnVeonMnti^  Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents 

BUt0orrUfor  tCh°sCesrtateg  "hat"  Vulucatlon^Tbe  aStiE^1;™'  *leVatlons  ■    e*P°s»re ,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
lar  infol«.tfin  ♦„    .   i   p"blloatlon  ™y  be   obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25   D  C   for  $1  00   simi 
Js  cents         f"  r6gUlar  "eath"  BUr6aU  Stat","s  m'  be  found  ln  «>e  l«test  Issues  of  Local  Cllmatologlcal  Data  Annual,  obtained  as  indicated  above.  pr?ce 
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TOTAL  PRECIPITATION 

i 


JULY   1957 


Memphis 


I  LS^j         -OTulla_3ilverton_     iiupico       Children  CWAP   o^^  »     -*«JL 

!_        •  flart        _• Jju  It  ague  Q      I  1^  I!  ChlllicotV  »         i 

V  I  O  0  '       Northfleld  _      ifN    oSna^J  *' 

,  I  V  U      Plallf.u!.   sterlev  I     "I     /^l\i/       -     '"7!        -O 

till    6  Hale  center 


Matador 


v-<      '  V^~  \J  Bent 
lox  City       lRed  Springsl 

11    6MW„  •  ... A. 


;      •stamfor*  2 

'     -o      W. 


'  ^7^77  •••»o  ",' 

-    212   - 


;lpitatlon   data    from 


TOTAL  PRECIPITATION 


JULY   1957 


Tampico       pi,,,  ^N      Eldfr. 

O  CbUdressJAA   AP   n  J. 

i L Jimuicotll 

loaot   o  '  It  (i 

Worthlield 


Ol   Grandfleld 
O 


,  <y 


1 

0 

*-*o 

Orr 

ngs 

<in 

WB    AP 

0             „„,„„ 

Uur 

^-4     12    $   *U?" 


Guthrie K 
IK.  l!       ° 


Rfl)  Nh  9^1?    ™"  X^HfnrTe.tX  Vlfe^Sff^l     Cordi^ey"**        •         I    f      Paris       |       >i,'e\"Jl>rj  -  t        O       < 


Inox  City  (Red    Sp^ngsl  V         ^ 

fell    6N1^  I  |l  L 


Stanford 
•  Stanford 


10  Antelope 

kWfe^oNOSJH!0 
IT        I.     °" 

J^q^JlJ 3J* 

t  Voi-th.^  O       O  U.  ' 

O-     °n|0 


Hagansport_  | 

V5  2S*         ',       Mt   ideas' 
I  Sulphur  Springs  ^ 


lNo| 


1  Oi 


jjcCartney  Bridge 


Boss ton 


•  Coloracio  City  I  \   I 

_J I2X""  o    f~~^  oil   jf°"l" • 

rSIXX^icLKovice  q — ;— 

\JJJ       I   /.Santa    Anna   C>Byr. 


»ln-*M        I  Steph.njille    »I V  >«  p,-^\        ■ " '—    ""  -LC   . 


* Sbreveport   WB  AP 


^J    Kelthvllle 
Latex  I  ' 


Stephe;w511e   6II-9-       I   V    (_0  SEE  DALLAS, >T  WORTH  AREA  MAP*.. 
|cor»an«        \       •  Ral.nbow.      v^,.-  „  •   r„„,„„.T», 


I      Robert   lee'l   H>!fV\^iQ.»ovice     (J  .       \      >*12 *-uu-D-i*VO->  —""-*-'_»: -O-    1      V i^KoTvilT—S  S  JAS,  J"*!"/1 1 10  3^ V^^. 

it,  xe^-^.^i^^"  ^g;o[coij«j(kf^ o\^*^  /  /••   c.""flu#/>^  Bjrv,       j-_4Xf.irti.J1  r.i,sti.e  H  oJi/fF Y  A\Q  r/T V 

'.r^fi    8JE0J    ...ft,,,,,.  PTalpa     VJtrbJrr^Blantet     /.Hamilton      *>-yl    f     «°V>??    \    /        BexTa  O  "\        ♦        ^^H^jK  '    >—  ^  MV")    I    <7"«"Vlll« 

•  •ateF-viTlfy  ;      %"   \  l^-*f^J^JL^0M  ~  ifa  °     I  HW*/UlV  0-\  <3~dfZki&2^T  *  NalgdiblfiiEKE  { 

San   Angclo    Dam       °      IfnchVT   ;wNi»aKi^ncbeix->^  \  #     Catesville\    ^»-     J-         |      »RJesel  \         QButfaJT; 


,  '-l<b  I  Eden    2      »»»»f    »=H  I     "6  S°a„    Sa«,  «'d    Bluf f\roSa,„g      ~y\\.<       1 

f     l'/4i.t    Clr'TH    I       !      *  0  J"^^     O^C»<OLo»etaV^r&S1f,0eV/n\Ot'-</ 

»cb     Jienxles   AL  KchO^JgJ    BradJ.  |    V2/rD  _    0u\  C^'^v>r1    *^  VtX°/{ 

' 0~ iTS-'jW- ^5to|-«yinB  V-Sp^'^T- -^2EE%P-Te»plc^*/    i 

., X»  D__l  ^Menard  Canm   San  tt^jJL 1  _i  LneroKee       -r     uTTJr. 


t«enard  Camp   SanAaMi-^L^,1 

•«_lller   Rch"pPontBt53 

.0-    w""J 


IIIR; 
™  .Tones  CB  ».nt    , 
,     •y-^  Oi_Spinks   Roll     (  |re«ers    OCappsRcb 

J        6   llclntosh  BelT      -/  V*0"  O^      Castell  <J>5J 

ro 


-  Temple 

Temple  SCS/ Burling^ 


'     Centerville ' Lovelady 

\         J— 1~~       ^ 
Madls< 


O         Buchana-r-DaB         --->    «"i  ^         Col  legals*ta' 

3    Prairie   Ht  ^  IU  Taylor  \  Stft — 

inc_M'|£  "l^oss  Rch  f\  -O         \Conege-5K; 

s   Riv-'^h — &*<: '.  *    \      \     Pflugervllle     >  -»T  \  > 

^O     ,IQ^>leyBenq«>'nes_Rcb      \MffT^<^ml.^  4      \    ,  So, 


id    Dain^Cexlngton  0\ 

lii   WB  AP        ^lme   BOj 

'  \Glddings/ 

O   Hwy    290   Br\  |0         Bre^nhan  Ol 

<fm     Smlth>««*<e\|    ^/Hen~tistead    8W» 


1  Lufkln_CAA   AP_  j 

Jackson  _B 111 ^ 

"\ 

-  /Moscow    F  Rockland  \ 

ColdpprjA   6S    \««r*|_.<      ,,iSyf1Ue 

o  •Mp»-  >  r4t,e  /4 1-J--7  3 

N  _^ffCl&veland  V      VW^L^J-r*5 


A^Seal 


j  .'  Bracketvlll 


P^l     Schulenbui'g 
«.,_* i^-     1    /        Columbus 

o 

Ider    7SSW^    Calhoun  ^      II 

Ti~Y>     \     f      - 


V 

E»gle   Pass      I  Crystal  city 
inter   Baven   E-cp    Sta-Q" 

"i        I    1^ 

Carrlzo   Springs 


ne  O    •  O  I  •  /         1  »l»o»  /  YJv«o«liu»  fv/pierce    O   I    U/--/l         ^"\     /jS?      1 

I       Rondo       San  Ajtonlo  Nursery  <).  ^    \2/  Providejt°clty-  -<>"J    ^>,  +J.         p\<V@0.1»"« 

0JSt.l1-         7?lores,llle    A   Chejpslde     ^  /"x  «■    -K^y  <3^-^— 5^f-^^-— ' 

jF^^ «-  \  ^O1"  C:<orxto.n  /<  D,ne..ng^/^y^y /FsffifJ 

*V        ^    S    — Uv"    ^  ^                    V          Pal.clos   C«   AP 
'      Jr    N_:/p    ,,    J      "      lVlctorla  WBVAP, VJft?       >° 

it.v     \Golladt  s    1  r"  V^^1^ 

ivPV^»  ^.^Gollad    ISBtai-tJ.    _L  Po^t    .Lava^a^| 

0    \    +  ^-yy 


Big    Wells 

O     Cotulla  CAA   AP 

r  6 

Fowlert 
Cotulla  '    I 
Cotulla  Hlllje  Rch 


TEXAS 


STATUTE    MILES 


STATION     LEGEND 
O      •       9      Precipitation    only 
O  Precipitation,  storage 

-O    -♦     -O-    Precipitation    ana    Temperature 
■§-     -^-     •$■     Precipitation,    Temperature    and   Evaporotio 

Type  of  gage:        O     Nan- recording, 
•    Recording ;         9     Both  types 


12/55      WRPC   KC  ' 


Isolines   are   drawn    through   points   of    approximately   equal   values.      Hourly  precipitation   data   from 
recorder   substations   will   be   available   in   the   publication   "Hourly  Precipitation   Data". 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


JULY  1957 


[•OHM*  ar.  drawn  thrown  points  of  .pproxi-.toly  equal  valueH. 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


JULY  1957 


Isolines  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values. 
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STATION  INDEX 


Station 


County 


Ahernithy 

Abilene  TO  Airport 

Acker ly  3  SE 

Augua  Kue»« 

Albany 

Alice 

Alpine 

Alto  5  SSW 

Alvarado 

Alvin 

Alvord  5  HE 

Amarlllo  WB  Airpor 

Anahuac  6  E 

Anderson 

Andrews 

Angleton  4  ME 

Anas 

Antelope 


Arthur  City 
Asbertoo 
Asperaont 
Athens  2  SSE 


Austin  Hwy  290  Bridge 

Austvell  wild  Life  Ref 

Bakersfleld 
Balllager  2  K 
Balaorhea  2  EXE 
Balaorhea  Exp.  Pan 
Balaorhea  Graef  Ranch 
Bankersalth 
Berohart 

Bay  City  Waterworks 
Bay  City  2  S 

Bayton  1  H 

Beauawot 

Beauaont  Exp.  Far* 

tediifl 

Beeville  5  NE 
Bel  ton  Das 

Ben brook  Da* 
Benjaailn 
Big  Lake 

Big  Spring  Field  Si*. 
Big  Spring 
Big  well* 
Rlahop 


Bo«rn» 
Bon  314* 

Bonlta 

Booker 

Boqullla-  Ranger  St; 

Borger 

Borger  3  * 

Bowl* 

Boxelder 

Boyd  3  «E 

Brackettvlll* 

Brady 

Bravo 

lr".kitrM|» 
IriBMi 
Brlca 
Bridgeport 
Brlgg.    7    m 
Br  It  ton 
■tonm 
Brovwfi'ld    2   I 


0432  Travis 

0436  Refugio 

0437  Aransas 

0482  Pecos 

0495  Reeves 

0498. Reeves 
0499  1 


33  50 
32  26 
32  31 

28  54 
32  44 
27  46 

30  21 

31  36 

32  25 

29  26 

33  24 

35 


01  40 

98  36 

99  18 
96  05 


102  33 

95  23 

96  33 


32  l1 

29  12 

33  21 
33  26 

27  54   97  09 
33  36   98  36 

32  43   97  08 

33  53 

28  26 
33  09 

32  10 

33  07 

30  18 
30  16 
30  15 
28  22 
26  16 


Kendall 
Irion 


•alar   2   •» 
Bvl**T4* 
Bwakar    Bill 

IH.rl.aoa 

Svraat 
■yrda 


0587  JHarrt! 
0611  I Jeffc: 
0613  Jeffc 

0635:Grime: 

0639  Bee 
0665  Bell 
0689|Duval 
0691  Tarra 


0784  Howard 

0786  Howard 

0787  Dlaa.li 
0805 

uH'i'l 
0  839 
OH  S7 
0  9  02 
0917 
09  2  3 

0926   I 

0944    Lipscoab 

0950 j Brewster 

- hinson 
0958   Ilutchlniion 
00841    Montague 
0991 |R*d  River 
0996  »t«* 
1007    Klnnfy 
1017    McCulloch 

1033  BartUy 

1035  Palo  Pinto 
1042  Rtephwoe 
1048  waahington 
1087  Hal  1 
1063  ?la* 
1068  Burnet 
1081  fllla 
1094  Sabine 
1128  Twrry 

1138   Brown 

1185  Llano 
111*,  pecoa 
1188  L*on 
1703   Chlltrae 

|2M    Oil  l*a 

1245    Jobnaon 

1341   Vila* 
met 
Brow* 
, or ado 

1114    gaaard 
Ilia* 

D'.«    Real 

141  'J    M  —  pMU 
••Idlo 

Zeatft 
Mall 


30  53 

31  46 

30  59 


28  58 

28  57 

29  44 


30  ( 

30  46 
28  27 

31  07 
27  36 

32  39 

33  35 
31  12 


Obser- 
vation 

time 


3359 

1759  MID  HID 

2760 


97  47 
97  41 
96  50 
96  48 

102  18 
99  57 

103  42 
103  41 
103  31 

96  49 
101  11 

95  57 
95  58 
95  01 

95  01 
94  06 

94  1 

95  57 

97  42 

97  28 

98  25 
97  27 

99  46 


12 


Observer 


F.  C.  Raalrez 


rew   W.    Reynolds 

Is   6chorlemBier 

2   3   5 
2   3   5 
2   3   5 

Inn     Mound    Nur. 

3 

B.    Brodle 
y   of   Alvln 

3 

Bumble  011  It  Ref  Co 
Dr.  M.  E.  Parker 
Dan  S.  McDonald 
Texas  Ag.  Exp.  S 
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WEATHER  SUMMARY 


August  was  hot  and  dry  over  most  of  Texas.  A  small  part 
of  east  Texas  averaged  slightly  cooler  than  seasonal  and 
received  abundant  rains.  The  hot  dry  weather  was  favor- 
able for  field  work.  The  scattered  rains  gave  relief  from 
the  droughty  conditions  in  some  localities  but  many  areas 
needed  more  rain. 

At  the  beginning  of  August,  afternoon  temperatures  came 
close  to  or  exceeded  100°  in  almost  all  sections  of  the 
State.  A  cold  front  brought  slightly  lower  temperatures 
on  the  4th  and  5th  to  most  sections  of  the  State.  The 
milder  weather  continued  from  the  5th  to  11th  over  the 
northeast.  Hot  weather  returned  to  most  of  the  State  and 
afternoon  temperatures  again  approached  or  exceeded  the 
100°  mark.  A  cold  front  on  the  15th  and  16th  was  followed 
by  milder  temperatures  over  the  northeast,  Panhandle,  and 
extreme  west.  The  final  week  was  mostly  hot  but  turned 
cooler  at  the  end.  The  extreme  temperature  range  was  from 
53°  at  Albany  on  the  20th  to  110°  at  Possum  Kingdom  Dam  on 
the  25th.  Monthly  mean  temperatures  ranged  from  70.6  at 
Mount  Locke  to  89.5°  at  Rio  Grande  City  2ESE .  Monthly 
mean  temperatures  were  slightly  below  seasonal  at  most 
stations  in  east  Texas  but  were  above  the  long-term  means 
at  most  stations  over  the  rest  of  the  State. 

A  cold  front  set  off  light  to  torrential  thundershowers 
over  much  of  the  High  Plains  and  spots  across  north  Texas 
during  the  first  week  of  August.  About  the  middle  of  the 
second  week,  Hurricane  Bertha  dumped  rain  torrents  over  a 
narrow  strip  in  east  Texas  and  light  showers  outside  that 
area  Light  but  generally  ineffective  showers  also  hit 
spots  in  the  Blacklands  and  in  the  High  Plains.  A  cool 
front  that  advanced  southward  on  the  17th  and  18th  set  off 
showers  at  a  number  of  localities.  Showers  during  the 
rest  of  the  month  were  mostly  light  and  widely  scattered. 
There  were  a  few  heavy  amounts,  however.  For  instance, 
two  inches  of  rain  fell  at  El  Paso  during  a  brief  shower. 
The  rainfall  was  very  unevenly  distributed  over  the  State. 
Numerous  stations  over  the  Trans-Pecos ,  Edwards  Plateau, 
southern  Texas,  and  north  central  Texas,  and  a  few  sta- 
tions in  the  Low  Rolling  Plains  and  the  south  central  sec- 
tion received  no  rain  or  only  light  showers  of  little  con- 
sequence during  the  entire  month  of  August.  A  few  widely 
scattered  localities  throughout  the  State  and  several  sta- 
tions in  east  Texas  received  more  than  four  inches.  Sev- 
eral vicinities  received  more  than  six  inches.  The  great- 
est rainfall  total,  12.57  inches,  fell  at  Long  Lake.  Pre- 
cipitation at  several  stations  in  east  Texas  and  in  the 
Panhandle  and  a  few  widely  scattered  stations  received 
precipitation  in  excess  of  their  long-term  August  means. 
A  few  stations  received  several  times  their  long-term 
means.  The  great  majority  of  counties,  however,  received 
far  less  than  seasonal  rainfall.  Many  stations  in  the 
Trans-Pecos,  Edwards  Plateau,  and  southern  Texas  received 
less  than  one-fourth  their  long-term  averages  for  August. 

Showers  early  in  August  gave  a  much-needed  boost  to  cot- 
ton feed  crops,  and  pastures  over  the  High  Plains  and  in 
spots  across  north  Texas.  They  provided  moisture  for 
bringing  up  the  volunteer  wheat  for  fall  grazing.  They 
Improved  the  feed  crop  prospects  in  the  Panhandle.   Ir- 
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gated   sorghums   made   satisfactory   growth.      The   earliest 
train    sorghum   was   blooming.      Sorghum   combining  was   going 
full     tilt     In    central    Texas.      The    hot    open    weather   was 
favorable   for   the  harvest  which   spread   northward   and  north- 
westward.     11  y    the   end   of    the   month,    sorghum   combining  was 
,1    over    northern   Texas   and   was   under   way    in    the  Low 
>laine.       Yields    wore    spotty,    ranging    from  only 
[■usually   good.      Hybrids   showed   considerable  prom- 
1-e.  rghua    in    the   High    lUains   was   the   best    in 

year*.      Ab  ubu;.1  ,    irrigated   sorghums   promised   high   yields. 
.,   ,..,,,    wa      .,  i  -  .,    favorable    for  corn   picking. 
.:,      veil    under    way    In   central   Texas   and 
,,.     aoi  hi  Texas.      ":iy  bal- 

.   t, .,i    ;,(  i,t    or,.-    of     the    best    haying    ■< 

:,,,!  ,,      vera   the  beat   in  many  jri 

w.  , .    proatlaing  but   no  d<  d   r«  Lne.     I  on 
1  auta  ii 

area.     Rica  barveet   gained  momentum. 

.  ,  |..   for   i  in    unharveated   poi 
Bweel    potal  I    began    Ln 

Ma. 


At  the  beginning  of  August,  cotton  harvest  was  underway 
in  extreme  southern  Texas.  By  the  end  of  the  first  week, 
ginning  had  past  the  two-thirds  mark  in  the  Lower  Valley 
and  the  harvest  in  the  Coastal  Bend  was  at  the  peak.  The 
outturn  in  that  area  reflected  the  dry  weather  during  the 
growing  season.  Dryland  cotton  in  other  districts  con- 
tinued to  make  fair  to  good  development  although  much  of 
the  acreage  was  beginning  to  suffer  from  lack  of  moisture. 
Early  cotton  on  irrigated  acreage  in  the  northwest  fruited 
heavily.  The  outlook  was  favorable.  Prospects  in  the 
Trans-Pecos  continued  promising.  Leaf  worm  infestations 
were  widespread  and  were  particularly  troublesome  in  the 
Low  Rolling  Plains.  The  open  weather  favored  effective 
insect    control   measures. 

The  cotton  harvest  spread  northward.  In  spite  of  the 
droughty  conditions,  the  cotton  in  east  Texas,  the  Black- 
lands,  Low  Rolling  Plains,  and  High  Plains,  continued  to 
fruit  heavily.  The  insect  pests  were  prevalent  but  con- 
trol measures  were  generally  effective.  Leaf  worm  in- 
festations subsided.  Fleahoppers  became  bothersome  id 
the  Low  Rolling  Plains  counties.  Dry  weather  and  in- 
sects caused  the  yields  in  the  central,  southeastern, 
and  upper  coastal  counties  to  be  disappointing.  Pros- 
pects over  the  northern  part  of  the  State  were  generallj 
much  better.  Scattered  rains  brought  some  relief  and  the 
insect  control  measures  were  fairly  effective.  The  nortl 
Texas  and  Plains  crop  was  late.  Irrigated  acreage  in  the 
High  Plains  and  the  dryland  acreage  that  received  rair 
made  good  growth  and  fruited  heavily.  Spotted  rains  helpee 
the  crop  north  of  Waco,  but  more  rains  were  needed  for  full 
development.  By  the  end  of  the  month,  the  cotton  north  ol 
Waco  was  still  holding  up  good  with  the  earliest  planting; 
beginning  to  open.  Dryland  acreage  in  the  High  Plains  re- 
sponded to  the  scattered  showers  and  continued  to  show  goo( 
prospects.  Irrigated  cotton  in  west  and  northwest  Texa: 
fruited  heavily.  The  main  hazard  in  the  High  Plains  wa: 
the  lateness  of  the  crop.  The  August  rains  missed  part: 
of  the  Low  Rolling  Plains.  Those  parts  needed  rain  tl 
check  excessive  shedding  and  to  size  the  bolls.  In  tl 
Lower    Valley,   scrapping   and   shredding   stalks   continued 

Weather  conditions  were  mostly  favorable  for  the  comple 
tion  of  the  harvest  of  summer  vegetables  and  for  plantin 
vegetables  for  fall  and  winter  harvest.  The  outstandin 
exception  was  in  the  nonirrigated  areas  of  south  Texa 
which  remained  too  dry  for  active  field  work.  At  the  be 
ginning  of  August,  the  melon  harvest  had  passed  the  pea 
in  all  localities  in  the  eastern  and  northeastern  coun 
ties  and  was  finished  in  some  localities.  Some  late  on 
ions  and  potatoes  were  harvested  in  the  Panhandle.  Har 
vest  of  cantaloupe  increased  in  the  Pecos  and  Fort  Stock 
ton  areas,  the  main  source  of  supply  for  the  remainder  o 
the  season.  Some  planting  of  fall  and  winter  vegetable 
was  accomplished  before  the  middle  of  August.  Lettuce  an 
carrots  were  planted  in  the  Panhandle.  Late  peppers  at 
tomatoes  were  being  planted  in  the  Lower  Valley  and  plant 
ing  winter-type  vegetables  started  in  the  Winter  Garde 
and    at   Eagle   Pass. 

By   the  middle  of  August,    harvest   activity   in   the  commei 
cial    summer    vegetable    areas    was    reaching    the   clean-t 
stage.      The   harvest   of    early   fall    vegetables   had   startc 
and    the   planting   of    late    fall    and   winter   vegetables  coi 
tinued.      Carrot   harvest    in   the   northwest   was   light  but   u 
creasing.      Most   of    the   peppers   and    tomatoes    in    the   sou 
were    transplanted   and   the   planting  of   other   tender   veg. 
tables   became   active.      Seeding   carrots    increased    in   ti 
Winter  Garden   and   considerable   areas   of   broccoli   and  ca 
liflower   were    transplanted.      Most    spinach    land   was   pr. 
pared    for    planting    in   September.      Onion   beds  were    rea 
in    most    irrigated    areas.       Onion    seeding    got    under  w 
during   the    fourth  week.      The   fall-crop   vegetables,    main 
carrots    and    lettuce    in    the   north    and    tender   vegetal) 
such    as    beans,    eggplant,    peppers,    and    tomatoes    in 
extreme   south,    were   then     in   good   condition.      Pepp. >i 
tomatoea    In    the   extreme   Routh  were   in   good   condition  co 
aldering    the   weather.       Broccoli    and   cauliflower    tran 
Btlnga   were    in    fair    to   good   condition.      »    '«»  «   ' 
,„.  Lone    and    cantaloupe   were   still   being   harvested   but 
movement    *aa   mostly   light.      Most   of   the   potato"  wej 
dug   and    ■    conalderable   tonnage  of  onions  was  still   aval 
ab] 
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SUPPLEMENTAL    DATA 


TE*«b 
UGUST    1957 


Wind 

direction 

Wind         speed 
m.  p.  h. 

Relative    humidity    averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

1-2  S 
a)  ^  .2 
u    *   S 

5     O     3 
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si 
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3 

ilLENE    WB    AIRPORT 

WB    AIRPORT 
JSTIN    KB    AIRPORT 
10WNSVILLE    W6    AIRPORT 
3RPU5    CHRISTI     WB    AIRPORT 
.L.AS    WB    AIRPORT 
IL    RIO    WB    AIRPORT 
PASO    WB    AIRPORT 
WORTH    WB    AIRPORT 
H.VESTON   WB   CITY 
)USTON   WB   CITY 
IREDO   WB   AIRPORT 
J8B0CK    WB    AIRPORT 

DLANO    W5    AIRPORT 
)RT    ARTHUR    W8    AIRPORT 

N  ANGELO   WB   AIRPORT 

N  ANTONIO    WB    AIRPORT 

CTORIA    WB    AIRPORT 

CO   WB    AIRPORT 

CHITA    FALLS    WB    AIRPORT 

SE 

5 

S 

SE 

SSE 

SE 

N 
ESE 

s     T 

SSEf 
SE 
S 
SSE 

ssw 
s 

SSE 
SSE 

s 

SE 

19 
23 
20 
34 
24 
24 

15 

21 

28t 

14t 

29 

19 

18 

19 

23 

27 

22 

24 

10.3 

10.7 

7.8 

12.4 

10.7 

8.7 

10.8 

11  .3 

10.8 

11.0 

8.0 

13.4 

10.5 

9.2 

8.9 

9.2 

7.9 

9.1 

10.4 

8.4 

30 

57 

24 

29 

26 

25 

42 

57 

22+  + 

40 

26 

30+  + 

37+  + 

29+T 

44 

25+r 

26 

24+  + 
21+  + 

Sw 

E 

NNE 

E 

SE 

S 

N 

SE 

NE 

SE 

SE 

ENE 

ENE 
N 

ENE 
NE 

ESE 

ssw 

12 
14 
18 

8 

1  + 
13 
18 

4 

4  + 
30 
30 
30 
12 

3 

9 

5 
18 

30 
12 

54 
67 
67 
84 
82 
63 

53 
63 
75f 

85t 

61 

64 

46 

87 

49 

66 

60 
56 

69 

75 

86 

91 

91 

75 

70 

64 

75 

BOt 

90t 

79 

78 

62 

92 

69 

83 

93 

77 

70 

42 

46 

45 

57 

53 

45 

41 

41 

44 

65t 

53t 

39 

49 

39 

60 

40 

45 

49 

45 

40 

33 

43 

36 

60 

62 

39 

27 

33 

38 

66f 

62t 

31 

41 

31 

64 

30 

35 

53 

39 

36 

1 
3 
4 
1 
4 
3 
1 
6 
4 
2 
3 
1 
4 
1 
4 
0 
2 
3 
1 
3 

3 
4 
0 
4 
0 
5 
0 
3 
3 
1 
6 
1 
5 
2 
5 
0 
2 
1 
0 
2 

1 

5 
0 
1 
1 
2 
0 
5 
0 
0 
4 
2 
1 
0 
2 
0 
1 
1 
0 
3 

0 
0 
0 

1 
1 

0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 
0 

1 

1 

0 

1 
1 

0 

0 

1 

0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 

1 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

1 

0 

1 

3 
0 
0 

1 

0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

5 
14 
4 
8 
7 
10 

1 

18 
7 
6 

13 
4 

10 
4 

13 
1 
5 

2 

5 

71 
85 
82 
96 
79 
89 
82 

82 
78 

64 
66 

3.4 

4.7 

3.9 

4.  1 

3.6 

3.9 

3.0 

4.6 

3.5 

*.5t 

4.9 

3.0 

4.4 

3.4 

5.2 

2.6 

3.8 

4.2 

3.6 

3.8 

fastest   observed  wind   speed.      This   station    is   not   equipped  with  automatic   recording  wind    instruments. 
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LBLE  2 


Temperature 


tIGH    PLAINS    DIVISION 

URILL0    WB    AP 

IG    SPRING 

>RGER 

3RGER    3    W 

fOWNFIELD    2    E 

•NADJAN 

iNYON 

I0SBYT0N 

ILHART    CAA    AP 

/MAS 

.0Y0ADA    2    SW 

JLLETT 

:reford  i 

WESA 

JVELLAND 
TTLEFIELD 
'8B0CK 

IBBOCK    WB    AP 
AMI 

DLAND    WB    AP 
DLAND    4    ENE 
'IESH0E    1 
iMPA 
AINS 
AINVIEW 
M1N0LE 
'EARMAN 
RATF0R0 
H0KA 
LIA 
GA 

DIVISION 

0W   ROLLING    PLAINS    DIV 

ILENE    WB    AP 

LUNGER    2    N 

ILDRESS    CAA    AP 

AREND0N 

LEMAN 

L0RAD0   CITY 

ECTRA 

SKELL 

RDS   CREEK    DAM 

WA    PARK    EXP    STATION 

OX   CITY 

<E   COLORADO    CITY 

TAD0R 

tPHIS 

NDAY 

3UCAH 

«NAH    5    SE 

5C0E 

YM0UR 

/DFR 

'<>    1    WNW 

'N0N 

"HITA    FALLS    WB    AP 

DIVISION 


AM 
AM 


2  I 

4  J 


2    § 


89.0         65.2 
95. 1M       71. 6M 


91.3 
91.1 
96.1 
88.6 
93.0 
90.7 

93.4 
93.7 
89.3 

92.1 

92.5 

92.0 

91.5 

94.1 

94.4 

95.8 

89.5 

88.9 

91.5 

91.2 

94.8 

93.3 

91. 0M 

91. 9M 

89.5 

91.4 


96.4 
99.9 
95.5 
95.2 
97.2 
97.6 
98.5 
97.9 
97.7 
97.8 
99.0 
96.2 
93.4 
97.6 
99.2 
98.0 
97.6 
95.2 

100.8 
98.3 
97.4 

100.5 
97.7 


66.7 
63.7 
66.5 
65.0 
64.7 
64.8 

66.3 
66.6 
61.9 

65.8 

65.8 

64.9 

66.5 

65.5 

70.4 

69.2 

63.4 

65.8 

63.8 

64.2 

65.7 

64.5 

6  3.4M 

67. 4M 

64.4 

66.6 


72.8 
70.2 
71.0 
66.9 
69.7 
71.9 
71.2 
72.1 
70.8 
70.8 
70.4 
70.7 
68.8 
69.7 
70.6 
70.3 
70.8 
69.8 
68.6 
67.0 
66.0 
72.9 
73.1 


77.1 
83. 4M 

79.0 
77.4 
81.3 
76.8 
78.9 
77.8 

79.9 
80.2 

75.6 

79.0 

79.2 

78.5 

79.0 

79.8 

82.4 

82.5 

76.5 

77.4 

77.7 

77.7 

80.3 

78.9 

77. 2M 

79. 7M 

77.0 

79.0 

78.9 


84.6 
85.1 
83.3 
81.1 
83.5 
84.8 
84.9 
85.0 
84,3 
84.3 
84.7 
83.5 
81.1 
83.7 
84.9 
84.2 
84.2 
82.5 
84.7 
82.7 
81.7 
86.7 
85.4 


2  .32 
|  6  g 

q£e- 


0.2 
2.4 


0.4 
0.6 
0.8 
1.0 
2.3 
0.2 
1.4 

0.1 
1.6 
0.0 
0.7 
0.6 
0.2 
2 


1.8 
1.9 
0.7 
1.0 
1.0 
2.2 

1.4 


»9 

103 

100 
99 

105 
99 

102 

101 

102 

100 
99 

98 

99 

99 

98 

102 

100 

102 

99 

97 

99 

10  1 

103 

103 

102 

98 

98 

99 


103 
106 
102 

102 

105 
105 
107 
105 
103 
103 
107 
104 
100 
105 
107 
105 
106 
103 
1  0  8 
105 
107 

ioe 

105 


14  + 
19 

18 

22 
I  7  + 
30 
20 

30 

20 
18 
20 

28 

20 

19+ 

20 

18 

18  + 

18 

20 

17+ 

22 

20+ 

22+ 

30 

19+ 

20 

3  0 

20 


20 

21  + 

19 

19 

20  + 

24 
7 

19 
7+ 
7+ 

19- 

20- 

19 

21 

19 

19- 

19 

19 

19 

20-1 

22 


No  ol  Days 


Precipitation 


4.85 
2.24 

3.78 
2.30 
1.75 
6.16 
.81 
1.68 

3.88 

.04 
1.21 

1.77 

.38 

.32 

.32 

.84 

1.19 

1.80 

3.68 

3. 

1.82 

3.22 

4.67 

2.39 

2.32 

.84 

3.30 

1.66 


.47 

.32 

.29 

2.55 

1.82 

2.25 

.  10 

1.33 

.18 

.22 

.45 

1.97 

2.80 

.56 

.97 

3.33 

1.87 

.57 

.20 

.82 

1.44 

.06 

.05 


3.3  2 
g.  |  g 
O  it  t- 


1.86 
.40 


3.79 

1.83 

.93 


2.15 
1.52 


1.84 

1.66 

1.47 

1.98 

.46 

.10 

1.42 

.46 


.65 
2.61 

.01 
.04 

1.32 
.23 

1.53 


.62 
1.71 
1.99 

.21 

.77 
.09 

.60 


2.00 
1.44 
1.09 
2.16 
2.02 


2.09 
1.33 

1.70 

1.03 

.56 

1.64 

.49 

.41 

3.40 
.04 
.34 

.81 

.16 

.29 

.10 

.37 

1.08 

1.80 

1.05 

1.17 

.67 

2.63 

1.52 

.70 

.83 

.40 

1.51 

1.33 


.21 

2.36 

1.73 

1.71 

.05 

.71 

.18 

.13 

.45 

1.01 

2.10 

.36 

.87 

1.93 

1.34 

.57 

.13 

.75 

.90 

.04 


0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 


4 

.0 

1 

.0 

14 

.0 

29 

.0 

5 

.0 

3 

.0 

14+ 

.0 

4 

.0 

6 

.0 

No.  of  Days 


See   referen< 
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TABLE  2  -  CONTINUED 


Temperature 


Precipitation 


NORTH  CENTRAL  DIVISION 

ALBANY  AM 

BELTON  DAM  AM 

BENBROOK  DAM  AM 

BONHAM 
BOWIE 

BOYD  3  SE  AM 

BRECKENRIDGE 

BRIDGEPORT  AM 

BROWNWOOD  AM 

CAMERON 

CLEBURNE 

CORSICANA  AM 

DALLAS  WB  AP  "// 

DEN  I  SON  DAM 

DENTON  AM 

0DENTON  EXP  STATION 

DUBLIN  AM 

EASTLAND  AM 

FORT  WORTH  WB  AP  R 

FORT  WORTH  LEONARD  BLDG   AM 

GAINESVILLE  AM 

GATESVILLE 

GRAHAM  AM 

GRANBURY 

GRAPEVINE  DAM  AM 

GREENVILLE  2  SW  AM 

HENRIETTA  AM 

HICO 

HILLSBORO  AM 

JACKSBORO 

KAUFMAN  AM 

KILLEEN  AM 

LAKE  KICKAPOO 

LAVON  DAM  AM 

MARL  IN 

MC  KINNEY 

MEXIA  AM 

MINERAL  WELLS  CAA  AP 
2MONTAGUE 
OLNEY 

PARIS  AM 

POSSUM  KINGDOM  DAM 
RANGER  PUMP  STAT  ION 
RISING  STAR  AM 

SHERMAN  AM 

STEPHENVILLE  3  NE 
TAYLOR  AM 

TEMPLE  AM 

THROCKMORTON  AM 

WACO  WB  AP  R 

WAXAHACHIE  AM 

WEATHERFORD  AM 

WHITNEY  DAM  AM 

DIVISION 

EAST    TEXAS    DIVISION 

ATHENS    2    SSE 

8P0NS0N  AM 

CARTHAGE 

CENTFB  AM 

CENTERVILLE  AM 

r     ?     f  AM 

•I     7    SW 
'.TAT  ION    CAA    AP 

AM 
CRO''  *M 

mir   2  w 

•  ATlfc  AM 

AM 
II  LE 

:.rp 

RV 1CI 

AM 

AM 

AM 

I  »     AP 

AM 
AM 
AM 
A" 
A" 
AM 
AM 
»M 
»M 
»M 

AM 


99.5 

99.0 

9B.2 

97.1 

96.7 

96.1 

99.1 

99.9 

98.0 

97.0 

99.5 

96.3 

96.4 

94.5 

97. 6M 

97.7 

97.8 

97.2 

95.8 

97.8 

98.2 

100.4 
97.6 
99.6 
96.8 
93.9 

100.5 
99.1 
99.2 
97.4 


2    § 
<  2 


95. 

1 

98. 

2 

95. 

0 

98 

5 

96. 

9 

95 

8 

9  8 

3 

9  8 

2 

)B 

4 

91 

5 

100 

.7 

96 

.5M 

97 

.3 

95 

.5 

9  9 

.7 

67.3 

73.5 

73.4 

69.9 

71.8 

72.6 

70.2 

71.0 

72.8 

71.4 

73.1 

70.1 

75.1 

70.1 

74. 2M 

73.8 

72.1 

69.6 

74.4 

75.6 

70.6 

70.3 

71.2 

72.5 

73.3 

71.1 

73.5 

72.2 

74.0 

73.5 

72.2 

69.0 

72.3 
70.7 

72.1 
73.5 
73.1 
71.3 
67.9 
70.4 
75.2 
72.7 
71.7 
73.5 


98.1 
97.9 
97.8 
98.6 
97.5 
98.5 


93.3 
91.6 
92.8 
95.1 
96.5 
93.0 


96. 

9 ',  .  4 
93.3 
91.4 

. 
90.7 

. 
9  4.0 
94.  I  M 
91.4 

92,  / 


72.8 
74.3 
72.3 
75.0 
72.6 
72.0 
72.0 


8.  |  | 
a  u.  e- 


83.4 

86.3 

85.8 

83.5 

84.3 

85.4 

84.7 

85.5 

85.4 

84.2 

86.3 

83.2 

85.8 

82.3 

85. 9M 

85.9 

85.0 

83.4 

85.1 

86.7 

84.4 

85.4 

84.4 

86.1 

85.1 

82.5 

87.0 

85.7 

86.6 

85.5 

83.7 

83.6 


83.7 

84.6 

84.5 

84.7 

85.7 

83.3 

83.2 

81.0 

88.0 

84. 6M 

84.5 

84.5 

86.3 
86.2 
85.1 
86.4 
85.6 
84.8 
85.3 


70.7 
68.4 
69.9 
69.6 
M.l 
69.4 

72.4 
70.7 
68.2 
69.3 

II.') 
70.5 
M  .  8 

n.9 

68.1 

70.7 

M.l 

■ 

n  .'. 

'0.4 


0.8 
1.3 
1.5 
1.6 
2.2 
1.0 
0.0 

1.8 

1.2 
0.5 
0.3 

0.8 
0.7 
0.2 


1.1 
0.5 
1.3 
1.4 

1.4 


106 

103 

103 

103 

105 

10 

108 

107 

104 

101 

105 

1  0  3 

103 

102 

104 

105 

104 

102 

102 

104 

107 

106 

103 

105 

104 

101 

107 

104 

103 

105 

100 

103 

101 

102 
10  4 
101 

1  0  4 
104 
104 
99 
110 
101 
103 
103 


2.4 
1.9 


0.9 

1  .1 


3 

1  + 
13 
13  + 
13 

12  + 
2 

15 
18 
11  + 

2  + 
3 

25 
12 
11  + 
12 

3 

3+ 

13  + 
1  3  + 
13 
25 

3  + 
1  1  + 
15 
25 
13 
25 

3+ 
12 


• 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

M.l 

. 

. 

. 

. 

■ 

. 

. 

!■,./ 

82.0 
80.0 
81.4 
82.4 
83.8 
81.2 

8  4.4 
93.1 
80.8 
60.4 

81  .9 

81.1 
83.0 

re.  i 

. 

81.6 

HI  .4 


8/.  4 
M 

. 

8  1./ 
8  1  ./ 
82.  ! 

• 


10  1 
105 
102 
104 
1.7  105 
103 


64 

7 

64 

7 

6  2 

7 

64 

7 

63 

7 

r,4 

7 

59 

20 

63 

7 

67 

20 

62 

7 

62 

20  + 

63 

7 

66 

20 

69 

7+ 

64 

20 

66 

20 

62 

7 

61 

7 

63 

7 

0  27 
26 
27 
28 

2  8 
,"■ 

0 

0 

O     2  8 

0    23 


I 

0 

'8 

0 

0 

2  1 

0 

I 

0 

,"/ 

0 

2  8 

0 

o 

2  8 

o 

2  4 

s 

/', 

0 

2  9 

o 

0 

1  J 

1-32 
Li   6 


.73 
.08 
.19 
.55 
1.79 
.20 
.43 
.49 
.27 
.42 
.02 
3.06 
.62 
1.95 
.25 
.43 
.02 
.41 
.12 
.4 
1.12 
.07 
.00 
.00 
.32 
1.46 
.  11 
.14 
.99 
T 
2.57 
.00 

2.  19 

.05 

.69 

1.28 

1.49 

2.28 

.28 

4.01 

.40 

.45 

.10 

.59 

T 
T 
1.50 
.50 
.62 
.04 
.13 

.68 


3.82 
1.32 
4.13 
2.46 
.86 
2.30 


3.79 
1.28 
4.02 
4.05 
3.41 
.99 
4.  15 
1.37 

4.8  8 
2.63 

.45 
2.51 
2.  97 

2.  /  1 

.99 

2,13 

.84 
1.38 
1.35 
9,93 
2.60 
i  ,99 

2.9  1 

},J] 

I  .    It 

2.  /') 


1.57 
1.53 
1.83 
1.65 
2.22 
.97 


2.05 
1.85 
1.76 

1.39 
2.22 
2.35 


.62 
2.25 
2.08 

.92 
2.41 

.14 


1.46 

1.73 

.82 


2.13 
1.93 
.31 
.88 
1.18 
2.22 


2.34 

1.79 

1.37 

.79 

1.50 
1.29 


1.53 
.  14 

.23 
2.05 

1.12 
1.48 
1.12 
1.25 
8.17 


.68 
.27 

1.  M 


.45 
.0 
.17 
.45 

1.00 
.20 
.29 
.47 
.16 
.42 
.02 

2.16 
.29 
.66 
.25 
.34 
.02 
.40 
.08 
.27 
.81 
.07 
.00 
.00 
.22 
.34 
.11 
.14 
.3 
T 

1.27 
.00 

1.01 
.05 
.43 
.80 

1.49 

1.28 
.11 

2.15 
.35 
.45 
.10 
.20 

T 


2.36 
.77 

2.49 
.98 
.82 

1.66 

2.45 

.64 
3.51 
1.03 
2.15 

.91 
2.58 

.80 
3.40 
1.57 

.25 
1.40 
2.20 

2.21 
.35 

1.60 

,39 

.Ht) 

.83 

H.72 

1.50 

.93 

1  .20 


.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 


.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


•  r.r.n.  .    iv.t.n    tot  \n 
■/■/:/ 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


ABLE  2  -  CONTINUED 


TEXAS 
AUGUST    1957 


Temperature 


TRANS    PECOS    DIVISION 

ILPINE 

iALMORHEA    EXP    PAN 

:hisos  basin 

:l    PASO   WB    AP 

•ORT    STOCKTON  / 

.A    TUNA    1    S 

'ARATHON 

I0UNT    LOCKE 

ANTHER    JUNCTION 

ECOS  / 

RESIDIO 

ED   BLUFF    DAM 

ALT    FLAT    CAA    AP 

ANDERSON    1    NW 
'AN   HORN 
'INK    CAA    AP 
'SLETA  A 

DIVISION 

EDWARDS    PLATEAU    DIVISION 

LANCO  A 

OERNE 

RALKETTVILLE  A 

RADY  A 

UCHANAN  DAM  A 

URNET 

EL  RIO  WB  AP 

DEN  1 

REDERICXSBURG 

UNCTION 

UNCTION    CAA    AP 

ERRVILLE  A 

AMPASAS  A 

LANO  A 

A50N 

C    CAMEY 

ZONA  Al 

RADE    RANCH 

OCKSPRINGS  Al 

AN   ANGELO    DAM  Al 

AN   ANGELO    WB    AP 

ONORA 

ARPLEY    1    E 

VALDE  Al 

DIVISION 

SOUTH   CENTRAL    DIVISION 


JSTIN    W8    AP 

JSTWELL    WL    REF 

SEVILLE    5    NE 

I  SHOP 

'ENHAM 

3RPUS    CHRIST  I 

DRPUS    CHRIST  I    WB    AP 

JERO    3    NW 

-A  TON  I A 

OLIAD 

5NZALES    2 

VLLETTSVILLE 

)ND0 

:NEDY 

:ngsville 

'LING    1    SE 

insfield  dam 
■:m  braunfels 

XON 

'BSTOWN 

>N   ANTONIO    WB    AP 
'N   MARCOS 

:aly 

GUIN 

'ITHVILLE 

•SHINGTON    STATE    PARK 
"AKUM 


AM 
AM 


AM 


DIVISION 
ppER   COAST    DIVISION 

AHUAC    6    E 
IGLETON    A    NE 

Y  CITY    WATERWORKS 

YTOWN 

AUMONT 

AUMONT    EXP    FARM 

NEVANG 
CAMPO 
lUVESTON    WB    CITY 

LVESTON    WB    AP 

USTON    WB    CITY 


AM 
AM 
AM 


90.  1 

88.  8M 
91.5 
96.2 
94.2 
92.9 
82.3 
96.3 
101.2 
104.0 
97.8 
94.9 

92.  6M 

97.2 

94.1 


97.5 
96.0 

101.4 
98.5 

M 
96.9 
99.5 

101.2 
96.7 

100.0 
98.3 
96.5 
98.4 

100.6 
98.5 
98.0 
99.4 
97.5 

98.2 
96.4 
96. 2M 
99. 
101. 


97.9 
93.3 
99.7 

101. 4M 
97.6 
89.5 
94.6 

100.3 
97.1 
99.1 

101.7 
99.4 

101.5 

98.3 
99.7 
100.0 
99.3 
99.9 
97.3 
97.6 

98.8 
99.4 
98. 7M 
96.7 
99.5 


91.3 

94.2 

95.6 

92.5 

93.6 

91.  4M 

9*.  8 

97.6 

87.9 

89.1 

93.7 


69.5 
67.3 
66.5 


72.9 
68.9 


65.  5M 

71.6 

67.0 


67.5 
68.5 
73.4 
70.2 

M 
70.4 
74.6 
66.5 
68.1 
68.6 
70.1 
65.9 
70.8 
72.5 
69.7 
73.4 
69.9 
66.4 

71.0 
72.9 
69. 9M 
67.6 
70.4 


74.1 

73. 3M 

70.9 

74. OM 

71.9 

79.5 

75.6 

70.1 

72.9 

74.2 

72.6 

69.6 

71.0 

73.3 
72.6 
69.2 
72.8 
70.3 
75.2 
74.4 

71.3 
73.5 
70. 6M 


72.5 
71.5 
73.8 
72.5 
71.3 
72.6 
72.5 
73.2 
79.4 
79.2 
76.3 


80.5 
Sl.B 
80.4 
78.3 
70.6 
83.0 
85.3 
88.5 
83.4 
81.1 

79. 1M 

84.4 

80.6 


82.5 
82.3 
87.4 
84.4 

M 
83.7 
87.1 
83.9 
82.4 
84.3 
84.2 
81.2 
84.6 
86.6 
84.1 
85.7 
84.7 
82.0 

84.6 

84.7 
83. IN 


86.0 

83. 3M 

85.3 

87. 7M 

84.8 

84.5 

85.1 

85.2 

85.0 

86.7 

87.2 

84.5 

86.3 

85,8 
86.2 
84.6 
86.1 
85.1 
86.3 
86.0 

85.1 
86.5 

84. 7M 

83.3 

85.8 

85.5 


81.9 

82.9 

84.7 

82.5 

82.5 

82.  OM 

83.7 

85.4 

83.7 

84.2 

85.0 


0.7 
1.0 

2.6 

1 


1.1 
3.3 
3.5 


0.6 
2.0 


0.2 
1.1 
1.7 


101  18 

100  17 

106  2 

106  12 


0.8 


1.1 
0.0 
0.1 


11  + 


100 
105 
100 
104 
105 
0.1  105 
1.2  106 

103 
103 
1  0  4 
104 

105 
104 
101 

103 
102 

102 

103 


0.5 
0.9 


1.1 
0.2 


0.1 
0.5 


23 

21 
23  + 
31 

21 

/  2  + 

20 

21 

21  + 

21 

23 

21 

23 

23 

19+ 

24 

21  + 

27 
24 

21  + 

23 


2  It 

21 

2  5 

25 

31 

10 

21 

2  3  + 

22 

23 

2  5 
23 
21  + 
21  + 
22 
25 
23  + 

21  + 
22 

8  + 
21 
21 


No  ol  Days 


Precipitation 


.47 

4.11 

.  16 

5.26 

.34 

4.31 

.00 

.00 

.21 


1.96 

.  16 

1.86 


1.46 
.66 
.03 
.08 
.00 
.20 
T 

.63 
.13 

1.85 

3.09 
.52 

1.06 
.06 
.25 


.37 

.09 
1.43 

.43 

T 
2.12 
2.60 

T 

.65 

.15 
1.02 
1.69 

.99 
.15 
.95 
.24 
2.09 
2.14 
.21 

1.97 
.84 

.14 
.68 

1.84 

.95 


2.79 
1.91 


1.04 
1.32 


.51 
1.53 
1.88 
2.27 

1.94 
1.44 
1.04 
2.34 
.12 

1.52 
.64 
1.73 
2.79 
2.22 


4 

.18 

2 

33 

2 

62 

3 

31 

5 

26 

3 

68 

5 

31 

1 

77 

2. 

98 

1. 

60 

1. 

30 

2.21 
1.21 
2.36 

.04 
.41 


1.14 
.21 


1.64 
.30 

1.77 

1.10 

.90 

1.57 

2.20 

.77 


.59 
2.32 
2.46 


.57 
2.02 
1.79 


1.51 

.34 
2.00 

.14 
1.83 

.34 
1.07 

.00 

.00 

.11 

.24 
1.53 

.82 
.14 
.58 


.55 
.03 
.08 
.00 
.20 
T 

.37 
.11 
1.85 
3.09 
.35 
.99 
.06 
.25 


No   ol  Days 


T 


.25 
.24 
.63 


.18 
.09 
.85 
.32 
T 
1.34 
2.42 
T 

.39 

.15 

.34 

1.69 

.39 
.12 
.93 
.12 
2.01 
1.85 
.15 


.14 

.53 

1.42 


1.64 

.81 

2.09 

1.70 

2.00 

1.26 

2.40 

1.07 

1.26 

.46 

.35 


0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 


See  reference  Botes   following  station  Index. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  -  CONTINUED 


Temperature 


HOUSTON  WB  AP 

LIBERTY 

MATAGORDA 

MAUR8R0 

NEW  GULF 

PALACIOS  CAA  AP 

PASADENA  HOUSTON 

PIERCE 

PORT  ARTHUR 

PORT  ARTHUR  W8  AP 

PORT  LAVACA 

PORT  OCONNOR 

ROSENBERG 

SUGAR  LAND 

THOMPSONS  3  WSW 

VICTORIA  WB  AP 

WILLIAM  HARRIS  RESVR 


DIVISION 

SOUTHERN  DIVISION 

ALICE 

CARRIZO  SPRINGS 
CCTULLA  CAA  AP 
CRYSTAL  CITY 
DILLEY 
EAGLE  PASS 
ENCINAL  3  NW 
FALFURRIAS 
LA  PRYOR 
LAREDO  WB  AP 
POTEET 

RIO  GRANDE  CITY  2  ESE 
3WINTER  HAVEN  EXP  STA 


LOWER  VALLEY  DIVISION 

BROWNSVILLE  WB  AP 
HARLINGEN 
MC  ALLEN 
MC  COOK 
ION 
PORT  ISABEL 
RAYMONDVILLE 
SAN  BENITO 
BWESLACO  2  E 

DIVISION 


AM 
AM 


i  I 


93.1 
96.6 


95.9 
93.5 
96. 1M 
93.9 
90.5 
91.3 
95.9 
91.  8 
96. 1M 
95. 
95. 5M 
96. 
94.  3M 


100.7 
101.0 
101.5 
100. 6M 
102.2 
102.7 
104.4 
100.2 
100.3 
101.5 
99.5 
103.2 
102.1 


93.2 
98.9 
97.5 
100.1 
98.9 
92.1 
99.5 
97.9 
97.8 


2    B 

1 1 


74.4 
72.8 
75.9 


72.7 

74.6 

73.9 

74. 7M 

72.5 

75.9 

72.3 

73.0 

73.0 

77.1 

73.2 

75.8 

72.8 


75.4 
74.4 
72.3 
74.8 
78.2 
71.4 
75.0 
73.0 


2    °  2 

III 
a  £  (- 


83.8 
84.7 
85.3 

84.2 

84.9 

85. 2M 

83.0 

83.6 

82.4 

85.2 

84.7 

83. 6M 

84.1 

M 
85.1 
62. 6M 


86.7 

87.8 

87.7 

87. 7M 

87.4 

89.3 

88.4 

86.6 

86.7 

89.3 

86.4 

89.5 

87.5 


84.7 
87.2 
86.0 
86.2 
86.9 
85.2 
85.5 
86.5 
85.4 

86.0 


1.7 
1.6 


0.1 
0.1 


1.6 
0.2 


No  of  Days 


Max 


Min 


Precipitation 


3.23 
2.66 

.48 

.97 

.75 

.99 

4.19 

4.55 

2.54 

1.73 

1.04 

.57 

.84 

2.27 

1.13 

.3 

2.27 


1.04 
.42 
T 

.00 
.03 
.19 
.00 
.10 

1.  17 
.62 
.27 
.05 
.34 

.32 


3.45 
.34 
.74 
.40 
.18 
.08 
.30 
.44 
.80 


BEE 
a  £  S 
D  u.  t- 


.89 
1.55 
2. 


.04 
2.60 
1.43 

3.51 
2.65 


1.64 

1.94 

.67 


1.23 
1.59 
1.62 

1.78 


.99 

2.32 

.36 

.55 

.61 

.58 

1.83 

2.20 

1.47 

1.62 

.53 

.40 

.60 

1.37 

.63 

.15 


1.00 
.42 


.03 
.19 
.00 
.05 
1.04 
.48 
.15 
.05 
.21 


&   o 


.11  7 
.32  29 
.36 


0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 


g  DAIA  RECEIVED  100  LATE  TO  BE  INCLUDED  IN  DIVISION  AVERAGES. 


«ONT 

*ONT    Z 

=  flpH 

s 

LL£    S 

NP 

>N    DAM 

00*    DAM 

KM 

PRING 

'ELLS 

DAILY  PRECIPITATION 


JNATHY 
.ENE    Mfl    AP 
!«LY   3    SE 
I   NUEVA 


!ILL0  MB 
AJAC  6  E 
RSON 

rron  «  m 


LOPE 

SAS  PASS 
5R  CITY 
KTOM 

UR  CITY 

US   2   SSE 

MA 

IN  we  AP 

IN    DAM 

IN  HWY   290    BRIDGE 

HELL 

WELL   ML    REF 

RSFIELD 

INGER    2    N 


:ITV  WATERWORKS 


TEXAS 
AUGUST    1957 


LLAS   RANGER    STATION 


ENR1DGE 

AM 
EPORT 


3.31 

•  A7 

2. 50 

1.10 


1.04 
1.60 
1.72 


l»59 

3.S2 

2.69 


Day  of  month 


•AS    2.38 
.31      T 
1.20      T 


5.26 
3.60 
2,98 


.19 

.00 
2.24 

T 
1.A3 

1.A6 
•  36 
.28 
.66 


10       11       12 


13       14       15  I   16      17       18 


2.09       .01       .30 


1.70      .09      .02 


1.6A       .10 


.15      .26      .04 


19        20        21 


.30      T  .01 


.06    1.00      .30 


22  I  23  I  24 


1.33      .28 
.31      .17 


25      26      27      28      29      30      31 


l.o* 

.12       .08 


•06      .09      *25 


1.70 
.03 


FIELO  2   E 

SVILLE   MS    AP 

MOOD 

NAN  DAM 


1.32 
2.30 
3.45 
•  27 


.39      .07      .02 


•03      .01       .77      .01 


2   NE 
ROE 
R  MILL 


.75      ,18 
•20      .10 


•61      .22 

r  t 

.36      .26      ,42 


•52  .94 


T  T  T 


.01  .08 


"ESS  CAA  AP 

ICOTHE 

>  BASIN 

rovAL 

>  CREEK 
'DON 

ivILLE   2    E 
*S  RANCH 


.02  .01 


T        2.43      .10 


'  RANCH 
'"INS  5  s 
ITER 


.53      .13 

2.94      .06 
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COLE»AN 

COLLEGE  STATION  7  SH 

COLLEGE  STATION  CAA  AP 

COLORADO  CITY 

COLUMBUS 

COMANCHE 
COMSTOCK 
CONLEN  3  N 

CONROE 
COOPER 

COPE  RANCH 

COPPERAS  COVE 

CORNUOAS  SERVICE  STATION 

CORPUS  CHRIST  I 

CORPUS  CHRISTI  WB  AP    R 

CORSICANA 
COTULLA 

COTULLA  CAA  AP 
COTULLA  HILLJE  RANCH 
COX  RANCH 

CRESSON 

CRIOER  RANCH 

CROCKETT 

CROSBYTON 

CROSS  PLAINS  NO  1 

CROWELL 
CRYSTAL  CITY 
CUERO  3  NW 
CYPRESS  1  SW 
CYPRESS  MILL 

DACUS 

OAINGERFIELO  9  S 

DALHART  CAA  AP 

DALLAS  W8  AP  R 

DANEVANG 

DARROUZETT 

DAVILLA 

DE  LONG  RANCH 

DECATUR 

DEKALB 

DEL  RIO  W8  AP  * 

DENISON  DAM 

DENTON 

DENTON  EXP  STATION 

DEWEVVILLE 

OIALVILLE  2  K 
DILLEY 
DIME  eox 
DIMMITT  6  E 
DOOLE      * 

DOSS 

DRYER    I    NM 
OUBL I N 
0U»AS 
DUNDEE    3    NW 

DUNK    RANCH 

EADS 

EAGLE    MOUNTAIN    LAKE    DAM 

EAGLE    PASS 

EASTLAND 

EOEN    I 

EDNA    3    Sw 

EDOM    1    w 

EL   CAMPO 

EL    PASO    WB    AP  R 

ELDORADO    16    Sw 

ELECTB4 

E"ORY 

CNCIN* 

ENGLEMAN   GARDEN 

r .,.,     . 

EvaoalE 

'A8'HS     1 

r#:o    oa»'-    p*NCh 

»»l»'IELO 

.*»:as 

»»LLI    CITY     | 
'••wIMwILit 

'HI 

PIKMCX    ■•:" 

'/MIA 

'  'ILLE 

»LOYO« 

'•    I    If 

>V«1»- 

■  4     A*  » 

I0MU8B    wLO* 

raff! 


3.79 
2.25 
2.42 


1.71 
1.28 
A. 08 


Day  of  month 


10       11       12 


13       14       15 


16      17      18      19      20      21 


22  I  23  I  24  "25   26   27   28   29   30  31 


4.05 
.03 
.10 

1.0* 


1.00 

.10 


1.13 
2.10 
1.77 


1.39 
4.03 

.03 
1.43 


3.88 

1.33 


LOT 
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LIAO    6  NE 

LIAO    1  SE 

NZALES  1 

NZALES  2 

MMH 

ANBURY 

ANOFALLS  3  SSE 
APELAND 

APEVINE  DAM 


EENVlLl 
DVETON 
JVE« 
VTER 

"■hrie 

janspopt 

.E  CENTER 
.E  CENTER 
.LETTSVILL 
«ILTON  2  N' 

*LIN 
W.ET0N 
?IINCEN 
»PER 


tTLEY 
.CELL 
>KELL 


JBRONVILL 

'PSTEAO 
IDERSON 


E    2    SW 


lEY   GROVE 

IDS   CREEK    DAM 

iGER 

iSTON    WB    CITY  R 

.'ST ON    WB    AP 

STO*   ALIEF  R 

iSTON    8APKER 

isTON  deep,  park 

ISTON  HEIGHTS 

'STON  INDEPENDENCE    H 

ISTON  MISSOURI    CITY 

iSTON  NORTH    HOUSTON 

ISTON  SAN    JACINTO   DAM 

ISTON   SATSUMA  R 

'STON    SPRING    BRANCH 

IBLE 

IBLE   PUMP    STATION 

IT 


'EMM. 

IAN  GAP 

*   PARK    EXP    STATION 

CSBORO 

<SON  HILL  GUARD  STA 

KSONV1LLE  EXP  STA 

KSONVILLE 

ES   RIVER    RANCH 


PELL 


PERSON 
NSOM   RANCH 

ES    C   BAR   B    RANCH 

ES    MH   RANCH 

PDANTON 

CTION 

CTION   CAA    AP 

NACK 

KES  CITY 
¥   "OLF   HILL 
FMAN 


fUNA    I    S 

[   COLORADO    CITY 

-   KICKAPOO 

"   VICTOR 


»»ah 

LLAHO 
SVILLE 


TEXAS 
AUGUST     1957 


Day  of  month 


.03    1.42 
1.43 

.78 


1.29 
2.05 

1  .64 


.10       .33       T 


13       14       15  !   16       17       18 


.01  .22 


.22       T 
■  31 

.75      .03 


■21       .11 
•41       .69 

.50       .86 


1.40       .15       T 


.32      .38 

2.10 


22      23      24 


25      26      27 


28      29      30 


T  T  .J* 


•01  .08 


1.17 
•03      .50 


.92      .01      T 


.48      T  .01 
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Station 


DAILY  PRECIPITATION 


TEXAS 
AUGUST  1957 


LIBERTY  HILL 
LILLIAN 
LINDALE  5  5E 
LINDEN 
LIPAN 

LIPSCOMB 

LITTLE  ELM  1  NNE 

LITTLEFIELO 
LIVINGSTON 

LLANO 

LOCKHART  2  NW 

LOMETA 

LONG  LAKE 

LONGVIEW 

LOOP 

LORENZO 
LUBBOCK 
LUBBOCK  *B  AP 
LUFKIN  CAA  AP 
LULING  1  SE 

LYNXHAVEN  RANCH 

MADISONVILLE 

MAGNOLIA 

MANCHACA 

MANSFIELD 

MANSFIELD  DAM 
MARATHON 
MARCO 

MARFA  16  S 
MARL  IN 

MARSHALL 

MARTIN  RANCH 
MARYS  CREEK 
MASON 

MATADOR 

MATAGORDA 
MAUD 
mauRRRO 
HC  ALLEN 

MC  CAMEY 

MC  COOK 

MC  DONALD  STORE 

MC  GREGOR 

MC  INTOSH  RANCH 

MC  KINNEY 

MFMPHIS 

mENARO 

MENTONE 

mENZIES  AL  RANCH 

MERCEDES  7  S 

MERRILL  RANCH 

MERTZON 

MEX1A 

MIAMI 

MIDLAND  MB  AP  t 

MIDLAND  A  ENE 

MIDLOTHIAN 

MILLER  RANCH 

MINEOLA 

MINERAL  MELLS  CAA  AP 

MIRANDO  CITY 
MISSION 
MOBEE'IE 
MONTAGUE 

MONTGCMFPY 

MORGAN    MILL 

MORSE 

NMTON 

■*OSS    MUCH 

MOUNT     L&CKE 
HI     PlE*SAHt 

•*:•)  c»ecK 

M.ENSTCR 
IHOf    I 

MULL  IN 

NA'»         • 
MCSLff 

■CI    >*> 

- 


• 


Day  of  month 


1        2 


1.65 
12.57 
2.73 

2.  98 


4        5        6        7 


.09    2.20 
1.95       .19 


1.70 
2.21 


10  I    11   I   12  I    13  I    14  I    15      16      17      18 


T  .02 


2.10      T 
1.93 


ToT  20      21 


22      23      24 


1.80 

,00 


.0* 
.18 
1.37 
2.28 
.*0 

.00 
1.J6 
1.90 
2.62 

.00 


...ll      T 
1.11 
.69 

l.M 

3.6t      .60 

•  11 

.97 

1.33 
2.03 

.63 

.20 
1.67 
.31      .10 

.2»       .07 

2.03 

.97      T 
1.10 

.99 
2.09       .01 


I. II 


I 


■  •6 
).ll 


25  1  26  I  27  I  28      29      30 


.69      .12 

1.28      .72       .03 


■13      .31 

.06       .19 


.'• 


T         1.93    1.20 

.09 
1.20 

.01 


.or     .06 

i 
ll 


2.01 
.37 


,01    1,10 

.<>/       .90       .>• 


.10     .02     .25 


,4..    ».ll—  »M    •  ••«•«    '•*" 
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ERRYTON 

ERRYTON  10  WNW 

FiuGERVILLE 

!E»Cf 

ILCT  POINT 

1TTS8URG    *    S 
LAC  ID 
LAINS 

LAINVIEW 
OLAR 


DNT0T0C 

URT    ARTHUR 

MT    ARTHUR    W8    AP 

3RT     ISABEL 

JR1    LAVACA 


JANAH    5    SE 

j!TA3UE 

JITMAN    2    S 

UN80W 

INGER    PUMP    STATION 

IYHONDVILLE 

"0   BLUFF    CROSSING 

iO   8LUFF    DAM 

!  FUG  10 

:noham 

KAROO 

CMARD5 
ICHAROSON 
ICHLANO    SPRINGS 

CHMOND 

LEV   BEN    RANCH 

NGGOLD 

0   GRANDE    CITY    2    ESE 

OHEOINA    2    N 

SING   STAR 

VERSIOE 
IANOKE 
>BERT   LEE 
>8ST0WN 

IBY 

ICELAND    1    N 
ICKPORT 
ICKSPRINGS 
>CKHALL    3    WSW 
IOSEVELT 


1ST    CIRCLE    BAR    RANCH 

IBINAL 

ILT    FLAT    CAA    AP 

N   ANGEL0   DAM 
N   ANGELO    WB    AP 
N   ANTONIO    WB    AP 

'N   BENITO 
N   NARCOS 

N  SABA 
NDERSON 
NDERSON    I    NM 


YNDM 

IANROCK 

'ER«AN 
!ER*OOD 
LVERTON 

NTON 

ATON   $   SE 
IOELL 
MM 
JTMVILLE 

YDER 

NORA 

EARMAN 

INKS   RANCH 

"ING   BRANCH    2    SE 


AH FORD    1 
EPHENVILLE   3    NE 

ERLEV 

erlin6  city 
erling  city  9  nw 

Ratford 

"AfN    8    NNE 

5AR   LAND 

LPHUR   SPRINGS 

H(*A 

LPA 

MP  I  CO 

RPLEY  1  E 
KOSA 
YL0R 
LEGRAPH 
LE PHONE 


DAILY  PRECIPITATION 


1.82 
3.22 
2.35 


Day  of  month 


1.50 
2.04 
1.21 


1.34 
.55 

.75    3.40 


.60       .22       .39 


1.10      .27 


.51       .12 
.21       ,80 


.44      .04      .82 


T  .02      .12 


13      14      15      16      17      18 


19  I  20      21 


22      23      24 


25      26      27 


28      29  I   30 


.23      T         1.85 


.19      T         1.53 


.03      .18      .03 


1.52    1.33 


.10 
.40 

.70      .25 

.33      .74 

1 
.08      .35 


.16      .61       .07 
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TEMPLE 
TENNYSON 
TERRELL 
TESCO 
TEXARKANA  DAM 

THOMPSONS  3  WSW 
THORNTON 
THREE  RIVERS 
THROCKMORTON 
THURBER 

TOMBALU 

TOYAH 

TRENT 

TRENTON 

TRICKHAM 

TRINIDAD  1  SW 

TROY 

TRU8Y 

TULIA 

TYLER  *  NE 

UKBARGER 

UVALDE 

VALENTINE  10  WSW 
VALLEY  JUNCTION 
VALLEY  VIEW 

VAN  HORN 

VANCOURT 

VEGA 

VENUS 

VERNON 

VICTORIA  WB  AP  H 

VOSS 

WACO  WB  AP  B 

WACO 

WAELDER  7  SSW 

WALLER  2  SSW 
WARREN 

WASHIN6T0N  STATE  PARK 

WATER  VALLEY 

WATER  VALLEY  11  ENE 

WAXAHACHIE 
WEATHERFORD 
WEBB 

WELLINGTON 
WESLACO  2  E 

WHARTON 

WHITNEY  DAM 

WMITSETT 

WICHITA  FALLS  WB  AP 

WICHITA  VALLEY  FARM  29 

WILLIAM  HARRIS  RESVR 
WILLS  POINT 
WILSON  RANCH 
WINCHELL  2  WNW 
WINK  CAA  AP 

WINNSBOPO 

WINTER  HAVEN  EXP  STA 

WINTERS 

WOLFE  CITY 

WOO05BORO 

YOAKUM 
YORK  TOWN 
Y5LETA 


Day  of  month 


2.27 
2.30 
1.60 
1.50 


1.3* 
.11 

.76 
.37 


4 

22 

10 

S3 

3 

30 

2 

3*. 

? 

.99 

.  ro 

.87 

1 

.27 

.39 

1 

.96 

1 

.66 

.30 

.06 

1 

.13 

.00 

10      11      12 


13      14      15 


16      17      18 


19      20      21 


1.22 

.60 

3.07 
.13 

1.40 
.05 
.26 


.36 

1.36 

.20 

.63 

.16 

2.06 

.34 

.00 

.79 

.61 

1.84 

2.60 

1.66 

22      23      24 


25     26      27      28 


r       .11 

.07 


.02 

.11 
■  11 

T 

.09 

.21 

.32 

T 

T 
■II 

T 

WEATHER   SUMMARY (Continued) 


continue  into  December.  Lettuce  in  that  area  was  in  fairly 
good  condition  but  some  fields  were  weedy.  Harvest  was 
expected  to  start  by  mid-September  and  to  continue  light 
until  early  October.  In  south  Texas  fall  crop  tender 
vegetables,  mainly  broccoli,  carrots,  and  cauliflower, 
were  making  fairly  good  progress.  Most  land  was  pre- 
lrrlgated  for  planting  additional  winter  vegetables.  Non- 
irrigated  areas  in  south  Texas  remained  too  dry  for  active 
field   work. 

August  rains,  ranging  from  light  showers  to  torrential 
downpours,  greened  the  pastures  and  ranges  and  bright- 
ened the  late  summer  range  and  feed  prospects  in  some 
parts  of  Texas.  Other  parts  continued  dry.  Some  places 
which  received  rain  needed  more.  The  areas  which  bene- 
fited by  the  showers  were  the  Panhandle,  the  Trans-Pecos, 
east  Texas,  High  plains,  and  the  western  Plateau.  Al- 
though torrential  downpours  hit  spots  in  the  Trans-Pecos, 
that  area  needed  frequent  rains  to  revive  the  drought- 
depleted  ranges.  Grass  was  still  dry  over  the  major  por- 
tion of  the  State,  from  the  Cap  Rock  to  east  Texas.  In 
■  au,  central,  and  southern  counties  the  dry  K™bh 
wan   abort   and    livestock   continued   to   show  shrinkage.      Stalk 

•is    in    parts    of    those    areas   were    being   grazed.      Con- 

tractlSI    f"r    'a11    delivery   of   calves  was   brisk    in   a   number 

i-s.      Goat    shearing   was    in    full    swing    in 

:'!»t«.au.      Lambs   moved    In    volume    from   some   Platoau   coun- 


ties       All   classes   of    livestock   continued    in    fair   to  goo 
condition  but   showed   the   effects  of  hot  dry  weather. 


STORMS 

Hail,  lightning,  and  wind  caused  scattered  damage  to  crop 
and  other  property  on  several  days  during  August.  Much  o 
the  damage  was  relatively  minor  and  details  of  the  stow 
are  not  included  below.  For  more  complete  information  re 
garding  storms  and  storm  damage  in  Texas,  the  reader  is  re 
ferred  to  Cllmatological  Data,  National  Summary. 

On  the  evening  of  August  12,  strong  winds  in  the  Denisc 
vicinity  damaged  trees  and  television  antennas  and  smasm 
boats  and  boat  houses  at  the  Texoma  resort.  During  t 
afternoon  and  evening  of  the  28th,  hail,  heavy  rain,  a 
strong  winds  destroyed  considerable  cotton  and  feeo 
the  McLean  area. 

An  airplane  crashed  at  El  Paso  during  an  early  mornli 
thunderstorm  on  the  31st. 

Lucius  W.  Dye 

CI imatologist 

Weather  Records  Processing  Center 

Kansas  City,  Missouri 
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JBII.ENE    WB    AP 

U.BANY 

ILICE 

ILPINE 

1MARIL10    WB    AP 

.NAMUAC    6    E 

■  NGLETON    4    NE 

THENS    2    SSE 

UST1N    MB    AP 

JSTWELL    WL    REF 

ALLINGER    2    N 

AIMORHEA    EXP    PAN 

«Y  CITY    WATERWORKS 

AYTOWN 

EAUMONT 

■:AU«ONT    EXP    FARM 

rFVIlLE    5    NE 

:"LTON   OAK 

;nbroopc  DAM 

'0   SPR1NS 

SHOP 

AMCO 
IERNE 
'NHAM 

»GER 

RSER   3   w 

HIE 

TO  )  SE 

ACKETTVILLE 
AOY 

ECKENRIDGE 

EHHAM 

1DSEP0RT 

>IS0N 

ENFIELD   2    E 

3WHSVILLE    WB    AP 

JWNWOOO 

:hanan  DAM 
(NET 


MAX 
M!N 


AUGUST     1957 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


96    103 
76       77 


99    101    106 
66       71       75 


104    103    102 
78       75       74 


63       65      68 


91        92       92 


95      95      95 


74       75       73 


100    101    100 

77       77      76 


100    102    106 

70       75       76 


99    101     101 
66      70      69 


70       76       77 

94       95 

74  76 

92      93 

79      75      76 

101    102    100 

75  72      74 

103    102    102 
78       77      76 


99  100  94 

72  66  68 

101  102  102 

74  73  74 

93  90  90 

71  69  65 

80  78  88 

67  65  65 

92  93  95 

75  73  73 


71  69 

98  95 

70  73  67 

100  98  90 

75  75  74 

93  94  93 


103    102       97 

72       77       73 


97      96      99 


DaY      Oi  Month 


95       97      95 

67       72       74 


93       96       99 
60       64       67 


101  100  99 

73  71  71 

92  91  91 
71  72  69 

93  95  96 

67  69  70 


100 
74 


102    102 
71 


99    100 
71       71 


98       99       98 


97    100 
75       77 


93  94  87 

73  75  69 

97  96  97 

76  77  74 

95  94  94 

73  73  73 

99  99  101 


99    102 
75       77 


73       70       73 


96       97       98 


97    100 
71       71 


71 

99  98  98 

67  64  62 

85  93  93 

74  71  73 


101    100 
77      75 


103    100 
77      75 


72       72 
98    100 


95    100 
70       70 


100    100    100 
72       78      79 


98    103    101 
76       77      82 


105  106  103 
78   75   75 


103  103  103 
73   75   75 


100  105  101 
72   75 


97  101 
75 


101  103  105 
7*   75 


94 
66 

93 


98   98   96 
70   67   68 


95   90   88 


94  100  101 
74   71   74 


93  102 
62   72 


71  70 

90  90 

67  65 

92  92 

64  67   64 

86  90   91 

72  75 

95  94 

73  76 

88  92 


94  101  100 
76   76 


67  72 

98  100 

72  71  70 

93  95  96 

68  71  77 

91  94  95 

62  68  74 

91  94  95 

70  70  74 

99  101  102 

73  73  73 


77  78  75 

91  92  93 

73 

82 

68  75  75 

82  88  92 


100  104  102 


97  100  101 
75   74   78 


103  102  103 
69   70   71 


100  100  101 
77   75   76 


68  66  71 

93  93  94 

65  60  67 

91  91  90 


94  94  94 

75  75  75 

100  101  99 

74  76  76 


94 
75 

94 
78 

94 

73 

94 
78 

93 

78 

92 

72 

93 

76 

96 
72 

99 
68 

105 
75 

104 

72 

103 
72 

104 
73 

104 
72 

103 

71 

101 

73 

94 
66 

90 
72 

96 
64 

99 
68 

101 
67 

102 
67 

100 

67 

94 

66 

97 

94 

95 

94 

95 

95 

96 

98 

98  103 
73   73 


98  100 
67   67 


99   98   96 


76  76  74 

94  95  94 

75  74  76 

97  92  93 

78  71  69 

92  92  93 

75  76  74 

100  100  100 

73  73  72 

100  101  102 

75  75  76 

103  103  103 

78  80  79 

100  97  97 

70  67  73 

101  101  102 
78  74  7* 


104  103 
72   68 


101  101  102 

75   76   75 


94   98   90 


88   73   78 
69   65   61 


93   92   94 

74   75   77 


93   97   98 
72   74   69 


95   96   90 

75   74   74 


100  101   98 

75   75   77 


90   95   97 
67   65   68 


90   97   98 
63   53   60 


103  102 
75   74 


99  101  103 
75   76   77 


98  102  101 
73   74   72 


99  100 
75   75 


80   73 

100   98 

74   69  66 

103  102  102 

72   75  76 

100  101  98 

74  71  69 

102   95  93 

75  75  68 

100  102  96 
71   74 


93 
56 

96 
62 

97 
70 

92 

67 

95 
69 

97 

70 

96 
65 

96 
64 

95 

70 

94 

58 

96 

69 

99 

75 

103 

74 

101 
7* 

100 
73 

92 

68 

95 

70 

96 

70 

96 
64 

98 
69 

98 
72 

96  100  103 
72   74   75 


80   80   78 


100  104  104 
74   76   75 


97  100  106 
67   70   76 


95  102  103 
72   65   73 


97 
73 


79   76 

,03   96 
77   73   70 


99   99   98 


90 
67 


100 
70 


95  100 
77   73 


99  102 
73   73 


98  100 
70   70 


97   99   97 


103  103 
75   79 


73  72  76 

91  94  92 

73  74  75 

96  97  97 

72  70  74 

65  84 

73  74  75 


100  101  103 
71   72 


100  101  102 
75   74 


95 
68 

79  84  85 

66  61  66 

83  86  90 

60  61  65 

95  92  90 

75  68  67 

95  93  95 

69  71  70 

88  91  91 

72  65  67 

94  96  96 

76  72  70 

98  93  94 

65  68 

90  93  96 

67  66  64 

97  97  97 

61  61  65 

101  95  97 


74   68   68 


99  102 
79   75 


98   99   99 
72   75   71 


102  105  107 
75   75   75 


98  101 
71   70 


97  100 
70   70 


98   97   97 


105  103 
72   73 


93   97   96 
63   63   68 


94   94   93 
76   79   78 


97  101 

72   75 


95  101 
70   69 


98 
66 

93 

72 

104  104  101 
79   80   80 

102  101  104 

75  75   73 

100  100  101 

70  74   75 

103  102  103 

71  71   7* 

100  100  100 
74   7*   73 

106  105  107 

76  77   80 

93   92   92 

72  7*   72 

92   92   90 
66   64   66 

9»   94   94 

78   77   77 

100  101  100 
74   75   76 


90  91 

68  69 

103  100  99 

71   71  67 

95   93  97 

75   71  69 


96   97   97 
70   68   69 


61  62  67 

99  99  99 

70  69  68 

88  89  89 

66  66  72 

88  85  80 

67  65  67 

92  92 

66  66 

95  96 

68  70  68 

91  92  94 

67  67  66 

96  97  98 


95  91 

70  68 

97  100 
65  64 

98  100 
61  61 

97  98 

70  70 


101  101  100 
73   78 


102  105  103 
71   73 


99  100 

68  77 

95  97 

69  71 

95  96 


91 

67 

89 

64   67   69 


95   96   94 
68   70   72 


98  95  94  93 

75  74  71  72 

102  100  97  97 

71  70  68  68 

100  102  100  100 

74  70  71  70 

95  91  86  87 

69  68  67  66 


92   85   85 
63   63   60 


93   93   87   89 


71   73   68 


73 

90   91   91 

71   70   72 


71  66   71 

85  87   85 

66  67   66 

104  100  100 

74  76   76 


100  93  95 

70  65  64 

93  92  93 

68  70  62 

97  97  97 

67  64  65 


71  70  73 

98  97  98 

64  66  73 

91  93  93 

66  73  72 

101  101 

72  74 


95 
72 

9b 
71 

95 
69 

99 
74 

100 
73 

100 
74 

92 
66 

94 
75 

95 
74 

101 
68 

104 
71 

103 
72 

104 
66 

102 
69 

102 
62 

97 
72 

97 
73 

100 
75 

96 
72 

94 
74 

93 

71 

94 
68 

94 

96 
75 

94 

95 

74 

96 

94   94   93   92 


69   67   73 


70 

98 

75   72   72 

92   9?   91 


96   96   96 

71 

90 


100   99   97   95 


72   69   68 


94   95   93   95 


74   72   67 
94  102   85 


101  102  103 
75   76 


101  100  102 
73   74   71 


103 
74 


100  100  101 
73   75 


98  102 

78   74 


93   95   96 

67   69   72 


92   93   86 
65   68   65 


95 

78 


100  100  104 
75   78 


68   67   68 

93   95   97 
62   63   60 


97  100 
74   70 


92  94   96 
68   64   66 

93  98  100 
65   61   66 

100   97   97 
69   67 


68   64   64 


80   83   86 
61   64   60 


94   93   95 
68   66   64 


103 
7* 


98   99   99 

73   73   7* 


102 
73 


98  101 

73   73 


101 
72 


64   62 

95   97 

68   64   70 


91  88 

71  66 

100  97  100 

69  72   72 

96  99  100 

64  71 

99  98  100 

70  69 

95  95 


99  101  102 
71   66   69 


68  70  71 

100  100  101 

65  67 

89  92  91 
63  67  59 

88  86  89 

58  59  60 

90  92  92 

73  72  72 

96  95  96 

69  68  68 


99  100  102 
66   70   72 


101  103  100 
72   75   72 


103  102  101 
73   77 


94   98   99 
70   73   76 


100  102  100 
70   69   69 


71 

91 
73 

93 

67 

93 
72 

96 
69 


98  97   96 

71   70 

99  98 


99   98   93 

75   73   73 


99   98   95   94 


63 

95   93   93 
69   62   66 


99   98   95   93 
69   70   70   68 


101  101 
73   74 


100  102  101 
70   74   74 


101  101  100 

69   71   76 


63   64   63 


98   95   96   96 

72  .  70   72   70 


103  102  100 
71   7S 


98  101  101 
71   71   71 


100  105  105 
72   73 


91   92   97 

61   66   66 


100  101 
72   74 


99   96   98 


75   71   72 


71 

93 
62 

97 
65 

99   95   96 


100   98   96 
72   69   70 


102  101  100 


63   62   59 

90   91   92 

76   74   74 


101  100 
72   71 


99.5 
67.3 


100. 
72. 


90.1 
67.6 


89.0 
65.2 


91.3 
72.5 


94.2 
71.5 


99.9 

70.2 


97.8 
65.5 


92.5 
72.5 


93.6 
71.3 


99.7 

70.9 

99.0 
73. J 

98.2 
73.* 

93.1 
71.6 

101.4 
74.0 

97.3 
67.5 

96.0 
68.3 

97.1 
69.9 


96.7 
71.8 


99.1 
70.2 


97.6 
71.9 


91.6 
68.4 


91.1 
63.7 


98.0 
72.8 


95   97   99 
64   62   70 


100 
71 


96   94   93   91 
72   68   69   67 


Table  5  -  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXA 
AUGUST   195 


CANYON 

CARRIZO  SPRINGS 

CARTHAGE 

CENTER 

CENTERVILLE 

CHILDRESS  CAA  AP 

CHISOS  BASIN 

CLARENDON 

CLARKSV1LLE  2  E 

CLEBURNE 

COLEMAN 

COLLEGE  STATION  T  SW 

COLLEGE  STATION  CAA  AP 

COLORADO  CITY 

CONROE 

CORPUS  CHRIST  I 

CORPUS  CHRIST  I  WB  AP 

CORSICANA 

COTULLA  CAA  AP 

CROCKETT 

CROSBYTON 

CRYSTAL  CITY 

CUERO  3  N* 

DALHAR'  CAA  AP 

DALLAS  KB  AP 

mo  ■>■.  »p 

OCNISO*  DAM 

Dl 

0U» 

DUMA* 


Day  Of  Month 


100  100  100 
76   77   73 


102  100 
70   71 


93   97   99 


92   93   95 


96  92   96 

72  72 

102  101  101 

79  77   76 

98  101  100 

73  71   7B 

85  97   92 


100 
74 

82 


70   63   61 


75   86 
69   69 


65 


66 


96  98  102 

69  68   72 

92  95   97 

72  74   75 

100  105  103 

77  78   80 

100  105  102 

74  75   77 


97 

78 

100 

77 

99 

77 

98 
76 

105 
76 

104 
68 

97 
78 

100 

75 

100 
74 

90 

80 

90 
80 

89 
80 

96 
79 

95 

77 

94 
78 

101 
76 

102 

77 

103 
76 

105 
81 

107 

75 

107 
75 

95 

74 

96 
73 

98 
72 

92 

95 

102 

104  104  102 

76  76  78 

95  92  85 

72  72  67 

97  97  90 

72  72  73 

100  102  95 

74  73  72 

90  86  91 

72  70 

88  94 
60 

101  83  86 
71  67  69 

99  94  93 

73  71  61 

102  98  92 

75  76  70 

101  99  89 

73  70  68 


100   97   87 
72   74   70 


90  95  95 

68  69  71 

92  101  105 

65  69  71 

90  93  97 

69  68  68 

102  102  100 

76  71  74 

90  94  93 

60  66  68 

88  92  95 

60  67  69 

88  95  97 

64  64  73 

95  98  99 

69  68  71 

92  90  89 


97  100 
67 


85   88   92 
58   65   66 


96   98   96 
64   67   74 


66   69   70 


91   96   94 
71   71   72 


101  100  104 
69   66 

92  91 
65   64   65 

100  102  104 

76   79   75 

86   92   94 

73   71   75 

93  83   94 
72   73 

92   83 


104  104  103 

82  77  78 

101  102  104 

75  73  71 


94  101 
67   72 


100   99  100 
78   81   79 


95   96   97 
77   75   73 


104  104  102 
76   78   77 


97   98   99 
72   77   79 


100  101  103 
76   80 


99  101  130 

7V   61   82 


95   96   95 


95  95 

73  72 

99  94 

73  73  69 

88  89  88 

80  80  79 

94  97  96 

77  76  74 

101  102  92 


104  103  102 

73   71   75 


98   99   92 

70   71   69 


95   91   83 
67   67   67 


103  102  101 
75   75 


101  103  103 
69 

78 


74   74   74 

89   93   96 
66   69   71 


93   93   94 
76   74   75 


93   96   98 
61   61   66 


102  100  100 
75   73   74 


63   63   68 


99  102 
72   71 


69  62  60 

100  97  98 

70  69  66 

94  94  87 

66  71  73 

94  99  102 

76  75  76 


68   70   72 


91   97   97 
76   76   68 


97  101  100 

70   71 


94   90   90 


74  78  77 

97  83  96 

74  70 

103  105  103 

76  78  75 


94   93   96 


7*   69   70 


104  100  104 
61   67   66 


92   90   94 


101  103  105 
77   76   75 


93   95   95 
72   73   72 


96   96   96 


98  100  100 
75   76   74 


98  100 
72   73 


69  68  62 

101  99  97 

69  67  68 

92  95  97 

74  74  75 


102  103 
78   78 


66   65 


67   90 
76   70 


100  101  102 
75   76   78 


98 

72 

N 


64 


67   63 


>' 


104 

76 

104 

'5 

105 
74 

99 

104 
II 

101 

l-l 

L06 

■  '■ 

10] 

ft 

u 

10* 

l.-l 

104  104  103 
102  102 


•■ 


|  | 


/..  1 i     |0 


100  100   99 

76   76   74 


93  100  102 
70   70 


68   69   68 
93   94   97 


100   99   96 

76   76   74 


91   95   96 
56   62   69 


66   73   74 


87   91   66 


103  10J  101 

76   75   72 


91   9»   95 


' 


'  • 


/,  •.  i,  I      i.i 


vo  94  91 


M 


102  103  102 

76  79  75 

100  102  104 

69  75  72 

95  93  96 

64  64  64 

95  95  101 
72  74  76 

96  94  94 
75  77  75 

100  102  99 

74  77  76 

9  7  94  102 


99  104  101 
75   74 


97  100  10 

l;      rt     ' 


63   91   92 

70   69   73 


101  104  105 
7?   76   73 


96   96  101 


101  105  I0» 
76   81 


V,  in/  |01 


101  104  101 

II  i.i     M 


99  100  100 
72   73   72 


98   96   96 
74   75   74 


99  100  101 


97   98   99 
73   74   72 


69   89   69 


96   96  96 

79   77   76 


104  104  103 
74   75   76 


94   96   «5 


66   66   67 


102  104  100 


103  104  104 
71   70   72 


102  102 
79   80 


90   75   78 
70   64   61 


101  102  102 


96   94  67 

73  74  74 

96   99  98 

70  .  71  73 

99  100  97 

74  74  77 

99   84  86 

74   70  67 

95   92  90 

67   71 

100  95  83 
69   68  61 

86   94  66 

76   74  72 

101  100  96 
77  74 

96  90 


70 


72 


93   95   95 
70   67   66 


92   95   98 
60   60   65 


73   75   72 


71  64  66 

89  96  93 

70  62  65 

92  86  93 

71  63  65 

90  94  96 
65  66  66 


61   64   84 


85   91   94 
59   62   64 


100  102  100 
76   76   75 


99  100   90 


104  103  104 
76   79   80 


103  104  102 
76   80   84 


101  104  104 
73  73   74 

102  100    100 
7  7  76      75 

10  I  LOt   105 

n  u    76 

102  100   101 

75  76       77 

02    104 

ro  'i     'i 


96    100      97 

74       74       72 


100    100      92 

75       71       69 


89  90  91 

80  80  80 

96  96  97 

77  76  75 

97  98  98 

75  74  72 

103  103  104 

73  75  75 

94  93  95 

70  70  70 

98  97  83 
68  66  63 

101  103 


105  103  103 

70   70   73 


69   61   63 

98   98   86 
78   76   71 


97   97   98 


101  101  101 


96   65   63 


89   99   85 
74   76   70 


7(1   77   69 


93   94   90 


103  102  103 
73   73   73 


101  100  100 


73   62   66 


92   95   95 
68   62   62 


91   96   96 
73   69   69 


66   69   68 


97   93   93 

73   67   67 


77   60   76 


98   92   92 

74   77   76 


69  63  63 

99  98  97 

79  77  70 

91  89  91 

72  63  64 


59   57   58 
98   95   98 


104   95   97 
67   72   68 


67   89   93 
61   62   64 


93   94   96 


97   96   97 


90   93   95 
69   66   66 


86   92   96 
69   65   69 


93   95   97 
69   65   66 


87   86   89 


69   67   66 


105  100  99 

73   75  73 

65   91  95 

62   62  62 

95   99  99 

61   60  60 


95   97   98 
67   69   69 


89  86  84 

69  63  67 

93  97  96 

71  69  70 

91  92  93 

63  64  66 

95  96  96 

63  65  64 

95  92  94 
65  66  67 

96  98  88 

69  70  73 


97   95   96 
66   65   67 


91   90   93 
65   64   69 


98  104 
67 


96   97  100 

65   65   68 


96   95   97 
69   69   70 


95   97   97 
69   71   65 


100   99   96 

71   74   70 


95  101  103 
66   68   69 


63   68   69 


100  100  100 
70   75 


95   99  101 

72   71 


99  100  100 
68   70 


98   95   95   97 
71   70   64   70 


100   94   93   9» 
68   65   64   68 


63   62   57   60 


101  100  100 
76   70   70 


94 

95 

67 

66 

92 

90 

78 

79 

94 

94 

72 

72 

93 

93 

66 

66 

99 

100 

67 

71 

91 

93 

62 

65 

92 

94 

61 

65 

99 

100 

69 

70 

97 

96 

67 

69 

6S 

66 

64 

65 

97 
73 

100 
76 

101 
74 

61 

86 
63 

96 
67 

100 
72 

92 
69 

97 

68 

98 
71 

105 

71 

103 
74 

102 
73 

101 
70 

100 
74 

99 
71 

99 
71 

100 
72 

100 
72 

101 
70 

101 
76 

99 
75 

95 

68 

98 
70 

98 
69 

96  95  94   94 

68  66  69   72 

100  100  96 

69  66  70 

100  100  96 

69  66  68 

100  95  94 

72  70  71   69 

92  89  86 


69   64   64 


97   96   97   94 
66   67   70   69 


102  101 

71  73 

97   95 

72  66 


95   93 
66   66 


98   95   93 


75   72   69   70 


90   90   90 


95   93   95 


69 


78   77 


98  101  99 

71  70  70 

101  102  101 

66  73  77 


93 


97   96 


97  102 

71   77 


93   97   96 
66   69   69 


93   99   99 
69   69   69 


93   93   95 


94   95   97 


96   98   99 


89   90   92 


99  100 
67 


96   93   96 


100   95  107 


97   97   96 
67   65   67 


96  100  101 


66  68  66 

91  97 

62  68 

101  101  102 

69  73  76 

97  99  101 

67  69  72 

89  95  96 

66  64  62 

103  99  96 

76  78  77 

98  98  95 

70  72  73 

100  100  100 
70  71  76 

97  100  99 

69  67  69 

96  102  101 

73  77  77 

102  101  100 
72  76  74 

93  93  95 

69  69  69 

101  102  102 
6  7  70  74 

102  102  101 


73   75 


I  \ 


102  102  102 

69  74  17 

99  102  100 

70  72  71 

104  103  103 

70   69  70 


89 
69 

92 
71 

86 
81 

88 
79 

92 
77 

91 

74 

97 
67 

99 

67 

96 
70 

98 

7* 

93 
66 

99 

69 

90 
63 

90 

62 

97 

72 

91 

73 

97 
69 

66 

86 
69 

86 

63 

9» 
75 

93 

n 

86 

70 

8  9 

68 

93 

73 

97 

93 

61 

93 

72 

61 

il 

99 

ri 

96 

74 

9j 

91 

67 

91 

99 
69 

99 

97 
70 

II 

69 

91 

74 

91 

79 

96 

70 

99 
|| 

96 

I. : 

100 
61 

Table  5  -  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


EL    CAMPO 

EL    PASO    WB    AP 

ELECTRA 

ENCINAL     3    NW 

FALFURRIAS 

FLATON1A 

FLOYDADA    2    SW 

FOLLETT 

FORT    STOCKTON 

FORT    WORTH    WB    AP 

FORT    WORTH    LEONARO    BLDG 

FREDERICKSBURG 

GAINESVILLE 

GALVESTON    WB    CITY 
GALVESTON    WB    AP 

GATESVILLE 

GILMER    2    S 

GLAOEWATER 

GOLIAD 

GONZALES    2 

GRAHAM 

GRANBURY 

GRAPEVINE   DAM 

GREENVILLE    2    SW 

HALLETTSVILLE 

HARLINGEN 

HASKELL 

HENDERSON 

HENRIETTA 

HEREFORD    1 

HICO 

HILLSBORO 

HONDO 

HOROS  CREEK   DAM 

HOUSTON   WB    CITY 

HOUSTON   WB    AP 

"UNTSVILLE 

IOWA    PARK    EXP    STATION 

JACKSBORO 


TEXAS 
AUGUST  1957 


Dav  01  Month 


92   99   97 
76   75   75 

96   96   8 

73  65   6 

99   99  10' 

74  76   7' 

109  107  109 
74   74   75 

106  104  104 
78   75   77 

95  99   99 

77  75   75 


69   69   74 


94   96 
72   72 


98  101 
72   72 


98  101  100 
76   81 


97   99  101 


100  101   99 

70   72   71 


99  102  103 
74   79   79 


89   90   89 
82   82   82 

103  104  102 
76   74 

93  95   96 

75  75   76 

98   94   98 
74   75   75 

100  100   98 
79   77   76 

102  105  100 

76  74   75 

98   98  103 

72  75 

100  104  102 

78  78   77 

97   99  102 
71   74 

94  97 
75   75 

97  100   99 

75  73   71 

102  100  101 

79  78   78 

100  101  105 

73  77   79 

91   93   93 

76  76   76 

102  103  105 

74  78   80 

90   91   98 
63   64   66 

102  103  101 

75  78 

102  102  103 
80   79 

106  105 

77  74   74 

99  101  103 
74   70 

95   95 

80   78 

97   98   96 

78  76   75 

97  96   97 

76  77   75 

98  103  102 

72  74   76 

97  102  101 

73  78   79 


91   90   92 
63   70   70 


101 


96  93 

78   74  69 

106  106  105 

73   70  75 

103  102  106 

78   75  74 

99   97  93 

73   74  75 

94   86  90 


93 

70 

85 
63 

87 
62 

101 
74 

98 
66 

96 

65 

99 

78 

90 
74 

89 
68 

101 
79 

101 

77 

92 

71 

99 
69 

98 
69 

93 

71 

104 
73 

92 
72 

93 
67 

88 
81 

89 

80 

84 
73 

90 

81 

90 
80 

85 
75 

03 
72 

99 

77 

93 

70 

98 

75 

82 

71 

83 
64 

94   95   95 
74   73   73 


97   95 
73   72 


92   95   98 


.04  105  102 
76   73   68 


102  100   97 
76   72   71 


92   96   92 


94   93 
67   66 


90   94   98 


98   97   95 
65   69   65 


94   94 

70 


90   95 
65   71 


100  102  92 

75  73 

105  103  98 

79  74 

100  98  94 

77  73  68 

102  97  91 

75  78  69 

100  99  90 

75  75  70 

97  96  84 


103  101   93 

70   70   70 


99  102 
75   76 


97   93   89 


72 

73 

72 

93 

73 

92 
72 

82 
65 

104 
82 

97 
73 

96 

70 

99 
65 

83 

63 

81 

64 

101 
73 

100 

74 

92 
71 

102 
77 

100 
74 

94 
72 

103 
76 

103 

71 

105 
71 

102 
7* 

100 
74 

96 
68 

98 
78 

99 

77 

81 

7* 

98 
74 

96 

75 

80 
75 

98 
73 

99 

74 

94 

72 

00 
75 

93 
72 

92 
68 

95  95  96 

67  67  69 

95  96  99 
59  65  70 

86  88  87 
78  79  78 

87  90  87 
78  79  79 

96  98  98 
62  68  69 


84   86   95 
62   66   68 


98   98  101 

74   74   74 


102   98  102 
74   70 


92   94   97 
64   67   71 


95   96  100 

60   67   70 


90   93   95 


62   64   70 


94   98   97 
68   69   67 


102   97   97 
75   73   74 


90   94   98 
68   71   74 


85   90   89 
64   67   71 


71   71   68 


99  100 
71   72 


104  106  106 
70   70   73 


100  104  103 

72   75   75 


97  100   99 

65   72   75 


67   68   66 


98   96 
69   70 


94   95   98 
62   69   74 


93   97  101 
76   74   77 


15 


98   98   98 


92   95   95 


107  104  100 
76   75   74 


104  106  106 


102  103  101 
75   74   74 


6  7  70  71 

99  99  101 

70  75  75 

88  88  89 

77  82  82 

90  90  91 

73  82  82 

96  104  103 

75  71  73 

85  89  92 

74  74  76 

92  87  92 

69  71 

104  101  101 

73  76  76 

100  104  105 

72  73  73 

96  94  101 

70  70  74 


73   72   73 


100  100 
75   75 


94   93   96 
68   68   70 


100   99   98 
72   67   67 


95   99 
65   68 


102  102   92 
77   78   79 


i04  104  104 
79   80   80 


99  100   98 

71   71   71 


107  104  105 
70   75   77 


83 


90   90 
82   81 


98   93   91 
79   73   66 


95  97  99 

64  68  72 

89  92  93 

65  64  64 

95  96  96 

60  69  70 

93  96 

67  71 

103  103  101 

74  73 

90  94  96 
65  68  71 

92  93  89 

73  75  76 


■8   92   94 

68   68 


94   97   97 
65   67   70 


93   94   96 

63   70   73 


96   95 
76   75 


95   93   92 

73   73   74 


100  101  100 

71   74   71 


98   95  101 

72   69   76 


86   90   91 


100  101  104 

73  75 

95  92   93 

62  63 

95  102  103 

74  72   74 

98  96  102 

76  73   76 

102  105  104 

70  72   72 

96  97  102 

70  71   76 

92  95   95 

74  78   78 

95  96   95 

75  76   76 

93  88   94 

71  72 

97  100  102 
70  70   74 

95  99  105 

73  75   78 


103  105  103 

74  ',4   73 

91  93   93 

76  75   74 

94  94   95 

74  74   72 

101  101  101 
76  75   75 

105  105  103 

73  74   79 

103  103  103 

76  75   78 

104  104  104 
78  78   78 

102  102  104 

77  78   80 

96  98   99 

75  77   75 

101  100  103 

71  72   71 

101  100  100 

78  77   76 

105  100  100 

72  72   72 


92   93 
74   74 


107  106  105 
78   78   80 


91   93   92 


103  103  102 
76   75   75 


101  102  103 
71   71   71 


100  100  101 
73   74   75 


93   94   96 

77   77   75 


95   95   97 

74   75   74 


101   98   94 
73   74   74 


104  103  100 
77   79   78 


16 


17 


100  102  101 

70   73  75 

95   93  82 

73  71  65 

100  104  88 
77   74  69 

105  104  106 

70  72  72 

101  101  102 

74  75  76 

98  100  100 

74  76  76 

95  88  83 
67   69  65 

100  90  76 

71  67  57 

101  101  97 
70   68  68 

99  94  85 
79   75  69 

96  102  97 

81  78  72 

99  100  94 

69   70  70 

83  101  85 

75  76  67 

89  89  91 

82  81  70 

90  90  92 

81   80  74 

103  105  96 


94   90   85 
74   73   73 


95   97   94 
73   74   74 


101  103  103 

75  75   75 

103  104   99 

70  72   73 

98  102   89 

75  72   69 


103  102   94 

79   77   75 


95   97   98 


67   70   67 


106  104  101 

75   73   74 

95 


102 


75   72 


95   97   95 
75   72   70 


89   90   93 


85   89   94 


64  64  65 

92  93  95 

73  67  72 

87  93  96 

73  70  73 

91  94  94 

70  64  61 


85   93 
68   63 


78   78   79 


94   98   99 
70   61   63 


71 


94   92 
65   67 


87  91  93 

73  64  65 

97  98  97 

69  78  68 


96   98 
74   70 


84   97 
73   75 


101  105  103 
70   70   72 

100  101  103 
77   76   78 

103  102  100 
76   74   68 

93   92   88 

74   75   74 

99  105   89 


95 
68 

90 
62 

71 
59 

102 

102 

97 

76 

77 

73 

102 

101 

101 

76 

76 

75 

102 

103 

104 

73 

72 

74 

01 

100 

99 

74 

77 

71 

95 

96 

98 

78 

78 

77 

93 

98 

99 

74 

74 

74 

95 

96 

97 

73 

74 

75 

02 

102 

89 

76 

72 

67 

01 

101 

86 

80 

75 

68 

85   93   95 


92   97   98 
72   63   64 


93   95 
67   67 


72   64   67 


103   97   97 
71   72   69 


102   97   93 
75   74   76 


85   92   96 
64   67   69 


73   67   68 


89   94 
67   66 


57   55   61 


98   97   98 
70   71   69 


91   94   95 


98  102 
67   67 


102  101  102 


95   97   97 


96   96 

71 


92   93   93 
60   62   67 


97   96   84 
64   67   62 


94   96  102 
72   69   76 


97   97   98 


94   96   97 


100   99  100 
66   65 


77  80  80 

90  89  89 

78  79  77 

99  101  104 

61   67  65 

91  93  94 
67   67  69 

93   92  93 

67   66  68 

97  98  100 
71   69  71 

101  102  100 

69   68  74 

98  100  99 
65   66  69 

98  100  104 

65   64  70 


94  96  94 

70  70  75 

98  103  102 
74  72 

103  103  104 

71  68  72 

97  98  98 

62  70  75 

99  99  99 

72  71  74 

97  96 

65  70  66 

90  94  100 

63  65  71 

97  101  101 

65  74  65 

10  1  100  98 

75  77  77 

102  102  101 

77  77  77 

99  98  98 

67  69  70 

92  103  104 

69  72  70 

88  88  90 

81  82 

90  89  91 

80  82  82 

106  103  102 

73  74 

97  99  98 

72  71  71 

95  97  98 


99   93   95   94 

73   72   69   70 


94   92 
73   67 


84  81 

64  61 

102  102   97  96 

72   71   69  69 

105  102  101  101 

74   68   67  69 


100   95 
76   68 


95   96 
70   70 


100  101  100 
71   75   77 


98  105  103 


102  102  101 
71   72   73 


97   90 
70   68 


94   96 
69   62 


92  94  96 

71  64  69 

105  92  96 

70  72  67 

89  92  95 

66  65  66 

91  93  92 

77  73  73 

91  91  91 

75  73  72 

94  88  91 

73  69  67 

92  96  99 
66  65  66 

90-95  97 

68  68  70 


94   92   94 
68   66   70 


97   96 

63   66   65 


95   94   97 
72   71   72 


99   98 

70   70   69 


67  68  70 

102  101  103 

71  69  73 

91  89  88 

60  58  63 

98  100  103 

68  64  69 

98  98  100 

71  69  73 

96  96 
66  66 

97  96 

66  67 


94   95 

72   75 


92   93 
72   73 

91   92 


66   72 


98   99   99 
68   67   72 


97   96   98 
72   68   74 


76 

69 

73 

99 

103 

101 

74 

74 

75 

104 

102 

100 

72 

75 

75 

100 

102 

101 

75 

76 

74 

101 

96 

100 

70 

70 

71 

100 

100 

102 

71 

68 

67 

96 

99 

102 

69 

74 

77 

100 

101 

102 

7* 

76 

77 

93 

95 

94 

73 

73 

74 

99 

104 

104 

72 

78 

77 

83 

88 

94 

97  93  95 

73  71  70 

97  92  91 

66  63  63 

100  96  93  94 
70  65  65  64 

101  95  91  91 
70  65  65  67 

96  97  92  92 

76  75  74  75 

100  98  98  96 

76  77  75  74 

96  95  92  95 

70  64  67  66 

98 
71 

87  86  84  88 

81  76  72  61 

69  87  87 

81  75  72  79 

100  99  97 

69  67  66 

96  97  94  92 


97   94 
69   72 


98   93   91 

75   75   71 


101  101  102   98 
72   68   70   69 


100   98   97   95 
74   71   72   68 


100   96   95   96 
75   75   72   72 


99   98   99   95 

73   75   73 


98   98   97   95 

71   70   70 


100   96   97   97 
70   70   66   65 


99   94   94   96 
77   72   72   76 


101  100   96  99 
71   72 


95   92   91   91 

7*   72   71   71 


91.5 
69.5 


96 

.5 

71 

■  2 

104 

.4 

72 

.3 

100 

.2 

73 

■  0 

97 

1 

72 

9 

93.4 

66 

3 

93 

7 

6  6 

6 

96 

2 

67 

3 

95 

8 

74. 

4 

97. 

8 

75. 

6 

96. 

7 

68. 

1 

104  101  100 
75   76   75 


101  102  103 
74   75 


100  100  101 
67   68   73 


99  100  100 
71   76   72 


95   96 

77   78   78 


95   94   92 


95   99   97 
72   72   71 


100  102  102 
72   73 


100  100  100 
74   78 


104  102  100   99 
75   72   72   71 


96   92   85   83 
59   62   57   60 


98.2 
70.6 


89.1 
79.2 


100.4 
70.3 


92.1 

71.0 


99.1 
74.2 


101.7 
72.6 


97.6 
71.2 


99.6 
72.5 


96.8 
73.3 


93.9 
71.1 


99.4 
69.6 


96.9 
75.4 


97.9 
72.1 


90.7 
71.6 


97   94 
75   71 


99   96 

72   73 


101  100   96   98 
69   66   68 


99   98   96   94 
73   70   68   66 


94   91 


77 


89   92 

76   70 


92   89   88 

75   75   69 


90 
75 

95   94   89   93 
71   70   71   73 

99   97   95   95 
73   69   70   68 

99   96   95   96 

75   75   72   71 


100.5 
73.5 


89.3 
61.9 


99.1 
72.2 


101.5 
71.0 


97.7 
70.8 


93.7 
76.3 


93.1 
74.4 


94.0 
71.9 


97.6 
70.8 


97.4 
73.5 


6m   r.f.reace   note*   follo.laf  Station   Index. 
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Table  5  -  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
AUGUST  1957 


JACKSONVILLE 

JASPER 

JUNCTION 

JUNCTION  CAA  AP 

KARNACK 

KAUFMAN 

KENEDY 

KERRVILLE 

KILLEEN 

KINGSVILLE 

KIR8YVILLE  FOREST  SERVICE 

KNOX  CITY 

LA  PRYOR 

LA  TUNA  1  S 

LAKE  COLORADO  CITY 

LAKE  KICKAPOO 

LAMESA 

LAMPASAS 

LAREDO  KB  AP 

LAVON  DAM 

LEVELLANO 

LIBERTY 

LINDALE  3  SE 

LITTLEFIELD 

LIVINGSTON 

LLANO 

LONSVIEM 

LUBBOCK 

LUBBOCK  we  AP 

LUFK1N  '«»  »P 

-» '  I  LLf 

■MM*  |CLI  ' ■»» 
HMUTHM 

'inn 

•ALL 


Day  oi  Month 


95  100 
7*  73 


93   95 
76   75 


99  103  101 
71   74   73 


101  102  102 

71   74   73 


77   76   76 

97   98   99 
77   77   76 


98   98 
67   69 


101  102 
75   75 


95   95   90 


103  102  101 

70   72   71 


101  101   97 


100 


102  101 
76   76 


95   96 
75   74 


102  107 
73   73 


58   65   66 


94   95 
66   69 


100  101  100 
70   69 


85   90 
63   62 


10   11   12   13   14 


70  66  67 

84  92  92 

73  74  73 

103  104  102 

67  69  72 

100  102  101 

69  72 


96   92 

70 


100  100   83 
75   75   67   63   67   71 


96   97 
68   66 


97  101 
77   75 


104  104 
78   76 


97   99 
66   71 


98  100 
74   74 


99  103 
74   76 


105  105 
80   60 


96   99 

77   75 


98   98 
68   69 


98   99 

78   77 


95   93 
76   77 


91   94 
67   66 


103 


101 
75 


88   96 

77   67 


100  101 
73   75 


15 


95 
73 


102  102  103 
71   71   72 


101  100  101 
74   74   75 


96   97 
76   74 


16   17   18 


95   90   94 

75   72   72   75 


104  103 
79   76 


98   95 

74   76 


94   94 
67   68 


100  101 
73   75 


98  102  104 
73   76   76 


95   93 

74   76   76 


94   98 
67   67 


93   98 
70   69 


96   98 
75   74 


99   90 
68   64 


96  95 

68  67 

94  96 
64  65 

96  97 

74  70 

95  97 
63  68 

98  100 
68  70 

100  100 

75  74 

99  98 

68  70 

94  95 

72  71 


90  94 

63  66 

102  102  101 

77  78  77 

88  92  95 

64  67  72 

88  88  90 

62  64  64 

84  98  98 

68  70  74 

84  87  91 

63  69  72 

91  93  95 

66  65  66 


100   98 
66   69 


103   91 
73   74 


101   99 
72   74 


93   95 

72   70 


102  104 
68   71 


103  102 
77   74 


96   98 
75   75 


89   90   89 
70   71   71 


95  100   96 

69   75   73 


103  105   95 
71   71   65 


100  102   92 

73   73   69 


97   96   90 
77   74   74 


93   96   96 

75   75   72 


98  98  99 

68  70  70 

101  102  102 

71  74  73 

100  100  98 

75  75  75 

94  95  95 

72  73  71 

99  101  104 

71  72  72 

104  100  101 

74  73   74 


19   20 


85   86 
65   69 


96   90 
72   68 


92   94 
68   67 


93   94 

70   67 


92   92 

70   64 


90   92 

73   68 


22   23   24 


98   97   99   97   92   95 
68   68   68   68   63   59 


100  102   95 
75   71 


102  104  103 
73   74   73 


102  103  100 

74   75   75 


96   76 
74   64 


96   98   96 


96   99  103 

77   77   76 


101  102  104 
74   73   7? 


93   97   93 
65   66   6' 


*>   96   99 


70   76   73 


-,*   / 1  |M 


94   9*   9? 


68   92 
67   65 


69   89 
73   69 


89   93 
67   65 


101  102 
72   68 


97  105 
71   76 


104  103 
80   78 


94   95 
73   75 


93   96 

67   70 


93   96 

74   75 


83   89 
72   73 


95   94 
66   67 


101  100  103 
70   72 


97   97 
67   66 


99  100 
70   73 


98  101  102 

73   75   74 


95   97   98 
64   62   64 


101   92   96 


101  101  102 
75   73   76 


104  104  103 
79   79   79 


98  100  101 
75   76   75 


102  103 
78   79 


101  102  101 

75   76 


102  104  100 
71   69   71 


91   91 
63   65 


7? 


99  96 

76  71 

97  12 

It  '.'• 

99  96 


M  •« 


86   88   92 
62   67   69 


94   95  '  94 
67   65   62 


92   95   92 


93   98   98 

71   72   70 


93   98   99 
63   68   66 


92   93 
44   61 


95   97 
64   43 


«i   94   94 
64   72   71 


96   97   91 
68   6*   68 


93   95 

70 


95 

76 


96   97 
67   68 


97   98 
77   75 


75   73 

92   93 

69 


92   92 

67   68 


104 

77 


95   89   92   94   92 
73   64   65   66   63 


92   93   92 
69   69   62 


97   99  100 
63   63 


95   97   98 
65   65   64 


92 

64   66 


25   26  27   28   29   30   31 


92   94 
69   70 


101  101  102 
69   67 


91   88   90   95 
69   66   66   71 


99   96   97   97 
70   65   66   68 


97   99 
70   66 


95  100 
72 


96   97   92   91 
66   66   68   75 


98   97   96   94 
72   72   71   73 


95   93   95 

60   57   61 


101  101  102 

72   71   72 


98 

69   69 


93  97  101 

65  65  65 

99  102  97 

73  74  69 

89  92  95 

65  66  65 

80  87  92 

69  65  65 


100  100   98 
66   69 


95   99  100 

67   73 


98 
66 


98   98   96   99 

64   64   67   70 


100   99 
70   66 


97  100 
67   73 


97   97 
67   68 


101  102  102 

71   74   74 


99   96  100 

67   71   76 


93   90   96.5 
66   65   65.9 


89.3 
41.1 


93.1 

70.7 


100.0 
68.6 


98.3 

70.1 


94.0 
71.1 


95.1 
72.2 


96   96 

65   63 


95   93   93   96 

76   71   71   79 


94   93   »* 


96   96 

70   71 


103  103  104 
76   77   76 


103  103  103 
76   74   78 


94   93   92 


99  101  103 
72   73   72 


99   97  103 
70   71 


94   94   88 
61   62 


99  101  101 

69   70   77 


101  102  101 
67   49   74 


94 

63   66 


73   74   74 


101  102  103 
75   72   74 


102  102  104 
73   72   72 


94   97   97 
68   63   64 


100   97  101 
74   72   75 


101  101  100 
72   73   74 


95 

88 

a'. 

70 

67 

65 

•)«, 

M 

B? 

69 

67 

66 

■I 

|) 

9( 

69 

71 

75 

102 

101 

in? 

73 

74 

75 

92   96 
63   62 


96  99  99 

74  76  74 

87  90  94 

72  66  68 

86  69  86 

66  66  66 

100  98  95 

76  68  69 

85  86  91 

73  66  68 

85  87  90 

59  57  62 


96   96   99 
75   67   68 


92   91   93 


60   60   61 


61   60   63 

91   92   93 
72   62   66 


73   72   69 


95   95   99 
65   64   66 


99  100  100 
74   74   76 


95   94 
70   69 


101  101  104 
70   70   72 


96   95   90 
6?   64   65 


100  101 
74   76 


•I 

u 


97  100   93 

76   7  7 


101  102 
73   74 


73   73   78 


98   94   98 


94 

65   63 


90   91 
66   69 


92   90   92 
61   70   66 


98  100 
63   70 


95   99 

66   64 


96  101  101 
72   74   71 


101  102   99 

71   74   73 


100  101  103 

73   76   78 


101  100  100 

74   74   70 


93   95 

72   72 


91   93 

67   72   72 


102  103  102 
72   72 


97 
68 


95 
73 


99   96 

72   67 


93   94 
65   65 


95 
66 


70   68   70 


66 

64 

91 

89 

63 

62 

92 

99 

63 

75 

93 

96 

67 

70 

93 

96 

65 

63 

86 

92 

65 

69 

94 

96 

74 

71 

97   97 

73   70 


95   97 

71   70 


97 
73 


98.2 
69.0 


98.3 
73.3 


94.1 
69.3 


99.0 

70.4 


100.3 
73.0 


94.2 
66.3 


96.2 

70.7 


98.4 
70.8 


101.5 
77.1 


93.0 
72.3 


92.1 
43.8 


96.6 
72.8 


93   96 
67   69 


70   69   69 


102  100 
75   69 


97   97 
68   67 


97   96 
66   67 


96  95 

67  70 

95   91   90  9& 

64   63   61  61 

94   89   89  89 


93 

69   72 


99  100  101  101  100 
70   71 


98  101  101  103  101 
64   69   68   71 


89   94 

39   60   59 


99   99  102 
70   65   65 


93   97  100 

64   6?   63 


66   67   64 


97   98 
59   62 


102  100  100 
66   67 


101   99   98 


96   98   98 


93   96   96 


97   95 
71 


101   99   97   96  100 
70   65   66   64   49 


91.4 

71.4 


92.5 
63.8 


100. ( 


.2. 

70.' 

92.1 
64.' 

II 

94. 
70. 

99. 

72. 


9? 

IIS 
65 

i,s 

|| 
|| 

9? 
6> 

•I 

70 

•1 

72 

'(7 
|| 

91 

69 

9« 

70 

99 
72 

98 

73 

99 

72 

97 
7» 

95 

7; 

97 
71 

95 
|| 

|| 

67 

|| 

|| 

(.9 

97   92   93 


99   92 

73   74 


■■•  .•f.r.w  •  ~.l 
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Table  5  -  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


MC    COOK 
MC    KINNEY 
MEMPHIS 
MEXIA 


MIDLAND    W8    AP 

MIDLAND    4    ENE 

MINERAL    KELLS    CAA    AP 

» I SS I  ON 

MONTAGUE 

MOUNT    LOCKE 

MT    PLEASANT 

"ULESMOE    1 

MUNOAY 

NACOGDOCHES 

NEK  BRAUNFELS 

NEK  GULF 

NIXON 

OLNEY 

OZOHA 

"AOUCAH 

^ALACIOS    CAA    AP 

PALESTINE 

PAI»A 

PANTHER   JUNCTION 

PARIS 

"ASADENA  HOUSTON 

>ECOS 

'IERCE 

'LAINS 

'LAINVIEW 

'MT  ARTHUR 

ORT  ARTHUR  KB  AP 

'OUT  ISABEL 

ORT  LAVACA 

O'l   OCONNOR 


te<-; 

lUGUil  1957 


97   97   95 


100  103  102 
69   76   77 

104  101  100 
77   76   79 

100   96  100 

75  75   77 

98  101  105 

76  73   72 

99  100   99 
79   78   77 

98   99  102 
68   65   68 

98  100   99 

70   76   76 

98  102  100 
70   73   73 

100  10*  102 
77   74   76 

102   98   98 
74   74   75 

99  100  100 

73   75   78 

80   88 
56   64 


72  74   75 

90  90   95 

61  67   67 

102  107 

72  72 


97   99  98 

78   75  75 

101  100  99 

76   74  72 

101  102  102 

70   72  73 

99   91  89 

75   75  67 


D°y  01  Month 


74   74   73 


99  101  100 
78   75   75 


94   94   96 


100  104  101 

75   75   75 


99  104  101 
70   73   72 


68   69   74 


100  105  102 
76   72 


99   98   99 


99  101 
71   75 


95   96 
76   76 


84 

88 

70 

70 

100 

95 

80 

73 

81 

88 

65 

64 

91 

95 

71 

71 

92 

96 

72 

70 

94 

91 

75 

69 

97 

102 

75 

76 

93 

90 

71 

67 

81 

88 

60 

61 

97 

85 

71 

63 

99   97   98 


97  98  98 

76  75  78 

101  100  101 

72  73  71 

92  96  97 

62  65  73 


70  69  68 

90  93  95 

64  70  71 

90  94  98 

66  67  70 

95  96  94 

72  70  70 

96  100 

73  70  68 

95  95  98 

63  69  73 


99   98 
76   74 


99  102  100 

70   72   71 


67   65  65 

99   90  92 

75   75  71 

97   98  96 

74  74  68 

101  100  97 

75  73  75 

95   97  100 

72   73  76 

102  103  97 
72   74  73 


97   95   91 
73   71   67 


103  101  102 
72   69   71 


76  70 

93  93 

80  79  74 

98  99  91 
73  72  68 

76  78  84 

65  65  65 

97  98  99 

73  75  74 

99  91  86 
75  75  64 


100  101 

76  74 

93  93 

64  68 

86  85 

61  60  60 

84  88  95 

60  64  67 

86  90  93 

66  66  65 

95  99  101 

66  67  73 

88  94  97 

62  65  68 

98  98  99 

72  73  71 

88  93  95 

74  71  73 

01  98  102 

69  69  68 

94  97  96 


99   99   99 

75   77   75 


99  100  101 
71   73   78 


100  101  104 
70   72   73 


99   96  100 
74   73   77 


97  101 
72   71 


96   86   96 

74   73   75 


98   95 
69 


100 
68 

95 

66 

98  100  96 

67   66  73 

95  101  104 

74   74  76 

100  101  100 

74   76  75 

97   99  104 

73   74  73 

83   80  77 

57   61  60 

94   89  93 

68   73  74 

93   90  93 

63   63  66 

99  102  105 

71   66  75 

92   79  92 


100  101  101 
73   74   76 


76   77   74 


104  103  102 
72 


95  99  98 

67  68  70 

92  94  96 

73  71 

86  90 

63  67  71 


65  65  68 

98  97  96 

75  70  71 

85  91  96 

63  67  71 


95   96 

75   74 


92   92   97 
66   67   74 


94   96  101 
66   67 


87   90 

80   80   80 


91   93   92 

76   77   77 


95   96   96 

80   78   78 


91   92   91 


103  104  100 
70   71 


70   73 
99   86 


97 

66 

102 
67 

104 
66 

100 
72 

100 
66 

102 
70 

97 
71 

100 
71 

104 
70 

95 
79 

94 
61 

94 
80 

91 
74 

77 

66 

91 

73 

92 

69 

94 

67 

97 
66 

95 
74 

96 

76 

92 

71 

96 
70 

95 
72 

85 

72 

95 

96 

98 

98   98  99 

77   75  76 

98  100  100 

72   75  79 

101  99  99 
75   74  73 

103  104  96 

75  78  73 

105  100  97 

69  72  71 

96  99  98 

76  75  75 

102  99  95 
69  66  63 

96  97  97 
74  72  73 

97  96  99 


103  103   99 
76   76   60 


100   99   96 
73   76   77 


100   97   90 
70   73   74 


66   89   65 
60   63   55 


96   98   99 

75   74   73 


66   93   90 
63   63   64 


100  103  105 
72   72   73 


94   95   95 

66   74   74 


100  102  103 
75   73   76 


94   97   97 
74   74   73 


103  103  103 
71   72   73 


102  102   97 
7*   70   70 


101  101  100 
7*   72   72 


16      17      18      19     20     21      22     23     24     25     26     27     28      29     30      31 


103  104  101 
74   70   67 


66   91   93 


65  67   65 

96  91   78 

67  62   67 

92  91 

80  80 

94  94   89 

74  75 

92  92 

78  77 

94  97   99 

76  75   76 

91  91 

80  76   76 


73 

70 

72 

91 
67 

93 

64 

94 

63 

88 
66 

91 
65 

94 
64 

90 
72 

92 

75 

92 
76 

92 
69 

93 
72 

61 

73 

92 
78 

91 
77 

92 
76 

94 
7* 

94 

75 

94 

74 

90 
76 

90 
79 

91 

74 

75  76  75 

99  101  102 

66  65  74 

94  9*  94 

74  74  73 

93  93  95 

62  62 

93  91  93 

65  65  64 

82  68  90 

73  75  80 

69  92  92 

73  78  77 

96  94  92 
78  79 

97  97  96 

74  75 


92   92   92 

80   78   61 


96  102 
71   7* 


93   93   94 
60   61   61 


94   93   »7 
66   69   70 


97   99  100 
70   74   73 


91   95   95 

75   75   74 


97   96 
76   75 


100  102  106 
70   75   69 


93   9*   92 


91  95  94 

63  64  65 

91  94  91 

64  66  66 

90  90  91 

81  81  80 

90  93  93 

77  77  77 


92   92 
78.  79 


96  95  95 

75  76  76 

92  92  92 

60  61  80 


99  101 
75   75 


101  100   95 


96  101  104 
71   72   73 

98   93   86 


102  100  86 

72  72  70 

96  97  101 

75  74  77 

98  85  80 
66  64  56 

99  95  80 
72  71  65 

99  99  90 

75  70  63 

102  96  66 

81  74  72 

100  100  101 

76  77 


74  72  66 

80  84  70 

59  57  56 

94  98  86 

72  71  72 

93  89  77 


100  95  96 
75  75  74 

92  94  95 

68  70  74 

101  99  99 
75  74  73 

95  96  96 

64  69  66 

90  93  96 

66  64  63 

89  90  93 

74  69  70 

85  88  93 

59  60  66 


66  68  70 

85  91  94 

65  66  66 

93  96  96 

69  67  67 

100  100  97 

76  78  75 


66   66   66 


96   97   96 


71 

72 

72 

94 

96 

98 

71 

70 

66 

99 

100 

100 

70 

70 

69 

96 

97 

102 

77 

68 

73 

100 

98 

99 

64 

68 

68 

95 

93 

94 

71 

70 

72 

96 

95 

89 

71 

65 

64 

91 

93 

95 

65 

65 

66 

91 

94 

96 

66 

65 

64 

98 

99 

101 

69 

68 

73 

98  100 
72 


100  100 
75   76 


99  101 
71   72 


101  101  100 

72   74   71 


92  98  103 

70  68  75 

99  101 

74  73  72 

94  94  98 

65  70  66 


99   98 

73   72 


104   97   87 


96  101 
72   75 


102  101  104 
73   75 


98  101 

70   72 


104  104  105 
71   71   70 


102   93   91 


100  101  101 
73   72 


102   92 
7*   71 


93   95 
77   79 


«*      76 

6*   61 


99   97 
72   65 


(0   91   61 
69   72   66 


106  106  102 
7»   72 


95   95 

71   73 


93 

73 

85 
65 

99   91   82 
66   67   64 


95   96 
68   68 


81  85  87 

59  57  59 

92  98  101 

64  66  65 

94  94  96 

74  62  64 

98  97  96 

71  73  68 

102  91  96 

75  70  70 

97  96  97 

74  73  72 

92  95  99 

63  59  63 

96  93  96 

66  69  69 

92  95  99 

65  66  65 

96  95  96 

76  74  70 


62   62   63 


90   92   94 


85   65 
67   65 


100   96   9* 

73   74   76 


96  98  97 

73  73  74 

94  97  93 

69  68 

80  83 

57  57  57 

93  93  95 

63  62  63 


90   86   90 


100  101  100 

67  70  66 

96  97  98 

64  66  64 

96  101 
70  69 

97  97 
70  70  69 

96  97  98 

64  66  67 

98  100  99 
62  61 


98   99   93 

67   69   70 


94   95   93 

69   70   71 


92   90   92 
66   66   68 


86   66 
65   64 


93   95   95 
67   68   65 


6  97 

7  69 

103  102  100 
75   77   75 

96   97   99 


70 


72   76 

98   97 


98 
70 

90   85   83 
61   63   60 

96   99  100 


95  93   95   98 

76  73   71   73 

97  95   92 

74  72   71 

95  97   97 

74  70   70   69 

98  99   95   94 

73  72   72   72 

103  102   95   94 

72  67 

97  97 

73  73 

100  98 

62  64 

95  91 

70  70 

95  92 

70  70 

98  98 

74  73 


67 

67 

96 

94 

72 

76 

90 

90 

62 

69 

90 

90 

67 

67 

91 

92 

66 

66 

96 

97 

73 

72 

96 

97 

72 

74 

93 

93 

70 

70 

76 

75 

57 

54 

99 

96 

66 

71 

90 
67 

92 

67 

95 
62 

102 
71 

103 
75 

102 
74 

95 
68 

99 
68 

101 

70 

100 
70 

100 
73 

100 
74 

98 

70 

98 
72 

99 

73 

98 
66 

97 

66 

96 
69 

102 
65 

102 
74 

101 
75 

99 

99 

99 

100   99 
69   65 


99   95   85   83 

62   62   59   61 

101   99   96   98 
74   69 

101  101 


95   97 
68   74 


99  102  101 
69   74 


93   95 

70   71   71 


69   95 
66   69 


92   93 

81   80 


93   94' 

75   76 


92   92 

79   79 


96   97 
75   75 


93   92   93 

77   79   80 


98  94  93 

72  72  73 

76  84  88 

59  59  63 

63  87  69 

61  59  59 

94  91  89 

73  73  75 


91   91 
75   69 


100   96 
73   73 


94..  93 

74   78 


71   72   74 


100   99  101 
67   64 


9*   92   94 

66   72   70 


69   86 
57   61 


90   69   93 

60   59   63 


91   90 
75   72 


7  2 

91 

69  70   70 

92  91   92 

60  80   78 

96  95 

71  70 

91  92   94 

73  72   73 


86   94 
66   66 


98   99   99 
66   68   68 


»3   9S   97 

69   71   72 


98   96 
75   66 


96  95  90 

72  71  70 

98  96  96 
71  65  66   65 

99  98  99   99 

75  70  69   71 

00  100  95   94 

73  69  68   69 


100 
72 


96  97  95 

67  68  66 

94   91  93 

75   72  72  72 


94   94 
71   69 


97   95   93   93 
69   56   67   67 


95   96 
70   66 


99   94 
68   72 


94 

75 

93 

76 

94 

74 

102 
66 

106 
69 

107 
62 

92 

68 

96 
72 

94 
72 

92 
63 

96 
64 

98 
65 

67 
65 

93 

66 

94 

67 

90 
74 

90 
80 

93 
80 

93 

73 

94 
73 

93 

73 

91 

78 

95 

92 

74 

96 

91 

79 

93 

97   96   95 

75   71   70 


106  101   97   96 
68   70   72 


92   97   68   92 
73   73   70   67 


97   95 
65   60 


97   95 
65   64 


93   91 

74   74 


67   67 
73   75 


68   90 
70 


91   91 

71   76   78 


70   75   77 


92   92 

75   76 


96   95 
74   73 


93   93   91 

77   79   74 


97.5 
74.4 


98.0 
73.4 


100.1 
72.3 


96.9 
72.1 


97.6 
69.7 


95.8 
73.5 


94.1 
65.5 


94.4 
70.4 


95.8 
69.2 


98.3 
73.1 


98.9 
74.6 


95.2 
71.3 


82.3 
58.8 


94.5 
68.3 


89.5 
63.4 


99.2 
70.6 


95.6 
70.0 


99.3 
72.6 


93.9 
72.5 


99.9 

70.3 


99.4 
69.9 


96.0 
70.3 


93.5 
76.3 


92.8 
70.  J 


66.9 
65.8 


96.3 
69.6 


91.3 
70.4 


96.1 
74.2 


101.2 
69.4 


93.9 
72.1 


91.5 
63.8 


91.2 
64.2 


90.5 
76.7 


91.3 
7J.S 


92.1 

78.2 


95.9 
74.5 


91.6 

77.5 
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Table  5  -  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
AUGUST   1957 


Station 


POSSUM  KINGDOM  DAM 

POTEET 

PRADE  RANCH 

PRESIDIO 

OUANAH  5  SE 

RANGER  PUMP  STATION 

RAVMONOVILLE 

RED  BLUFF  DAM 

RIO  GRANDE  CITY  2  ESE 

RISING  STAR 

ROBSTOWN 

ROCKSPRINGS 

ROSCOE 

ROSENBERG 

RUSK 

SALT  FLAT  CAA  AP 

SAN  ANGELO  DAM 

SAN  ANGELO  WB  AP 

SAN  ANTONIO  WB  AP 

SAN  BENITO 

SAN  MARCOS 

SANDERSON  1  NX 

SEALY 

SEGUIN 

SEMINOLE 

SEYMOUR 

SHERMAN 

/ILLE 
SNYDCR 


Day  Of  Month 


102  103  104 
75   79   81 

99  102102 

77   76   76 

99  100   98 
66   72   69 

108  109  107 

7*   73   76 

98   98  104 
70   73   77 

97  100  100 
83   78 

100  101 
75   73 

100  104  105 
68   71 

107  105  105 

78  76   77 

97  100  103 

73   76   77 

104  100   98 

79  76   77 


95  103   92 

69  74   72 

97  99   98 

75  73   69 

95  95   96 

73  74   74 

97  102  101 

63  67   69 

101  102  103 

74  78   78 

101  104  100 


102  101  100 

75   75  76 

99   97  98 

68   68  65 

107  103  105 

74  75  75 

99   95  90 

75  69  70 


99 

72 

92 
7* 

90 
70 

102 
76 

102 
71 

100 
75 

95 
80 

98 

71 

101 
72 

104 
77 

104 
77 

104 
76 

101 
75 

100 
77 

99 
76 

96 

77 

96 
75 

100 
76 

95 
75 

88 
70 

92 
71 

99   99  100 

75   74   73 


98   96   97 
70   69   67 


107  104  105 
76   78 


91   95   98 

68   69   72 


93   95   94 
62   69   72 


98  100 
72   70 


102  99 

73  71 

104  104  102 

77  76  7} 

89  94  95 

64  68  72 

96  97  95 

75  75  74 


74 


79   78 


99  101  100 
78   76 


98   98   97 


99  103  101 
75   75   72 


99  102  102 
76   75   76 


99  103  103 
68   69   65 


102 
67 


71   71   73 


97  108  105 

74   74 

103  102  101 

73  77 

100  100 
64   61   69 

102  99   93 

77   70   73 

99   98  100 

72   67   69 

94  101  100 

74  71   79 

103  101  100 

70   74 

98   99   94 
68   63   72 

102  105  105 

76   77   76 

97  94  103 
72   67   74 

98  103   98 
76   78   77 


72   70   72 


101  102  101 
75   74   75 


101  105  108 
68   68   70 


100  101  102 
74   76   74 


106  102 
72   70 


108  108  105 
73   77   76 


103  104 

73   73 


101  101 
74   76 


76   76   72 


103  103  108 
71   72 

93  100  99 

73   79  79 

97  97  100 
75   76 

98  100  103 
69   70  72 

100   97 
7|   74 

96   99  103 

68   71  63 


98  103  102 

70   68   70 


88   93   94 

76   76   74 


93   97   96 


100  100 

77   75 


97   97   99 

77   74   75 


103  102 

69  72  71 

102  101  96 

75  76  76 

91  89  96 

70  69  67 

99  101  93 

77  73  69 

100  93  89 

79  75 

101  100 

71  75 

90  98  92 

68   68  69 


73  70  72 

84  89  92 

63  68  69 

102  99  95 

71  72  68 

96  98  98 

72  68  72 

96  96  96 

74  74  72 

96  97  98 

75  75  72 

99  96 

76  76 


93   96   95 


97 
72 

91  81  91 

71  70  73 

95  93  93 
64  67  68 

96  98  103 

69  70  77 

99  102  99 

70  73  78 


100  100  100 
77   78   73 


103  102  102 
7*   73   70 


99  101  103 
71   68   69 


103  104  104 

78   77   77 


101  102  102 
75   75   76 


99  100  100 
74   69   72 


97   98  -99 

74   73   70 


92   92   91 

73   73   72 


98   99  100 
63   66   70 


100  100  100 
74   74   73 


74   75   76 


98  101 
68   66 


101  103  103 

73   71   70 


92   99  101 


94   96   97 


99  100 
69   68 


92 

67 


22 


23 


101  104  102 
71   69   76 

97   98   99 
69   68 

96   97   98 


104  103  104 
78   78 


102  102 

75   76 


98  100 

77   76 


99  100 

73   72 


98   96   94 

69   67   64 


95  100  102 
65   63 


95  100 
65   70 


96  101 
67   68 


100  100 
76   76 

97   99 

74   76 


97  100  101 

76  75   72 

99  102  102 

75  74   76 

97  100   95 

65  65   67 

101  101  103 

69  64   63 

96  96   93 

75  73   76 


100   92   85 

73   68   67 


96  100  100 
70   69   71 


93   93   95 

72   72   73 


93 
65 


101  101  100 
73   74   74 


102 

74 


■lb        74   63 
67   63   65 


100   88   93 

73   71   69 


9»   96   92 


93   76   78 


96   9V   9  7 

//  ri  tt 


M 

M 

'i 

104 

too 

73 

100 

113 
1  • 

n 

•i 

■•  i 

'4 

89 

62 

91 
1 

<.« 

M 

M 

102 
63 

70 

Ml 
61 

65  68  68 

97  99  98 

66  64  61 

90  93  93 

67  66  74 


67   92   93 

64   66   6  7 


39   99   62 

9?       94   92 
M   61   l.t 


99   96   99 


66  66  70 

98  99  99 

70  72  73 

102  96  98 

66  64 

97  101 

64  63 

86  83  94 

74  74  74 

96  92  9J 

63  6)  64 

93  96  99 

75  79  73 


99   99   98 


101  101  101 
73   73   71 


79   74   7S 

99  100  100 

67  68   70 

105  104  102 
73   70   69 

100  103  102 
77   77   78 

101  101  102 
72   74   73 

101  101  103 

68  67   67 

99   99   99 


100  101 
64   64 


97  100  102 
68   71   66 


94   93   95 
74   73   74 


97   97   96 
64   64   63 

99   99   97 


99   98  100 

77   74   75 


68 

90   95   97 
66   64   64 


101   96  95 

73   70  70 

89   94  96 

64   69  70 

106  105  101 

78   76  77 

88   92  94 

68   62  62 

100  101  90 

76  72 


86   92   95 
63   65   64 


97  95  94 

74  72  68 

68  69  91 

71  62  69 

63  90  93 

63  66  64 

87  92  96 

68  67  66 

89  93  95 

66  68  68 

93  97  95 


59  58 

102  102  104 

75  70  69 

100  98  99 

71  71  73 

97  98  100 

69  66 


99  100  100 
68   70   71 


106  108  108 
66   67   74 


94  100  102 
73   73   76 


101 
73 


97  9*  97 

73  73  72 

97  97 

69  72  71 

95  ♦*  9S 

62  68 


104  104  102   96 
75   75   7»   72 


96 

97 

96 

68 

66 

66 

96 

98 

96 

67 

65 

64 

103 

101 

102 

70 

72 

73 

96 

95 

98 

65 

69 

64 

94 

95 

98 

72 

72 

73 

94 

96 

97 

66 

66 

67 

95 

96 

95 

69 

69 

67 

96  100 
74   72 


102  100  102 
68   65 


101  100  101 
70   72   76 


100  102 
73   77 


96   97   96 

70   74   77 


100  100 
68   73 


98   98   97 

68   68   69 


101  100 
79   66 


109  100  100  100 

78   75   74 


95   94 

71   69 


100.7 
79.2 

99.5 
7».2 

97.3 
4».4 

104.0 
72.9 

97.4 
70.6 

94.5 

72.7 

99.9 

71.4 

97.6 
66.9 

103.2 
73.6 

97.3 

71.7 

97.3 
73.2 


92 

69   66 


91 
68 


67   64   66 


100  100  100 
75   76   76 


101  102  102 
71   74 


101  102  102 

73   73   74 


100 
68 


101  104 
69   70 


100  100  102 
73   71   73 


03  103 
68   67 


99  100   96 


97  96  96 

74  69  67 

97  98  97 

79  74  70 

85  90  92 

62  63  65 

90  95  96 

63  63  65 


98  101 
67   69 


99  100  101 
74   64   63 


63   90   93 


90   94   94 


9  3   94   90 


100  101  101 


99   96 

74   74 


91  93  99 

67  69  66 

101  i"i  loo 

k,  ro  '0 


71 

73 

70 

HO 

no 

61 

69 

1! 

99 

102 

99 

86 

Ml 

70 

69 

96 

95 

96 

71 

74 

73 

10'. 

81 

66 

64 

97 

96 

99 

72 

71 

74 

66 

95 

66 

74 

7? 

70 

94 

93 

70 

66 

101 

lot 

101 

M 

70 

72 

90   92   99 


91   90   91 
73   70   63 


62   66   68 
98   59   62 


99   V3   95 


93   97   97 
68   68   66 


96   96   96 

70   69   71 


97   96   98 

73   71   72 


97  98  99 

67  69  70 

97  98  96 

67  70  71 

90  93  94 

61  61  62 


96  95 
72  70 

97  97 
68  67 


95 

93 

71 

72 

97 

97 

72 

70 

98 

92 

71 

68 

99   98   94   93 
71   71   66   67 


96   97 
61   63 


91   99   96 


96  101 
75   76 


100  102  102 

69  71   71 

100   99 

70  72 

98  100 


97  95  92 
77  69  72 

98  95  90   97 
74  73  73   74 


100  103 
70   70 


97  100  102 
73   73   73 

100   97  100 
66   70   70 

100  102  102 
66   72   71 


100  92  94 

70  70  70 

98  97  93 

75  70  72   69 

97  92  92   90 

67  69  61   69 


99  99 
67   65 


104  103 
73   67 


100   97   99   94 


99.2 
69.1 


96.1 
71. C 


92.. 

70.; 


94. i 

67.; 


96.; 

71.1 


101  101  100   97 
71   65 


102  101 
71   70 


66   66   91 

62   60   66 


102   98   96 

67   67   60 


91   93   91 
67   69   63 


93   92   64 

66   63   64 


99   96   96 

69   70   68 


89   90   90 
65   65   65 


96   98   98 
61   60   69 


97  97  97 

67  69  71 

69  93  100 

66  66  66 

101  107  100 

63  66 

92  92  99 

66  69  68 


73 

97 
67 

97   98 
67   66 

90   92 
71   66   67   67 

102   99   90   66 
61   62   96   69 

100   97   96  93 
64   69   64   62 

99   96   91   94 

71   70   69   73 


90 
63 

96 
61 

96 

60 

•0 

61 

|| 
M 

96 
71 

97 
73 

96 

73 

99 
71 

93 

70 

99 

I.V 

LOO 

68 

99 
69 

IB 

66 

91 
66 

96 

72 

97 

14 

94 
69 

90 

67 

|g 

(.4 

99 

log 

96 

97 

74 

11 

96 
72   61   69   64 


99. 
73. 

94. 
69. 

100. 
61. 


Table  5  -  Continued 

I 

)A 

IV 

I     ' 

rE 

MP 

'EI 

IAT 

Uf 

lES 

i 

AU&U 

te/a; 

J    1957 

Station 

Day 

Of  Month 

0) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

S 
a 

> 
< 

TAYLOR 

MAX 

MIN 

100    100    101 

77       77       76 

100 
75 

101 

75 

98 
73 

92 

68 

97 
69 

100 
70 

99 
77 

99    101 
76       75 

100    100    102 
76       75       77 

100    100    103 
75       75       76 

97 
74 

95 
66 

99 

68 

99 
66 

100 
67 

101 
72 

101    103    102 
73       74       73 

101    100 
72       70 

100 
69 

99 

6e 

99.7 
72.8 

TEMPLE 

MAX 
MIN 

102    101    100 

78       78       77 

98 
75 

100 
76 

98 
74 

93 
69 

93 
69 

96 

73 

97 
74 

93     101 
76       76 

99    100    100 

76       77       77 

100       99    103 
76       76      76 

95 
74 

94 
73 

97 
72 

97 

72 

96 
72 

95 
73 

100    102       99 

74       75       75 

100       98 
73       73 

95 
72 

95 
71 

98.1 
74.3 

TEXARKANA    OAM 

MAX 
MIN 

93       97    100 
75       76       78 

100 
77 

99 

72 

87 
63 

84 
63 

89 
66 

93 
71 

100 
72 

92       91 
75       74 

94       97       99 
77       76       74 

96      99       88 

76       75       72 

88 
66 

89 
66 

94 
67 

91 
65 

91 
64 

94 
67 

95      95       98 

74       71       69 

96      98 
66      68 

97 
69 

97 
69 

94.2 
70.7 

THOMPSONS    3    WSW 

MAX 
MIN 

97       97 
75       73 

99 

70 

99 

75 

85 

73 

92 
69 

94 
72 

98 
72 

96       95       97 

73       72       75 

99 
71 

99 
73 

91 

71 

93 

68 

97 
69 

94 
69 

97       97 
72 

97       96 
72       71 

93 
68 

95.5 

THROCKMORTON 

MAX 
MIN 

99     100     105 
72        75       81 

98 

75 

94 

73 

92 

70 

91 
65 

95 
67 

97 
72 

96 
71 

96    102 

68       78 

104     103    104 
76       74       76 

101     103       68 
79       74      70 

85 
66 

92 
64 

96 
69 

98 

71 

96 
70 

100 
68 

99    104    102 
74       74       76 

100     100 
75       73 

96 
72 

95 

70 

97.9 
72.3 

TUL1A 

MAX 

MIN 

91        93       98 
67       66       68 

95 
68 

95 
65 

76 
66 

85 
65 

89 
66 

91 
65 

93 
65 

92       92 

66       64 

93       92       92 
65       63       65 

95      91       78 
66      65      63 

82 

60 

85 

63 

86 
60 

90 
61 

68 
62 

90 

65 

80       91       92 
63      65       68 

95      93 
65       64 

87 

59 

84 

61 

89.5 
64.4 

TYLER    A    NE 

MAX 
MIN 

94      92       96 

75       74       75 

95 

74 

96 

73 

77 
65 

83 
59 

87 
63 

91 
66 

90 
72 

84       91 
72       73 

93       94       95 
75       75       74 

93      95      93 

75       73       73 

87 

73 

89 
62 

93 

63 

92 

61 

92 
63 

92 
64 

94      96       96 
72      68      68 

96       96 
66      65 

94 
65 

92 
71 

91.9 
69.3 

UVALOE 

MAX 
MIN 

105    105    105 
76       74       73 

105 

70 

104 
70 

102 
72 

102 

72 

101 
71 

99 
72 

100 
69 

105     104 
73       71 

103     103    104 
72       72       71 

102    104    103 
73       71       71 

105 
72 

93 
72 

91 
66 

97 
66 

97 
64 

99 

65 

100    101    102 
65       67       74 

100    100 
72      66 

96 

68 

98 
71 

101.2 
70.4 

VAN    HORN 

MAX 
MIN 

92       97      97 
60       6  7       69 

94 
69 

90 
68 

95 

66 

96 

66 

96 
66 

93 
65 

92 

65 

89       87 
64       65 

93       96      95 
63       68      67 

94      92      83 

67      65      69 

66 
63 

89 
65 

92 
63 

92 
67 

94 
64 

94 
65 

97      95       95 
65       62       66 

94       90 
65       65 

89 

63 

92.6 
65.5 

VEGA 

MAX 
MIN 

95       95       99 

70       70       72 

99 

70 

89 

64 

78 
65 

89 

64 

95 
65 

96 

67 

96 
68 

92       96 
64       67 

94      93      96 
68       66      66 

94      68       77 
70       71       65 

85 
63 

86 

61 

89 
63 

90 
68 

91 
67 

92 

69 

80      89       96 
67       64       64 

96      97 
68      67 

91 

68 

90 

63 

91.4 
66.6 

VERNON 

MAX 

MIN 

100    100    100 

76       76       73 

104 
80 

97 
74 

94 

72 

94 
66 

96 

64 

101 
75 

101 

73 

100    102 
72       73 

106    103    103 
79       75      77 

100    104      95 
72       76       74 

89 
66 

94 
67 

99 
70 

101 
67 

101 
71 

102 
70 

103    105     106 
75      75       79 

106    105 
76      73 

102 

6  8 

101 
74 

100.5 
72.9 

/ICTORIA    KB    AP 

MAX 

MIN 

97       98       95 
79       75       73 

98 
73 

98 
73 

89 

75 

93 
72 

96 

73 

98 
73 

99 

74 

97      97 
78       76 

98       98      98 
76       75       76 

96    100    100 
75       75       70 

96 
70 

96 

76 

96 
72 

96 
71 

96 
72 

95 
70 

98      98      97 

72       73       74 

96      9  5 

75       71 

95 
72 

91 
72 

96.5 
73.6 

WACO    KB    AP 

MAX 

MIN 

101    102    100 
80       80       78 

100 

76 

97 

77 

92 

74 

94 

67 

96 

73 

97 
76 

91 

77 

102       99 
74       77 

100    102    101 
77      78      78 

99    102       92 

76       78       78 

93 

74 

95 
66 

96 
71 

97 

71 

98 
70 

100 
76 

102    100      99 
77      77       74 

98      97 

75       73 

95 
73 

95 
72 

97.8 
75.0 

WARREN 

MAX 
MIN 

95       95       95 

74       73       72 

95 

73 

92 

70 

89 
71 

92 

63 

93 

67 

91 
71 

86 

73 

94       95 

73       72 

94       95       94 
71        72       72 

95      95      95 

66      70      73 

89 

73 

90 
64 

90 
64 

92 

63 

92 
65 

92 
61 

93      96       95 
66      66      67 

95      92 
66      68 

94 
68 

92 
71 

93.0 

.    69.0 

WASHINGTON    STATE    PARK 

MAX 
MIN 

96      97    100 

75       76       73 

99 

70 

99 

71 

95 
72 

81 
68 

90 
69 

93 

69 

94 

71 

92       96 

74       72 

100    100    100 
73       73      71 

100      98       97 
72       70       70 

100 
73 

94 
65 

95 

64 

95 
65 

96 
66 

96 

66 

97    101    102 
68      69      69 

102    101 
68      68 

94 
68 

95 
68 

96.7 
69.9 

WAXAHACHIE 

MAX 
MIN 

102    102    103 
77       79       78 

103 
76 

102 
74 

88 
68 

91 
62 

95 
66 

97 
72 

98 

75 

91       99 

73      75 

101    103    103 
76      77      77 

100    100    101 
76      78       74 

92 

74 

94 
64 

96 

65 

97 
69 

96 
69 

98 
71 

103    103    104 
73       74      69 

100      99 

71       73 

99 

71 

96 

73 

98.6 
72.6 

WEATHERFORD 

MAX 
MIN 

94       97    103 
75       77      78 

101 

76 

101 
73 

92 

68 

89 
61 

93 
66 

97 
72 

96 

73 

91    102 
72      73 

105    105    105 
76       77      78 

97    103      94 

76       75       70 

85 

68 

91 
63 

95 
69 

97 
69 

95 
65 

98 

70 

102    102    103 
71       74       75 

100      98 
74      73 

96 
72 

95 
70 

97.5 

72.0 

WESLACO   2    E 

MAX 
MIN 

96      98      96 

78      75       74 

98 

76 

99 

73 

98 

73 

96 

73 

97 
71 

99 

71 

100 

73 

~96      99 

7  7       74 

96      97      99 
75       75       75 

100    101    102 
73       75       74 

100 

74 

95 
72 

95 

73 

95 
69 

97 
70 

98 
70 

98    100    102 
65       72       73 

95      92 

75       71 

93 
71 

98 
72 

97.6 
73.0 

WHITNEY    DAM 

MAX 
MIN 

100    100    103 
77       78      75 

101 
72 

100 
75 

95 

71 

92 
63 

96 

68 

96 

72 

97 
75 

91     101 

71        74 

102    101    103 
76       74      75 

101    101    102 
75      73      76 

93 

73 

94 
64 

96 
65 

97 
68 

98 
67 

99 
73 

102    103    100 
76      74       71 

99      98 

70      70 

98 
71 

96 
69 

98.5 
72.0 

WICHITA    FALLS    WB    AP 

MAX 
MIN 

98    104    102 
74       77      80 

95 
79 

95 

72 

92 
70 

95 
65 

97 
72 

97 
74 

98 

75 

101    105 
75       77 

103       99      97 
75      76      78 

103      86      64 
75      73      66 

92 

64 

97 
66 

00 

71 

96 

70 

01 
70 

95 
71 

102    102    101 
72       76       76 

100      97 

77      73 

96 
72 

96 

71 

97.7 
73.1 

WILLIAM    HARRIS    RESVR 

MAX 

MIN 

94       95       94 

77       76       75 

94 
72 

94 
74 

99 

75 

86 

73 

90 
71 

92 
71 

94 

77 

96       94 
76       75 

95       96 

76       74 

95      96    100 
73      72      75 

100 
75 

94 
71 

92 
71 

94 
70 

95 
72 

95 
70 

97      98      97 
72      73       72 

94      93 
72       72 

88 

70 

83 
72 

94.3 

70.8 

•ILLS    POINT 

MAX 
MIN 

102    102    105 
75       72       75 

105 
72 

103 
73 

95 
68 

90 
60 

95 

63 

98 
68 

100 
68 

92      96 

71       72 

102    102    105 
72       72      73 

109    105    103 

73      73      70 

100 
70 

98 
68 

92 
68 

90 
67 

92 

68 

95 
6» 

96    100    103 

70      73       71 

105    103 
71       71 

104 
70 

104 

70 

99.6 
70.2 

KINK    CAA    AP 

MAX 

MIN 

95    101    102 
69       74       76 

94 
76 

96 

72 

98 
72 

99 

74 

98 
72 

95 
71 

98 

69 

98       97 
71       76 

100    101    101 
73       76      74 

102      99      80 
75      72      66 

90 
66 

95 

70 

95 
72 

95 

67 

98 
67 

99 

66 

103    105    102 
70      73       73 

98      93 
73      72 

94 
71 

91 

71 

97.2 
71.6 

WINTER   HAVEN    EXP   STA 

MAX 
MIN 

106    106    105 
81       75       76 

105 

73 

103 
73 

104 

75 

102 

75 

102 

74 

101 
73 

104 
76 

104    104 

78      73 

104    105    102 

74       74       74 

103    103    104 
73       73      74 

98 
75 

99    100 
75      68 

99    100    102 
69      67      68 

102    101    102 
66      70      74 

101       98 
75      68 

99 

69 

96 

66 

102.1 
72.6 

'OAKUM 

MAX 
MIN 

99    100    100 
77       76       74 

103 

72 

101 
74 

95 

72 

94 
72 

95 
71 

99 
71 

97 
69 

101    100 
74       76 

100    101    101 
74      73      73 

103    101    103 
73      72      72 

103 

74 

98 
74 

97 
66 

98 

67 

99    101 
69      74 

100    102    101 
71      69       71 

100      99 

74       73 

97 
67 

97 
69 

99.5 
72.0 

VSLETA 

MAX 
MIN 

90       98       99 
69      69      66 

89 
67 

93 
66 

93 

69 

95 
69 

96 
67 

98 
67 

97 

70 

93       86 

67      65 

91      95      97 
65      70      70 

97      98      95 
72      71      65 

•7 
65 

91 

67 

89 
64 

94 
67 

93 
65 

97 
64 

98      97      99 
63      67      73 

96      93 
69      66 

94 
63 

88 
60 

94.1 

67.0 

8*e    reference    note*    following   Station    Indax 
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EVAPORATION  AND  WIND 


TEXAS 

.','    1957 


Station 


Day  of  month 


ANGLETON    4    NE  (A 

AUSTIN    WB    AP 

BEAUMONT    EXP    FARM  it 

BEEV1LLE    5   NE  l> 

BELTON    DAM 

BENBROOK  DAM 

BUCHANAN  DAM 

DEL  RIO  WB  AP 

DEN  1  SON  DAM 

DENTON  EXP  STATION     ( 

DILLEY 

FORT  STOCKTON 

GRAPEVINE  DAM 

HOROS  CREEK  DAM 

IOWA  PARK  EXP  STATION 

LAKE  COLORADO  CITY 

LAREDO  WB  AP 

LAVON  DAM 

MANSFIELD  DAM 

RED  BLUFF  OAM 

SAN  ANGELO  DAM 

SPUR  1  WNW 

SPURGER  DAM  B 

TEXARKANA  OAM  (C) 

THOMPSONS  3  WSW 

0  2  E 
WHITNEY  DAM 
WILL  I  AM  MM 

|  P  HAVEN  EXP  MA 
• 


EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 


EVAP 

WIND 


EVAP 
WIND 


EVAP 
WIND 


EVAP 
WIND 


WIND 

38 

EVAP 
WIND 

.16 
29 

EVAP 
WIND 

.19 
65 

I  MP 

WIND 

.39 
99 

EVAP 
WIND 

.A3 
62 

EVAP 
VINO 

.29 
59 

EVAP 
Wl"1 

EVAP 

1.41 

WIND      tl       29 


1.0  = 
169 


35 

.10 

54 

50 

37 

.42 

2B 

45 

55 

.40 

87 

28 

30 

.13 

42 

81 

.39 

.37 

50 

53 

.27 

.25 

12 

7 

.A3 

.42 

38 

24 

96 

98 

67 

66 

52 

80 

32 

.21 

29 

24 

'.l 

.47 

59 

55 

.52 

68 

56 

.11 

.48 

19 

21 

77 

87 

,20 

.22 

26 

96 

, 

» 

» 

* 

1  .04 
180 


','. 

.51 

70 

106 

J  2 

.19 

)6 

48 

t! 

.28 

IM 

64 

JO 

.53 

)9 

V. 

.48 

99 

n 

.29 

.37 

13 

24 

.29 

,  36 

32 

36 

93 

94 

26  I. 1/1 .33 I .26 


59 
381.30 


ut 


43 

.48 

11 

55 

42 

.37 

2  i 

48 

6.7* 
1759 


10.89 
1670 


6.336 
1895 


11.67 
956 

14.23 
3073 

11.573 
1790B 

15.12 
3059 

9.97 
1517 

7.85 
1985 

12.38 

1334 

15.04E 
2636 

12.81 
2566 

14.19 
2529 

9.52 
875 

12.45 
1707 
92.9 


16.94 
4152 


11.01 
2497 


10.77 
1333 


13.95 
2369 


17.04 
2680 


6.01 
145' 


8.81 
120' 


U.9 

221 


14.9 
201 


?w^\&£2ft&  \^ts^sss^  fM^sss^. 


REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Texas  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatoloeist  at  Weather  Bure*,,  llr„„t  o,  ,,     ,,,„   ,,  .. 

Austin  2,  Texas,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.  tumaioiogist  at  weather  Bureau  Airport  Station,  1710  wilshire  Blvd, 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

Divisions,  as  used  in  Table  2  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  October  1956. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are-   Tenneratnre  in  °v     n*.o~H  «*♦„*-  <«.,   j 

Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  Sally  temperatures  frSm  e"?   ""  eVaP°ratl°°  1o  lnrtes.  an°  -l"  —ement  in  miles. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  6. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau")  are  hasert  on  n.  „„*„rf  ,«„  ,0-0 

servatlons  taken  at  the  present  location.  "earner  Bureau  J  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted  to  represent  ob- 


Data  in  Tables  3,  5,  and  6  and  snowfall  in  Table  7,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation   Th»  st.tt„„  i„j».   ,. 

in  local  standard  time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving;  time™  Station  Index  shows  observation  times 

Sno.  on  ground  in  Table  7  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.   For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  0630  CST. 

■    Jhirpublicltlon'for'inferpo^atd^onthi^Jota?"'   "°  ^^  '"  ^^   *   "<    '   "    ln"iCated  by  "°  "^   C°°SU"  the  a"°"al  l~  °' 
+    And  also  on  a  later  date  or  dates. 

•  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  Indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building  i«=ierence  inoicates  tnat  the 

//   Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 
AM   Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 

AR   This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

C    In  the  "Refer  to  Tables"  column  in  the  Station  Index  the  letter  "C"  indicates  recorder  stations.   These  stations  are  processed  for 
special  purposes  and  are  published  later  in  "Hourly  Precipitation  Data" 


R 


!     e      equivalent   of  snowfall   wholly  or  partly   estimated,    using   a  ratio   of    1    inch   water   equivalent   to   every   10   inches  of   new  snowfall 

e„°      mo^   ->ays   of   record  missing;    if   average  value   is   entered,    less    than    10   days   record    is   missing.      See  Table   5   for  defiled   dally 
record.      Degree   day  data,    if   carried   for   this   station,    have  been    adjusted   to   represent    the   value   for   a   full   month  oe"nea   dally 


SoSrlySpre?lpItaUonnDafagr       (Th6Se   am°UntS   ""   essentlall>'   "curate  but  may   vary  slightly   from   the  amounts   to   be  pusllshed    later   in 
T  Trace,    an   amount   too   small    to   measure. 

V  Includes   total  fori  previous   month. 

SS        This   entry    in    time  of   observation   column    in   Station    Index   means  observation   made   near  sunset. 

beT.d1/^^1'.10^    tk°   "nts   per    c°Py.    monthly    and  annual;    $2.50    per   year.       (Yearly   subscription    Includes   the  Annaul   Summary.)      Checks   and  money  orders   should 
Go%e^enrp^\^nVofficeSrP«Yshni„;fonen2t5,°DDOCC.UnentS-      Re"ltta"Ce   ™*   correspondence   regarding   subscriptions   should   be   sent   tVthe  Superlnt^en?   ofo™"" 

UsZTTr  thTsTtate8   ^hat'olblicarL'Tv^h.  iHt1?^"8'    f;evatlo"f  ■    exposure,    etc.,    of   substations    through   1955  may   be   found    in    the  publication  "Substation 
l.Vi;(«"..         state.      That  publication   may  be  obtained    from  the   Superintendent   of  Documents,   Government   Printing  Office,    Washington    25      D.    C      for   $1    00        Slmi 
Is  cents  "^  "eather   ^"^    statlons   ™*   be   *°u»°    1°    the   latest    Issues  of  Local   Climatological  Data   Annual,    obt.Jned   as   inSicaied   above,    price 
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aubstatTon.    will    bw    available    in    the    publication   "Hourly    Precipitation   Data    . 
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WEATHER  SUMMARY 


September  rainfall  was  above  average  over  the  eastern  two- 
thirds  of  Texas.  A  slow  soaker  during  the  third  week  in- 
terrupted harvest  but  revived  the  peanut  crop,  made  pos- 
sible a  fourth  cutting  of  alfalfa  in  some  sections,  brought 
up  fall  range  grass,  and  put  the  ground  in  ideal  condition 
for  fall  plowing  and  planting.  Lesser  amounts  of  rain  over 
the  High  Plains  sprouted  the  early  planted  wheat. 

After  hot  weather  the  first  week  of  September,  tempera- 
tures became  pleasantly  mild.  The  cooler-than-seasonal 
temperatures  continued  to  the  end  of  the  month  except  for 
a  few  days  near  the  middle  of  the  month.  Most  stations 
registered  their  warmest  temperatures  for  the  month  during 
the  first  few  days  of  September.  Several  stations  in  the 
Trans-Pecos  registered  their  highest  afternoon  temperatures 
during  the  mid-month  warm  period.  Monthly  maximum  tem- 
peratures ranged  from  89°  at  Galveston  Weather  BureauOf- 
fice  on  the  1st  and  at  Mount  Locke  on  the  19th  to  107°  at 
Hico  on  the  2d  and  at  Presidio  on  the  9th.  The  monthly 
maximums  reached  100°  or  higher  at  many  stations.  Many 
stations  registered  their  lowest  temperatures  for  the  month 
on  the  8th,  9th,  15th,  from  the  22d  to  24th,  or  during  the 
last  few  days.  The  monthly  minimums  were  mostly  in  the 
40's  and  50' s.  Minimums  were  60°  or  higher  at  most  sta- 
tions near  the  Gulf.  The  coldest  temperature  for  the 
State,  38°,  occurred  at  Vega  on  the  15th.  Monthly  mean 
temperatures  ranged  from  64.9°  at  Stratford  to  83.9  at 
Rio  Grande  City  2ESE  .  Monthly  mean  temperatures  were 
above  the  long-term  means  at  a  few  stations  in  the  Trans- 
Pecos  and  a  few  in  the  Lower  Valley  but  were  cooler  than 
the  long-term  averages  at  most  stations  elsewhere.  The 
monthly  temperature  departures  ranged  from  +3.8°  at  Pre- 
sidio to  -6.4°  at  Crockett. 

Light  rains  fell  over  many  sections  of  Texas  during  the 
first  week  of  September.  The  Trans-Pecos  and  the  south- 
ern counties  were  missed  by  the  showers.  The  central  and 
eastern  counties  received  beneficial  showers  during  the 
second  week  of  the  month.  The  showers  were  light  and 
scattered  over  the  south  and  west.  Moderate  to  heavy 
general  rains  fell  throughout  the  central,  eastern,  and 
southern  sections  from  the  21st  to  26th.  Local  flooding 
occurred  in  some  south  central  and  southern  vicinities. 
Elsewhere,  the  showers  were  light  and  scattered.  Sep- 
tember rainfall  was  unevenly  distributed  over  the  State. 
Several  stations  in  the  Trans-Pecos  and  in  the  Panhandle 
received  no  rain  or  only  light  sprinkles.  Most  stations 
in  those  areas  received  less  than  an  inch.  Most  Plains 
stations  received  between  one  and  three  inches.  Central, 
eastern  and  southern  sections  received  more  than  three 
inches  and  some  areas  in  the  eastern  half  of  the  State 
received  more  than  six  inches.  Several  counties  in  south 
central  Texas  received  more  than  ten  inches.  The  great- 
est monthly  total,  18.41  inches,  fell  at  Flatonia. 

Precipitation  totals  at  many  stations  in  the  Plains  and 
Trans-Pecos  were  less  than  half  the  long-term  means.  Some 
stations  in  those  areas  received  less  than  one-fourth  of 
their  long-term  September  averages.  At  the  other  extreme, 
most  stations  in  south  central  Texas,  along  the  Upper 
Coast  and  in  some  counties  in  east  Texas  received  more 
than  twice  their  September  averages.  The  monthly  totals 
at  many  stations  In  the  south  central  division  were  sev- 
eral times  their  long-term  means. 

Small  grain  and  pasture  prospects  perked  up  materially 
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sorghum  for  seed  in  the  Panhandle  planned  to  delay  combii 
ing  until  after  the  first  frost.  The  rains  gave  hopes  ( 
another  crop  of  hay  and  possible  additional  forage  fr< 
second-growth  sorghums  in  the  southern  half  of  the  Stat. 

Mild  open  weather  during  the  third  week  of  September  pj 
favorable  for  the  harvest  of  mature  crops  and  the  plan, 
ing  of  small  grains.  The  cool  front,  which  moved  dow 
state  from  the  21st  to  23d,  set  off  steady  soaking  rai 
south  and  east  of  a  line  from  Gainesville  to  Abilene  a 
Del  Rio  just  as  the  bulk  of  the  small  grains  and  wint 
legumes  was  being  planted  or  was  ready  to  plant, 
rains  assured  quick  germination  and  rapid  early  growt 
The  rains  tapered  out  rapidly  to  the  west  of  the  line  a 
in  the  Lower  Valley.  Planting  in  some  parts  of  the  Hi 
plains  and  in  some  of  the  northern  counties  of  the  L 
Rolling  Plains  was  being  delayed  because  of  the  lack 
moisture  to  germinate  the  seed.  The  cool  weather  delay; 
the  ripening  of  the  sorghum  on  the  High  Plains. 

Soaking  rains  in  the  south  and  southeast  during  the  la 
week  of  the  month  held  field  work  at  a  standstill  b 
brought  the  best  fall-season  moisture  in  years.  The  hea 
rain  and  wind  downed  considerable  rice  acreage  along  t 
Upper  Coast.  After  the  skies  cleared,  the  fields  remain 
wet  and  delayed  the  harvest.  As  the  fields  in  the  Blac 
lands  and  the  northeastern  counties  dried,  the  farme 
continued  their  planting  of  small  grains  and  winter  U 
umes  .  In  the  western  Cross  Timbers  and  northwestwa 
across  the  Plains,  sorghum  and  cotton  progressed  slo» 
in  unseasonally  cool  but  fair  weather.  Some  additior 
wheat  was  planted  but  most  farmers  waited  for  rains  t 
fore  planting  their  remaining  acreage. 

Soaking  rains  over  the  eastern  two-thirds  of  Texas  brouj 
up  the  rescue  grass,  clovers,  and  weeds  and  practical 
assured  lush  fall  grass  and  small  grain  pastures, 
south  Texas,  outside  the  Lower  Valley,  the  heavy  ra: 
during  the  last  week  of  September  were  expected  to  br: 
new  grass  to  ease  the  feed  shortage  in  that  area.  Or 
light  showers  fell  over  the  Lower  Valley  and  heavy  si 
plemental  feeding  began  again.  More  rains  were  neec 
in  the  northwest. 


STORMS 

Most  of  the  storm  damage  to  crops  and  property  in  S 
tember  resulted  from  hail  and  heavy  rains.  A  few  of 
storms  are  mentioned  below.  For  more  details  about  th 
and  for  information  about  other  storms  that  occurred 
Texas  during  September,  the  reader  is  referred  to  C 
matological  Data,  National  Summary. 

On  September  3,  hail  caused  extensive  damage  to  cot 
and  feed  crops  over  an  area  over  two  miles  wide  and 
miles  long  near  Seagraves  in  Gaines  County.  On  the  6 
hail  damaged  or  destroyed  considerable  cotton  in  Hall 
Childress  Counties.  On  September  10  hail,  accompanied 
high  winds  and  heavy  rain,  caused  extensive  damage 
2  000  acres  of  maturing  cotton  in  Pecos  and  Reeves  Cc 
ties.  On  the  following  day,  hail  caused  extensive  d) 
age  in  the  Courtney-Tarzan  area,  Martin  County.  Ir 
minutes  the  hail  caused  heavy  damage  to  several  thoufi 
acres  of  cotton.  Stalks  were  stripped,  then  shredcl 
Tree  limbs  were  twisted  off.  Some  fields  were  a  c-ompl 
loss  Also  on  the  11th  hall  damaged  1,500  acres  of  d 
ton  near  Seminole,  Gaines  County.  In  Seminole  roofs  v-' 
battered,  windows  broken,  signs  smashed,  and  cars  I 
trucks  battered.  The  storm  was  accompanied  by  heavy  n  i 
Hail  on  September  13  caused  50  to  100  percent  loss  of  if 
ton,  up  to  50  percent  loss  of  grain  sorghum,  and  strlj 
forage  crops  between  Muleshoe  and  Kress.  On  September 
hall  caused  extensive  damage  to  irrigated  cotton  and  wl.l 
in  Hardeman,  Wilbarger,  Foard,  Hall,  and  Childress  C<« 
ties.  The  hail  also  broke  windows,  damaged  roofs • 
television  antennas,  and  destroyed  the  watermelon  c:.( 
On  the  21st  and  22d  heavy  rains  damaged  rice  fieldil 
Harris,  Brazoria,  Chambers,  Liberty,  Jefferson,  ColoriC 
M.i  I  agorda  Count  !• 


Lucius  W.  Dye 

C I imatologist 

Wailn  i  Records  processing  M 
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1.16 

1.13 

.59 

.51 

.84 

1.56 

1.25 

3.34 

.16 

.57 

.63 

2.04 

.75 

.00 

.97 

.47 

.52 


2.92 

1.10 

2.65 

1.65 

.93 

3.44 

2.86 

1.35 

.87 

1.85 

1.70 

2.34 

3.71 

.60 

.61 

1.31 

.36 

2.32 

.58 

1.04 

1.52 

1.07 

1.32 

1.71 

1.67 


5232 
8.  §   E 


1.40 
1.02 


.20 
2.04 
1.77 
1.60 


.76 
1.82 
1.20 

1.07 

2.31 

2.34 

1.57 

.58 

.90 

.69 

1.72 

1.60 
.04 
1.25 
1.69 
2.12 
1.95 
1.63 


.32 

.45 

1.03 

1.96 

.15 

.43 

1.39 


1.79 
1.16 

.58 

1.63 

1.00 
1.89 
1.73 
1.01 


.40 

.71 

1.37 

1.67 

1.78 

1.40 

.42 

.48 

.02 

.34 
1.90 


.57 
.63 

2.35 
.09 
.30 
.28 

1.00 
.32 
.00 
.62 
.28 
.50 


1.40 

.80 

1.41 

1.11 

.40 

1.86 

1.30 

.52 

.45 

.73 

1.41 

1.85 

2.42 

.40 

.69 

.90 

.15 

2.12 

.32 

.69 


0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 


No  ol  Days 


See    reference    i 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


TEX/ 
SEPTEMBER    19! 


TABLE  2  •  CONTINUED 


NORTH  CENTRAL  DIVISION 

ALBANY  AM 

BELTON  DAM  AM 

BENBROOK  OAM  AM 

BONHAM 

BOWIE 

BOYD  3  SE  AM 

BREOCENRIDGE 

BRIDGEPORT  AM 

BROWNWOOD  AM 

CAMERON 

CLEBURNE 

CORSICANA  AM 

DALLAS  WB  AP  R 

DEN  I  SON  DAM 

DENTON  AM 

DENTON  EXP  STATION 

DUBLIN  AM 

EASTLAND  AM 

FORT  WORTH  WB  AP  " 

FORT  WORTH  LEONARD  BLDG   AM 

GAINESVILLE  AM 

GATESVILLE 

GRAHAM  AM 

GRANBURY 

GRAPEVINE  OAM  AM 

GREENVILLE  2  SW  AM 

HENRIETTA  AM 

HICO 

HILLSBORO  AM 

JACKSBORO 

KAUFMAN  AM 

KILLEEN  AM 

LAKE  KICKAPOO 

LAVON  DAM  AM 

MARL  IN 

MC  KINNEY 

M  E  X  I  A  AM 

MINERAL  WELLS  CAA  AP 

MONTAGUE 

OLNEY 

PARIS  AM 

POSSUM  KINGDOM  DAM 

RANGER  PUMP  STAT  ION 

RISING  STAR 

SHERMAN 

STEPHENVILLE  3  NE 

TAYLOR 

TFMPLE 

THROCKMORTON 
WACO  WB  AP 
WAXAHACHIF 
WEATHERFORD 
WHITNEY  DAM 


AM 
AM 


DIVISION 
EAST  TEXAS  DIVISION 

ATHENS  2  SSE 

R RON  SON 

^ARTHAGF 

CENTER 

CENTFRVILLE 

VILLE  2  E 
SC  STATION  7  SW 
-,r  STAT  ION  '-AA  AP 

- 
HUNT' * 

,»'r • ONVILLI 

LINO' 

»  »P 
I 


- 

DIVI 


AM 
AM 


Temperature 


89.2 

67. 9 

87.1 

8*. 9 

87.8 

86.5 

87.5 

88.6 

87.3 

88.7 

88.9 

87.6 

86.9 

83.4 

87. 4M 

87.5 

85.9 

86.1 

85.7 

87.6 

87.2 

89.9 

87. 6M 

88.4 

87.4 

85.7 

92.4 

88.6 

88. 6M 

86.6 

87.8 

88.3 

85.6 

86.8 

89.9 

86.7 

86.8 

87.2 

87.5 
82.6 
89.5 
85.6 
86.9 
85.0 
85.1 
88.3 
87.6 
87.2 
87.5 
89.3 
86.0 
87.7 


86.7 
62.3 
85.5 
86.4 
87.0 
86.0 

88.5 
83.8 

66.1 
85.3 
64.2 
85.7 
83.1 


85. 

5 

M 

87. 

/M 

67 

4 

66 

0 

86 

0 

84 

8 

64 

4 

1 

,5 

65 

,  7 

6', 

.1 

ll 

6  V 

.1 

59.7 

65.2 

63.9 

62.5 

62.3 

60.7 

58.5 

61.1 

63.5 

64.1 

63.5 

61.4 

65.0 

62.9 

64. 2M 

64.0 

62.3 

60.3 

64.5 

66.0 

60.5 

63.2 

61. 3M 

63.1 

64.8 

63.5 

62.0 

62.1 

64. 2M 

62.3 

64.0 

61.9 

63.5 

64.9 

62.5 

63.0 

65.6 

62.9 

59.1 
61  .8 
64.6 
61.3 
61.4 
64.6 
60.8 
64.1 
65.4 
61.3 
65.8 
63.1 
61.1 
63.4 


63.9 
62.6 
63.9 
64.3 
63.7 
62.5 

65.5 
64.3 
61.2 
62.0 

',2  .  i 
62.6 
65.0 

>,;.  i 

62.0 
(,i,  .•> 
62.8 
64.8 
64.2 
64.7 

63.8 

M 
I,',.  1M 
60.3 

',2.  / 

■ 

',1.6 


3  .32 

8  s  a 


74.5 

76.6 

75.5 

73.7 

75.1 

73.6 

73.0 

74.9 

75.4 

76.4 

lb. 2 

74.5 

76.0 

73.2 

75. 8M 

75.8 

74.1 

73.2 

75.1 

76.8 

73.9 

76.6 

74. 5M 

75.8 

76.1 

74.6 

77.2 

75.4 

76. 4M 

74.5 

75.9 

75.1 

74.6 

75.9 

76.2 

74.9 

76.2 

75.1 

73.3 
72.2 

77.1 
73.5 
2 


3.3 
1.1 
3.1 
3.7 
1.2 
3.4 
2.9 


2.6 
2.8 
3.1 

3.5 

1.7 


1.7 

2 


75.3 
72.5 


74.3 

77.0 
74.1 
73.7 
73.7 

/  ).  f 
/'. .  i 


r,  .o 

rj.) 


M 

/'..'. 
/'.  .  I 

i ;./ 
i',.  I 


3.0 
2.5 


1.9 


106 

102 

98 

100 

102 

100 

99 

97 

100 

100 

101 

100 

98 

98 

102 

103 

102 

9  3 

100 

98 

103 

107 

100 

100 

100 

101 

100 

100 

99 

100 

100 

100 

102 
94 

104 
99 
98 
9P 


23 

24  + 

8 
3  0 
30 
30 
3  0 
3  0 
30 
30 
3  0 
23 

8  + 
30 
30 
30 
3  0 
30 
30 
3  0 
30 
30 
30 
24  + 
3  0 
30 
30 
30 
24+ 


2.4 
2.2 

3.4 
2.2 

1.7 
2.7 


6.4 

4.0 


2.0 
2.4 


4.2   9  7 


2.0 

:./ 
1.4 
1.  1 


'.2 

M.  /■! 

50 
49 

54 

JO 


Precipitation 


2  23  2 

SEE 


4.  19 
5.93 
4.771 
6.25 
2.41 
3.93 
3.69 
3.64 
1.41 
7.42 
5.15 
5.55 
3.22 
10.22 
2.66 
2.73 
3.71 
2.43 
3.23 
3.79 
5.15 
3.38 
3.37 
3.74 
3.79 
6.02 
2.16 
2.80 
3.78 
2.87 
5.37 
5 

2.80 
3.77 
3. 
4.15 
4.94 
3.13 

2.52 
9,74 
3.34 
4.12 
.86 
6.31 
2.19 
7.55 
6.  14 
1.22 
5.69 
3.39 
3.78 
3.26 

4.16 


4.59 
4.73 
3.77 
6.47 
3.40 
4.78 

5.59 

7.23 
3.02 
2.24 
4.75 
6.07 


1.26 
4.07 
2.41 


.72 
1.59 
1.57 
4.51 
2.62 
2.80 

.51 

.20 

.75 
.19 


1.95 
.48 
.58 


2.85 
.46 

.23 

.57 

.96 

2.00 


1.19 
2.09 


3.31 
1.29 
2.72 


3. 
4. 

66 

2< 

10 

5. 

89 

1. 

63 

7 

98 

5 

05 

8 

19 

3 

96 

3 

.05 

I 

.84 

6 

.74 

1 

.17 

4 

1  1 

■  11 

5 

.55 

4.23 
.17 
.71 

2.20 

.86 


.25    22 
.71       6 


': 

71 

'• 

29 

'■ 

53 

8 

2  1 

• 

23 

5.59 

3.99 

.  16 


2.85 
2.41 
5.91 


1 

30 

H 

1 

40 

21 

1 

0  5 

22 

5? 

12 

2 

0  2 

22 

2 

91 

22 

4 

.75 

22 

1 

.82 

21 

4 

.59 

21 

1 

.  13 

22 

1 

.08 

22 

.97 

3 

.96 

22 

1 

.94 

21 

2 

.33 

22 

2.26 

22 

2.30 

23 

1.73 

12 

1.75 

22 

2.65 

22 

3.77 

22 

1.00 

12 

1.30 

22 

2.35 

22 

1.40 

12 

3.75 

22 

3.60 

22 

1.25 

22 

2.43 

22 

2.85 

2  2 

2.00 

22 

3.20 

22 

1.00 

21 

1.07 
6.15 
1.40 
1.30 

.49 
3.32 

.90 
1.84 
3.70 

.50 
3.84 
2. 
1.83 
1.73 


4.12 
1.76 
1.65 
2.45 
1.26 
2.02 

1.69 
3.60 

.95 
1.40 
2.86 
3.25 
1.57 
1  .25 
1.55 
1.67 

.97 
2.07 
2.50 
1.81 

2.26 


5.40 
2.00 
1.V6 
2.00 
2.  76 
4.34 

l.  il, 
2.07 

1.81 


i  ° 

2    - 


5 

2 

6 

3 

5 

i 

4 

2 

4 

2 

t 

3 

<■ 

1 

4 

2 

! 

2 

3 

2 

t 

i 

4 

2 

4 

2 

2 

2 

5 

1 

3 

2 

3 

2 

4 

2 

5 

2 

2 

1 

5 

3 

7 

2 

5 

3 

%m»     r«f»rBJMa 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


ABLE  2  •  CONTINUED 


TEXAS 
SEPTEMBER    1957 


Temperature 


TRANS    PECOS    DIVISION 

LPINE 

ALMORHEA    EXP    PAN 

HI  SOS    BASIN 

L    PASO    WB    AP 

ORT   STOCKTON  t 

A    TUNA    1    S 

ARATBON 

OUNT    LOCKE 

ANTHER    JUNCTION 

ECOS  ; 

RES1DIO 

ED   BLUFF    DAM 

ALT    FLAT    CAA    AP 

ANDERSON    1    NW 

AN   HORN 

INK    CAA    AP 

SLETA  A 

DIVISION 

EDWARDS    PLATEAU    DIVISION 

LANCO  A 

OERNE 

RACKETTVILLE 

RADY 

UCHANAN  DAM 

URNET 

EL  RIO  WB  CITY 

DEN  1 

BEDER1CKSBURG 

UNCTION 

UNCTION   CAA    AP 

ERRVILLE 

AMPASAS 

LANO 

A  SON 

C    CAMEY 

ZONA 

RADE    RANCH 

OCKSPRINGS 

>H   ANGELO    DAM 

AN   ANGELO    WB    AP 

ONORA 

ARPLEY    1    E 

VALDE 

DIVISION 

SOUTH   CENTRAL    DIVISION 


JSTIN    WB    AP 
JSTWELL    WL    REF 
EEVILLE    5    NE 
I  SHOP 
RENHAM 

ORPUS    CHRIST! 
ORPUS    CHRIST  I    WB    AP 
IEM  ;  nw 

-ATONIA 

OLIAD 

ONZALES    2 

•LLETTSVILLE 

ONOO 

ENEDY 

!lNGSVILLE 

AING   1    SE 

!«NSF|ELD    DAM 

fe*   8RAUNFELS 

IKON 

WTOWN 

|*N   ANTONIO    WB    AP 

W   MARCOS 

liALY 

"GU1N 

'ITHVILLE 

j»SHINGTON    STATE    PARK 

PAKUM 


DIVISION 

">PER   COAST    DIVISION 

[IAHUAC    6    E 

<GLETON    A    NE 

fY  CITY   WATERWORKS 

I'YTOWN 

A'JMONT 

AUMONT    EXP    FARM 
SEVANG 
I    CAMPO 

"LVESTON    W8    CITY 
'LVESTON    WB    AP 
'USTON   WB   CITY 


AM 
AM 
AM 


AM 
AM 

AM 


AM 
AM 


AM 
AM 
AM 

R 
R 


86.  1 
90.7 


86.4 

87.1 

93.1 

87.3 

89. OM 

87.5 

91.1 

91.0 

87.2 

90.0 

88.0 

86.6 

87.4 

90.1 

90.1 

90.7 

90.0 

89.7 

87.3 
85.5 
88. 9M 
91.8 
93.0 


60.1 

57.8 

54. 3M 

61.9 

59.3 

56.9 

56.0 

53.5 

59.0 

58.7 

67.1 

58.9 

58.3 

57.1 
62.3 
56.0 


60.4 

61.7 

66.9 

59.6 

64. 9M 

61.6 

68.1 

56.5 

61.1 

60.6 

60.5 

58.6 

61.5 

62.8 

61.8 

63.0 

60.2 

58.8 

61.1 
61.6 
62.  8M 
60.2 
63.9 


66.0 
68.  6M 


94. OM 

68 

5M 

89.0 

64 

8 

85.6 

73 

9 

88.3 

70 

7 

90.1 

63 

5 

88.1 

65 

7 

90.7 

68 

3 

91.3 

62 

2 

92.3 

63. 

5 

69.1 
65.8 
60.5 
65.5 
64.7 
69.8 
66.9 
64.3 
66.2 
66.3 
65.0 
62.8 
65.4 


67.2 
67.5 
68.3 
67.5 
66.2 
67.5 
67.2 
68.3 
73.6 
73.7 
69.4 


72.3 

74.3 

6  8.  5M 

74.5 

74.2 

72.1 

71.6 

65.1 

74.5 

75.9 

82.6 

75.1 

73.4 

71.6 
76.5 
72.5 


73.4 

74.4 

80.0 

73.5 

77. OM 

74.6 

79.6 

73.8 

74.2 

75.3 

74.3 

72.6 

74.5 

76.5 

76.0 

76.9 

75.1 

74.3 

74.2 
73.6 
75. 9M 
76.0 
78.5 

75.4 


77.0 
77. 9M 

81. 3M 

76.9 

79.8 

79.5 

76.8 

76.9 

79.5 

76.8 


31.0 
77.2 
75.1 
77.6 
77.2 
80.4 
77.8 
76.3 
78.3 
78.4 
76.7 
76.0 
78.5 


78.0 


75.8 
76.6 
78.7 
76.2 
76.2 
76.6 
77.5 
78.9 
78.1 
78.5 
77.3 


0.9 
0.1 


0.4 

0.7 


1.6 
3.8 


3.0 
2.7 

2, 


1.2 
3.6 
3.1 


3.3 
2.4 


1.2 
1.3 


2.2 

1.9 
2.7 


3 

54 

2 

54 

3 

58 

2 

55 

3  + 

56 

2< 

56 

1 

58 

2  + 

58 

2  + 

54 

2 

57 

1  + 

64 

.+ 

65 

2 

58 

No  of  Days 


0 

18 

0 

9 

0 

11 

0 

.0 

0 

1  7 

0 

V, 

0 

.1 

0 

3 

0 

10 

Prec:pitation 


1.27 
.21 

1.76 
.11 
.66 
.51 
.56 
.55 

1.07 
.50 
.04 
.37 
.06 

.39 


8.77 
8.90 
4.91 
4.76 
3.63 
4.29 
2.76 
2.68 
4.49 
3.71 
3.00 
6.57 
2.57 
4.46 
2.33 
.38 
1  .01 
5.41 

2.40 
2.38 
2.17 
6.65 
5.36 

4.07 


6.43 
5.79 


5.96 

18.41 

7.29 


3  2S 

a  i  $ 

Q  £  t^ 


5.75 
9.97 
8.68 
3.80 
9.60 
8.27 
4.70 
3.10 
5.62 
6.54 
9.37 


1.21 
2.13 


1.02 
2. 


2.50 
2.58 


1.36 
1.76 


5.66 
5.30 
1.92 
2.11 

1.53 

.25 

1.13 

1.82 

.50 

2.98 
.58 
1.95 
1.83 
1.65 


-  .54 

4.78 

-  2.28 

2.72 

15.65 

3.75 

2.81 


7.15 
10.60 

7.73 
7.20 
3.82 
8.51 
7.49 
2.49 
4.05 


.92 

5.06 

4.74 

5.29 

.62 

.18 

.72 

5.72 


3.97 
3.95 
3.42 
2.45 
2.70 
3.17 
1.18 
1.00 
2.55 
1.53 
.60 
3.25 
1.95 
3.17 
1.64 
.25 
.56 
3.98 

1.75 
.88 
1.65 
5.55 
3.42 


2.89 
2.62 


1.82    22 
2.00    22 


Snow,  Sleet  No   of  Days 


2, 
3, 
5.35 


2.52 
4.  17 


2.31 
3.22 
3.50 
5. 
5. 
3.35 
1.58 
.85 
1.70 
2.11 
3.20 


0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 


0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 


0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 


following   Station    Iad«X. 

251    - 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  -  CONTINUED 


HOUSTON  WB  AP 

LIBERTY 

MATAGORDA 

MAURBRO 

NEW  GULF 

PALACIOS  CAA  AP 

PASADENA  HOUSTON 

PIERCF 

PORT  ARTHUR 

PORT  ARTHUR  WB  AP 

PORT  LAVACA 

PORT  OCONNOR 

ROSENBERG 

SUGAR  LAND 

THOMPSONS  3  WSW 

VICTORIA  WB  AP 

WILLIAM  HARRIS  RESVR 

DIVISION 

SOUTHERN  DIVISION 

ALICE 

CARRIZO  SPRINGS 

COTULLA  CAA  AP 

CRYSTAL  CITY 

DILLEY 

EAGLE  PASS 

ENCINAL  3  NW 

EALFURRIAS 

LA  PRYOR 

LAREDO  WB  AP 

POTEET 

RIO  GRANDE  CITY  2  ESE 

WINTER  HAVEN  EXP  STA 

DIVISION 

LOWER  VALLEY  DIVISION 

BROWNSVILLE  WB  AP 

HARLINGEN 

MC  ALLEN 

MC  COOK 

MISSION 

PORT  ISABEL 

OAYMONDVILLE 

SAN  BENITO 

WESLACO  2  E 


DIVISION 


AM 

AM 

AM 

AM 
AM 

AM 


AM 
AM 
AM 
AM 


Temperature 


64.8 
88.1 
88. 1M 

88.5 
87.9 
86.5 
87.9 
83.5 
83.7 


AM 

87.2 

88.  OM 

AM 

87.8 

AM 

M 

R 

88.2 

AM 

85.8 

92.3 
92.8 
92.5 
92.3 
92.8 
93.0 
94.5 
92.6 
92.5 
93.6 
90.7 
96.7 
92.8 


93.6 
92.6 
93.9 
93.3 
88.8 
92.8 
94.0 
92.7 


2    6 


70. 6M 

68.1 

68.8 

68.0 

66.6 

71.0 

68.6 

68.9 

12.1* 

67. 2M 

67.8 

M 
68.0 
68.2 


68.1 
68.9 
69.3 
68.8 
66.7 
68.2 
65. A 
70.3 
66.7 
72.7 
66.2 
71.0 
66.5 


72.1 
71.3 
70.4 
68.1 
71.4 
75.0 
67.5 
71.6 
69.8 


b3% 
||| 

a  £  t- 


76.9 
77.5 
79. 4M 

78.3 

78.4 

77.3 

77.3 

77.3 

76.2 

79.4 

79.8 

77. 6M 

77.8 


80.9 
80.9 
80.6 
79.8 
80.6 
80.0 
81.5 
79.6 
83.2 
78.5 
83.9 
79.7 


80.9 
82.5 
81.6 
81.0 
82.4 
81.9 
80.2 
82.8 
81.3 

81.6 


2.4 

1.7 
1.0 


10? 
102 
103 
102 
104 
105 
106 
101 
10? 
103 
101 
104 
103 


0  17 
0  17 
0 


2.S2 
SEE 


8.29 
9.75 
11.73 

4.84 

11.29 

7.70 

4.11 

15.16 

14.04 

9.12 

11.52 

4.24 

4.95 

5.06 

5.11 

5.12 

8.05 


1.34 
.43 

1.05 
.29 
.54 

1.04 

1.50 
.66 

3.22 

1.  12 


3 

5.97 


.  11 

10.23 

9.16 


3.54 
1.40 
1.62 

.25 
4.36 

.25 


3.25 
3.66 
3.23 
5.19 


TEXAS 
SEPTEMBER  1957 


Precipitation 


3. 
3. 
4.26 


1.42 
6.21 

1  .99 

1.23 

5.38 

4.00 

4.45 

5 

1.27 

1.90 

1.72 

2.86 

1.35 


4.97 

1.32 

3.01 

2.28 

2.37 

2.50 

2, 

3.73 

4.00 

2.02 

5.32 

1.30 


.33 

1.05 


.55 
.50 
.31 


a  c 
a  g 


DATA  RECEIVED  TOO  LATE  TO  BE  INCLUDED  IN  DIVISION  MEANS. 


Much  of  the  data  presented  In  this  publication  comes  from  observations 
taken  by  volunteer  cooperative  observers.   These  observations  are  ma  led 
after  the  close  of  the  month  to  a  Weather  Records  ProcesslnK  Center 
ilhcrc  tluv  arc  checked  for  accuracy  and  completeness  and  placed  on  punch 

These  cards  are  used  to  prepare  copy  for  the  various  tables 
PHnUnK  and  malllnK  is  done  at  the  National  Weather  Records  Center  at 
Ashcvlllc,  North  Carolina. 

f zsssr  EJTJft  firs  &^«sr&*«5! 

"'    BHsnubled. 

,,„;,,  ,,y    of     tic    data         A    real!  following 

th      .,    -,   * t.    •>•<■   Published). 

ly    i-i.y...    " """"""    w,'",h"r 

.......  « i """.  -h°uid ».  .d»i.i. 
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TEXAS 
SEPTEMBER    1957 


Day  of  month 


25      26      27 


28      29      30       31 


NATHY 
ENE   we    AP 

m.r  3  SE 

MUEVA 


ILLO  WB   AP 
UAC   6   E 

R50N 
ETON   t,    NE 


LOPE 

SAS    PASS 
EH  CITY 

N6T0N 

JR  CITY 

RHONT 

NS   2    SSE 

NTA 

IN   WB    AP 

IN    OAN 

IN   HWY    290    BRI06E 

■ELL 

HELL   ML    REP 

SSFIELD 

1N6ER   2    N 

0OHE*    EXP    PAN 

DRHEA    GRAEF    RANCH 

HART 

CITY  WATERWORKS 

OWN 
WONT 

•OXT     EXP     FARM 


2.28 
5.10 
9.A1 


1LLAS   RANGER    STATION 


.DER 
3  SE 

1ETTVILLE 


<FIEL0  2    E 

«VILLE  WB    AP 

'WOOD 


<   2   NE 
EROE 

:»  HILL 


SAN  SABA 
W0O0  2  S 
>IAN 


IZO  SPRINGS 
M.LTON 
-USE 
RANCH 
ELL 

u 

ER 

ERVIIXE 

»EL 

>RESS  CAA  AP 

-ICOTHE 
K    BASIN 
STOVAL 
-0  CREEK 
ENOON 

tSVILLE  2  E 
SENS  RANCH 
M 

mm 

ELANO 

TON  •  E 

INE 

BT   RANCH 

SPRING   5   s 

WATER 


9 

97 

5 

61 

1 

10 

? 

96 

7 

76 

3 

?9 

3 

86 

10 

13 

1 

?4 

* 

59 

13.80 
9.60 
8.27 
3.98 


1.05 
1.10 


.18    1.55 
T  T 


.70 
1.23 


.61       .86 

1.00 
1.24    1.22 


3.00 
.28 


2.89    1.40 


8.26 

6.25 
2*66 


1.96 
2.41 

7.09 
3.93 


3.01 
1.17 
8.52 


9.02 
6.33 
4.29 


3.89 

6.47 
3.40 


3.14 
3.40 
3.30 
7.67 


1.45 
.65 
.97 


.37 

1.37 

1.67 
.71 


1.35       .01 


2.43 

•  94 


.03    1.30    3.50 


1.40    1.53 
1.63    1.00 


2 

.50 

.25 

1 

.30 

.03 

3 

.42 

.10 

.12 

1 

.10 

.03 

1 

.61 

.07 

.01 

.77 

1 

•  03 

.05 

•02  .01 


2.05    2.65       .37 


.32  1.14 
1.90  .41 
1*50       .18 


2.96       .38 


.14    1.49       .73 


2.31 
1.14  1.19 
1.67       .38 


2.56       .28 
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COLEMAN 

COLLEGE  STATION  7  SW 

COLLEGE  STATION  CAA  AP 

COLORADO  CITY 

COLUMBUS 

COMANCHE 
COMSTOCK 
CONLEN  3  N 
CONROE 
COOPER 

COPE  RANCH 

COPPERAS  COVE 

CORNUDAS  SERVICE  STATION 

CORPUS  CHRIST1 

CORPUS  CHRIST  I  W8  AP    R 

CORSICANA 

COTULLA 

COTULLA  CAA  AP 
COTULLA  HILLJE  RANCH 
COX  RANCH 

CRESSON 

CRIOER  RANCH 

CROCKETT 

CROSBYTON 

CROSS  PLAINS  NO  1 

CROWELL 
CRYSTAL  CITY 

CUERO  3  NX 
CYPRESS  1  SW 
CYPRESS  MILL 

DACUS 

OAINGERFIELD  9  S 
OALHART  CAA  AP 

DALLAS  KB  AP 
OANEVANG 

OARROUZETT 

DAVILLA 

OE  LONG  RANCH 

DECATUR 

DEKALB 

DEL  RIO  WB  CITY 

DENISON  DAM 

DENTON 

DENTON  EXP  STATION 

DEWEYVILLE 

DIALVILLE  2  W 
DILLEY 
DIME  BOX 
DIMM  ITT  6  E 
DOOLE 

DOSS 

DBVER  1  NW 
DUBLIN 
DUMAS 
DUNDEE  5  MM 

DUNK  RANCH 

EAOS 

EAGLE  MOUNTAIN  LAKE  DAM 

EAGLE  PASS 

EASTLAND 

EOEN  1 

EDNA  )  SW 

EDO*  1  * 

EL  CAMPO 

EL  PASO  MB  AP 

ELOOPAOO  16  SW 
ELECTBA 

emowv 

encihal  3  n* 
cngleman  garden 

EMU 

'ASENS    1 
FAItf ICLO 

NMIAf 

r»»vf osvlLLf 
rA»H^WO*TM3    HN» 

r rift  it 

*  •'* 

riKHCM    STOftC 

'      '-Ml* 

- 

WILLI 


22   23   24  '  25   26   27   28   29   30 


.30 

1.2  9  1.02 
.03 
T    <*,21    1.95 

1.1* 


,09  T 

1.69  .79 

.55  ,7*   T 
.34 


.26 


2.29   .37   .03 


4.75   .26 
4.40   .65   .75 
3.01   .66   .01 


2*28   .79   .36 

.16  3.36  1.27 

1.36 

3.55  l.*5 


3.50   .*2 

.53 

.63  1.58 

3.10  1.47   .93 


1.40   .09 

1.64  2.37  2.05 

2.80  2.75 


2.50 

3.45  3.89 
.94   .20 


1.85 
2*94 
1.26   .36 

2.50   .39   .37 


.93   .83  1.03 
3.77 
.55   .47 


3.58   .18 
2.50   .85   .85 
2*53 


3.25  1.02   .81 


.09  3.73   .07 

7.90   .59 

2.29   .14 


.10 


4*50   .40 


.27   ,33   T 


.10 

.54   .40 
9.52   .10 


5.25   .76   .57 


2.11   .14 

.14  1.06   .78 

4.20   .40 

2.M   .11 

.05  1.41  4.09 
4.71 


3.97  2.11 


).T7   .4) 
1.32 


.07 


2.26   .02 
1.70  1.04   .05 
1.41  2*11 
»f| 

1.47 

2.90   .01 

2.30 
2.43  2.19 

1.61  1.14 
2.66 


.12  .05 
.88  1  .0 
1.34   .02   T 


.17   .09 

.20 

.72  2. OT   T 
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140   6  NE 

IAD  1  SE 

tALES  1 

!«LES  i 


<8URr 

UPALLS    3    SSE 
>£LAN0 
>EVINE    DAN 


■te 

INSPOAT 

!  CENTER 

!  CENTER    It    »N» 

.ETTSV1LLE 

LTON   2    Nw 

IN 


LET 
ELL 
ELL    6   Nw 


RONVILLE 

STEAO 

EPSON 


CD 

TON  »e    CITY  R 

TO»  »8    AP 

TON  ALIEF  R 

TON  BARKER 

TON  OEER    PARK 

TON  HEIGHTS 

TON  INDEPENDENCE  H 

TON  N1SSOURI    CITY 

TON  NORTH   HOUSTON 

TON  SAN   JACINTO  DAN 

TON  SATSUNA  R 

TON  SPRING  BRANCH 
LE 

LE  PUNP  STATION 


RIAL 

AN  GAP 
PARK  EXP  STATION 

SBORO 

SON  HILL    GUARD    STA 

SONVILLE    EXP   STA 

SONVILLE 

S  RIVER   RANCH 

ELL 


S   C   3AR   B   RANCH 

S  N«  RANCH 

JANTON 

DON 

TION  CAA   AP 

Id 


4AN 
)Y 

EDALE  6   SS» 

>ILLE 

ecu 

SVILLE 


MA   1   s 

COLORADO   CITY 

XICXAPOO 

VICTOR 


4.07 
1.  Si 
4.2* 


Day  of  month 


10       11       12 


13      14       15 


16      17      18 


8.29 
9.92 

7.98 
7. SB 


1.16 

.AS 
1.27 


1.63 
11.15 
3.87 


2.3A 
12. 7A 
6.96 


.06      .66 

.98      .03 


22      23      24 


3.26  .AS 

•96  .86 

2.76  .96 
1,94 

4.24  1.68 
1.87  1,86 
4.00  1.30 
•        6,96 


25      26      27 


28      29      30 


3,86      ,14 

,96    1.25 
1.47 
5,00    3.00 


.86 
3.02 
1.06 


.20    4,89      .03 


5.15 

2.32 


1,78 
1.55 
3.34 


5.24 
3.75 


3.25 
3.60 
3.00 


.03    2.82    1.10 


1.5B 
1.76 
1.38 


.02    2.80      .03 


.33    1.15 
1.26 
5,41 


.08 
2.05 


.07    1.49      .03 


.05      .10 
1.51 

2.07 

.05 

2.00    3.24 

.01 
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LIBERTY 
LILLIAN 
LINOALE 
LINDEN 
LI  PAN 


LIPSCOMB 

LITTLE  ELM  1  NNE 

LITTLEFIELO 

LIVINGSTON 

LLANO 


LOCKHART 
LOMETA 
LONG  LAKE 
LONGVIEW 
LOOP 

LORENZO 

LUBBOCK 
LUBBOCK  WB  AP 
LUFK IN  CAA  AP 
LULING  1  SE 

LYNXHAVEN  RANC 

MA0ISONV1LLE 

MAGNOLIA 

MANCHACA 

MANSFIELD 

MANSFIELD  DAM 
MARATHON 
MARCO 
MARFA  16  S 

MARL  IN 

MARSHALL 
MARTIN  RANCH 
MARYS  CREEK 

MASON 
MATADOR 

MATAGORDA 
MAUD 
MAURBRO 
MC  ALLEN 
MC  CAMEY 

MC  COOK 

MC  DONALD  STORE 

MC  GREGOR 

MC  INTOSH  RANCH 

MC  KINNEY 

MEMPHIS 

MENARD 
M£NTONE 

MENZ1ES  At  RANC 
MERCEDES  7  S 

MERRILL  RANCH 

MERTZON 

MEIIA 

MIAMI 

MIDLAND  KB  AP 


MIDLAND 

MIDLOTHIAN 

MILLER  RANCH 

MINEOLA 

MINERAL  HELLS  CAA  AP 


MIRANDO  CI 
MtSSlON 
MOBEETIE 
MONTAGUE 

MONTGOMERY 

MORSE 
MOP TON 
MOSCOW 


-',  ,■«'     i  KJCI 
N1    pl  r  »'.*'.' 
MOUNTAIN    C»EEl 
- 
MULES" 

MULL  IN 
MUNOAY 

HUM    »»«.'h 

5    Nt 

HI  IH.     IU 

■CUVILLC 

- 
MftfPOftl 


HOI    ' 


• 
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ible  3— Continued 


ryton 

RTTON    10    N 
JGERVILLE 


II 

roioc 

f   ARTHUR 

r    ARTHUR    MB    AP 

r    ISABEL 

T    LAVACA 


1AM  5  SE 
FMUE 

rMAN  2    S 

MM 

ser  pump  station 

kmdville 
bluff  crossing 
bluff  oam 

1010 


IROO 
URDS 
4ARDSON 

'land  springs 
mono 

:t   BEN   RANCH 

MOLD 

GRANOE  CITY   2    ESE 

IED1NA   2    N 

;ng  star 

iRSIDE 
KXE 
■NT  LEE 

iTOMN 


:LANO   1    N 

;port 

1SPR1NGS 
•ALL   3    ws» 

iEVELT 


:oe 


'  CIRCLE  BAR  RANCH 

MM. 

'  FLAT  CAA  «r 

ANGELO  OAM 

ANGELO  MB  AP 
ANTONIO  HB  AP 
BENITO 
MARCOS 

SABA 

IERSON 
IENSON    1    N> 


NOLE 

IOUR 
*Kl 

WAN 
'MOOD 
'ERTON 

ON 


iRNAN 

KS  RANCH 

NG  BRANCH  2   SE 

NGTONN   3   > 
1   1   WNM 
IGER  OAN  B 
IFORO   1 
'HENVIUE   3  HE 

n.EY 

S-ING  CITY 
'LING  CITY    i   mm 
ITFORO 
"■  •  NNE 

10  LAND 

'HUR  SPRINGS 


1.35 
1.59 
3.50 


Day  of  month 


3.08 
9.82 

7.27 

ii.se 

2.04 

1.0* 


.20 

3.79 
1.35 
3.35 
5.25 

10.32 

1.52 


7.53 

2.1« 
7.35 


.13      .18 

.02      .07 


1.47 
.74 

1.49 


13       14       15 


16      17      18 


.08      .8* 
1.35 


1.73      T 
.72       .05 


1«6B 

3.98 

A. 00    1.63 


2.23    4.45 
2.01    3.73 


1.28    3.64 
■  89 

3.03      .20      .13 


1 

.30 

L.94 

1 

,04 

.15 

.0  8 

.60 

i.oe 

.26 

.87 

•  10 

2 

20 

.05 

1 

•  98 

2.9G 

3 

.10 

4.76    1.48 


1.74       T 

.19 
2.63       .9 

.08 


28      29      30      31 


1.68 
5.42 


.05    1.21       .07 
.10       .60 


2.16       T 
1.11       .57 


.04 


.8; 


2.02     1.05    1.56 


5.68    2.73 


2.02 
3*34 
1.54    2.35 


1.90 
T 
.90       .22 


.07    1.35       .05 

T  T 


5.55       .40 

1.70    1.84 

1.70 

1.95 
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_ 

- 

_ 

Pqy  <",(  month 

Station 

0 

o 
E- 

1         2    | 

3    |    4    |    5    | 

6 

7    |    8    |    9 

10   |    11    |    12 

13  |    14   |    15    1    16       17   |   18   ;    19       20      21 

22      23      24      25      26      27 

2B      29      30  1 

TEMPLE 

6.14 
3.34 

.26 

.60 

.76       .09 

.16 
.79 

.75 

1.70       .64      ■111     .10      .60 
••95 

TENNYSON 

•  24 

1.25 

.72 

TERRELL 
TESCO 

TEXARKANA    dam 

5.  64 

2.19 
5.71 

.02 

.08 

.15 

.25       .25 

T 

.40 

.09       .97 

T          1.00 
.11 

.05 

.03 

T 

1.56      .62 

1.72    1.60 

,27       .95      .05 

THOMPSONS    3    WSW 

5.06 
3.47 

.55       T 

.12 

5.69 

4,40    1.60 

.02 
.13 

THORNTON 

.07 

THREE    RIVERS 

THROCKMORTON 

THURBER 

TOMBALL 

5.80 
.66 
1.75 

5.10 

,12 

.25 

T             T 

.70 

.20 

T            .01 

.35 

,60 

1.60       .56 
•  26 

2.94 
.16 

TOYAH 

TRENT 

T 
.17 

.40 

.12 

.60 

.40 

•  45 
1.17 

.17 

.06 

2.50 

.27 

.16 

TRENTON 

•  43 

.61 

.75 

TRICKHAM 

2*21 

3.25      iff 

TRINIDAD    1    Sw 
TROY 

TRUeY 

3.92 

5.67| 

2.26; 

.471, 

5.29, 

.08 

.20 
.33 
.29 

.19 

.18 
.90 
.74 
.28 

.06 
.79 

T 

■It 

1.80       .20 
2.07      .39 

.36 

TULIA 

TYLER    4    NE 

.64 

.12 

1.97       .10 

.06 

.27 

.10 

•  11 

T 

3.62       .5'      .06 

.26      7 

UMBARGER 

.02       .16 

•  40 

.33 

UVALDE 

5.36| 

* 

,60    2.26      ,53 
3.09       .0! 

7                        ,19 

.66    1,96 

VALENTINE     10    WSW 

•  00 

.07 
■  12 

.67 

•  10 

,07      7 

VALLEY    JUNCTION 
VALLEY    VIEW 

6.54! 
7.15 

.76 

2.45 

•  69 

7 

VAN    HORN 

VANCOURT 

VEGA 

VENUS 

•  52 

3.50 

•  50 

.02 

1.00 

T 

.33 

1.70 

,60 
.99 

VERNON 

1.32 

T 

2.66    1.52       |99 

.16      7 

VICTORIA    WB    AP                          « 

VOSS 

WACO    WB    AP                                     R 

5.11 
1.22 

5.69 

T 

•  12 

.05 
.05 

T 
1.04 

.08 
.41       .30 

T 

. 

•  >> 
.71 

3.64       t 
3.10    2.93 

.13 

.09     I 

4,00 

.        -        - 

WACO 

.50 

.39 

WAELDER    7    SSW 

10.92 

1.29    1.61 

,04    2,72       ,66 

7.16 
6.53 

- 

.36 

.46 

T                        I 

.32 

1.19      .60      .09 

.06    l.tl 

WALLER    2    SSW 

1.12 

1.04 

T 

.02       .28 

T           .67    1.19 

,93    2,62      .21 

WARREN 

.25 

WASHINGTON    STATE    PARK 
WATER    VALLEY 

5.23 

- 

- 

.06       _ 

- 

"04       "            " 

T 

_ 

2.00 

WATER    VALLEY     11    ENE 

2.04 

3.39 

3.78 
3.85 
•  82 

•  13 

.49 

.60       .06 

2.60 
1.63      .01 

.02 

WAXAHACHlE 
WEATHERFORD 

.1C 

1.15 

1.50 

■  21 

.10    1.50 

.63 

•  60 

WEBB 
WELLINGTON 

.09 

•  02 
.74 

T 

.11 

T 

■  Of 

T 

T 

2.19      ,07 

WFSLACO    2    E 

3.22 

.02 

T 

t            .66    1.10       .23    1.30 

3.6C 
3.2t 
5.25 
1.7 

08 

.2 

•03 

1.73      .32 

■  09 

WHARTON 

.1 

.93       .03 

.0 

•  10      T 

2.63    2.10      7 

.29 

WHITNEY    DAM 

WHITSETT 

WICHITA     FALLS    WB     AP             R 

.04       T 

T 

.05 

.1 
T             .10       T 
T             ,08       .0 

.77       .33 
.88       .53 

.36      .06 

•06      .2* 

WICHITA    VALLEY    FARM    29 

1.81 

.10                   *70    III)    1*10    I. 00      .09 

WILLIAM    HARRIS    RESVR 

5.1. 

.02 

.37 
\ 
t 

■  0 

\ 

•  76 

.4 
.1 

) 

1                                   T 

T 

I 

6.60      .30 
2.66 

.10 

WILLS    POINT 
WILSON    RANCH 

8.2 
3.5 

.10 

.0 

•  2 

.1 

«       .40 

.           .           . 

-           -           " 

■06      .01      .04       .06 

WlNCHELL    2    WNW 

~ 

" 

- 

T 

.04       .01 

.02 

WINK    CAA    AP 

.3 

4.61 

W  I  NNS80RO 

6.3 

1.19 

*22 

.06 

.10 
•  25 

T 

2.26       .19       ill      ,29 
1,95 

WINTER    HAVEN    EXP    STA 

4.0 
2.5 

1 

•                     .15 

•  1 

) 

.31 

1.26    1.75 

WINTERS 

•  35 

,7 

9 

,15      ,03      .66    2.29      .06      .16 

MM.rc  CITY 

WOOOSBORO 

4*  1 
5.4 

7.2 

1 

.2 

1        .80 

.69 

•  2 

.9 

3 

2 

4.17      .59 
3.76    3.00 

.19 
.96 

u    - 

1.45 

7 

YORK TOWN 
VSLFTA 

8.7 
** 

I 

3       .38 

.02 



Ua  S 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
SEPTEMBER    1957 


DaY     Of  Monlh 


IILENE  WB  »P 
.BANV 

ICE 

PINE 

IARILLO    KB    AP 
(AHUAC    6    E 
IGIETON   4   NE 
ISON 

MENS   2    SSE 
'ST  IN  WB   AP 
'STWEll    Wl    REF 
.LUNGER    2    N 
LMORHEA    EXP    PAN 
1  CITY   WATERWORKS 
YTOWN 
AUNONT 

AUMONT    EXP    FARM 
EVILLE    5   NE 
LTON   DAN 
NBROOK    OAM 
G   SPRING 
SHOP 
ANCO 
ERNE 

HMAM 

RGER 

RGER   3   w 

•  IE 

TO  3  SE 

ACxETTVILLE 

aoy 

ECXEHRIDGE 

ENHAN 

IOGEPORT 

ONSON 

OWNFIELD  2  E 

OWNSVILLE  WB  AP 

3WNW0OD 

:manan  dam 


MAX 
M1N 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


97   99   94 


96  101  104 
72   72   67 


98  102  101 
68   72   73 


82   85   91 


66   63   59 


87   91   92 
73   73   75 


95   96   89 

73   72   73 


100  102   99 
74   71   69 


69   72   72 


98  101 
74   72 


96  100  102 
69   73 


96   99 
66   62 


95   94   96 
74   74   73 


90   92   89 


99   93 
72   68 


91   95 
73   73 


96   99  101 


93   97  100 
65   68   67 


97   98   92 
70   68   69 


95   90   96 


92   91   94 
67   64   63 


91   92 
64   66 


96   98 
72   77 


99  103 
71   71 


99  105 
71   67 


99   99 

71   73 


95   96   93 
66   66   6  7 


96   97  100 
67   67   68 


96   96   95 

71   72 


91   90 
65   72 


90   85 
70   70 


85   88   91 

72   71   70 


97   98   96 
66   66   66 


93   94   93 
63   67   67 


94   97   96 
71   69   69 


88   90   90 
71   72   71 


99   97   97 
63   59   63 


97   95   96 
64   61   60 


95   87   91 
72   71   70 


66   88   89 
70   70   70 


91   86 
67   69 


94   86 
69   70 


95 

98 

67 

70 

99 

99 

69 

74 

94 

93 

64 

70 

98  102 
71   72 


101 

70 


90   92 
69   69 


89   87 
61   62 


98   97 
72   74 


92   94 
61   61 


93   94 
62   62 


90   85 
71   62 


90   84 
62   50 


98   97 
70   62 


98   98 
64   68 


100   99 
68   68 


99   95 
64   69 


91   96 
65   63 


101  101 
66   66 


84   89 
65   62 


90   91 
57   63 


96   94 
69   68 


95   97 
64   67 


76   77 
59   54 


99   79 
61   53 


92   91 
65   61 


88   74 
65   55 


73   79 
49   47 


91   85 
66   62 


86   80 
68   61 


61   54   54 


76   77 
66   59 


79   80 
64   59 


90   85 
67   62 


97   79 
60   50 


90   87   98 


94   88 
70   62 


92   78 
66   62 


93   87 
66   63 


64   59   56 


98   78   78 
61   55   57 


94   75   81 
57   59   59 


95   76 
62   52 


87   81 
62   52 


80   79 
66   58 


77   82 
53   45 


73   82 
49   50 


89   80 
52   50 


91   78 
62   54 


99   81 
63   56 


96   82 
61   51 


78   80 
58   52 


99   75 

68   58 


99   79 
62   56 


90   73 
64   61 


93   74 
53   57 


92   88 
74   70 


94   85 
68   59 


86   91 
64   63 


96  100 
62   70 


78   67 
60   54 


85   87 
62   64 


84   91 
64   65 


88   91 
58   60 


90   94 
61   65 


72   64   63 


90 

68 

58 

66 

95 

95 

65 

59 

69 

91 

63 

69 

87 

85 

66 

66 

65 

89 

61 

62 

62   65   71 


85 

89 

60 

64 

64 

89 

60 

68 

85 

78 

64 

66 

99 

101 

68 

65 

86 

89 

50 

58 

86 

92 

56 

61 

89   95   80 


91   96 
69   56 


70   69   70 


81   75 
61   59 


Bl   74 
58   58 


86   86   81 
62   70   62 


82   86 
59   63 


9  3   94 
70   69 


91   92 
66   61 


88   92 
59   61 


85   90 
57   60 


78   83 
56   60 


81   76   80 
58   59   55 


89   94 
72   72 


85   88 
62   66 


88   89 
64   69 


92   92 
67   61 


70   78 
47   46 


65   67   69 


68   72   55 


62   64   72 


70  71  73 

90  90  90 
74  78  79 

81  91  97 

62  66  58 

96  99  96 

59  72  54 

91  95  93 

69  70  72 

88  90  88 

67  70  73 

81  88  93 

70  65  68 

80  88  90 

68  67  69 


90   93   95 


84   89   95 
67   71   63 


82   91   98 
65   70   55 


101   99 
70   75 


92   90 
68   69 


60   52   47 


79   80 
49   44 


90   93   89 


3  6 

92 

68 

62 

96 

99 

69 

71 

92 

94 

66 

60 

89   94   82 
63   62   61 


94   97 
67   69 


B6   91   97 
65   65   67 


76   81   86 


77   80   86 
57   58   49 


91   9*   9* 


84   89   90 
66   67   65 


83   86 
57   56 


99   96 
72   67 


78   85 
53   56 


88   84 
70   70 


85   89 
69   68 


67  68  62 

87  90  94 

64  65  69 

92  92  94 

73  68  72 


57   60   60 


86   91   99 
49   52   59 


96   91   94 

70   67   69 


86   91   90 
69   69   69 


90   83   89 
70   68   68 


88   84   89 

70   70   71 


65   66   66 


82   84   87 


64  65  60 

83  86  91 

62  63  65 

83  87  90 

52  55  58 

82  85  90 

46  55  58 


62   62   62 


80   84   86 
62   62   61 


95   95   96 


79   78   83 
48   52   51 


86   94   93 
74   73   72 


63   66   65 


66   64   64 


92   97   98 

59   61   71 

99   90   98 


65   61   61 


67   69   77 


91   90   90 
68   74   76 


97   96   90 


95   96 
70   70 


95   96   96 


92   99   97 
65   68   72 


96   96   92 


91   90   90 
70   77   77 


68   70   69 


66   70   76 


93   95   95 


89   95   95 


92   98 
70   73 


92   95   97 

62   65   76 


94   95   94 
65   74   75 


93   94   84 
71   70   69 


52   48   53 


34 

63 

62 

55 

50 

52 

97 

96 

92 

67 

72 

72 

90 

95 

96 

62 

62 

63 

96 

100 

96 

69   76   69 


86 

87 

93 

95 

59 

60 

62 

65 

87 

97 

97 

96 

56 

61 

66 

65 

67 

94 

93 

99 

65 

67 

69 

71 

66 

90 

90 

98 

61 

60 

62 

6  6 

77 

79 

76 

83 

67 

68 

61 

63 

94   93   93 

80   79   75 


90   90  . 
65   69 


93   94 
71   72 


78   81 
55   51 


94   82   76 


66   68 
51 


78   77 
44   45 


90   83   74 


77 

75 

77 

71 

65 

66 

78 

75 

78 

46 

51 

54 

77 

82 

74 

64 

54 

57 

68 

81 

70 

61 

61 

61 

66 

75 

74 

73 

68 

71 

74 

76 

77 

53 

52 

54 

75 

70 

84 

52 

56 

53 

90 

77 

76 

69 

65 

67 

72 

76 

74 

65 

63 

65 

64 

73 

80 

68 

63 

64 

92   84   72 


74   66 
61   59 


61   54   54 


84   77 
70   66 


96   68   65 


59 

59 

67 

77 

56 

58 

74 

79 

51 

49 

63 

83 

49 

51 

82 

62 

45 

47 

77 

78 

52 

53 

74 

77 

52 

48 

76 

77 

60 

63 

66 

75 

53 

53 

77 

76 

48 

49 

76 

69 

67 

61 

77 

75 

53 

51 

76 

66 

65 

5  8 

75 

7  4 

46 

46 

76 

76 

69 

66 

75 

75 

56 

54 

73 

62 

60 

52   53   56 


52   52   57 


75   67 
60   61 


76   64 
60   59 


72 
59 

79 
59 

79 

54 

79 

60 

78 
59 

79 
54 

60 
56 

60 
52 

75 
55 

78 
60 

76 
52 

76 

54 

61 
65 

79 
65 

69 

54 

66 
56 

70 
55 

80 
57 

84 
60 

65 

59 

77 
52 

77 

53 

77 
53 

75 

58 

73 
54 

79 
49 

87 

69 

67 
70 

75 
56 

75 
54 

60 
60 

68 

60 

54   53   53 


86   83   66 
53   51   46 


84   84 
61   58 


76   78   79 
55   51   52 


85   86 
47   51 


58   58   58 


80 

76 

56 

55 

62 

68 

51 

51 

79   77   79 


80 

61 

60 

56 

80 

80 

62 

54 

80 

81 

52 

51 

62   85   89 


63 

62 

58 

56 

79 

77 

57 

56 

79 

79 

58 

61 

74   80   78 
58   58   59 


82   61   79 
62   60   57 


82   80   79 
59   58   55 


80   83   81 
54   53   54 


80   80   81 


79   77   77 
55   52   49 


52   54   56 


82   88   87 
48   51   56 


82   81   82 
52   57   52 


80   79   78 


87   88   66 
66   66   57 


80   80   82 
54   51   50 


81   82   S3 
49   49   44 


62   61   60 
56   57   55 


57  53  49 

63  63  82 

57  53  52 

79  78  84 

45  48  45 


83   82   S3 


85.4 
61.5 


69.2 
59.7 


92.3 
68.1 


80.0 
52.7 


84.3 
67.2 


86,7 
63.9 


87.1 
68.6 


89.1 
66.3 


64.8 
67.5 


86.1 
66.2 


85.7 
67. J 


87 

.9 

65 

.2 

87 

.1 

63 

.9 

65 

9 

61 

5 

94 

.0 

68 

.5 

66 

4 

60 

4 

67 

1 

61 

7 

84 

9 

62 

5 

84 

1 

55 

5 

32 

9 

53 

2 

37 

8 

62 

3 

66 

5 

60 

7 

93 

1 

66 

9 

67 

3 

59 

6 

67 

5 

58 

5 

89. 

0 

64. 

8 

36. 

6 

61. 

1 

82. 

3 

62. 

6 

62. 

2 

53. 

7 

69. 

7 

72. 

1 

67. 

3 

63. 

5 

89. 

0 

64. 
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Table  5  -  Continued 

DAILY  TEMPERATl 

IRES 

f  Month 

TEXAS 
SEPTEMBER    1957 

Day     0 

1 

< 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

0 

11 

12      13 

14 

IS 

6 

17 

18 

19 

20 

21        22 

23 

24 

a 

26 

27      28 

29 

30 

31 

BURNET                                                    MAX 
MIN 

95 

71 

99 

71 

89 
70 

93 
65 

95 
59 

95 

62 

95       79       85 
63       54      49 

87      90       90 
63      67      64 

92       92       91 
65       68       69 

87       86      92 
59       56      61 

93 
63 

95       94 
74       72 

90       70      79 
63       58      55 

76       79       80 
60       58      59 

79       80       78 
55       50       46 

17.9 

61.6 

CAMERON                                                           MAX 
MIN 

98     100 
72       74 

92 
74 

92 
64 

95 
63 

96 
69 

89      80       85 
66      58       54 

90       9*      90 
61       64      66 

93       95      92 
69       69       71 

88      91       92 

58      64       67 

95 
69 

98       96 
69       61 

89       70      82 
68      60      59 

75      81      B2 
60      62       62 

81       79       80 
60      57       53 

■1.1 

6».. 

CANADIAN                                                        1 
1 

AX 
UN 

96 

68 

94    100 
65       57 

96 

65 

94 
65 

89 

62 

85      84      85 
50      45       59 

90       75       82 
64       60       55 

85       80       78 
57      55      46 

85       86      88 
48      53       59 

86 
60 

85      82 
53       51 

80       84       81 
48       48       41 

78       79      78 
54      57      45 

87      86       89 
47      47       52 

8'.,: 
5..I 

CANYON                                                             > 
1 

(AX 

(IN 

86 
63 

90 
60 

90 
59 

90 
58 

89 
63 

85 
56 

73       79       79 
51       48       50 

79       75       80 
56       58      46 

83       82       79 
56       52      42 

80       82       87 
43       51       59 

84 
56 

84      81 
50      53 

78       78       76 
47       39       44 

78      80       SO 
55      48      48 

79      80       88 
43      45       55 

11. 1 

51. 1 

CARRIZO    SPRINGS 

<AX 
UN 

98    102    102 
76       73       73 

99    100 

74       73 

98 

70 

96      82       89 

72       58       55 

96      97       99 
72       72       71 

101    100    101 
71       69      72       | 

99      9*      95 
73       66      63 

98    101    101    100       75      67 
72       80      80      68      63       66 

78       76       86 
65       67       68 

85       85       85 
62      65       58 

92.1 
68.1 

CARTHAGE 

4AX 
HI  N 

95 
69 

93 
72 

92 
70 

95 

73 

96 

65 

95 
65 

72       80       80 
64       65      60 

87      93       81 
57       59      67 

86      90      90 
68      64      68      | 

83       85      84 
65       66      69 

92 

64 

95      94 

67       75 

84       76       79 
66       59       54 

76      82       81 
54       62       62 

77      77       75 
58      55      54 

85.! 

63. 

CENTER 

<AX 
<IN 

90 
68 

98     100 
71        72 

87 
66 

92 
67 

95 
66 

97       75      83 
65       63       61 

83       88       88 
58      60       68 

83       90      90 
69      63      70 

92       82       86 
65      67      69 

85 
64 

93       95 

68       75 

94        70       7  7 
68       60       56 

80       77       82 
55       63       63 

82      78      80 
59      55      56 

86. 
6*. 

CENTERVILLE 

■IAX 

4IN 

98 

70 

99 

70 

9  9 
69 

89 
65 

90 
68 

93 
68 

94       78       80 
68       57       59 

86      90       94 
59       58      66 

88      90      94 
60       65      64 

92       S3      89 

61       66      68 

89 
65 

92      98 

67       77 

97       70       70 
68       60      58 

80      68       80 
62       62       61 

80       80       SO 
60      55      55 

87. 
63. 

CHILDRESS    CAA    AP 

MAX 
MIN 

97 
70 

95 
71 

97 
68 

96 
69 

96 

67 

93 

61 

76       80       85 
57       49       54 

62       77      85 
61       63       63 

87       86      83 
62       57      51 

85      88      90 
53      56      60 

95 

60 

84       73 
56      59 

72       79      74 
55       50      54 

61       79       76 

63       57       58 

79      84       84 
55      55      55 

84. 

59. 

CHISOS    BASIN 

MAX 
MIN 

88 
65 

85 
59 

89 
57 

85 

57 

85       82       92 
50       51 

94       90       90 
54       50       61 

91       90      90 
56       63      59 

81       85       88 
58      52       58 

92      88 
53      62 

66      65      67 
48       43       52 

75      77      73 
52      54 

73      72      77 
48      47      48 

82. 
3*. 

CLARENDON 

MAX 

MIN 

90 
67 

89 
66 

91 
60 

93 
61 

94 
61 

9  3 
58 

83       74      81 
54       48       49 

84       79       69 
55       60       56 

83       85      86 
57       58      49 

81      S3      87 
46      48       57 

89 
58 

86       87 
54      56 

80       77       84 
50      42       43 

80       77      81 
48       50      44 

81       82       87 
45      46      46 

83. 
53. 

CLARKSVILLE    2    E 

MAX 
MIN 

94 
69 

97 
72 

69 
70 

95 
69 

99 

67 

96 
70 

90       78       81 
64       60       59 

83       88       85 
59       64       65 

85       89       87 
65       66      67 

77       85      85 
61       62       64 

87 
62 

91      93 
66      75 

92       76      78 
60       54      53 

81       79       82 
56      60       59 

80       80       78 
53      53      52 

66. 
62. 

CLEBURNE 

MAX 

MIN 

102 
72 

102 
76 

93 

71 

99 
66 

LOO 
65 

01 
67 

85       76       85 
62        57       56 

89       93       90 
61       66       64 

89      95      92 
66      69      65 

85       89       92 
69       64      65 

98 
67 

95      96 

71        76 

95       76       78 
61       56      52 

75      80       80 
56      62       61 

80       78       78 
58      55      50 

86. 
63. 

COLEMAN 

MAX 
MIN 

99 
68 

99 

74 

95 
65 

91 
66 

93 
62 

95 
68 

86       78      84 
60       53       52 

96       91       85 
62       65       59 

88      93      89 
64      67      57 

84       84       89 
58      57      62 

94 
62 

93      91 

70       66 

84       75      76 
59       53       51 

73       77       79 
55      64       56 

79      80       82 
59      53      49 

86. 
60. 

COLLEGE    STATION    7    S<( 

MAX 
MIN 

COLLEGE    STATION    CAA    AP 

MAX 

MIN 

98 
73 

100 
75 

9  1 
67 

92 
65 

96 
68 

96 
70 

76       81       87 
65       59       59 

92       98       90 
61       64       67 

95      98      95 
68       68       72 

85      91       91 
63       67      69 

100 
69 

99       99 

70       77 

81       70      83 
68       62       63 

66      79       82 
60      62       63 

81       80       80 
60       58       54 

Ill 

63. 

COLORADO    CITY 

MAX 
MIN 

97 
75 

97 
71 

97 
71 

95 
65 

96 
65 

97 
67 

86      82       88 
59       53       59 

87       93       89 
66      66       58 

94      98      97 
67      69      49 

85      88      93 
55      61       60 

100 
70 

98       94 
75      65 

76       77       77 
60       53       53 

79       77       80 
52       59       56 

82       84       87 
51       50       50 

89, 
61, 

CONROE 

MAX 

MIN 

88 
69 

88 
71 

39 

74 

85 
66 

81 
67 

8  3 

68 

87       71       74 
65       57       58 

79       81       82 
59       61       66 

89       89      92 
65       65      67 

92       82       89 
63      65      67 

90 
66 

92       95 

67       71 

95       83       71 
75       66       60 

83       70       75 
63      62       61 

80       81       79 
56      56      52 

83. 
6*. 

CORPUS    CHRIST1 

MAX 
MIN 

88 
79 

90 

79 

90 

75 

85 
73 

87 
76 

87 
77 

89       86       86 

79       68       74 

86       86       88 
78       73       68 

88      88      89 
78       80      79 

88      86      90 

76       71       79 

89 

80 

88       88 
81       78 

83       84       76 
72       74      69 

74      75       84 
69      67      69 

83      82      82 
66      67      64 

65. 

73. 

CORPUS    CHRISTI    WB    AP 

MAX 
MIN 

93 

75 

95 

74 

94 

75 

87 

71 

89 

74 

89 
76 

91       89       88 
73       68      68 

90       91       92 
71       69       68 

90       90      93 

70       73      75 

91       91       92 

75       70       75 

95 

74 

94      95 
80       76 

83       83       75 
71       72       68 

74       77       86 
67      65       66 

85       84       83 
62      63       58 

88, 

10 

CORSICANA 

MAX 
MIN 

95 
69 

99 

70 

100 

71 

88 
65 

96 
65 

98 
66 

97       75       78 
64       56       56 

86       89       94 
56      59       62 

87      92       96 
64      65      65 

83      88      94 
60      63      63 

92 

64 

98      98 
67       68 

95       66       76 
65       59       52 

79       70       80 
52    .  57       59 

81       SO       77 
56      53       51 

87 
61 

COTULLA    CAA    AP 

MAX 
MIN 

102 
75 

103 

74 

100 
78 

100 
74 

98 

71 

97 

70 

82       90      94 
70       59      61 

9  7       99       99 
69      69       72 

101       99      96 

74       71       73 

94      93      98 

75       67      67 

102 
74 

102       99 
79       79 

82       72       78 
67       64      63 

72       S3       85 
64      66       67 

83      85       86 
64      63       59 

92 
69 

CROCKETT 

MAX 
MIN 

94 
68 

94 
69 

96 

69 

89 
65 

90 
64 

92 
66 

93       75       81 
66       56       57 

85       87       90 
57       58       58 

86      86      90 
64      63      64 

92       81       87 
61       63      66 

88 
62 

91       95 
57      68 

95       74      71 
66      61       56 

82       72       82 
56      56      61 

83      81       80 
56      53       50 

86 
61 

CROSBYTON 

MAX 
MIN 

89 
64 

88 
62 

92 

61 

93 

63 

91 
61 

91 
60 

90       79      79 
56      47       51 

82       76      81 
52       59       56 

81       85      84 
58      60      45 

88      82       85 
47       48       54 

86 
55 

93       91 
52      54 

80       74      76 
51       44       45 

75      79      79 

47       48       47 

77       79       82 
44      44      45 

83 
52 

CRYSTAL    CITY 

MAX 
MIN 

101 
75 

102 

73 

lui, 
77 

98 
76 

96 

70 

98 
72 

87       88      94 
68      60       61 

95       98    100 
72       70       72 

98      96      96 

70       71        71 

96      94       97 

75       67      65 

99 

71 

99      96 

78       79 

86       69       79 
6  7       62       64 

77      85       85 
64      65       66 

85      85      86 
62      62      38 

M 

68 

CUERO    3    NM 

HAX 
MIN 

98 
67 

99 

70 

101 
71 

98 
68 

93 

67 

95 
68 

96       80       82 
66       59       52 

92       95       99 
56      60       62 

93       95       97 
63       66      67 

97      90       93 
6  7      61       62 

97 
66 

99      98 
68      73 

98       72       71 
67       65      60 

81       68       78 

61       58       59 

S3      82      80 
60      58      55 

9  0 
61 

DALHART     CAA    AP 

MAX 
MIN 

89 
62 

89 

58 

91 
59 

94 
56 

93 
64 

78 
57 

78       85       70 
49       51       56 

86      67       82 
53       52       46 

83       65      82 

59       45       41 

82       86      94 
46      53      60 

70 
50 

85      7S 

48      48 

74       80       79 
43       42       44 

80       80       79 

41       45       44 

SI      89      90 
47      48      51 

81 
30 

DALLAS    KB    AP 

MAX 
MIN 

98 

72 

94 

78 

97 
74 

98 

70 

99 
71 

92 

70 

76      78      83 
62       58       59 

87       91       87 
64       68       66 

89      93      80 
66       72       68 

88      90      90 
63      68      67 

95 

70 

95      96 
73       69 

71        74       71 
62       56      53 

77       83       84 
56      63       62 

SI       81       81 
60      55      52 

DAN'  II 

MAX 
MIN 

90 
73 

95 

74 

93 
76 

86 

71 

90 
70 

93 

70 

85       83       86 
69       61       59 

89      94       90 
62       68      67 

93       93       93 
68      69      71 

91       92       94 
68      64      66 

95 

71 

92       93 
73       76 

90        74       7" 
73        70       64 

78       73       S3 
67      63       63 

84      83       S3 
58      56       54 

1 

»' 

DEL    RIO    KB    CITY 

MAX 
MIN 

100 
75 

100 
72 

98 
72 

98 

71 

98 

70 

91 

71 

81       88      91 
66      59      62 

91       94       95 
72       71       69 

97       98      95 

72       72       72 

93      94       96 

74       68       66 

97 
72 

97      93 
78       71 

77       74       7! 
68       64       H 

78       85       8( 
63       64       6< 

17      S3      89 

61       60      59 

61 

OfNIiOK    DAM 

MAX 
MIN 

96 
6S 

92 

74 

97 
70 

95 
72 

96 

70 

82 

70 

73       78      82 
63       59      59 

86       86       82 
60       63       (3 

66       86       75 
64       63      16 

■  2       83       84 

64      63      63 

92 
66 

93      S3 

70       65 

72        74       71 
60      30      5. 

78       79      8( 
36      62       6< 

76       75       78 
60      56      31 

e 

i, 

6 

DENT OH 

MAX 
MIN 

97 
73 

ff 
72 

99 

74 

97 
68 

M 

72 

60 

92       85       71 
60       56       51 

86      85       91 
37      69       63 

90       S3 
67       70 

79       84       87 
63      64       64 

93 

68 

96      95 

70       72 

80       80       8 
62       60      6 

78      79      S( 
56      61       6! 

80      82       SI 
38      61       62 

DENTON    (IP    MAtlON 

MAI 
MIN 

9» 
72 

98 
79 

91 
71 

100 
69 

99 
61 

91 
73 

78       79       84 
63       37       5" 

88       89       86 
12       70      6) 

90       95       94 
64        71       64 

•7      87       89 
64      67       63 

96 

68 

96      94 

72       74 

74       75       7 
38       33       3 

1       76      79      8. 
86      62      61 

80       79      80 
39      56      30 

: 

OIALVUlF     2     • 

MAI 
MIN 

94 
68 

96 

71 

9C 

n 

7  1 
60 

92 
66 

92 
61 

78       77       81 
63       36      51 

116      83       8! 

60       60       61 

85       91       89 
60      63      17 

81       87       87 

60      65      66 

92 
63 

9  7      96 

63       74 

87        74       7 
65       37       5 

1      72      82      6 
.       57      60       5 

78       77       78 
1      37      »»      3) 

6 

01 

MAI 

M|N 

9» 

»4 

102 

M 

10' 

7< 

100 

72 

101 

69 

9( 

7C 

98      83       81 

70       60       31 

93       96     10( 
61       65      6 

99    101    100 
69       68       71 

91      97      93 
73       63      67 

98 
69 

101     101 
72       78 

100       70      6 
6  7       64       6 

i      81       71       6 
!       63      63      6 

1      83      85      S3 
i       62       61       33 

OUW.IH 

MAI 
MIN 

74 
71 

97 

'5 

10 

71 
67 

93 
|| 

9" 

94       78       7 
61        54       51 

1      84       18      » 
58      64       6 

84       87       93 
61       67       61 

82       64       86 
60       61       64 

91 
66 

96      93 

67       70 

94       69       7 
63       56       3 

1       76      63       7 
.       57      59       6 

)       79      60       79 
)      38      37      33 

I 
6 

MAI 

Ml  N 

MM 

MA/ 
M|M 

77 
it 

104 
PI 

M 

1     10) 

!        14 

M 

91 

,       98       6)       8 
U       60       6 

/      75       H       1 
!       ||       69        7 

1       99     100     100 

a,     n     73 

II       95       91 
14       69       64 

99 

70 

100    100 
77       78 

100       73      6 
66       39      6 

9       76       79      8 
3       60      66      6 

.       86      84       86 
1      60      39      37 

: 

AMI 

MAI 
MIN 

74 

70 

"i 

9 

•  4 
1        1,' 

74 

9 

74       1)       8 

1        6  1 

•       84       88       7 
1       I)        ||       '. 

I       84       68       94 
M       69       61 

HI        64       8 
58       38       61 

90 
63 

92       96 

67       70 

90        74        7 
39       34      4 

b       78      68       7 
9       33       38       5 

7       79      80      80 
7      32       32       43 

i 

i 

|M 

..f. 



MO 

. 
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Table  5  -  Continued 

DAILY  TEMPERATURES 

TEXAS 

SEPTEMBER    1957 

Station 

Day 

01  Month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

2 

u 

> 
< 

EDEN   1 

MAX 
MIN 

103    106    10 
66       73       6 

2       98     100     100       62       82       91       92       98       86       96       98       88 
b       59       56       61       56       47       50       60       61        56       66       67       56 

89      92      9< 
55       52       5! 

96       99       94 
60       62       7C 

75       60       62       76      85       65       84       65       68 
56       51        46       54       51        48       46       45       43 

91.0 

56.5 

EL  CANPO 

MAX 

MIN 

96       99       9 
7ft       75       7 

»       69       93       9 

7       71       71       7 

>       87       83       90       93       97       90       96       97      96 
70      61       59      65       71       67       70       71       72 

90       95      94 
69       67       6f 

96       96       9" 

73        74       71 

91       75       78       71       75       62       82       81       80 
73       70      65       65      65       63       61       58       57 

89.4 
68.3 

El   Paso  wb   AP 

MAX 
MIN 

63       69      9 
61       65       6 

!       94       95       9 

>      66       71       6 

83       89      9 
63       63       6 

>       90       90       92       93       90      84 
3       65       64       62       69       70       61 

89       94       92 
61        64       64 

68      66      66 
60       56       56 

76      75      64      61      68      65      84      85      66 
61      58      58      52      53      60      60      56      52 

87.1 
61.9 

ELECTRA 

MAX 
MIN 

95    100    10 
67      69       7 

)     100       99       9' 
)       69       69       7, 

9  7       80      8 

60       54       5 

I       85       89       87       87      90      94 
.       55       55       62       62       60      56 

84       86       67 
56       57       61 

90       97       96 
59       65       56 

66       77       79       73       76       62       63      82       84 
59      49       50       57      59       57       58      56       53 

67.6 
59.5 

ENCINAL    3    NW 

MAX 
MIN 

100    104    10' 
71       70       7( 

103    103    lot 
72       64      6< 

102       90       9 
66       59       5 

99       96    10 
F       64       65       7 

101    102    102 
72       69      68 

101     100       97 

70       64       63 

101    103    104 
66       74       76 

100      70      68      76      71      85      83      66      85 
64      62      60      58      62      64      59      59      56 

94a5 
65.4 

FALFURRIAS 

MAX 
MIN 

96    100    10( 

73       71       7, 

100       95      9! 

75       71       74 

95       93       9( 
72       68      6' 

97       96     10( 
69       67       7( 

95       99      98 

72      72      71 

98       95       95 

75       71        71 

100    101       98 

73       77       78 

97       81       77       72       74       85       86       84       85 
79       69       66       67       67       67       63       64       60 

92.6 

70.3 

FLATONIA 

MAX 

MIN 

97      96      9! 

73       73       7] 

90       94       95 
69       70       6? 

90       79      8< 
66       60       51 

69       94       6( 
62       67      6' 

92       92       93 
69       70      72 

98       90       93 
67       64       69 

95       94       96 

70       73       74 

85       70       81       75       75       81       81       78       78 
66       61       60      60       59      61       59      58       56 

68.1 
65.7 

FLOVOADA    2    SW 

MAX 
MIN 

90      99      9( 

67       64       62 

95       92       91 
61       61       6C 

66       60       8t 
55       50       5! 

64       82       8! 
60       62       5< 

86       66       84 
60       64       46 

87      66      99 
46       55       57 

98      94      90 
60       54       58 

81       82       80      61       86       64       64       87       92 
52      43       47      48       52       47      45      46       48 

87.8 
54.8 

FOLLETT 

MAX 
MIN 

92       94       9C 
67       66       63 

97       93       93 
63       62       60 

75       72       8C 

51       52       56 

84       80       6< 
54       56       4S 

62       83       69 
50       56      49 

75       81       84 
50       53       55 

65       60       70 
57      50       49 

71       71      81      82      75      76      77      79      84 
49       50       50       53       55       51       52       62       53 

79.9 
54.4 

FORT    STOCKTON 

MAX 
MIN 

91       96       97 
71        65       66 

99       94       93 
66       66       64 

95     72     ee 

60       51       55 

94       94       93 

65       60       59 

89      97    100 
60       66       55 

82       85      88 
54       56      56 

96    100    100 
64      65       65 

95       76      75       72      64       84       81       81       83 
57      54      56      52      56      55      52      52      52 

89.1 
59.3 

FORT    WORTH   WB    AP 

MAX 
MIN 

97      94      95 

71       77       74 

96       96       93 
69       69       70 

77       76       82 
62       58       58 

87       89       85 
65       68      65 

69       95      80 
66       72       66 

67       87       88 
64       65      64 

95       96       95 

70       73       69 

70       73       7( 
60       56       5« 

74       81       81 
57      63      62 

79      76      79 
59      56      53 

85.7 
64.5 

FORT    WORTH   LEONARD   BLDG 

MAX 
MIN 

96       96       96 
73       76       75 

96       98       98 
73        72        76 

96       78       77 
63       60      60 

65       89       92 
63       69       66 

85       92       94 
68      72      65 

82       87       88 
63       65       66 

90       97      96 

69       73       77 

96       71       75 
63       56       56 

76      75      81 
57      62      65 

62       81       80 
61       59       55 

87,6 
66.0 

FREDERICKSBURG 

MAX 
MIN 

99    100       92 
66      67      69 

92      93      95 
66       60       62 

90       80       86 
62       53       52 

88      92       90 
63       65       62 

92       94       8  7 
65      64      67 

87       66       90 
61        58       59 

95      93      94 
61       73       75 

84       66       71 
62       58       57 

73      79      76 
60      59       56 

80       81       81 
53       50      46 

87.2 
61.1 

GAINESVILLE 

MAX 
MIN 

98    101      97 
69      76      71 

100    100    102 
66       65       62 

69       75       81 
63       57       54 

86      90       90 
54       60       63 

84       90      94 
62      62      63 

78       66      88 
61        61       62 

90      96      95 
62      67      69 

80       75       75 
59       52       50 

78      76      79 
51       55       61 

60      80      79 
55      52      46 

67.2 
60.5 

GALVESTON    WB   CI  TV 

MAX 
MIN 

69      69       86 
61      81      74 

83      84      68 

74       73       78 

63       75       81 

72       67       71 

85       86      84 
75       77       71 

83       85       85 
77       79      79 

81       83       85 
75       75       73 

87      69      68 

79       81       82 

86       77       78 
72       70      67 

78       73       73 
73      69      68 

78       77       75 
64      64      67 

62.5 
73.6 

GALVESTON   WB    AP 

MAX 
MIN 

90       90       86 
79      80       75 

64       85       86 

74       75       79 

84       75       82 

73       67       71 

85       87       83 
75       79      69 

64      66      86 
74       78      79 

61       86       86 
75       75       74 

88      90       89 

79       81       81 

86       78       79 
73       70      69 

78      74       74 
73       70       69 

78       77       75 
65      65       65 

63.3 

71.7 

GATESV1LLE 

MAX 
MIN 

100    103       95 
65       69      67 

97       99    101 
73       69      64 

91       79       86 
65       56       54 

89      95       94 
59      67      67 

94      97      91 

66       70      64 

91       90      91 
63       64      61 

94      97      97 
64      67      73 

91       71       81 
68       62       54 

76      81       64 
60      61      61 

82      78      81 
59      55      50 

89.9 
61.2 

GILMER    2    S 

MAX 
MIN 

94       95       91 
69       71       69 

95       92       91 
65       67       66 

75       77      83 
62       61       62 

85       88       81 
60       60      65 

84       90      86 
64      63      65 

84       87       67 
65       66       67 

91       93      94 
62       67      69 

79       72       77 
64       59       51 

73      79      78 
53       59      57 

76      74      76 
56      53      53 

64.2 
62.3 

GLADEWATER 

MAX 
MIN 

93       96       95 
71       74       70 

92       95       93 
65       66       70 

92       72       79 
65      60      61 

82       85       89 
60       60       65 

82       85      89 
65      65      66 

89      83       87 
65       65      62 

66      92       94 
63      63       71 

94       77       77 
66       59       53 

80      75      62 

54      55      60 

61      79      77 
59      55      51 

85.7 
62.6 

GOLIAD 

MAX 
MIN 

100    101       97 
75       74       76 

95       95       97 
72       74       73 

87       89      94 
71       63       57 

95       99       95 
66      65       66 

96      96      98 

70       70      73 

94      93       95 
71       66      73 

98      95      94 

72       76      76 

62       73       78 
69       67      64 

72      60      65 
66      65       62 

83      63      83 
61      60      55 

90.7 
66.3 

GONZALES    2 

MAX 
MIN 

GRAHAM 

MAX 
MIN 

97    100    102 
72       71       69 

97      97       98 
67      64       70 

97 
61 

85       87      87 
62       67      61 

85       87      93 
64      69      59 

81       85      87 
58      57      61 

89      95      93 
67      69       75 

84       75      75 
59       50       53 

77      75       82 
52       54       56 

80      81       82 
53      52       44 

87.6 
61.3 

GR ANBURY 

MAX 
MIN 

98      98      94 
73      77      70 

97      98      96 
68      66      71 

92       78       84 
63       57       56 

88       90       86 
60       66      63 

67      96      87 
65       71      65 

86      86      90 
60      60      63 

97      96      97 
65      65       74 

90       76       77 
61       57      52 

74      82      84 
55      62       64 

82       81       82 
58      55       50 

88.4 
65.1 

GRAPEVINE   DAM 

MAX 
MIN 

94      98      97 
72       78       76 

96    100       98 

71       70       75 

95      77      77 
64       59       59 

84       88       90 
62       60      60 

85      90      96 
67       70      67 

60       87       89 
65       65      64 

90       96      97 
67      71       77 

95       73       74 
63       55       54 

78      77      60 
56      60       63 

62       80       78 
69      62       50 

67.4 

64.6 

GREENVILLE    2    SW 

MAX 
MIN 

91       96      93 
70       75       70 

94       98       97 
66       69       70 

90       75       77 
64       58       59 

83       87      91 
60       63       64 

85      86      93 
64      67      71 

80       84      85 
63       65      64 

86      95      96 

65       70       75 

95       69      75 
67       54       52 

77      77       80 
56      59      61 

80       78       77 
59      53      52 

85.7 
63.5 

HALLETTSVILLE 

MAX 
MIN 

100    102       96 
69      69       70 

92       95       97 
67       66       66 

88      83       90 
64       56      52 

93      98      93 
56      63       61 

95      96      97 
64      68      68 

90       95      96 

65       62       67 

98      98      99 
67      68       67 

86       90       80 
64       61       58 

78      83       82 
57      59       56 

80       83       81 
53       54       49 

91.3 
62.2 

HARLINGEN 

MAX 
MIN 

100    101    100 
73       75       74 

102       96      92 

76       71       73 

94       93       91 
72       69       67 

98      94    100 
70       69       75 

99      96      95 
74      72      71 

100      93      97 
72       72       71 

101       99      98 
76      78       79 

96      88      77 
81       70      66 

74      86       86 
66      69      67 

88      85       66 
65      64       60 

93.6 
7J.J 

HA»KELL 

MAX 
MIN 

96      99    102 

74       70       66 

99      96       96 
67      66       72 

99       78      62 

61        52       55 

86      83       90 
62      66       61 

60  68      96 

61  66      57 

85      65      68 
55      59      62 

90      97      95 
67       70       67 

75       73       60 
59      47       51 

75      79       83 
55      52       54 

82       83       64 
51       54       52 

87.6 
60.6 

HENDERSON 

MAX 
MIN 

90      91      86 

71      73      72 

93       92       90 
65       69       66 

73       76      79 
65      61       62 

82       87      62 
62       63       68 

82       87      87 
66      67      70 

60       84       85 
65       67      69 

67      90       92 
65       71       70 

87       76      76 
67      69      56 

72      79      80 
56      57      62 

77      75       75 
60       55       56 

83.1 

65.0 

HENRIETTA 

MAX 
MIN 

99    102    103 
72       76       70 

101     101     10) 

101       69       69 

68       92       91 

69      91       97 

88       89       89 

90      96      99 

89       81       68 

69      81       89 

90       89       89 

92.4 

70       66       73 

62       54       67 

60       66       64 

63       64       60 

60      60      62 

66      67       73 

62       50      51 

54      58      60 

55       54      49 

62.0 

HEREFORD    1 

MAX 
MIN 

85      64      89 
61      56      57 

90      91      90 
59      60       56 

84       73       79 

54       50       54 

80       79      65 

56       56      46 

80       84      63 
49      53      41 

79       80       82 
46      51       57 

66      76      64 
54      52       52 

77      73       79 
49      41       45 

77      78      82 
49       52       46 

79      80       86 
47      47       50 

80.6 
51.8 

HICO 

MAX 
MIN 

96    107      93 
73       72       66 

95      96       96 
65       64       66 

87       81       85 
60       54       51 

89       94      90 
64       68       62 

90       95      93 
64      69      60 

87      89      91 
60       60      65 

92      95      95 
69      74       75 

91       75      75 
67       55       50 

74      80       81 
56      60      61 

61       80       80 
53      52       46 

88.6 
62.1 

HILLSBORO 

MAX 
MIN 

97       96    100 
73       73       72 

92       96       99 
66      68      71 

99       76       79 

63       55       57 

86       90       94 
64       67      64 

89      94      95 
68      70      68 

84       90      91 
62       66      65 

92       96      96 

70       72      78 

75      77 
54       52 

60      70       83 
58      62       60 

63       82       82 
57      55       51 

86.6 
64.2 

HONDO 

MAX 
MIN 

9»    102    103 
72       70       70 

101    102    101 
72      67      67 

101       61       86 

70       55       54 

95       94       97 
55       63       56 

96      97      97 
66      66      70 

97      96      97 
66      62      62 

97      99      98 
65      67      76 

96       73      63 
65       60       59 

84      75       83 
60      61       61 

84       86       85 
56       56       52 

92.3 
63.5 

HORDS  CREEK   DAM 

MAX 
MIN 

94      99      99 
69       74      65 

90       94      95 
65       63      69 

93      77      79 
59       51       55 

86      86       92 
60       64       62 

81       89      95 
64      69      57 

82       84       85 
58      58      62 

91       96      95 
65      69      72 

91       74      75 
5  7      54       51 

77      69       77 
56      53      57 

64       79       60 
51       50      47 

86.3 
60.2 

85.2 

69.4 

HOUSTON  WB   CITY 

MAX 
MIN 

95       97      93 
77       76       71 

64      89      93 
69       72       73 

80       78       86 
68      62       64 

67  68      86 

68  71       68 

88      91       89 
71       73      76 

84      90      90 
69       70       72 

95      91       90 

75      77      79 

83       73       78 
70      66      65 

71       73       77 
64      67      67 

80       79       77 
62      60      56 

HOUSTON   WB   AP 

MAX 
MIN 

92      96       93 

75       75       71 

84       86      91 
70       72       73 

81       78       84 
69      63      62 

86      88      66 
67       70      67 

86      89      90 
71      72      73 

63      89      90 

70       70      72 

93      92      91 
72       72       77 

84       73       76 
72       68      66 

72      73      77 
65      67      67 

60       79       77 
62       61       56 

64.8 
69.0 

■IUNTSVILLE 

MAX 
MIN 

94      93       95 
70       74      72 

87      88      91 

94       73       79 

84       87      90 

86      87      92 

93       79      88 

89      94      94 

94       78      66 

82      64       73 

73       78       72 

84.6 
65.1 

67      67      68 

67      57       56 

60       62       65 

65      67      70 

63      66      69 

70      72       75 

77      67      59 

59      59      63 

38      56       52 

:OWA   PARK    EXP    STATION 

HAX 
HIN 

99     100       97 
72       73      66 

98      98      99 

91       60       85 

89      87       85 

89      94      90 

65       87      86 

96      95      93 

79      60       76 

78      60       63 

82       84       84 

66.4 
60.5 

69      65       74 

61        52       51 

59       70       65 

60       69      58 

57       58      64 

67      69      65 

60      47      47 

54      59       56 

52       52       44 

1 

Ba 

o    reference    note 

1  following  Station 
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Table  5  -  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


JACKSBORO 

JACKSONVILLE 

JASPER 

JUNCTION 

JUNCTION  CAA  AP 

KARNACK 

KAUFMAN 

KENEDY 

KERRVILLE 

KILLEEN 

KINGSVILLE 

K1RBYVILLE  FOREST  SERVICE 

KNOX  CITY 

LA  PRYOR 

LA  TUNA  1  S 

LAKE  COLORADO  CITY 

LAKE  KICKAPOO 

LAMESA 

LAMPASAS 

LAREDO  WB  AP 

LAVON  DAM 

LEVELLAND 

LIBERTY 

LINDALE  9  SE 

LITTLEF1ELD 

LIVINGSTON 

LLANO 

LONSVICK 

LUBBOCK 

LU»»OCK  KB  AP 

LUFKIN  CAA  AP 

LULIH4  1  St 

MACISOMVILLC 

■"•>•.' IH.D    OA* 

MMTHDR 

•  OWUU.L 


Day  Of  Month 


66  69  68 

97  97  95 

71  70  69 

101  102  93 

68  72  69 

100  100  92 

70  73  64 

96  95  92 

70  71  70 

9*  97  100 

70  75  72 


95   98   99 
68   64   66 


97  101  95 
70  70  64 

98  99  101 
75  73  74 

95  97  90 

69  69  71 

99  103  98 

70  69  68 

101  102  99 

71  77  71 


59   58   68 
94   96   98 


94   92  100 
71 ■  76   69 


95   95   97 
62   62   63 


92   93   92 


65  66  67 

94  95  97 

64  59  63 

93  95  96 

64  59 

97  96  94 

64  68  67 

93  98  97 

67  70  71 


65   56   60 


96   95   95 
73   73   73 


74   73   83 
64   57   60 


90   84   83 


84   92 

48 


83   89 
49   53 


60  70  62 

86  90  85 

60  60  64 

88  88 

58  60 

90  95  92 

63  66  63 


89   94 

63   64   63 


95  100 
70   70 


91 

70 

102  103  102 
77   77   78 


95   98 


93 


69   77   71 


86   SB   90 

61   62   64 


Be 

93 

94 

71 

65 

67 

no 

99 

100 

67 

65 

70 

98 

97 

97 

74 

67 

68 

90 

90 

89 

56 

63 

66 

96 

94 

95 

64 

62 

66 

94 

95 

95 

71 

72 

75 

97 

94 

95 

61 

59 

63 

80 

82 

60 

59 

78 

78 

58 

58 

75 

82 

47 

46 

80 

87 

52 

55 

92 

95 

65 

61 

81 

85 

62 

58 

86   92 
54   60 


83   86 
60   63 


61   52   54 


88   92 
57   58 


85   92   98 
61   59   63 


97   80   82 
58   60   52 


62   58   58 


99  101 
73   75 


95   96   89 
63   63   64 


88   88   90 
68   62   66 


89   93 
67   70 


85   84 
54   54 


94   91   93 

71   74   71 


89   91 
60   61 


93   92   94 
69   73   74 


65  63  62 

BB  93  90 

66  61  62 

95  97  92 

69  '2  69 

97  99  102 

72  71  70 


94  100  106 
67   47   45 


61   64   61 

■I  v»  H 

M   '»   'o 


99  101   ?» 
47   '1   'I 


re  '.i 


91   95 
68   62 


95   98  100 

67   72 


64   66   64 


97   89   92 

69   70   70 


93   92 

68   71 


92  92  90 

63  60  54 

91  89  91 

67  67  69 

103  97  98 

68  62  65 


91   92   91 
60   60   59 


90   VI 

60   65   54 


97   77   80 
64   54   51 


91   98 
71   71 


90   77 
65   60 


55  50  53 

96  87 

66  61  58 

92  72  84 

64  60  60 

90  80  83 

56  50  51 


B7   SB   92 

4  8   62   60 


98   95 
64   71 


57   61   60 

83   89   83 
60   66   63 


93   97   98 


92   91   94 
61   57   54 


67   80   92 


82   S3   84 
62   63   65 


85   84   84 
55   60 


86   89   94 
54   61   64 


96  100  101 
76   74   78 


84   86 

60   63   64 


59  59  56 

90  90  92 

60  62  70 

82  84  88 

62  62  66 

78  78  80 

53  55  56 


91 

92 

64 

65 

96 

88 

65 

62 

98 

98 

71 

71 

88   92   90 


96   85 
70   56 


99   96 
68   69 


60   56   59 


92   97 
61   56 


84   69 
71   60 


80   90 
61   66 


64   67   66 


100  100  101 
77   74   74 


64   57   58 


99   80   83 
45   53   52 


75   79   82 


56   49 
73   79 


66   66 
65   63 


87   92   93 
66   68   71 


68   66   68 


95   94   96 
65   41 


91   89   90 

61   60   59 


94   99 
64   45 


94   99   97 
45   44 


97   97   94 
44   »» 


90   92 

M   U 


■•3 

M 

35 

75   79   e* 
42   60   57 

98   76   82 


5»   4B   51 


49   44 
59   54 


71  eo 

61 


93   67   90 


90   74 
94   48 


84   87   87 


90   91   94 

59   66   65 


79  eo  ei 

60   60   54 


75   78   81 
60   60   54 


89   90 
57   57 


90   92   96 
59   67   44 


90   91   95 
52   42   40 


91   94 
40   39 


84   49 

56   58   39 


88   69 

60   57 


83   87   89 
66   66   70 


66   68   67 


62  65  66 

90  85  64 

63  69  68 

90  92  96 

59  54  55 

68  90  95 

59  55  55 

66  87  66 


63   65   65 


60   53   53 


62   61   63 


98   97   98 


67   69   66 


86   90   91 
57   59   62 


95   94   97 
71   63   65 


69   97   96 
66   68   70 


63   67 
99   93 


97   95   92 

66   75   65 


64   66   77 


92   94   91 
61   63   74 


96   97   97 
63   66   75 


98   96   93 
73   76   77 


93   93   92 
64   67   70 


2', 


26 


98   95 
66   63 


64   49 

60  M 


93   92 
64   61 


•  4   42   40 


87   92 
47   43 


90   91   94 
47   70   71 


44  67  71 

69  96  94 

41  44  66 

94  97  86 

57  58  96 

63  99  96 

61  69  44 


94   96 
64   69 


40   47 
61   96 


92   97 
57   61 


64   65   69 
57   56   60 


80   84   85 
60   60   64 


88   86 
56   61 


96   99 

71   73 


94   87   92 
68   69   70 


84'   88 
66   65 


83   85   90 
48   49   46 


64   69 

91   91 
59   64 


83   85   89 
48   52   53 


80  86  88 

63  68  69 

93  88  92 
68  64  69 

65  90  90 

67  63  67 

94  69  91 
62  98  61 

64  48  94 

91  94  51 

90  92  94 

6?  64  64 

90  85  89 

69  65  69 

SB  89  93 

96  37  56 

60  62  S3 

4  8  4B  :/ 


100   99  99 

69   77  76 

91   90  88 

51   51  51 

93  100  94 

68   73  75 


76   76   75 


80   78   73 
60   56   55 


79   83 
67   60 


63   60   53 
68   74   80 


67   57   54 


92  68  67 

63  58  58 

94  70  68 

66  62  56 

90  82  75 

70  68  65 


69  68  62 

79  81  77 

60  49  52 

91  69  79 

63  61  64 


59   52   53 


66   91 
64   75 


73  77 

53  60 

75  77 
55  55 

82  78 

59  62   64 

76  81   82 
59  60   56 

71  79   81 

59  59   58 

79  84 

54  60   60 

76  76   82 

57  61   61 


80   67   79 
69   59   55 


SO   80   81 


57   54   56 


63   83   66 
52   46   46 


62   82   66 
53   50   47 


52   54   52 


63   82 
59   55 


78   80   SO 

52   50   46 


92   99   97 
62   63   63 


92   95   94 

63   65   75 


102  102   99 

77   81   60 


89   95 
66   69 


61   54   56 


85   75   76 

56   50   50 


68  54  54 

92  97  95 

67  70  77 

87  92  95 

64  72  73 

86  69  68 
51  52  54 

87  92  92 
66  71  75 

95  97  98 

66  74  78 


92   91   89 


72   67 
58   59 


62   65   88 
65   65   66 


80   73   72 
59   64   65 


83   82 
54   54 


77   85   84 
63   65   66 


77   84 
48   50 


77   78   76 
53   57   55 


75   76   83 


77   80   80 
55   57   51 


55   56   57 


61   61   56 


77   79   75 


61   59   56 


66  62  54 

64  69  70 

67  64 

95  71 

66  59 

75  73  78 
52  46  49 

96  77  73 

76  69  63 

94  70 

67  60  55 

69  78  73 

44  50  51 

90  80  69 

71  67  60 


50   46   46 


79   67 
58   61 


57  53  50 

BO  SI  83 

56  55  51 

SI  81  81 

57  55  50 

81  B2  84 

47  46  48 


81   81 
53   53 


75 

43   48 


66   67   66 


78   80 
63   63 


46   49   52 


65   64   66 


56   59   61 


87   87   89 
64   66   63 


61   59   56 


80   81 
48   49 

62   67 


63   68 
62   61 


50   50 
78 


77   83 
59   58 


60   78   76 


51   46   46 


83   81 
56   55 


80   83   89 
46   47   4B 


93   93 
63   66 


94   96   97 
69   74   75 


96   96   96 
66   69   77 


53   63   63 


97   93   98 
6  7   68   69 


86   94   96 

68   68   76 


69   73   76 

90   99   94 
99   60   34 


78 
68 

70 
63 

ei 

96 

96 

66 

69 
64 

66 
62 

91 
69 

72 
62 

n.' 
60 

96 
61 

71 
36 

70 

70 
36 

72 
1  i 

72 
94 

69 

62 

97 

|| 

60 

97 

60 

71 
30 

91 
63 

72 
62 

97 

B8 

37 

73 
92 

49 

93   52   49 


74   80 

59   63   62 


62   61   62 


76   82 
46   47 


76   78   73 
57   55   52 


63   63 

67   SO 


36   60   64 


84   83 
55   51 


63   82   83 


3  7   61   60 


82   81 
59   57 


82   62 
37   99 


79   80 
60   61 


83   62   BO 


79   80   81 
49   49   47 


Table  5  -  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 


MATAGORDA 
HAURBRO 
HC  »LLEN 
MC  CAMEY 
MC  COOH 
«C  KINNEY 
MEMPHIS 
NEXIA 
MIAMI 

midland  kb  ap 

midland  a  ene 

mineral  wells  caa  ap 

h:ssion 

montague 

mount  locke 

NT   PLEASANT 

NULESHOE    1 

MUNOAY 

NACOSOOCHES 

NEW   BRAUNFELS 

NEK  GULF 

NIKON 

OLNEY 

OZONA 

PADUCAH 

PALACIOS    CAA   AP 

PALESTINE 

PANPA 

PANTHER    JUNCTION 

PARIS 

PASADENA    HOUSTON 

PECOS 

PIEBCE 

PLAINS 

MINVIEW 

*0«1   ARTHUR 

'ORT   ARTHUR   MB    AP 

MRT    ISABEL 

'ORT   LAVACA 


TEXAS 
SEPTEMBER  1957 


DaY  01  Month 


98   99 
73   7} 


100  101 
70   71 


98   92 
69   75 


103   95   98 
68   69   67 


96   98 
72   75 


89   94   94 


93   96 
70   69 


95   98 
72   66 


99  100 
73   73 


76   SO   79 


96   98 
68   67 


63   61   62 


96   96 

70 


100  104 
71   69 


98   97 
72   72 


99  101 
75   71 


94   95 
73   74 


98   99   99 
73   70   69 


99  102 
67   72 


98  100 
68   68 


94   95 
77   78 


93   93   96 
69   72   70 


65   65   63 


95   95 
69   67 


92   92   81 
68   71   68 


100   98   91 
67   66   67 


98   98   97 
67   66   65 


65  62  62 

92  92  92 

63  65  61 

96  92  94 

64  64  64 

98  97  96 

69  68  69 

100  99  96 

76  71  74 


80   SO 
60   57 


93   98 
64   65 


89   92 
60   61 


95   94 
71   72 


72 

100 
63 

95 
73 

94 
61 

88   85   93 
60   62   60 


96   91 
66   69 


93   92 

72   72 


86   87 

65   60 


89   91 
77   79 


92   91 

78   78 


100  100 
67   66 


98   98 
68   67 


94   96 
69   69 


96   86 
72   71 


94   95 
66   66 


95  100 
66   62 


100   96 
65   62 


99   98 
68   67 


89   93 
72   71 


90   91 
63   66 


90   88 
63   61 


92  94 

67  67 

87  85 

70  70 

103  101 

63  65 

94  87 

70  70 

92  91 

58  61 

92  93 
60  61 

87  83 

71  7) 

84  88 

70  70 

93  90 

76  77 


96   91 
72   70 


91   68 
60   51 


97   92 

70   70 


75   78 
64   56 


92   77 
59   52 


95   72 
67   58 


86   76 
52   44 


74   81 
57   55 


82   82 

58   54 


79   79 
61   57 


97   98 
74   72 


75 

49 

76 

45 

93 

63 

76 

60 

89 
53 

72 
52 

89 
60 

62 
51 

97 
60 

71 
61 

93 

6  5 

83 
59 

94 
69 

82 
62 

88 
63 

85 
59 

91 
61 

80 
51 

95   99 
73   69 


90   98 
67   66 


97   99 
70   67 


87   91 
60   64 


85   81 
55   64 


82   78 
61   62 


85   94 
63   67 


84   94 
63   68 


89   89 
62   64 


96   95 

72   71 


81   81 
59   59 


84   SS 
55   67 


79   76 
55   60 


84   89 
61   68 


88   84 
68   62 


94   76 
66   5  7 


71   78 
49   51 


90   86 
61   56 


87   73 
64   58 


93   87 
68   61 


98   78 
62   50 


92   86 

68   62 


91   79 

56   51 


89   76 
54   49 


91   86 
69   66 


85   77 
67   65 


92   89 

77   75 


96   90 
74   62 


85   91 
58   58 


92   97 
60   66 


89   92 
64   69 


93   97 
60   61 


69   88 
62   69 


90   87 
63   67 


83   86 
61   61 


90   92 
64   70 


85   86 
58   60 


78   76 
54   61 


98   96 
61   65 


80   84 
61   62 


85   84 
64   67 


101  100 
61   61 


87   89 
65   69 


83   79 
62   61 


Bl   76 
54   58 


83   87 
70   72 


95   98 
70   71 


102   93 
69   58 


99  100 
67   68 


63   68   66 


61  58  54 

89  92  95 

69  68  71 

84  84  59 

53  56  47 

92  99  81 

63  64  54 

92  92  86 


95   82 
72   63 


98   96 
71   72 


84   77 
59   43 


87   96 
60   63 


83   65 
54   43 


95   84 
67   55 


95   94 
69   71 


92  95  94 

69  70  72 

94  90  95 

68  70  70 

87  93  89 

65  70  58 

93  95  97 
62  69  61 


63   61   54 


91   92 
70   76 


87   91 
63   68 


60   74 
46   46 


86   86 
65   62 


87   90 
69   72 


99  102 
60   56 


93   95 
67   69 


87   85 
61   46 


86   76 
60   47 


87   90 
72   75 


89   93 
77   79 


92   92   93 
76   76   75 


90   93   92 
67   72   75 


16 


17 


93   91   93 

72   68   69 


95   96   97 


55   61   70 

96   96   99 

70   67   68 


62   64   64 


65   68   67 


78   82 
51   53 


86   85 
61   62 


80   80 

45   48 


87   90 
57   59 


94   82 
60   66 


96   89 

70   68 


89   91 
70   63 


84   86 
62   56 


8S   90 
55   56 


89   90 
55   57 


91   93 
69   67 


89   82 
62   65 


76   81 
46   52 


88   91 
61   60 


73   82 
61   61 


90   85 
69   69 


88   87 
52   52 


90   90 
69   65 


82   62 
47   51 


98   96   95 

77   78   77 


71  73  72 

99  99  96 

74  78  76 

95  96  93 

68  76  73 


64   58   59 


90   96   96 


48 

59 

61 

53 

53 

86 

93 

98 

95 

90 

59 

50 

66 

70 

64 

87 

93 

98 

93 

92 

59 

61 

65 

72 

61 

B8 

89 

96 

96 

93 

62 

65 

66 

69 

67 

95 

94 

96 

97 

96 

70 

72 

73 

78 

76 

89   86   83 
62   60   53 


75   73 
66   65 


82   78   77 


75   71 
67   62 


61   54   50 


80   76   82 


67   62   57 


75 

44   47 


72   71 
55   56 


94 

95 

63 

68 

89 

85 

49 

51 

89 

90 

63 

63 

91 

96 

61 

70 

97 

95 

76 

76 

95 

94 

74 

76 

97 

94 

75 

77 

95 

90 

62 

62 

98 

94 

71 

74 

00 

90 

57 

60 

92 

92 

78 

80 

92 

95 

69 

72 

75  78  78 

60  54  5  5 

95  88  75 

80  69  65 

57  59  58 

42  45  47 

94  70  78 

62  54  49 

79  74  79 

50  43  44 


78 
60 

80 
48 

94 
66 

76 
60 

80 
65 

70 

60 

92   89   72 


86  70  62 
67  62  62 

74  75  76 

60  47  46 

87  84  72 
59  55  53 

76  80  78 

55  49  52 


96   72   75 
67   60   54 


84   89 
67   69 


85   84 
57   60 


65   67 
79   81 


80   82 
53   59 


79   70 
58   62 


81   78 
50   58 


81   81 
55   59 


82   60 
55   58 


76   80 
55   59 


74   6  5 
65   69 


72   74   68 
46   53   50 


80   61 
52   58 


64   63   61 


84 

84 

90 

53 

58 

52 

87 

8  8 

89 

6  0 

59 

58 

81 

79 

81 

59 

55 

49 

82 

88 

60 

51 

52 

50 

81 

79 

77 

60 

58 

55 

80 

80 

87 

44 

47 

53 

80   61   6  7 
53   53   55 


75   77 
47   49 


82   84 
53   51 


82   76 
54   60 


77   79 
65   64 


76   71 
66   65 


81   78 
62   61 


76   82 
51   56 


83   81 
55   59 


83 

84 

88 

51 

52 

52 

82 

82 

82 

58 

55 

50 

89 

86 

87 

65 

61 

62 

84   83 
48   51 


87   80 
73   72 


82   87 
71   71 


88   92 

78   77 


96   91 
73   70 


68  78  70 

50  50  50 

98  97  95 

60  62  52 

84  69  90 


94   95   92 

54   57   53 


90   90 
52   52 


84   89   88 

72   76   60 


91   91   90 
69   73   79 


93   93   90 

81   78   75 


70   78 
48   49 


55  57   57 

85  66 

65  51 

92  81 

70  70 

96  82 

61  61   56 

92  82   76 

69  69   65 

82  75 

53  47 


79   75 
49   43 


82   71   67 


93   88   76 

77   70   65 


SO   73 
69   66 


80   71 
57   59 


75   74 
51   53 


84   83 
60   57 


79   79 
56   58 


64   71 
67   65 


79   66 
56   56 


78   71 
63   64 


76   80 
53   48 


76   79 
43   50 


77   73 
68   68 


75   75 
66   67 


85   82 
69   70 


78   78 
65   64 


70   71 
45   50 


82   80 
58   52 


80   78   86 
45   45   46 


82   82 
59   56 


82   62 
57   56 


80   82 
61   59 


81   80 
58   55 


82   83 
53   50 


82   63 
50   49 


82   86 

54   52 


82   80 
61   59 


82   80 
58   56 


77   79 
51   51 


80   80 
54   54 


76   81 
61   59 


80   82 
59   56 


80   82 
46   44 


72   78 
63   61 


78   77 
60   60 


81   82 

72   70 


82   82 
63   56 


92.8 
70.4 


90.7 
63.0 


93.9 
68.1 


86.7 
63.0 


66.9 
56.3 


B6 

2 

60 

6 

87 

1 

60 

3 

67 

2 

62 

9 

9  3 

3 

71 

4 

76.7 
53.5 


87.4 
60.3 


80.8 
52.0 


68.9 
59.6 


88.0 
62.7 


68.5 
68.1 


87.5 
59.1 


90.0 
60.2 


89.1 
56.9 


67.9 
66.8 


86.0 
63.1 


77.6 
52.6 


82.6 
61.8 


67.9 
66.6 


84.6 
54.1 


63.4 
52.4 


83.5 
71.0 


83.7 
66.6 


88.8 
75.0 


89.8 
66.9 


r«f»rence   Dotes   following  Station   Im 
-    263   - 


Table  5  -  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAi 
SEPTEMBER    1957 


Station 


PORT  OCONNOR 

POSSUM  KINGDOM  DAM 

POTEET 

PRADE  RANCH 

PRESIDIO 

OUANAH  5  SE 

RANGER  PUMP  STATION 

RAYMONDVILLE 

RED  BLUFF  DAM 

RIO  GRANDE  CITY  2  ESE 

RISING  STAR 

ROBSTOWN 

ROCKSPRINGS 

ROSCOE 

ROSENBERG 

RUSK 

SALT  FLAT  CAA  AP 

SAN  ANGELO  0\M 

SAN  ANGELO  WB  AP 

SAN  ANTONIO  WB  AP 

SAN  BENITO 

SAN  MARCOS 

SANDERSON  1  NW 

SEAL* 

SEGUIN 

SEMINOLE 

SEYMOUR 

SHERMAN 

SM1TMVILLE 

WTCCI 

SO«0*A 
MfjM 

•     ■ 

i»v«<w»  oam  n 

tUtf   L»»0 
4Ut»"U»    %»<■ 


Day     Of  Month 


89       93       93 


100     104       99 
73       74       70 


100     101       97 
76       71       71 


99     100       95 
70       66       70 


99     103     105 
72        73       69 


95       98       98 
72       68       63 


97       99       94 
74       67       67 


100     100 
70       69 


94      98      99 


101  104  103 
76   77   76 


98   97   95 
71   73   70 


92   97   97 
75   74   76 


98  100  101 

70  67  72 

96  98  98 
69  68  70 

97  97 
63  58 

104  102  101 

74  73  71 

97  99  98 

67  63  65 

93  96  93 

67  69  70 

97  93  92 


66   65   67 
104  102  102 


92   93   94 
64   64   66 


99   90   92 

72   73   74 


96  98  96 

72  68  69 

94  98  96 

76  72  73 

92  90  89 

69  71  70 

86  94  95 

61  62  63 

94  98  99 

72  71  69 

95  98  97 

73  73  66 

98  99  94 

76  73  71 

99  100  99 

77  72  73 

98  98  99 

67  70  70 

97  100  99 
72  73  75 

98  101  94 

74  72  71 

92  99  95 

66  63  63 

99  101  103 

69  69  65 

88  95  90 

70  76   71 

98  100  102 


'.'/ 


71   69 


97  100  100 
68   68   66 

95   97   95 
75   73   71 

H 


10 

■II,       91   95 
70   65   6) 

94   9J   94 
69   73   70 

97  100   91 


9*   9*   96 


86   90   93 

70   70   70 


89   90   91 
63   68   70 


96   95   95 
66   65   66 


96   94   95 
62   62   65 


92   93   95 
64   62   66 


94   96   95 
72   69   70 


99   96   94 
75   71   73 


70   66   66 


98  93  97 

68  69  69 

95  97  98 

70  70  70 


101  103  102 
66   61   62 


96   98   98 


97   93   93 
68   69   69 


62  63  64 

93  99 

63  62 

95  94  95 

62  61  60 

97  98  93 

60  60  63 

89  89  90 

6  7  66  70 


90   88   84 


83   85   86 
65   60   60 


97   86   92 
68   59   55 


60  47  49 

99  95  107 

70  64  64 

94  75  82 

58  46  54 

76  77  84 

60  55  56 

94  89  94 

69  65  61 

80  87  96 

60  54  59 

102  100  95 

73  75  69 


61   57   53 

94   91   90 
73   65   66 


79   80   85 
58   50   58 


87   87   92 


66   67   63 


68   65   70 


66   67   69 


104  102  104 


62   67   63 


63   62   61 


95   99   97 
66   64   72 


98   97   90 
69   63   59 


99  100  103 


85   88   89 
59   67   60 


66   66   68 


82   91   80 
65   67   54 


70   70   66 


97   97   95 
68   69   67 


93   93   92 
60   68   64 


104  106  102 
71   70   69 


90   87   90 
68   58   63 


92   74   78 
66   57   60 


77   91   95 


94   77   81 


<4 

■i; 

;i. 

94 

PI 

'> 

1  ■■ 

70 

■  1 

- ' 

'<» 

'.« 

:k 

65 

K 

■ 1 

•  i 

-II 

•■' 

VI 

60   53   56 

82   84   89 
66   60   57 


96   96   96 


96   90   82 
66   67   53 


90   83   90 


94   83   92 
67   59   55 


56   52   56 


66   59   59 


97   76   80 
68   60   56 


98   77   82 
58   51   57 


48   43   52 


58   49   54 


66   64   60 


47  47   31 

94  81   81 

M  './  M 

9)  77 

63  36 

•  7  79 

■jl.  >,1  ;i 


93   89   90 
67   66   67 


82   85   89 
63   62   68 


90   85   96 
60   67   60 


84   94   81 
66   61   61 


92   94   93 
65   66   65 


96   96  100 


85  89  93 

57  64  50 

87  93  80 

67  68  60 

98  96  99 

70  68  67 

95  100  90 

59  62  54 


103  102  100 
76   71   74 


62   70   59 


94   95   93 
68   72   73 


65   69   53 


85   86   90 
65   67   70 


98   94   82 


82   95   97 
62   69   59 


66  72  61 

93  94  92 

69  74  74 

98  97  97 

75  74  75 

89  93  94 

65  68  70 


93   98   90 
60   65   66 


93   97   93 
63   66   64 


60   53   55 


51   59   60 


63   68   64 
86   90   94 


87   79   93 
57   63   58 


84   92   92 

68   67   60 


78   83   65 


8  3   8  7   84 
58   35 

83   87 


86   92   (4 
38   62   62 


73   85   68 

49   49   46 


88   89   90 

64   68   67 


86   85   90 


76   83   80 

60   61   56 


91   90   91 
75   72   73 


89   91   91 
63   61   67 


92   92   96 
65   64   64 


90   91   92 


72   74   68 


96   98   96 
68   78   78 


92   88   77 


81   80   82 
62   56   56 


68   64   63 


92   91   92 
55   53   53 


98  100  105 


48   55   62 


58   58   61 

95   96   97 
68   68   68 


95   93   92 


67   70   72 

90   96   96 
65   57   59 


95   95   92 


70   66   67 


69   73   76 


59   54   51 


78  79  74 

69  63  65 

72  83  84 

57  61  61 

75  77  82 
63  63  62 

82  81  81 

60  55 

92  95 

54  65  62 

76  80  78 
57  52  56 

70  76  80 

53  58  56 


52  56  60 

104  100  101 

75  65  68 

86  88  92 

58  61  67 

97  95  95 

74  66  74 


102  96  96 

72  75  74 

99  98  91 

>0  60 

100  103  103 

73  80  79 

94  9  5  94 

71  74  73 

99  97  94 

74  79  76 


73   68   65 


85   79   74 
55   55   58 


59   54   52 


92   82   83 


52   58   63 


67   67   69 


95   90   89 
64   63   62 


58   50   50 


95   96   95 

67   71   75 


67   66   65 

86   8  7   83 
56   55   55 


77   76   79 


75   73   79 
66   64   65 


76   76   78 
54   55   52 


73   74   60 
65   65   65 


65  66  65 

64  89  87 

57  58  52 

81  84  83 

59  58  56 

80  84  85 

47  44  40 

90  91  93 

60  55  54 


80   79   82 


80  80  81 

59  54  50 

85  85  88 

61  58  58 

83  85  91 


91   90   90 
63   59   58 


95   97   98 
68   68   70 


94   95   93 


89   92   86 


62  62  52 

86  89  88 

65  66  65 

92  93  93 

63  69  69 


9  3  95  90 

65  69  44 

64  84  62 

54  50  42 

90  101  85 


83   89 
63   67 


84   84   62 
46   30   41 


•7   90   82 


62  65  68 

85  92  96 

60  59  63 

84  85  86 

57  58  59 

82  85  92 

57  59  61 


65   68   72 
92   92   92 


94   98   94 
66   71   71 


69   74   63 
96   96   96 


70   65   70 
96   95   98 


93   73   73 
65   58   56 


60   57   55 


59  56  54 

72  72  75 

59  57  56 

80  67  81 

64  63  63 


60   62   60 


83   87   81 
50   49   57 


78  79  79 

55  53  46 

87  86  85 

60  62  58 


79   81   84 


82   82   80 
61   65   56 


80   79   78 
58   55   55 


100   99   97 
75   75   78 


91   89   90 
66   65   69 


63   69   78 


89  94  94 

66  65  68 

89  91  95 

72  64  72 

83  87  95 

52  54  56 

83  89  91 

52  52  55 

78  84  86 

63  65  65 

93  69  90 

65  65  68 

85  86  90 
55  56  57 

86  90  92 
59  61  60 

88   83  86 

47   51  3B 

85   89  92 

52   62  52 

90   81  87 

66   67  71 

•4   86  90 

62   62  64 

81   82  81 

46   46  63 


68   47   49 


40   42   42 

82   84   »» 
31   37   38 


94   89   76 


99   69   65 
66   63   63 


72   67   63 


57  58  59 

74  77  76 

58  60  60 

69  82  83 

62  62  62 

78  86  89 

67  69  68 


62   60   63 


62   63   63 


59   59   55 

89   88   87 


100   97   67 
60   62   62 


93   99   98 
60   64   69 


67   70   73 


89   68   80 
61   60   62 


56   50   52 


75   79   82 
58   45   45 


62   55   52 


62   40   40 


54   52   53 


45   49   49 

80   79   81 
5  7   42   44 


82   80   80 


40   54   60 


49   49   51 


49   49   44 


82   65   72 


48  70 

94  101 

58  46 

93  92 

44  74 

89  41   76 

34  49   47 

99  97   92 


67  66   62 

80  79   80 

59  50   50 

85  76 

59  59 

75  75 

45  44   48 

7  7  79   7  7 


80  83  83 

30  50  53 

80  79  80 

56  60  59 

83  82  80 
53  50  44 

84  82  81 
49  52  49 


95   94   94 
66   64   64 


75   49   43 


45   41   43 


(8   96   95 
43   43   43 


41   3  7   60 


95   49   77 
43   34   30 


30   33   59 

80   60   81 
35   54   31 


47   48   53 


73  79  77 

40  59  54 

78  78  80 

55  48  46 


79   81   80 


58   51   48 


82   85 
49   49 


Table  5  -  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


TARPLEY    1     E 

TAYLOR 

TEMPLE 

TEXARKANA    OAM 

THOMPSONS    3    WSW 

'HROCKfcORTON 

TULIA 

TYLER    4    NE 

JVALDE 

'AN    HORN 

'EGA 

'FRNON 

MCTORIA    WB    AP 

IACO    MB    AP 

IARREN 

IASHINGTON    STATE    PARK 

'AXAHACHIE 

EATHERFORD 

ESLACO    2    E 

H1TNEY    OAM 

ICHITA    FALLS    KB    AP 

ILLIAM    HARRIS    RESVR 

ILLS   POINT 

INK    CAA    AP 

INTER    HAVEN    EKP    STA 
OAKUM 

SLETA 


TEXAS 
SEPTEMBER  1957 


98  100  102 


96   97  100 
72   75   71 


88   96 

73   70   62 


86   87   91 
64   63   60 


93   93 

69   74   69 


102  100  102 

73   68   68 


84   88 
60   59 


101  102   99 
71   71   68 


98  101   92 

74   76   73 


95   95   92 

68   71   70 


99  100  106 
69   66   72 


96   99  100 

70   74   72 


97   99  100 

71   76   68 


99   99   99 
73   72   73 


96   98  102 

70   74   70 


99   99   98 

73   72 


90   92 
73   72 


94   99  101 
69   66   65 


102  103  101 
72   70   75 


100  101 
72   71 


83   84   91 
60   60   61 


95   95 
68   67 


92   95 

71   69 


97   97 
66   67 


70   70   70 


92   91 
60   62 


91   92 

61   66   66 


101  102   99 
68   65 


92   92 

64   64   63 


91   92 
64   65 


100  102  101 
69   65   74 


90   93   94 
73   72   72 


84   90   91 
65   66   66 


93   89   95 
66   65   66 


96   99 
68   67 


93   96 

67   67   70 


95   93 

73   68   70 


92   96 
66   66 


99   98   97 
72   69 


91   82   84 

70   70   71 


100  102  102 

69   67   67 


95   94 
67   69 


99   98   99 
73   66   68 


94   96 
70   71 


94   95   97 
61   63   64 


90   86   90 


98   75   80 
64   57   55 


87   74   79 
66   60   59 


98   80   80 
62   52   56 


93   74   77 


68   53   53 


75   87   94 
59   54   61 


95   84   75 


68   63   60 


77   80   83 


91   78   84 


66   56   54 


100   80   79 
64   58   56 


94   75   76 
61   52   55 


97   91   94 
72   68   67 


99   78   78 
64   57   56 


80   80   85 


92   82   82 
69   62   60 


66   56   58 


79   86   94 


70  59  58 

90  85  90 

67  59  56 

94  84  92 

60  58  61 


10   11   12   13   14 


86   90   94 
59   63 


85   88 
58   63 


87   91   92 

64   67   67 


86   86 

61   68   63 


81   76   70 
52   60 


82   85 

56   58   66 


90   95 
61   66 


90   93   90 
65   63 


79   80 

49   49   50 


89   90   87 
60   69 


91   95   90 
63   67   66 


88   92   89 
63   67   67 


5  7   60   70 


88   91   98 
55   57   62 


87   90   93 
58   60   64 


82   87   89 
58   64   62 


95   98   98 
73   68   74 


89   86 

62   64   65 


88   90 

65   70   67 


85   90 
60   60 


95   99   86 
70   66   60 


Day 

15 


97  100  101 
70   67   69 


98   94 
65   63 


96   92   91 
60   57   53 


88   94 
66   68 


90   93 
67   71 


81   87 
65   63 


80   87 
67   69 


82   84 
56   56 


84   85 
61   63 


97   98 
64   66 


95   92 
61   69 


80   84 
51   45 


93   94 
70   70 


92   95 
71   70 


87   90 
67   63 


90   95 
64   65 


90   93 
65   67 


83   87 
64   68 


97   96 

71   68 


86   92 
65   68 


89   95 
60   62 


87   90 
69   70 


95   90 
60   60 


97  103 
66   65 


101   98 
69   68 


95   97 
67   71 


94   95 
61   55 


92   88 
62   63 


88   89 
65   65 


85   84 
66   62 


95   88 
68   69 


82   84 
58   56 


83   82 
46   46 


98   95 
66   61 


84 

85 

55 

57 

91 

91 

69 

65 

89 

89 

65 

66 

84 

87 

66 

68 

96 

84 

62 

62 

86 

89 

62 

64 

80 

83 

60 

60 

95 

96 

71 

68 

64   65   64 


85   86 
57   61 


90   88 
69   70 


87   90 
56   63 


91   94   96 


98   96   99 
62   74   72 


95   96 

67   72 


94   93   95 
68   68   72 


66 

66 

73 

94 

97 

95 

69 

71 

89 

96 

95 

66 

71 

76 

86  88  87 

50  51  51 

8  7  91  94 

60  69  73 

97  101  100 

65  74  76 

93  92  92 

59  58  57 


52   57   51 


93 
65 

100 
65 

94 
70 

95 
75 

95 

70 

97 
73 

92  92  92 

63  65  74 

92  98  100 

66  67  69 

92  97  97 
66  67  71 

89  96  97 

64  68  68 

98  97  95 

77  78  76 

91  95  96 

65  69  7* 

96  96  85 

69  70  62 

93  94  91 

71  74  79 

92  95  98 

64  64  64 

101  99  95 

65  73  67 

102  101  100 


68   76 


77 


87   90 
54   60 


99   98   98 
69   69   o9 


95   91 
50   50 


70   66 
61   60 


70   72 
62   60 


75   77 
57   53 


77   77 
51   50 


74   65 
56   50 


76   79 
52   51 


73   77 
65   64 


76   81 
62   5  7 


73   82 
67   61 


79   69 
66   60 


68   58   53 


72   74 
52   51 


69  65 

70  76 


78   75 
47   50 


90   88   72 
76   69   63 


70   70 
55   55 


79   79 
58   58 


67   78 
59   60 


89   82 
66   61 


79   79 
54   54 


82   65 
60   60 


81   67 
60   61 


84   80 
57   61 


77   69 
65   65 


80   76 
54   54 


79   75   80 


71 

60   50 


77   78   79 


79   73 
52   59 


83   80 
63   65 


81   85 
49   50 


78   82 
59   57 


70   76 
67   63 


70   82 
61   64 


61   73 
61   64 


85   65 
60   58 


75   73 
52   55 


85   88 
67   68 


79   70 
59   60 


77   79 
57   59 


74   72 
68   64 


75   80 
56   60 


84   85 
58   60 


76   86 
62   64 


78   77 
59   60 


82   80 
57   57 


82   81 
63   58 


80   77   77 
59   54   54 


54   51   47 

80   80   86 
46   48   50 


85   85 
58   56 


80   81 
50   49 


47   48   47 


84   81 
62   61 


82   80 
59   58 


80   79 
59   57 


81   80 
57   55 


60   54   50 


79   78 
57   52 


85   86 
62   61 


82   81 
57   56 


81   82 
53   51 


77   80 
60   60 


81   83 
56   56 


83   86 
51   55 


85   85 
60   64 


82   81 
58   56 


87.6 
65.4 


85.7 
62.8 


87.2 
61.3 


82.0 
51.8 


85.1 
61.8 


93.0 
63.9 


86.1 
57.1 


82.7 
51.8 


89.0 
61.6 


88.2 
68.0 


87.5 
65.8 


85.3 
64.7 


86.0 
61.1 


92.7 
69.8 


87.7 
63.4 


85.8 
68.2 


89.3 
61.3 


92.8 
66.5 


91.6 
65.4 


88.9 
56.0 


A  survey  has  indicated  that  the  comprehensive  narrative  weather  story 
carried  in  each  issue  of  Climatological  Data  is  of  value  to  only  a  small 
number  of  recipients.  This  story  will  be  discontinued,  therefore,  with 
the  January  1958  issue.  A  table  of  extremes  will  be  carried  each  month 
and  a  text  will  be  carried  whenever  unusual  and  outstanding  weather 
events  have  occurred.  General  weather  conditions  in  the  United  states 
for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW 
and  the  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA,  NATIONAL  SUMMARY,  either  of  which 
may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  printing 
Office,  Washington,  D.  C. 


See   reference   note*   following   flt.tion    Index. 
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EVAPORATION  AND  WIND 

•EXAS 
-EPiEMBER    1967 

Table  6 

Day  of  month 

Station 

1 

2       3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

0 

11      12 

13 

14      15 

16     17 

8      19     20 

21      22 

23     24 

2S     26     27     28     29     30     31     |3i| 

ANGLETON   4    NE                          (A)    E 

VAP     . 
IND 

24    . 
41 

16    .21 

40      28 

.21    . 
51 

09    . 
46 

12    . 
38 

19    . 
72 

25    . 

5  5 

11    . 
25 

22     . 
41 

17    .30 
42      52 

.22    . 
33 

17    .22 

34      42 

.26    .09    . 
68      35 

14     .14     .15 
57      38      75 

.04    .26 
136      81 

.01     .06 
85    102 

.05    . 
58 

0  4      . 

36 

OS    . 

71 

10    . 
35 

21    .22 
97      42 

4.71 
1656 

AUSTIN    WB    AP                                         E 

VAP     . 
IND 

27    . 
29 

42    .33 
61      43 

.34    . 
34 

28    . 
28 

32    . 
39 

24     . 

41 

04    . 
41 

34    . 
21 

27    . 

12 

26    .10 
29      49 

.12    . 

13 

30    .2' 
30      4C 

.26    .27    . 

10       53 

20    .25    .22 

15        7      - 

.33      - 

-      158 

-      .22 

192    17« 

.20    . 
119 

13    .19    .29    . 
75    161    122 

27    .23 

71      66 

7.436 
18468 

BEAUMONT    EXP    PAN                   (A)     E 

VAP     . 
IND 

11    . 

41 

23   .06 
46      4" 

.17 
67 

12    . 

51 

15    . 
52 

15    . 
40 

25 
88 

17 

41 

18 

47 

16    .07 
61      75 

.11 
49 

06    .12    .13    .17    .17    .12    .12 
32      60      71      87    112      53      42 

.12    .15 
104      92 

.12    .21 

103    12! 

.17      -      . 
90    113 

10    .22    . 
63    122 

08    .05 
93      76 

4.198 
2151 

BEL  TON    DAM                                              E 

VAP 
IND 

29 
22 

38    .3! 

30      3- 

.22 
25 

30 
19 

34 
25 

31 
48 

20 
35 

16 
21 

2  5 
15 

31  .2' 

32  3< 

.18 

0 

31    .35    .26    .27 
26      45      41      36 

20    .25    .35    .33      - 
19      25      61    110      86 

.09    .09    .00 
55      50      31 

0  2 

16 

IB 
34 

23 
39 

20    .21 
27      29 

7.168 
1080 

BENBROOK   DAM                                  5 
V 

VAP 
UNO 

30    .49    .2' 

92    121      6< 

.    .33 
>      63 

44 
72 

39    .35 

80    115 

20 
89 

14 
49 

33 

64 

35      - 
20    12' 

.14 
37 

29    .43    .26    .27 
05    146      91      77 

22    .26    .42    .42    .4< 
65      88    138    174    142 

.19    .13    .13 

104      58      41 

10 
53 

2  0 
76 

26 

73 

20    .11 
63      45 

8.356 

2645 

BUCHANAN    DAM                                         f 

VAP 
J  IND 

; 

*  1.27  .19 

♦  256      52 

55 

36 
63 

; 

, 

61 

180 

36 
62 

27    .39    .24 
89    111      40 

*        * 

.93    .29 

215      42 

23    .34    .37    .32      - 
59      50    104    128     * 

-      .16    .27 
176    113      47 

06 
45 

16 

45 

m 

•  .64 

•  125 

6.298 
2059 

OENISON    DAM 

IVAP 
pflND 

31 
36 

16    .2 
50      2 

;    .21 

>      50 

36 
18 

28 
41 

34 

L13 

03 
38 

26 
19 

25 
36 

-      .25    .15 

61      51      21 

.36    .25    .21    .18 
79      77      55      24 

14    .23    .30      -      .20    .10    .11    .13 
29      25      63      48      89      35        8      15 

17 
37 

21 
46 

16 
26 

16    .19 
21      25 

6.366 
1261 

DENTON    EXP    STATION              (A) 

EVAP 
tfIND 

.25 

74 

22    .2 

86      3 

\    .23 

*      43 

.24 
29 

.21 

58 

22 
106 

24 
60 

.11 
20 

24 
49 

.21    .08    .17 
92      54      25 

.19    .10    .34    .16 
101       83    107      57 

.16    .16    .21    .09    .31    .19    .11    .11 
52      60      95    240    152    100      29      34 

11 
55 

.15 
103 

.14 

65 

05    .30 
44       44 

5.54 
2151 

DILLEY 

EVAP 
WIND 

.32 

44 

.39    .3 
39      3 

7    .36 
3      25 

.38 
25 

.21 
24 

.39 
22 

.10 
30 

.29 
18 

.36 
47 

.34    .3 

50      5 

3    .39 

1      54 

.35    .36    .31    .41 
44      42       29      30 

.31    .31    .37    .40     -        -       - 

26      29      66      96       87       89      64      40 

.02 
25 

13 

.19 
27 

.21    .22 

14      17 

9.268 
1200 

FORT    STOCKTON 

EVAP 
WIND 

.41 
39 

.15    .4 
36      2 

3    .46 
2       97 

.34 
46 

.42 
61 

.41 
89 

.05 
9 

.48 
97 

.47 

167 

.56    .2 
94      7 

4    .25 
9      20 

.44    .30    .29    .27 
148      47      21      27 

.43    .48    .39    .30    .35    .24    .21    .14 
114    108    120      90      87      81      21      17 

.23 

30 

.22 

30 

.27 
23 

.22    .21 
21      22 

9.66 

1883 

GRAPEVINE    DAM 

EVAP 
WIND 

.28 
86 

.43    .3 

112      6 

0    .32 

5      61 

.42 
54 

.38 
53 

.32 

99 

.21 

106 

.14 
36 

.26 

40 

.36    .1 

90      9 

6    .25 
6      28 

.27    .37    .31    .29 

74    129      97       72 

.31    .27    .39    .42      -        -      .15    .14 
61       63    106    174    132      99      44      27 

.13 
38 

.27 

71 

.25 
64 

.20    .21 

40      28 

8.378 
2247 

HORDS    CREEK    DAM 

EVAP 
WIND 

.45 
83 

.41    .4 
85    11 

2    .22 
2      62 

.34 
61 

.31 
53 

.46 
129 

.30 
97 

.23 
57 

.35 
98 

.45    .3 

145    10 

7    .19 

0       55 

.39    .50    .38    .31 
122    198      81       71 

.31    .36    .42    .45    .38    .31    .33    .19 
48    122    145    219    184    180      81      31 

.05 
44 

.23 

65 

.31 
67 

.22    .26 
50      39 

9.92 

2884 

IOWA    PARK    EXP    STATION 

EVAP 
WIND 

.31 
52 

.24    .3 

15      2 

0  .35 

1  31 

.32 
15 

.33 

24 

.25 
43 

.24 

16 

.26 
33 

.29 

46 

.20    .1 
65      1 

1    .21 
5      29 

.25    .22    .23    .20 
56      36      18      22 

.28    .29    .30    .15    .12    .23    .11    .12 

53      56      45      28      34      13        3      21 

.15 
15 

.15 
12 

.15 
9 

.16    .21 
9      10 

6.75 
847 

LAKE    COLORADO    CITY 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.42 
125 
93 
70 

.09    .4 
72      4 
95      5 
72     e 

3     .44 

6  43 

7  96 
6      68 

.38 
39 
92 
64 

.40 
44 
85 
65 

.31 
94 

92 
61 

.26 
52 
80 
59 

.24 
27 
81 
57 

.38 

102 
84 
59 

.11    .2 
72      6 
76      9 
64      6 

7    .17 
1      54 
1      83 
1      62 

.26    .49    .29    .30 
44    111      76      46 
89      93       80       87 
62      66       57      60 

.33    .40    .42    .41    .61    .32    .22    .19 
49      85      94       88    155       85      38      13 
89       87      90      90       85       75       74      76 
61       63      65      76      60      66       54      57 

.25 

58 
76 
58 

.16 
39 
79 
59 

.24 
26 

79 
58 

.27    .31 

19      16 
82      82 
56      53 

9.37 
1873 
85.3 
62.0 

LAREDO    WB    AP 

EVAP 
WIND 

.56 

151 

.37    .! 

109      ! 

1     .51 
3    100 

.39 
59 

.42 
61 

.53 

140 

.38 

75 

.47 

100 

.57 
175 

.48    .; 
135   n 

3    .52 

0    142 

.51     . 
46    1 

»5    .48    .55 
)9    100      94 

.16    .43    .( 
79    157    2 

4    .63      - 
8    255   22 

-      .06 
0    225    140    100 

.15 
45 

.35 
70 

.27 
53 

.32    .32 
62      56 

12.846 
3619 

LAVON    DAM 

EVAP 
WIND 

.25 

70 

.42    . 

109      < 

7    .32 

>5       56 

.34 
41 

.36 
50 

.13 
103 

.30 

141 

.14 
33 

.26 
58 

.34  .; 

89      < 

8    .22 
0      36 

.28    . 
69    1 

35    .21    .27 

31    101       85 

.20    .22    . 

64      64    1 

18    .44      -      .15    . 
>3    194    163    140 

18    .15 
59      28 

.17 
52 

.22 

76 

.25 

77 

.24    .20 
63      54 

7. 706 
2463 

MANSFIELD    DAM 

EVAP 
WIND 

.22 
27 

.29    . 
33 

10    .24 
16      24 

.30 
33 

.29 
30 

.30 
3  5 

.07 
41 

.22 

31 

.26 
28 

.24    .. 

39      l 

3    .19 

.7       17 

.25    . 
26 

26    .30    .25 
54      56      45 

.17    .23    . 
15      19 

10    .23      -        "      . 
,1      94      90      95 

12    .19 
79      50 

.01 

-9 

.19 
30 

.12 
33 

.16    .18 
21      22 

6.55S 
1260 

RED    BLUFF    DAM 

EVAP 
WIND 

.35 
59 

.42    . 
60 

»4    .46 
74      77 

.46 
65 

.36 
58 

.23 
93 

.31 

5  7 

.39 
55 

.42 
69 

.39    . 
93 

9    .25 
76      66 

.62    . 

117 

33    .36    .34 

91       48      44 

.43    .51    . 
82      95 

36    .25    .32    .24    . 
86       76    156      42 

15    .24 
17      99 

.27 
3 

.33 
9 

.23 
79 

.25    .27 
29      31 

10.47 
2026 

SAN    ANGELO    DAM 

EVAP 
WIND 

82 

.50    . 
97 

>2    .39 

39      84 

.43 
57 

.46 
53 

.35 
115 

.22 
71 

.24 
38 

.45 

104 

.24 

104 

-       .16 
39      76 

.46    . 
122    1 

61    .38    .33 
80      53      68 

.36    .42    . 
59      85    1 

52    .48      -      .36    . 
44    179    180    181 

22    .23 

82      42 

.22 

75 

.15 

28 

.27 
73 

.25    .28 
46      33 

10.56 
2699 

SPUR    1    WNW 

EVAP 
WIND 

.39 

81 

.27    . 
36 

!7    .43 
49      40 

.44 
77 

.36 
52 

.37 
190 

.23 
45 

.34 
95 

.15 
75 

.11     . 
32 

24    .26 
30    126 

.15    . 

120    1 

43    .31    .33 

19      40      40 

.24    .43    . 
91       73    1 

32    .35    . 

27    133    2 

26    .26    . 

55      44 

25    .29 
8      66 

.46 
62 

.27 
79 

.23 

40 

.25    .31 
35      41 

9.02 
2309 

SPURGER    DAM   B 

EVAP 
WIND 

30 

.25    . 

30 

23      - 
29      40 

.19 
21 

.24 
23 

.24 
28 

.17 

n 

.13 
23 

..'3 
1  7 

.24 
22 

-      .29 

37      29 

.20    . 
15 

21    .21    .20 
30      43      33 

.27    .03    . 
52      17 

16    .18    . 
23      53 

24      -      . 
70      39 

06    .25 
44      41 

33 

.03 
37 

.10 
63 

.16    .18 
45      36 

5.63 
1046 

STEPHENV1LLE    3    NE 

EVAP 
WIND 

.31 
66 

.36    . 

79 

29    .19 

84      35 

.32 
52 

.28 
32 

.30 
6  9 

.29 

83 

.21 

65 

.3) 
74 

.33    . 

86    1 

30    .17 
60      31 

.27    . 
106    1 

37    .25    .28 
48      53      88 

.27    .31    . 
61      93    1 

39    .35    . 

44    174    1 

30    .31    . 
43    182 

25    .13 
91      28 

.  10 
34 

.20 
79 

.20 
76 

.21    .24 
41      51 

8.11 
2508 

TEXARKANA    DAM                            (C) 

EVAP 
WIND 

.08 
28 

.18    . 
30 

14    .22 
29      48 

.20 
14 

.21 
24 

.43 
37 

.06 

41 

.16 
30 

.13 

4 

.14    . 
27    1 

23    .06 
04      22 

.11    . 
9 

13    .04    .23 
33      76      51 

.15    .09    . 
33      31 

13    .20 
37       82    1 

04      46 

22    .15 
32      13 

.11 

2  0 

.03 

4. 

.20 

.,4 

.15    .13 
65      59 

4.62 
1240 

THOMPSONS    3    WSW 

EVAP 
WIND 

Z 

Z 

-      .30 
35 

.13 
26 

.16 
41 

'. 

; 

.70 
119 

.23 

21 

.27    . 
42 

29    .20 
56     2e 

* 

«       .84    .30 
•      123      50 

.26    .24    . 
56      29 

33      * 

47      • 

•  .99 

•  238 

-      .26 

93      96 

59 

.06 

37 

• 

•  .63 

•  177 

7.43 
1526 

WCSLACO  2   £ 

EVAP 
WIND 

.42 
68 

.39    . 
72 

36    .42 
66      66 

.24 
17 

.32 

40 

.32 

4  6 

.  i/ 

41 

.35 

53 

4' 
11  1 

.19    . 
53 

30    .36 
80      6  2 

.36 
52 

42    .22    .27 
70      42      37 

.38    .41    . 
44      98    1 

44    .38    . 
41    126 

31    .12 

98      94    I 

10    .15 
06      64 

.14 

20 

.26 

34 

.32 
49 

.27    .26 
35      34 

9.26 
1914 

WHITNEY    DAM 

EVAP 
WINC 

.36 
56 

.43    . 
7} 

39    .1! 

81       37 

.39 

66 

.40 
69 

.48 

I'll 

.16 
76 

.  1! 
32 

.2! 

2< 

.29    . 
62 

31    .11 
96      2< 

.29 
59 

41    .26    .32 
07      78      59 

.25    .27 
39      41 

38    .38    . 

90    149    1 

45    .10 
30    118 

21    .22 

90      42 

.06 
35 

.21 
6E 

.22 

62 

.23    .24 

48      46 

8.47 
2070 

WILLIAM   HARRIS    RESV           <* 

EVA? 
WINC 

.15 
2! 

.17    . 
20 

22    .11 
19      3C 

.12 
2C 

.08 
51 

.31 

20 

.21 
i 

.23 
2! 

.21 

2C 

.23    . 

40 

22    .2' 

50      1< 

.15 
35 

10    .23    .21 
36      49      26 

.24    .18 
45      19 

20    .21    . 

51       75 

24    .21 

90       54 

19    .1  = 
60      6C 

.02 
2! 

,0! 
26 

.22 

44 

.15    .21 
35      50 

5.65 

1184 

WINTER    HAVEN    EXP    STA 

EVAF 
WINC 

.3t 
71 

.39 
63 

46    .4' 

48      '.' 

.22 
3' 

.3! 

32 

2, 

.4C 
4< 

10 

.42 
84     1 

45     .4' 
04       8' 

.29 

71 

28    .09    .36 
90       56       3i 

.41    .42 
36      60 

45    .46 

17    180    1 

47    .09 
09       74 

08    .02 
46      31 

.12 
2! 

.21 
2f 

.21 
2! 

.14    .25 
24      21 

9.26 
1850 

EVAf 
WINC 

.41 

11 

.16 
63 

35    .2' 

12      /' 

.42 
1! 

.2< 

2: 

i; 

A 

.21 

IOC 

.2 
31 

.46 
16 

39    .3 

62       K 

.34 

46    .38    .5' 
62      60       7 

.41    .39 
73      43 

31    .39 

28      28 
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REFERENCE    NOTES 

,Z*^J^£^'S^t££^£lZrZZrr£:   °btalned    ^   WriUne   t0    the  State  «**»*•*•**    *   Weather   Bureau   Airport   Station,    1710   lilshire   Blvd. 
Figures  and    letters    following   the   station    name,    such   as   12    SSW  ,    indicate   distance    in   miles   and    direction    from   the  post  office. 
Delayed   data   and   corrections   will   be   carried   only    in    the   June   and   December    issues   of   this  bulletin. 

Ilonthly  and   seasonal    snowfall    and   heating  degree  days    for   the  preceding   12  months  will   be  carried    in  the   June   issue   of   this  bulletin. 

Stations   appearing    in    the    Index,    but    for  which   data    are  not    listed    in   the    tables,    are   either  missing   or   received    too    late   to  be    included    in    this   issue, 
divisions,    as   used    in   Table   2   and   on   the  maps,    became   effective  with   data   for  October   1956. 

.'Dless  otherwise    indicated,    dimensional    units   used    in    this   bulletin    are-      Temperature    in    °f      nrp^init,nnn    ~~^    „  *,  , 

monthly  degree   day   totals   are   the  sums  of   the   negative  departures   of    average   Sally   temperatures   i^omes"?  evaporation    in    inches,    and  wind   movement    in   miles. 

Sv»poration    is   measured    in    the   standard   Weather  Bureau    type   pan   of   4-foot    diameter    unless   otherwise   shown   by   footnote    following  Table  6. 

SS^.™.  ¥  f£l^t't£££M?h°mm  Sh°W"    iD    the   Stati°"    IndeX   "   ""■    S-    Weather  BUreaU,,)    are   baS6d   °"   the  »erlo°   l«-1-».    adjusted   to   represent   ob- 

later  equivalent   values   published    in   Table   7   are   the  water   equivalent   of    snow,    sleet   or   ice   on   the   zround        Samnles    for   „M,,„(„„   „=„„..„   „   - 

Cerent   points    for   successive  observations;    consequently,    occasional   drifting   and   other   causes   of    local    ™i.nf        !,„!"/;     ?  are    take°    lT°"  dlf" 

a  s  T*biesT<„d  rz^-«--^  ?abi-  ^sr-Linri??  €E  HE™  ^Sr™^ 

lata  in  Tables  3,  5,  and  6  and  snowfall  in  Table  7,  when  published,  are  for  the  24  hours  endine  at  time  of  observation   Tho  o»,h™  t„h»   l.     u. 

.n  local  standard  time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  dayfight  saving  timj  Station  Index  shows  observation  times 

inow  on  ground  in  Table  7  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.   For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  0630  (JST. 

?°  record  in  Tables  3  6,  7  and  the  Station  Index.   No  record  in  Tables  2  and  5  is  indicated  by  no  entry.   Consult  the  annual  issue  of 
this  publication  for  interpolated  monthly  totals.  auuuai  issue  or 

+    And  also  on  a  later  date  or  dates. 

•  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown 

*  Il;!™Et!:S  "I   eenerai1>'  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//   Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AM   Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 

AR   This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

C    In  the  "Refer  to  Tables"  column  in  the  Station  Index  the  letter  "C"  indicates  recorder  stations.   These  stations  are  processed  for 

special  purposes  and  are  published  later  in  "Hourly  Precipitation  Data". 

naHrT1Va„ent  °l   snowfall/holly  °r  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 
M    One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  Table  5  for  detailed  daily 

record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month 

Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  puslished  later  in 

Hourly  Precipitation  Data.) 
T    Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V    Includes  total  forv  previous  month. 
SS   This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

Hb«H1.Pt„l.°J,.KiriCt  !  ik°  jents  per  copy   monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annaul  Summary.)   Checks  and  money  orders  should 
'U!^\^t^otTlcl^XVnlV"L°B!T.Wm'"'      RemlttanCe  aDd  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents 

lsftoV°vatlfo"  ?hi°=e/^B  *™  tDiSl^y  ?f  chanees  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
arTnformation  ,„  ,  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  5.  c.  for  $1.0  si! 
5  cents  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  issues  of  Local  Climatological  Data  Annual,  obtained  as  indicated  above,  price 
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WEATHER  SUMMARY 


Sunny  weather  prevailed  during  the  first  few  days  of  Octo- 
ber. The  rest  of  the  month,  the  farmers  eyed  the  cloudy 
skies  anxiously  as  rain,  high  humidity,  drizzle,  mud,  and 
heavy  dews  kept  cotton  crews  out  of  the  fields  and  de- 
layed combining  the  High  Plains  bumper  sorghum  crop.  Tem- 
peratures averaged  cooler  than  usual  for  October. 

The  first  week  of  October  was  mild  and  sunny  over  west 
Texas  and  the  Panhandle.  Fair  weather,  with  temperatures 
near  seasonal,  was  general  over  other  parts  of  the  State. 
Most  stations  registered  their  highest  temperatures  for 
the  month  during  the  first  five  days.  The  principal  ex- 
ceptions were  a  few  stations  in  the  Lower  Valley  where 
the  15th  was  the  warmest  afternoon.  Other  mild  after- 
noons were  the  14th,  22d  ,  30th,  and  31st.  Monthly  maxi- 
mums were  generally  in  the  80' s  over  the  eastern  sections 
and  in  the  90' s  over  the  central  and  western  counties. 
The  highest  temperature  for  the  State,  100°,  occurred  at 
McAllen  and  Rio  Grande  City  on  the  15th.  Temperatures 
were  generally  below  seasonal  after  the  first  week  ex- 
cept for  brief  periods  which  came  at  the  middle  of  the 
month,  at  the  end  of  the  third  week,  and  at  the  end  of 
the  month.  The  period,  23d  to  29th,  was  especially  cold. 
Arctic  air  pushed  the  freezing  line  past  all  sections  ex- 
cept the  Upper  Coast,  Coastal  Bend,  Trans-Pecos,  and  south- 
ern areas.  Record-low  temperatures  for  so  early  in  the 
season  were  established  at  Austin,  Dallas,  and  Waco.  The 
temperature  at  Austin  plunged  to  32°  on  October  28.  This 
was  the  first  freezing  temperature  to  occur  in  October 
since  the  establishment  of  the  Weather  Bureau  Office  there 
in  1926.  Most  stations  registered  their  lowest  tempera- 
tures for  the  month  between  October  23  and  29.  Monthly 
minimum  temperatures  ranged,  in  general,  from  the  20  s 
over  most  northern  counties  to  the  40' s  over  the  extreme 
southern  counties.  The  lowest  temperature  for  the  State, 
21°,  occurred  at  Spearman  on  the  26th. 

Monthly  mean  temperatures  ranged  from  54.8°  at  Pampa  to 
76  8°  at  Port  Isabel.  Monthly  mean  temperatures  were  be- 
low the  long-term  means  at  all  stations  except  Dalhartand 
Harlingen.  Temperature  departures  ranged  from  +0.4  at 
Dalhart  CAA  to  -7.8°  at  Bronson.  Temperature  departures 
exceeded  -4.0°  at  most  stations  in  north  central,  south 
central  and  east  Texas.  Smaller  departures  were  the  gen- 
eral rule  over  the  south,  west,  and  the  Panhandle.  At  El 
Paso,  it  was  the  coldest  October  since  1912. 

Typical  fall  weather,  with  little  rain  of  importance,  pre- 
vailed during  the  first  week  of  October.  A  cold  front 
produced  showers  over  northwestern  Texas  on  the  8th  and 
over  central  Texas  on  the  9th.  From  the  13th  to  15th  a 
storm  system  wet  practically  the  entire  State  except  the 
extreme  south  and  the  Trans-Pecos.  Numerous  stations  re- 
ceived several  inches  of  rain  from  those  mid-month  thun- 
derstorms. A  few  stations  received  more  than  seven  inches 
in  a  24-hour  period.  Heavy  showers  again  hit  the  Plains 
on  the  20th.  The  storm  also  brought  showers  to  the  pre- 
viously dry  Trans-Pecos.  The  storm  spread  over  the  rest 
of  the  State  on  the  21st  and  22d .  The  rains  continued 
over  the  Coastal  Bend  and  along  the  Upper  Coast  on  the 
23d.  Little  precipitation  of  importance  fell  during  the 
last  week  of  October. 

in  south  Texas  received  less  than  two  inches 

of  rain  In  October.   The  monthly  totals  were  less  than  an 

lacfa  at  several  stations  in  the  Lower  Valley.   Precipita- 

tlon  less  than  four  inches  over  the  western 

and  tb«  panhandle.   At  the  other  e xtren.e,  numer- 

,„  .  ;, -,i  Texas  received  more  than   0  inches. 

BOOthly  total,  16.25  inches,  fell  at  Rusk. 

Several  «tatlona  In  the  BOTtb  central  section  and  a  Dumber 

tool  th<  BlO  Grande  recelv. id  Lena  than  "«ual 

.wh.  ,.   most  stations  received 

nfall  m  exce«B  of  their  Long-term  means.   *»«"" 

tral  and  <:..  l-rr,  rounttes  was  several  I  Ime, 
rn  means  . 

T     ,.  dui  Lug   tta    first   rack  ei  October  ma 

AH-  -     waiting    nearly    two    we.  V 

farm,  ,      i,.  Kan   .i.i-.i  Lng    in    the  1 1    wheat. 

,,     ;,t     ii...    beginning   of    the    aecond   week 

unloaded   by    ti.e   atom   thai    bung   around 

.    ,,,,.   alddla   of    ti.e   month   brought    up   'he 

to   good   ■  taoda.     The  early     own  wheal 

I    .rain  proepet  ta   In   tba  Blgb  I 

i  :    a,  reage  ol    eai  I 

I  D|    Plaint     I  ame     up,        Itali.y     »(  •.!',.. 
th<       I «"<>  ^     "•'■'      '  he     ent  I.. 


State.  Growers  expected  to  resume  planting  the  remainii 
acreage  when  the  fields  dried  so  they  could  begin  to  d 
stroy   the   thick   volunteer   stands. 

The  October  rains  came  in  time  to  benefit  the  sorghu 
in  the  northern  High  Plains.  The  damp,  cloudy  weath 
between  rains  was  ideal  for  filling  silos  but  held  t 
moisture  content  in  the  grain  too  high  for  combining.  T 
freezing  temperatures  on  the  26th  ended  the  growing  seas 
for  sorghums  in  the  High  Plains.  On  the  whole,  howeve 
the  sorghum  grain  was  mature  and  the  freeze  was  expect 
to  lower  the  moisture  content  so  that  combining  could  pr 
ceed.  Open  weather  was  needed  before  combining  could  co 
mence. 

Rice  harvest  had  reached  the  half-way  point  before  t 
rains  came.  Rice  combining  progressed  at  a  lively  pa 
during  the  second  week  of  October  and  much  of  the  cr 
that  had  been  downed  by  strong  winds  and  heavy  rains 
September  was  recovered  with  little  loss.  Winds  and  rai 
at  the  middle  of  October  caused  more  lodging.  The  mud 
fields  and  lodged  grain  slowed  the  rice  harvest  during  t 
rest   of   the  month. 


Cotton   harvest   was   completed    in 
heavy   dews,    damp   cloudy   weather, 
operation.       In    the   central    and 
rains   beat    the    open    cotton   badl 
duction    of    grades.       Hail    caused 
northwest.      During   the   last  week 
peratures  over   the  Plains   defoli 
expected   to   speed   up   the  opening 
freezing   temperatures  caused   the 


south  Texas.  Elsewhei 
and  showers  delayed  1 
southern  Blacklands,  1 
y  and  caused  further  i 
scattered  losses  in  1 
of  October,  freezing  t< 
ted  the  plants.  This  i 
of  the  mature  bolls.  1 
loss   of    some    small   boll 


Soaking  September  rains  followed  by  heavier-than-usual ( 
tober  precipitation,  produced  abundant  range  and  past! 
grass.  The  fall  rains  missed  the  extreme  southern  count: 
and  dry  grass,  particularly  in  the  Lower  Valley,  was  gi 
ting  short.  Except  in  those  southern  counties  and 
Trans-Pecos,  winter  grass  prospects  were  favorable.  Mi 
early  grass  and  thick  volunteer  wheat,  oats,  and  bar 
were  being  grazed.  Cattle  and  calves  were  going  into  w 
ter  in  very  good  condition.  There  was  ample  grass 
carry  them  through  the  winter  with  little  supplemen 
feeding.  However,  a  large  hay  crop  was  in  the  bale 
a  bumper  sorghum  crop  in  the  Plains  country  was  an 
ready  to  combine.  Ewes  were  beginning  the  winter  in  g 
condition.  The  September  and  October  rains  brought  w 
ter  weeds,  grass,  and  small  grain  pastures  along  the  P 
teau  and  October  rains  started  winter  weeds  in  the  Tra 
Pecos. 


STORMS 

On  the  early  evening  of  October  7,  hail  and  high  wi 
caused  considerable  damage  to  property  near  Sagerton. 
strong  winds  blew  down  television  antennas  and  destro 
barns  and  roofs.  Hail  destroyed  cotton.  Hailstones 
large  as  baseballs  bruised  a  truckload  of  cotton  plcke 
Later  on  the  same  evening,  hail  and  strong  winds  dama 
crops  and  property  in  Baylor,  Knox,  and  Jones  Countl 
On  October  11,  hail  and  heavy  rains  caused  considera 
damage  to  crops  in  El  Paso  and  Hudspeth  Counties. 

Tornadoes,  other  wind  storms,  and  lightning  caused  c 

siderable  scattered  damage  on  the  14th.   Lightning 

stroyed  a  house  in  Williamson  County.   Three  tornac 

occurred  in  Waller  County.   Heavy  rain  accompanied 

rma.   The  wind  ripped  a  drive-in  theater  screen,  c 

aged  a  house,  demolished  a  church,  uprooted  trees, 

toppled  graveyard  monuments.   Between  Waller  and  H< 

,1,  roofs  were  torn  from  buildings,  barns  were 

yed,  and  feed  was  ruined  by  rain.   The  tornadc 

i ty  County  destroyed  two  houses,  several  barns, 

r  buildings.   Other  houses  were  damaged,  trees  1 

uprooted,  and  power  lines  were  blown  down.   Strong  w 

.,  damage  in  Jasper  County  and  lightning 

Stroyed  three  Oil  tanks  in  Jackson  County. 

On  the  ^2d,  a  tornado  in  Liberty  County  damage. |  MV< 

,,„„..,   ,i,  troyed  a  barn  and  other  building   and  daw 

power  I  I nes . 

,..,,,        |   .,  M.  .,i„,„t  the  storms  mentioned  ahove 

,,  other  damaging  slow,,   that  oerurred  in  October, 

,,:,,i,.,  La  referred  to  Cllmatologlcal  Data,  National. 

Bl  i   v  . 
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Station 

Wind  direction 

Wind 
m. 

speed 
ph. 

Relative    humidity   averages  - 
percent 

Number  of  days  witl 

precipitation 

■°    a   e 

S-9-S 

jS     0    9 

"a 

a 

i 

> 

a 

£ 

"sag1 

O    a    > 

ja: 

a.  a  a 

0 

o> 
3 
a 
> 

< 

5    a 

if 

§  a 
1    1 

• 
O  *- 

&1 

< 

o 

o 

< 

o 
o 

a 
o 

a. 

o 
o 

a 
5 

j 

o 
q 

■* 
1 
O 

0> 

en 

01 

7 
8 

a 

s| 

Oi    £ 

0 

3 

a   85 

2   81 

4-H 

ULENE    W8   AIRPORT 

SSE 

19 

12.1 

3A 

SE 

13+ 

76 

84 

3 
2 

0 
2 
3 
0 

4 

2 
4 
0 

0 
1 
2 

0 
0 
2 
1 
0 
2 

1 

4AR1LL0    WB    AIRPORT 

SSE 

16 

12.0 

36 

W 

22 

76 

83 

STIN    WS    AIRPORT 

N 

13 

6.9 

27 

NE 

1A 

8A 

89 

62 

2 

tOWNSVlLLE    WB    AIRPORT 

SE 

17 

13.0 

31 

S 

1A 

80 

5 

>RPUS   CHRIST1    WB    AIRPORT 

NNE 

15 

10.8 

35 

s 

1A 

80 

VLLAS    WB    AIRPORT 

I  RIO  WB  cm 

SE 

20 

9.2 

36 

sw 

22 

75 

8A 

59 

58 

3 
5 

0 

9 

68 

5.6 

.    PASO    WB    AIRPORT 

E 

12 

12.9 

A7 

NW 

22 

65 

68 

2 
3 

1 

1 
1 
0 
0 
0 

1 

0 

1 
1 

0 
2 
2 

0 
0 
0 
2 
0 

1 

0 
2 

0 

1 
1 

0 
0 

11 
12 

7 

a 

7 

5 

1A 

13 

9 

13 

10 

7 

7 

10 

65 

~ 

r.    WORTH    WB   AIRPORT 

ESE 

1A 

11.2 

44++ 

w 

22 

78 

87 

62 

.LvESTON    WB    CITY 

N       T 

15t 

12.3 

A3 

SE 

1A 

78t 

81T 

66t 

70 1 

77 
73 

A.9t 
5.2 
5.6 
6. A 
6.9 

1USTON    WB   CITY 

NNwt 

13t 

9.6 

38 

SE 

1A 

83t 

est 

59t 

68t 

iREDO   WB   AIRPORT 

SE 

20 

10.8 

23++ 

SE 

12+ 

71 

81 

52 

IBBOCK    WB    AIRPORT 

S 

12 

12.3 

65++ 

WSW 

22 

78 

86 

61 

DLAND    WB    AIRPORT 

ENE 

12 

10.3 

29++ 

NE 

8 

70 

82 

56 

)RT   ARTHUR    WB    AIRPORT 

N 

17 

10.2 

38 

W 

1A 

87 

92 

60 

1 
5 
2 

6A 

N  ANGELO   WB    AIRPORT 

S 

11 

10.0 

35++ 

E 

8 

76 

85 

61 

6.3 

H    ANTONIO    WB    AIRPORT 

NNE 

1A 

8.1 

26 

NW 

23 

80 

8A 

60 

CTORIA    WB    AIRPORT 

NNE 

- 

9.7 

- 

- 

89 

60 

5.5 
5.8 
6.0 

CO   WB    AIRPORT 

N 

17 

10.3 

2A++ 

WNW 

15+ 

80 

87 

61 

62 

CHITA    FALLS    WB    AIRPORT 

SE 

21 

8.3 

37++ 

W 

22 

76 

85 

58 

59 

3 

3 

1 

" 

Fastest   observed  wind  speed.      This   station   is   not   equipped   with  automatic    recording  wind    instruments. 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


3LE  2 


Temperature 


sw 


■UGH   PLAINS    DIVISION 

HARILL0    WB    AP 

IG   SPRING 

3RGER 

3RGER    3    W 

'CWNFULD    2    E 

ANAD1AN 

AN  YON 

»CSBYT0N 

»LHART    CAA    AP 

JMAS 

-0Y0ADA    2 

XLETT 

iREFORD    1 

SMESA 

rvELLAND 

ITTLEFIELD 

J8B0CK 

jb80ck  wb  ap 
:*mi 

i0land  wb  ap 

i  dland  a  ene 

JuESHOE    1 

-A!NS 

-AINVIEW 

PINOLE 

'EARMAN 

'RATFORD 

IHOKA 

JL1A 

:ga 
division 

ow  rolling  plains  div 
ulene  wb  ap 

(SON 

ALLINGER    2    N 
ULDRESS    CAA    AP 
■ARENDON 
JLEMAN 

JLORADO   CITY 
l.ECTRA 
(SHELL 

>"DS   CREEK    DAM 
'*A   PARK    EXP    STATION 
(OX   CITY 

»KE   COLORADO    CITY 
ITADOR 
IMPHIS 
|INDAY 
>DUCAH 
IANAH    5    SE 
1SC0F 
YMOUR 
|IYDER 
'">    1    WNW 

:rnon 

i'chita  falls  wb  ap 

division 


am 

AM 


AM 
AM 


66.0 

72.8 

70.0 

68.5 

69.6 

70.0 

68. 8M 

68.6 

66.6 

67.8 

73.3 

66.2 

68.0 

73.  6M 

71.0 

69. OM 

70.8 

69.1 

69.5 

72.1 

73.5 

67.2 

65.0 

69.6 

69.1 

72.9 

63.2 

68. 2M 

71.3 

68.8 

67.6 


72.6 

75. 8M 

7A.1 

71.1 

71. A 

73.3 

75.7 

72.6 

72.8 

73.2 

73.6 

7A.0 

73. A 

M 
72.3 
73.3 
73. AM 
72.0 
72.3 
7A.1 
7A.9 
73.2 
7A.6M 
71.1 


S  I 

I  I 


A6.0 

50.7 

47.5 

46. 3 

44.6 

45.7 

45. 2M 

A3. 4 

45.5 

44.9 

47.0 

45.7 

45.3 

46.6 

46.1 

44. 9M 

47.2 

47.4 

46.0 

51.6 

50.5 

44.6 

44.5 

46.3 

44.9 

47.8 

44.4 

4  5.  6M 

48.4 

45.6 

44.0 


52.6 

50.  4M 

49.0 

49.8 

45.0 

49.9 

51.1 

49.8 

50.7 

50.6 

50.2 

50.7 

50.6 

46.9 

47.5 

50.5 

49.8 

49.1 

50.5 

45.9 

47.5 

47.5 

50.  3M 

50.6 


56.0 

61.8 

58. B 

57.4 

57.1 

57.9 

57. OM 

56.0 

56.1 

56.4 

60.2 

56.0 

56.7 

60.  2M 

58.6 

57. OM 

59.0 

58.3 

57.8 

61.9 

62.0 

55.9 

54.8 

58.0 

57.0 

60.4 

56.3 

56. 9M 

59.9 

57.2 

55.8 


57.9 


62.6 

63. 1M 

61.6 

60.5 

58.2 

61.6 

63.4 

61.2 

61.8 

61.9 

61.9 

62.4 

62.0 

M 
59.9 
61.9 
61.6M 
60.6 
61.4 
60.0 
61.2 
60.4 
62.  5M 
60.9 

61.4 


0*    R 

III 

1  o  § 
a  £  (- 

1 

£ 

D 

5 

& 

-    2.7 

88 

1  + 

25 

26 

-    5.4 

92 

3 

31 

26 

91 

1  + 

24 

27 

88 

1  + 

25 

26 

91 

5 

28 

27 

-    2.1 

92 

3  + 

22 

27 

88 

1 

28 

26+ 

-    4.4 

90 

5 

24 

26 

0.4 

89 

1  + 

27 

26 

91 

2  + 

25 

26 

93 

2 

28 

26 

-    4.6 

89 

5 

22 

26+ 

90 

1 

30 

26 

-    3.5 

93 

3 

29 

27 

93 

4 

28 
28 

27 
27 

-    2.1 

89 

2  + 

30 

27 

-    2.9 

89 

2  + 

30 

27 

-    1.7 

93 

2  + 

22 

27 

-    4.7 

90 

2  + 

33 

27 

-    2.1 

90 

2  + 

32 

27 

-    3.1 

91 

1 

29 

27 

-    5.0 

88 

1  + 

26 

25+ 

91 

1 

29 

27 

-    4.1 

91 

3 

28 

2  6+ 

-    2.2 

99 

2 

31 

27 

-    3.1 

94 

2 

21 

26 

-    0.6 

91 

1  + 

-    2.4 

91 

2 

30 

27 

-    1.0 

90 

3+ 

27 

26 

-    1.3 

91 

1 

27 

26 

-    3.6 

91 

3  + 

28 
27 

27 
26 

-    4.5 

92 

3  + 

26 

27 

-    3.5 

92 

3 

27 

26 

-    2.4 

95 

5 

23 

27 

-    5.2 

89 

2  + 

29 

27 

-    1.8 

92 

2  + 

29 

27 

93 

3+ 

28 

2  7+ 

-    3.4 

95 

4 

28 

27 

92 

5 

26 

27 

92 

2  + 

26 

27 

95 

2+ 

29 

26+ 

92 

3 

28 
26 

27 
27 

-    2.1 

96 

5 

26 

27+ 

96 

2 

28 

27 

94 

2  + 

27 

26+ 

-    4.3 

93 

3 

24 

26 

91 

3 

26 

27 

-    4.9 

95 

3  + 

23 

2  7+ 

-    2.3 

95 

3 

27 

27 

-    2.6 

95 

3 

28 

27 

-    3.9 

96 

3 

28 

27 

-     4.4 

92 

4  + 

25 

27 

303 
175 
244 
261 
260 
262 
269 
300 
299 
307 
194 
316 
284 
205 
232 
257 
212 
228 
274 
155 
146 
298 
340 
253 
270 
190 
308 
285 
202 
271 
314 


14  1 

135 
163 
191 
253 
151 
122 
182 
173 
159 
160 
155 
166 

206 
158 
195 

198 
168 
204 
174 
192 
143 
190 


No  of  Days 


Precipitation 


2.57 

4.02 

1.60 

1.B0 

4.52 

2.32 

3.36 

4.57 

1.89 

2.1 

4.25 

2.34 

3.76 

3.27 

2.82 

3.01 

4.68 

4.20 

2.17 

1.78 

1.79 

3.12 

3.02 

4.53 

3.07 

2.84 

1.83 

2.59 

4.26 

4.91 

2.05 


4.35 
2.37 
4.  14 
3.95 
3.24 
3.16 
1.39 
3.98 
3.33 
3.08 
3.75 
4.42 
1.45 
4.85 
5.23 
4.38 
2.80 
3.91 
1.01 
3.82 
1.97 
4.21 
5.06 
3.83 

3.49 


3^5 
Q  £  w 


.28 
1.22 
2.14 

.23 


.36 

1.62 

.99 

1.61 

2.39 

2.13 

.03 

.00 

.1 

1.47 

1.14 

1.01 
.93 
.16 
.96 
1.43 
2.46 
.23 


1.78 

1.55 

1.83 

.85 

.60 

.66 


2.83 
1.55 

1.17 

1.18 
.52 
1.68 
1.93 
1.05 


.95 

2.38 

.52 

.60 

2.03 

1.10 


2.62 

1.07 

.93 

1.52 

.87 

1.6B 

1.43 

.92 

1.27 

1.54 

2.20 

.90 

1.1 

.8' 

1.17 

1.47 

1.71 

.95 

.98 

.42 

1.58 

1.72 

1.78 

1.25 


1.18 
1.39 

.99 
1.41 
1.55 

.52 
1.90 
1.79 
1.70 
1.55 


.75 
2.60 
2.42 
2.90 

.80 
1.72 

.36 
1.82 
1.05 
1.27 
2.58 
1.75 


1.0 

.0 


0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

—  o 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2 -CONTINUED 


Temperature 


NORTH  CENTRAL  DIVISION 

ALBANY  AM 

BELTON  DAM  AM 

8ENBR00K  DAM  AM 

BONHAM 

BOWIE 

BOYD  3  SE  AM 

8RECKENRIDGE 

BRIDGEPORT  AM 

BROWNWOOD  AM 

CAMERON 

CLEBURNE 

CORSICANA  AM 

DALLAS  WB  AP  "// 

DEN  I  SON  DAM 

DENTON  AM 

DENTON  EXP  STATION 

DUBLIN  AM 

EASTLAND  AM 

FORT  WORTH  WB  AP  R 

FORT  WORTH  LEONARD  BLDG   AM 

GAINESVILLE  AM 

GATESVILLE 

GRAHAM  AM 

GRANBURY 

GRAPEVINE  DAM  AM 

GREENVILLE  2  SW  AM 

HENRIETTA  AM 

HICO 

HILLSBORO  AM 

JACKSBORO 

KAUFMAN  AM 

KILLEEN  AM 

LAKE  KICKAPOO 

LAVON  DAM  AM 

MARLIN 

MC  KINNEY 

MEXIA  AM 

MINERAL  WELLS  CAA  AP 

MONTAGUE 

OLNEY 

PARIS  AM 

POSSUM  KINGDOM  DAM 

RANGEP  PUMP  STATION 

RISING  STAR  AM 

SHERMAN  AM 

STEPHFNVILLE  3  NE 

TAYLOR  AM 

TEMPLE  *M 

THROCKMORTON  AM 

WACO  WB  AP  R 

WAXAHACH1E  AM 

WEATHERFORD  AM 

WHITNEY  OAM  AM 

DIVISION 

TEXAS  DIVISION 

ATHENS    2    SSE 

SRC  AM 

•iAGE 
Cf'.'  AM 

RVILLE  AM 

'    2    E  AM 

IAT  I  OH    7    '  « 

■A     AP 

AM 
AM 
•      7    W 

AM 
AM 

AM 
AM 

AM 

AM 

AM 

»" 


74.8 
74.0 

71.9 

71.6 

72. 4M 

71.7 

73.2 

72.7 

73. 5M 

75.8 

74.5 

73.4 

72.8 

70.8 

71. 9M 

72.8 

72.1 

72.7 

71.5 

73.0 

71.7 

76. 8M 

71.4 

73.7 
72.3 
71.5 

M 
74.0 
74.5 
73.1 
72.7 
75.4 
70.4 
72.8 

M 
72.3 
73.0 
73.  1 
71.0 
72.8 
70.5 
75.3 
72.1 
72.0 
71.5 
70.0 
75.4 
73. 6M 
73.0 
74.4 
74.1 
71.  1 
73.  1 


48. 4M 
53.7 

52.0 

50.2 

50.8 
49.0 

47.5 

49.9 

54. 2M 

54.7 

51.9 

50.1 

54.2 

51.0 

51.6 

52.7 

50.8 

50.6 

53.0 

53.8 

49.1 

54. 6M 

49. 9M 

52.6 

51.9 

51.4 

51. 3M 

50.2 

53.2 

51.3 

52.4 

50.1 

52.3 

52.2 

53. 5M 

51.9 

53.8 

52.0 

51.2 

49.2 

49.6 

54.1 

51.7 

50.3 

52.5 

50.0 

53.6 

53. 8M 

50.9 

54.5 

50.0 

49.3 

50.5 


61.6M 

63.9 

62.0 

60.9 

61.6M 

60, 

60, 

61.3 

63. 9M 

65.3 

63.2 

61.8 

63.5 

60.9 

61.8M 

62.8 

61.5 

61.7 

62.3 

63.4 

60.4 

65. 7M 

60. 7M 

63.2 


ro.8 

75.0 

. 

77.0 

'6.1 
. 

73.5 

■ 
■ 

■ 


52.9 
50.1 
52.4 

52.2 
50.2 

. 
50.  OM 

»] 


M.  ' 

■ 
■ 


62.5 

M 
62.1 
63.4 
62.6 
61.1 
61.0 
60.1 
64.7 
61.9 


60.0 

64.5 

6  3.  7M 

62.0 

64.5 

62.1 

60.2 


63.7 
60.5 
bi.  7 
63.8 
63.5 
61.4 

66.0 
64.9 

. 

|       .'■ 


■ 

■    ■    ■ 

■ 
', '.  .    | 


5 

4.0 
3.9 
5.0 
4.0 
6.1 
5.3 

5.0 


3.7 
6.2 

5.7 
2.3 
5.5 


4.8 
4.3 


3.0 
4.7 


27 
28 
27 
28 

2B 

28 

27 

2  7  + 

28 

28 

28 

2  8 

27 

28 

27 

2  7+ 

27+ 

28 

27 

27 

28 

28  + 

27+ 

28 

27 

26 

28 

2  7  + 

27 

28 

27 

27 

28 

28 

28 

27 

2  7+ 

27 

27 

27 

27 

27 

27 

26+ 

27+ 

28 

28 

27 


/« 
28 

28 

28 

28 
28    28 


12 


31 

r 

10    2  ' 


'( 


I 

/  I 
II 

/  / 

li     /  ; 


156 

127 

158 

162 

185 

1 

182 

170 

110 
93 

125 

144 

127 

166 

184 

137 

162 

154 

144 

131 

185 
87 

181 
118 
154 
156 

146 
129 
150 
144 
141 
175 
143 

148 
127 
136 
172 
171 
180 
107 
152 
173 
158 
195 
115 
127 
166 
113 
148 
192 
152 


Precipitation 


104 
120 
104 

131 

107 

ii 

162 


l   14 
100 

I  09 

I    10 

14 

I  'i', 
I'.', 
08 
26 

i  i  I 

i  -,.. 
I  , 
i',  I 


232 
86  E 


3.66 
8.86 
4.66 
2.97 
3.45 
3.68 
4.40 
4.57 
5.51 
11.52 
7.21 
6.15 
4.02 
1.95 
3.23 
3.21 
3.92 
10.41 
3.53 
3.83 
2.89 
5.48 
4.37 
6.87 
3.34 
5.68 
2.97 
7.68 
6.97 
3.56 
7.40 
9.25 
4.95 
4.47 
10.29 
2.72 
9.03 
5.04 
3.  10 
3.68 
4.23 
5.61 
9.27 
3.84 
2.38 
6.  1 
9.24 
9.60 
3.99 
5.40 
7.94 
4.20 
7.56 

5.47 


7.29 
3.79 
7.60 
9.44 
15.58 
4.06 

9.77 

5.51 

15.63 

i  2,  S! 

7.90 

15.72 

7.77 

10.85 

4.84 

11.  12 

4,09 

.:.  17 

-,.',n 

12.6H 

I. '"i 

10.68 

11. S! 

/./  1 

7.  7  I 
i,  .    It 

I  (..      ' 

5,21 


1.73 
1.47 
3.15 
8.60 
4.29 
3.34 
1.35 

.04 

1.34 

7.63 

.84 

.40 
2.41 
1.67 


.78 
6.00 


1.06 
2.67 
6.35 
6.84 
1.01 
2.99 
5.27 
1.61 


2.55 

12.41 

9.09 


12.40 
4.57 


1.11 
5.52 

9.6  1 
5,  i, 
6.7] 

9,59 

1.69 

,,.'>'■ 
1 1 .64 


1.75 

5.08 

2.05 

1.45 

1.80 

1.89 

2.48 

2 

2.20 

7.60 

2. 

2, 

1.36 

1.41 

1.80 

1.91 

1.45 

7.00 

1.47 

1.67 

1.20 

3.00 

1.90 

2.50 

1.61 

2.27 

1.05 

2.62 

4. S3 

1.54 

4.94 

4.00 

2.20 

2.07 

5 

1.64 

4.40 

2.50 

1.56 

1.43 

1.60 

3.72 

6.86 

1.40 

1.45 

1.85 

3.79 

4.68 

2.00 

1.92 

4.71 

1.63 


3.80 
1.52 
2.63 
3.85 
B.50 
1.08 

5.13 
3.08 


No  of  Day! 


2.75 
7.47 


2.56 
3.19 

).ll 

..  16 

/.•■  ■ 
J, 95 

2.42 

4,10 
8,86 
I  .-"I 


0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 


2/H 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


BLE  2  -  CONTINUED 


TEXAS 
OCTOBER  1957 


Temperature 


RANS    PECOS    DIVISION 

.PINE 

ILMORHEA    EXP    PAN 

MSOS    BASIN 

.    PASO    WB    AP 

>RT    S'OCKTON  A 

I    TUNA    1    S 

IRATHCN 

>UNT    LOCKE 

INTHER    JUNCTION 

ICOS  A 

iESIOlO 

ID    BLUFF    0AM 

ILT    FLAT    CAA    AP 

INDERSON    1    NW 

IN   HORN 

INK    CAA    AP 

iLETA  A 

DIVISION 

IDWARDS    PLATEAU    DIVISION 

.ANCO  A 

IERNE 

IACKETTVILLE  A 

IADY  A 

ICHANAN    DAM  A 

IRNET 

IL    RIO    WB    CITY 
IEN    1 

IEDERICKSBURG 
INCTION 

INCTION   CAA    AP 
[RRVILLE  A 

IMPASAS  A 

ANO  A 

ISDN 
:   CAMEY 

I0NA  A 

IADE    RANCH 

ICKSPRINGS  A 

IN   ANGELO    DAM  A 

IN   ANGELO    WB    AP 
1N0RA 

iRPLEY    1    E 
'ALDE  A 

DIVISION 

>0UTH   CENTRAL    DIVISION 

1ST  IN    WB    AP 
ISTWELL    WL    REF 

EVILLE    5    NE 

SHOP 

IENHAM  Al 

1RPUS    CHRISTI 
IRPUS    CHRISTI    WB    AP 
IERO    3    NW  Al 

ATONIA 
ILIAD 
INZALES    2 
ILLETTSVILLE 

INOO  Al 

INEDY  Al 

NGSVILLE 

"-ING    1    SE  Al 

INSFIELD    DAM  Al 

ITALIA 

:W   BRAUNFELS 
IXQN 

1BST0WN  Al 

IN   ANTONIO    WB    AP 
IN  MARCOS  Al 

iALY 

:guin 

IITHVILLE  Al 

(SHINGTON    STATE    PARK  A! 

)AKUM 

DIVISION 

IPPER   COAST    DIVISION 

tAHUAC    6    E  A I 

IGLETON    4    NE 

»Y   CITY    WATERWORKS  Al 

*YTOWN 

iAUMONT  Al 

JAUMONT    EXP    FARM 

>NEVANG 

.    CAMPO 

»LVFSTON    WB    CITY 

»LVESTON    WB    AP 

JUSTON    WB    CITY 


70.7 

75.  2M 

71.  AM 

72.1 

73.3 

73.9 

75.5 

64.8 

77.6 

76.3 

82.0 

74.3 

71.6 

71.4 
73.8 


73.9 

74.3 

79.5 

74.5 

75. 3M 

74.6 

78.5 

76.0 

73.5 

76.8 

74.5 

72.6 

73.1 

75.4 

75.4 

75.3 

74.9 

75.4 

73.2 
72.6 
74. OM 
79. 1M 
79.0 


75.0 
79.9 


76.8 

79.7 

81.6 

79.2 

76.2 

82. 4M 

78.5 

78. 9M 

77.9 

84.0 
76.5 
76.0 
80.1 
77.8 
80.0 
82.7 
77.0 

78.5 
78.7 
75.3 
76.1 
80.1 


76.8 
78.7 
79.8 
77.3 
77.2 
77.6 
79.2 
79.7 
74.9 
74.9 
76.9 


52.1 
50. 3M 
48. 2M 
52.6 
51.1 
49.0 

M 
46.0 
52.3 
51.4 
55.9 
51.1 
48.5 


50.9 

52.2 

57.2 

50.0 

54.  5M 

51.5 

60.6 

48.7 

51.7 

51.3 

51.2 

49.9 

49.3 

52.7 

52.0 

53.2 

51.1 

51.3 

51.7 
53.0 
52. 5M 
55. OM 
55.2 


55.5 
62.  9M 

M 
54.0 
66.4 
62.9 
55.8 
5  7.4M 
62. 1M 
56. 6M 
57.  1M 
53.5 

60.3 
55.5 
53.2 
56.9 

M 
55.5 
61.5 
56.7 

57.0 
56.6 
53.8 
52.4 
58.9 


55.1 
56.8 
57.9 
57.2 
54.5 
55.7 
57.5 
58.2 
64.7 
64.5 


61.4 
62. 8M 
59. 8M 
62.4 
62.2 
61.5 

M 
55.4 
65.0 
63.9 
69.0 
62.7 
60.1 


49.9  60.7 
52.6  63.2 
49.1  61.9 


31 


62.4 

63.3 

6B.4 

62.3 

64. 9M 

63.1 

69.6 

62.4 

62.6 

64.1 

62.9 

61.3 

61.2 

64.1 

63.7 

64.3 

63.0 

63.4 

62.5 
62.8 
63. 3M 
67. 1M 

67.1 

63.9 


65.3 
71.4M 

M 
65.4 
73.1 
72.3 
67.5 
66. 8M 
72.  3M 
67.  6M 
68. OM 
65.7 

72.2 
66.0 
64.6 
68.5 

M 
67.8 
72.1 
66.9 

67.8 
67.7 
64.6 
64.3 
69.5 

68.1 


S8.9 
b7.3 
S5.9 
b6.7 
S8.4 
J9.0 
59.8 
i9.7 
i8.5 


2.9 

2.8 


2.8 
3.8 


1.2 
1.2 


5.2 

4.0 
1.4 
3.0 

6.2 
1.9 

3.6 
2.2 

4.7 
6.1 
4.5 


2.2 

4.8 
5.4 


3.4 
5.5 


3.9 

4.3 
7.4 


4.5 
3.1 


6.0 
3.3 


3.8 
4.1 


157 
126 
181 
127 
146 
128 

297 
86 

118 
47 

131 

179 

164 
123 
131 


141 

117 

57 

143 

118 
57 
151 
124 
101 
131 
156 
164 
110 
113 
122 
135 
111 


No  ol  Days 


67 
110 

10'. 
52 


Precipitation 


2.01 

1.96 

2.  1 

2.34 

2.03 

1.34 

1.36 

3.11 

1.82 

2.25 

1.82 

3.66 

2.65 

2.28 
2.27 
1.96 


6.28 
7.22 
2.29 
6.98 
5.48 
7.25 
1.97 
5.85 
6.08 
9.44 
8.79 


5.21 
8.09 
2. 
3. 
6.  15 

2.21 
2.55 
8.54 
5.95 
6.53 


8.79 

1.25 

2.  18 

6.71 

.51 

.40 

6.89 

6.99 

4.68 

7.13 

7.48 

3.76 

1.77 

2.88 

5.  18 

3.92 

5.47 

4.48 

.79 

4.71 

10.13 

3.03 

7.14 

5.15 

7.77 

4.77 

4.70 

5.09 

3.11 

8.54 

5.76 

5.  13 

5.51 

7.  17 

3.00 

3.62 

6.61 

1.51 
.66 


3.24 

4.07 

.26 

4.38 

4.71 
.23 
3.60 
3.53 
6.95 

9.04 
4.33 
2.69 
6.23 
1.33 


.58 

3.53 

2.06 
3.94 
3.94 
1 

4.36 

1.37 


2.45 

1.80 

2.61 

6.40 
.60 
4.05 
1.86 
4.99 


2.34 

1.70 

.59 

.22 

3.22 


1.31 
1.35 
1.55 
1.24 
1.54 

.55 
1.30 
1.55 
1.26 

.95 

.77 
1.83 

.92 

.78 
1.27 


2.16 
3.30 
1.17 
4.57 
2.50 
5.20 
1.33 
1.75 
2.52 
5.81 
5.91 
5.50 
3.04 
2.52 
5.64 
1.55 
1  .55 
2.31 

.61 
1  .06 
5.15 


3.45 

1.17 

1.75 

3.75 

.45 

.31 

3.40 

3.36 

2.54 

3.20 

4.40 

2.07 

1.35 

.90 

2.00 

2.05 

2.90 

3.34 

.60 

2.18 

4.82 

1  .49 

3.01 

2.13 

4.00 

2.20 

3.52 

1  .02 

6.38 

2.79 

2.18 

4.33 

5.37 

1.69 

1.85 

3.12 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  U 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 


No   ol  Days 


ootes  following  station  Index. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  -  CONTINUED 


Temperature 


HOUSTON  WB  AP 

LIBERTY 

MATAGORDA 

MAURBRO 

NEW  GULF 

PALACIOS  CAA  AP 

PASADENA  HOUSTON 

PIERCE 

PORT  ARTHUR 

PORT  ARTHUR  WB  AP 

PORT  LAVACA 

PORT  OCONNOR 

ROSENBERG 

SUGAR  LAND 

THOMPSONS  3  WSW 

VICTORIA  WB  AP 

WILLIAM  HARRIS  RESVR 

DIVISION 

SOUTHERN  DIVISION 

ALICE 

CARRIZO  SPRINGS 

COTULLA  CAA  AP 

CRYSTAL  CITY 

DILLEY 

EAGLE  PASS 

ENCINAL  3  NW 

FALFURRIAS 

LA  PRYOR 

LAREDO  WB  AP 

POTEET 

RIO  GRANDE  CITY  2  ESE 

WINTER  HAVEN  EXP  STA 


LOWER  VALLEY  DIVISION 

BROWNSVILLE  WB  AP 

HARLINGEN 

MC  ALLEN 

MC  COOK 

MISSION 

PORT  ISABEL 

PAYMONDVILLE 

SAN  BENITO 

WESLACO  2  E 


AM 
AM 


<  2 


DIVISION 


76.6 

80. 3M 

79.  1M 

78.3 

78.7 

78.5 

78.0 

78.4 

75.  1 

76.0 

79.2 

77.4 

79.0 

79. 3M 

79. 4M 

78.5 

77.5 


79.7 
80.5 
78.5 
79.5 
79.3 
82.4 
83.7 
79.1 
83.9 
78.8 
88.0 
79.8 


83.6 
86.2 
86.3 
87.6 
86.3 
83.5 
85.9 
86.3 
86.5 


59.1 

56. 2M 

60. 9M 

56.5 

57.2 

59.4 

56.4 

55.4 

59.8 

57.2 

60.3 

63.4 

56.6 

56.5 

57. 4M 

58.8 


66.4 
64.9 
63.6 

61.6 
63.9 
70.1 
61  .4 
64.2 
63.9 


67.9 

68. 3M 

70.  OM 

67.4 

68.0 

69.0 

67.2 

66.9 

67.5 

66.6 

69.8 

70.4 

67.8 

67. 9M 

6  8.4M 

68.7 

68.0 

68.1 


2.3  2 
o  £  s- 


75.0 
75.6 
75.0 
74.6 
75.0 
76.8 
73.7 
75.3 
75.2 


3.5 
0.3 
3.3 


1.0 

0.0 


0.8 
0.2 
1.1 
0.3 


Precipitation 


11.53 
7.23 
6.27 


6.11 
6.59 

4.71 
1.79 
9.28 
8.58 
7.61 
3.  10 
6.74 

6.20 


1.76 
4.18 
2.92 
3.98 
3.17 
4.0  7 
1.78 

.38 
2.74 
1.05 
2.57 

.28 
4.45 


.30 
.29 
.85 

.12 

.80 

1.30 

T 
.03 


3.01 
2.8< 


5.09 

2.86 

3.66 

.12 


1.53 

2.38 

.34 

1.67 

.90 

.52 

1.27 


1.64 
2.20 
1.45 
2.72 


5.24 
4.91 
3.17 
2.82 
3.50 
.79 
7.67 
4.28 
3.15 
2.10 
4.50 


1.63 
2.70 
2.62 
2.13 
2.60 
2.30 
1.50 
.31 


1.22 

.15 

1.78 


.23 

.58 


.45 
1.20 


0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 


0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

A  survey  has  Indicated  that  the  comprehensive  narrative  weather  story 
carried  In  each  Issue  of  CI  lma  to  logical  Data  Is  of  value  to  only  a  small 
numb.r    of    recipients.      This    story   will    be   discontinued,    therefore,    with 

mary    1958    Issue.      A    table  of    extremes  will    be  carried   each    month 

and    a    text    will    be    carried    whenever    unusual    and    outstanding   weather 

have   occurred.      General    weather   conditions    In    the   United   States 

eta  month  are  described  In  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW 
and  the  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA,  NATIONAL  SUMMARY,  either  of  which 
may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing 
Office,    Washington,    D.    C. 


*•    Ml    IntlntlM    ■« 
ZHO     - 


DAILY  PRECIPITATION 


RNATHY 
LENE    »J6    AP 
FW.Y    J    SE 
A   NUEVA 


RlLLO    WB    AP 
HUAC    6    E 

ERSON 

LETON    k    NE 


ELOPE 
.NSAS    PASS 
HER   CITY 
IKTON 

HUR   CITY 

ERMONT 
€NS    2    SSE 

ANTA 

TIN   MB    AP 

TIN   DAM 

T[N   HWY    290    BRIDGE 

TWELL 

TKELL    "L    REF 
ERSFIELO 

LINGER    2    N 
NORHEA    EXP    PAN 
MORHEA    GRAEF    RANCH 
NHART 
CITY    WATERWORKS 

TOWH 

UMONT 

UMONT    EXP    FARM 

IAS 

VILLE    5    NE 

TON   DAN 
BROOK    DAM 
JAMIN 

SPRING 

«LLS 

MOP 
NCO 

NKET 
WETT 


ULLAS    RANGER    STATION 


ELDER 
D  3  SE 
CKETTV1LLE 


'20    SPRINGS 
'OLLTON 

HAGE 
*   RANCH 


LICOTHE 
■OS  BASIN 
STOVAL 

«-0  CREEK 
■ENDON 


'OT    RANCH 
SPRING   5    S 
'MATER 


3.66 

1.76 
2.01 
12.13 
7.47 
7.92 

2.57 
4.70 
5.03 

5.09 


8.96 
1.57 
1.25 


1.96 
1.40 
2.31 


Day  of  month 


:ge»ort 

1S0N 
"(FIELD    2 

E 

4.57 
3.79 

•IISVKLE 

WB    AP 

a 

"NtfOOO 

5.51 

-ANAN    DAM 

5.46 

fALO 
:°    2   NE 
/ECDE 

12.95 
2.66 

:EH   hill 

1.63 

CETT 
-ESON 
-INQTON 

3.95 
6.46 
9.69 

1.61 
1.97 
1.60 

1.60 
3.45 
5.69 
3.66 
2.2 

6.96 


3.47 
1.30 
3.24 


5.40 
6.56 
1.69 


.30 
5.02 


10       11       12       13       14       15 


1.17 

2.85       .0 
1.13      T 


6 

.91 

2 

.96 

3.30 

1 

6  0 

1 

.75 

2 

,58 

3 

75 

.35 

1 

8? 

.04 

1 

94 

1 

9i 

81 

3 

52 

1 

66 

34 

1*33       .09 
.16 

2.28 

1.19 
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coleman 

COLLEGE  STATION  7  SM 
COLLEGE  STATION  CAA  AP 
COLORADO  CITY 
COLUMBUS 

COMANCHE 

COMSTOCK 
CONLEN  3  N 
CONROE 
COOPER 

COPE  RANCH 

COPPERAS  COVE 

CORNUOAS  SERVICE  STATION 

CORPUS  CHRIST  I 

CORPUS  CHRIST  I  MB  AP    R 

CORSICANA 
COTULLA 

COTULLA  CAA  AP 
COTULLA  HILLJE  RANCH 
COX  RANCH 

CRESSON 

CRIDER  RANCH 

CROCKETT 

CROSBVTON 

CROSS  PLAINS  NO  1 

CROWELL 
CRYSTAL  CITY 
CUERO  3  NM 
CYPRESS  1  SM 
CYPRESS  MILL 


DARROUZETT 

OAVlLLA 

OE  LONG  RANCH 

DECATUR 

DEKALB 

DEL  RIO  KB  CITY 

DEN  I  SON  DAM 

DENTON 

DENTON  EXP  STATION 

DEMEYVlLLE 

DIALVILLE  2  M 
OILLEY 
DIME  BOX 
DIMMITT  6  E 
DOOLE 

DOSS 

DRYER     1     '"> 
DUBLIN 
DUMAS 
DUNDEE    5    NM 

DUNK    RANCH 
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ADEWATER 
FNFAWN 


.'H 


IITE 


.IAD 

.UD  6  NE 
.1*0  1  SE 
tZALES  1 
42ALES  2 

4HAH 
ANBURY 

INDFALLS    3    SSE 
IPELANO 

ipevine  0am 

"enville  2  sw 
:veton 

JVER 
■TEH 

rHRiE 

iANSPORT 

.E   CENTER 

.E  CENTER    1*    WN 

.UETTSVILLE 

•  ILTON   2    NW 

LIN 

ILETOH 

tL  I NGEN 
(PER 


.CELL 

iKELL    6    NW 
KINS 
'NES   RANCH 

ORONVlLLE 

'P5TEA0 

PERSON 


IGCfl 

ISTON    WB    C  I  T  Y 
tSTON   W8    AP 
tSTOH   Al'EF 
ISTON    BARKER 
ISTON   OEER    PARK 

arm  heights 

fSTON  INDEPENDENCE  H 
'S'ON  MISSOURI  CITY 
ISTON  NORTH  HOUSTON 
ISTON   SAN    JACINTO    DAM 


-BIE    PUMP    STATION 


'ERIAL 

'IAN   GAP 

'«    PARK    EXP    STATION 

XSBORO 

<SON   HILL    GUARD    5TA 

KSONVILLE    EXP    STA 

KSONVILLE 

r;    =MVE»    RANCH 


RELL 


PERSON 
NSON   RANCH 

PS    C    BAR    B    RANCH 

'"    "W    RANCH 

RDANTON 

CTIOfcj 

CTIOM  CAA    AP 

NACK 

NES   CITY 
Y   "OLF   HILL 


RviLLE 
LEEN 

^SVILLE 

6YVILLE    FOREST    SERV 


.GRANGE 
PRYOR 

JUNA    \    s 

»   COLORADO    CITY 

IE   KICKAPOO 
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!°ASAS 
=00   M8   AP 


3«AH 
:  LLANO 
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7.90 
11.75 
4.95 
7.93 


2 

ev 

4 

70 

3 

34 

5 

68 

7 

64 

1 

60 

2 

37 

3.06 
7.48 

8.11 


TEXAS 
CTOBER  1957 


Day  of  month 


3.76 

7.32 
7.68 


11.53 
B.15 
12.15 
11.1 

7.29 
8.5. 
7.26 

10.2' 
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11.79 

9.40 
8.68 
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4.81     1.56 
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1.90 

.85 


1.45 

.87 

.05 

.01 

.75 

.03 

.02 

4 

29 

1.17 

1.65 

2 

.00 

.81 
6.73 
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1.13 

1.40  2.84 

.  lb 

1.77    1.20      .75 
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1.75       T 
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1.11       .06 
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1.10 


DAILY  PRECIPITATION 


Table  3-Continued 


LIBERTY  HILL 

LILLIAN 
LlNDALE  5  SE 
LINDEN 
LI  PAN 

LIPSCOMB 

LITTLE  ELM  1  NNE 

LITTLEFIELO 

LIVINGSTON 

LLANO 

LOCKHART  2  NW 

LOMETA 
LONG  LAKE 
LONGVIEW 
LOOP 

LORENZO 
LUBBOCK 

LUBBOCK  WB  AP 
LUFKIN  CAA  AP 
LULING  1  SE 

LYNXHAVEN  RANCH 
MADISONVILLE 

MAGNOLIA 
MANCHACA 

MANSFIELD 

MANSFIELD  DAM 
MARATHON 
MARCO 

MARFA  16  S 
MARL  IN 

MARSHALL 
MARTIN  RANCH 
MARYS  CREEK 

MASON 

MATADOR 

MATAGORDA 
MAUD 

MAURBRO 
«C  ALLEN 
MC  CAMEY 

MC  COOK 

MC  DONALD  STORE 

MC  GREGOR 

MC  1NT0SH  RANCH 

MC  KINNEY 

MEMPHIS 

MENARD 

MENTONE 

MENZIES  AL  RANCH 

MERCEOES  7  S 

ME»PILL  RANCH 
MERTZON 

MEKIA 

MIAMI 
MIOLANO  W8  AP 

MIDLAND  4  ENE 

MIDLOTHIAN 

MILLER  PANCH 

-INEOLA 

MINERAL    WELLS    CAA    AP 
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Day  of  month 
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OCTOBER    1957 
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waller   2   SSW 

WARREN 

WASHINGTON  STATE  PAR* 

WATER  VALLEY 

WATER  VALLEY  11  ENE 

WAXAHACHlE 
WEATHERFORD 
WEBB 

WELLINGTON 
WESLACO  2  E 

WHARTON 

WHITNEY  DAM 

WHITSETT 

WICHITA  FALLS  WB  AP 

WICHITA  VALLEY  FARM  29 

WILLIAM  HARRIS  RESVR 
WILLS  POINT 
WILSON  RANCH 
WIHCHELL  2  WNW 
WINK  CAA  AP 

WINNSBORO 

WINTER  HAVEN  EXP  STA 

WINTERS 

WOLFE  CITY 

WOOOSBORO 

YOAKUM 

yoritown 
ysleta 


FLOODS 


A  cold  front  brought  heavy  rains  over  the  Frio  River  basin 
on  the  9th  causing  flash  flooding  in  Uvalde  an  between 
Uvalde  and  San  Antonio.  Heavy  rains  from  the  13th  to  15th 
over  the  Gaudalupe  River  basin  caused  major  flooding  a  ong 
alt  sections  from  Gonzales  to  the  mouth  The  "lnst°ta1^ 
iro»  six  to  almost  ten  Inches  In  the  three-day  period  On 
UM  dates,  heavy  rains  caused  flooding  over  the  entire 
l.-nnth  of  the  Lavaca  and  Navidad  Rivers. 
Th.  h.-avy  rains  on  the  21st  and  22d  caused  minor  flooding 


along  the  Guadalupe  River  from  Gonzales  to  Victoria^ 
the  22d,  a  squall  line  dumped  heavy  rains  on  the  headwat 
of  the  Nueces,  Frio,  and  Atascosa  Rivers  producing  bankfi 
stages  but  no  serious  flooding. 


Lucius  W.  Dye 

Climatologist 

Weather  Records  Processing  ceni 

Kansas  City,  Missouri 
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Day 


84   90 

51   5  5   62 


87   92   94 
45   47   52 


83   84 

56   60   63 


82   83 
53   53 


88   88 
50   56 


77   76   82 
60   5  7   60 


77   82 
60   5  7 


89   94 
51   51 


81   85 
51   53 


83   87   85 
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82   83   84 
57   59   62 


84   85   92 

45   47 


92   89 
44   67 


81   82 
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78 

80 

84 
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87 

59 
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60 
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63 
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76 

82 

87 

89 
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60 

53 
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63 

76 

77 

64 

87 

90 

60 

59 

59 

62 

62 

80   83   86 

58   55   57 


80   82   86 
56   56   58 


50   55   57 


47   49   51 
82   85   84 


81   85   85 
48   50   54 


91   91   90 
58   60   55 


49   55   53 


52   55   58 
80   83   86 


85   88   91 
57   54   60 


85   85   91 
46   50   51 


66   90   91 


91   90 
63   64 


90   90 
64   63 


84   87 
64   60 


87   85 
56   58 


86   89 
60   62 


95   91 
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86   87   90 


84   85   90 
50   52   55 


60   62   61 


90   8  7   8  7 


63  85  84 

60  55  56 

84  83  80 

60  54  56 

86  87  86 

55  60  58 

90  89  82 

61  65  61 

86  85  78 

56  57  56 

91  98  91 
59  61  59 


90   90   81 
63   64   65 


89   89   89 


91   90   81 
58   58   57 


87   89   89 


92   92   91 
56   60   60 


55   55   55 


90   89   89 


90   89   89 


85   81   68 
64   59   58 


56   58   60 
89   89   89 


78  85   80 

60  60 

78  65 

53  51   50 


58   58   59 
85   85   83 


82   84   7  7 


62   63   65 

85   85   81 
74   67   74 


62  63  61 

89  84  79 

56  49  55 

86  86  87 

62  62  62 

84  64  82 

61  63  63 


87   83   85 


59   59   60 


82   83 
60   64 


88   85 
63   60 


87   78 
63   60 


79   82 
61   58 


81   75 
56   59 


81   73 
55   54 


77   71 
52   51 


86   75 
63   61 


83   82 
60   61 


87   82 
57   62 


85   86 
59   58 


87   82 
61   61 


77   73 
51   50 


87 
72 

90 
73 

83 
60 

85 
64 

63   75   74 
55   48   55 


68   63   77 
56   45   50 


64  59  60 

69  68  70 

54  55  54 

60  69  62 

50  48  52 

84  80  79 
60  57  55 

85  80  80 
62  57  60 


59   52   53 


67   78   60 
58   55   57 


82   85   83 
64   58   67 


70   66   74 

54   41   47 


56   49   53 
83   80   83 


60   57   58 


85   80   80 


61   57   55 


74   65   77 
59   55   55 


56   53   54 

64   76   65 

49   48   55 


67   70   75 
58   50   51 


72   74   73 
56   49   53 


57   51   58 


61   69   63 
50   49   54 


61   71   62 
51   47   54 


77   77   79 
59   57   61 


73   65   76 
55   53   52 


65   76   77 
50   44   52 


79   73   79 


69   63   75 
58   49   50 


73   75   74 


69   78 
60   60 


67   67   65 


58   58   58 


83   85   92 
64   67   73 


54   53   56 


70   66 
51   45 


56  60  65 

82  85  80 

65  67  58 

74  70  81 

60  58  58 


67   68 
61   61 


70   69 
61   60 


84   85   85 


85   85 
70   67 


59   58   54 


78 

78 

81 

84 

80 

70 

65 

64 

63 

60 

83 

80 

74 

83 

84 

57 

64 

65 

62 

59 

84 

80 

73 

84 

83 

67 

64 

65 

63 

60 

79 

67 

68 

80 

60 

57 

53 

61 

67 

65 

70 

77 

53 

58 

58 

57 

78 

79 

79 

70 

70   73  '  68 
56   54   49 


83   74   76 
56   55   47 


93   88   87 
66   66   64 


70   74   71 
53   50   50 


65   62   62 

45   49   45 


80   80   83 
65   62   59 


80   83   80 
60   63   60 


76   74 
56   52 


76   79   72 
57   59   50 


85   79 
57   62 


82   85   82 
67   69   66 


79   73   74 
53   54   49 


76   73 
46   49 


83   85 
65   63 


74 

80 

79 

68 

84 

52 

65 

58 

54 

55 

77 

79 

68 

S3 

77 

67 

63 

58 

55 

60 

67 

68 

67 

75 

73 

55 

56 

58 

65 

56 

70 

74 

71 

72 

64 

52 

51 

47 

49 

47 

70 

75 

68 

68 

63 

51 

50 

46 

48 

45 

70 

69 

73 

74 

75 

57 

60 

62 

61 

59 

81 

64 

66 

71 

79 

56 

59 

57 

59 

56 

78 

80 

83 

85 

88 

60 

69 

64 

59 

58 

70 

75 

65 

78 

77 

52 

60 

60 

58 

56 

70 

69 

79 

74 

75 

53 

56 

55 

55 

49 

82 

82 

73 

76 

85 

59 

66 

58 

61 

61 

77 

65 

68 

74 

78 

55 

59 

58 

58 

57 

75 

79 

72 

70 

78 

50 

62 

63 

64 

57 

63 

69 

73 

74 

72 

49 

48 

50 

51 

50 

87 

88 

91 

89 

85 

77 

78 

80 

75 

73 

70 

68 

66 

75 

75 

58 

62 

58 

58 

58 

77 

67 

70 

82 

58 

58 

58 

68   64   64 
49   51   53 


42   45   49 


83   80   78 
65   58   63 


62   67   55 
55   52   48 


51   49   50 


78   68 
46   46 


76   72 
52   51 


72   65 
49   48 


68   68   75 


68  64  67 

53  50  57 

76  75  74 

61  59  65 


52 

53 

53 

73 

71 

70 

50 

49 

57 

79 

70 

71 

50 

46 

47 

78 

70 

70 

77   75 
56   47 


90   85 
73   56 


70   66 
53   49 


67   63   62 


82   81 
74   57 


72   68   64 


70   67   64 


68   50   61 


73   69   61 


69   66   61 


77 

71 

62 

55 

80 

66 

62 

54 

84 

80 

65 

53 

79 

76 

55 

47 

65 

71 

47 

41 

63 

83 

65 

57 

62 

75 

65 

56 

82 

84 

70 

55 

70   69   64 


70   67   63 


79   72   64 
59   57   56 


74   70   69 


69   65   65 


77   70   68 


72   70   65 
46   44   47 


69   63   63 


65   65   70 


79   81   82 
63   64   56 


70   81   77 
57   61   55 


67   72 
54   56 


75   72   68 


93   87   84 
74   67   57 


69   81   77 
56   59   54 


61   60   50 


54   55   56 


70   66 
43   46 


71   64   60 


68   70   62 
48   50   42 


66   70   75 
53   55   49 


57   61   49 


63   82 
53   53 


74   82 
56   67 


65   70   75 


56   70   68 


89   88   82 


67   76   75 


39   33   28 


64   48   53 


69   58   41 
44   35   33 


43   47   56 
30   25   29 


68   63   55 
57   43   36 


64   60   58 


41   27   29 


58  50  50 

50  37  31 

58  51  55 

46  38  36 

69  62  60 

67  50  50 
45  33  26 

66  47  58 

41  39  39 

70  66  54 

56  44  34 

63  59  60 

56  41  34 

69  62  54 

55  47  36 

68  62  55 


60  55 

51  38 

58  52   49 

49  34   28 

46  53 

35  31 

76  67 


70   54   52 


66   60   5  7 


55   51 
34   26 


63   70   77   79 
36   48   52 


68   82 
47   45 


76   86 
55   57 


67   75 
52   54 


62   60   71 

36   43   40   42 


34   35   43   54 


80   83 
54   56 


78   81 
48   46 


83   83 
55   55 


74   83 
44   43 


78   82 
50   52 


75   80 
56   58 


72.6 
52.6 


82.5 
59.9 


70.7 
52.1 


78.7 
56.8 


74.5 
52.9 


75.0 
55.5 


79.9 
62.9 


74.1 
49.0 


75.2 
50.3 


79 

81 

77 

3 

57 

58 

57 

2 

72 

76 

77 

? 

39 

57 

54 

5 

71 

76 

77 

6 

50 

55 

55. 

7 

33   25   26 


53   48 
38   37 


58   51   50 
47   30   29 


78   65 
49   41 


69   50   58 
47   36   28 


34   28   22 


57   50 
47   31 


75   62   65 


60   66   53 


54   60   70   81 
31   38   46   54 


51   59   70   78 


62   69   76   80 


75   79   88   90 
40   53   52   59 


55   61   66   80 


60   67   77   80 
28   43   53   50 


65   62   75   77 


65   66   72   77 


49   61   67 

24   33   45   42 


62   68   79   85 


57   62 
28   32 


57   67   73   80 


52 

63 

67 

29 

30 

44 

51 

58 

68 

25 

31 

53 

55 

61 

66 

72   76   84   85 
49   61   62   65 


56   62   71   80 


74.0 
53.7 


71.9 
52.0 


72.8 
50.7 


73.9 
50.9 


74.3 
52.2 


71.6 
50.2 


70.0 
47.5 


68.5 
46.3 


72.4 
50.8 


76.8 
54.0 


70.8 
50.1 


73.5 
54.2 


75.3 
54.5 


Table  5  -  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


BURNET 

CAMERON 

CANADIAN 

CANTON 

CARRIZO  SPRINGS 

CARTHAGE 

CENTER 

CENTERVILLE 

CHILDRESS  CAA  AP 

CHISOS  BASIN 

CLARENDON 

CLARKSVILLE  2  E 

CLEBURNE 

COLEMAN 

COLLEGE  STATION  7  S* 

COLLEGE  STATION  CAA  AP 

COLORADO  CITY 

CONROE 

CORPUS  CHRIST  I 

CORPUS  CHRIST  I  MB  AP 

CORS1CANA 

COTULLA  CAA  AP 

CROCKETT 

CPOSBYTON 

CRYSTAL  CITY 

CUERO  3  NW 

DALHART  CAA  A" 

DALLAS  «b  AP 

DANE VANG 

OIL  PIO  »6  CM  ' 

,N  DAM 
Df  •• 

I 
DIM  <:.'/« 
01 
OUH.I1 


Day  ol  Month 


82   65   85 
53   57   59 


90   84   92 
52   52   50 


58   55   62 


79   82   86 
54   56   56 


73   76   85 
55   58   55 


79   80   86 


89   91   92 
53   56   52 


86   86   86 
54   55   53 


89   67   83 
62   60   62 


92   90   81 
54   61   61 


92 

92 

89 

65 

67 

63 

87 

84 

82 

56 

56 

57 

89 

90 

86 

57 

57 

54 

88 

90 

BE 

58 

57 

it 

50   51   5  7 


81   89   87 
56   58   60 


57   56   55 


83   84   84 
65   67   66 


MAX 

85 

85 

8b 

MIN 

58 

60 

62 

MAX 

79 

62 

85 

MIN 

50 

50 

51 

MAX 

86 

90 

92 

MIN 

54 

58 

64 

MAX 

81 

80 

84 

MIN 

50 

52 

51 

43   47   50 


89   90 
56   61 


53   54   57 
69   89   67 


"IN 


91   89   76 
56   60   62 


93   95   91 
51   61   62 


83   83   81 
56   56   55 


93   91   85 
61   59   61 


88   83 
56   57 


92   90   86 

60   61   63 


92   90   87 


85   87   87 
58   60   60 


73  73 

87  85 

66  66  69 

87  89  86 

54  56  57 

91  89  89 

66  66  65 


54  58  56 

89  90  84 
52  55  58 

90  68 
65  65 

88  89  90 

60  60  63 

86  86  71 

52  56  57 


80  81 

63  62 

84  85 

61  62  65 

80  72  61 
59  56  49 

79  80  63 

53  51  50 

86  88  69 

70  68  66 

81  84  76 
53  51  59 

84  81  87 

53  52  57 

88  85  86 

55  57  62 

86  72  63 


74   82   76 


83   80   76 
60   61   60 


83   83   75 
62   64   60 


59   60 

89   85 

63   62   59 


15 


70  70  73 

55  48  55 

72  78  80 

57  53  56 

60  72 

46  50 

63  68  66 

50  48  48 

79  78  80 

63  58  64 

78  77  79 

58  52  48 

72  81  79 


58   53   53 


65   71   70 
50   48   53 


47   50   51 


66   60   74 


76   76   75 
57   50   50 


69   78 

57   57   54 


67   76   76 
56   46   50 


71   80   84 
56   52   54 


55   46   52 
83   78   79 


I) 

52 

86 
56 

8  7 
'    1 

89 
66 

H 

67 

8) 

M 

85 

83 

M 

88 
60 

8/ 
61 

70 

90 
39 

64 

88 
63 

|| 

67 

81 

M 

63 
54 

8  5 
17 

8' 
60 

|| 

60 

8  1 

51 

82 
30 

i.'i 

93 
62 

M 

85 
M 

86 
32 

M 
M 

89 

61 

8  8 
M 

M 
II 

•>  1 

'.8 

11 

62 

hi 
M 

M 

•  6 

56 

M 

-.8 

90 
61 

7  0 
1./ 

80    <l  >    ''0 


I 


ii.     •* 


•I    44    90 
44    4*    51 


88   VO   19 

•,8   LI        M 


•  9   89 


55  58  60 

84  84  80 

75  75  69 

87  85  81 

68  69  68 

83  83  86 


89   89 
67   67 


69   84   69 


69  68  65 

91  89  87 

60  60  64 

79  60  58 


62   64   61 


64   66   61 
61   61   62 


85   85   81 


57   61   58 


80   79   81 
6  7   61   69 


66   60   63 


57  52  51 

78  79  82 

62  58  62 

80  76  80 

57  53 

64  65  68 

48  40  45 


62  59 

75  78 

62  55 

69  72  56 

52  47  53 

65  76  77 

58  54  59 

60  82  85 

6  3  56  60 


52  52  52 

68  70  69 

48  50  45 

80  86  86 

70  70  68 

82  73  73 
50  60  61 

79  82  73 

50  60  64 

83  68  68 
54  61  61 


56   56   57 


73   73 
50   49 


52   50   46 
72   66   66 


78   65   71 
58   56   57 


66   76 
54   55 


62   62   62 


77   76   80 
58   60   58 


82  85  89 

77  76  70 

67  90  92 

75  76  69 


5  7   62 
89   82 


57   58   52 


ia 

Ml 

66 

It. 

'.>' 

1 i 

36 

32 

|| 

n 

75 

73 

n 

v. 

54 

M 

36 

ii 

•  7 

8  8 

11 

'3 

77 

U 

|| 

M 

61 

11 

•1 

•  1 

H 

'1 

68 

M 

'■  1 

..., 

11, 

Mr 

HI       88   87 


84   84   77 
69   71   65 


87   67   64 


65   66   66 


83   65   60 

67   70   65 


•,0   48   31 


63   66 
38   38 


60   6  7   Ml 
36   36   37 


63   70   64 


70   64   65 
50   45   54 


80 

75 

70 

64 

81 

56 

49 

46 

68 

68 

65 

56 

48 

45 

47 

45 

65 

62 

61 

54 

47 

46 

43 

43 

89 

87 

62 

75 

66 

63 

60 

58 

60 

72 

66 

67 

74   82   82 


74   68   65 
58   53   46 


75   72   69 


78   78   70 


57   57   51 


82  81  76 

58  60  57 

77  73  71 

53  53  49 

75  82  83 

60  61  56 


83   83   80 
69   71   66 


64   85 
66   70 

65 


77 


58 


57  50 

85  80 

66  63 

79  82 

56  54 


75   72   65 
51   50   42 


61  66  63 

75  66  62 

63  64  63 

65  63  59 


61   56   50 

82   83   80 
65   64   60 


75   70   69 


74   66 
46   45 


48   46   49 
70   60   59 


67   58   51 
45   46   44 


67   66   76 


68   65   68 


66   62   62 
46   45   52 


50  48  55 

74  66  59 
54  49  50 

78  70  70 

46  44  45 

73  76  77 

64  64  69 

75  79  79 
62  61  66 

71  68  66 

44  44  44 

75  72  71 
57  56  62 

76  69  65 

43  41  47 

64  52  51 

44  43  40 

75  70  71 

60  56  63 


69   65   70 
47   47 


52   52   59 


80  79  74 

61  57  51 

82  80  70 

64  64  55 

70  66  62 

43  45 

69  67  65 

47  48  34 

72  85  61 

69  66  5  3 

75  79  69 

63  62  54 

75  75  60 

59  65  54 

73  80  79 
58  65  54 

73  69  64 

55  52  45 

72  68  68 


56   66   67 


61   62   52 


76   75   73 
61   52   49 


76   74   65 


65  61  55 

78  75  71 

58  53 

74  82  81 
57  63  52 

85  87  79 

75  68  62 

87  88  80 

75  60  59 

71  78  76 

53  57  55 


69   59   52 


57   68   68 


54   55 
39 


60   50   55 

34   23 


31   26   28 


78   60 
48   47 


56 
28 

52 
42 

59   53   52 
52   38   32 


63   59 

54   40 


63   56   51 
52   39   32 


45   50   54 


73   62 

46   56   55 


60   63   62 
34   34   34 


63   62 
35   43 


52   60   72   84 
36   49   58   55 


62   70   60   82 


31 

38 

53 

52 

'.. 

58 

30 

64 
33 

72 
4* 

80 
54 

7! 

5) 

48 
29 

64 
36 

72 

45 

61 

52 

7< 

5. 

63   73   76   72 


33 

27 

28 

34 

43 

43 

46 

66 

46 

55 

63 

76 

72 

80 

40 

33 

32 

37 

49 

50 

55 

64 

42 

51 

56 

66 

68 

77 

34 

25 

23 

26 

33 

36 

40 

86   83 
65   55 


69   66   63 


75   60 
56   51 


62   67   65 

75   72   67 
56   49   47 


60   56   48 


81   II '   fl  1 


75   64   66 


43   43   30 

69   69   69 

45   40   43 


63   66   74 


35   34   55 


60   59   52 


47   35   30 


60   52 
40   30 


60   50 
47   38 


67   53   58 


65   62   52 


70   58 
55   49 


55  47  43 

60  56  51 
50  35  32 

61  60  61 

50  46  37 

60  60  53 


62  42  51 

34  2*  25 

61  59  59 

48  46  42 

69  63  53 

51  43  35 

40  50 
30  27 

52  50 

41  35  30 

66  56  62 

56  45 


56  62  66  79 

28  41  47  47 

60  71  76  83 

28  43  50 

60  74  77 

31  40  54  46 


67   73   81   86 
32   44   56   51 


62   70   76   81 
37   47   46 


73   80 
43   33 


65   55 

79   78   60   60   61 


66   59   53 


6V   71   66 


61   63   53 


64    M    '4 


33   70   63 


66   72   85   85 
48   59   66   68 


66  76  66  86 

46  57  56  61 

50  62  71  78 

29  30  45  30 

66  73  84  86 

38  50  57  56 

54  62  74  80 

29  29  38  50 

53  58  66 

2  7  32  41  40 

62  70  80  82 

38  48  56  56 

59  69  73  82 

34  36  48  35 


36   40   37   42 

60   68   61   80 
32   47   54   »l 


81   83 
56   56 


63   89 
36   60 


50   50   49 
33   31   30 


37   51 
47   32 


63   59   30 


76   63   39 


60   W   48 


62   66   '7   81 


32   33   68   71 


29   43   50   41 


61   63   72   IJ 


38   63   60   T4 


14   83 
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Table  5  -  Continued 

DAILY  TEMPERATURES 

TEXAS 
OCTOBER    1937 

Station 

Day 

Ol  Month 

at 

0 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

EDEN    1 

MAX 
MIN 

88 
40 

95 

45 

92 
59 

94 

57 

93 
56 

88 

57 

89 
61 

88 

58 

79 
60 

65 
51 

77 

44 

72 
56 

71 
52 

71 
54 

80 
52 

71 
49 

73 
56 

68 
54 

70 
43 

64 
48 

66 

52 

81 
56 

75 

47 

68 
41 

60 
37 

52 
31 

58      64 
22      29 

75 
45 

63 
51 

86       76.0 
»6      48.7 

EL   CAMPO 

MAX 

MIN 

81 
51 

86 

58 

87 
61 

90 
62 

91 
64 

88 
65 

88 
63 

89 
63 

83 
64 

77 
62 

83 

57 

85 
61 

86 
68 

83 
70 

80 
54 

82 
65 

82 

65 

80 
61 

75 
53 

73 
52 

73 
60 

83 
70 

82 
65 

69 

56 

64 
55 

60 
44 

5S 

35 

69 
37 

78 

49 

60 
56 

8* 
57 

79.7 
58.2 

EL    PASO    WB    AP 

MAX 
MIN 

87 
57 

87 
58 

82 
65 

81 
65 

74 
57 

77 
57 

80 
59 

82 

55 

78 
59 

75 
56 

77 
58 

73 
51 

64 
47 

67 
54 

69 
53 

75 
47 

74 
54 

71 
57 

72 
56 

68 
54 

61 
53 

65 
54 

66 
43 

70 

41 

65 

44 

52 
41 

6C 
44 

68 

40 

63 

51 

74 

48 

77      72.1 
53      52.6 

electra 

MAX 
MIN 

86 

54 

91 

53 

93 
55 

92 
56 

93 

57 

92 

59 

83 
56 

85 

60 

79 
59 

64 
54 

66 
49 

73 
50 

75 
54 

69 
59 

72 
57 

78 
60 

75 
54 

72 
48 

69 
48 

64 
49 

62 
48 

61 
52 

74 
56 

72 
47 

54 
44 

49 
29 

49 
2C 

53 

28 

62 
32 

68 
43 

7« 
46 

72.6 

49.8 

ENCINAL    3    NW 

MAX 

MIN 

87 
54 

87 
59 

91 
57 

93 
60 

94 
63 

92 

61 

91 
66 

92 
64 

90 
64 

78 
59 

78 
55 

80 
64 

82 
62 

92 
70 

95 
65 

92 
62 

90 
65 

90 
62 

82 

54 

80 
54 

72 

56 

78 
70 

78 
69 

76 
50 

78 
47 

62 
47 

61 
34 

64 
34 

68 
34 

74 

46 

84      82.4 
54       56.9 

FALFURRIAS 

MAX 
MIN 

84 
58 

85 
59 

88 
61 

91 
63 

92 
66 

90 
63 

91 
68 

90 
68 

88 
69 

79 
67 

80 

60 

80 
61 

85 
66 

90 
73 

92 

75 

96 
66 

89 
67 

88 
66 

85 
62 

82 
61 

79 
62 

79 
68 

94 
74 

86 
58 

82 
51 

71 
52 

61 
43 

62 
40 

70 

43 

76 
55 

87       83.7 
56      61.3 

FLATONIA 

MAX 

MIN 

80 
57 

84 

60 

84 
60 

86 

65 

86 
63 

83 
62 

82 
63 

83 
61 

76 
65 

73 
62 

79 
54 

80 
59 

83 
67 

78 
61 

71 
61 

84 
60 

80 
63 

77 
58 

69 

52 

69 

50 

68 
57 

83 
66 

80 

68 

74 
55 

62 

53 

55 
40 

55 
34 

63 
36 

74 
48 

76 

82 
62 

76.2 
57.4 

FLOYDADA    2    SW 

MAX 
MIN 

92 

45 

93 
48 

92 

52 

90 
55 

89 
56 

87 
62 

86 
54 

85 
52 

67 
53 

66 
52 

74 
46 

73 
52 

72 
55 

75 
49 

77 
53 

75 
54 

70 
54 

70 
45 

65 

48 

54 
44 

54 
45 

69 
50 

69 

48 

68 

38 

67 
33 

52 
26 

58 
30 

61 
34 

70 
41 

77 

41 

76 
40 

73.3 
47.0 

FOLLETT 

MAX 
MIN 

86 

53 

88 
53 

So 
52 

68 
54 

89 
57 

88 
60 

78 
58 

75 
57 

60 
49 

55 

47 

55 
46 

70 
50 

68 
52 

67 

53 

64 
54 

68 

50 

68 
45 

61 

44 

64 

46 

60 
45 

53 
46 

55 
47 

66 

50 

62 
37 

44 
32 

34 
22 

44 

22 

54 
25 

62 
34 

68 
39 

73 

39 

66.2 
45.7 

FORT    STOCKTON 

MAX 
MIN 

86 

52 

87 
47 

92 
60 

89 

55 

92 

59 

84 
60 

86 
59 

86 
59 

84 
55 

71 
56 

70 
52 

71 
56 

75 
54 

77 
55 

79 
54 

77 
50 

77 
51 

64 
57 

65 

54 

69 
49 

57 
48 

59 
55 

75 
49 

69 
41 

70 
44 

49 
38 

49 
37 

55 

41 

62 

42 

66 
45 

78 
50 

73.3 
51.1 

FORT    WORTH   WB    AP 

MAX 
MIN 

82 
53 

84 
55 

87 
58 

89 
63 

86 

63 

81 
62 

81 
61 

78 
63 

72 
61 

63 

57 

74 
53 

77 

56 

68 
61 

66 

60 

69 
59 

76 
59 

74 
57 

70 
51 

67 
46 

63 

44 

68 
52 

74 
62 

75 
56 

59 
50 

52 

40 

49 
34 

49 
29 

59 

31 

68 

45 

78 
52 

80 
47 

71.5 
53.0 

FORT    WORTH    LEONARD    BLDG 

MAX 
MIN 

81 
55 

85 
57 

87 
61 

89 

64 

92 
64 

89 
64 

83 
62 

82 
62 

81 
62 

71 
58 

64 
55 

77 

58 

78 
60 

66 

60 

66 
59 

70 
59 

78 
59 

75 
51 

72 
48 

66 
47 

65 
48 

69 
55 

74 
57 

75 
53 

59 

49 

53 
35 

51 
32 

50 
33 

61 
40 

71 
50 

81 
52 

73.0 
53.8 

FREDERICKSBURG 

MAX 
MIN 

82 

44 

67 
47 

84 
54 

86 

56 

85 
55 

81 
56 

80 
63 

81 
60 

75 
60 

72 
56 

73 
50 

73 
52 

76 
66 

74 
61 

70 
57 

83 
56 

75 
58 

71 
55 

67 

48 

63 

47 

62 
54 

82 
60 

73 
56 

69 
50 

61 

47 

52 
37 

54 
27 

60 
29 

68 
43 

80 

50 

80 
49 

73.5 
51.7 

GAINESVILLE 

MAX 
MIN 

79 
49 

83 
48 

87 
51 

88 
55 

91 
60 

89 
59 

85 
59 

81 
59 

75 
60 

65 
57 

62 

49 

74 
49 

78 
54 

64 
55 

65 
59 

72 
59 

77 
55 

73 

48 

71 
44 

70 
42 

66 
45 

67 
52 

72 
53 

74 

53 

55 
47 

49 
29 

49 
27 

55 
26 

60 

31 

68 
44 

78 

43 

71.7 
49.1 

GALVESTON    WB    CITY 

MAX 
MIN 

74 
66 

79 
67 

81 
69 

83 

72 

81 
71 

79 

74 

79 
73 

79 
74 

81 
71 

77 
66 

76 
65 

77 

68 

80 

74 

82 
66 

78 

67 

77 
68 

81 
69 

77 
66 

67 
59 

68 

57 

76 
63 

80 
73 

80 
63 

70 
61 

63 
56 

56 

45 

56 

45 

60 
49 

69 
57 

77 
65 

78 

68 

74.9 
64.7 

GALVESTON    WB    AP 

MAX 
MIN 

73 

67 

80 

67 

82 
68 

84 

70 

81 

71 

79 
72 

80 
72 

80 
72 

80 
71 

76 
68 

76 
65 

78 

68 

81 
73 

82 
67 

77 
67 

76 
68 

80 
70 

76 
66 

67 
57 

68 
57 

76 
64 

81 
72 

81 

64 

69 
61 

63 

57 

57 

45 

56 

46 

60 

47 

69 
55 

76 
64 

79 

67 

74.9 
64.5 

GATESV1LLE 

MAX 
MIN 

85 

50 

89 
51 

89 
52 

91 
58 

90 
59 

83 
59 

83 
64 

86 

65 

81 

64 

73 

54 

79 
50 

81 
51 

75 
59 

75 

58 

68 
58 

78 
58 

82 
57 

74 

54 

68 

47 

66 
45 

68 
55 

81 
64 

81 
58 

70 
53 

57 
47 

51 

37 

56 
36 

78 

81 

84 
67 

76.8 
54.6 

GILMER    2    S 

MAX 
MIN 

GLADEWATER 

MAX 
MIN 

79 
54 

80 
53 

83 
55 

81 

59 

86 

59 

83 

59 

81 
55 

80 

54 

82 
55 

78 
58 

77 
54 

75 
54 

77 
55 

78 
57 

69 
62 

70 
60 

78 
56 

79 
55 

70 
42 

65 
42 

66 
44 

76 
53 

76 
63 

76 

55 

62 

52 

58 

34 

52 

32 

53 
31 

61 

32 

69 
43 

76 
49 

73.5 
51.2 

GOLIAD 

MAX 
MIN 

84 
54 

87 
57 

ee 

62 

89 
63 

88 
62 

86 
65 

68 
65 

68 
65 

79 
68 

80 

57 

81 
60 

84 
63 

84 
70 

86 

68 

86 
67 

86 

66 

81 
62 

74 
56 

73 
55 

72 
62 

88 
70 

84 
69 

83 
51 

69 

70 

80 

58 

84 
59 

66 
61 

82.4 
62.1 

GONZALES    2 

MAX 
MIN 

82 
54 

90 
56 

86 
60 

88 
60 

86 
62 

85 
62 

83 
60 

83 
59 

79 
68 

80 
66 

79 
58 

80 
69 

79 
59 

78 
56 

74 
58 

89 
59 

85 
65 

76 
59 

76 
56 

72 
56 

71 
54 

84 

82 
69 

79 
54 

66 
50 

60 

44 

59 

36 

66 
33 

73 
46 

80 
54 

82 

57 

78.5 
56.6 

GRAHAM 

MAX 
MIN 

84 
44 

88 

48 

80 
53 

69 

56 

90 
60 

90 
60 

81 
64 

81 
58 

74 
57 

64 
57 

65 
47 

73 

54 

74 
56 

64 

58 

68 
58 

77 
59 

75 
55 

73 
46 

72 
44 

69 

44 

64 
48 

63 

54 

72 
54 

72 

56 
46 

48 
34 

50 
31 

54 
30 

61 

30 

64 
45 

79 

44 

71.4 
49.9 

GRANBURY 

MAX 
MIN 

84 
51 

88 
55 

89 
56 

92 
59 

89 

58 

84 
60 

82 
63 

76 
64 

71 
62 

68 
59 

75 
50 

77 
54 

72 
59 

65 

60 

71 
59 

75 
59 

76 

56 

73 

51 

69 

45 

65 
45 

67 

54 

72 

64 

75 
54 

70 

51 

56 
48 

54 
36 

54 
29 

61 
29 

7* 
42 

80 
50 

80 

46 

73.7 
52.6 

GRAPEVINE    DAM 

MAX 

MIN 

78 
52 

83 
56 

86 
58 

89 
61 

90 
63 

88 
60 

90 
60 

83 
61 

77 

63 

70 
59 

63 
54 

75 
53 

80 

57 

67 
53 

67 
56 

69 

58 

77 
57 

74 

51 

69 

47 

67 

44 

65 

51 

69 
54 

74 
58 

75 
54 

57 
49 

52 
34 

5  0 
31 

49 
30 

64 
39 

68 

40 

77 

46 

72.3 
51.9 

GREENVILLE    2    SW 

MAX 
MIN 

79 
53 

82 

54 

84 

57 

85 
60 

86 
60 

84 
59 

82 
56 

81 
60 

SO 
62 

73 
58 

70 
52 

75 

55 

76 

57 

66 

57 

66 
60 

67 
60 

76 
58 

74 
49 

66 
45 

65 
43 

65 
47 

72 
54 

74 
57 

73 

53 

59 

48 

52 

31 

49 
28 

50 
29 

60 
36 

66 

48 

79 
48 

71.5 
51.4 

HALLETTSVILLE 

MAX 
MIN 

83 
51 

87 
53 

87 
57 

89 
59 

88 
62 

66 
64 

87 
64 

85 
63 

79 
65 

78 
62 

80 
56 

83 
57 

86 
69 

80 

63 

70 
63 

62 

64 

63 

79 

73 
53 

60 

85 

63 
56 

57 
43 

60 
34 

67 
34 

76 
50 

80 
56 

84 

59 

78.9 
57.1 

HARLINGEN 

MAX 

MIN 

87 
59 

88 
60 

91 
63 

97 
66 

97 
66 

94 
63 

95 
71 

90 

71 

92 
67 

88 
68 

82 
63 

84 

64 

90 
73 

91 
76 

91 
78 

97 
71 

87 
75 

89 
72 

86 
62 

83 
62 

81 
70 

83 
75 

93 
76 

89 

59 

85 
54 

76 
50 

63 

48 

64 
45 

75 
59 

76 

62 

88 
65 

86.2 
64.9 

HASKELL 

MAX 

MIN 

87 
47 

88 
52 

93 
57 

95 

59 

93 
62 

91 
6  3 

82 
62 

87 
58 

73 
58 

64 
56 

62 

48 

74 
52 

74 
60 

70 
58 

70 
61 

80 
60 

73 
54 

73 
48 

70 
48 

67 

48 

62 
52 

63 
52 

75 
53 

74 
46 

64 
42 

45 
29 

50 
2  8 

54 
34 

62 
39 

66 
39 

76 
48 

72.8 
50.7 

HENDERSON 

MAX 
MIN 

79 
59 

80 

57 

83 
60 

84 
63 

82 
62 

79 
60 

79 

57 

81 
55 

77 

6  2 

76 
59 

74 
55 

75 
54 

80 
55 

75 
59 

68 
62 

75 
61 

77 
58 

71 
54 

64 
45 

65 

44 

75 

54 

75 
63 

75 
62 

68 
55 

58 
51 

52 
35 

50 
32 

60 
32 

70 
43 

77 
55 

60 
56 

73.0 
54.2 

HENRIETTA 

MAX 

MIN 

91 
52 

92 
57 

94 
61 

94 
63 

93 
62 

89 
64 

89 
62 

82 

59 

60 
54 

69 
47 

48 

60 

60 

70 

58 

60 

75 
54 

80 

47 

46 

77 
45 

51 

54 

56 

77 
48 

46 

27 

29 

34 

45 

45 

46 

51.3 

HEREFORD    1 

MAX 

MIN 

90 

48 

88 
49 

89 
50 

88 
54 

87 
55 

84 
56 

78 
54 

80 
51 

65 

5  1 

63 
50 

61 
49 

68 

51 

57 
48 

66 
49 

68 
44 

70 
47 

67 
49 

64 
46 

60 

47 

53 

44 

45 
43 

57 
45 

67 

44 

64 
38 

66 
34 

49 
30 

56 
31 

56 
33 

64 

34 

63 
38 

75 

40 

68.0 
45.3 

HICO 

MAX 

MIN 

84 
49 

88 

50 

89 

57 

91 
59 

88 
60 

85 
57 

83 
65 

79 
59 

74 
60 

68 
53 

76 
50 

77 

58 

75 
57 

65 
57 

69 
55 

76 
55 

76 
54 

74 

47 

69 
43 

65 

41 

66 
50 

79 
55 

75 
53 

72 
49 

57 
43 

50 
35 

51 

26 

60 
25 

72 
40 

80 
48 

82 
45 

74.0 
50.2 

HILLSBORO 

MAX 
MIN 

81 
52 

85 
54 

88 
6  2 

87 
64 

91 

62 

89 
61 

88 
62 

85 

64 

85 
62 

76 
55 

64 
49 

60 
58 

80 
60 

72 

60 

65 
58 

68 

58 

78 
58 

77 
50 

73 
49 

69 

45 

70 

57 

75 
58 

78 
60 

76 
48 

60 

49 

54 
35 

50 

30 

52 
30 

60 
39 

72 

47 

81 
52 

74.5 
53.2 

HONDO 

MAX 
MIN 

82 

50 

88 

51 

9  0 
54 

89 

57 

88 
62 

87 

60 

85 
62 

85 
64 

85 

65 

70 
60 

76 
51 

79 
52 

76 
60 

78 
70 

84 
61 

72 
59 

88 
60 

84 
56 

80 
51 

76 
50 

66 
51 

71 
58 

81 

60 

81 
50 

78 
45 

57 
41 

61 
33 

63 
33 

63 

34 

69 

44 

62 
52 

77.9 
53.5 

HORDS   CREEK    DAM 

MAX 
MIN 

84 
44 

85 

54 

90 
54 

89 

57 

92 

58 

90 
59 

83 

60 

85 
64 

82 
60 

74 
54 

65 
45 

76 
50 

77 
55 

67 

58 

67 
56 

77 
57 

73 
55 

73 

49 

70 
48 

68 
46 

61 
50 

63 
57 

76 

57 

74 
49 

66 

44 

47 
31 

50 
26 

54 
34 

61 
38 

73 

54 

77 
45 

73.2 
50.6 

HOUSTON    WB    CITY 

MAX 

MIN 

77 
64 

84 
63 

87 
67 

88 
68 

87 
68 

62 
o5 

83 
65 

87 
65 

84 
66 

76 
60 

78 
59 

79 

61 

82 
64 

79 

66 

76 
65 

83 
66 

83 
66 

78 
62 

69 
53 

70 

50 

73 
60 

81 
72 

80 
64 

66 

57 

63 

53 

53 
41 

56 
37 

64 
40 

72 
50 

78 
62 

63 
65 

76.9 
60.1 

HOUSTON    WB    AP 

MAX 
MIN 

76 
64 

83 
60 

8  7 
60 

88 
64 

85 
66 

82 

6  5 

82 
62 

S3 
64 

85 

65 

76 
62 

79 
59 

76 
61 

82 
65 

80 
66 

75 
66 

83 

66 

83 
65 

78 
61 

69 
53 

69 

51 

73 
60 

81 
72 

81 
63 

66 
59 

63 

54 

54 
41 

59 
3  7 

62 

39 

71 

46 

78 
58 

83 
57 

76.6 
59.1 

HUNTSV1LLE 

MAX 
MIN 

76 

54 

71 
59 

85 
62 

87 
67 

89 
62 

87 
6  2 

83 
63 

82 
60 

85 
63 

80 
59 

75 
55 

78 
53 

79 
58 

81 
64 

71 
61 

72 
61 

78 
61 

79 

57 

77 
47 

68 
45 

65 
47 

72 
59 

78 
67 

76 
54 

60 
54 

58 
40 

49 

3  5 

55 
32 

62 
42 

71 
49 

79 
61 

74.5 
55.3 

IOWA    PARK    EXP    STATION 

MAX 
MIN 

88 
45 

92 
49 

92 
53 

92 
55 

92 
60 

86 
59 

84 
66 

79 
62 

75 
59 

64 
54 

72 
46 

75 

56 

75 
55 

71 
60 

76 
58 

77 
59 

73 
52 

71 
4  5 

69 

64 

47 

64 
53 

74 
57 

73 
57 

66 

4  6 

50 
42 

49 
30 

5  2 
26 

63 

31 

66 
43 

76 
42 

75 
42 

73.6 
50.2 
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Table  5  -  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
OCTOBER   1957 


JACKSBORO 

JACKSONVILLE 

JASPER 

JUNCTION 

JUNCTION  CAA  AP 

KARNACK 


KERRVILLE 


K1LLEEN 
KINGSVILLE 

KIRBYVILLE  FOREST  SERVICE 
KNOX  CITY 
LA  PRYOR 
LA  TUNA  1  S 
LAKE  COLORADO  CITY 
LAKE  KICKAPOO 
LANESA 
LAMPASAS 
LAREDO  MB  AP 
LAVON  DAM 
LEVELLAND 
LIBERTY 
LINDALE  5  SE 
LITTLEFIELO 
LIVINGSTON 
LLANO 
LON1VIE" 
LUBBOCK 
LUBBOCK  KB  AP 
LUFKIH  CAA  AP 
LULING  I  it 
.•./ILLl 

•  AXtHOM 
«»«.  IN 


Day  01  Month 


85   87   89 


56   55   56 


72   81   85 
59   58   54 


88   91   86 


58   54   58 


82   85   85 
55   55   58 


31   82   85 


85   84   87 
54   53   54 


85   89   90 


74   82   85 
56   58   55 


91   95   95 


52   55   60 


49  50  47 

85  85  92 

49  48  56 

83  87  87 

57  54  55 

91  90  93 

48  43  50 

80  82  87 

48  46  50 


90   92   94 


56  53  58 

62  88  90 

51  52  54 

79  60  87 

62  56  59 

77  80  63 

54  55  57 


79   62   84 
56   55   54 


88   89   88 

45   49   52 


61   60   60 


60   62   57 


86   64   62 
58   58   57 


90   90   84 


89   68   82 
58   58   62 


86   87   86 


84   80   72 
64   60   59 


85   85   74 
55   59   61 


63   63   62 


80   84   81 
52   49   60 


63   82   83 
58   60   63 


15 


82   85   83 
52   55   56 


86   89   67 
57   56   56 


90   89   89 


57   57   55 


93  95   83 

57  60 

90  87 

62  64   63 

83  75   77 


90   90   90 
58   61   66 


63   65   62 


50   54   60 
87   88   87 


94   91   90 
69   69   69 


87   89   87 
61   62   60 


93   91   66 

54   52   50 


91   93   90 


66   67   64 
60   62   60 


88   88   79 

48   53   52 


87   86   66 
63   62   60 


56   56   56 


67   87   65 
57   57   56 


69   64   79 
55   57   61 


69   84   69 


83   85   84 
53   53   56 


89   80   68 
62   57   57 


52   45   47 


62   61   59 


79   81   73 
64   62   60 


86   89   86 


82   80   82 
58   63   63 


70   72   65 
85   83   61 


86   79   74 
53   54   55 


66   58   60 


•>l  54  56 

80  82  86 
5)  56  60 

81  87  89 
5V  56  61 

81  8  3  69 

53  53  51 

65  89  86 

6/  81  62 

50  59  62 

'8  62  85 

»>  90  69 

•  5  89 

•>!  50  50 


82   81   83 
58   56   61 


45   51   55 


64   63   65 


86   65   83 
58   58   57 


85   87   82 
60   60   62 


69   86   86 
60   57   58 


66   8'/   86 
4(1   5  V   5  6 


84   82   84 


64  69   6  3 

65  67   61 


6*  H       •>> 


54  52  51 

84  77  63 

51  55  55 

62  75  62 

53  55  53 

84  65  78 

53  54  57 

84  85  85 

64  62  67 

66  65  82 

59  60  62 


85   61   87 


5  3   54   55 


i./  us  K 

83  83  83 

-.1  :  I  './ 

62  85  60 

61  6/  61 


64   73   75 
55   48   49 


80   61   80 


73   76   72 
57   47   51 


80  76   78 

56  52 

78  70 

59  52   55 


65   72   74 


54   50   50 


65   58   61 


81   80   82 


63   74   75 
55   47   55 


76   78   83 
.59   5  7   61 


77   80   80 
53   56   53 


67   65   74 


63   63   72 
55   49   50 


5  3  44  4  7 

72  65  75 

59  45  45 

80  79  85 

65  61  67 

74  67  76 

56  55  56 

68  70  61 

54  48  48 

90  82  82 

60  57  57 

77  75  76 

58  53  54 

61  64  69 
50  49  50 

83  79  80 

58  53  56 

71  71  77 

62  48  53 

79  60  76 

59  53  54 

66  71  68 

52  45  54 

66  72  62 

50  4(   55 

79  78   62 

56  52   53 

71  73   79 

59  55   57 

79  60   62 

59  a    it 


73   69   75 
58   60   59 


50   5  7   60 


63   59   57 


62   56   57 

80   77   78 
52   61   62 


5  8   60   60 


73   75   75 
53   62   58 


85   92   95 


50   56   63 

75   72   81 
61   58   60 


59   53   54 


66   66   78 
49   43   52 


61   58   57 

71   68   69 
60   61   59 


47  50  50 

78  77  65 

50  60  56 

93  93  89 


63  66  78 

59  68  65 

78  75  67 

56  58  62 

59  68  72 


60   81   61 
56   64   64 


60   61   60 


54   56   62 


63   68   62 


63   67   58 


59   58   50 


ii,      ii      r. 
II  ti     50 


77   76   70 


57  57  52 

82  82  79 

63  60  55 

84  77  73 

56  60  56 

63  77  70 

57  60  53 

79  80  76 

62  56  51 


60   59   50 


70   82   75 
5  3   60   5  8 


79   81   79 
54   56   53 


90   89   87 


60   53   47 


60   65   61 

78   75   74 
38   53   55 


55   52   48 
75   75   71 


78   75   77 
52   52   47 


68   80   77 
56   55   50 


94   90   83 
65   70   67 


59  59  51 

71  67  70 

48  49  52 

74  88  87 

63  62  61 

69  77  76 

59  60  52 


75   72   68 


75   83   63 
61   61   56 


70   85   78 
57   64   53 


70   79   79 
61   56   52 


71   66   65 
50   52   47 


62   60   54 


60   59   5  7 

72   86   80 
55   56   57 


69   66   65 


63 

62 

44 

40 

70 

70 

47 

46 

73 

67 

72   68   66 


72   69   60 

48   46   51 


51   53   50 


50   5  3   44 


75   70   65 


79   78   78 
59   55   65 


50   41   55 
67   61   59 


70   70   78 
59   55   60 


70   73   66 
65   55   49 


70   66   54 


68   65   62 
47   47   53 


50   45   44 
71   67   63 


59   56   48 


78   82   79 
67   68   53 


83   76   70 
60   49   45 


73   76   76 


67   81   76 
56   55   47 


69   82   65 


92   91   82 


79   64   76 
67   63   52 


60   76   75 


67   70   71 
52   36   36 


62   76   73 


65   72   71 
56   59   46 


47   47   39 


66   79   76 


50   32   29 


62   54   54 
52   38   32 


50   36   32 


70   50   53 


56   51   56 
38   32   30 


76   70   64 
50   49   39 


63   57   60 
54   44   31 


53   51   57 
41   29   29 


66   47   53 


54   47   47 


61   61   52 


59   60   53 


62  61  65 

70  72  65 

49  46  48 

67  56  53 

44  43  43 

82  73  73 

49  47  50 

69  66  66 

45  42  42 

68  53  46 

47  41 

75  69  67 

45  42  46 

74  70  66 

51  49  53 

79  66  79 

48  42  52 

62  53  52 


77  70 

53  51 

72  67 

47  45 

76  71 

52  49 

65  64   66 


54 

58 

87 

85 

66 

60 

73 

75 

54 

57 

56 

66 

69  46  51 

41  34  29 

65  54  49 

49  36  26 

68  63  64 

50  50  44 

59  54  50 

49  34  30 

64  49  57 

36  32  28 

68  65  59 

58  43  38 

61  57  50 

52  34  30 


49   39   29 


66   56   54 


39   33   30 


61   65   78   78 


58   68   76   79 


63   71   76   79 
29   32   54   57 


63   71   82   66 

31   42   48   48 


60   67   76   82 
28   35   54   46 


59   70   81 
31   4  7   50 


55   58   65 

29   30   43   47 


61   71   76   81 

37   38   42   50 


70   76   86   89 
38   51   55   60 


30   31   51   50 
64   65   77   76 


72   61   80   83 


70   67   76   78 
40   48   44   57 


60   63   69   75 


52   60   64   75 
32   41   49 


5  7   61   62   76 


61  67 

74  75 
54  61 

57  69  66 
45  44  39 

75  76  81 
60  65  52 

66  82  77 

58  56  46 

77  75  77 

62  61  55 

69  68  66 

45  46  39 


70   69   66   46   52  55 

35  30 

53  55 

33  30 


69   60   52 


66   59   52 


70   84    It 
61   62   5  5 


69   65   70 
55   43   40 


60   60   59 


58   62   55 


67  61   52 

50  42   32 

62  56 

54  40 

66  57 


29  29  40  46 

71  77  66  91 

42  59  60  64 

50  60  68  75 

27  33  46  46 

64  73  75  76 

33  41  47  40 


50   61   69   78 


57   63   72   77 
34   36   44   43 


72.3 
51.8 

76.6 
54.0 

76.6 
51.3 

74.5 
51.2 

75.6 
51.7 

72.7 
52.4 


72.6 
49.9 


75.4 
50.1 


84.0 
60.3 


78.1 
52.6 


74.0 
50.7 


79.1 
56.0 


73.9 
49.0 


70.* 
52.3 


73.1 
49.3 


33   43   49   60 


32   39   50 


83.9 
63.0 


72.8 
52.2 


71.0 
46.1 


80.3 
56.2 


73.1 
52.2 


69.0 
44.5 


76. » 
54.) 


78|   75.' 
52. 


53  62  70  69 

29  31  41  48 

61  68  75  75 

33  43  44  42 

62  71  74  76 

34  43  43  41 

62  72  79  82 


65   52   56 

i,  l      |T   II 


64   43   50   51 


36 

34 

63 
19 

71 
51 

72 
44 

62 
57 

63 

71 

M.I 
51.1 

70.' 
47.. 

6». 

47.' 

75. 
52. 

76. 
55. 

::: 

76. 
It, 


66   73. 
30   52- 


fable  5  -  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
OCTOBER    1957 


'ATAGORDA 
<AURBR0 
«C    ALLEN 


<C    KINNEY 

<EMPHIS 

IEXIA 

<UM1 

IIDLAND    W8    AP 

HDL  AND    4    ENE 

1NERAL    WELLS    CAA    AP 

1SSI0N 
ONTAGUE 
10UNT    LOCKE 
IT    PLEASANT 
WIESHOE    1 

UNDAY 

IACOGDOCHES 
IATALIA 
1EK   BRAUNFELS 
1E»   GULF 

i  litem 

1LNEY 
IZONA 
'AOUCAH 

ALACIOS    CAA    AP 
'ALEST1NE 

AHPA 

ANTHER  JUNCTION 
'ARIS 

ASADENA  HOUSTON 

ECOS 

IERCE 

'LAINS 

LAINVIEW 

'ORT  ARTHUR 

ORT  ARTHUR  WB  AP 

'ORT  ISABEL 


Day   Of  Month 


MAX 

60 

84 

MIN 

60 

61 

MAX 

79 

SO 

MIN 

54 

58 

MAX 

88 

90 

MIN 

59 

59 

MAX 

90 

93 

MIN 

54 

53 

MAX 

90 

93 

MIN 

58 

57 

MAX 

83 

86 

MIN 

48 

51 

MAX 

87 

95 

MIN 

50 

49 

MAX 

79 

81 

MIN 

55 

57 

MAX 

88 

93 

MIN 

51 

53 

MAX 

86 

90 

MIN 

51 

53 

MAX 

88 

90 

MIN 

48 

51 

MAX 

86 

87 

MIN 

49 

53 

MAX 

88 

87 

MIN 

60 

62 

MAX 

85 

84 

MIN 

51 

56 

MAX 

76 

78 

MIN 

53 

55 

MAX 

80 

83 

MIN 

51 

50 

MAX 

91 

81 

MIN 

45 

45 

MAX 

90 

96 

MIN 

45 

52 

MAX 

80 

80 

MIN 

53 

52 

MAX 

86 

89 

MIN 

52 

53 

MAX 

84 

89 

MIN 

MAX 

80 

80 

MIN 

57 

58 

53   56   55 


92   94   94 


81   83   85 
59   60   65 


56   55   55 


56   54   54 


77   81   83 
52   53   55 


93   92   95 


82   81   82 

53   57   56 


91   88   90 


90   89   91 


60   61   62 


87   90 
67   68 


95   93 
63   62 


87   83 
63   60 


96   94 
54   54 


85   87   85 
63   63   63 


90   85   80 


88   82 
58   67 


90   82 
61   62 


93   92 
66   67 


89   87   85 
60   62   61 


80   66 
56   50 


86   83 
55   56 


90   90   88 
53   57   54 


89   88   87 


85 

85 

62 

63 

92 

88 

70 

67 

83 

82 

64 

55 

93 

92 

63 

o4 

80 

73 

62 

61 

84 

75 

56 

56 

82 

85 

62 

63 

80 

88 

55 

51 

82 

69 

60 

59 

82 

70 

59 

59 

75 

88 

61 

60 

92 

92 

72 

70 

78 

68 

60 

59 

75   71   66 


82   83 
50   56 


79   73 
50   51 


80   68 
59   58 


85   86 
52   53 


85   85   80 


59 

61 

65 

65 

87 

65 

82 

66 

90 

89 

86 

87 

62 

61 

61 

61 

90 

89 

86 

66 

57 

58 

62 

61 

91 

82 

66 

79 

57 

58 

65 

59 

90 

87 

83 

86 

60 

62 

61 

63 

89 

84 

86 

76 

60 

61 

61 

57 

85 

85 

84 

85 

65 

64 

64 

64 

88 

87 

84 

82 

61 

59 

56 

60 

84 

70 

77 

62 

56 

56 

53 

49 

90 

67 

84 

64 

63 

62 

60 

58 

84 

82 

81 

80 

61 

58 

58 

57 

87 

8  5 

86 

85 

64 

85 

63 

62 

95 

90 

85 

92 

63 

61 

53 

58 

65 

88 

87 

86 

60 

00 

61 

61 

89 

82 

72 

84 

56 

59 

48 

51 

89 

85 

65 

81 

52 

57 

54 

53 

86 

85 

79 

81 

66 

67 

66 

65 

84 

82 

82 

84 

63 

61 

59 

61 

85 

86 

85 

87 

75 

7) 

76 

77 

83   82   82 
62   56   58 


75   73   74 
57   51   56 


66   60   63 


57   51   58 


54   49   47 


76   68   70 


58   60   71 
48   46   52 


68   74   70 
53   49   58 


68   75   76 
53   50   55 


90   83   83 


62   70   73 
54   49   56 


61   66   64 


79   79   77 
57   51   51 


61   63   66 
51   46   49 


62   74   75 
55   46   54 


75   62   82 
57   53   50 


67   55   59 


73   78   80 


62   56   60 


76   86   85 
61   55   56 


67   74   75 


72   75 

46   51 


80  82  83 

61  57  61 

77  71 

57  54  53 

55  67  63 


73   77   63 


70   73   73 
56   52   52 


Bl   80   80 


63   62   71 


72   73   71 


85   83 
63   69 


79   78 
60   56 


97   99 
74   75 


67   69 
59   57 


75   76 
54   54 


75   65 
57   59 


72   72 
53   52 


76   75 
55   56 


77   77 
55   56 


90   96 
75   77 


67   71 
59   56 


73   68 
55   58 


72   80 
59   60 


72   70 
56   62 


82  83  73 

81  84  86 

66  70  64 

87  80  73 

57  62  62 

70  70  78 

59  59  58 

70  76  78 

57  59  58 


53  56  57 

85  85  83 

73  66  65 

79  66  66 

55  59  60 


62   80   60 
59   58   41 


74   65   67 
52   55   61 


76   79 
55   57 


51   46   47 


59   64   65 
68   89   91 


16   17 


81   80   82 
65   64   60 


93   88   87 
69   69   69 


77   75   66 
49   55   55 


93   87   86 
66   72   71 


76   74   70 
61   58   48 


77   76   69 
55   54   49 


66   76   77 
62   60   53 


72   71   70 
49   43   43 


73   71   66 

53   53   54 


75   71   68 
56   54   52 


77   77   74 
60   55   49 


9  8   91   90 
70   71   70 


76   71   69 
58   53   45 


67   77   80 
60   55   49 


74   70   63 
46   49   46 


75   73   70 
60   54   46 


60   56   55 


89   87   87 
61   65   60 


90   82   77 


79   81   84 


90   81 
60   61 


76   73 
58   52 


80   76 
60   53 


72   78 
57   56 


81   80 
5  7   54 


66   72 
61   56 


77   84 
65   65 


78   80 
51   55 


78   62 
64   62 


73   74 
49   50 


74   73 
49   48 


81   83 
67   64 


78   70 
53   53 


85   78 
61   62 


65   63 
56   48 


85   82 
61   61 


67   65 
44   43 


72   67 
48   45 


62   60 
52   44 


69   65 

45   46 


67   83 
63   63 


67   62 
46   44 


70   67   68 


60   52 
47   45 


67   62 

48   46 


74   70 
41   43 


79   71 
51   51 


74   71 
51   51 


69   65 
53   49 


63   61 
45   44 


72   73   75 


73   67   67 


79   72 
56   49 


67   66   66 


77   70 
52   50 


78   76 
51   51 


65   53   49 


66   53   47 


77   68 
55   50 


82   82 
65   54 


90   84 
67   60 


74   68 
56   53 


70   66 
53   46 


79   76 
61   54 


69 

45 

62 
39 

72 
48 

68 

45 

72 
49 

71 
42 

75 
57 

58 

50 

95 

75 

89 

to 

71 

57 

66 
49 

73 

52 

62 
39 

74 
60 

76 
53 

67 
39 

66 
37 

73 
53 

64 
45 

75 
63 

75 

53 

62 

65 

79 

49 

81 

76 

S3 

64 

84 
58 

83 
64 

75 
59 

73 
55 

64 
47 

80 
54 

74 

46 

75 
51 

66 
44 

83 
63 

70 

54 

78 
61 

77 
54 

61 
37 

56 

31 

75 
49 

7  2 
47 

71 
54 

72 
51 

81 
63 

82 

57 

75 
47 

71 

41 

83 
64 

82 
55 

69 

42 

6/ 
37 

67 
45 

68 
36 

79 

74 

81 
59 

81 
62 

67 
5  7 

90 
68 

88 
6  8 

65   60   59 


70   64   56 


55   51   46 


66   54   56 
43   35   34 


80   66   65 
51   58   45 


54   50   50 


64   43   51 
42   27   26 


51  37  32 

60  46  47 

32  23  22 

50  52  55 


58   53   58 
42   36   32 


52   51   55 


85   76   64 
55   53   49 


51   48   51 
40   26   25 


58   35   47 
33   26   26 


60   57   51 
51   33   29 


65   42   50 
37   31   29 


51   50   55 
41   29   26 


66   66   65 
53   39   30 


73   61   61 
46   43   35 


56   42 
70   57 


39   33   27 


72   48   54 
45   32   30 


41   27   27 

65   53   60 

53   36   36 


62   59   51 


68   55   59 


69   69 
42   42 


55   43   33 


39   32   29 


36   28   28 


66 
39 

76 
51 

60 

59 

83 
61 

79 
60 

.  1 
.9 

59 

33 

68 
39 

75 
52 

80 
56 

78 
56 

3 
5 

75 
42 

76 
59 

66 

57 

88 
63 

86 
63 

,3 

6 

58 
43 

67 
45 

77 
45 

84 
53 

75 
53 

,3 

2 

76 

40 

77 
55 

67 
53 

90 

60 

87 
61 

6 
6 

60 
27 

66 
43 

69 

50 

80 
45 

72 
51 

3 

9 

56 

26 

64 
32 

69 
41 

77   72 
42   47 

3 

5 

50 
33 

61 
39 

70 
46 

79 

55 

73 
53 

0 

8 

57 
30 

63 

36 

63 
35 

75 
37 

69 

46 

5 

0 

61 
37 

66 
45 

77 
47 

79 

48 

72 
51 

1 

6 

63 
36 

67 
45 

78 
46 

80 
45 

73 
50 

5 
5 

61 

30 

69 
44 

81 
51 

79 

48 

73 
52 

1 

0 

64 
45 

74 
47 

77 
58 

86 
59 

86 
63, 

0 

9 

59 
29 

66 
43 

78 
49 

78 

50 

71 
51. 

0 
2 

58 
35 

61 
46 

66 

48 

71 
52 

64 
46 

8 
0 

54 
26 

65 
27 

70 
44 

79 
44 

74. 
48. 

2 

6 

55 

30 

62 
36 

68 

40 

76 
40 

67. 

44. 

2 

6 

76   75 
45   46 


73   82 
35   51 


81   85 
54   54 


58   68   76   80 
35   44   55   56 


75 

82 

44 

54 

65 

76 

43 

43 

59 

70 

62  73  77  75 

34  42  45  47 

68  75  79  80 

38  49  59  59 

52  61  71  79 

30  33  44 

60  60  70 

31  33  41 

66  72  79  85 

40  45  54  57 

50  60  67  77 

27  33  47  48 

60  65  77  79 

37  41  57 

60  69  70  80 

38  41  48  49 

60  72  74  72 

33  43  54  54 

56  62  66  76 

34  42  43  42 


56   63   69   76 


56   61   69   76 
40   47   52   63 


62   54   57 

53   41   35   37   42   57   55 


74   66   63 


73   76   82   86 
54   67   65   67 


73.3 
50.5 


77.2 
50.0 


80.1 
56.9 


80.0 
55.5 


72.8 
49.2 


74.9 
51.1 


73.4 
49.8 


78.5 
59.4 


74.7 
51.6 


65.0 
44.5 


77.6 
52.3 


70.5 
49.6 


78.0 
56.4 


76.3 
51.4 


78.4 
55.4 


76.0 
57.2 


63.5 
70.1 


Table  5  -  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


OCTOBER    1957 


EXAS 
1957 


Day      Of  Month 


PORT    LAVACA 

PORT    OCONNOR 

POSSUM    KINGDOM    DAM 

POTEET 

PRADE    RANCH 

PRESIDIO 

QUANAH    5    SE 

RANGER    PUMP    STATION 

RAYMONDVILLE 

RED    BLUFF    DAM 

RIO  GRANDE  CITY  2  ESE 

RISING  STAR 

RO8ST0WN 

ROCKSPRINGS 

ROSCOE 

ROSENBERG 

RUSK 

SALT  FLAT  CAA  AP 

SAN  ANGELO  DAM 

SAN  ANGELO  KB  AP 

SAN  ANTONIO  MB  AP 

SAN  BENITO 

SAN  MARCOS 

SANDERSON  1  NW 

SEALT 

SCGU1N 

SEMINOLE 

m 

SHCRMAN 

.ILL' 


*»u»  ;  -  - 


MAX 
MIN 

81 
57 

80 
60 

MAX 

MIN 

80 
65 

80 
62 

MAX 

MIN 

89 
52 

92 

54 

MAX 
MIN 

82 

57 

84 
56 

MAX 

MIN 

86 
40 

87 
42 

MAX 
MIN 

95 
52 

95 
52 

MAX 
MIN 

8* 
44 

89 
54 

MAX 
MIN 

85 
50 

90 
56 

MAX 
MIN 

87 
57 

89 
58 

82   84 
46   52 


84   85 
58   61 


48   55   56 


57   59   59 


80   81   84 
58   58   60 


51   51   60 


85   92   86 
47   53   63 


84   85   85 
53   55   59 


60   61   64 


81   87 
55   60 


82   87 
55   55 


91   99 
49   51 


88   91 
41   43 


79   1)3 
53   56 


80   82 
53   55 


87   92   95 


»A» 

•' 

"• 

MIN 

49 

4  6 

«A» 

u 

.-. 

MIN 

46 

M 

-»> 

It 

i: 

M|N 

60 

II 

-«< 

H4 

II 

MIN 

6> 

II 

86 

06 

85 

85 

84 

63 

66 

70 

68 

70 

as 

83 

82 

84 

82 

65 

73 

73 

72 

73 

96 

85 

84 

80 

69 

66 

63 

64 

60 

61 

86 

66 

85 

85 

81 

62 

63 

67 

65 

65 

85 

B5 

80 

84 

80 

56 

58 

63 

64 

59 

92 

91 

95 

95 

83 

69 

63 

60 

65 

60 

92 

91 

81 

86 

75 

60 

57 

64 

58 

57 

88 

80 

81 

75 

68 

62 

62 

62 

60 

57 

92 

94 

93 

93 

et 

60 

61 

65 

67 

64 

88 

82 

88 

84 

80 

62 

61 

57 

56 

55 

97 

95 

93 

94 

94 

68 

69 

70 

71 

67 

89 

86 

89 

80 

62 

57 

60 

63 

60 

61 

90 

89 

89 

68 

87 

65 

64 

66 

68 

70 

8  9 

88 

61 

59 

68 

87 

59 

62 

66 

88 

62 

63 

86 

82 

55 

57 

87   90   90 


89   67 
61   61 


86   85 
64   61 


96   94 
65   67 


88   87   85 


86   80 
55   60 


56   52   56 


90   88 
64   6  3 


88   8  7 
60   60 


VI   80 


•4   85   65 


I  I  t.  / 

hi      »• 


16   IT   »4 


86   85 
60   61 


82   65 
57   61 


83   63   73 
55   52   57 


85   83   67 
64   60   59 


85   72 
63   65 


92   92 
70   73 


56   59   64 


64   63   67 


89   86   67 
57   53   57 


61   56   56 


65   80   73 
59   62   61 


82   62   82 
60   60   63 


78   89   63 
57   56   57 


•0   PO 

60   5V 


•9   •»   67 


•  2   10   82 

- 


60 

57 

83 
63 

83 
66 

85 
74 

85 
68 

86 
66 

82 
68 

83 
65 

80 
62 

79 
63 

82 

74 

84 
75 

64 
73 

84 
69 

76 
68 

83 
63 

78 
51 

79 

66 

71 
62 

70 
62 

77 
60 

79 
62 

81 
58 

76 
51 

78 
56 

84 
6  2 

66 

70 

86 
69 

81 
64 

89 

63 

87 
64 

77 
62 

77 
53 

74 

52 

77 
55 

76 
60 

76 
56 

82 
54 

77 
60 

77 
57 

78 
57 

88 
60 

61 
60 

84 
59 

83 
55 

86 
50 

89 
62 

83 
65 

62 

45 

72 
53 

72 
56 

71 

59 

74 
58 

81 
60 

74 
53 

70 

44 

75 
47 

75 
56 

70 
58 

67 
58 

76 
56 

71 
56 

75 
52 

70 
50 

85 
60 

80 
61 

91 
71 

94 
73 

99 

77 

89 
68 

88 

73 

66 
73 

75 
53 

74 
56 

72 
53 

76 
54 

77 
59 

77 
50 

72 
55 

67 
58 

90 
64 

84 
65 

86 
64 

92 
68 

97 
74 

100 
70 

95 

71 

90 
69. 

62 

48 

73 
53 

64 
53 

68 

54 

69 

57 

74 
59 

67 
55 

72 
49 

80 
58 

81 
62 

63 
68 

85 
75 

88 

75 

95 
66 

90 
68 

69 
65 

53   45   53 


79   60   81 


58   55   54 


73   76   74 
53   52   52 


54   48   52 


63   72   70 


60   54   61 


76   60   82 
60   55   56 


59   54   60 


67   74   65 
50   47   55 


63   65   75 
52   43   45 


6  7   64   75 


75   70   60 


56   50   56 


»   48   50 


',  /   II   10 


70 

79 

71 

71 

59 

55 

52 

51 

80 

75 

84 

83 

67 

63 

63 

63 

80 

67 

69 

80 

58 

61 

59 

60 

7? 

73 

77 

70 

48 

52 

43 

54 

75 

72 

79 

75 

59 

59 

55 

55 

73 

79 

73 

71 

60 

59 

56 

54 

83 

74 

86 

82 

63 

63 

59 

65 

90 

93 

93 

69 

69 

70 

72 

71 

79   70 
62   62 


72 

76 

77 

49 

48 

53 

75 

78 

73 

53 

55 

56 

77 

65 

67 

Ml 

55 

59 

70   74   82 
55   59   58 


50   48   4/ 


55   56   64 


56   58   58 


61   65   68 


62  61 

63  63 


68   76   74 


60   76   74 
55   53   47 


67   67 
43   41 


77   71 
56   54 


65   59   59 


56   49   4», 


72 
52 

73 
64 

70 
52 

73 
62 

66 

46 

66 
55 

69 

54 

68 
55 

65 
49 

61 

54 

64 

57 

70 

58 

67  67  59 
49  48  50 

68  65  64 

47  46  54 

86  83  78 

66  60  60 

64  63  57 


65 

65 

77 

71 

47 

46 

77 

77 

5  6 

63 

50   50   56 


71   73 
50   50 


65   58   56 

52   49   49 


66   67   60 
52   50   50 


66   59   62 
53   51   51 


72   68   68 
55   54   59 


89   88   65   84 
70   66   65 


75   70 
50   49 


53   50   57 


60   5  3 
46   45 


70   69 
43   44 


70   68 
45   44 


50   46 
72   65 


63   54 
46   46 


67   57   59 


76   69 
48   46 


64   61   63 


78   83   63 
64   66   5  5 


83   82 
63   63 


73   78   60 


82   81   75 
66   62   63 


83   75   73 


77   75   77 


62   73   71 
51   55   43 


72   74   60 


72   69   70 


83   97   91 


63   72   72 


80   92   66 
65   71   57 


73   73   65 
5  7   50   4  3 


58   63   53 


68   65   69 


62   80   74 
62   55   49 


60  52  49 

60  82  76 

67  57  52 

84  91  89 

71  75  59 


81   76 
66   5  6 


82   80 
67   55 


69   70   69 


71 

55   54 


72   72 
63   58 


70   63 
46   3  3 


77   61 
66   54 


••/  56  46 

56  69  64 

44  42  14 

76  65  ») 


72   66   55 
55   45   36 


72   65 
57   46 


52   55   58 
42   36   31 


68   61 
46   41 


50   49   52 
37   33   26 


76   68   62 


63   54   57 


45   34 

79   71 


56   46   55 


64   61   60 


68 

46 

44 

35 

50 

51 

41 

37 

62 

58 

51 

40 

65 

77 

56 

51 

62   56 

55   43 


67   58 
50   43 


59   54   56 


60   47   50 


65   61 
53   41 


68   50   57 


56   37   48 


46   51 
40   29 


I,:      t.  \ 
55   41 


60 

40 

67 

44 

77 
57 

5-. 

79.2 
60.3 

60 

4  6 

67 
48 

75 
60 

71 
6  2 

77.* 
63.4 

63 
36 

69 
47 

82 
51 

61 
4  9 

75.3 

54.1 

63 
37 

71 
48 

82 

57 

62 

56 

78.6 
66.1 

59 
28 

65 

45 

80 

47 

82 
45 

75.4 
51.3 

72 
49 

69 
51 

80 
50 

85 
57 

82.0 
55.9 

53 

29 

63 
40 

71 
39 

75 
39 

72.0 

49.1 

6  0 

33 

69 

45 

80 
54 

60 
52 

72.1 
51.1 

74 

40 

78 
54 

86 
54 

69 

58 

85. S 
61.4 

63 

36 

61 
46 

76 
43 

64 
49 

74.; 
51.1 

66 
39 

75 

40 

79 
59 

89 
60 

66.  C 
62.2 

52 
31 

58 

36 

72 
45 

66 
47 

72. C 
SO.: 

64 
40 

69 
53 

77 
59 

87 
61 

62.- 
61.! 

66 

78 

79 

72.. 

45 

49 

43 

so.: 

75 

81 

84 

79. { 

45 

53 

55 

56.1 

56 

72 

79 

74. c 

39 

45 

62 

53.' 

64   63   75   77 


72   60   83 
47   51 


71   79 

46   55   54 


78   76   65 
48   60   60 


62   65 
55   57 


73   82 
43   45 


55   65 
23   28 


50   61   66   7! 


57   56   76   85 


62   65   63   60 


60   68   82   60 


58   66 
35   38 


62   75 
35   42 


62   67 
/8|   )1   42 


60   46   50   56   70   ?» 


73.. 
51. 

72., 
53.1 


77.1 
56. 


78. 
56. 


77   75 
S|   II 


60   70 
50   50. 


I«       U 
41 


rcble  5  -  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
OCTOBER  1957 


Dav     Of  Month 


16      17 


T  AMOK  A 

URPLEY    1     E 

TAYLOR 

TEMPLE 

TEXARKANA    DAM 

THOMPSONS    3    WSW 

THROCKMORTON 

* 
TULIA 

TYLER    4    NE 

JVALDE 

VAN    HORN 


VICTORIA    WB    AP 

WACO    WB    AP 

MRREN 

WASHINGTON    STATE     PARK 

WAXAHACHIE 

WEATMERFORD 

:«ESLACO    2    E 

>HITNEY    DAM 

■ICHITA  FALLS  WB  AP 

wiLLIAM  HARRIS  RESVR 

WILLS  POINT 

■  INK  CAA  AP 

"INTER  HAVEN  EXP  STA 

YOAKUM 

YSLETA 


MAX 
MIN 

89 

49 

91 
50 

MAX 
MIN 

86 
44 

89 

47 

MAX 
MIN 

80 
52 

83 
55 

MAX 
MIN 

80 
54 

MAX 
MIN 

77 
54 

82 

57 

MAX 
MIN 

79 
60 

78 
56 

MAX 
MIN 

85 
47 

89 
51 

MAX 
MIN 

87 
48 

89 
49 

MAX 
MIN 

79 
52 

81 
52 

MAX 
MIN 

87 
49 

87 
51 

MAX 
MIN 

86 
49 

86 
49 

MAX 
MIN 

91 
49 

89 
49 

MAX 
MIN 

85 
51 

91 
55 

MAX 
MIN 

82 
58 

85 
61 

MAX 
MIN 

84 
54 

86 

55 

MAX 
MIN 

75 
61 

81 
56 

MAX 
MIN 

80 
52 

80 
52 

MAX 
MIN 

82 

51 

85 
50 

MAX 

MIN 

76 
50 

82 
51 

MAX 
MIN 

87 
57 

90 
58 

MAX 
MIN 

79 
51 

83 
52 

MAX 
MIN 

87 
47 

90 
53 

MAX 

MIN 

77 
60 

79 
58 

MAX 
MIN 

80 
56 

85 
56 

90   93   93 


MAX 

87 

92 

MIN 

54 

55 

MAX 

84 

87 

MIN 

57 

60 

MAX 

89 

89 

MIN 

47 

44 

87   85 
64   61 


86   85   87 
59   60   64 


85   82 
58   55 


93   92 
62   68 


90   85 
57   60 


86   84 
53   53 


90   89 
63   60 


85   83   77 


54   54   56 


85   85 
64   63 


89   83 
63   63 


89   88 
60   60 


90   90 

58   59 


91   92 
65   65 


89   88 
64   63 


90   93 
56   58 


89   89 
63   62 


57   60   71 


85   83   75 


84   87 
61   64 


87   83   65 


80 

78 

52 

55 

85 

87 

60 

00 

86 

73 

60 

60 

81 

71 

53 

53 

80 

83 

51 

60 

86 

87 

67 

64 

62 

73 

57 

55 

81 

6  2 

49 

4  9 

88 

77 

59 

57 

85 

76 

64 

6o 

85 

77 

66 

62 

82   85   82 


84   86 
55   59 


85   83   83 

57   57   61 


60   59 
94   89 


82   84 
60   61 


75   63 
62   57 


84   84 
62   62 


90   90 
5  5   54 


83   71 
61   59 


76   78 
52   55 


68   81 
52   52 


64   78 
52   52 


77   75 
54   49 


72   74 

46   50 


62   70 
48   50 


72   76 
51   50 


78   7 
54   58 


75   71 
52   53 


67   71 
47   49 


60   83 
57   61 


78   81 
52   57 


71   78 
51   51 


67   78 
50   51 


67   63   75 


64   77 
52   52 


71   74 
47   56 


76   72 
52   58 


78   79 
56   61 


78   81 
55   55 


76   79   74 
65   67   60 


82   82   72 
62   61   58 


79   79 
57   61 


76   68 
52   63 


75   70   69 
58   59   59 


69   72 
48   47 


78   81   85 
63   69   62 


71   69 
50   52 


60   65   69 


55   59   58 


85   83 
67   65 


76   65   68 
62   59   59 


77   76 
67   64 


81   83   73 
57   64   60 


80   6  7   66 
54   59   55 


63   65 
58   57 


72   65 
56   53 


67   70   76 
57   59   59 


79   82   82 
68   69   66 


82   68   65 
56   58   56 


56   55   59 


87   87   77 
67   70   62 


70   71 
49   50 


75   68   67 
53   53   47 


8  7   82   70 
54   62   52 


67   82   79 
56   56   54 


66   79   78 
59   59   56 


68  78  76 

62  59  50 

77  82  81 

64  64  60 

76  74  73 

59  55  48 

73  70  68 

47  49  45 


70   77   79 
56   55   52 


80   86   84 
59   64   60 


73   67   61 
43   54   56 


69   68   65 


74   72 
54   48 


77   78   74 
59   60   53 


64   59   58 


58   58   51 


57  55  48 

91  90  87 

69  73  71 

68  75  76 

55  58  53 

75  71  68 

59  53  46 

78  81  82 

64  63  61 

65  75  66 

58  58  42 

78  71  65 

53  58  56 

89  84  80 


65   67   62 


70   67 
52   39 


76   75 
59   50 


75   70 
49   45 


67   64 
43   43 


70   69 
45   45 


67   54   46 


72   66 
40   40 


79   75 
54   53 


70   57   55 


69   66 
50   47 


75   68 
48   46 


72   69 
45   42 


69   65 
42   43 


65   60 
60   62 


74   67 
46   43 


6  7   62   64 


60   70 
52   52 


69   70 
48   59 


76   71 
57   58 


77   70 
55   54 


74   75 
53   53 


eo 

78 

62 

62 

53 

50 

80 

79 

60 

62 

54 

51 

75 

75 

62 

64 

57 

50 

64 

80 

67 

64 

58 

56 

76 

74 

57 

56 

46 

44 

69 

66 

68 

46 

37 

34 

76 

75 

62 

59 

54 

51 

82 

81 

78 

59 

49 

46 

64 

69 

66 

44 

38 

42 

68 

65 

65 

43 

3  5 

33 

75 

75 

55 

55 

40 

40 

64 

71 

65 

63 

53 

52 

78 

63 

56 

61 

54 

44 

82 

79 

63 

67 

51 

55 

80 

79 

62 

65 

55 

52 

76 

76 

60 

55 

52 

49 

65   70   72 


91   65 
71   58 


72   54 
53   47 


79   80 
62   5  8 


65   75 
58   52 


65   61   50 


61   69   59 


56   53   56 
37   32   30 

60 
29 

50 
32 

50 
35 

50 


70   68 
37   37 


57   50   49 


76   64   65 
53   50   48 


59   55   50 


37   27   25 


55   55   56 


52   53   57 


60   60   61 
50   45   43 


61   61   67 


41   42   43 


74 
46 

77 

45 

71.3 

48.4 

80 
49 

84 
50 

79.1 
55.0 

71 
51 

82 
56 

75.4 
53.6 

70 

46 

83 
56 

73.6 
53.8 

68 
42 

78 
50 

72.8 
50.9 

75 
53 

79 

57 

79.4 
57.4 

67 

47 

75 

46 

73.0 
50.9 

65 

41 

76 
43 

68.8 
45.6 

70 
51 

79 

48 

74.0 
50.0 

69 
46 

81 
53 

79.0 
55.2 

66   71   78   80 


60 

73 

67 

6 

38 

38 

44 

0 

70 

74 

6 

45 

50 

3 

82 

84 

78 

5 

56 

57 

58 

6 

82 

83 

74 

4 

56 

53 

54 

5 

79 

83 

77 

4 

50 

52 

53 

8 

73 

80 

76 

1 

45 

53 

52 

4 

71 

80 

74 

1 

47 

48 

50 

0 

69 

76 

71 

1 

45 

49 

49 

3 

86 

8B 

86 

5 

59 

62 

63 

9 

71 

79 

73 

1 

44 

49 

50 

5 

75 

75 

71 

1 

42 

45 

50 

6 

73 

76 

77 

5 

57 

58 

58 

4 

62 

72 

74 

4 

45 

45 

50 

9 

78 

81 

73 

a 

45 

50 

52 

6 

84 

87 

79 

8 

55 

60 

57 

8 

81 

86 

80 

1 

57 

58 

58 

9 

64 

75 

74. 

6 

42 

48 

49 

1 

See  refercn. 


EVAPORATION  AND  WIND 


TEXAS 
OCTOBER    1957 


Station 


ANGLE  TON    4    NE  " 

AUSTIN    WB    AP 

BEAUMONT    EXP    FARM  ( 

BELTON    DAM 

BENBROOK  DAM 

BUCHANAN  DAM 

DEN  I  SON  DAM 

DENTON  EXP  STATION      < 

DILLEY 

FCRT  STOCKTON 

GRAPEVINE  DAM 

MORDS  CREEK  DAM 
IOWA  PARK  EXP  STA 

LAKE  COLORADO  CITY 

LAVON  DAM 
LAREDO  WB  AP 
MANSFIELD  DAM 
RED  BLUFF  DAM 
SAN  ANGELO  DAM 

SPUR  1  WNW 

SPURGER  OAM  B 

STEPHENVILLE  3  NE 

TEXARKANA  DAM 

THOMPSONS  3  WSw 
'0  2  E 

KM  I  INE<  DAM 
WILLIAM  HARRIS  RESV 
l.D    HAVEN  II. 


Day  of  month 


EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 

WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 

EVAP 
IND 


EVAP 
WIND 


EVAP 
WIND 


EVAP 
WIND 


EVAP 
WIND 


EVAP 
WIND 


EVAP 
WIND 


EMP 
WIND 


EVAP 
WIND 


EVAP 
M  1  MB 


EVAP 
WIND 


I  /AP 

WIND 


.09    .15 
161    124 


.21 

19| 114 


.12    .12 

27    126 


o  of 


0  3 

.13 

15 

19 

J2 

.24 

21 

3 

.09 

.14 

104 

14 

.20 

.14 

149 

52 

.06 

.07 

3 

6 

.08 

.09 

43 

30 

45 

51 

63 

73 

.09 

.12 

115 

74 

5.24 
1613 

5.40B 
2117 

4.37B 
2209 

4.  BOB 
925 

5.198 
2845 

4.78B 
1901 

3.60 

1561 

3.828 
2213 

5.026 
1059 

5.67 
2083 

5.038 
2312 

6.278 
3071 

4.08 
10338 

5.06 
2027 
52.5 
71.1 

5.408 
3022 

8.538 
3034 

4.636 
1353 

5.86E 

2400 

6.40E 
2886 

6.00S 
2777 

4.48! 
1222 

5.66 
2582 

3.041 
131* 

4.961 
1574 


7.51 
2085 


4.71 
1919 


4.60 
1420 


b.W 

I  MM 


6.70 
1992 


■  ww  KaswaOTi-'a  rttK&s^w  =,=,:  snz&zwr 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


-r.,...  / 

1  »fl/    <  :l    ir Hi 

1 ' 

29 

30 

1 

2 

3 

1 

B 

'. 

7 

H 

9 

I0 

ll 

.' 

13 

14 

IS 

If. 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

."■ 

26 

27 

28 

ll 

«•    AP 

• 

1 

1 

■ 

„    •,.   •„■, 

•      «*    A» 

i 

4P 

1 
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REFERENCE    NOTES 

\ddltlonal    Information   regarding  the  climate  of  Texas  may   be   obtained   by   writing   to    the   state  ni.,i»i™,    »      *   „      ... 

Austin   2,   Texas,    or   to   any   Weather  Bureau  Office   near    you.  Climatologlst   at  Weather  Bureau  Airport   Station,    1710  Wllshire  Blvd, 

Figures   and    letters    following   the   station    name,    such   as   12    SSW,    indicate  distance    in   miles   and   direction    from  the  post  office. 

Delayed   data  and   corrections   will   be   carried  only    in    the   June   and  December    issues   of   this  bulletin. 

•loathly  and   seasonal    snowfall    and  heating  degree  days   for    the  preceding   12  months  will   be  carried    in  the   June   issue   of    this  bulletin. 

...tons   appearing   in   the   Index,    but    for  which   data   are  not   listed    in   the    tables,    are   either  missing  or   received   too   late   to  be    included    in    this   Issue. 

Divisions,    as   used    in  Table   2   and   on   the  maps,    became   effective  with   data   for  October  1956; 

Jnless  otherwise    indicated,    dimensional   units   used    in    this   bulletin    are-      Tenroerature   in    °F      ™H,l(,t...        j 

•loathly  degree   day   totals   are   the  sums  of   the   negative  departures  of av^ragTd^y^emJeratures   from   6S°F  evaporation    in    inches,    and  wind   movement    in   miles. 

Evaporation   is  measured    in    the   standard   Weather  Bureau   type  pan   of   4-foot   diameter   unless   otherwise   shown   by   footnote    following  Table  6. 

.ong-term  means    for    full-time   stations    (those  shown    in    the  Station    Index   as  "U      S      Weather   r„„=„»i    „,=   >,„„.,.<  *..  J 

iervations   taken    at   the   present    location.  weather  Bureau    )    are   based   on   the  period   1921-1950,    adjusted   to   represent   ob- 

s   are   taken   from  dif- 
apparent    inconsisten- 
ground.      Entries  of   Snow- 
ce. 

TtocaX^ndaiatimr    Mn;^^r^lil.^oZ?£^i.&t£r£U%^'^%iUtt}Z&   JST""™1-      ""   ^^    «"   '*™   observation    times 

ground    in  Table   7    is   at   observation   time   for   all   except  Weather  Bureau   and  CAA   stations.      For   these   stations   snow  on   ground   values   are  at   0630  CST 

?hirpub?icatIon1foSr3in?erpo?a?e0h:onthirtnota?|X-      N°   ""eCOrd    '"   T*bl"   '   ""'   '   1S   lDdl"ted   »'   "°   «*■*•  *~ "   the   annua!    issue  of 

And   also   on   a   later   date  or   dates. 

Amount    included    in    following  measurement,    time   distribution   unknown 

Thermometers   are   generally  exposed    in   a   shelter   located   a   few  feet    above   sod-covered   ground-    however      the  reference   indir.t...   «,.♦    th« 

thermometers  are  exposed    in   a   shelter    located   on   the   roof  of    a   building                                 B             '    nowever.    tne  reference   indicates   that   the 


0 


//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AM  Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  station  Index  means  after  rain 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

C  speclaVpurposes  an^re  pubUsheS  "tVrln^ourly^recipitat-^Data^*^  """'^  ^^      *>""   ^™   «  ~  <" 

D  Water  equivalent  of  sn 

M  One 

record. 

ft  Amounts 

Hourly 

T  Trace,    an  amount   too   small    to  measure. 

V  Includes   total  fan.  previous   month. 

SS  This   entry   in   time  of   observation   column    in   Station    Index   means  observation   made   near  sunset. 


Checks   and  money  orders   should 
the  Superintendent   of   Documents, 


e^de^abl^o    the    Suoer  i^Ven^V    Tn^    ""?  a"nual  •    *2-50    P«   year.      (Yearly   subscription   Includes   the  Annaul   Summary. 
over„menrP%i"  in^OffLe'^Washing^on  25     D     CC.Un,e      S'      Eenltta°Ce   "d   correspondence   regarding   subscriptions  should   be   sent    to 

5  cents     "  '"    r£gUlar   Weath"   BUr6aU   Stati°nS   «**   be   found   ln   the   *»*«•*    *■•»•«   »'  Local   Climatological^ata   Annuls   obfa!ned    as    inSica?ed$above      nrTce" 


NWRC,  Asheville,  N.  C.  --  12-9-57  —  1650 


TOTAL  PRECIPITATION 


OCTOBER    1957 


J»ol)r.*«    «r«-    4r»n    t.hroujch    points    of    appro*  Ima  U 1  y    equal    value.       Hourly    precipitation    data    from 
•l-r    nbatatlOM    Fill    b«-    available    In    the    publication    "Ho.irly    Precipitation    Data    . 
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TOTAL  PRECIPITATION 


OCTOBER  1957 


STATION    LEGEND 

O      *      ■»     Prgcipifathm  omiy 

<D  Precipitation,   tiorog* 

<>♦--*-    Procipitotioo  and    Tomporoturo 

■§■    +     -^    Prvcipftation,   Tomporoturo  omd  £*oporot<o* 

Typo  of  0000  ■        O     Noo-rocordiog; 

•    Recording;         <►     A>M  fjrp«* 

Oou&O  dixit  comb-notions  iadiCOto   th*    ovOiloMitp   of 

mora  ooteilod  motoorotogicol  data 


Revised    9/57      wHPC    KC 


Isolines   are   drawn   through  points   of   approximately   equal   values.      Hourly   precipitation   data   from 
recorder   substations  will   be   available    in   the   publication   "Hourly   Precipitation  Data". 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


OCTOBER    1957 


1  4 


0  "j  Benjamin        |  '  |    ^T 

[ Red   Spr: 


Frederick 


|       Jayton«    |         Haskell   6mQ  juroctaorton 

'*   '          °             i           •©■                        °  O    «  *>          Brecken 

I  ~                                       i                            '           Roby  'I             w    T  || 

d                         I  1       O  Truby    I  i      si. 

I  Knapo   6S»j | Tescol        | 1 R»»8«r  Puw 

"1                  V           *       ^            Loralne    Roscoe      0  O  Ireit              1 

Ackerly   3SE            ,         I             ■  '     O  "      I             ®!  "»«""'       |       ^ 

U,=orahBl8   SprlOB    Fid I   St.      O- col'„,do   Clty  AMU,,    «BaJ  °     !         *i:" 

i°     <?=I8siiJ"-^"-c-|vLn.:^f-rs-^  Lr.: 

f,  For'san  -       !         L"°  °      L  o4,K>  R>'< 

OS®"  ^O     fos.„n»8clt,0       4rds        ekD.U-rTf;' 

-..A  torie„    Clty    1E     •r„d.»   Clt,    16E    T.n„...       ^  r^Y^I  I         ,: 

J £  <£  ,--•-  °»«»f,",r,"L.j.:s"  Tri.JL.v~- 

T^     ^oEi.nch    T'ter  V.ll.y        I        -a.«n  °l         I      /" 

Funk    Ranch  u        SanAngeloDan  „      ,      .     -wiLV/^        Ti"> 

San  Aogelo  WB  AP  ,3.  I  D°o1'  <?63  tVpi.cld  I       °° 

'    Sher.ood  0    '       ®  °    '    CoPrducdi       /l\  0-/l»'Sfl." 

1.  L.R.  |  ,.rt2„no°  !  ~  »»«"■' Ede„  2   J°!"?r?  *?..,  .U°** 

ChrlstovalO    A)    I  A 

Barnhart   [  Rust  Circle  Bar  Eden 


Brady  I     /^ 

'  "    **-Tjfuan| ^-o_.Flyln«  I 

Menard  Canp   San   SabaT^Wg^ 

•".C1J  .    .       _   .         r"Uler  "p'cappe  I 
-O       Caatell 


»  0,.n.""  ||    _0      '^^y  y   ^o.      „.,£       %"" 

/  =°"?r»-V         .  Junction   CA\   AJ>   "   0 

r'        EDWARDS   r^A^ 

1  Humble   Pump   Sta  I       U-v  Cj-,    „,,._. 


0  Jaaes  RiviRcli- 

,„|  rO    |  0»' 

^  lium    ti<:h        DoBS     Gold 
Bubble   pump   St»  I       Lq  C^j    HarperQ  Frederick" 

"~  TeiegrWph-;  c.rr  Re) 

0  H'l  I    H'-h       Hunt   0      I        a 

Cloudt   Ranch  .J      •  rf   ~ 


lder^Rch  _^a_ —-jOj-jJ-.— 


Prade  Ranch -O       OJILod  «... 

■y^ «— f-^^.y    IE 

--Cup  Wood    23 ' ry  k    V 

Rlo-i'dln.     2H0. 


Omrxt.   LI  1 1 1-  II.  Dm  I 

^  LavoD  Du 

,       ;   oV.  -fj"iJ. it. 


»■■....■.»*       At 

Or«p*vl»«   Dab' 


lt>(l«    Mi    La**    Dm 

rt   ity/u  iH'ku  rid«> 


Carroll  to.     O  llcbu-dwi. 
0 

D.ll.a  *■  Av         i>»ca*a]l    !«■■ 
ygj  Eaty-lolf 


1  °    !       Bondo      »a», 

— f-p-1- — Wfort: 


■'■""  Hrn  ••»,": "^    ^Tituu.  cu'»r 

Carrno  Spring.   m  Jtj      ,„,., 

I  •  ......  i  ■      ' 

Cotulla  H111J. 

0        ! 


at.uu        lDd.paod.DC.lt.  / 

..  .#-csl.  o/  --,"  ■"  jT< D" '  ~r " 

■  111       rrw        «prl«f  tlr    Sou. ion  It.  f  0_- 

'•ark.r       O     f-^^atou.toii  •»  City  (  ^     ? 

•  Addlrk.     "   @  f\     Joaytom    1«       Anahuae 

..r  P.rky^X      I 
liaeuil   City       (Ql  fl 

■  lel_o«l  \0  .^  „  „  * 

V^)  O  lu.arla~l    *™.^ — y  I 


72 

soip 


"L-r»do   WB  AP 


T 


Vlra.do  City 
0  ! 
■.Mr. 


IN,    ,r.-    rjra.n    throi,Kh    polntH    of    approx  lm.t,- 1  y    ..qua)     vuIu.h. 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


OCTOBER    1957 


60° 


P   -   ».,h  tie  Id  A-  O      9  V^l,  0  „         "'"■'» 


r. 


,    Rotan      «™w"        »",.       » 

Ol      "Stamford   2. 
Snyder  "  f      Anson         I         A1 


0.  ^@— J0 


Kingdom  Dam | 
|    <).  mneral   Well 

"""  -O-  P.loP?,,to^k     ^ 

O  Breckenridge   _  Mneral   ifells  CAA   AP|Jl<>        UOll° 

|   |    * i  o.    .     o  I !       i  "♦", 


Dalla 


I rnripn  Rodessa 
Sulphur   Springs,     -|-^    |         .         linden  fc 
'     -iplttsburg  4S           v  JK 

fen—    o 


63< 


(O-  N0«lneola 


LRoby        'I              O    ^ 
Lorain,    Roscoe     S^Trent  1 j~  I <T~P^' /O-i         T  ^jO___._Je» T|  Edo.11       <>■  I    LongJle.  J    K.ltb.lU. 

^>au.T.c,  JMi...„®J    puto"l  L.<f.-r'"^^     >T-^r^°  )lr^-0--  T',"b^P'^"ite3« 

▼             l                             pwnene    »b   AP                            ,         E.i.-»tland       Stf  ihen    Ule   3HB*^ —                                 '•                           v^^V.        Athens    2SSE            /I —    A    £>  rf°verlcn    /      CirtWel  0 

'    L"«  C01"' -°  Cli'  Linonald  "rort  o  ln5    U      '      Stephe^vllle   6.^       I   \[\ !_C  SEE  DALLAS.'fT  WORTH  AREA  MAP'-     '  I      O    P(,yJ    tAb|,^"7       -0-  /llolosterl. 

!       >""0     J       °        1^'^.L        "T/-      ^'  \„<-     C"A'""!>L.„       2jf fence       / 


1. 


0A     © 
HogaH'S   GS  . 
>-> .~„     >-- 


3, 

-T"   Horger  J 


;i"'"-»»  .Voorefq^rfT     o   U»rs"'\(K  o.^.?!*  o 

?    !      ®vanco°        CoP«.nont^C^Jchl^r   V^^        «"  •     J*^'   '<>  \^' 

-5       •     r\      lncou"  FdPn    2       Jo><son   Rch  lOSan   S?ba  Bed    Bluff  Crossing  /^    \,^  Marlin        \^^       . 

^,l6SI     */-x  CV  Spliu,i   Reh        I  O.Capps   Rch  /  Briefs'  21N1  Q-  ~_         i        Cameron     \?  ■/  f     10   >*ul,t'Xl11C  I  \  Livingston    \        8-or,0r  D»  3  l  ? 


Capps   Rch  ,  Brigs?  21N1  o"  ~^     n        Cameron     V  '/  f     lO    >*"ntsvllle   I  1  Livingston    \        ,  „,„  ui  9  ,  9 

Cistell  O-    -t?*S     O-Burnft         Jarfell^  -"uavllla  ^  ^1  '  Be/Vas         "°"  /  -      O  «         JL_  Nil  f 

^O^BSr.n^am        "Jf»>-  »">  \        c"lege.SOc^f  AP        ■'     /"  O  r  T^rl.t  5S    \  l.tren  /  I       <>  '         . 

i-^4fe^4;>^^:c,>f v  so.e£^T)  ?  fc,3^r  \_iyiH?"- 


jl 0_    6    Mcintosh    RcV      -/London 

|f    h^nnul,;* — fc-j 

Sonori _-Q-  "urr  Banch  J 

'  ARDS   S^:.^ 

y-  Dunk  Rc\;    " 
WJ    HarperlVF 


Revised   9/57      VMPC   K 


Isolines   are   drawn   through   points   of   approximately   equal   values. 
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STATION  INDEX 


Statio 


Abernathy 
Abilene  WB  Airport 
Ackerly  3  SE 
Augua  Huevm 


lllo  1TB  Airport 


Andersoo 
Andrews 
Angleton 


Arthur   CI' 


County 


Tmylor 

Jim  Hogg 
Sbackelfoi 

Jim  Welle 

Cherokee 


Athens  2  SSE 

Atlanta 

Austin  WB  Airport 

Austin  Dam 

Austin  Hwy  290  Bridge 

Austwell 

Austwell  wild  Lll 


Re! 


eld 


nge. 


2   K 


alecirhea    Exp. 


0235   Chanben 
0244   i 

0248  i 
0257 

0  26:' 
0  271 
030? 
0313 
0337 

03  6  7 
.-3  80 
0394 

04  0  4 
0-4  OS 
04  28 
"4  30 
04  3  3 
04  36 
04  37 

0462 
0493  Bunn- 
049S|Reeve 
0498  Reeve 
0499 | Reeve 
0509  Kenda 


Baytown  1  K 

Beaumont 

Beaumont  Exp.  Farm 

Bed las 

Beevllle  5  HE 

Belton  Du 

Benivldes 

Beobrook  Dam 

Benjamin 

Big  Lake 

Big  Spring  Fttld  Si 
Big  Sprlnc 
Big  -«lla 
Blahop 


Bonlta 

Booker 

Boqulllaa  Ranger  ft; 

Borgwr 

Bowie 
Boxelder 
Boyd  3  «I 
Brackettrllle 
Brady 

Breckearldga 


07  86 

Howard 

0787'DlMlt 

0805 

0632 

Jlanco 

0M39 

Brown 

0852 

Uvalde 

0902 

Kendall 

0917 

0  923 

Fannin 

0926 

Montague 

0944 

oeao 

Brewster 

00M 

Hutchlr>B< 

0958 

Hutchina 

0981 

Kml  ftfllt 

0991 

Red    Rive 

0996 

1007 

Klnnwy 

1017 

McCulloc 

Brlgga  7    »■» 
Brlttoa 


Bvcbaeaa   Du 
•*«*■* lata 

■wffalo 
kultr    7  Wt 
•wl**r4« 
■ammtor    III! 

kermett 
larlMM 

•wrllegte*. 
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Byr4e 


ria»    ■••    Bam* 


ri»4*iirli 


CarrtaM  i»'i» 

r«rr*llt«« 


32   31 

26  54 
32   44 

27  46 

30  21 

31  36 

32  25 
29    26 

33  24 


1033  Hartley 
1035  Palo  pinto 
1042  Stephen* 
1048  Washington 
1057  Hall 
10*3  Wlae 
10*8  Burnet 

1081  rnu 

1094  Sabine 
1128  Terry 

I13fi  Cameron 
113"  Brown 
1105  Llano 
UBS  Pwcow 

1  I HH    Leon 

1203 
1215 
1224 
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1250    Burnet 
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S.  McDonald 
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Reier 

to 
tables 
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WEATHER  SUMMARY 


November  was  cool  and  rainy.  The  wet  weather  delayed  the 
harvest  and  caused  considerable  loss  of  unharvested  crops, 
but  benefited  pastures  and  ranges. 

There  were  very  few  mild  days  in  November.  The  three 
brief  mild-weather  spells  were  the  1st  and  2d,  the  12th 
to  17th,  and  25th  to  27th.  Most  stations  registered  their 
highest  temperatures  for  the  month  on  the  1st  or  2d.  Some 
eastern  stations  registered  their  monthly  maximum  tempera- 
tures during  the  period,  15th  to  17th.  Monthly  maximums 
ranged,  in  general,  from  the  70' s  over  the  High  plains  to 
the  80 's  over  the  rest  of  the  State.  The  highest  tempera- 
ture for  the  State,  92°,  occurred  at  Rio  Grande  City  on 
November  1  . 
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The  especially  cool  periods  were  the  3d  to  11th 
along  the  Upper  Coast),  the  19th  to  24th,  and  the  1 
days.  Most  stations  over  the  northern  Blacklands 
Timbers,  Plains,  and  Trans-Pecos  registered  their 
temperatures  for  the  month  on  November  23.  Ov 
Texas,  the  upper  Coast,  Edwards  Plateau,  and  the  s 
sections,  the  lowest  temperatures  at  most  statio 
on  the  24th  or  30th.  Monthly  minimum  temperatures 
from  a  few  degrees  above  freezing  over  the  souther 
ties  and  along  the  Coast  to  near  zero  at  numerous  s 
over  the  northern  High  Plains.  The  coldest  temp 
for  the  State,  2°  below  zero,  occurred  at  Plains 
morning  of  November  23. 

Monthly  mean  temperatures  ranged  from  38.0°  at  Stratford 
to  68.5°  at  Port  Isabel.  Monthly  mean  temperatures  were 
slightly  above  normal  in  the  Houston  and  Port  Arthur  vi- 
cinities. Elsewhere  over  the  State,  monthly  mean  tem- 
peratures were  generally  below  the  long-term  means.  At 
several  northern  stations  the  temperature  departures  ex- 
ceeded -5.0°.  Monthly  temperature  departures  ranged  from 
+4.2°  at  Kirbyville  Forest  Service  to  -8.1°  at  Big  Spring. 

Rainfall  was  very  unevenly  distributed  over  the  State. 
Most  stations  in  the  Trans-Pecos  and  the  extreme  north- 
western High  Plains  received  less  than  an  inch  of  rain 
during  November.  The  least  amount,  0.05  inch,  fell  at 
Candelaria.  Most  other  Plains  stations  and  most  stations 
on  the  Edwards  Plateau  received  from  one  to  three  inches. 
Most  stations  over  the  eastern  half  of  Texas  received 
more  than  four  inches.  Numerous  stations  in  the  eastern 
sections  received  more  than  six  inches  of  rain  in  Novem- 
ber. Several  large  areas  received  more  than  ten  inches. 
The  greatest  monthly  total,  13.83  inches,  fell  at  Bron- 
son.  The  monthly  totals  at  most  plateau  stations  were 
less  than  the  long-term  November  means.  Elsewhere,  rain- 
fall in  November  was  more  than  seasonal.  Large  southern 
areas  received  from  two  to  four  times  their  long-term 
average  amounts  for  November.  A  few  vicinities  in  the 
north  central  and  northeastern  counties  received  more 
than  four  times  their  November  long-term  means. 

Generous  rains  fell  on  many  days  over  eastern  Texas  and 
scanty  rains  fell  on  a  few  days  over  the  Trans-Pecos  and 
the  northern  High  Plains.  In  general,  the  heaviest  rains 
fell  in  four  general  periods.  These  were  the  4th  to  7th, 
10th  to  13th,  18th,  and  21st  to  24th.  The  Plains  and 
some  stations  in  the  Trans-Pecos  received  several  inches 
of  snow  on  the  21st  and  22d .  The  greatest  snowfall,  15.0 
LncbM,  fell  at  Eden  1.  Many  stations  received  four  inches 
or  more  of  snow  in  November. 
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Rain,  drizzle,  and  fog  held  harvest  crews  and  mac 
Ldl«  OV«T  most  of  Texas  during  the  first  week  of  Nov 
In  many  parti  of  the  State,  it  was  the  fifth  week  th 
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the  bolls.  Dry,  sunny  weather  was  needed  for  the  bo! 
to  open  properly.  Grades  deteriorated  as  rotting  occurri 
Unfavorable  weather  caused  migratory  workers  to  reti 
home.      An   acute   labor    shortage  was   expected. 

High  Plains  farmers  took  advantage  of  the  few  clear  d: 
at  the  middle  of  the  month  to  combine  sorghum  even  thot 
the  moisture  content  was  too  high  for  safe  storage.  Hi 
decided  the  risk  of  spoilage  was  less  than  the  risk 
further   delay. 

Rains   on    the    17th    and    18th   and   snow   on    the    21st   and  ! 
caused    further   delays.      Combines   ran    a   day   or    so   in 
High  Plains  but  most  of   the  bumper  sorghum  crop   remained 
the   fields.      Cotton   pulling   increased   except   when   stop; 
by   the   rain   and    snow. 

The  winter  ranges  and  pastures  improved  steadily  as 
rain,  drizzle,  and  snow  kept  the  ground  soaked.  The  abo 
seasonal  precipitation  throughout  the  fall  kept  the  surf 
moisture  near  saturation,  replenished  the  subsoil  moistu 
and  provided  one  of  the  best  winter  grazing  seasons  in  m 
years.  Feed  supplies,  in  relation  to  livestock  numbe 
were  unusually  abundant.  Small  grain  pastures,  as  well 
winter  grass,  were  lush  and  supplied  succulent  feed, 
addition,  the  rains  brought  on  a  second  growth  of  sorg 
crop  in  the  central  and  southern  counties.  As  the  H 
Plains  sorghum  was  combined,  an  increasing  number  of  st 
ble  fields  were  available  for  grazing.  Also,  a  well  d 
tributed  record  large  hay  crop  was  baled.  Cattle 
calves  were  in  good  condition  and  the  demand  for  repla 
ment  cattle  continued  strong  as  surplus  grazing  was  ava 
able   over  much  of   the   State. 


STORMS 

Several  violent  storms  caused  damage  to  crops  and  ot 
property  in  November.   A  few  of  the  damaging  storms 
mentioned  below.   For  more  details,  the  reader  is  refer 
to  Climatological  Data,  National  Summary. 

On  November  1,  a  tornado  destroyed  or  caused  extens 
damage  to  about  20  houses  in  Port  Acres,  Jefferson  Coun 
Several  tornadoes  occurred  on  the  7th.  One  of  the  wo 
storms  on  November  7  completely  demolished  or  caused 
tensive  damage  to  160  houses  and  several  business  str 
tures  in  Groves,  Jefferson  County.  Many  smaller  buildi 
were  completely  destroyed.  Several  hundred  were  dama 
to  a  lesser  extent.  Gas  mains  were  broken.  Electric  po 
was  interrupted.  Telephone  service  was  disrupted, 
persons  were  killed  and  several  dozen  were  injured, 
storm  lasted  only  a  few  minutes.  On  the  same  evening 
tornado  caused  slight  to  moderate  damage  to  dwellings 
China  and  Nome,  Jefferson  County.  Also  on  the  same  e 
ning,  a  tornado  struck  Orange,  destroyed  several  busir 
buildings,  demolished  more  than  a  hundred  houses  and  can 
heavy  damage  to  about  250  houses.  A  hundred  families  « 
left  homeless.  Nine  ships  and  three  barges  were  torn  I 
their  moorings.  Electric  power  was  disrupted  and  the 
ands  of  telephones  were  without  service.  One  person 
killed  and  more  than  80  were  injured. 

Other  windstorms  and  at  least  one  tornado  caused  prope 
damage  on  the  17th.  Strong  winds  on  the  17th  caused  pi 
erty  damage  in  Lamar  and  Red  River  Counties.  A  tornadc 
that  date  caused  some  damage  five  miles  west  of  Fort  Wor 

The  first  important  snowstorm  of  the  season  struck  no: 
west  Texas  on  November  21.  Blizzard  conditions  closed 
schools  in  several  towns.  Visibility  in  some  places 
reduced  to  zero  and  many  accidents  occurred.  At  least 
death  and  several  injuries  resulted  from  collisions. 

Strong  winds  caused  extensive  damage  to  crops  in  Swif 
County  on  the  27th  and  29th. 
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find  speed.   This  station  is  not  equipped  with  automatic  recording  wind  instruments. 
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:shoe  1 

'A 
MS 

NVIEW 
NOLE 
.RMAN 
iTFORD 
)KA 
A 
t 

HVISION 

'   ROLLING    PLAINS    DIV 

ENE    WB    AP 
IN 

INGER    2    N 

DRESS    CAA    AP 
TENDON 

MAN 

IRAD0   CITY 

TRA 

ELL 

'S   CREEK    DAM 
l   PARK    EXP    STATION 
CITY 

COLORADO    CITY 
.DOR 

HIS 

'AY 

I'CAH 

iAH    5    SE 

0E 

lOUR 

'ER 

'    1    WNW 

ON 

UTA    FALLS    WB    AP 

'IVISION 


AM 
AM 


AM 
AM 


AM 
AM 


2   - 
<   2 


50.3 

56. 5M 

55.6 

54.3 

54.6 

56. 3M 

55. 7M 

54.0 

50.4 

52.4 

56.6 

51.6 

52.1 

56. 8M 

56.7 

55.1 

56.1 

52.9 

52.1 

57.0 

59.7 

52.9 

50.3 

54.8 

52.6 

57.0 

53.1 

49. 0M 

56.1 

53.6 

50. 9M 


58.1 

62. 2M 

60.6 

55.9 

55.9 

63.3 

61.3 

58.5 

56.9 

59.8 

60.5 

59.1 

58.4 

55.6 

56.  8M 

58.9 

58.7 

57.0 

57.5 

58.  OM 

58.3 

56.1 

M 
57.7 


31.1 

36.  9M 

33.2 

32.5 

33.4 

3  0.  7M 

31. 3M 

32.5 

29.1 

29.5 

32.7 

32.2 

31.9 

33.  6M 

34.  1M 
32.2 
35.0 
32.5 
31.3 
37.4 
37.1 
30.0 
29.8 
33.1 
31.6 
35.5 
29.7 
26.  9M 
35.7 
32.3 
31. 1M 


39.7 

36.  7M 

36.1 

37.0 

31.6 

39.9 

38.4 

3B.7 

37.9 

39.7 

40.1 

39.4 

37.4 

33.9 

35.0 

39.5 

37.0 

36.2 

37.9 

34. 1M 

34.6 

36.2 

40. 2M 

39.5 


40.7 

46.  7M 

44.4 

43.4 

44.0 

43. 5M 

43. 5M 

43.3 

39.8 

41.0 

44.7 

41.9 

42.0 

45.  2M 

45. 4M 

43.7 

45.6 

42.7 

41.7 

47.2 

48.4 

41.5 

40.1 

44.0 

42.2 

46.3 

41.4 

38. OM 

45.9 

43.0 

41. OM 

43.2 


2  32 


4.5 
8.1 


5.0 
6.2 

3.7 
5.9 
5.1 
5.6 
4.2 
4.1 
7.1 

7.8 
4.3 
3.6 
6.8 
4.9 


-  4.8 

-  6.2 

-  3.8 

-  4.9 

-  4.0 

-  5.0 

-  5.6 


-  5.9 

-  4.7 

-  5.2 


721 
540 
613 
641 
624 
629 
638 
645 
750 
717 
602 
686 
684 
595 
560 
635 
570 
661 
690 
530 
493 
698 
742 
62  7 
675 
559 
70? 
806 
571 
655 
707 


487 

492 
556 
633 
398 
455 
466 
524 
454 
44  3 
469 
508 
600 
561 
472 
509 
544 
512 
561 
549 
559 

491 


No  ol  Days 


Precipitation 


.94 
1.28 

.89 
1.13 
1.59 
1.24 
1.22 
2.82 

.76 

.79 
1.46 
1.56 

.85 
1.97 
1.59 
1.61 
1.65 
1.27 
1.07 
1. 
1.05 

.99 
1.14 

.77 
1.59 
1.77 
1.13 

.71 
2.98 
1.34 

.84 

1.33 


2.45 

2.23 

1.40 
1.66 
3.72 
2.77 
5.28 
4.26 
3.50 
5.92 
4.07 
2.09 
2.20 

5.04 
3.03 
3.10 
2.83 
5.74 
2.88 
3.12 


33% 


.14 

.33 

1.73 

.09 


1.00 

.08 

1.18 

.84 
.99 


1.43 

.79 

.51 

.65 

2.02 

1.63 

2.89 


4.14 
1.81 
2.15 
3.09 
4.30 


.26 

.50 
.30 
.38 
.40 
.52 
.30 
.88 
.25 
.26 
.49 
.64 
•  30 
.45 
.57 
.55 
.45 
.36 
.38 
.70 
.49 
.30 
.32 
.25 
.57 
.42 
.30 
.20 
.91 
.63 
.36 


.63 

.35 

.61 

.89 

.66 

1.61 

1.55 

1.25 

2.06 

.99 

.95 

.95 

1.41 
1.08 
1.25 
.65 
2.18 
1.17 
1.03 
1.71 
1.44 


10.0 
2.5 
4.0 
4.0 
6.5 
3.0 
5.0 
6.0 
4.0 


3.5 
3.5 
1.1 

T 
4.0 
3.0 

3.5 
5.5 
6.0 
6.0 
4.0 


2   o 


5.0 

.6 

1.8 

.0 
1.0 
2.0 


5.0 
1.0 
4.0 

4.2 
5.0 
3.6 
3.0 

3.5 


3.9 

2.9 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  -  CONTINUED 


Temperature 


NORTH  CENTRAL  DIVISION 

ALBANY 
BELTON  DAM 
BENBROOK  DAM 
BONHAM 
BOWIE 
BOYD  3  SE 
BRECKENR1DGE 
BRIDGEPORT 
BROWNWOOD 
CAMERON 
CLEBURNE 
CORSICANA 
DALLAS  WB  AP 
DENISON  DAM 
DENTON 
6DENTON  EXP  STATION 
DUBLIN 
EASTLAND 

FORT  WORTH  WB  AP 
FORT  WORTH  LEONARD  BLDG 
GAINESVILLE 
GATESVILLE 
GRAHAM 
GRANBURY 
GRAPEVINE  DAM 
GREENVILLE  2  SW 
HENRIETTA 
HICO 

HILLSBORO 
JACKSBORO 
KAUFMAN 
KILLEEN 
LAKE  K1CKAPOO 
LAVON  DAM 
MARLIN 
MC  KINNEY 
MEXIA 

MINERAL  WELLS  CAA  AP 
6M0NTAGUE 
OLNEY 
PARIS 

POSSUM  KINGDOM  DAM 
RANGER  PUMP  STATION 
RISING  STAR 
SHERMAN 
BSTEPHENVILLE  3  NE 
TAYLOR 
TEMPLE 

THROCKMORTON 
WACO  WB  AP 
«A»AHA<-H|r 

•  <-»THE»FORD 
WHITNEY  DA" 

DIVISION 

EAS1  TEXAS  DIVISION 

'•IS  2  SSE 

BRONSON 

CENTfP 

:-VlLLE 

5  7  SW 

•:»»  »p 

CO'.- 
OIALVILL' 

■ 

r  At" 

T  StBVI 
II'.' 

- 
.  »  AP 


• 


61.1 

63.8 

61.1 

60.5 

59.9 

60.6 

59.3 

61.5 

60.9 

66.8 

63.6 

61.8 

60.8 

59.8 

61.4 

60.1 

60.3 

60.5 

60.1 

61.9 

59.4 

64.8 

61. 4M 

63.3 

61.4 

60.0 

61. 5M 

63.0 

63. 9M 

61.8 

61.5 

63. 1M 

61.3 

65. 2M 

61.1 

62.5 

60.9 

59.6 

60.4 

60.7 

62.0 

59.1 

58.4 

59.3 

58.4 

64.2 

63.8 

56.  1 

62.7 

62.1 

59.6 

63.3 


36.5 

45.2 

42.1 

42.5 

40.1 

38.5 

35.7 

39.9 

41.6 

48.0 

43.2 

43.5 

44.3 

42.3 

43.1 

42.3 

40.8 

37.7 

43.1 

44.0 

38.7 

44.3 

37. OM 

42.2 

42.4 

42.5 

38. 9M 

40.9 

43.  3M 

41.2 

43.1 

42. 4M 

42.1 
45. 3M 


41.4 
41.0 


42.9 
40.0 
38.9 
42.4 
39.8 
45.2 
45.7 
38.4 
4  5.4 
40.4 
39.7 
41.4 


lis 

&  25 
q  £  t- 


48.8 

54.5 

51.6 

51.5 

50.0 

49.6 

47.5 

50.7 

51.3 

57.4 

53.4 

52.7 

52.6 

51.1 

52.3 

51.2 

50.6 

49.1 

51.6 

53.0 

49.1 

54.6 

49. 2M 

52.8 

51.9 

51.3 

50.  2M 

52.0 

53. 6M 

51.5 

52.3 

52.  8M 

51.7 

55. 3M 

52.3 

53.9 

51.2 

50.3 

49.6 


6.7 
1.8 
3.9 
1.9 
1.6 
3.8 
3.2 


4.2 
4.2 


5.0 
2.5 


2.9 
2.7 


54.7" 

66.6 

(4.4 
66.0 
63.  4M 

67.6 
68. 5M 

. 

64,6 

61.6 

•  . 

'.',.5 


59. 

6 

52. 

5 

49 

6 

48 

7 

5  0 

9 

49 

1 

54 

7 

54 

8 

46 

,3 

54 

.1 

5  1 

.3 

49 

.7 

52 

. '. 

1 
1 

17 
1 
1 
1 
2 

1  + 

16 

17 

1 

15  + 

1 

1 

17 

1 

1  + 

17 

1 

1 

15 

2 

15  + 

1 

1 

2 

14  + 

1 

1  + 
1 


2.9 

3.9 
2.6 
6.5 
3.7 
3.5 
4.3 


44 

'.  ■ 

0 

'. 

' 

'. 

1 

.1 

41 

'. 

») 

■  0 

'.  •• 

.4 

70 

." 

61 

.  V 

46.5 

. 
'. '. .  B 
47.1 
45.9 


'.  i'. 

'. J, 

'. '. .  9 

4/. 8 


'.  '.  .  I 


55. 4M 
55.3 


56.0 
53.  1M 

57.6 

- 

52.2 

■ 
■ 
■ 

■ 


1  .0 


'.  .7 

7.  I 


30 

30 
23 
30 
30 
23 
23 
30 
30 
30 
30 
18 
23 

23  + 

30 

30 

30 

23  + 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

23  + 

30 

30 

23 

30 

29 


No  of  Days 


1  .  > 

- 

2  it 

I . 


30 
30 
30 
30 
30 
28  30 


478 

332 

399 

403 

44  5 

455 

522 

424 

420 

252 

356 

376 

371 

418 
381 
413 

433 
471 
402 
363 
472 
332 
467 
370 
387 
412 

392 
346 
400 
387 
374 

399 
296 

388 
346 
410 
437 
462 
431 
372 
459 
485 
42  5 
472 
331 
326 
500 
340 
409 
456 
378 


3  1  3 
312 
279 
281 
286 
354 

260 

7  74 
" 

302 
386 

14  1 

29] 

259 

1  n 

147 

I! 
74  1 

II  I 

2  H 
7  11 
il4 

II  1 

'.I  I 
777 
4  I  I 

355 
206 


Precipitation 


2  3  2 


3.06 
4.19 
4.07 
9.53 
8.12 
4.88 
3.75 
5.93 
3.79 
4.63 
5.80 
7.74 
5.25 
8.49 
5.93 
6.75 
6.27 
4.86 
4.72 
4.29 
8.16 
4.99 
4.61 
4.82 
4.85 
7.15 
6.46 
5.31 
5.66 
6.74 
5.71 
3.63 

5.38 

4.79 

7.46 

5.97 

4.2 

7.84 

5.06 

8.72 

4.76 


5.09 
3.74 


4.77 
6.72 


5.48 
13.83 

9.84 
1  1.40 

4.54 

7.59 


4.78 
8.46 
6.  37 
7.67 
8.16 
8.07 
7.01 
9.71 


B.40 
7.65 

9.4  / 
t,   15 

9.4  4 

/.  69 

I  7.95 
5.57 

6.95 

9.    I  1 

6,06 
9,67 
6i  1 1 
r,96 

i  ■,.'!  I 

r,24 

(.49 

6 1  66 


2.25 
4.00 
1.80 
1.74 
3.11 
4.67 
2.82 

3.82 

4.01 
3.12 


5.93 
2.19 
2.74 


4.35 

4 

2.95 

2.91 

5.08 

2.42 


7.11 
2.55 
1.07 
1.47 
2.26 
2.52 
3.88 
2.94 


3.77 
4.49 


7.  14 

4.04 
B  .  7  4 

1  .117 

,96 
J,  mi 
6,26 

1  .07 


4.91 
1.9  ) 

1.  1 


.83 
.93 

1.23 
4.90 
3.52 
1.63 
.93 
2.27 
1.25 
1.00 
2.14 
1.96 
1.92 
3.09 
2.83 
2.5 
1.31 
1.21 
1.59 
1.35 
3.65 
1.03 
1.75 
1.75 
1.46 
3.40 
1.75 
1.33 
1.42 
2.84 
1.60 
.78 


1.82 
1.02 
2 

1.60 
1.45 
3.42 
1.82 
4.32 
1.27 
1.10 
1.10 
4.19 
.80 
.77 
1.24 
1.10 
.79 
2.3 
1.10 
1.31 


.99 
2.14 
1.50 
3.32 
1.00 
3.20 

1.27 

2. 

.85 


2.12 
2.00 

1.72 
1.72 
1.78 


Snow.  Sleet  No  ol  Daj 


1.19 
1.54 


7.17 
1  .07 


1.0 
5.0 


.r.r.n'.    *..»»■    Fallavlaf   "t 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


BLE  2  -  CONTINUED 


TEXAS 
NOVEMBER  1957 


Temperature 


S  | 


2    I 
<  2 


SEE 


No  ol  Days 


Precipitation 


2  3  2 
ll   I 

Q  U.  8- 


Snow,  Sleet  No  of  Days 


a  5 
2   S 


RANS    PECOS    DIVISION 

.PINE 

iLMORHEA  EXP  PAN 
IISOS  BASIN 
.  PASO  WB  AP 

)RT  STOCKTON  A 

t  TUNA  1  S 
tRATHON 
IUNT  LOCKE 
iNTHER  JUNCTION 
[COS  A 

IESIDIO 
:0  BLUFF  DAM 
tlT  FLAT  CAA  AP 
INDERSON  1  NW 
IN  HORN 
NK  CAA  AP 
iLETA  A 

DIVISION 

[DWARDS    PLATEAU    DIVISION 

.ANCO  A 

1ERNE 

IACKETTVILLE  A 

IA0Y  A 

ICHANAN  DAM  A 

PRNET 

:L  RIO  WB  CITY 

(EN  1 

IEDERICKSBURG 

INCTION 

JNCTION    CAA    AP 

:rrville  A 

kMPASAS  A 

.ANO  A 

tSON 

:   CAMEY 

:ona  A 

IADE    RANCH 

KKSPR1NGS  A 

\N    ANGELO    DAM  A 

VN    ANGELO    WB    AP 

)NORA 

IRPLEY    1    E 

/ALOE  A 

DIVISION 

SOUTH    CENTRAL    DIVISION 

JSTIN    WB    AP 

JSTWELL    WL    REF 

SEVILLE    5    NE 

I  SHOP 

»ENHAM  f 

DRPUS    CHRIST  I 

DRPUS    CHRIST  I    WB    AP 

JERO    3    NW  A 

.ATONIA 

3LIAD 

3NZALES    2 

SLLETTSVILLE 

DNDO  A 

ENEDY  f 

INGSVILLE 

JLING    1    SE  / 

ANSFIELD    DAM  A 

»TALIA 

EW   8RAUNFELS 

IXON 

08STOWN  A 

AN   ANTONIO    WB    AP 

AN    MARCOS  t 

EALY 

EGUIN 

"ITHVILLE  / 

ASHINGTON    STATE    PARK  A 

OAKUM 

DIVISION 

UPPER    COAST    DIVISION 

NAHUAC    6    E  t 

NGLETON    4    NE 

AY   CITY    WATERWORKS  / 

AYTOWN 

EAUMONT  / 

EAUMONT    FXP    FARM 

ANEVANG 

L    CAMPO 

ALVESTON  WB  CITY 

ALVESTON  WB  AP 

OUSTON  WB  CITY 


59.9 

63.3 

63.0 

59.7 

60.  1M 

61.5 

62.3 

52.8 

65.9 

62.0 

68.7 

60.1 

57.0 

61.8 
59.6 
62.1 


63.6 
64.1 
67.1 
62. 5M 
M 
64.7 
65.2 
61.3 
62.8 
66.3 
62.1 
62.5 
62.1 
64.4 
64.4 
63.0 
62.0 
64.4 

61.3 
59.9 
64. OM 
67.5 
67.6 


65.0 
71.4 
70.1 

M 
68.2 
70.1 
71.5 
70.6 
68.2 
71.1 

70.4 
66.9 

M 
74.4 
67.3 
66.5 
69.3 
69. 4M 
69.3 
72.1 
67.0 
66.2 
70.7 
69.0 
68.7 
67.9 
72.1 


69.9 

71.7 

71.7 

70.1 

70.5 

70.5 

70.4 

73. OM 

68.6 

68.8 

69.3 


39.8 
36.5 

40.0 

38.2 

38.  6M 

34.3 

35.8 

33.6 

39.9 

37.5 

40.2 

37.7 

33.4 

35.6 


42.2 
44.7 
46.4 
39. OM 
M 
43.4 
46.8 
36.7 
42.5 
41.3 
40.0 
40.3 
40.7 
42.4 
42.6 
38.9 
38.0 
39.8 

39.2 

40.0 

41.6M 

43.2 

45.0 


52. 8M 
48.1 


57.3 
54.8 
46.9 
49.5 

51.9 

50.1 
43.8 

M 
53.6 
45.8 
43. 9M 
47.3 
44. 2M 
47.2 
53.6 
47.1 
44.9 
51.5 
47.9 
45.6 
46.4 
52.4 


50.5 

52.2 

51.9 

51.7 

49.3 

51. 3M 

51.8 

51.  7M 

57.6 

57.0 

54.5 


49.9 

49.9 

51.5 

49.0 

4  9.  4M 

47.9 

49.1 

43.2 

52.9 

49.8 

54.5 

48.9 

45.2 

48.7 
49.3 
48.3 


52.9 
54.4 
56.8 
50. 8M 
M 
54.1 
56.0 
49.0 
52.7 
53.8 
51.1 
51.4 
51.4 
53.4 
53.5 
51.0 
50.0 
52.1 

50.3 
50.0 
52.  8M 
55.4 
56.3 

52.7 


55.9 
62. 1M 
59.1 

M 
58.1 
63.7 
63.2 
58.8 
58.9 
61.5 

60.3 
55.4 

M 
64.0 
56.6 
55.  2M 
58.3 
56. 8M 
58.3 
62.9 
57.1 
55.6 
61.1 
58.5 
57.2 
57.2 
62.3 

59.1 


60.2 

62.0 

61.8 

60.9 

59.9 

60.  9M 

61.1 

62. 4M 

63.1 

62.9 

61.9 


3.6 
4.5 


3.0 
5.5 


3.9 
5.3 


2.3 
3.0 


4.0 
2.7 
2.4 


1.7 
3.7 
2.8 


1.5 
5.4 


2.7 
3.7 
0.3 


0.0 
0.3 


2.3 

1.5 

0.5 
0.5 
0.0 


449 
451 
401 
476 
474 
505 
472 
642 
371 
453 
326 
477 
587 

485 
471 
496 


368 
326 
273 
423 

341 
285 
476 
372 
346 
423 
406 
410 
361 
351 
420 
449 
392 

446 
451 
373 
292 

288 


298 
158 
236 

250 
146 
161 
240 
233 
185 

210 
308 

154 
281 
323 
240 
282 
247 
176 
2  70 
303 
197 
239 
263 
276 
172 


200 
171 
186 
187 
199 
190 
185 
158 
145 
152 
175 


4.13 
4.61 
1.77 
3.59 
4.72 
4.89 
1.51 
3.23 
4.54 
3.32 
3.42 
5.27 
4.60 
5.12 
4.03 
.50 
1.23 
3.25 

1.70 
1.65 
3.22 
3.30 
2.94 

3.33 


2.95 
4.20 
4.70 
2.45 
5.24 
3.85 
5.24 
6.26 
5.71 
6.05 

5.64 
2.92 
6.76 
3.27 
3.88 
3.26 
3.25 
4.43 
6.04 
5.19 
2.90 
3.90 
6.00 
3.50 
4.45 
5.63 
5.91 

4.57 


4.80 
7.90 
5.99 
8.28 
6.34 
6.53 
4.94 
4.35 
3.17 
4.28 
8.24 


.15 
.29 


1.88 

2.40 

.56 

2.05 

2.71 
.71 
2.06 
2.27 
1.68 

3.12 
2.19 
3.23 
2.72 
.19 


.56 

1.71 


2.48 
1.23 
1.47 

3.50 
3.40 
2.95 
3.62 

2.68 

1.24 


2.38 
4.02 

1.50 
1.65 
2.47 
1.54 
1.44 
2.10 
2.84 


1.45 
4.10 
2.91 


.67 

.09 

4.29 


.11 
.43 
.21 
.30 
1.01 
.25 
.25 
.32 
.35 
.22 
.21 
.27 
.17 

.25 
.21 
.38 


1.40 
2.25 

.42 
1.16 
1.30 
1.33 

.65 
1.30 

.90 

.83 
1.11 
1.55 
1.10 
1.85 

.92 


1.43 
1.75 


.74 
1.32 
1.38 
1.78 
1.95 
2.09 
2.79 
1.B6 
1.50 
1.55 

2.25 
.95 
2.11 
1.31 
1.10 
.80 
.63 
1.35 
1.65 
1.51 
1.22 
1.03 
2.46 
1.23 
1.50 
1.53 
2.06 


.95 
1.60 
1.62 
3.45 
1.45 
1.58 
2.10 
1.33 

.92 
1.37 
1.66 


4.0 
4.1 


.0 
3.2 
2.0 

T 

T 

7.0 


3.0 
1.0 


2.0 
1.0 

T 
5.0 


.1 
15.0 
4.5 
7.0 
7.0 
3.5 

4.5 
3.0 


6.0 
5.4 
6.9 

1.0 
4.0 


.0 
1.5 

T 


See  reference 


jtes  following  Station  Index 
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TABLE  2  -  CONTINUED 


Temperature 


HOUSTON  WB  AP 

LIBERTY 

MATAGORDA 

MAURBRO 

NEW  GULF 

PALAC10S  CAA  AP 

PASADENA  HOUSTON 

PIERCE 

PORT  ARTHUR 

PORT  ARTHUR  WB  AP 

PORT  LAVACA 

PORT  OCONNOR 

ROSENBERG 

SUGAR  LAND 

THOMPSONS  3  WSW 

VICTORIA  WB  AP 

WILLIAM  HARRIS  RESVR 

DIVISION 

SOUTHERN  DIVISION 

ALICE 

CARRIZO  SPRINGS 
COTULLA  CAA  AP 
CRYSTAL  CITY 
DILLEY 
EAGLE  PASS 
ENCINAL  3  NW 
FALFURRIAS 
LA  PRYOR 
LAREDO  WB  AP 
POTEET 

RIO  GRANDE  CITY  2  ESE 
8WINTER  HAVEN  EXP  STA 

DIVISION 

LOWER  VALLEY  DIVISION 

BROWNSVILLE  WB  AP 
HARLINGEN 
MC  ALLEN 
MC  COOK 
MISSION 
PORT  ISABEL 
RAYMONOVILLE 
SAN  BENITO 
awESLACO  2  E 

DIVISION 


<  5 


69.6 

72.3 

72.  2M 

70.2 

70.3 

70.1 

71.2 

71. 3M 

69.1 

69.4 

71.8 

69.3 

71.2 

71.8 

M 
69.7 
69.0 


72.0 
66.0 
68.8 
66.8 
6B.4 
66.6 
70.2 
73.6 
67.2 
70.9 
68.2 
75.3 
67.1 


74.9 
76.3 
74.5 

75.5 

75.3 

75.4 

75.5 

77. 6M 

75.5 


53.0 

51.8 

54. 3M 

50.5 

51.0 

52.4 

51.6 

48. 3M 

54.1 

52.8 

52.2 

53.8 

51.3 

50.2 

M 
51.1 
52.0 


51.2 
47.8 
47.6 
48.0 
47.1 
45.4 
47.0 
53.0 
48.0 
51.9 
48.1 
52.6 
47.4 


58.2 

57.3 

55.2 

53.8 

55.1 

61.5 

53.3 

55. 1M 

57.1 


61.3 

62.1 

63. 3M 

60.4 

60.7 

61.3 

61.4 

59. 8M 

61.6 

61.1 

62.0 

61.6 


61.6 
57.9 
58.2 
57.4 
57.8 
56.0 
58.6 
63.3 
57.6 
61.4 
58.2 
64.0 
57.3 

59.3 


66.6 

66.8 

64.9 

64.7 

65.2 

68.5 

64.4 

66. 4M 

66.3 

65.9 


.  gS 


1.1 

0.1 


1.9 
0.1 
1.6 
1.9 


0.1 
3.4 


4.0 
4.8 
4.7 
2.8 
0.4 
4.6 

2.0 


0.0 
0.6 


185 
172 
152 
211 
210 
189 
188 
216 
169 
181 
169 
178 
194 
193 

199 
196 


193 
251 
251 
254 
258 
2B6 
244 
170 
248 
189 
248 
164 
262 


102 
115 
147 
148 
136 
83 
153 
115 
113 


Precipitation 


6.70 
8.24 
5.01 
5.24 
5.86 
4.57 
8.08 
4.46 
6.90 
5.18 
4.19 
4.87 
6.40 
7.55 
6.24 
7.38 
7.53 


5.74 

3.02 

3.65 

2.75 

3. 

1.88 

2.58 

2.25 

2.80 

3.15 

3.85 

2.21 

2.7 

3.15 


6.26 
2.95 
2.65 
2.32 
2.41 
3.46 
3.48 
3.16 
2.34 

3.34 


lit 
O  u.  {- 


2.52 
4.32 
1.83 


3.19 
1.62 
1.49 

3.11 
3.90 


2.54 
.82 

1.47 
.85 

1.70 

2.18 

1.28 


4.71 
1.38 


1.17 
1.43 
1.97 
1.82 


a 


1.25 
1.79 
1.95 
1.66 
1.71 
1.18 
1.63 
1.10 
1.59 
1.34 
1.00 
1.00 
1.54 
1.65 
1.50 
3.07 
1.90 


2.73 

.95 

1.08 

1.02 

1.03 

.53 

.83 

.90 

1.79 

1.14 

1.20 

1.00 

.82 


1.12 
.90 

1.02 
.72 

1.07 

1.65 

1. 
.64 


0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 


.0 
3.0 

1.1 

2.5 

1.0 
1.0 


T 

1.5 

.0 


0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 


7 

L2 


t       DATA  RECEIVED  TOO  LATE  TO  BE  INCLUDED  IN  DIVISION  MEANS. 


■  y  has  Indicated  that  the  comprehensive  narrative  weather  story 
d  In  each  Issue  of  CI  lmatolojrlcal  Datl  Ll  <>1  value  to  only  a  small 
nunb'T  of  rcclpliTitH.  ThlH  story  will  be  diacODtinuVd ,  therefore,  with 
Me  January  1958  issue.  A  l:. 1. 1'  "1  •  •  l  i  ■  m.  :  will  hi'  carried  each  month 
and  a  taXt  will  be  carried  whenever  unusual  and  outstanding  wojithcr 
ovontH  have  occurred.  General  weather  conditions  In  the  United  states 
for  sach  «onth  are  described  In  the  publication!  MONTHLY  WKATIIKI1  REVIEW 
and  the  MONTHLY  CLIkMTOLOOICAL  IIATA,  NATIONAL  lulOURT,  cither  of  which 
■  ay  tie  obtained  tr"n  lln  nrlent  or  Document  n,  Oovcrnmcnt  printing 

Of  flea,  ■■■hlogtoo,  i).  C. 


*•«  stfmm  aaaaa  fallawlai  «* 


DAILY  PRECIPITATION 


TEXAS 
NOVEMBER  1957 


Day  of  month 


BERNATHY 
8ILENE  W8  AP 
CKERLY  3  SE 

GUA  NUEVA 


LICE 

LPINE 
LTO  5  SSW 
LVARADO 
LVIN 

hap  I LLO  WS  AP 
NAHUAC  6  E 
NDERSON 
NGLETON  *  NE 
NNA 

NSON 

NTELOPE 
RANSAS  PASS 
RCHER  CITY 
RLINGTON 

RTHUR  CITY 
SPERMONT 
THENS  2  SSE 
TLANTA 
USTIN  WB  AP 

USTIN    DAM 

USTIN   HWY    290    BRIDGE 

USTWELL 

USTWELL    Wl_    REF 

AKERSFIELD 

ALLINGER    2    N 
iALMORHEA    EXP    PAN 
ALMORHEA    GRAEF    RANCH 

■  ARNHART 

lAY   CITY    WATERWORKS 

lAYTOWN 

iEAUMONT 

lEAUMONT    EXP    FARM 

lEDIAS 

IEEVILLE    5    NE 

IELTON   DAM 

lENBROOK    DAM 
IENJAMIN 
HG   SPRING 
IIG   WELLS 

1 1  SHOP 
ILANCO 
ILANKET 
ILEWETT 

I0ERNE 


SONHAM 

IOOKER 

100UILLAS    RANGER    STATION 

10RGER 

IORGER    3    W 
ION  IE 

10XELDER 
10YD    3    SE 

JRACKETTVILLE 

JRADY 
iRAVO 
1RAZOS 

JRECKENR1DGE 
SRENHAM 

3RIDGEPORT 

JRONSON 

3ROWNFIELD  2  E 

BROWNSVILLE  WB  AP       R 

3RCWNWOOD 


BUCHANAN 
BUFFALO 
3ULER  2 

BULVERDE 
BUNKER  H 


OAM 


ILL 


BURKETT 

BURLESON 

BURLINGTON 

BURNET 

BYRDS 

CALLAN 

CAMERON 
CAMP  SAN  SABA 
CAMP  WOOD  2  S 
CANADIAN 

CANDELARIA 
CANTON  2  W 
CANYON 
CAPPS  RANCH 
CARR  RANCH 

CARRIZO  SPRINGS 
CARROLLTON 
CARTHAGE 
CASE  RANCH 

CAST6LL 

CELINA 

CENTER 
CENTERVILLE 
CHAPPEL 
CHILDRESS  CAA  AP 

CHILL ICOTHE 
CHISOS  BASIN 
CHRISTOVAL 
CIBOLO  CREEK 

CLARENDON 

CLARKSVILLE  2  E 
CLASSENS  RANCH 

CLAUDE 

CLEBURNE 

CLEVELAND 

CLIFTON  9  E 
CLODINE 
CLOUDT  RANCH 
COLDSPR1NG  5  5 

COLDWATER 


1.67 
2.45 
1.01 
2.12 
3*06 

5.74 
.41 


1.25 

1.58 

.bb 

.15 

2.57 

1*21 

.34 

.57 

.25 

3.92 

.73 

.93 

.53 

T 

.  3*. 

.  1  i 

.04 

.91 

.29 

3.27 

•  90 

5.93 
13.83 
1.59 


1.06 
3.79 


.10 

.06 

.04 

.08 

.75 

.35 

.22  2 

■  52 

.12 

.26 

.40 

.05 

.23 

T 
.57 

•  33 

2.04 

.19   .21   .02 


1.63 
.90  1.02 
•52   .01 


3.52  1 

.78 

4 

.00 

.08  1 

.63 

.29 

.09 

.13 

.17 

.33 

.49 

•  54 

.17   .18   .10 


.15   .55   .0' 


.10   .04  1.01 


.12   .05   .45 


.05 

•  35 

.02 

.10 

.42 

.24 

.55 

.07 

.32 

.25 

.82 

.33 

.82 

.04 

.4C 

.21 

.60 

.32 

.35 

.01 

1.00 

.16 

•  03 

.22 

.14 

.08 

.19 
.72  1.21 


.16   .78 

.45 

2.00  2.10 


.20 

.50 

1.15 

.79 

1.32 

.77 

.24   .42   .15 


.03 

.15 

.20 

.2C 

.78 

.06 

T 

.0.' 

.97 

.77 

T 

T 

.33 

.32 

.02 

.16 

.69 

.30 

.02 

T 

T 

.55 

.41 

.13 

.30 

.88 

.05 

13   14   15 


1.40 
1.27 


.04   -75 
.03  1.04 


1,42   .08  1.06 


1.21 

•  10 


•  01 

.59 

.0 

81 

.32 

.05 

•  04 

.08 

07 

•  12 

.09 

•  56 

.11 

.1 

09 

•  11 

.04 

1.37  1.62   .1- 


.07   .08 
1.85  1.40 

.40 


25   26   27 


.20 

.09 

.26 

•  01 

.03 

.  1H 

1.50 

.03 

.15 

1.03   .54 

.54 
1.35 

2.23  1.09 


28   29   30   31 


DAILY  PRECIPITATION 


Table  3— Continued 


COLEMAN 

COLLEGE    STATION    7    SW 

COLLEGE    STATION    CAA    AP 

COLORADO    CITY 

COLUMBUS 

COMANCHE 
COMSTOCK 
CONLEN    3    N 
CONROE 
COOPER 

COPE  RANCH 

COPPERAS  COVE 

CORNUDAS  SERVICE  STATION 

CORPUS  CHRISTI 

CORPUS  CHRISTI  WB  AP    R 

CORSICANA 
COTULLA 

COTULLA  CAA  AP 
COTULLA  HILLJE  RANCH 
COX  RANCH 

CRESSON 

CIDER  RANCH 

CROCKETT 

CROSS TT ON 

CROSS  PLAINS  NO  1 

CROWELL 
CRYSTAL  CITY 
CUEftO  3  NW 
CYPRESS  1  SW 
CYPRESS  MILL 

DACUS 

DAINGERFIELD  9  S 

DALHART  CAA  AP 

DALLAS  WB  AP  * 

DANEVANG 

DARROUZETT 

OAVILLA 

DE  LONG  RANCH 

DECATUR 

DEKALB 

DEL  RIO  WB  CITY 

DEN I  SON  DAM 

DENTON 

DENTON  EXP  STATION 

DEWEYV1LLE 

DIALVILLE  2  • 
D1LLEY 
DIME  BOX 
DIMMITT  6  E 
OOOLE 

DOSS 

OPYER    1    NW 
DUBLIN 
DUMAS 
DUNDEE    9    NW 

DUNK    RANCH 

CADS 

EAGLE    MOUNTAIN    LAKE    DAM 

EAGLE    PASS 

EASTLAND 

eocN  i 

EDNA    3    SW 

EC-OM  1  W 
CL  CAMPO 
CL    PASO    WB    AP 


CVAOALE 

I 
FAI*    OAKS    »»«'h 

pa  tortus 

tftAf 

*    • 

- 

■     ■ 

fit  * 

■ 

■ 
■ 


4.78 
2.77 
6.94 


Day  of  month 


•07      .09      .76 


A. 56 
2.93 
6.37 
2.S2 


5.29 
2.75 
6.26 
6.53 
A. 34 

6.70 
12.28 
.76 
5.25 
4.9* 

1.05 


6.06 
1.51 

e.49 

5.93 
6.75 
9.87 


6.27 
.79 
5.66 


.06       .76       .01 


1.18       .67       .36 


.06       .08 
.80    2.33 


.12 

1.75 
.25 


.69       .88 
.75 

2.15    1.A0 


T  3.40    1.22 

.05      .16 
1.02    1.92 


.10 

.10 

.  IS 

.23 

3.28 

.7fl 

.25 

•  41 

2.69 

.75 

.03 

.  F9 

.14 

.05 

T 

T 

3.09 

1.49 

.05 

1.67 

.11 

2.83 

•  99 

.39 

.54 

1.07 

2.58 

.  11 

.87 

•  60 

.55 

.72 

T 

2.00 

.10 

.17 

T 

.70 

.23 

.21 

.23 

.04 

.02 

1.77    2.79       T 


.27    1.30 

1.05    1.08 

.25    1.20 


1.30  .79 
.10  .12 
1.80    1.35 


.18       .34 
.03    2.82 


a 

.61 

.61 

.41 

.01 

13 

.01 

.'.0 

.04 

.97 

20 

.08 

10 

.33 

.Ml 

.02 

.*1 

.05 

.03 

.57 

.)? 

13       14       15 


16      17      18 


•22       .09      .0 


1.16 

.79    1.03 
.70 


.98    1.26 
1.33 


1.70 
•  03 
.12 


.05 
.10 


1*40 
1.00 


22      23      24      25      26  I   27 


.03 


.H'> 


1.27 
.57 
1.83 


.55 

.55    1.15 

.60       .86 
.18 

.74       .60 


.14     |01    i.  ir 


.85       .28       .47 


.22 

1.66 
2.08 


2.10       .57       .10 


.50    1.00       .20 


•  10 

.25 

.05 

.05 
.32 

•  09 

•  90 
.14 

.13 

.16 

.77 

.67 

.03 

.63 

.08 

.20 

.60 

•  90 

.03 

•  96 

.28 

.14 
■  B9 
.18 
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Table  3— Continued 


IRVIN 
.ADENATER 

.ENFAWN 

XOTMWAITE 

ILIAD 

ILIAD   6  NE 

-LI  AD    1  5E 

)N2ALES  1 

)NZALE5  2 

I  AH  AM 
IANBURY 

(ANDFALLS  3  SSE 
IAPELAND 
(APEVISE  DAM 

tEENVlLLE  2  SH 

tOVETON 

FUVER 

INTER 

ITHR1E 

16ANSP0RT 

HE  CENTER 

0.E  CENTER  14  WNW 

iLLETTSVILLE 

HILTON  2  NW 

■  MLlN 
RLETON 
>RL!NGEN 
■RPER 
RT 

RTLEV 

SKELL 

SKELL    6    NM 

WINS 

YNES    RANCH 

B6R0NVILLE 

MP&TEAD 

NDERSON 


TCHLAND 

NDO 

NEY   GROVE 

ROS    CREEK    DAM 

RGER 

USTON    -8    CITY  R 

US TON   MB    AP 

USTON    ALIEF  R 

USTON    BARKER 

USTON   OEER    PARK. 

USTON  HEIGHTS 

USTON  INDEPENDENCE    H 

JSTON  MISSOURI    C ITY 

USTON  NORTH   HOUSTON 

USTON  SAN    JACINTO   DAM 

USTON    SATSUMA  R 

USTON    SPRING   BRANCH 

«BLE 

*BLE    PUMP    STATION 


WA   PARK    EXP    STATION 

CKS80R0 

CKSON   HILL    GUARD    STA 

CKSONvlLLE    EXP    STA 

CKSONVILLE 

"ES   RIVER    RANCH 


*ES   C    BAR    B    RANCH 

NE5   MW   Ranch 

JRDANTON 

ACTION 

tCTION   CAA    AP 


NNEOALE    6    SSW 

IT 

UVILLE 

LLEEN 
*GSVlLLE 

"BTVILLE    FOREST    SERV 
APP   6   SW 

3«   CITY 

GRANGE 
PPYQR 

*UNA    1    S 
<E   COLORADO    CITY 
<E  KICKAPOO 
^E   VICTOR 
*ESA 


*DAY 

10RAH 

'ELLAND 

"ISVILLE 

BERTY 


B 

07 

10 

B6 

s 

01 

* 

22 

6 

05 

5 

92 

6 

35 

TEXAS 
NOVEMBER  1957 


Day  of  month 


5.3! 
1.09 
5.66 


B.04 
5.64 

7.90 


8.39 
3.56 


1.95 
1.59 

5.08 
8.2* 


.05       T 
.35    1. 

3.70      . 


.53  1.75 
.25  1.75 
T  .08 


1.14 
1.10 


.40       .20       T 


.98       .58 
T  1.42 

.06 

.47 


1.19    1.55 

1.16      .87 

2.93 

.07       .12 


1.75       .84 

.25  .18 
.06       .75 

.13  1.14 
.10  .14 
.52       .43 

.20  .06 
.10       T 

5.72 
.23       .44 


.38       .22 
.02       .58 


1.55  1.27 

1.39  1.68 

2.70  1.00 

.04  .65     1.12 


.09  1.45 
1.10 
1.51 
2.04 


1.15 
2.84 


.19 

.03 
.15 


.04    1.18    1.72 


.02       .22    1 
.13    1.82    1.13 
.53  .20 


.05    1.65    1.05 


.10 

.06    1.22 


13       14       15 


3.34       .37 


.08 
1.00 


1.13       .70 


.25    1.04 
.35       .27 

.61    1.01 
.36    1.12 


1.62       .26 
•05       .35 


1.40 

.50 

.76 

.83 

•  12 

1.11 

.37 

.06 

T 

.08 

1.05 

•  73 

.86 

.65 

.2C 

.04 

.30 

.37 

.35 

.25 

.01 

.  14 

.35 

.12 

30 

.55 

.58 

.05 

T 

.06 

■  24 

.23 

.09 

22 

.31 

T 

•  03 

1.05 

T 

.10 

.02 

.*ti 

.39 

■79 

.19 

•  71 

T 

•  93 

.^0 

•  01 

.10 

.90 

.01 

22      22      24      25      26      27 


1.18       .89 

.46    1.08 

2.50 

.96       .23 


2.25       .75 


2.25       .97       .20 


.27 
1.32 


.55    1.54       .01 


.  12 
1.65 


.04    1.00 
.21 

.37 
.09       .21 


.67 

.93 

.97 

.60 

1.25 

.12 

T 

.07 

.01 

.33 

1.17      .75       .07 


•  95 

.39 
1*21 


1.13 
1.34 
1.33 


•  32 

2.00 


1.05 

.01 

1.00 

.10 

.43 

,lh 

.50 

.14 

1.50 

.70 

1.26 

.17 

.20 

.22 

28      29      30 


1.20    1.16       .30 
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Table  3— Continued 


LIBERTY 
LILLIAN 
LINOALE 
LINDEN 
LIPAN 


LIPSC0H8 

LITTLE  ELM  1  NNE 

LlTTLEFIELD 

LIVINGSTON 

LLANO 

LOCKHART  2  NW 

LO«ETA 

LONG  LAKE 

LONGVIEW 

LOOP 

LORENZO 
LUBBOCK 
LUBBOCK  WB  AP 
LUFKIN  CAA  AP 
LULING  1  SE 

LVNXHAVEN  RANCH 

MADISONVILLE 

MAGNOLIA 

MANCHACA 

MANSFIELD 

MANSFIELD  OAM 
MARATHON 
MARCO 
MARFA  16  S 
MARL  IN 

MARSHALL 
MARTIN  RANCH 
MARYS  CREEK 
MASON 
MATADOR 

MATAGORDA 
MAUD 
WAURBRO 
MC  ALLEN 
MC  CAMEY 

MC  COOK 

-C  DONALD  5T0RE 

MC  GRFGOR 

«C  INTOSH    RANCH 

MC  KINNEY 

MEMPHIS 

MENARD 

MpNZIES    AL    RANCH 
MERCEDES    7    S 

"EROILL    RANCH 

MERTZON 

MEKIA 

MIAMI 

MIDLAND    W8    AP 

MIDLAND    A    ENE 
MIDLOTHIAN 
MILLER    RANCH 
MlttCOLA 

••INTRAL    WELLS    CAA    AP 

MIBANDO    CITY 

MISSION 
WOBEETIC        2    S 

- 

MONT"  - 


ILL 


HOMAN 

MORTON 
MOSCOW 

MOUNT 

- 

1'#       **J 


Day  of  month 


.15       .15 

.50 

.05       .11 


1.65 
1.27 
12.95 
3.88 


7.67 
3.71 
7.20 


.16 


.20 


.05 

.25 

T  1.38 

.27    1.69 

.28       .30 


.  J] 

.<t5 

.  19 

.3b 

.17 

.13 

T 

.01 

.82 

T 

.02 

.07 

.06 

.04 

.31 

.02 

,3tt 

,1A 

.16 

.12 

1.00 

i.60 

6 

95 

4 

01 

5 

1? 

4 

03 

2 

30 

5 

01 

in 

14 

5 

24 

2 

6S 

13       14 


15      16      17      18 


.05      .49      .45 


.20      .40 
.85      .01 


1.1 

.20 

.05 

10 

.08 

.60 

15 

.05 

.10 

n 

.12 

.02 

09 

.02 

.02 

17 

2.75 

»2S 

• 

,39 

1.16 

37 

1.45 

.0.' 

».4> 

4.11 
5. .4 
4.1. 


■ 


1.41 
.05 


.90      .35       .15 


.15 
1.27 


19      20      21 


22  I   23      24 


25      26      27 


28     29      30      : 


.03    1.02 
.66 


» 

.95 

IS 

.11 

•  62 

so 

1.00 
•  90 

•  r-5 

.03 

.17 
.43      .38 


,.4       .'.H 
.45 

.60    1.12 
.11 


.02 

.32 

.26 

.66 

.10 

•  29 


1.02 
.13 


.04 

.07 


.30 

.25      .06    1.05 


1.25 
1.65 


.18 
.53 


- 
■ 


«.|» 


.     - 
i    1.10 


.It       .11 


.10 

.1 ' 

.19 
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TEXAS 

NOVEMBER    1957 

Station 

"3 
o 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4    |    5    |    6 

7    1 

8     i     9 

10   |    11 

12 

13   |    14   |    15 

16       17 

13 

19   1   20  1    21 

22 

23 

24 

25  1  26  1   27 

28  1  29  j  30 

31 

PERRVTON 
PERRVTON    10    WNW 

PFLUGERVILLE 

3.4 

9 

.21 

.28       .05       .1 

j 

.  i 

1       .30       .65 

.06 
5                     .12 

7       .10       .24 

T 

PIERCE 

4.4 

9 

T 

.13       .1 

3 

.30 

•             .73 

,5 

•  38 

.42       .11 

.81 

PILOT    POINT 

9.5 

9 

.01 

.83    3.95       .8 

)      .65 

.76 

•  0 

1.35 

1.10 
.02 

.42 

.13 

•  IB 

.33       ,32 

PITTSBURG    *    S 

9.7 

9 

.07 

T 

T          3.34    1.3 

7       T 

1.08 

.09     1.76       .47 
•  20 

PL  AC  10 

5.3 

+     1.90 

.22 

5                                   .5 

2 

•  40 

•  6' 

.16 

•  23 

.39       . 

PLAINS 

.7 

T 

.0 

i       .07       .06       ,0 

I       .04 

T 

.02       .01 

•  02 

•  01 

1.65 

PlAINVIEW 

1.5 

?       .04 

.57       .20       .1 

9       .02 

.01 

.20 

.25 

POLAR 

2.2 

S      .15 

T 

.7 

5       .25       .37       .0 

i       .35 

.15 

•05       .02 

•  02 

•  18 

.37 
•  12 

PONTOTOC 

4.0 

T 

.4 

I       .12       .15       .3 

) 

1.17 

PORT    ARTHUR 

PORT    ARTHUR    WB    AP                 R 

6.9 
5.1 

) 
1 

.0 

T                           .3 
1                     .02       .3 

T      .47 
.60 

1.04       T 

T             .02 
1       .41     1.07 

T          1.59    1.22       T 

T 

.30       .29                    T 

.67 
•  38 

.63 

.97 
•  19 

.42 

PORT     ISABEL 

3.4 

> 

.5 

* 

.03 
3                     .10 

*33                                   .05     1.34 

.24 

•17                               ,oi       .12 

PORT    LAVACA 

4.1 

> 

.0 

.29 

.59       .70 

:.o 

.2' 

1.03       .35 
.75 

.41 

.07 

PORT    OCCNNOR 
POSSUM    KINGDOM    DAM 
POST 

4.8 
4.7 
2.4 

r 

T 
.14 

.01 

.0 
1*0 

T             T 
1.27       .93       ,3 
.19       .60       .0 

.28 
.36 
.06 

.25 

.96       .65 

.03       .05 
.03 
.65     1.20 
T             T 

1.00       T             .07 
■17       .01 

.01 

.15 

•  r 

.Of 

•  86 
»22 

.60 
T 

.02       T 
1.10 

T 

POTEET 
POT NOR 

3.8 
5.8 

.01 

.04 

.0 
.0 

.15     1.21       .3 

.53 

.22 

.93       .72 

.23       .55 

•01 
.Of 

.1, 

T 

•  26 
.84 
.61 

.15 

.57 
•  50 

PRADE    RANCH 

3.2 

.05 

.08 

.1 

.30       .18       .C 

.48       .73 

fti 

PRESIDIO 

.3' 

.02 

.0 

•Of 

.11 

•  08 

.7* 

PRICE 
PROVIDENT    CITY 

7.7 
4.7E 

1.83 

.23 

1.76 
.24       .28 

2*0 

.64                     .78 

•  32 

.91 

•  10 

•  21 
.81 

PUTNAM 

3.7< 

.08 

.6< 

.30       .79       T 

.21 

.50 

T             .17 

1.36 
.18 

.79 

•  82 

MAHAN    5    SE 
OUITAQUE 

3.1C 
1.85 

.01 

T 

T 

1.10     1.25       .1 
.25       .49       ,0' 

.16 

.1 

.02 

.16 

.05 

.01 

QUITMAN    2    S 

RAINBOW 

RANGER    PUMP    STATION 

6.0 
5.21 
4.3S 

.08 

.09 
.08 

.5: 

•  4< 

.77    2.0 
.85       .41     1.3: 
.30    1.03       ,21 

.03 

.17 
.25 

.58 
.11 

.08 
.20       .12 

•  1 
.li 

.1* 

.65       .24 
.06       .03 

.06 

.16 
»4B 

.26 

.06 

•  40 

•  30 

•  20 

.19 
.17 
.10 

.45 
1.03 
1.  1C 

.09 

T 

SAVHONDVlLLE 

RED   BLUFF    CROSSING 

3.4E 
4.4C 

•  14 

.9C 

T 
.15       .15       .44 

.  10 

■  IE 

.59       .65 
.67 
.24       T 
1.60    1.34 

•  2( 

.1' 

.10 

1.65 

.06 

.01 

RED   BLUFF   QAM 

.63 

.03 

.02       .02       T 

.05 

1.75 

REFUGIO 
RENDMAM 

6.20 
5.54 

.20 

.02       .22 
2.25    1.79 

.14 

.1C 
.50 

.9: 

T 
.50 

.03 

.11 

.27 
.86 
•  30 

.56 

.09 

PICARDO 

2.00 

.33       .93 
.13 
.02 

RICHARDS 
RICHARDSON 
RICHLAND    SPRINGS 

9.87 
4.95 

.05 

T 
.30    2.35       .13 

2.20 
.61 

.05    1.80 

•  6C 

.0: 

.16       .13 
.11 

.13 

1.05 

.20 

.56 
.05                     .38 

.18 
2.12 
•  22 

.48 

.  70 
.81 

P1CHMOND 

6.86 

.12 

.07       .24 

T 

1.20 

.02       .23 

•  3C 

.12       .25       .03 

.12 

1.35 

.06 

1.64 

.58 

.52 

- 

.01 

PILEY    BEN    RANCH 
RINGGOLD 

4.40 
5.62 

.11 

1.77 

.40       .10       .10 
1.59       .60       .63 

.30 
.  14 

■25    1.00 

.37 

1.00       .54 

•  4C 

.05 
.01 

.70 

.45 

.20 

.50 

RIO   GRANDE   CITY    2    ESE 
RIOMEDINA    2    N 

2.21 
3.50 

.13 

.30 

•  18 

•  66 

.18 

T 

RISING   STAR 

4.23 

.04 

1  .00 

.30       .42       .35 

.27 

1.85 

.20 

.15 

.07 

.05 
.05 

•  22 

•  20 

.05 

•  98 

1.10 

RIVERSIDE 
ROANOKE 

P06ERT    LEE 

8.60 
4.89 

.06 

.02 

.15     1.43 
.05     1.36    1.27 

.46 

.07 
.39 

T             T 

.  36 
.04 

.27       ,59 

.06       .05       .09 

.12 

.63 

.81 

2.10 
.04 

.60 

.65 
•  75 

.23 

ROBSTOWN 

5.19 
2.65 

ROSY 

•40 

.47       .56       .16 

.18 

.15 

.94       .82 

.51 

.03 

.25 

.03 

T 

1.46 

.12 
.22 

•  10 

ROCKLAND    1    N 
ROCKPORT 

8.91 
5.65 

.05 

T 

.03       .80 

.03 

.07 

.32 

.10       .72       .72 

.05 

.96 

.73 

1.84 

.98 

.33 

.01 

.17 

ROCKSPRINGS 

•          4.50 

• 

.06 

.25 

.57 

.27 

ROCKWALL    3    WSW 
ROOSEVEL' 

.48 

1.83     1.28 
.16                     .17 

.75 
.20 

.16 

.64       .12 

•35       .49 

.76 

•  31 

.18 

.79 

ROSCOE 
ROSENBERG 

ROSS 

2.83 
6.40 

.04 

.30 
.15 

.65       .50       .65 
.10       .12 

.05 
.05 

.01 

.26       .03 

.20       .16 

.  10 
•  25 

.02 

.49                     .18 

.07 

1.37 

T            .11 

.20 
1.54 

.., 

.17 

90SSER 
POTAN 

7.51 
3*34 

.15 

.60       .31    2.92 
.76    1.20       .09 

.12 

.45 

.30 

.20 

.45 

.56 
T             .15 

.30 

.37 

.37 

•  55 

. 

" 

=  .i'iGE 
RUSK 
'UST    CIRCLE' BAR    RANCH 

5.98 
9.67 

•  20 

T             .10       .15 
.02                  2.25 

T 

T 
.65 

.55    2.27 

.25 

.60 

1.85    1.05 

.65 

.09 
•  40 

.27 

T 

1.12 
.80 

.73 
.25 

.45 

.70 

SABINAL 

SALT    FLAT    CAA    AP                    R 

.37 

.08 

.11 

.05                     .12 

T 

1.22 

.10 

•  45 

.05       .03 

.17 

.50 

T 

.02 

.87 

T 

SAN   ANGELO   DAM 

SAN   ANGELO   N6    AP                    R 

^N   ANTONIO    WB    AP                 R 

SAN   9ENIT0 

SAN   MARCOS 

1.70 
1.65 
2.90 
3.16 
3.90 

.02 

T 

.02 
.44 
T 

.23 

.21 

T 

.05       .25       .04 
.18       .12       T 
T             .01       T 

.06 

.05 
.03 
.01 

.04 

T 

.03       .22 
.22       T 
.30     1.22 

.44     1.66 

1.01 

.Ob 
.03 
»04 
•02 
■  68 

.01                     T 

T 

.04       T            T 

T 

T 
•  09 

.16 

T 
.41 

.05 
.13 
.09 
1.04 
.79 

.13 
.01 
.67 

.07 

.55 

.28 
.05 

.03 

T 

SAN   SABA 
'ANDERSON 
SANDERSON    1    NW 

5.29 
.34 

.02 

.63 
.06 

.18       .14       .77 
.03       .05       .04 

.06 

.02 

.03       .03 

•  79 

.01 

.44 
•  04 

.01 

.28 

SANDY 
SANGER 

4.55 
8.07 

.20 

■  24 

.21 

.09 

.99 

.  35 

.09 

.52 

.40 

.26 

] 

.20 

T 

2.59    2.41       .11 

1.16 

•  25 

.26 

.37 

•  05 

.10 

.75 

■*RITA    7    E 
'CHULENBURG 
SEALV 

2.95 

6.74 

T             .10 
.04       .86 

.15 

.10 

.35     1.05 
.25       .25 

T 
.90 

T 

.20 

.36 

1.00 
.80 

.35 
2.06 

T 
•  45 

.38 

>EGUtH 

3.50 
1.77 

.02 

.45 

.07 

.14       .38 

.39 

.31 

,35 

.32 

2.46 

•  81 

.30 

iEMlMOLE 

.21 

.13 

.02       T 
.36       .20       .06 

.12 

.20       .44 
.05       .04 

.  37 

.25 

.06 

.14 

T 

1*23 

.42 

•  08 

.64 

iEYHQUR 

iHAMROCK 

-HERMAN 

5.74 
1.27 
9.36 

.11 

.  16 

2.18    1.29       .36 
.46       .11       .04 

.57 

T 

■  47 

.26 

.06 
.02 

.20 

,15 
.07 

•  32 

.11 

.05 

'"FRwQOO 

T 

.88    4,19       .77 

1  .00 

.74 

T 

•12       .05 

.04 

.69 

T 

.11 

.25 

.52      T 

>ILVERT0N 

T 

T 

.24 

.12 

.03 

.13 

•  INT ON 
•LATON    5    SE 
•LIDELL 
>LOAN 

4.41 
2.66 
7.03 

.05 

T 

■55 

.56       .42 

.58    3.11       .64 

.31 

.29 

1.38    1.18 
.02 

•  64 
■  26 

.14       .18 

.01 
•  30 

.60 

.35 

.54 

•  76 

.25 

.07 

.06 
.35 

.30 

-"ITHVlLLE 

4.45 

•  02 

.3-3 

.80 

.08 

.36       .32 

.28 

•  35 

.96 

.14       .27 

.33 

.05       .33 

.85 

T             .06 

.15 

1.50 

.07 

.70 

■  NYDER 
ONORA 

2.  68 

T 

T 

1.17       .55       .07 

.35 

.05       .28 

■  07 

.06 

.26 

■pearman 

'PINKS    RANCH 
•P*ING   BRANCH    2    SE 

3.22 
1.13 

3.67 

T 

1 

.43 

.70 

.18       .18       .03 
.22       .20       .30 
.30       .30       .20 

.03 
.13 

.37       .12 

.70 
.24    1.05 

.15 

•  40 

.67 

.01 
.  10 

.26 

•  08 
.15 

,44 

T 

.40 

1 

-s4 
.04 

•PRINGTOWN    3    W 
•  PUR    1    WNW 

4.68 

.10       .90    1.00 

.42 

.45 

.27 

.05       .01 

■22 

*22 

.31 

.73 

■PURGER   DAM    B 

3.12 
8.19 

.15 

.13     1 

.03 

.70       .35       .02 

.03 

T             .02 

.03 

.02 

.09 

.55 

TAXFORO    1 

■  11 

T             .04       .78 

.02     1 

.83 

.02 

.27 

.14       .49       T 

.27       T 

.86 

.02                     .25 

1.73 

•  84 

.30 

•  22 

T^PHFNVILLE    3    NE 

4.45 

.  It 

.90    1.B3       .08 

.35 

.22 

.25 

.04 

.16 

.36 

.10 

5  .09 

.11 

.70 

-74       .43       .55 

.35 

.50 

.12 

.24 

.03 

.05 

.03 

08 

BO 

.36 

TERLEY 

.33 

1.37 
1.08 

-TFRLING   CITY 
rE°L ING   CITY    9    NW 

.20 

.06 

.56                     .06 

.20       .05 

.10 

.33 

.12 

TRATFOPD 

.34       .33       .04 

.05 

.02 

.04 

.26 

r»AWN    8    NNE 

.04       .17       .07 

.12 

.?0 

T 

.11 

4.60 

.12 

.11 

.37       .78       .66 

.33 

.08 

.09 

.34 

.02 

.10 

.05 

.22 

.',6 

.87 

UGAR   LAND 
ULPHUH    SPRINGS 

7.55 
7.96 

.10 

.05       .07       .16 

T          1 

.65 

.27 

■  22 

.23       .73       .05 

T             T          1 

.25 

.05 

1.40 

.67 

.'.0 

.05 

AHOKA 

T 

.06    3,99       .96 

T 

.96 

T 

.60       .35 

.12 

.03 

T 

.25 

.50 

•  14 

ALPA 

2.98 

.20 

.01 

,53 

.91       .55       .05 

.03 

.07       .02 

.02 

.07 

•  14 

T 

.38 

AMP  ICO 

3.27 
1.83 

1 

.04 

.35       .35       .23 
.36       .57 

.35 

.  1  7 

.18 

.2  1 

.07 

.35 

.'.3 

ARPLEV    1    e 

*SC0SA 

T 

.30       .30       T 

.20 

T 

.40    1.75 

r 

T                          T 

T             .15 

.10 

r 

10 

A»LOR 

.51 

.06 

.03       .15       T 

T             .16 

.11 

T 

ELEGRAPH 

3.7* 

.02 

•  52 

T             .07       ,09 

.06 

.11 

.44 

■47 

.07       .05 

.02 

.52 

.41 

12 

77 

ELEPhONE 

2.62 

.19 

.20       .27       .10 

.33 

1.35       .18 

13.23 

T 

•  02 

5.01       .81 

.94 

.30 

.05 

5.00 

.02 

.18 

90 
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Table  3— Continued 


TEMPLE 
TENNYSON 
TERRELL 
TESCO 
TEXARKANA  DAM 

THOMPSONS  3  WSW 
THORNTON 
THREE  RIVERS 
THROCKMORTON 
TKURBER  5  NE 

TOMBALL 
TOY  AM 
TRENT 
TRENTON 
TR1CKHAM 

TRINIDAD  1  SW 

TROY 

TRU8Y 

TULIA 

TYLER  *  NE 

UMSARGER 
UVALDE 

VALENTINE  10  WSH 
VALLEY  JUNCTION 
VALLEY  VIEW 

VAN  HORN 

VANCOURT 

VEGA 

VENUS 

VERNON 

VICTORIA  WB  AP  R 

VOSS 

WACO  WB  AP  " 

WACO 

WAFLDER  f    SSW 

WALLER  2  SSW 

WARREN 

WASHINGTON  STATE  PARK 

MATER  VALLEY 

WATER  VALLEY  11  ENE 

•AX.HACHlE 

WEATHERFORD 
WEBB 

WELLINGTON 
WESLACO  2  E 

WHAPTON 

WH|TNEV  DAM 

WHITSETT 

WICHITA  FALLS  WB  AP 

WICHITA  VALLEY  FARM  29 

WILLIAM  HARRIS  RfSvR 
WILLS  POINT 
WILSON  RANCH 
MIMCHELL  2    WNW 
WINK  CAA  AP 

nINNSBORO 

WINTER    HAVEN    EXP    STA 

WINTERS 

WOLFf    CITY 

wOODSBORO 

a.     - 
YORK TOWN 
YSLETA 


Day  of  month 


.78 
1.97 
10.33 

3.06 


11 

.37 


7.6* 
7.49 
5.63 


.10  .70 
.42  .83 
T  2.8* 


•  .50 

1.10    1.10 


9       10    |    11    '    12 


3 

.15 

.21 

2 

.18 

.  n 

* 

.13 

■  04 

3 

.03 

.0  1 

.09 

.32 

9 

J. 20 

.  It 

1.26 

.09 

.05       .71 

.05    1.07 

.30 
.23 


7.45 
2.76 
1.69 

t.00 


1.44       .98      .59 
2.05    1.25      .02 


.05 

.60 

.6,' 

.03    1 

.35 

.?3 

1.30 

.05 

.07 

.05 

.03 

3.21 

T 

.23 
T 

.03 
.02 

.76 

.17 

.10 

.  1  | 

.50 

4.30 

./5 

.  lb 

13       14       15 


3.49 
.27 


16       17       18       19      20      21 


1.24 

.11 

.16      .39 


1.10 
.42 
.02 
.09 


.08 

.03 

1.32 

T 
.03 


1.00    1.00 


1.00    1.2  0 


22  I  23      24 


.56       .17       .98 


1.10 
.43 


25      26  I  27 


.20       .01       .90 


1.15    1.00      .02 


•29      .10    1.04 


.10      .15    1.05 


at  Weather  Bureau  Airport   Station,    1710  Wllshlr.  Blvd. 
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KUV  .I.H    W.l    A.hrvll  In 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
NOVEMBER  1957 


Station 


DaY   Oi  Month 


ABILENE  MB  AP 

ALBANY 

ALICE 

ALPINE 

AMARILLO  MB  AP 

ANAHUAC  6  E 

ANGLETON  A  NE 

ANSON 

ATHENS  2  SSE 

AUSTIN  WB  AP 

AUSTWELL  WL  P.EF 

BALLINGER  2  N 

BALMORHEA  EXP  PAN 

BAY  CITY  WATERWORKS 

BAYTOWN 

BEAUMONT 

BEAUHONT  EXP  FARM 

BEEVILLE  5  NE 

8ELTON  DAM 

8ENBROOK  DAM 

9IG  SPRING 

BISHOP 

3LANCO 

90ERNE 

30NHAM 

30RGER 

30RGER  3  w 

30WIE 

30YD  3  SE 

SRACKETTVILLE 

3RADY 

iRECKENRIDGE 

JRENHAM 

iRIDGEPORT 

IRONSON 

iROWNFIELD    2    E 

1ROWNSV1LLE    WB    AP 

1ROWNWOOD 

1UCHANAN  DAM 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


80   67 
64   51 


82   8* 
47   44 


88   86 
60   67 


76   76 
56   56 


74   56 
52   40 


55   62   62 


B3   84 
63   65 


78  80 

62  64 

82  84 

65  61 

82  83 
65  67 

81  79 

48  54 

81  78   6 

56  54 

83  85 
61  66   65 


60   67   65 


S3   83 
59   65 


86   85 
56   65 


84   79 
60   63 


82   74 
55   61 


82   78 
50   66 


77   79 
64   66 


75   71 
60   56 


76   72 
54   43 


72   64 
54   43 


78   70 
50   50 


79   72 
43   57 


82   83 
64   65 


84   73 
49   59 


80   67 
57   48 


84   85 
61   64 


75   78 
45   55 


79   79 
59   61 


80   79 
59   65 


50   52 
44   41 


87   86 
56   66 


55   46 
42   41 


43   41 
37   36 


81   76 
62   63 


76   82 
67   66 


58   60 
44   49 


62   62 
56   56 


62   76 
55   56 


82   83 
68   69 


59   52 
44   45 


46   52 
37   45 


85   81 
67   68 


78   79 
63   64 


80   77 
59   61 


85   77 
63   62 


76   85 
61   62 


54   55 
48   52 


43   47 
40   42 


55   66 
52   53 


68   73 
53   56 


65   55   58 


67   59 
36   28 


59   52 
50   49 


44   44 
37   34 


52   55 
49   49 


74   6  7 
57   57 


50   52 
43   41 


56   43 
37   39 


56   55 
50   50 


61   58   63 
40   39   33 


52   45   50 
35   29   31 


77   64 
53   42 


10   11   12   13   14 


65   68   59 
45   35   31 


60  60  62 

55  50  38 

70  62 

58  47 

81  77  6 
42 

52  66  58 

42  37  32 

60  64  58 

40  30  32 

75  80  69 

63  53  42 

79  66  69 

58  52  45 


72 

BO 

69 

55 

54 

46 

72 

80 

69 

61 

52 

45 

71 

79 

69 

56 

48 

41 

67   69   59 
52   48   40 


61   65   57 
49   44   36 


44   35   34 


66   67   62 
51   45   36 


67   64   59 
52   43   37 


51   53   52 


57 

51 

42 

34 

52 

55 

32 

32 

50 

56 

29 

34 

60 

60 

36 

35 

61 

59 

41 

32 

74 

72 

44 

39 

68 

60 

40 

33 

57 

60 

33 

29 

76 

65 

49 

42 

66 

58 

42 

34 

71 

60 

48 

38 

59 

53 

29 

31 

72 

70 

61 

60 

68 

55 

42 

38 

70 

61 

50 

48   50   54 


63  53  52 

30  37  41 

63  51  52 

48  44  47 

54  45  61 

38  38  40 

43  49  63 
29  37  40 

62  53  62 

44  44  44 

60  57  75 

40  45  55 

50 
38 

54  59 

38  46  45 

51  49  58 

43  43  46 

62  57  70 

38  55 

5  8  46  4  7 

33  37  37 

53  55  71 

42  40  44 


66   62   76 

45   47   55 


63   56   65 
39   43   45 


63   55   63 
44   45   49 


61   48   57 
44   40   44 


62   49   57 


59   53   52 
38   40   45 


56   40   51 
33   33   38 


36   38   40 


47   59 
37   44 


57   60   54 
31   45   43 


56   55   52 


50 

43   43 


52   55 
36   39 


48   57 
41   42 


60   55   57 


52   60 

40   44 


56   52   51 


68   70   74 
45   42   50 


55   70   74 
44   38   41 


62   70   78 
51   51   52 


69   62   68 
41   45   46 


57   65   64 
38   34   45 


75   77   75 
59   50   50 


76   79   82 
60   51   57 


59   67   78 
55   52   52 


68   77   75 
50   45   51 


70   75   80 
58   49   60 


55   68   72 
43   35   38 


65   76   76 
43   44   54 


77   69   80 
59   52   54 


74   78   80 
62   53   56 


7\   76   77 
55   54   49 


72   77   78 
58   52   55 


63   67   79 
54   49   51 


58   64   75 
50   46   50 


54   64   71 
48   43   47 


60   65   71 
45   43   42 


59   70   76 
48   40   41 


70   75   77 
51   41   52 


60   68   75 
4  9   4  8   54 


61   67   67 
41   39   47 


60   68   65 
40   37   45 


60   72   75 
44   42   52 


53   64   73 
46,  39   40 


59   74   73 
50   34   52 


61   61   74 
40   38   39 


61   72   76 

44   40   44 


73   64   77 
55   47   48 


72   61   52 

48   45   36 


77   75   58 
41   42   37 


83   85   86 
68   70   60 


70   71   70 
49   55   43 


49   44   44 
39   32   29 


81   82   80 
69   72   57 


81   80   78 
67   71   54 


74   67   68 
41   38   37 


81   78   74 

5  8   70   4  3 


79   80   75 
60   63   57 


75   75   76 
43   43   41 


82   79   68 
68   66   54 


80   62   80 
58   65   57 


il   82   81 
72   56 


81   79   83 
65   64   53 


57   60   49 


75   74   78 
45   44   41 


78   78   76 
52   63   51 


75   75   72 
52   60   50 


75   78   65 
44   61   41 


57   49   45 
39   37   31 


54   48   45 
40   37   30 


70   62   46 
50   40   38 


84   75   72 
61   55   52 


80   80   78 
48   46   40 


72   62   53 
39   40   30 


76   70   68 
44   50   42 


72   78   80 
59   67   56 


70   63   52 
45   45   33 


84   84   77 
69   73   60 


72   74   77 
50   52   40 


62   59   49 


54   65 
26   29 


71   74 
45   46 


56  64  68 

37  37  43 

53  49  33 

26  25  24 

66  63  74 

39  40  52 

64  76  72 

40  50  56 

61  61  58 

34  38  25 


61   69   60 


68   73   55 


50   42   59 
55   65   66 


69   66 
33   35 


67   70   77 
41   46   58 


65   76   72 

38   48   45 


66   66 

41   43 


40   46   56 


68   71 
40   42 


57   67   73 


50  63  66 

32  35  36 

53  63  64 

35  39  34 

76  82 

47  53 

60  65  69 

33  34  46 

63  68  60 

32  45  44 

58  63  56 

30  34  34 

55  57  45 
27  31  27 

56  52  43 
26  26  27 

68  66  50 

36  29  33 

50  62  62 

26  31  31 

63  65  77 


56   67   70 


27   28   27 


30   32   33 


57   68   70 


51   60   59 
32   33   29 


75   80   79 
54   60   68 


52   63   67 


35   48 
23   23 


47   42 
39   34 


53   34   37 


37   53 
3   26 


62   49   43 
48   38   38 


44   50 
38   37 


57   68 
21   21 


46  43  46 

35  34  33 

62  43  55 

37  33 

50  35  43 

30  25  24 

45  39  56 
18  13  28 

68  48  42 

48  38  35 

46  40  46 
39  37  39 


60   50   43 
49   38   36 


59   47   43 
46   38   39 


61   44   40 
42   34   32 


50   39   44 


55   36   47 


27   20   27 


36   31   30 


35   31   31 


50   45   42 


20   10   28 


36   41   58 


43   45   45 
30   25   32 


32   30   31 


42   47   54 
26   23   27 


56   43   40 


37   51 
29   30 


55   46   38 


71   48   64 


50   35   45 
30   25   31 


58   68   69 
36   37   43 


66   67   65 
34   41   39 


58   72   71 
32   37   47 


58   68   69 
34   39   43 


55   61   67 
30   37   43 


67   70   4^ 
34   33   2i 


50   64   69 

39   40   41 


66   69   75 
36   39   50 


67   72   72 

35   40   50 


71   68   70 
37   37   46 


65   66   72 


56   64   69 
27   28   32 


49   68   72 
36   39   43 


55   70   72 
38   45   51 


49   64   70 
41   40   48 


53   67   68 
34   36   42 


44   69   66 
34   39   42 


48   67   70 
35   38   47 


57   67   69 
27   38   38 


43   70   66 
31   31   35 


68   65   68 
35   35   48 


66   70   66 
35   41   48 


71   72   63 
34   34   35 


70   72   70 
35   42 


64   71   69 
35   36   44 


46   65   70 
29   29   40 


62   70   66 
29   39   42 


44   68   72 
35   38   42 


47   70   74 
33   33   39 


39   58   68 
38   34   46 


65   71   76 


46   59   68 
31   33   36 


46   66   70 
32   34   39 


57   50 
33   29 


63   61   52 
32   34   25 


75   64 
47   44 


75   66   68 


62   60   54 


69   58   52 
31   33   23 


63   60 
30   24 


74   62 
55   42 


67   70 
54   42 


75   68   70 


75   66 
56   44 


73   65   72 
44   40   32 


70   59 
43   37 


58   56   48 


68   70 
32   33 


38   36   29 


55   49 
23   32 


23   32   16 

60   50   57 
40   3  7   2  7 


70   66 
42   35 


30   25  22 
73   60   66 


70   58   65 
52   33   29 


71   72   58 
58   54   38 


56 
39 

.  1 

.7 

61 

36 

.  1 
.5 

72 

51 

.0 
.2 

59 
39 

.9 

.6 

50 
31 

.3 

.  1 

69 
50 

.9 
.5 

71 
52 

7 
2 

6  2 
36 

2 

7 

64 
46 

2 
5 

65 
46 

0 
B 

71 

52 

4 

8 

60 
36. 

6 

1 

63 
36 

3 

5 

71, 
51. 

7 
9 

70. 

51. 

1 
7 

70. 
49. 

5 
3 

70. 
51. 

5 
3 

70. 

46. 

1 
1 

63. 
45. 

B 
2 

61. 

42. 

1 
1 

56. 
36. 

5 
9 

60.5 
42.5 


Table  5  -  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXA 
NOVEMBER  195 


BURNET 
CAMERON 
CANADIAN 
CANYON 

CARRIZO  SPRINGS 
CARTHAGE 
CENTER 
CENTERVILLE 
CHILDRESS  CAA  AP 
CHISOS  BASIN 
CLARENDON 
CLARKSVILLE  2  E 
CLEBURNE 
COLEMAN 

COLLEGE  STATION  7  S<( 
COLLEGE  STATION  CAA  AP 
COLORADO  CITY 
CONROE 

CORPUS  CHRISTI 
CORPUS  CHRISTI  WB  AP 
CORSICANA 
COTULLA  CAA  AP 
CROCKETT 
CROSBYTON 
CRYSTAL  CITY 
CUERO  1  MB 
DALHAPT  CAA  AP 
OALLAS  KB  AP 
/AMG 

I   CITY 

M  DA» 

oia'  nu.it* 


Day  ol  Month 


81   78  66 

64   65   50 


63  65  54 

74  78  57 

47  43  39 

76  70  53 

40  42  34 

87  87  84 

63  65  67 


60   65   57 


MAX 
MIN 

84 
61 

81 
64 

MAX 
MIN 

85 
52 

83 
67 

MAX 
MIN 

80 
56 

60 

46 

MAX 
MIN 

78 
55 

77 
52 

MAX 
MIN 

73 
40 

78 
44 

MAX 
MIN 

82 
55 

77 
61 

MAX 
MIN 

78 
63 

74 
60 

MAX 
MIN 

74 
58 

75 
52 

86   86   69 
64   66   58 


56   43   43 


83   83   83 
54   63   63 


62   60   55 


62   69   63 

55   59   54 


48   44   4  3 
34   37   35 


73   77   69 
62   63   57 


65   59   59 


64   66   67 
58   55   55 


60   73   61 


47  45  47 
43  41  41 

70  69  68 

57  47  46 

41  44  42 

36  39  37 

64  53 

48  50 

56  56  56 

51  51  49 

54  52  52 


49   49   48 


59   60   56 


69   66   60 

54   43   39 


66   63 
48   40 


57   57 
32   30 

53   52 


60   72 

56   42   43 


56   49   35 


55  50   36 

65   77   63 

56  50   41 


63   53   56 


66   62   55 
42   33   39 


47   61   53 
37   29   29 


65   64   60 


65   60   60 


76   64   64 


65   62   59 


85   86   84 


50  63  50 

89  84  75 

66  66  61 

84  83  82 

5?  61  54 


72   72   58 


83   80   75 


56  62  63 

77  31  39 

49  40  34 

74  73  56 

65  56  50 


83   81 
65   64 


66   66   58 


ID       66   59 

1,4   4  V   50 


;■,   14  1.1 
',4  1./ 


*2   5*  *7 
...  |0  i" 

64   66   53 


HI    <4 


54   48   57 
39   37   43 


58   54 
46   43 


53   54   55 
29   27   41 


51   51 

28   37   40 


60   48   54 
46   41   44 


58   62   63 


61   55   63 

37   44   47 


62   62   58 
45   44   49 


46   63 
38   43 


52   68 
38   37 


58   52 
30   38 


63   61   54 
39   42   42 


57   58   56 


57   48   56 


56   47   56 

38   38   44 


63   52   57 


65  75  72 

56  46  54 

60  60  64 

40  34 

57  68  65 
40  36  43 

58  72  77 
55  47  51 

67  66  61 

62  50  51 

67  70  68 

50  4  9  52 

66  62  74 


69   72 
37   52 


67   70   73 
26   38   48 


63   65 
34   37 


70   75 
50   51 


85  86 

69  72  64 

55  60  57 

50  55  50 

82  83  64 

61  63  57 

62  74  61 
54  56  52 

45  45  45 

34  3  7  3  7 

76  70  64 

62  61  56 

72  83  84 

61  61  56 

44  41  45 

37  35  35 

56  55  58 

50  52  52 

78  83 

63  66 

98  63 
55  55 

99  53  57 

49  40  50 

39  55   34 

4 I  4 '/   4  ■ 

54  32   52 

48  50   4B 

64  63 
50  33 


67  57  54 

83  70  65 

60  47  53 

58  68  59 

53  48  38 

70  72  60 

49  40  44 

62  77  79 

53  47  38 

45  58  57 

38  30  31 

72  69  60 


41 


70   74 
40   50 


46   38   53 


54   45   45 


49   45 
32   27 


54   41   39 


•,  I    ',  I   4  •. 


4 '.      :/      I  / 

4V   48   44 


75   66 
51 


51  45  41 

64  36  59 

4",  )4  3  3 

57  65  65 

|2  44  >2 


60   38 
»0 


6  1   70   70 
5/   41]   40 


57   60   63 
49   49   55 


56   60   63 

47   47   54 


61   50   58 
40   38   40 


53   50   58 


61   61   69 

38   38   43 


52   45 
35   36 


63   48   58 
42   42   43 


54  59   54 

4)  44   47 

57  57 

45  44 

49  50 
44  45 

35  68 
)4  48   50 

59  53   57 

i<>  44 

36  50   50 
35  37   46 

50  61   60 

4  1  44    46 


59   50   99 


'.«   48   31 


34  30 

57  49  44 

40  36  31 

77  73  78 

54  60  53 

83  84  75 

62  69  46 

82  83  83 

61  68  55 

75  80  86 

51  53  50 


34   63   63 


55   49 
45   42 


49   44   55 


43   48   49 


60   62   70 
42   37   42 


57   69   63 
36   3  1   39 


60   66 
53   43 


7  7   82 
43   33 


66   73 
33   51 


60   68 

SO   '.i 


i,  I       i.i. 
36   3? 


73  75  71 

59  58  44 

71  54  43 

41  41  30 

75  80 

52  46 

78  80  76 

48  62  44 

75  74  66 

46  45  40 


83   85   81 
64   69   61 


71  71  60 

82  81  75 

71  73  58 

75  81  80 

54  60  46 

77  82  73 

56  68  47 

81  85  83 


68  74  65 

37  49  46 

51  52 

22  29  25 

55  57  47 

24  27  24 

69  73  73 

38  43  51 

61  72  63 

33  38  44 

55  62  74 

34  36  47 

55  65  71 

32  3  7  46 

58  54  41 

30  31  31 

74  70  64 

40  48  43 

51  60  55 

23  24  25 

48  57  64 

30  32  34 

65  6  5  64 

30  35  38 

64  66  65 


68   75  60 

36   47  48 

65   65  59 

34   34  34 

62   64  75 

38  44 

77  70 

63  58 

76  70 


53   43   40 
33   30   32 


49   4  7   44 
36   34   35 


49   42   55 
25   16   36 


53   43   41 


54   42   46 


40   42 
35   37 


41   42 
35   37 


3  5   40   56 


55   46   46 


67 


46 


40   41  33 

72   77  69 

55   59  51 

81   86  81 

61   61  53 

39  44 

31  28 


48   61 
34   35 


73  80  64 

42  52  47 

54  63  74 

32  33  39 

50  57  53 


71   70 
39   48 


37   36   35 


43   45   60 
29   22   32 


60   44   44 
40   34   35 


58   41   56 


54   38   42 


66  69  70 

29  32  47 

70  72  73 
34  40  47 

67 

27  22 

71  72  65 
31  32  37 

61  71  70 

34  35  43 

64  73  74 

36  40  47 

45  66  72 

38  38  44 


34   39   38 


55   64   65 

21   39   48 


60   78   75 


43   64   72 
33   34   48 


69   71   70 
32   39   44 


62   67   68 

33   39   39 


69   71   73 
30   39   49 


68   70   66 
32   36   43 


45   65   70 


42   67   69 
35   36   44 


67   61 

44   49 


68   67   54 
46   34   29 


49   33   30 


73   59 
45   31 


56   45   59 

31   27   23 


51 

23 

56 
24 

43 
20 

72 

43 

65 

57 

28 

58 
38 

55 

36 

57 

29 

66 

35 

68 
42 

61 
30 

48   42 
40   32 


79   50 
50   38 


39   66 
34   37 


49   49   46 


80  80  76 

70  73  53 

72  76  67 

53  60  48 

74  71  33 

44  43  31 


85   62   76 
60   69   44 


63   45   34 


67   71 
43   43 


53   47   31 
24   25   18 


59   65   57 
35   39   39 


76   66 
50   57 


71   75   58 
40   43   46 


57   62   53 
3  7   36   36 


48   61   64 


60   60 
31   36 


68   61 
43   41 


39   50 
33   33 


40  32  32 

60  45  40 

43  35  34 

31  44  55 

3-1  27 

45  46  45 
34  34  35 

38  41  31 

40  39  36 

46  40  64 
33  33  34 

40  30  4  7 

14  40  36 

53  37  49 

36  30  33 


69   72 
3  7   46 


44   64   71 


45   65   66 
30   32 


29   31   20 
63   68 


71   57 
49   40 


68   56   57 
42   36   28 


66   73   58 
43   36   30 


69   68 
39   45 


70   62 
31   31 


70   70   70 
35   45   47 


69   68 
36   40 


70   69 
38   40 


52   50 
32   30 


li. 


71 

78 

41 

48 

64 

68 

33 

',.. 

34 

49 

2  4 

.'■• 

U 

r, 

|( 

41 

61 

(.1 

>4 

13 

41!   4  1   4  2 
34   33   37 


34   43   41 


75   59 
45   32 


67   72 
47   36 

75   64 


49   40   57 
20   21   19 


49   71   69 
33   42 


64   70   67 
32   40   47 


15   45   48 


4  3   60   70 


63   M    70 


47   65   67 

/I        12   4  0 


62 
43 

65 
38 

96 
32 

94 
37 

52 
32 

33 

35 

60 
39 

96 

40 

37 
96 

64   62   93 
42   37   28 


66 
14 

98 
14 

■.I 

43 
21 

91 
22 

Ill 

10 

6) 

69 

69 

66   69   99 


Table  5  •  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
NOVEMBER  1957 


DaY     01  Month 


10      11      12      13      14 


EDEN    1 

EL   CAMPO 

EL   P»S0   we   AP 

ELECTRA 

ENC1NAL    3    NM 

FALFURRIAS 

FLAT0N1A 

FLOYDADA    2    SW 

FOLLETT 

FORT    STOCKTON 

FORT    WORTH   WB    AP 

FORT    WORTH    LEONARD    BLDG 

FREDERICKSBURG 

GAINESVILLE 

GALVESTON    WB   CITV 

GALVESTON    WB    AP 

GATESVILLE 

GILMER   2    S 

GLADEWATER 

GOLIAD 

GONZALES  2 

GRAHAM 

GRANBURY 

GRAPEVINE  DAM 

GREENVILLE  2  SW 

HALLETTSVILLE 

HARL I NGEN 

HASKELL 

HENDERSON 

HENRIETTA 

HEREFORD  1 

HICO 

HILLSBORO 

HONDO 

HORDS  CREEK  DAM 

HOUSTON  WB  CITY 

HOUSTON  WB  AP 

HUNTSVILLE 

IOWA  PARK  EXP  STATION 


70   75 
54   51 


75   81 
48   53 


89   89 
60   67 


75   74 
49   45 


72   79 
48   42 


73   72 
65   55 


76   74 
62   61 


79   81 
70   71 


80   82 
70   71 


78   81 
65   64 


75   77 
56   56 


82   76 
50   61 


73   55 
43   35 


75   59 
55   43 


84   76 
67   59 


64   66   68 


66   66   56 


78   74 
66   54 


45   38 
37   32 


47   53 
43   41 


56   55   57 
52   51   50 


54   48 
54   52 


78   73 
69   65 


57   57   56 
51   51   51 


57   55 
51   51 


80 
54 

60 

74 
60 

60 
49 

55 
51 

54 
51 

79 
51 

71 
46 

56 
46 

55 
51 

74 
64 

72 
48 

56 
52 

55 

51 

87 

67 

77 
63 

79 
60 

83 
67 

89 

90 
69 

87 
67 

89 
69 

82 
52 

60 
44 

46 
43 

49 
42 

60 
65 

73 
55 

63 
56 

60 
54 

40   43   41 
35   38   35 


56   54   54 


49   53   51 


82 

81 

71 

74 

62 

63 

58 

58 

75 

68 

57 

51 

57 

43 

44 

46 

86 

77 

74 

SI 

70 

67 

64 

64 

85 

78 

74 

82 

67 

66 

65 

67 

81 

83 

67 

75 

67 

61 

59 

60 

76 

60 

51 

50 

52 

ts 

47 

47 

80   76 
58   52 


59   63 
41   33 


51   68 
45   37 


60   55 
37   29 


45   55 
35   30 


57   63 
39   33 


60   65 
50   44 


70   63   59 


56   62   56 


77   66 
66   57 


80   65 
65   56 


71   64 
55   45 


66   58 
51   42 


60   72 
50   48 


65   61 
53   45 


61   65   58 
52   44   37 


60 

64 

53 

43 

77 

70 

61 

51 

87 

89 

71 

58 

48   65   54 
42   35   34 


45 

52 

35 

28 

68 

65 

50 

40 

62 

66 

51 

45 

63 

70 

54 

44 

53   65   57 


78   68 
63   51 


78   69   63 


59   65 
40   38 


56   53 

35   42 


55   58 
40   42 


62   53   51 
50   46   46 


54   46   63 

33   37   44 


55   55   46 
32   34   38 


55   44   56 


57   53 
43   47 


56   57 
37   43 


57   66   73 
50   51   64 


64   74 
50   63 


55   55 
43   43 


60   56 
40   44 


61   54   51 


60  54  58 

38  43  45 

59  52  60 

40  41  44 

58  58  70 


48   50 
38   40 


55   60   63 


40   52 
37   38 


53   52 
43   43 


70   78   83 
58   49   59 


62   68   67 
41   4  7   46 


51   63   68 

42   41   44 


59   70   80 
48   47   47 


63   75   81 
51   52   53 


62   71   69 
39   37   45 


50   53   63 
39   37   38 


69   65   68 
46   44   44 


54   64   71 

48   45   48 


70   73   80 
51   37   51 


74   73   76 
61   59   66 


74   74   78 
61   58   66 


62   75   84 
54   42   55 


59   66   76 
45   49   49 


62   61   67 
45   51   52 


56   67   74 
42   42   43 


64   72   78 


52   56   65 

44   44   45 


65   78   82 
57   46   55 


70   82   80 
58   54   67 


54   65   69 
44   42   42 


54   62   72 
45   43   44 


66   77   76 
51   40   50 


57   60   72 
49   43   45 


59   70   76 
50   38   38 


72   76   84 
59   56   65 


68   62   75 

55   51   53 


64   69   76 
50   39   53 


70   73   55 


69   51   50 
49   39   34 


76   64   48 
48   45   38 


50   56   56 


87   88 
69   63 


67   51 

42   40 


61   48   37 
38   34   29 


77   80   63 


78  75  79 

49  52  43 

76  76  71 

50  58  47 

74  72  69 

45  49  38 

79  76  75 
71  71  51 

78  77  73 


79   81 
55   60 


78   89   82 
54   40   50 


85   85   76 
70   70   55 


76   70 
43   44 


73   78 

44   57 


78   75 
48   52 


75   77 
49   55 


83   85 

67   70 


86   88 
69   73 


71   64 
43   48 


76   72 
50   50 


65   50 
41   40 


77   76   75 


74   75 
46   49 


82   81 
72   73 


80   83 

67   71 


69   78 
40   50 


63   64 

36   38 


49   62 
31   33 


67   78   69 
42   48   49 


58   57 
27   28 


35   51 
28   30 


57   68 
32   35 


61   62 
33   36 


50   64 
35   37 


65   70 
32   39 


42   58 
28   28 


63   72 

48   63 


62   74 
46   61 


72   80 
47   50 


51   61   65 


64   67   61 


48   60   62 


46   58   61 


69   78   67 


77   78   85 


52   60   59 
32   33   33 


35   44   42 


47   61   65 


45   55   53 
25   28   30 


65   68   61 


50   67   70 


64   64   66 


64   75   65 


36   37 

60   61 
28   34 


40   49 
37   35 


43   55 
18   23 


36   49 
25   27 


32   41   54 


37 

39 

56 

26 

18 

20 

50 

30 

31 

28 

20 

23 

45 

47 

45 

33 

33 

34 

55 

37 

47 

35 

33 

35 

42 

36 

42 

32 

30 

31 

53 

35 

50 

34 

28 

28 

60 

45 

47 

42 

40 

41 

60   45   47 


43   42 
33   36 


38   45 
35   37 


40   38   39 


40   36   36 

44   50   54 
32   25   33 


68 
33 

70 
40 

60 
27 

54 
34 

71 
39 

75 
50 

65 
52 

71 
37 

61 
31 

65 

43 

55 
35 

50 
32 

70 
37 

72 
44 

57 
33 

58 
35 

71 
41 

72 
39 

72 
40 

65 

38 

67 

38 

70 
39 

75 
50 

62 

45 

66 

45 

72 

50 

65 

47 

68 

41 

68 

31 

67 
37 

53 
26 

52 
32 

72 
35 

71 
36 

49 
23 

51 
23 

68   68   69 


30   30   31 


65   73 
53   64 


71   73 
35   48 


70   69 
38   47 


64   70 
35   44 


71   75 
40   47 


55   54   56 
39   35   29 


60  58  54 

37  31  25 

66  53  51 

36  36  27 

65  68  55 

56  47  41 

65  69  55 


66   56   57 
40   3  5   2  7 


35   31   29 


50   51   35 


33 
26 

49 
28 

52 

31 

70 
32 

72 
39 

63 

34 

62 
36 

51 
24 

47 
34 

45 
33 

69 
29 

72 
35 

70 
46 

65 
35 

58 
29 

65 
25 

37 
32 

48 
35 

47 
34 

70 
39 

70 
44 

70 
40 

54 
37 

53 

31 

36 

33 

46 
35 

43 
34 

64 
38 

68 

43 

68 
40 

53 
35 

54 
28 

40 
36 

47 
35 

68 
35 

70 
38 

73 
44 

67 
51 

69 
38 

56 
33 

53 

39 

45 

35 

63 
38 

65 
42 

72 
53 

77 
54 

64 

54 

74 
42 

34 
24 

45 
25 

58 
34 

68 

38 

68 
41 

52 
32 

58 
36 

48 
27 

42 
34 

44 
39 

64 
35 

71 

45 

71 

49 

70 

45 

62 
36 

52 
29 

41 
26 

51 

2  6 

52 
35 

70 
36 

74 

63 
35 

58 
35 

51 
27 

32 
5 

45 
12 

52 
30 

71 
33 

70 
35 

47 
24 

53 
31 

38 
19 

45 
33 

43 
30 

66 

30 

70 
36 

70 
43 

58 
38 

55 
37 

56 

28 

37 
33 

32 

44 
32 

70 

37 

71 
45 

65 

40 

59 

38 

58 
29 

44 
34 

40 

30 

53 
31 

71 
33 

67 
34 

70 
40 

66 

34 

70 
26 

35 
26 

4  2 
29 

50 
32 

61 
41 

67 
44 

64 
34 

54 
37 

52 

24 

40 
38 

45 
39 

65 

40 

69 

51 

75 
58 

66 
53 

69 
46 

57 
36 

41 

45 

66. 

68 

75 

65 

69 

57 

51   45   35 


72   59   73 


33   41   25 


Table  5  -  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
NOVEMBER    1957 


JACKS80R0 

JACKSONVILLE 

JASPER 

JUNCTION 

JUNCTION  CAA  AP 

KARNACK 

KAUFMAN 

KENEDY 

KERRVILLE 

KILLEEN 

KINfiSVILLE 

KIRBYV1LLE  FOREST  SERVICE 

KNOX  CITY 

LA  PRYOR 

LA  TUNA  1  S 

LAKE  COLORADO  CITY 

LAKE  KICKAPOO 

LAMESA 

LAMPASAS 

LAREDO  WB  AP 

LAVON  DAM 

LEVELLAND 

LIBERTY 

LINDALE  3  SE 

LITTLEFIELD 

LIVINGSTON 

LLANO 

LONGvlEH 

LUBBOCK 

LUIIOCK  KB  AP 

LU'KIN  1AA  AP 

LULiM  i  tr 

BAH 

mm  in 


Day  Of  Month 


51   66   66 


80   60   69 
63   60   51 


60  80   58 

61  56   50 


60   78 
67   56 


63   77   80 
56   65   49 


59   61   63 


57   51   43 


79   80   75 
64   71   66 


70   79 
50   48 


50   49   46 


61   76   63 
43   49 


49   63   51 

90   89   63 
68   70   70 


73   75   60 


60   64   66 


56   63   52 

78   73   72 
46   44   44 


63   66   64 


86   80   Bl 

56   61   53 


64   77   80 


74   6  7 
5  7   44 


73   »»   4» 


83  83  71 

62  65  59 

82  83  63 

1 7  66  5V 

»3  64  81 

64  67  5/ 

6<.  84  83 

52  65  55 

81  74  66 
5V  5  3  47 

||  m  M 

19  60 

82  81 


M   44    l<! 


62  56  56 

56  57  54 

50  53  47 

56  57  52 

50  50  47 

62  56  57 

54  52  54 

55  57  55 

51  52  52 


57   66   69 
53   53   49 


86  61  BO 

67  70  63 

75  74  65 

61  57  57 

50  48  47 

43  44  44 

74  72  73 

60  61  5  5 

69  66  67 

46  41  41 

48  49  50 

43  43  40 


42   45 
39   40 


53   57   56 
50   51   50 


85   63   67 
69   65   59 


56   55 

50   51 


65   65   59 
50   40   35 


72   64 
50   37 


71   61   62 
50   38   32 


72   63   60 
56   50   34 


59   62   62 

52   45   37 


63   69   62 

50   40   34 


63   69 
52   45 


86   72   70 


78   75   63 


67   58   61 


73   69   61 
56   44   48 


50   63   56 


45   60   56 
38   32   33 


58   68   59 


70   71 
56   47 


60   63   59 


57   54   54 
39   42   43 


60   65 

44   45   48 


72   74   81 


56 
39 

12 

37 

62 
43 

72 
52 

75 
35 

62 
52 

47 
37 

44 

37 

62 
43 

71 
45 

75 
37 

80 

ha 

56 

32 

62 

46 

58 
46 

68 
58 

67 
50 

76 
56 

59 
39 

57 

42 

59 
44 

55 

46 

59 

45 

62 
47 

37  40  37 

86  77 

63  63 

60  60 

52  53  53 

46  44  46 

38  39  38 

75  73  71 

59  58  57 

34  60  60 

51  52  50 

62  60  56 

55  53  53 

53  46  45 

39  41  39 

43  45  44 

37  40  37 

72  60  60 
57  53  57 

63  73  81 

56  56  54 

73  72  68 
37  38  3  7 


4V    4'.    4/ 


•>l,         || 

30   32 


44   44   42 


58   53 

39   26 


60  51  45 

59  68  59 

53  48  38 

44  56  54 

38  29 

70  71  60 

60  4  3  41 

58  72  62 

51  44  33 

58  75  62 
64  49  35 

59  53  65 

41  30  30 

58  50  53 

38  29  30 

76  64  61 

34  44  41 

71  73  63 

36  48  42 

76  64  62 

60  30  44 

6  7  70  64 

;/  4i  4> 


36   38   39 


62   49   62 

44   42   44 


62   53   60 


40   50   53 


50   50   55 

39   39   44 


42  43   45 

59  60   65 

41  33   34 

57  42 

39  37 


59   47   50 
31   41   42 


53   51   61 
45   42   50 


59   54 
39   42 


32   30   40 

65   55 

4  7   44   46 


53   45   46 
32   33   36 


63   53   61 


62   46   48 
40   40   42 


60   56   63 


37   37   43 


42   45   62 
37   37   44 


35   62   69 

43   46 


63   35 

43   42 


48   43   30 


30   32 

40   40 


47   34   38 


48   41   60 


73   79 
58   46 


75   82   84 


47   39   51 


67   76   79 
54   42   51 


62   68   66 
36   38   34 


59   63   70 


57   63   74 
47   39   39 


79   83 
48   62 


44   44   46 


68   73   68 

44   44   44 


74   75   80 
58   54   55 


46  50  51 

63  57  66 

40  36  39 

70  70  74 

55  51  52 

37  72  77 

43  40  42 


62   71   66 

45   38   45 


43  64  39 

II  31  38 

71  68  63 

||  '.'<  II 

41  73  60 

■,/  M  u 


71   67 
37   43 


57   53 

62   69 
32   42 


39   70   80 

49   40   40 


63   70   '3 


38   38   43 


63   54   38 
18   41   46 


58   33   60 


34   31 


36   47   4  7 


84   60   74 
70   74   46 


80   80   59 
47   52   37 


76   83   79 
60   65   48 


75   80   82 
54   59   45 


80   73   75 
54   55   46 


80   76   76 
60   59   46 


68  73  60 

82  71  65 

66  57  45 

71  55  52 

47  43  35 

74  79  76 
54  60  50 

67  60  59 
39  41  32 

75  71  54 
43  46  41 


80   77   78 
45   54   49 


84   75 
66   56 


78   79   80 
50   51   44 


62   46   57 


62   88   82 


59  59  47 

70  66  49 

35  33  31 

64  83  61 

68  71  50 

83  80  79 


62   63 
|1    4  1 


6  7   64   66 
48   31   3) 


71   73   81 


41   40   42 


59   66   50 


43  41  32 

38  47  49 

43  40  32 

63  82  73 


78  82  60 

34  51 

71  74  60 

17  >/  ii 

80  62  73 

IT  ••'  42 

76  80  82 


60   63   62 


66   82 
38   45 


68   74   68 

29   34   42 


66   72   49 
29   34   39 


58   62   64 
33   36   40 


59   65 
33   39 


60   65   70 
30   30   43 


57   67   72 
31   38   42 


75   82   78 
46   56   55 


42   52   40 


61  60  52 
31  31  30 

71  69  65 

39  45  44 

62  62  63 

29  35  31 

54  63  66 

35  37  34 


53   62   63 


57   66   70 


75   83   68 


46   60   62 


57  68  56 

30  30  25 

67  68  78 

40  45  55 

50  59  67 

34  34  39 

50  60  58 

30  32  28 

62  63  75 
3  7  4  1  52 

59  68  71 

34  41  45 

51  61  69 

32  36  41 

58  58  36 

31  32  29 

58  57  37 

28  30  27 

63  73  60 

33  40  47 

65  70  73 

38  40  47 

64  73  64 

36  4  6  47 

62  70  73 
33  43  48 

67  72  62 

30  37  33 

63  67  71 
14  42  44 


30   27   32 


69   71   68 
35   43   36 


46   64 
36   38 


45   40   54 
32   31   31 


39  40  49 

32  31  29 

56  45  46 

36  35  40 

56  37  45 

33  33  35 


48   36   38 


72 

73 

71 

71 

69 

34 

47 

53 

35 

27 

70 

73 

73 

7* 

52 

28 

42 

38 

34 

21 

67 

70 

56 

57 

54 

30 

43 

33 

33 

24 

72 

73 

68 

64 

57 

36 

48 

48 

31 

30 

65 

70 

70 

57 

56 

34 

35 

40 

36 

26 

36   32   33 


43   59 
38   32 


4  5   60 
32   31 


63   43   46 


44   44   55 
21   15   22 


46   33   45 

26   24   25 


50   42   63 
41   33   32 


57   41 
37   33 


15 
47   43 


37 


ri  in 

',  i  i  / 


VI 


/ 1 


4  1   4  2    12 


30   3V 

/I 


36   42 
8 

59 

46   39  38 

58   37  44 

36  36  37 

35   34  43 

218  9 

61   41  40 

40   35  37 

49   41  43 

37  31  32 


46  68  65 

28  28  32 

44  70 

33  34  33 

62  69  76 

38  39  51 

71  72  69 

34  44  56 

70  70  60 

35  40  48 

62  66  70 

32  43  45 

60  62  65 

26  28  33 

59  68  71 

31  31  36 


54   69 
28   31 


43   66   69 


69   72   72 
38   45   50 


62   71   62 


52   69   75 
39   40   49 


34   29   30 


55   45   35 


38   44 
34   38 


25    3 

32   40 


42   57 
3   24 

55 


66   70 
36   45 


68   71 
34   34 


1   21 


47   40   45 
36   35   38 


54   40   4  1 
40   33   33 


32   41 
37   33 


38   32   32 

43   44   37 
23   23   28 


46   42   42 


37   37 
33   33 


43   40   49 


46   66   70 
38   40   48 


30   31   36 


48   66 
35   39 


68   63 
34   3  2 


66   69   50 


38   36   48 
46   66   68 


68   70   72 
36   40   50 


47   70 
33   33 


33   38 

66   69 

11   33   43 


58   50 
33   41 


65   69 

48   45 


55   49   49 
28   27   20 


55   45 
31   22 


40   31   29 


67   75 
49   44 


53   44   49 


54   41 
30   22 


64   69 
39   28 


74   69   38 


44   37   28 


47   56 
35   23 


33   42 

30   2  3 


62   68   33 


66   63   37 
47   35   30 


39   61 
33   33 


61   35   31 

28   30   16 


64   36   33 

w   ii  M 


71.6 
49.7 


66.3 
41.3 


Table  5  -  Continued 

DAILY  TEMPERATURES 

TEXAS 
NOVEMBER  1957 

Station 

Day 

01  Month 

01 

1 

2 

•  3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

s 

1 

MATAGORDA 

MAX 
M1N 

64 
69 

83   86 
69   66 

84 
67 

82 
67 

7( 
6! 

80 
66 

70 
54 

65   57   58   77   73 
44   47   47   56   60 

76   82 
52   56 

82 
71 

82 
72 

76 
56 

67 
42 

77 
56 

44   51   65   69   77   68   70   59 
41   39   37   37   45   54   55   45   37 

72.2 
54.3 

MAURBRO 

MAX 
MIN 

82 
SB 

82   79 
67   66 

79 
61 

80 
05 

82 
6C 

73 

60 

80 
52 

67   65   59   64   74 
41   51   43   46   59 

66   77 
48   49 

83 
69 

62 

71 

81 
56 

67 

41 

69 

41 

77 
56 

62   47   41 
46   37   3! 

52   58   65 

35   36   44 

73   62   71 
51   38   32 

70.2 
50.5 

HC  ALLEN 

MAX 
MIN 

70 

B8   85 
69   69 

88 
69 

88 
68 

et 
65 

91 
64 

67 

59 

60 

5S 

60   52   64 

50   44   4f 

76 
59 

80   88 
52   66 

87 
71 

89 
74 

77 
55 

77 
51 

82 
56 

80 
59 

59   44   6! 
43   39   33 

70   70   7" 
3  7   40   51 

62   75   58 

55   50   35 

74.5 
55.2 

MC  CAMEY 

MAX 
MIN 

85 
57 

79   70 
56   45 

49 
42 

55 

46 

53 
42 

65 

47 

61 

34 

SE 

31 

56   52   65 
39   39   4! 

66 

46 

76   75 
39   42 

76 
51 

73 
53 

64 
41 

66 

30 

65 
35 

57 
36 

45   40   61 
26   19   27 

68   71   6E 
29   32   42 

58   57   53 
31   36   18 

63.0 
36.9 

»C  COOK 

MAX 
MIN 

90 
71 

90   84 
6B   68 

90 
68 

90 
65 

87 
65 

89 
63 

72 
56 

63 
51 

60   51   63 

50   43   4E 

77 
59 

82   69 
53   65 

68 
64 

90 
70 

80 

6  2 

77 
46 

84 
52 

72 
51 

65   45   62 

42   38   30 

69   70   73 
37   41   49 

70   75   66 
54   46   40 

75.5 
53.6 

MC  KINNEY 

MAX 
MIN 

75 
63 

73   62 
61   49 

55 

50 

53 

51 

56 

51 

63 
55 

58 
43 

55 
35 

53   58   54 
36   39   44 

59 

50 

64   76 
44   52 

75 
47 

78 
64 

69 

41 

59 
32 

63 

35 

55 

37 

50   48   48 
32   31   32 

67   69   69 
34   40   47 

56   53   55 
39   38   30 

61.1 
43.4 

MEMPHIS 

MAX 
MIN 

72 
42 

60   62 

52   41 

44 
40 

46 

42 

45 
41 

50 
40 

63 
35 

53 
32 

57   53   50 
31   32   36 

63 

43 

61   63 
36   35 

75 

47 

55 
43 

46 
35 

50 
27 

57 
26 

54 
32 

41   42 

29   24   20 

60   73   75 
34   32   34 

55   54   46 

32   32   25 

56.6 
35.0 

-EXU 

MAX 
MIN 

82 
56 

78   78 
64   51 

58 
51 

62 

57 

59 
53 

62 

54 

70 
47 

59 

38 

62   52   56 

40   44   45 

56 
50 

59   70 
46   47 

74 
59 

82 

63 

61 

47 

52 
35 

62 
36 

69 

42 

55   38   42 
37   35   36 

43   59   69 

36   37   41 

69   56   58 
42   37   30 

62.5 
45.2 

MIAMI 

MAX 

MIN 

73 
43 

78   57 
43   35 

41 
37 

43 
38 

39 

34 

45 
36 

50 
29 

57 
30 

55   50   50 

35   39   40 

57 
43 

58   67 
33   35 

52 
24 

48 
35 

39 
30 

44 
23 

55 

24 

53 

24 

34   38   48 
25   13   19 

60   73   74 
36   30   32 

50   42   34 
22   26   26 

52.1 
31.3 

MIDLAND  WB  AP 

MAX 
MIN 

77 
55 

66   54 

53   41 

46 

40 

50 
44 

47 
40 

60 

44 

56 
35 

56 
34 

48   51   62 
36   38   45 

64 
45 

70   73 
40   49 

75 
45 

55 
43 

54 

38 

63 
32 

63 

39 

43 

30 

32   41   58 
24   19   30 

63   67   63 

32   33   37 

54   48   52 
32   26   22 

57.0 
37.4 

MIDLAND  4  ENE 

MAX 

MIN 

80 
54 

70   56 
52   40 

48 
42 

50 
42 

48 
38 

70 

44 

66 

33 

59 

34 

50   52   63 

33   36   44 

65 

45 

71   73 
3  6   50 

76 
47 

62 

47 

56 
41 

64 
32 

65 
34 

52 
32 

40   45   59 
26   19   30 

64   67   61 
29   33   36 

55   50   54 

29   32   20 

59.7 
37.1 

MINERAL  WELLS  CAA  AP 

MAX 
MIN 

72 
62 

68   55 

54   47 

55 

51 

54 
49 

56 
46 

66 

52 

60 
41 

60 
35 

55   55   53 
39   42   46 

66 

50 

74   78 
42   51 

71 
47 

75 
46 

52 
35 

62 

30 

65 
34 

56 
37 

44   46   51 
32   29   32 

69   72   69 
32   37   45 

57   52   58 
38   31   26 

60.9 
41.4 

M  I SS I  ON 

MAX 
MIN 

90 
65 

89   88 
65   69 

82 
69 

B6 
69 

89 
69 

84 
65 

91 
61 

68 
54 

62   62   54 

55   45   45 

66 

52 

78   80 
5  3   54 

87 
69 

88 

72 

89 
67 

78 
53 

76 

53 

83 

59 

79   50   45 
50   42   3  3 

65   67   70 
33   40   44 

75   63   74 
54   50   43 

75.3 
55.1 

MONTAGUE 

MAX 

MIN 

75 
60 

71   59 
53   45 

52 
47 

52 

47 

51 
45 

65 
50 

63 
37 

60 
37 

57   55   52 
39   42   42 

66 

47 

66   73 

42   54 

71 
49 

67 
51 

53 
37 

56 
29 

62 
37 

58 
34 

47   49   46 
30   26   35 

6B   69   64 
33   38   46 

53   47   56 
32   37   26 

59.6 

41.0 

MOUNT  LOCKE 

MAX 

MIN 

67 
48 

63   57 

48   42 

51 

41 

54 
39 

56 

34 

54 
35 

57 
34 

50 
31 

43   55   59 
30   36   36 

56 
39 

57   61 
40   46 

62 

45 

60 
39 

41 
26 

52 
30 

57 
40 

55 

28 

29   27   43 
13    8   18 

56   59   54 

31   41   44 

55   48   44 

24   26   17 

52.6 
33.6 

MT  PLEASANT 

MAX 
MIN 

84 
44 

80   80 
59   49 

64 
50 

56 
50 

54 
50 

58 
52 

65 

46 

61 

32 

60   56   63 
31   32   43 

53 

43 

57   67 

41   41 

76 
49 

79 
54 

8  2 
48 

49 

30 

60 
30 

64 
34 

60   36   47 
36   32   37 

43   66   74 
30   30   34 

74   5  7   60 
43   29   26 

63.0 

40.2 

MULESHOE  1 

MAX 
MIN 

76 
44 

70   56 
40   35 

40 

36 

44 

37 

44 
37 

43 
34 

55 
26 

52 

27 

51   41   47 
30   37   37 

64 

40 

57   69 
38   40 

65 
41 

57 
40 

48 
29 

49 
25 

57 
25 

56 
26 

31   35   48 
20    0    3 

54   67   70 
27   30   31 

49   52   39 
25   26   15 

52.9 
30.0 

MUNDAY 

MAX 
MIN 

82 

58 

72   59 
52   43 

50 
43 

49 
43 

47 
42 

67 
46 

59 
39 

60 
32 

51   50   55 

36   39   43 

64 

47 

70   75 
41   53 

62 

48 

60 
43 

52 

37 

61 
32 

59 
33 

51 

32 

42   46   58 
30   21   32 

69   70   60 

35   40   47 

59   49   59 
32   39   27 

56.9 
39.5 

NACOGDOCHES 

MAX 
MIN 

85 

50 

83   82 
53   59 

65 
57 

70 
57 

58 
55 

61 

54 

73 

48 

66 
39 

63   57   65 
37   42   39 

65 
45 

65   71 
51   49 

82 
60 

84 
62 

82 
53 

56 
31 

63 
31 

74 
36 

62   39   41 
39   35   35 

43   67   70 
36   34   34 

73   63   68 

47   31   29 

66.6 
44.3 

NATALIA 

MAX 
MIN 

83 
65 

82   76 
67   62 

77 
58 

S3 

65 

74 
55 

72 
57 

69 

47 

63 

40 

56   58   59 

43   42   46 

71 
54 

77   78 
42   42 

81 

57 

80 
68 

74 
52 

71 
37 

76 

45 

67 
46 

4  7   42   5  5 
40   37   32 

71   69   72 
34   35   40 

67   72   58 
49   35   25 

69.3 

47.3 

NEW  BRAUNFELS 

MAX 
MIN 

82 

57 

81   80 

71   48 

69 
54 

81 
49 

69 

72 

69 

45 

67 

38 

61       61 
40   44   47 

72 
49 

77   74 
48   50 

82 
58 

60 

77 

68 
35 

75 
42 

71 

49   44   47 
34   36   31 

69   71   70 
31        42 

65   70   60 
48   35   28 

69.4 
44.2 

NEW  GULF 

MAX 
MIN 

84 
61 

84   85 
66   64 

80 
66 

78 
67 

82 
60 

72 
60 

79 
52 

6  8 
41 

64   49   64 
44   43   46 

76 
59 

66   79 
49   54 

62 

71 

84 
74 

62 

54 

66 
39 

69 
45 

76 
57 

63   44   39 
44   37   34 

46   67   71 
36   38   43 

76   62   72 
53   39   33 

70.3 
51.0 

NIXON 

MAX 
MIN 

85 
55 

86   76 
65   62 

79 
57 

85 
63 

68 
54 

76 
59 

67 
49 

63 

39 

57   47   62 
42   41   46 

69 

54 

78   78 
46   52 

84 
54 

62 
69 

76 
53 

67 
37 

78 
41 

69 
49 

50   40   50 
39   35   32' 

73   67   72 
34   36   46 

66   65   61 
40   38   28 

69.3 

47.2 

OLNEY 

MAX 
MIN 

83 
58 

72   64 
52   45 

51 
46 

51 

45 

51 
44 

67 
48 

60 
38 

60 

31 

61   55   52 

33   33   42 

67 
49 

73   77 
39   51 

70 
41 

60 
42 

50 

3  7 

61 
26 

62 

30 

50 

31 

44   52   50 
30   26   27 

71   72   60 
32   35   47 

58   50   58 
34   39   27 

60.4 
36.7 

OZONA 

MAX 
MIN 

83 
50 

82   76 
56   48 

50 
44 

50 
45 

55 

44 

53 
44 

66 
36 

65 
32 

62   45   50 
36   32   40 

60 
47 

66   74 
36   39 

78 
45 

75 
56 

76 

46 

60 
32 

67 
32 

66 
36 

49   33   40 
31   25   27 

60   66   66 
30   30   37 

70   59   54 
31   32  22 

62.0 
38.0 

PADUCAH 

MAX 
MIN 

83 
54 

68   59 
47   40 

48 
41 

47 
41 

47 
40 

65 

42 

55 

35 

57 
32 

50   49   62 
35   37   43 

60 
45 

70   75 
39   49 

64 
47 

56 
41 

51 

35 

62 
26 

57 
31 

4  2 
34 

37   48   62 
27   17   30 

74   74   65 
37   36   38 

58   56   60 
32   33   27 

58.7 
37.0 

"ALACIOS  CAA  AP 

MAX 
MIN 

83 
68 

82   B2 
67   66 

82 
63 

82 
65 

74 
61 

80 
63 

67 
49 

b5 
64 

53   61   73 
44   46   59 

69 
56 

75   80 
50   62 

81 
70 

80 

71 

74 

48 

66 
42 

77 
53 

67 
56 

58   42   53 
39   37   35 

66   68   72 
35   42   54 

61   70   57 
49   43   36 

70.1 
52.4 

PALESTINE 

MAX 
MIN 

82 
58 

78   80 
63   55 

79 
53 

69 
56 

59 
53 

60 
53 

76 

48 

62 
39 

61   53   61 
41   43   44 

63 
50 

61   67 
51   51 

78 
57 

82 
61 

8  2 
48 

50 
33 

60 
34 

66 

43 

57   39   43 
36   33   33 

42   64   71 
34   35   43 

72   59   61 
42   35   28 

64.6 

45.1 

PAMPA 

MAX 
MIN 

73 
41 

60   41 
32   32 

42 
32 

36 

33 

43 
35 

52 
33 

45 
35 

51 

32 

42   48   59 
33   33   37 

57 

35 

64   63 
35   35 

50 
37 

42 
38 

-2 
28 

53 
27 

47 
27 

31 
2  2 

34   43   56 
12   10   12 

71   72   45 
32   34   27 

51   37   57 
27   24   25 

50.3 
29.6 

PANTHER  JUNCTION 

MAX 

MIN 

83 
64 

80   69 
58   48 

65 
45 

66 

46 

62 

66 

40 

67 
31 

65 
37 

60   53   66 
40   39   38 

66 

28 

74   79 
45   51 

79 
46 

81 
.5 

58 
34 

69 
34 

75 
.7 

56 

(3 

50   30   51 
26   23   24 

61   70   71 
35   39   46 

67   62   52 
38   34   26 

65.9 
39.9 

PARIS 

MAX 
MIN 

83 
50 

76   72 
60   46 

61 
48 

54 
49 

53 
6| 

58 
51 

63 
41 

57 
33 

59   55   59 
34   38   42 

51 
42 

58   65 
47   48 

73 
48 

75 
48 

30 
.2 

46 
30 

57 
30 

J  3 
35 

56   37   49 
33   31   31 

42   65   70 
31   33   41 

70   56   57 
39   34   27 

60.7 
40.4 

PASADENA  HOUSTON 

MAX 
MIN 

85 
59 

85   86 
64   65 

81 
67 

SO 
64 

62 
61 

71 
60 

78 
53 

69 

46 

63   56   60 
47   45   46 

75 
59 

76   77 
55   53 

84 
69 

34 
72 

i2 
>5 

65 

41 

55 

.1 

77 
)3 

62   50   44 
48   36   36 

47   66   72 
34   39   42 

76   68   69 

54   44   3  5 

71.2 
51.6 

PECOS 

MAX 
MIN 

82 
53 

80   81 
56   48 

50 
43 

51 

56 
44 

51 
42 

64 
33 

62 

37 

58   47   53 
39   41   42 

70 
45 

68   76 
51   53 

76   79   63 
38   42   38 

60 
32 

59 
J5 

>5 
16 

51   34   39 
26   11   16 

56   66   69 
30   30   32 

69   62   52 
33   35   18 

62.0 
37.5 

»IE(ICE 

MAX 
MIN 

83 
51 

83   84 
60   64 

84 
63 

78 
67 

83 
5  9 

80 
59 

79 
51 

67 
42 

64   69 

43   47 

77 
57 

79   80 

4  8   50 

63 

79 

75 

>6 

66   68 
39   42 

77 
>6 

61   46   40 
44   36   33 

46   61   69 

34   38   47 

74   62   70 
52   37   30 

71.3 
46.3 

PLAINS 

MAX 
MIN 

78 
56 

71   58 
42   39 

42 
39 

48 
40 

47 
39 

54 
37 

57 
27 

54 
30 

54   40   47 
34   36   39 

64 
39 

60   69 
37   40 

66   67   48 
43   47   33 

50   59   57 
29   31   28 

41   30   51 
23-2    4 

54   66   67 
30   31   40 

50   52   41 
32   30   19 

54.8 
33.1 

'LAINVIEW 

MAX 

MIN 

76 

41 

73   59 
43   38 

39 
36 

42 

39 

44 
39 

44 
38 

57 
28 

51 

2a 

51   44   45 
31   37   37 

63 

43 

57   69 
35   35 

67   55   43 
42   42   32 

46   57   55 
26   26   28 

33   34   45 
23    5    5 

55   68   70 
32   32   36 

49   53   40 
26   26   20 

52.6 

31.6 

PORT  ARTHUR 

MAX 
MIN 

81 
63 

80   81 
66   65 

80 
64 

75 
63 

78 

t,  1 

72 
61 

78 
55 

67 
49 

62   54   61 
48   48   49 

71 
59 

75   76 
58   58 

85   78   72 
67   70   63 

65   62   72 
44   44   59 

62   51   49 
50   39   39 

49   63   68 
42   43   50 

71   66   69 
59   50   37 

69.1 
54.1 

PORT  ARTHUR  WB  AP 

MAX 
MIN 

83 
63 

84   82 
6  7   62 

76 
61 

79 
60 

6  1 

60 

81 
61 

67 
52 

6  2 
46 

55   62   72 
46   45   56 

76 
58 

75   80 
54   62 

81   80   75 
72   72   46 

63   73   63 

41   51   54 

56   44   49 
40   39   41 

63   68   74 
41   43   51 

67   70   56 
56   45   36 

69.4 
52.6 

PORT  ISABEL 

MAX 
MIN 

85 
72 

85   83 
72   74 

84 
73 

86 
74 

85 
72 

86 
75 

83 
65 

6  9 

64 

70   71   64 
63   49   52 

61 
60 

79   85 
60   69 

82   84   79 
71   73   66 

74   79   80 
65   66   70 

73   51   60 
48   42   40 

61   66   72 

45   46   58 

73   66   65 

59   57   44 

75.4 
61.5 

8*e  reference  a 

otoo  following  Stat 
319  - 

loo  lodox. 

Table  5  -  Continued 

DAILY  TEMPERATURES 

NOVEMBER 

TEXAS 
1957 

Day  01  Month 

• 

1 

> 

< 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

0 

11 

12 

3 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

PORT  LAVACA                   M 
1 

AX 
IN 

B2   85   73 
63   66   61 

83   80   84 
64   68   62 

75   80   67 
62   53   48 

66   64   69 

47   45   50 

73   69   80 
59   50   51 

32   83   83 
39   70   57 

68   67   80 

.7   51   59 

68   99   44 

47   37   34 

55   68   72 

36   41   41 

73   62   63 
51   41   34 

71.1 
52.2 

PORT  OCONNOR                k 

AX 
IN 

80   81   80 
67   69   67 

79   78   80 
69   70   62 

73   78   67 
63   55   45 

63   55   70 
50   49   53 

70   71   74 
53   50   50 

78   79   77 
69   70   57 

67   66   76 
50   54   62 

66   51   42 
51   37   33 

54   64   65 

34   41   47 

69   59   68 
54   44   38 

69.3 
51.8 

POSSUM  KINGDOM  DAM           L 
^ 

AX 
IN 

75   73   56 
64   56   49 

55   54   54 
50   49   4  8 

68   62   62 

52   42   37 

55   54   53 
43   39   44 

69   73   78 
50   43   51 

72   68   55 

45   45   39 

64   67   56 

35   37   38 

44   47   55 
35   33   35 

71   74   67 
34   39   47 

62   55   61 

37   38   34 

62.0 
42.9 

POTEET                         !■ 

AX 
IN 

82   82   77 

77   82   77 

72   69   63 

55   48   58 

69   74   7* 

79   80   76 

69   75   71 

48   41   52 

68   65   69 

69   69   96 

68.2 

57   67   62 

58   67   57 

60   50   43 

44   42   47 

45   42   51 

57   68   56 

41   46   48 

39   37   32 

33   39   43 

49   37   30 

48.1 

PRADE  RANCH                   K 
1 

AX 
IN 

79   79   73 
62   57   53 

65   68   59 

52   52   46 

69   67   61 

49   35   36 

55   48   59 

38   36   44 

69   73   80 
44   31   52 

75   77   70 
45   55   47 

65   72   65 
27   33   39 

49   36   48 
31   27   26 

57   66   69 
23   25   46 

65   58   55 
35   27   21 

64.4 
39.6 

PRESIDIO                     1 

I 

AX 
IN 

86   85   74 
62   55   58 

70   77   74 
58   56   53 

70   72   66 

43   35   47 

58   65   70 

49   43   43 

72   76   79 
37   36   37 

81   80   65 
39   42   46 

71   77   74 
32   33   40 

41   41   56 
28   28   24 

63   68   71 

27   30   34 

62   63   53 
37   30   25 

66.7 
40.2 

OUANAH  5  SE                   f 

IAX 
UN 

73   84   62 

48   49   42 

48   49   45 
42   43   42 

48   66   52 

43   33   31 

58   54   52 

33   37   41 

56   59   66 

44   35   43 

74   57   46 
46   44   36 

51   58   57 
29   32   32 

44   39   50 
30   22   23 

62   73   71 
29   33   40 

53   57   47 
30   32   22 

57.0 
36.2 

RANGER  PUMP  STATION 

( 

(AX 
UN 

74   67   54 
62   54   46 

54   53   52 
46   45   45 

65   57   58 
50   39   32 

52   52   53 
3  6   40   42 

67   71   75 
50   4  3   50 

72   73   50 
40   44   35 

62   62   52 

33   37   32 

42   41   50 
29   29   31 

65   69   66 
33   41   43 

96   52   57 
34   31   28 

59.1 
40.0 

RAYMONDVILLE 

(AX 
UN 

89   89   91 
66   66   66 

87   89   90 
65   65   66 

84   88   65 
67   56   52 

64   65   50 
53   45   45 

64   82   80 
52   51   51 

87   87   87 
70   71   64 

77   77   84 
47   47   61 

80   52   45 
48   39   35 

63   67   70 
35   38   41 

75   61   75 
50   49   39 

75.5 
53.1 

RED  BLUFF  DAM 

<AX 
UN 

76   74   64 
58   52   44 

49   53   53 

43   49   44 

63   60   54 
42   33   39 

51   50   69 
41   41   45 

66   73   72 

44   42   55 

75   68   57 
41   42   35 

66   63   56 
31   34   35 

43   36   54 
25    4   16 

65   67   62 

30   31   47 

59   53   53 

33   34   22 

60.1 

37.7 

RIO  GRANDE  CITY  2  ESE 

HAX 
■UN 

92   92   91 
63   68   70 

90   91   91 
69   69   68 

81   84   70 
60   53   51 

62   55   52 
54   45   45 

64   72   81 
51   51   51 

88   88   92 
60   69   64 

78   79   86 
47   47   56 

78   50   44 
50   41   33 

65   71   72 
33   34   41 

69   65   67 

48   45   42 

75.3 
92.6 

RISING  STAR 

•1AX 
•UN 

80   72   67 
50   59   44 

52   53   52 
44   47   43 

53   53   56 
43   40   33 

55   47   50 
36   37   40 

57   65   71 
43   41   42 

71   72   71 
45   50   43 

53   62   67 

34   33   35 

51   32   46 
31   27   28 

50   62   66 
29   32   39 

61   55   50 
34   36   28 

98.4 

36.9 

R03ST0WN 

XAX 

88   65   87 
68   69   67 

85   85   84 
66   67   62 

75   85   69 

63   54   49 

62   60   57 
48   46   49 

63   70   79 
53   50   56 

84   85   82 
69   72   59 

72   74   79 
47   54   61 

62   48   42 
47   38   35 

57   67   69 
39   43   49 

74   63   71 
46   46   35 

72.1 
33.6 

ROCKSPR1NGS 

MAX 
M1N 

ROSCOE 

MAX 
MIN 

80   74   54 
44   50   42 

47   47   46 
40   43   41 

62   56   55 
44   34   32 

50   46   55 
38   39   43 

65   69   73 
46   39   48 

69   62   51 
46   45   36 

63   61   52 
34   36   31 

40   45   57 
24   17   33 

68   60   59 

33   45   45 

55   51   53 
29   33   24 

57.5 
37.9 

ROSENSERG 

MAX 
MIN 

85   85   86 
70   69   66 

75   83   77 
65   64   61 

80   76   64 
63   50   43 

58   56   75 

44   43   60 

67   77   83 
49   47   56 

84   83   76 
69   67   54 

66   77   71 
40   48   56 

57   42   45 
40   38   36 

65   69   75 
35   39   49 

70   70   60 
54   40   34 

71.2 
51.3 

RUSK 

MAX 

MIN 

88   83   83 
61   67   53 

69   60   58 
57   54   52 

63   73   62 

54   48   40 

60   53   67 
41   43   45 

68   63   68 
44   52   54 

78   83   82 
60   62   50 

51   60   70 
33   33   43 

56   38   42 
36   33   34 

43   66   70 
36   40   48 

72   60   63 
44   40   30 

69.1 
46.2 

SALT  FLAT  CAA  AP 

MAX 
MIN 

71   72   53 
50   46   45 

56   59   58 

44   44   40 

59   61   47 
33   28   38 

48   54   66 
39   35   35 

62   69   68 

38   41   44 

70   51   51 
36   39   31 

61   63   47 
32   31   27 

35   40   55 
16   10   17 

60   62   65 

26   27   38 

55   48   45 
29   27   16 

57.0 
11.4 

SAN  ANGELO  DAM 

MAX 
MIN 

85   80   68 
53   58   45 

48   50   52 

44   44   42 

52   65   67 

43   39   36 

59   46   47 
37   37   38 

59   67   72 
45   43   46 

77   79   78 
45   48   45 

66   66   65 

36   38   35 

48   34   42 
30   26   23 

55   66   68 
31   36   42 

68   56   53 
34   34   24 

61.3 
39.2 

SAN  ANGELO  WB  AP 

MAX 
MIN 

80   68   53 
63   52   45 

50   52   50 
45   45   43 

66   55   58 
49   37   36 

49   47   59 
38   38   43 

67   72   78 
47   36   50 

79   78   56 
45   50   37 

66   66   48 

33   40   37 

39   41   55 
30   27   32 

66   68   68 
30   38   43 

57   52   55 
33   32   25 

59.9 

40.0 

SAN  ANTONIO  WB  AP 

MAX 
MIN 

82   81   71 
66   68   58 

74   81   60 
57   58   56 

71   68   62 

5  8   4  8   44 

55   50   60 
42   42   50 

72   76   73 
49   44   51 

79   80   74 
57   69   47 

68   72   62 
38   44   46 

47   43   50 
37   33   33 

69   67   70 
34   36   42 

65   69   58 
•  40   37   30 

67.0 

47.1 

SAN  BENITO 

MAX 
MIN 

87   87   88 
65   66   66 

88   89   86 
66   68   69 

89   87 
69   60 

71   69   53 
48   46   45 

71   80   86 
52   55   55 

86   86   86 

71   71   68 

78   79   83 
53   53   62 

82   53   50 
51   40   37 

68   69   73 

42   41   43 

75   75   75 
45   48   42 

77.6 
56.1 

SAN  MARCOS 

MAX 
MIN 

83   82   82 
53   67   57 

61   65   80 
55   56   54 

68   71   66 

54   48   43 

64   51   51 
4  5   41   42 

59   69   78 
50   43   45 

74   80   80 
55   62   53 

65   67   74 
34   40   42 

50   40   42 
39   34   33 

48   68   69 
30   32   33 

70   61   67 
43   33   32 

66.2 

44.9 

SANOEOSON  1  f.K 

MAX 

MIN 

SEALY 

MAX 
MIN 

85   86   76 
65   66   75 

76   82   76 
61   65   58 

78   71   63 

64   52   42 

56   53   76 

4  5   4  3   48 

72   79   82 
59   49   54 

86   83   77 
71   73   55 

66   78   70 
40   48   53 

55   40   44 
39   36   36 

67   71   74 
36   40   50 

70   70   58 
50   38   32 

70.  . 

51.: 

SEGUIN 

MAX 
MIN 

84   84   79 
65   67   57 

73   85   73 
55   61   59 

73   70   63 
57   48   41 

56   51   60 
4  3   42   49 

69   78   78 
55   44   52 

84   83   75 
59   68   54 

69   77   63 

37   44   47 

47   42   48 
38   35   32 

(0   69   73 
35   37   42 

68   68   59 
48   37   30 

69.  < 

47.' 

SEMINOLE 

MAX 
MIN 

75   70   54 
50   48   40 

45   48   47 
39   42   39 

59   56   59 
40   32   33 

4  7   4  7   62 
3  5   3  7   44 

62   70   73 
44   37   51 

70   55   51 

45   40   37 

62   62   55 

30   35   30 

34   41   56 
24    8   26 

70   69   56 

30   31   33 

54   46   54 

32   32   20 

57.1 
33.' 

SEYMOUR 

MAX 
MIN 

75   82   64 
40   48   40 

49   50   47 
40   42   40 

50   66   55 

40   35   29 

60 
29 

55   62   70 

42   36   40 

75   63   48 
44   45   35 

50   59   60 
28   30   28 

47   34   46 
28   20   21 

56   67   73 
28   29   38 

56   56   49 

28   31   21 

38.1 
34. 

SHf  >-"»•. 

MAX 
MIN 

82   77   67 
50   63   49 

58   54   52 

49   50   51 

58   60   58 
51   42   36 

60   53   58 
35   43   45 

52   53   67 
45   43   44 

73   73   75 
50   51   42 

46   58   62 
32   37   36 

56   37   48 

37   31   32 

42   65   70 
36   37   48 

60   32   52 
38   38   31 

39. 

42.' 

IMITNVILLC 

MAX 
MIN 

75   86   85 
55   57   58 

65   72   80 
58   58   55 

ri   75   65 
55   49   42 

65   47   55 

45   42   44 

73   65   79 
53   42   44 

80   85   85 
60   69   52 

65   77   75 
37   38   40 

56   45   48 
45   35   33 

45   70   71 
33   35   35 

74   62   65 
43   33   26 

68. 
49. 

:<•■;<•■ 

MAI 
MIN 

83   81   62 

43   48   41 

44   46   47 
39   42   40 

4  ;   63   99 
36   33   32 

61   43   49 
33   37   38 

58   67   71 
44   36   38 

75   70   50 
41   45   35 

54   64   64 
32   33   31 

43   36   47 
26   15   17 

61   70   70 
31   32   14 

55   56   49 
29   32   22 

58. 
1*1 

HMNU 

MAX 
MIN 

7«   73   69 
62   59   50 

54   54 

4/   50   44 

70   65   63 

38   37 

55   48   55 

If   38   44 

70   71   80 
49   40   92 

76   78   73 
92   98   49 

67   73   60 
35   38   41 

4  1   40   59 
30   28   28 

66   6  7   68 
29   39   49 

66   56   55 
11   39   22 

64. 
41. 

inxnmi 

MAX 
MIN 

77   7V   54 
49   40   31 

40   4  )    M 
))   33   32 

43   5)   4V 
35   27   21 

55   50   56 

n     35  It 

62   60   66 
19   32   15 

63   46   46 
39   33   28 

42   92   90 
20   24   29 

32   40   55 
16   10   19 

61   72   70 
10   12   19 

47   92   40 
18   24   18 

51. 

29. 

t»u»  .  -  • 

MAX 

MIN 

80   60   52 
54   40   40 

4  7   4  1   '. 
40   4  1   4  0 

62   53   5( 

4/    1]    1 

•■  !      46   62 
II   1  /   J ' 

65   72   73 
40   3  7   46 

96   46   93 
46   44   36 

60   98   42 
28   11   11 

33   49   60 

II        11   28 

70   68   94 
)1   34   42 

9*   47   97 
31   36   24 

94. 
II. 

IH,' 

MAX 

M|N 

•  2   82   84 
5V   63   69 

71 
60 

1/        78   6< 
58   50   4 

62   57   62 
44   41   41 

71   71    14 
5  3   5  3   65 

81   81   81 

65   71   55 

62   69   74 
II   43   92 

61   99   42 
42   33   39 

49   61   71 
40   35   44 

71   64   70 
94   36   31 

48. 

49. 

MAX 
M|N 

70   70   62 

58   1 

■,  / 

61   56   9! 

4  1    It    '•/ 

46   50   52 

40   4/   4f 

62   61.   N 
42   43   41 

70   74   6  3 
10   39   33 

|]   M   !  0 
19   19   35 

62   40   43 
If    1]    19 

61   67   62 
14   16   16 

96   92   94 
36   90   34 

58. 
19. 

»A/ 

MIN 

> 

42   4B   4r 
11   li   II 

45    4  1         4 
11    / '.    / 

52   51   '.< 
10   11   IS 

61   5  7   65 
40   II    14 

69   40   16 

16   11   II 

4?   51   42 
20   2  1   /I 

29   26   92 

10    6   13 

58   72   66 

)0   11    11 

44   90   18 
18   20   18 

49. 
74. 

.MK> 

M<> 

MIN 

•  5   86   II 

;i       '.  •.  i. 

m,      1 1     n 

45   1 

M   80   7( 
61   M   '• 

1   66   II   6 

1   45   4'.   41 

It     u     n 

M   4  9   64 

0/   111   |« 
69   II 

||   ?0   76 

36   40   99 

61   4V   4) 
/,  |    111    || 

46   66   74 
14   19   46 

11       65   71 
93   39   32 

,!: 

'«>-»  »»•• 

MAX 

MIN 

•  1 

4  1 

i.i      * 

M 

4  / 

55   5. 
10   '. 

59 

45   5 

4/    1 

> 

1  1 

33   6, 

II    4 

II 
II 

66   67 

t4   44 

!•>    n    11 

I.-I       VI   44 

4  1        II   '.4 

11    II    14 

59   37   49 
||   II   || 

46   69   70 
13   34   4  1 

72   99   97 
41   19   10 

61. 

40. 

I     •»•••     *    .11  — l-«     ■)*•■■**     !■«■■ 

■ 


Table  5  -  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
NOVEMBER  1957 


DaV     Of  Month 


10      11       12      13      14 


16      17 


20      21      22      23     24      25      26      27 


TARPLEY    1    E 

TAYLOR 

TEMPLE 

i EXARKANA  DAM 

THOMPSONS  3  WSW 

THROCKMORTON 

TULIA 

TYLER  *  NE 

UVALDE 

VAN  HORN 

VESA 

VERNON 

VICTORIA  WB  AP 

WACO  WB  AP 

DARREN 

WASHINGTON  STATE  PARK 

WAXAHACHIE 

WEATHERFORD 

WESLACO  2  E 

WHITNEY  DAM 

WICHITA  FALLS  WB  AP 

WILLIAM  HARRIS  RESVR 

WILLS  POINT 

WINK  CAA  AP 

WINTER  HAVEN  EXP  STA 

YOAKUM 

YSLETA 


MAX 
MIN 

76 
58- 

66 

45 

60 
38 

MAX 
MIN 

80 
63 

82 
58 

73 
56 

MAX 
MIN 

83 
58 

82 
67 

82 
54 

MAX 

MIN 

83 
57 

SO 
65 

79 
52 

MAX 
MIN 

81 
62 

78 
62 

79 
51 

MAX 
MIN 

84 
62 

MAX 
MIN 

75 

48 

84 
S3 

63 
45 

MAX 
MIN 

76 

47 

73 
43 

5  8 
35 

MAX 
MIN 

83 
58 

75 
64 

79 
51 

MAX 
MIN 

85 
58 

84 
63 

79 
67 

MAX 
MIN 

77 
56 

75 

48 

71 
40 

MAX 
MIN 

74 
50 

72 
41 

5  3 
33 

MAX 
MIN 

76 
59 

84 
49 

MAX 
MIN 

83 
66 

85 
66 

77 
62 

MAX 

MIN 

79 
64 

80 
59 

59 

50 

MAX 
MIN 

83 
59 

85 
62 

75 
64 

MAX 

MIN 

84 
53 

84 
63 

86 
59 

MAX 
MIN 

83 

49 

76 
52 

80 
49 

MAX 
MIN 

79 
50 

71 
61 

70 
45 

MAX 
MIN 

87 
68 

68 
68 

86 
69 

MAX 
MIN 

83 
51 

76 
61 

79 
48 

MAX 
MIN 

81 
62 

65 
49 

54 
44 

MAX 
MIN 

82 
63 

82 
67 

82 
63 

MAX 
MIN 

77 
50 

77 
55 

77 
50 

MAX 
MIN 

79 
59 

78 
55 

55 

44 

MAX 
MIN 

86 
63 

82 

61 

75 
65 

MAX 
MIN 

83 
69 

88 
70 

77 
66 

MAX 

MIN 

80 
51 

71 
44 

76 

52 

46 
41 

45 
39 

60 
41 

53 
31 

71 
58 

62 

51 

71 
50 

76 
45 

61 
56 

68 
52 

68 

53 

70 
47 

59 

55 

60 
53 

65 
53 

69 

47 

57 

50 

53 
50 

58 
52 

68 
50 

77 
65 

84 
61 

73 
62 

79 
54 

50 
46 

49 
44 

51 
44 

66 
36 

44 
38 

44 

37 

44 
37 

55 

29 

61 
53 

56 

52 

60 
53 

70 
48 

71 
61 

70 
54 

59 
55 

72 
41 

59 
42 

60 
41 

58 
38 

65 

29 

41 
33 

43 
34 

43 

33 

50 
33 

50 
45 

49 

43 

62 

47 

61 

S3 
63 

71 
58 

79 
60 

69 
49 

58 
53 

59 

53 

68 
56 

60 
44 

75 
57 

64 
58 

78 
59 

74 
49 

75 
60 

82 
55 

69 
55 

76 

48 

57 
49 

55 
50 

60 

51 

64 

44 

54 
48 

52 

47 

57 
46 

63 

41 

88 
65 

86 
69 

88 
65 

67 

59 

58 

51 

58 

48 

62 

49 

69 

45 

49 
44 

51 
45 

67 

48 

54 
36 

74 
65 

80 
60 

72 
61 

77 
52 

52 

49 

55 
50 

60 
51 

65 
52 

54 
46 

50 
43 

64 
46 

59 
35 

70 
61 

61 

57 

73 
55 

71 
44 

83 
71 

80 
58 

77 
64 

71 
52 

66 
42 

68 
42 

61 
38 

60 
28 

48 
36 

46 
38 

61 
38 

62 

44 

69 
37 

70 
47 

62 
45 

52 

42 

52 

33 

50 
41 

55 
39 

60 
45 

78 
51 

75 

36 

80 
45 

76 
48 

78 
53 

65 
50 

64 

40 

46 
42 

51 

43 

55 

50 

66 
42 

77 
45 

70 

57 

82 
64 

78 

50 

62 

41 

49 

44 

53 

44 

59 
50 

65 

47 

75 
47 

80 
58 

80 
62 

78 
50 

58 
36 

56 

36 

6  0 
42 

66 

42 

59 

50 

65 
56 

75 
52 

75 
53 

82 

51 

68 

41 

69 
46 

75 
59 

77 

49 

78 
52 

85 

54 

59 
33 

51 

39 

50 

43 

53 
43 

66 

43 

73 
45 

74 
44 

65 
40 

52 

37 

55 

31 

46 
37 

46 

36 

65 
41 

58 
36 

66 

39 

67 
41 

51 
42 

46 

31 

60 
31 

55 

38 

61 

44 

61 

45 

62 

49 

68 
51 

78 
54 

82 
61 

S3 
47 

62 

42 

47 
42 

52 

44 

59 
52 

73 
39 

77 
42 

78 
56 

80 
58 

76 
52 

48 
38 

61 
39 

67 

36 

62 
44 

70 

42 

73 
48 

70 

40 

68 
36 

53 

33 

52 
29 

47 
30 

43 
38 

53 

40 

62 
39 

65 
34 

49 
38 

49 
39 

44 
29 

61   56   55 
36   36   43 


57 

71 

66 

79 

81 

83 

82 

68 

44 

57 

54 

SO 

54 

70 

72 

49 

57 

56 

61 

73 

80 

80 

79 

55 

44 

49 

51 

45 

55 

56 

52 

41 

63 

71 

70 

78 

82 

64 

61 

77 

43 

50 

65 

54 

46 

71 

71 

55 

50 

58 

73 

63 

76 

82 

80 

85 

41 

42 

55 

47 

46 

64 

69 

51 

55 

60 

55 

59 

68 

80 

79 

81 

38 

42 

45 

42 

44 

49 

53 

45 

52 

55 

54 

63 

70 

72 

69 

76 

37 

43 

44 

41 

42 

46 

49 

40 

61 

63 

81 

80 

89 

85 

86 

78 

46 

50 

59 

51 

67 

70 

74 

65 

63 

57 

57 

60 

73 

80 

78 

79 

41 

42 

46 

43 

43 

51 

53 

44 

S3 

52 

62 

69 

75 

67 

56 

48 

43 

43 

45 

42 

53 

47 

42 

33 

SO 

66 

72 

70 

78 

80 

80 

78 

45 

50 

58 

51 

55 

69 

71 

53 

60 

57 

55 

58 

65 

68 

72 

83 

50   50   63 


50   58 
42   47 


61   58   78 
44   45   48 


58   55   60 
41   33   34 


66   74   76 
47   42   55 


71   77 
52   43 


72   78 
55   65 


84   85   81 

71   73   57 


70   69 
41   41 


67   73 
37   45 


58   62 
39   39 


66   77 
41   56 


60   66 
35   40 


71   73 
39   49 


67   63 
36   35 


62   60 
36   33 


77   62 
50   53 


75   71 
40   52 


36   36   44 


83   81 
58   70 


65   68 
33   38 


59   48 
35   34 


67   76 
50   58 


60   63 
32   38 


72   52 
45   48 


76   71 
50   56 


35   48   57 


39   33   32 


38   33   33 


32   25   25 


32   33   49 

22   10   13 


59   38 
35   34 


52   42 
39   35 


22   12   21 


53  41  52 
40  36  34 

44  44  43 

35  34  34 

52  41  47 

39  37  39 

57  43  40 

40  33  34 

55  37  45 

33  33  33 

54  34  44 
30  30  31 

70  50  65 

50  41  35 

55  39  45 

3  5  32  31 

37  48  53 

28  25  34 

66  46  40 

46  36  36 

59  42  42 

40  31  35 

35  41  58 

24  20  26 

49  42  60 

42  30  31 


27   14   19 


32   33   36 


35   36   42 


46  62  73 

37  38  45 

47  64  71 

38  42  48 

54  69  72 

33  37  46 

56  72  72 

33  35  36 


59   71   69 
31   33   37 


63   67   66 
27   28   40 


30   33   34 


69   69   69 


65   72   76 


35   40   35 


44   69   69 


47  66  69 

32  33  42 

68  71  75 

39  41  51 

46  69  71 

32  32  34 

70  70  60 


64   70 
39   51 


54  45  55 

30  33  25 

65  67  58 

30  30  27 


42   38   30 


70   58   60 


62   63 
35   33 


57   50 
36   29 


52   43 
28   21 


71   58   60 
41   30   27 


71   67   70 


73 

58 

42 

36 

59 

58 

39 

31 

71 

61 

36 

30 

60 

66 

35 

29 

57 

56 

34 

28 

59 

51 

35 

29 

75 

58 

52 

41 

56 

57 

35 

28 

49 

56 

28 

25 

62 

69 

41 

36 

70   65   53 


69 

65 

57 

51 

55 

35 

45 

33 

29 

20 

70 

68 

66 

72 

57 

36 

42 

45 

34 

30 

71 

73 

68 

68 

64 

41 

46 

54 

38 

34 

62 

64 

67 

57 

52 

24 

33 

31 

31 

17 

1 

rv 

flP 

nr- 

12V 

nr 

^M 

a 

NT 

•)  V 

vn 

m 

TEXAS 

Tabl.6 

UT.CU.  w*u***w.»i     m.**.^~-      ■  •        -                                                                                                                NOVEMBER   1957 

Day  of  month 

Station 

1   - 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

e 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

o  oj 

ANGLETON    4    NE                          <A> 

EVAP 
WIND 

.05 

-0 

,0b 
65 

.09 
25 

.05 
42 

.09 
71 

.08 
39 

.17 
121 

.  14 

102 

.08 
81 

.03 
59 

.  10 
102 

.09 
106 

.08 
77 

.  10 
47 

.07 
45 

.15 
83 

.02 
119 

.  0  5 
146 

.  14 
41 

.15 
48 

.  10 
68 

.03 
196 

.14 

121 

.23 
83 

iJ 

45 

2  5 

33 

.05 

.12 
95 

.10 
51 

.30 
81 

3.28 

23426 

AUSTIN    WB    AP 

EVAP 
WIND 

.25 

90 

.05 

35 

.12 
113 

07 
121 

.03 
65 

.05 
101 

.00 
71 

.00 
76 

.  17 

135 

.11 
73 

.00 

77 

.00 
85 

.01 
33 

.02 
35 

.06 
30 

.05 
50 

.05 
51 

.13 
94 

.24 

78 

.12 
72 

.04 

280 

.05 

225 

.07 

113 

.04 
B6 

.06 
75 

.05 
34 

0  6 
36 

.  >£ 

60 

.10 
80 

22 

-30 

2.32 
2625 

BEAUMONT    EXP    FARM              <A> 

EVAP 
WIND 

.05 
45 

.05 
53 

.07 
49 

.  10 
79 

.10 

71 

.15 
116 

.05 
77 

159 

.21 

130 

.22 

114 

.18 
104 

.12 

114 

129 

.03 
9  5 

.  19 
55 

124 

.06 
144 

179 

.24 
86 

.09 
27 

.10 

99 

.10 
205 

167 

77 

.11 
97 

.17 

36 

49 

.02 
B4 

.05 
43 

28 

154 

3.57B 
2981 

BEEVILLE    5   NE 

EVAP 
WIND 

.1* 

91 

.10 

106 

73 

.22 

101 

.08 
73 

.  13 
147 

.10 

88 

.05 
141 

.13 
94 

.33 
142 

.01 

206 

124 

.17 
62 

39 

.06 

3  a 

73 

.05 

169 

.16 
111 

.  12 
82 

50 

.  16 
85 

.  lO 
236 

.21 

243 

.20 
71 

.04 

107 

.01 
33 

.  10 
43 

.06 
96 

.12 
69 

.21 
165 

3.706 
3178 

BELTON    OAM 

EVAP 
WIND 

.  1*. 

.  10 

.09 

.04 

- 

.05 

.01 

.07 

.14 

.12 

.00 

.02 

" 

.06 

.  li 

.07 

.03 

.12 

.13 

.10 

.  10 

.01 

.02 

.06 

.01 

.05 

.  10 

.11 

.07 

-b 

2.34B 

BENBROOK  DAM 

EVAP 
WIND 

.15 
97 

.06 
132 

.14 
127 

.00 
61 

94 

.08 
113 

.07 
79 

.12 
130 

.  1  3 

77 

.13 
59 

.04 

46 

.Ob 
54 

29 

.02 
41 

.13 

140 

.19 
82 

.01 
65 

.05 
136 

.14 

82 

.10 
69 

.10 
75 

.  17 
187 

« 
144 

.08 
67 

.00 
94 

.13 

92 

.14 

152 

.14 
124 

.09 
62 

.  17 
2  30 

2.756 
2940 

BUCHANAN    OAM 

EVAP 
WIND 

.16 
54 

* 

; 

.29 
130 

.00 
40 

.00 
76 

.03 
44 

.08 
120 

i 

I 

* 

.37 

180 

.00 
20 

.09 

5  3 

.13 

44 

* 

* 

.32 

203 

.19 
120 

.10 
30 

.13 

54 

.01 

119 

* 

* 

377 

.07 
14 

.13 
36 

* 

.19 

165 

: 

2.646 
19448 

DEN  I  SON    DAM 

EVAP 
WIND 

.12 

110 

.16 

111 

62 

67 

69 

51 

105 

.14 
72 

.  12 
12 

.05 
17 

.02 
46 

.01 

2  6 

.07 
50 

.08 
70 

.15 

119 

.04 
28 

91 

.07 

128 

.05 
44 

.12 
72 

.14 

162 

.02 
110 

.05 
41 

.03 
99 

.17 

110 

.17 

131 

.09 

177 

.06 

67 

203 

.26 

2578 

DENTON    EXP    STATION           'A) 

EVAP 
WIND 

6  8 

.05 

83 

.03 
100 

.06 
97 

106 

.03 
67 

.25 

91 

.12 
123 

.08 
3  9 

.08 
36 

.11 

17 

.04 

24 

24 

.12 
57 

.02 

103 

.11 
66 

20 

.31 

220 

.07 

46 

.12 
34 

.02 

142 

.13 

228 

.13 

54 

.'.'8 
61 

.09 
44 

.07 

50 

.10 
161 

.  10 
LOO 

.10 
141 

.07 

;50 

2.878 
2593 

dilley 

EVAP 
WIND 

.  14 

26 

.17 

36 

.11 
33 

.09 
50 

.04 
39 

.  19 

61 

.03 
20 

.06 
35 

.11 

22 

.10 
49 

.00 
54 

.00 
27 

12 

.06 

2  b 

.10 
21 

.00 
11 

.05 
27 

.10 
45 

.16 
28 

.09 
23 

.11 
31 

.00 
74 

.06 
64 

25 

.03 
37 

.06 
14 

.10 

lb 

.07 
29 

.08 
18 

.18 

71 

2.37B 
1044 

FORT    STOCKTON 

EVAP 
WIND 

.15 
AS 

.10 
22 

.17 
91 

.05 
74 

.04 
19 

.00 
3  7 

.08 
90 

.06 
113 

.24 
50 

.13 
180 

56 

81 

.02 
30 

.20 

2  1 

.28 

113 

.14 
113 

.17 

54 

.  10 
92 

.17 
19 

.14 

104 

.12 

22 

.04 
126 

50 

73 

.07 
34  8 

~ 

' 

2437B 

GRAPEVINE    DAM 

EVAP 
WIND 

.14 

69 

.02 
S3 

.13 

108 

.03 
53 

.03 
94 

.01 
96 

.12 

71 

.08 
119 

.13 
60 

.13 
44 

.06 
37 

.11 

6  3 

.04 
25 

.03 
37 

.11 

125 

.15 
69 

.05 
36 

.21 
126 

.09 

97 

.07 
52 

.14 

90 

.  15 
19b 

60 

.06 
157 

.02 
84 

.12 
62 

.16 
148 

.14 
153 

.10 
83 

191 

2.84B 
2698 

MORDS  CREEK   DAM 

EVAP 
WIND 

.21 
74 

.08 
69 

.30 

154 

117 

.03 
111 

.08 
156 

.02 
65 

.23 

179 

.20 
80 

.15 
112 

.06 
75 

62 

.04 
54 

.11 

87 

.20 
157 

.14 
51 

.08 
46 

.07 
144 

.16 

85 

.17 
102 

.18 

ue 

.07 

227 

162 

81 

.10 
84 

.  10 
110 

.18 

167 

.14 

135 

.19 
110 

204 

3.536 
3370 

IOWA    PARK    EXP    STA 

EVAP 
WIND 

.04 
30 

.10 
24 

.07 
16 

13 

.02 
31 

.04 

6 

.  0  i 
37 

.10 
37 

.09 

20 

.09 
24 

.06 
20 

.01 
22 

.02 
39 

.04 
10 

.10 
49 

.09 
30 

.04 
12 

.  0  3 
6  7 

.03 
15 

.06 
13 

.07 
23 

29 

.03 

15 

.02 
13 

.04 
31 

.09 
26 

.10 
80 

.08 
31 

.09 
85 

.05 
50 

1.75B 
688 

LAKE    COLORADO    CITY 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.07 
22 

70 
53 

.17 
38 
75 
55 

.13 
95 
58 
50 

.05 
L09 
50 
42 

.04 
70 
48 
43 

.00 
87 
50 
43 

.00 
46 
48 
43 

.17 
111 
65 
40 

.17 
66 
61 
34 

.08 
105 
59 
40 

.13 
53 
43 
39 

71 
48 
39 

.03 

44 
58 
44 

.16 
56 
65 
42 

.14 
94 
63 
42 

.13 
32 

66 
46 

.14 
55 
68 
48 

85 
54 
43 

.14 
65 
56 
35 

.16 

70 
59 
35 

.13 
70 

64 
34 

.07 
206 
45 

31 

1  10 

.03 
54 
46 
31 

.08 
87 
58 
34 

.16 
32 
62 
36 

.12 
93 
63 
38 

.16 
81 
56 
34 

.11 
59 
58 
33 

.13 
143 
50 
31 

2.69 
2309 
57.4 
39.9 

LAREDO    WB    AP 

EVAP 
WIND 

.25 

153 

.26 

102 

.15 
108 

.18 
122 

.31 
130 

.11 
120 

.08 

110 

.11 
40 

.11 

9' 

.06 

105 

.04 
150 

.02 
50 

.04 

40 

.18 
45 

.12 
80 

.07 

35 

.10 

85 

.41 
185 

.16 
50 

.11 

70 

.16 
90 

.11 
170 

.06 
140 

.12 
160 

.06 
20 

.21 
70 

.10 
70 

.12 
80 

.17 

75 

.22 

70 

4.22 
2820 

LAVON    DAM 

EVAP 
WIND 

.11 
79 

.01 

140 

.09 

136 

.01 

76 

104 

.01 

98 

.10 
92 

.08 
114 

.  12 
112 

.12 
66 

.11 

71 

.21 
74 

47 

.08 
40 

.03 
151 

.13 
92 

.01 
47 

.13 

137 

.14 
90 

.08 
63 

.07 
117 

.15 
183 

.16 
195 

.02 
77 

102 

.09 
85 

.20 

181 

.261    .02 
166       78 

194 

2.938 
3209 

MANSFIELD    DAM 

EVAP 
WIND 

.  16 
-.4 

0  7 
34 

.09 

64 

.04 
42 

.00 
25 

.08 
69 

.00 
43 

.05 

.14 

9  8 

.18 
66 

61 

43 

11 

.03 
9 

.09 
19 

.10 
29 

.07 
41 

.11 
76 

.13 
47 

.09 
31 

.11 
60 

123 

135 

.09 
54 

43 

.09 
10 

.08 

25 

.12    .11 
56      37 

.13 
95 

2.496 
1485 

RED    BLUFF    DAM 

EVAP 
WIND 

no 

.14 
58 

130 

.02 
54 

.02 
25 

.06 
84 

.  13 

83 

.12 

5  8 

.10 
95 

.01 
58 

.02 
62 

.09 
5  b 

.17 
96 

.23 

128 

249 

.15 
51 

.12 
110 

.10 
69 

.15 
93 

.10 

41 

.12 

83 

149 

63 

130 

.00 
38 

.09 

51 

.13 

lib 

.12 
81 

.18 
192 

.08 
60 

3.06B 
2693 

SAN   ANGELO    DAM 

EVAP 
WIND 

.18 

83 

•,9 

.16 
152 

.05 
IZS 

.25 
109 

.04 
l  20 

.01 
70 

.20 

1  4  8 

.12 

ao 

.17 
112 

.01 
87 

.00 
61 

.05 
60 

.19 

128 

.20 
170 

.24 
68 

.11 
47 

1  0 
137 

.19 

lib 

.20 
128 

.18 
96 

.10 

2  2  9 

159 

103 

67 

.09 
93 

1  8 

198 

13 
117 

.10 
85 

.10 
156 

3.976 
3365 

SPUR    1    WNW 

EVAP 
WIND 

.20 

106 

.19 

130 

.12 
163 

7  0 

.06 
169 

.03 
LOO 

.  1  B 
120 

.07 

120 

.12 

46 

.09 
95 

.04 
1  5  S 

.03 

02 

.09 
68 

.  17 

in, 

.  2  1 
143 

.16 
101 

.04 
145 

.12 

21 10 

.09 
55 

.07 
71 

.05 

181 

239 

.  in 

4H 

.06 

1  17 

.09 
67 

.08 
76 

.16 

,'  it 

.14 
102 

.10 
275 

.2! 

i  Li 

3.438 
3718 

SPURGER  OAM  B 

EVAP 
WIND 

.10 

59 

.14 
27 

.11 
50 

.08 
29 

.07 
26 

.04 

44 

.00 
48 

104 

1  7 
5  7 

.17 
73 

.  1  1 

62 

.  0  I 
45 

.00 
69 

.06 

58 

.07 
48 

.03 
68 

.07 
70 

.20 

1  32 

.15 
66 

.10 
42 

.12 

75 

102 

r> 

.04 

,'    46 

.0, 

67 

.08 
20 

.  L( 
48 

.0' 
6! 

.14 
27 

.19 

1  l. 

2.766 
1798 

SIEPHENVILLE    3    NE 

EVAP 
WIND 

.  1  1 

224 

.05 
74 

.17 
194 

i  i 

44 

126 

.  19 
'1 

.06 
169 

.  34 
5  0 

.10 
61 

.16 
58 

.05 

IH 

.09 
62 

8 

09 

16 

.08 

ec 

.09 
59 

42 

.13 
133 

.  12 

81 

.12 
61 

.15 
66 

.15 

,".7 

.11 
151 

.27 
48 

.16 
39 

.05 

2H 

.12 

128 

.05 
13! 

.11 
63 

.  li 
L4( 

3.918 
2741 

TEXARKANA    DAM                         <C> 

EVAP 
WIND 

.06 

17 

.02 
34 

.06 
39 

.07 

11 

41 

>S 

.03 
29 

52 

14 

H4 

.09 
21 

.11 

39 

.  lo 

36 

L9 

.05 
38 

.00 
31 

.0, 

45 

.10 
86 

.17 

107 

.07 
24 

.0' 

.22 
122 

in. 

.06 

41 

.  I  i 

i. 

,04 

12 

.  LI 

'■' 

,0' 
it 

.08 
21 

.12 
122 

2.418 
1450 

TmOMP    V.        :    -  .- 

EVAP 
WIND 

.  13 
/6 

! 

• 
• 

.29 

i  L4 

.10 
73 

.17 
6  4 

.01 
6  2 

L44 

' 

• 

,31 

.01 

111 

.04 
66 

.  1  < 
27 

.09 

■ 

,: 

.62 

104 

.19 

li. 

.09 
20 

.13 
76 

i  i 

* 

■ 

1  .1C 
251 

.07 

2. 

.119 
20 

.22 

76 

1 

4.48B 
19898 

WESLACO  2   E 

EVAP 
WIND 

2  6 

9  1 

a'. 

.16 

111 

.  10 
61 

.24 
66 

.21 
27 

.24 
109 

.22 

60 

.04 
77 

38 

,09 

121 

.03 

50 

.03 
46 

.17 

12 

.16 
77 

.20 
84 

.  17 
111 

.28 

1  1  i 

.16 
32 

.16 
59 

.  10 
88 

.11 

mi 

.05 
75 

.07 
95 

.1  3 
30 

.11 
25 

i' 
41 

.in 
3! 

.08 

14 

'ii 

4. 428 
2046 

KMITh- 

EVAP 

WIND 

69 

.  11 

Hi 

,03 

.06 
53 

.  i  1 
66 

.02 
45 

.15 

9< 

.16 

.14 

43 

.04 
25 

.11' 
34 

.00 
10 

.00 
20 

.10 

.  12 

43 

.03 
23 

.15 

.11 
49 

.13 
66 

.  1, 
72 

.'>'. 
LSI 

.03 

156 

.06 

77 

.04 

57 

.  10 

.13 
IOC 

mi 

.09 
57 

lie 

2.60B 
2037 

WILLIAM    MAI- 

EVAP 

WIND 

10 

)1 

',4 

.06 
26 

24 

.19 
60 

14 
9] 

.04 

10 

1     ':'. 

.14 

.15 
54 

.  16 

60 

oi 
51 

.06 
59 

31 

.09 
35 

.08 
64 

.0' 
o 

li 
146 

.   1  H 
70 

.02 
29 

.18 
60 

.13 

71 

1' 
'i 

.  12 

85 

,0 

II 

.0! 

130 

.hi 
21 

.0' 
4( 

.06 
40 

.2: 

L4I 

3.478 
1761 

EVAP 
WIND 

.li 

4  0 

.  10 

.09 
93 

,06 

in 

.09 
67 

09 

27 

1 

.12 
32 

.01 

.02 

1  1 

.06 
2  1 

i  1 

.'  I 

.03 

o 

.06 

2  1 

.0' 

l 

.02 
1  1 

.02 

i 

.21 
78 

.16 
17 

.10 

12 

.  1 
'.' 

.02 
60 

57 

.  14 
LI 

.10 

3 

.07 
IE 

.03 
2 

- 
l 

.  15 
36 

.  i ! 

4< 

3.958 
1076 

EVAP 
VINO 

.  ,6 

4  V 

4., 

65 

,09 
96 

14 
4? 

I'l 
n 

.  1  ', 

.13 

12 

i  9 

99 

i  1 
( 

i.i. 
29 

.13 
23 

.   10 

77 

1 
94 

.08 

6  / 

n'l 

.  1  / 
67 

.  16 
74 

.  12 

' 

.no 
14  1 

.  1  1 

6, 
I      l.  l 

.08 
44 

in 

,01 

1 

ll     h 

.a  i 
■ 

:  Ml 

.  11 
27 

1   H 

.16 
57 

.16 

',  1 

.15 

3.89 
1606 
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Table  7 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Station 


" 


LENE    WB    AP 


AMARILLO    WB    AP 

AUSTIN    WB    AP 
3R0WNW00D 
CHILDRESS    CAA    AP 
ORPUS   CHRISTI    WB   AP 
>ALHART    CAA    AP 
3ALLAS    WB    AP 
f>EL    RIO    WB    CITY 
JEN  I  SON   DAM 
PL   PASO   WB   AP 

:OLLETT 
=ORT   STOCKTON 
ORT    WORTH    WB    AP 
-IEREFORD 
JUNCTION   CAA    AP 
feNOX   CITY 
-AREDO    WB   AP 
-'JBBOCK   WB   AP 

<ENPH1S 

IIAMI 

UDLAND    WB    AP 

IINERAL   WELLS   CAA   AP 

'IOUNT    LOCKE 

IULESHOE    1 

ANTHER    JUNCTION 

ARIS 

ALT   FLAT    CAa   AP 

»N  ANGELO   WB   AP 

*N  ANTONIO    W8    AP 

M1N0LE 
<YDER 
'EARMAN 
'RATFORD 
ILIA 

GA 
•CO  WB   AP 

CHITA    FMLLa    WB    AP 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
jN  ON  GND 


TEXAS 
NOVEMBER  1957 


Day  ol  month 


2i 


25 


30 


2.5 


5.0 


reference    notes   following   Stition    Index 
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TOTAL  PRECIPITATION 


NOVEMBER    1957 


I  no  J  1 


„*„    .r.    dr..n    throuRh    po.ntH    of    appro,  I » I  ■  1  y    •<«*]     v»h,„         Hourly    Palpitation    data    from 
oor    MbStAtiOM    -HI     »,.     ..v..  liable    in    Hi-    publication    "Hourly    Precipitation    Data    . 
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TOTAL  PRECIPITATION 


NOVEMBER    1957 


O  •  1  Precipitation  onfy 

<D  Precipitation,  storage 

■O  ♦■  -O-  Precipitation  and    Temperature 

Y  T  **^"  Practpi lotion,  Temperature   and  Evaporation 

Type  of  gage:        O     Hon- recording; 

•    Recording;         9     flto/A  //p#s. 

Double  circle  combinations  indicate  tne  ovoilobHity   of 

more   detailed  meteoroiogicoi  do  to 


'5    4 


Revl&ed     9/57       TBPC    KC 


J^h!S   ^   ?r!Wn   throu^h   P°in*s   of   approximately   equal   values.      Hourly   precipitation   data   from 
recorder   substations  will   be   available    in   the   publication   "Hourly   Precipitation  Data". 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


NOVEMBER    1957 


121—- 


1 — ii  /° 


Texhona  ~  .    >  jooklt  /  ,  "  In/  iX-. "     V         J     4V    rrederl 

...>■-—■-  I  I ~     1  0        '"(»■■    1WW      ,     D.-rrousett  I,      /  gross  |  °  I      °l  <&•   rl»^""^^t/X        <*. 


J  Bunker  Bill                ,                                              A>    !    I        «     •      I           •  424  Buleshoe  ! 

{[.OtelhjMCMJ  c.pp.  s/?„„|        ?  <J  j  3 4  Ii B^lf-ter    1 

l_l  I  r^  iX i T^r 1-36  '  i  Llttlefield 

Ii             B.rtleyo                Dun"  M  I  Ll/l                I                             Canadian       J  "      »oi ton  '  •  Pep 

J                                 '     I      1»               l/Plemons                               '                        I  °      I 
■                    Channlng                         „        X            •                                        ! 

'PLAINS       IV'—     JoL..J 


I  Panhandle    Pampa   Water  PI 
rlllo  WB  AP  0  | 


■  eg. -O       >f                   (-J.1  ; 
7*-\--\ -®\ l_»c   Leant,:. 

xi        T  °    Tr  ^i 

S              I       Canyon               Claude 
X  T—  f<> — 1 Clarendon  1_ 


;          •    /aereford  lU.b.rger                                      I    I  ^                l/*eni„gton  431 

Y=5JK-r-*-L,] J^.ujJ.1  _/_    a  ! 

Fr3  I       11       i       l^r<>-^--!l  s 

-tL42 ! LL ,o?    45°                   ">o  f 


Hale   Center    14WNW     O  Hale   Centi 

Floyciada    2S8  -Q-- 


1  nneRQTLING 

'-    njauin       l 


!l     T^»       I        OPost      I        Ja>',<>", 
C^Donneuj  [j  pol,r 


Bro.nfleld  2E 


Seymour     ■    - 

V0'  O  Rendha 
Red  Sprlncs 


Loop  O 

_PLA.I 


staeil    6KW_  | Throckmorton 

o  -»  -°-      I 

jermlnt  I   Haskell  I  *  | 

1    l.*-_*-.-^  i  . Woodson  4K 


ol 

__  Knapp  6SW 


•  Stamford  2  . 

™"  Kug'e.t  -A1°*°: 

O    Breck. 


O  : 

O  Truby 


!  Wink  CAA  AP  , 


Ackerly  3SE 


Loralne  R°sco 


I   Q  Truby  >  I  '      •» 

TeSCo/  |  HlLit'tr     Pu 

lg  snruiyjiitrM.     fTfTliii  lu  fn'i      jAblleDe   WB  AP  .        ■-*- 

K^3l,  Sp'rinj  "ke  C,!"""-;0  C"'      viDo_..--4C"ftr«ro  '"  \1      !«! 

I      o'AJ. — I ,i^."^.-^?p» 

T  Sterling  City   6HE  ,     Winters        i      .'f.   vfjyi 

T 1 a^ l~ Robert  Lee  I  o         H0     Santa  Ann"  oW 

f0Stern„8C.t)0  HJord6  O^f^L.L.    [ 


'                lentone           «X  "^-sa  Garden  city    IE  |      '•"■"  «■"»    '""     '»»"J»»"       >,.          O  Taloa    V      I       a 

\0                 ^*  0                1  I                          lease  Ranch                          0?B.llin.er   2BVO..       "     »       "°" 

P"55~.  ^. ;u^TR-aiin-0-.Sintgelo  ^      0  D«r*{JI^^ 

Toyah                      ~N I  Crane  £  S^                 "\Sau   Angelo  WB  AP  ,3.                   I                         <?          O^Placldl 

.          6                                   7TN  imperial      ,  JT                               >«her.ood  o    '       ®             °    !    CopB.neh  I         Fife      (V|«l«hl 

•nRch                                 /    I        Oi-t/^.  Xankln         B,g  Lake  |X£L,  0°    |     „     V.ncourt  £de„   2      Johnson  Rch          HO  • 

Cr.ndf.lls  3SSE  .         N      >cCZ,'t  *                       >Llsto».lO          /-O          I     A         n      °       ""^7510. 


"V 


i'Vu?,   C,r-c?e  U'  E0?-n    ,.9co        ♦"^j  W 


ir^?cT^l-B^ip-'!"i»« 


O  (     Menard  Camp  San   Saba->=l<-*_-- 

.    J»  BW  Ranchl        O  .     mller  RcVT)pi 

Eloorado    3SSW.j0neVCB  Ranchl  /rgb  OCappa 

Eldorado   16SW      a  >T        O.  _Sjlnh-,   R0)T  0 1.  t 

Ojon..^.  I    _0_    A   Bclnfl>«u^cl^     g^ondon      ^^       ^  ,0 

•  "        Sonora    Elg    »    B  Wq»  "  •    ]  ^j    pr,,rl 


Oiona   8WSW         Sonora  -C>         « 

ED' 


I  Lang try 


martin  Ranch |'L 
"     Riv-Tlc 

o 


I  V  /-M   \  LV  ^<         Roosevelt  ~^,Dllnk  Boh       Do.s    Co 
[  Bumble   Pump  Sta  I      Lq  C^q    Rarperp  Fredt/U 


I        o 

Cloudt    Ranch 


Hall    Rch      Hunt  O     I 

i?pp?    ^tJi 

^J,     Crlder  Boh  _yrv = — •ftfiT* 

Socksnrlnc."  Ly>xh.»en IRch  b        I.rr.lll.  , 
Prade  Ranch 
II 


O       O^Wllmon  Ranch^J J 
Lea'kay54C'"'r  <>,k 


PI        ATmi    I  ',  .Leakayo^      rair  uaa 

Xa^y    —    ■  \. I'aap   lood    2S ' f/i  4    ' 

)4®**S.  liooedlna   »( 


Alvord    3bTI 


t« 


taagsi 

O  'Ho*  PolDt  |  A0„a   9 

J     QCalloa 


14c* port 

*»J*    Ml 


^>   LI  ttla    Ha    ini 
D»«ton  I      •  I 


■c   i -.' 


Oaraa   Llttl*  ii»  Daa 
1      •         ,  lad, J3 

i>'hi"»>  »w 1 .-^°i  -~jLit  -a — ! rt~ 

O  #||  •"•<,■•   ^*i|c.°.ll.o.     0»lch.r4~._ 


Orammrlaa   Du' 


Dallam  WB  Aw         1 I      3WIW 


„o   JwrtTPwrnm      Icrymtal  City  DUley 

i  &>  ' 


till*    lit    Lak-    Dam 
V.    t«..    .-,mm.   |M4|  .....aT;    « 

|  tar,.  C-.  .„,.,!». 

♦■-     -     ■     '.J  O  O       I      _ 

— —»-♦  --jl 

Ba»ri«l4 

i*s«««ai«  tan  *-.      i-v      JKTi 


— -I 


Lrmiio     4  0  ...uu.ar  ^";," 

wmWaWl 
<■  0 


rub,. 


>^ 


MH  ■"• 


— r  ,i 

,Q  To-ball ^ 


Cyprana    IB! 
0 


Sat-.uj.al       |tid«MDd«i>C«    ■tjj) 

r*0         q/         fioutitoii 
lo.    lo««lon     *J 


:•■     Jacinto    "-« 


|      '  ^iarkar        0      cS ^ Bouaton   VB  City     \  (  ^     ? 

#Addlcka     U   @  ^    JHBiylon    1H       *«■»"■ 

Ml»«ourl    City        |J5k  if         N-'  i 

^°  .„J?.w..P  (,  / 

>  BuiarlaiMl ,— -^  f 


^•crabb  a»      I 

'  ■    A. 

Tip  "■(.«•!«  a  raav 


/' 


^ 


/        a.    Barrla    a- 


HOUBTtja,  ABBA 


60° 


"Larado  IB  AP 

KM       mrando  felt 


IaoUMfl    ,rp   flr.-n    throuKh    polnta   of    approx  Jaatel  y  equa!    value-. 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


NOVEMBER    1957 


Children  CAA    AP 


P"\         48° 


f  ■-»'■««»  L..i^w/        *^w.°  o     "T" 

alcr.apoo       ,;'.„       o  ,0  >C,    . ■„.  n   <>  "'    »•"   ""        -O-  I  *>  , 

_J .        i.    ^v     Brnu-i         ^^     I  ,„„:,am-n.  9i         Clarksvllle    z»  inn. 


Doran 


>!>•!  D/1/»|       IMO  Dundee    5NW  [Henrietta 

Spur    1  If  Nil  ,  X(i  0  t^On«       L  O  Archer   City 

l|      ,  y     'I  \v  O  RendhM  i       Newport 

tol  -O  -O  Graha.    |4»«st>oro    f| 

__,__  I   Asper^nt   l|     Haskell       |  J    |  O-      / 


>.V1-e"ter    -       I  Kon.:y   Oro.e. Deport  « 

1"    T"»i?n  i        I  Cooper   -r-      « 


•        Wolfe  City 

I  Commerce  w»w> 


•o'  I    54' 

<w      I        Naples   5NE  n  7  - 

.    Pleasant  |  "J 
Linden 


lie   Exp  Sta  Up." 


ii"S  »-ity  one  a    Wir.f  rs Burltett 

^^ Robert   Le.-|           Q                0"««A^tJs    Comanche     >A.*«,      Whitney  D.^    "1""°."'"'   \^„s„„       .*"     'j  „,„„,..  '«  ■£             1.^1':^ 

>      (W,                 °          Hjrds  Creek  Da.  ^[JIiT".             .      °                     \        I    Vlif  ton   9E  .fV                  ,  ^**               jf            \  „,        '           1            -         \T ■  r-  V 

•••rden  City   16E    Tennyson       I               >T  -Ovf*!?""    ,           o\                         ""      Cr.nfills  Gap    y  .■      ^J^J .^Falrf  laid  Palestine      I          O,     1      U"    X 

ot.„i?_  JsWv  I  -<>  bV.\.,^.«""°»  ?"» v      °  k^rk./  SssSlL.     - 


.   O^  |-"0J—  "llEITE-i8"111!""   2".    v" 

lanch  Water  Valley    I Leaday  0  ■ "■■--   .     ,■-  n.   \lrdlan  Cap  v-vory. 

~    '  °       San   Angelo  Dai      °     >»">*1   }w»w  9*"i~hell      U  \         V0,tiy<ff, .  I     •  ».""»  \x5 

WB  ^°   '°«el°  D"     I       DooleA    «JJ/    'TS,    ,„„   °,„       V^CEv.nt    >S         \(K     OBe.ltt    1SE      0  >^ 

P    I  «....:;    Cox^Ranchl         Fife      0..  Richland    Spr   _  »T     ,.V]X    F         •      ^-'\     . 


Ranch  0 

Angel, 
■erwood 


-OV  I       '  CT-  v     V  Alto   5SS" 

^«  &  Long   LakeJjJV 

\  V  1 ( I  Grapeland      » 


__   Loganspor 

rr-g-^Jacksonvlllo     -^ 

1  O  olenfa.r.   ce„ter 

O  Neuvllle 
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TEXAS  -  DECEMBER  1957 


WEATHER  SUMMARY 


Early  December  was  chilly.  Two  freezes  moved 
southward  as  far  as  the  Lower  Rio  Grande.  Mild 
weather  prevailed  during  the  last  half  of  the 
month.  December  rainfall  was  light  over  much 
of  Texas.  The  open  weather  was  just  what  Texas 
farmers  needed.  Old-timers  could  not  remember 
such  a  late  harvest  season.  Farmers  rushed  the 
harvest  of  1957  crops  and  hurried  to  complete 
the  planting  of  crops  for  1958  harvest. 

A  cold  wave  on  December  1  brought  the  lowest 
temperatures  of  record  for  so  early  in  the  sea- 
son to  many  points  in  the  Lower  Rio  Grande  Val- 
ley. Another  surge  of  cold  air  swept  southward 
on  December  11  and  12  bringing  freezing  tem- 
peratures to  all  areas  in  the  State.  Almost 
all  stations  registered  their  coldest  tempera- 
tures for  the  month  on  the  1st,  11th,  or  12th. 
The  monthly  minimum  temperatures  ranged  from 
slightly  above  freezing  along  the  Gulf  to  far 
below  freezing  in  the  northern  Panhandle.  The 
coldest  temperature  for  the  State,  8°  above 
zero,  occurred  at  Vega  on  the  11th. 

The  especially  mild  days  during  the  first  half 
of  December  were,  in  general,  the  7th  and  10th. 
Mild  weather  prevailed  on  most  days  from  Decem- 
ber 14  to  the  end  of  the  year.  Most  stations 
registered  their  highest  temperatures  for  the 
month  on  December  10  or  during  the  period,  14th 
to  19th.  Monthly  maximums  were  in  the  70' s  and 
80' s  at  almost  all  stations.  The  highest  tem- 
perature for  the  State,  88°,  occurred  at  poteet 
on  the  10th  and  McCook  on  the  17th. 

Monthly  mean  temperatures  ranged  from  40.9°  at 
Stratford  to  67.1°  at  Port  Isabel.  Monthly  mean 
temperatures  averaged  several  degrees  above 
their  long-term  means  over  the  northern  sec- 
tions. They  averaged  slightly  above  the  long- 
term  means  over  the  southern  sections  and  along 
the  Gulf. 

Light  to  moderate  showers  fell  along  the  Coast 
and  widely  scattered  showers  over  some  other 
parts  of  Texas  on  December  6  and  7.  Heavier 
showers  fell  over  the  coastal  areas  on  the  24th 
and  25th.  Monthly  totals  ranged  widely.  Many 
stations  over  the  plains,  the  Trans-Pecos,  and 
the  Edwards  Plateau  received  no  rain  or  only  a 


few  sprinkles.  Few  stations  in  those  sectic 
received  more  than  one-half  inch.  Totals  ( 
ceeded  two  inches  over  most  of  east  Texas  ■< 
at  a  number  of  scattered  stations.  The  great< 
amount,  4.59  inches,  fell  at  Warren.  The  montl 
totals  at  most  stations  were  less  than  half  th< 
long-term  December  means.  Numerous  stations  O' 
the  Plains  and  the  Trans-Pecos  received  less  tl 
one- fourth  of  their  long-term  means. 

The  long  spell  of  rainy  weather,  from  early  S' 
tember  to  near  the  end  of  November,  had  dela 
the  harvest  of  fall  crops  and  caused  serious  c 
losses.  The  mild  open  weather  in  December 
just  what  the  Texas  farmers  needed  to  rush  th 
harvest  to  completion.  As  soon  as  the  gro 
dried  enough  to  support  the  machinery  and  to 
tilled,  the  growers  resumed  the  planting 
wheat,  oats,  and  barley.  The  cool  weather  d 
ing  the  first  part  of  December  slowed  the  gro 
of  the  late  planted  acreage  but,  in  gener 
small  grain  prospects  seldom  looked  more  prom 
ing.  Subsoil  moisture  was  ample  in  all  pa 
of  the  State.  Some  of  the  eastern  count 
needed  more  sunshine. 

It  was  estimated  that  the  cold  temperatures 
December  12  would  reduce  the  production  of  * 
ter  vegetables  in  the  Lower  Valley  by  abou 
percent.  Mild  weather  during  the  last  hali 
December  enabled  most  of  the  acreage  to  mai 
partial  recovery. 

Grass  and  weeds  made  good  growth  in  most  of 
ranges  and  pastures.  This  feed  plus  the  si 
grains,  stubble  fields,  cured  grass,  and  ai 
hay  was  expected  to  be  sufficient  to  last  < 
ing  the  winter. 

Strong  gusty  winds  caused  minor  damage  in 
Dallas  area  on  the  afternoon  of  the  19th. 
companying  dust  reduced  visibility  to  one-1 
mile. 


Lucius   W.    Dye 

Climatologist 

Weather   Records  processing  Ce 

Kansas   City,    Missouri 
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59.4 

59. 2M 

62.3 

60.5 

59.4 


63.8 
60.4 
61.  8 

M 
66.9 
61.5 
62.2 
62.2 
63.3 
63.5 
64.2 
60.4 
62.1 
63.0 
63.1 
61.1 
62.7 
63. 2M 
64.2 
63.7 

60.2 


29.1 

30.2 

28.4 

26.7 

25.4 

27.6 

24.4 

24.5 

27.2 

29. 8M 

26.5 

28.1 

29.3 

28.1 

32.0 

28.4 

26.5 

34.3 

33.2 

24.7 

27.0 

29. 2M 

26.5 

31.9 

23.8 

22.  5M 

31.8 

27.0 

26.5 


37.3 

M 
30.9 
32.2 
27.1 
37.8 
35.6 
32.9 
34.4 
37.5 
34.2 
36.0 
32.3 
31.6 
29.4 
35.3 
34.3 
28.2 
36.9 
29.  2M 
30.1 
30.8 

34.5 


42.7 

49.8 

45.4 

46.0 

44.5 

44.8 

43.5 

43.8 

41.2 

42.3 

43.7 

43. 5M 

42.9 

46.0 

45.1 

44.7 

46.8 

44.  1 

43.0 

48.5 

49.1 

42.2 

42.1 

45. 1M 

43.6 

47.7 

41.6 

40. 9M 

47.1 

43.8 

43.0 

44.5 


2  3s. 
S  s  a 


51.3 
47.2 
48.3 
49.9 


49.8 

48.3 

46.0 

45.8 

49.2 

48.7 

44.7 

49.8 

46. 2M 

47.2 

47.3 


2.7 
7.9 


5.5 
2.8 

6.0 
3.5 
6.0 
3.1 
5.0 
4.0 
5.1 

2.5 
4.2 
5.0 
7.2 
4.8 
7.2 
7.-1 


5.5 
4.1 


3.5 
4.8 
4.7 


17 

17 

16+ 

22 

17 

22 

164 

17 

16 

10 

16 

10+ 

10+ 

16+ 

9 
17 
16 
16 
10 
16 
16 
10+ 

9 
14  + 
17 
15+ 
10 
10 
16 
17 
IB 


75 

15 

77 

16 

77 

16 

74 

9 

76 

17 

77 

16 

76 

17 

77 

17 

74 

16 

78 

16 

77 

16 

It 

16+ 

73 

10  + 

76 

17 

79 

16 

79 

16 

78 

17 

75 

16 

77 

17 

77 

17 

80 

16 

76 

16 

683 
465 
601 
581 
627 
619 
658 
652 
730 
697 
657 
663 
680 
585 
60  7 
620 
562 
640 
676 
504 
488 
699 
703 
614 
656 
530 
718 
741 
549 
652 
676 


540 
572 
630 

42  1 
54  5 
509 
464 
495 
463 
511 
580 
590 
485 
497 
622 
461 
578 
545 
541 

539 


Precipitation 


3.S2 
8.  |  g 
q  £  t^ 


.02 
T 

.04 
.02 


.02 
.05 
.15 
.17 
.05 
.06 
.01 
.17 
.  10 
.08 
.04 
.09 
.57 
.30 


.52 

.00 

.76 

.20 

.10 

.97 

.32 

.26 

.38 

.91 

.60 

.17 

.27 

T 

.14 

.20 

.08 

.08 

.25 

.25 

.04 

.09 

.56 


.00 

T 

.02 

.05 

.15 

.17 

.05 

.06 

.01 

.11 

.10 

.08 

.02 

.09 

.57 

.30 

.00 

.00 


No   of  Clays 


.85 

.30 
.00 

24 

.53 

.60 

25 

.82 

.20 

24 

.86 

.10 

25 

.61 

.45 

24 

.70 

.17 

6 

.19 

25 

.80 

.27 

25 

.65 

25 

.38 

24 

.94 

.07 

6 

.14 

25 

T 

25 

.63 

.14 

25 

1.01 

.11 

24 

.08 

25 

1.15 

.08 

25 

.18 

25 

1.14 

.22 

25 

.95 

.04 

6 

.85 

.05 

24 

.91 

.44 

24 

ot»e   following   Station    la- 


CLIMATOLOGICAL  DATA 
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Temperature 

Precipitation 

&  i 

e    6 

O'   c 

2jl 

No  ot  Days 

2  3  2 

I 

Snow. 

Sleet                No   of  D. 

Station 

& 

Max          Min. 

a  c 

a 
2 

2 

0      | 

<  2 

2   1 

1 1 

< 

1  o  1 

Q  £  H- 

X 

& 

* 

3 

I 

Degre 

90°   or 
Above 

32*   oi 
Below 

32°  or 

0°     or 
Below 

Total 

Q  £  H 

! 

1 

^ 

2   o 

O            0 

&      2 

0 

NORTH    CENTRAL    DIVISION 

ALBANY 

AM 

65.9 

33.8 

49.9 

4.8 

82 

16 

16 

11 

462 

0       0    15      0            .46 

-    1.22 

.31 

24 

.0 

0 

2      0 

BELTON    DAM 

AM 

66.5 

41. 3M 

53. 9M 

76 

19 

21 

12 

345 

0       0               0             .61 

.29 

25 

•  0 

0 
0 

2  0 

3  1 
3      2 

BENBROOK    DAM 

AM 

62.8 

39.0 

50.9 

73 

16 

21 

11 

42  9 

0       0       5       0          1.74 

1.12 

25 

•  0 

BONHAM 

61.7 

39.9 

50.8 

6.2 

71 

16 

18 

11 

432 

0       0       7      0          2.00 

-    1  .00 

1.08 

25 

•  0 

0 

BOWIE 

BOYD    3    SE 

BRECKENRIDGE 

BRIDGEPORT 

BROWNWOOD 

62.4 

37.4 

49.9 

75 

16 

16 

11 

461 

0       0       7      0          1.60 

.62 

24 

.0 

0 

3      2 

AM 

63.0 

34.7 

48.9 

74 

17 

20 

11 

492 

0       0    12       0          1.16 

.82 

25 

.0 

0 

2       1 

AM 

63.9 

63.7 

34.0 
36.1 

49.0 
49.9 

3.1 
5.3 

77 
76 

16 

17 

15 
18 

11 

12 

489 
462 

0       0    16      0             .60 
0       0    13       0          1.04 

-  1.21 

-  1.02 

.41 
.59 

24 
25 

•  0 
.0 

0 

0 

2      0 
2       1 

AM 

64.6 

36. 1M 

50. 4M 

4.4 

77 

17 

24 

12  + 

448 

0       0    10       0          1.52 

-       .18 

.75 

24 

.0 

0 

2      2 

CAMERON 

69. 2M 

45. 3M 

57. 3M 

7.0 

79 

10 

23 

12 

253 

0       0       5       0          1.38 

-    2.10 

.70 

25 

.0 

0 

3      2 

CLEBURNE 

65.8 

40.0 

52.9 

5.7 

78 

15 

21 

11 

367 

0       0       7      0          2.  14 

-       .37 

1.02 

25 

■  0 

0 

4      2 

CORSICANA 

AM 

64.1 

39.9 

52.0 

3.4 

77 

19 

22 

12 

402 

0       0       7      0          1.12 

-    2.21 

.52 

25 

.0 

0 

4      1 
3      3 
3      2 

DALLAS    WB    AP 

R/V 

63.0 

43.2 

53.1 

4.8 

72 

15  + 

21 

11 

363 

0       0       3       0          2.14 

-       .48 

.82 

6 

•  0 

0 

DEN  I  SON    DAM 

60.9 

39.0 

50.0 

71 

15 

20 

11 

458 

0       0       7      0          1.70 

.83 

24 

•  0 
.0 

0 
0 

DENTON 

AM 

63. 3M 

42. 6M 

53. OM 

6.9 

76 

18 

20 

11 

364 

0       0               0 

3      2 

3      1 

DENTON    EXP    STATION 

63.5 

39.2 

51.4 

74 

15 

19 

11 

416 

0       0       7      0          1.27 

.61 

25 

0 

DUBLIN 

EASTLAND 

FORT    WORTH    WB    AP 

AM 

63.6 

36.6 

50.1 

4.2 

75 

19 

20 

11  + 

454 

0       0       6      0          1.73 

.43 

1  .02 

25 

•  0 

AM 

62.9 

34.6 

48.8 

3.2 

75 

17 

19 

12 

493 

0       0    16       0          1.00 

-       .74 

.80 

25 

•  0 

0 

2  1 

3  2 
3      1 

2  1 

3  0 

R 

62.5 

40.8 

51.7 

3.6 

72 

15+ 

21 

11 

410 

0       0       6      0          1.78 

.70 

.76 

24 

•  0 

0 
0 
0 
0 

FORT    WORTH    LEONARD    BLDG 

AM 

64.2 

41.5 

52.9 

74 

16+ 

20 

11 

371 

0       0       3       0          1.77 

1.25 

25 
25 

•  0 
.0 
.0 

GAINESVILLE 

AM 

61.0 

35.3 

48.2 

3.3 

71 

17 

19 

11  + 

515 

0       0    14       0          1.42 

.88 

•  84 

GATESVILLE 

67. BM 

4  2.  7M 

55. 3M 

6.0 

76 

14  + 

19 

12 

302 

0       0               0            .50 

-    1.93 

.19 

24 

GRAHAM 

AM 

63.  1M 

34. 1M 

4  8.6M 

3.0 

77 

17 

19 

11 

512 

0       0               0            .55 

-    1.02 

.55 

25 

•  0 

0 

1  1 
3      2 

3  1 

2  2 

2  1 

4  2 

3  1 
3      0 

3  1 

4  1 

GRANBURY 

66.  1 

40.1 

53.1 

76 

16 

22 

11 

367 

0       0       8       0          1.71 

1.00 

25 

.0 

0 

GRAPEVINE    DAM 

AM 

62.7 

38.1 

50.4 

73 

16+ 

21 

11  + 

441 

0       0       8       0          1.71 

1.12 

25 

•  0 

0 
0 
0 

0 

GREENVILLE    2    SW 

AM 

61.1 

38.9 

50.0 

4.6 

72 

19 

19 

11 

456 

0       0       7      0          1.84 

-    1.43 

.97 

25 

•  0 

HENRIETTA 
HICO 

AM 

63.5 
66.  4M 

34.7 
40.  8M 

49.1 
5  3.6M 

5.4 
5.8 

77 
77 

17 
23 

17 
20 

12 
11 

486 
350 

0       0    10       0          1.03 
0       0               0          1.62 

.43 
-       .51 

.85 
.72 

25 
25 

•  0 
.0 

HILLSBORO 

AM 

65.5 

40.9 

53.2 

5.8 

75 

15  + 

22 

11 

3  64 

0       0       5       0          1.10 

-    2.05 

.54 

25 

•  0 

0 
0 

JACKSBORO 

64.6 

39.0 

51.8 

76 

16 

17 

11 

408 

0       0       6      0            .69 

-    1.13 

.26 

25 

•  0 

KAUFMAN 

AM 

62.8 

38.9 

50.9 

3.6 

76 

19 

20 

11 

434 

0       0       6       0         2.29 

-    1.49 

1.50 

25 

•  0 

0 

KILLEEN 

AM 

66.2 

38.2 

52.2 

79 

20 

20 

12 

391 

0       0       6       0          1.14 

.51 

24 

•  0 

0 

LAKE    K1CKAPOO 
LAVON    DAM 

AM 

62.4 

37.9 

50.2 

72 

16+ 

20 

12 

452 

0       0    10      0          1.86 

1.06 

25 

.0 

0 

2  2 

5      1 

3  2 
3      1 
3      0 

3  2 

2  1 

4  2 

3  0 
2      0 

2  1 

3  1 

MARL  IN 

68. 2M 

M 

M 

79 

21 

19 

12 

0       0               0          1.35 

-    2.36 

.60 

25 

.0 

0 

MC    KINNEY 

62.9 

41.1 

52.0 

5.6 

71 

15+ 

19 

11 

397 

0       0       4       0          1.98 

-       .91 

1.09 

25 

.0 

0 

MEXIA 

AM 

64.7 

41  .5 

53.1 

5.0 

76 

19 

22 

12 

371 

0       0       6      0          1.17 

-    2.58 

.63 

25 

•  0 

0 

MINERAL    WELLS    CAA    AP 

63.2 

37.9 

50.6 

76 

16 

19 

1  1 

441 

0       0       8       0          1.08 

.44 

24 

•  0 

0 

MONTAGUE 

62.7 

37.9 

50.3 

74 

16 

16 

1  1 

446 

0       0       6      0          1.61 

.58 

2  5 

0 

OLNE  Y 

63.7 

33.5 

48.6 

77 

16 

17 

11 

501 

0       0    16      0          1.07 

.97 

24 

•  0 

PARIS 

AM 

61.2 

37.0 

49.1 

3.6 

74 

19 

17 

11  + 

487 

0       0    10      0         2.40 

-       .70 

1.02 

25 

•  0 
.0 
.0 
.0 

•  0 

0 
0 
0 
0 
0 

POSSUM    KINGDOM    DAM 

65.1 

39.6 

52.4 

77 

16 

23 

11 

38B 

0       0       6      0             .80 

•  42 
.46 

24 
24 

RANGER    PUMP    STAT  ION 

62.7 

39.2 

51.0 

75 

16 

19 

11 

427 

0       0       5       0            .83 

RISING    STAR 

AM 

60.7 

35.0 

47.9 

70 

19 

21 

11  + 

523 

0       0    14       0          1.21 

1  .00 

25 

SHERMAN 

AM 

60.9 

39.6 

50.3 

4.9 

72 

16 

19 

11 

450 

0       0       5       0          1.90 

.56 

1  .26 

25 

STEPHENVILLE    3    NE 

25 

•  0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

4      1 
3      0 
2      1 

1  0 

2  1 

3  2 
3      1 

TAYLOP 

AM 

67.1 

41.7 

54.4 

4.1 

79 

11 

20 

12 

334 

0       0       5      0          1.68 

-    1.07 

•  76 

TEMPLE 

AM 

66.0 

42.5 

54.3 

5.5 

78 

11 

23 

12 

338 

0       0       4       0            .93 

-    2.15 

.33 

25+ 

•  0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

THROCKMORTON 

AM 

63.3 

33.3 

48.3 

2.6 

72 

17 

17 

11 

509 

0       0    17       0            .66 

.99 

.  58 

25 

WACO    WB    AP 

R 

65.6 

43.0 

54.3 

4.1 

75 

10  + 

25 

11 

327 

0       0       5       0            .42 

-    2.32 

.  32 

25 

WAXAHACHIE 

AM 

64.4 

36.7 

50.6 

3.7 

75 

19 

21 

11 

439 

0       0    11       0         2.41 

.51 

1.95 

25 

WEATHERFORD 

AM 

60.9 

37.4 

49.2 

4.1 

73 

17 

20 

11 

482 

0       0       6      0          1.42 

.73 

.79 
.52 

25 
25 

WHITNEY    DAM 

AM 

64.7 

36.6 

50.7 

74 

16 

20 

12 

437 

0       0    13       0            .99 

DIVISION 

51.2 

1.36 

.0 

EAST    TEXAS    DIVISION 

ATHENS    2    SSE 

65.5 

43.7 

54.6 

76 

18 

19 

12 

328 

0       0       6      0          1.37 

.52 

25 

.0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 

3      1 

6      4 
5      2 

3  2 

4  2 
4      2 

BRONSON 

AM 

6^.4 

38.1 

50.3 

-    0.2 

72 

11  + 

14 

12 

454 

0       0     13       0          4. 14 

-    1.68 

1  .  19 

28 

•  0 

CMTMJ 

66.7 

43.5 

55.1 

78 

18 

18 

12 

313 

0       0       5       0          3.06 

1  .33 

26 

•  0 

CENTEP 

AM 

64,9 

40.3 

52.6 

76 

11 

17 

12 

368 

0       0       9      0         2.53 

1  .06 

7 

•  0 

'.fERVILLE 

AM 

66.6 

41.9 

54.3 

77 

11  + 

16 

12 

349 

0       0       8       0          1.44 

.60 

27 

•  0 

•  -.VILLE    2    E 

AM 

62.3 

37.5 

49.9 

2.7 

75 

17 

18 

1  1  + 

4  64 

0       Oil       0          2.91 

-    1.63 

1.50 

7 

•  0 

COLLEGE    STATION    7    ',w 

.0 

0 
0 
0 
0 

3  ; 

4  1 

3    ; 

5  3 

5    : 

3  ! 

4  i 

'AT  ION     'AA     AP 

68.0 

44.8 

56.4 

79 

19 

19 

12 

283 

0       0       3       0         2.80 

1  .44 

2  7 

AM 

tS.S 

. 

52.7 

1.5 

76 

16 

17 

12 

384 

0       3       8.0          3.42 

-    1.72 

1.26 

26 

•  0 

AM 

51.7 

0.8 

77 

16  + 

15 

12  + 

412 

0       Oil       0          2.11 

-    3.03 

.98 

28 

■  0 

DIA:  . 

64,; 

44.6 

54.6 

5.4 

" 

18 

/ 

11  + 

324 

0       0       3       0         2.20 

-    2.48 

.58 

19+ 

•  0 

t>2 ./ 

. 

50.9 

2,9 

7  5 

10 

16 

12 

432 

0      0       6      0         2.93 

-    2.20 

•  92 

25 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

WATER 

AM 

i    . 

40.4 

52.0 

78 

19 

22 

11 

409 

0       0       8       0         2.00 

.77 

20 

•  0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

44.  7 

55.4 

75 

18 

21 

12 

•iOt 

0       0       3       0          1.9  3 

-    3.  14 

•  62 

28 

4      . 

•  'ILLE 

AM 

"■ .' 

'.'.'. 

54.1 

2.8 

r 

16  + 

21 

12 

341 

0       0       5       0          3.77 

.50 

1.92 
.50 

28 
25 

2 

.»'  r vonvillt 

>./.', 

'.'../ 

52.  ft 

74 

10  + 

1  7 

12 

377 

0       0       3       0             .85 

5      < 

JAIWP 

'.',  ,'/M 

4  1  .  ■)* 

',4.4M 

L9 

1/ 

330 

0       'i               0          4.45 

2  .00 

2  8 

6 

'.1.4 

53.5 

/  1 

1ft 

I  I 

12 

It] 

0       0     10       0          2.89 

.60 

7 

5      i 
4      t 

'.T    »ERV 

Ct 

41.1 

1.6 

75 

'/, 

i  i 

12 

33  1 

0       0       9      0          3.69 

-    2.59 

1  .36 

,'H 

•  0 

•  0 

0 
0 

0 
0 
0 

AM 

'        ■ 

M   .   / 

'.  /  .  4 

3.5 

li, 

19 

/'i 

1  1* 

391 

0       0        7       0           2.60 

-    3.27 

.84 

25 

AM 

44.2 

94,9 

ii 

1  I  • 

19 

1/ 

11  1 

0       0        3       0           3.44 

1.77 

28 

■  0 

4 
) 

2      . 
ft 

• 

»» 

4  1.4 

5.6 

IK 

19 

19 

12 

377 

0       0        8       0           1.93 

-    2.61 

.59 

7 

.0 
.0 

I  <     AP 

1.5 

76 

15 

l( 

12 

379 

0       0       9       0          2 .  60 

-    2,48 

1  .03 

27 

"#' 

4 '.  .  | 

ri 

19 

20 

12 

26  7 

ll       0       4       0          2.4  5 

-    1.71 

1.21 

27 

•  0 

0 
0 

AM 

4  1  .  !M 

/.  / 

77 

19 

1   1 

1  1  t 

415 

0       0               0         2.21 

-    2.92 

.80 

7 

•  0 

6      i 

4 

••  • 

AM 

'.  •/.   1 

/ .'/ 

III 

19 

17 

1/ 

4  74 

0       0     15      0          3.04 

-    1.30 

.76 

."> 

•  0 

0 
0 

AM 

■ 

1,1 

1 1 

1  l» 

1  1 

12 

41  1 
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5 
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M.I 

. 

II 

19 

22 
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.47 
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0 
0 
0 
0 
0 
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0 

AH 

54.0 
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19 

/  1 

1  1 
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ill 

26 

.0 

5 
6 
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AM 
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■ 

r, 

1  14 

1  1 

12 
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.0 
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. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


VBLE  2  -  CONTINUED 


TEXAS 
DECEMBER    1957 


Temperature 


TRANS    PECOS    DIVISION 

-PINE 

ALMORHEA    EXP    PAN 

'HI SOS    BASIN 

.    PASO    WB    AP 

I3RT    STOCKTON  , 

»    TUNA    1    S 

MUTHON 

IXJNT    LOCPCE 

INTHER    JUNCTION 

jiCOS  , 

llESIDIO 

:d  bluff  dam 
alt  flat  caa  ap 
anderson  1  nw 

iN   HORN 
NK   CAA    AP 
I.LETA  f 

DIVISION 

DWARDS  PLATEAU  DIVISION 


ANCO 

ERNE 

ACKETTVILLE 

ADY 

CHANAN    DAM 

RNET 

L   RIO    WB    CITY 

EN    1 

EOERICKSBURG 

NCTION 

NCTION   CAA   AP 

iRRVILLE 

MPASAS 

MM 

SON 

CAMEY 
MM 

ADE    RANCH 
IKSPRINGS 
N   ANGELO    DAM 
'<   ANGELO    WB    AP 
tORA 

•PLEY    1    E 
»LDE 

DIVISION 

>UTH   CENTRAL    DIVISION 

iTIN   WB    AP 
•TWELL    WL    REF 
VILLE    5    NE 
HOP 
NHAM 

PUS    CHRIST  I 
PUS    CHRIST  I    WB    AP 
RO    3    NW 
IONIA 
IAD 

ZALES    2 
LETTSVILLE 
DO 
EDY 

IGSVILLE 
ING   1    SE 
SFIELD   DAM 
ALIA 

BRAUNFELS 
ON 

JGIO 
STOWN 

ANTONIO   WB    AP 

MARCOS 
-Y 
JIN 
TON 

WILLE 
H1NGTON    STATE    PARK 

:um 

'•VISION 

'ER  COAST  DIVISION 

lIUAC    6    E  .„ 

ETON   A    NE 
I  HI'   WATERWORKS  A" 

MONT  M 

;*ONT    EXP    FARM 
1  VANG 

AMPO 


AM 
AM 
AM 


AM 
AM 

AM 


AM 
AM 


AM 
AM 


AM 
AM 


64.5 

69.0 

64.0 

60.2 

67.  7M 

60.4 

65.5 

56.2 

68.9 

67.1 

68.6 

65.5 

59.2 

62.0 
64.3 
61.2 


64.8 
65.5 
68.1 
62.9 

66.5 
66.5 
66.2 
64.2 

65.0 

63.7 

65.0 

66. 4M 

67.0 

66.5 

64.1 

64.8 

64.3 
63.6 
65. 7M 
67.5 
68.2 


71.1 
70.0 

M 
67.6 
70.8 
72.5 
70.5 
68.3 
71.8 

70.5 
67.7 
71. 7M 
76.8 
67.3 
67.  8 
70.1 
69.4 
70.7 
74. 4M 
71.9 
67.5 
67.2 
69.7 
70.4 
I 
68.5 
66.3 
71.2 


65.5 
70.7 
69.9 
68.9 

66.3 
70.3 
71.6 


34 


42.6 

32.5 

35. 9M 

29.1 

33.2 

35.7 

42.5 

29.3 

34.8 

30.5 

27.4 

32.9 
32.1 
27.6 


39.5 
41.1 
43.1 
34.6 

39.5 
43.7 
34.3 
39.2 

34.5 

33.8 

35.8 

34.4M 

38.4 

35.2 

33.9 

33.5 

36.3 
38.4 
37. 7M 
39.0 
38.3 


45.2 
49. 3M 
44.6 

M 
43.4 
54.5 
50.4 
42.4 
47.3 
46.7 

46.6 

39.4 

45. 2M 

48.6 

41.6 

39.3 

43.5 

43.0 

43.8 

47. 8M 

48.6 

43.4 

39.6 

46.8 

45.5 

40.8 
40.2 
49.3 


43.1 
46.8 
46.1 


44.0 
47.0 
47.0 


52.2 
53.3 
55.6 
48.8 

53.0 
55.1 
50.3 
51.7 

49.8 

48.8 

50.4 

50.  4M 

52.7 

50.9 

49.0 

49.2 

50.3 

51.0 

51.7M 

53.3 

53.3 

51.5 


56.3 
60. 2M 
57.3 

M 
55.5 
62.7 
61.5 
56.5 
57.8 
59.3 

58.6 

53.6 

58. 5M 

62.7 

54.5 

33.6 

56.8 

56.2 

57.3 

61. 1M 

60.3 

55.5 

53.4 

58.3 

58.0 

M 
54.7 
53.3 
60.3 


54.3 
58.8 
58.0 
57.7 

55.2 

58.7 
59.3 


2  31 

D  £  t~ 


2.3 
1.9 


0.6 
1.7 
1.4 


11 
19 

1  1  + 

15  + 
15 
14 
19 
15 
10 

10  + 
1  1  + 
15 
15 
14 

16  + 
15 
14 

16 
15 
10 
10 

11  + 


2.7 
1.6 
3.6 


4.2 
0.2 


2.2 
3.2 
4.3 


0.1 
2.5 


10 
25 
20 

16 

10  + 
10  + 
20 
10 
14  + 

15 
11 

14  + 
6+ 

11 
19 
10 
10 
10  + 

15  + 
7+ 

10 
11 
15 
10 


80  11  + 
78    16 

81  15 


382 
405 
355 
570 
411 
620 
478 
584 
286 
512 
'.OO 
515 
669 


No  of  Days 


1  533 

11  512 

1  630 


397 
356 
285 
495 

367 
302 
450 
403 

464 
495 
446 
44  6 
377 
431 
489 
480 

451 
424 
401 
363 
360 


275 
157 
254 

308 
117 
157 
285 
240 
203 

227 
349 
213 
130 
333 

262 
268 
253 
161 
181 
292 
358 
227 
226 

327 

369 
188 


324 
204 
235 
231 

306 
211 
198 


Precipitation 


.29 

.01 


1.16 
1.44 
2.12 

.65 
1.12 
.90 
.82 
.95 


.49 
1.16 
.32 
.15 
.45 
.28 

.52 
.33 
.45 
.70 

1.71 

.79 


1.20 

.52 

.45 

1.07 

2.25 

.05 

.77 

.72 

1.71 

1.45 

.86 

1.43 

.54 

.23 

1.57 

1.34 

.85 

1.24 

.64 

.62 

.24 

.92 

1.81 

1.37 

.88 

1.37 

2.11 

2.42 

.70 


1.07 


2.55 
1.94 
1.27 
2.97 

2.75 

1.29 

.71 


1.21 
.84 


1.26 
1.70 


1.35 
.72 


1.93 
1.67 
1.67 

1.50 
2.10 
1.41 


2.27 
.35 


1.10 
1.96 


1.00 
.78 
3.40 
1.52 
1.58 
.97 
1.44 
2.06 


2.61 
2.76 

2.87 


.09 

.11 

.49 

.02 

.07 

T 

.12 

.09 

.19 

.0 


.68  25 
.72  25 
24 

27 

24 
24 

24  + 
24 


.36 

.28 
.25 

.91 
.19 
.10 
.17 
.22 

.16 
.12 
.18 
.30 
1.06 


.55 
.37 
.11 
1.00 
.96 
.05 
.75 
.40 
.81 
.79 


.43 
.71 
.20 
.23 
.61 
.89 
.50 
.45 
.35 
.25 
.09 
.40 
1.23 
.64 
.44 
.91 
1.00 
1.23 
•  62 


27 

7 
24  + 
31 
28 
28 
31 
26 
27 
31 

27 

24 
27 
31 
26 
25 
25 
26 


1.25 

.73 

1.06 

1.17 

1.05 

.52 

.33 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 


No   ol  Days 


I 


See   reference  nates  following  station  Index. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  -  UUN TiNUtu 

Temperature 

Precipitation 

„    6 
*  2 

«    6 

s?  1 

1 

> 

< 

^  8 
ill 

a  £  t- 

1 

0 

o 

2 

1 

& 

No  ol 

Days 

3 

3  2  2 

&§  g 

1 

1 

Snow 

Sleet 

No 

V  Lt,'s 

Station 

Ma 

Min 

0 

0 

&   o 
2   o 

I 

0 

: 

0 

C 

•°1 

kk 

s  > 

si 

3 

^i 

GALVESTON    WB    CITY 
GALVESTON    MB    AP 
HOUSTON    WB    CITY 

R 
R 

64.6 

64.6 
67.2 

53.8 
52.7 
50.5 

59.2 

58.8 
58.9 

2.2 
2.3 
3.1 

72 
72 
75 

31 
31 

15  + 

35 
34 
26 

11 
11 
12 

175 
189 
208 

0 

0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 
2 

0 
0 
0 

1.19 
1.28 

1.38 

-  3.07 

-  3.54 

-  3.25 

.34 
.32 
.46 

14 

14 

6 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

6 
6 

3 

0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
2 

HOUSTON    WB    AP 

LIBERTY 

MATAGORDA 

AM 

67.4 
68.4 

47.2 
43.4 

57.3 
55.9 

2.1 
1.2 

76 
79 

18 
17 

23 
20 

12 
12 

245 
290 

0 

0 

0 

0 

2 

0 

0 

1.83 
3.24 

-  2.63 

-  2.35 

.81 
1.38 

27 
28 

•  0 
.0 

0 
0 

2 
5 

2 
2 

69.7 

50.7 

60.2 

2.9 

77 

14+ 

26 

12 

167 

0 

0 

1 

0 

.70 

-    3.60 

.45 

7 

.0 

0 

I 

0 

0 

MAURBRO 

AM 

68.8 

43.3 

56.1 

77 

15+ 

23 

12 

294 

0 

0 

7 

0 

.46 

.24 

7 

•  0 

0 

2 

0 

0 

NEW    GULF 

AM 

69.0 

44.7 

56.9 

79 

16 

20 

12 

270 

0 

0 

h 

0 

1.01 

.55 

7 

.0 

0 

2 

1 

0 
0 

PALACIOS    CAA    AP 

68.  8 

47.1 

58.0 

78 

15 

27 

11  + 

227 

0 

0 

2 

0 

1.30 

.68 

6 

.0 

0 

3 
3 

1 

2 

PASADENA    HOUSTON 

AM 

68.3 

47.6 

58.0 

77 

17+ 

25 

12  + 

229 

0 

0 

i 

a 

2.05 

1  .00 

7 

.  0 

0 

* 

PIERCE 

AM 

69. 4M 

43. 4M 

56. 4M 

1.8 

80 

16 

18 

12 

282 

0 

0 

5 

0 

.53 

-    3.50 

.30 

28 

.0 

0 

2 

0 

0 

POINT    COMFORT 

69. 6M 

49. 4M 

59. 5M 

81 

15 

25 

12 

191 

0 

0 

1 

0 

.50 

.28 

7 

.0 

0 

2 

0 

0 

PORT    ARTHUR 

AM 

64.2 

47.8 

56.0 

0.6 

73 

19 

31 

12 

275 

0 

0 

1 

0 

2.87 

-    2.15 

1.16 

28 

•  0 

0 

5 

3 

1 

PORT    ARTHUR    WB    AP 

R 

66.2 

46.4 

56.3 

2.2 

75 

18 

25 

12 

269 

0 

0 

2 

0 

3.01 

-    2.46 

1.25 

27 

.0 

0 

i 

I 

1 
0 
0 
0 
0 

PORT    LAVACA 

AM 

70.5 

47.6 

59.1 

2.8 

80 

17 

27 

12 

199 

0 

0 

2 

0 

.15 

-    2.80 

.15 

26 

•  0 

0 

I 

0 

PORT    OCONNOR 

AM 

66.8 

50.3 

58.6 

75 

17+ 

33 

1 

210 

0 

0 

0 

0 

.55 

.42 

7 

.0 

0 

1 

0 
0 

ROSENBERG 

69. 8M 

4  5.9M 

57. 9M 

79 

14 

19 

12 

221 

0 

0 

3 

0 

.28 

-    3.46 

.  18 

25 

•  0 

0 

1 

SUGAR    LAND 

AM 

68.7 

43.5 

56.1 

1.9 

80 

17 

22 

12 

278 

0 

0 

4 

0 

1.11 

-    3.31 

.47 

28 

.0 

0 

3 

0 

THOMPSONS    3    WSW 
VICTORIA    WB    AP 

AM 
R 

M 
70.4 

M 
46.4 

M 
58.4 

1.6 

80 
79 

16 
15+ 

20 
22 

12 
12 

224 

0 
0 

0 

0 

4 
3 

0 
0 

1.52 

.83 

-    2.24 

.76 
.45 

7 
31 

.0 
.0 

0 
0 
0 

2 
2 
3 

2 
0 

0 
0 

WILLIAM    HARRIS    RESVR 

AM 

67.1 

48.4 

57.8 

76 

16 

26 

12 

231 

0 

0 

2 

0 

1.75 

1.12 

7 

.0 

1 

DIVISION 

57.7 

1.47 

.0 

SOUTHERN    DIVISION 

AL  ICE 

AM 

72.7 

46.2 

59.5 

82 

16+ 

23 

12 

204 

0 

0 

4 

0 

1.32 

.57 

24 

.0 

0 

4 

1 

0 
0 

0 
0 
0 

CARRIZO    SPRINGS 
COTULLA    CAA    AP 
CRYSTAL    CITY 
DILLEY 
EAGLE    PASS 

AM 
AM 

69.6 
70.7 
69.0 
69.6 

44.7 
43.2 
43.2 
42.0 

57.2 
57.0 
56.1 
55.8 

2.4 
1.1 

83 
83 
81 
81 

20 
19 
19 
20 

22 
23 
22 
21 

1 

1  + 

1 

12  + 

250 
256 
276 
283 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

4 
5 
4 
6 

0 
0 

0 
0 

.80 
1.48 
1.22 

.44 

-  .49 

-  1.16 

.51 
.52 
.82 
.25 

24 
31 
24 
25 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

2 
<. 
2 
1 
2 
2 
1 
4 
1 
3 
4 
0 
3 

1 

1 
1 

0 

AM 

69.  1M 

39. 6M 

54. 4M 

1.4 

83 

20 

24 

1  + 

321 

0 

0 

9 

0 

2.64 

1.66 

2.40 

24 

.0 

0 

1 

1 

0 
2 
0 

0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

ENC1NAL    3    NW 

AM 

71.9 

39.9 

55.9 

0.3 

82 

16+ 

20 

12 

287 

0 

0 

9 

0 

1.02 

-       .30 

.50 

25 

•  0 

0 

FALFURRIAS 
FOWLERTON 
LA    PRYOR 

AM 

73.7 

M 
69.8 

47.0 

M 
43.0 

60.4 

M 
56.4 

1.5 
3.5 

83 
60 

7  + 
7+ 

24 
21 

12 
12 

199 
263 

0 
0 
0 

0 

0 

4 

6 

0 

0 
0 

.54 

2.49 

.26 

-  1.11 

.95 

-  .76 

.45 

1.47 

.18 

24 
22 
23 

•  0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

LAREDO    WB    AP 

R 

72.2 

49.4 

60.8 

1.5 

82 

19 

31 

12 

163 

0 

0 

1 

0 

1.48 

.04 

.84 

24 

.0 

0 

1 

0 
0 
0 

POTEET 

69.5 

45.3 

57.4 

88 

10 

18 

12 

244 

0 

0 

5 

0 

.90 

.25 

25 

•  0 

0 

RIO    GRANDE    CITY    2    ESE 

AM 

76.0 

46.0 

61.0 

1.4 

86 

19 

24 

1  + 

182 

0 

0 

6 

0 

.08 

-       .75 

.04 

23 

.0 

0 

WINTER    HAVEN    EXP    STA 

69.4 

43.9 

56.7 

82 

19 

20 

12 

256 

0 

0 

i 

0 

.98 

•  45 

24 

DIVISION 

57.6 

1.12 

.0 

LOWER    VALLEY    DIVISION 

BROWNSVILLE    WB    AP 

R 

74.4 

54.4 

64.4 

2.0 

82 

19 

33 

12 

94 

0 

0 

0 

0 

1.27 

-       .69 

.72 

31 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

2 
2 
3 
1 
2 
2 
0 

1 

0 

c 

( 

HARLINGEN 

AM 

75.1 

53.7 

64.4 

3.0 

82 

16+ 

28 

12 

115 

0 

0 

2 

0 

.33 

-    1.47 

•  1  3 

2  3 

MC    ALLEN 

76.0 

52.2 

64.1 

86 

6 

26 

12 

114 

0 

0 

2 

0 

2.59 

2.18 

31 

0 
0 

c 

I 
c 
I 

MC    COOK 

77. 3M 

51.7M 

64. 5M 

88 

17 

26 

12 

107 

0 

0 

2 

a 

.57 

.31 

24 

.0 

MISSION 

AM 

74.7 

51.1 

62.9 

2.3 

84 

7+ 

30 

12 

134 

0 

0 

i 

0 

.38 

-    1.05 

.  17 

25 

.0 

0 
0 

PORT     ISABEL 

74.6 

59.5 

67.1 

4.3 

80 

6+ 

37 

1 

54 

0 

0 

0 

0 

1.04 

-    1.60 

•  88 

25 

.0 

0 
0 

0 

RAYMONDVILLE 

AM 

75.0 

47.7 

61.4 

1.0 

84 

16+ 

26 

12  + 

166 

0 

0 

3 

0 

.  11 

-    1.58 

.07 

26 

•  0 
.0 

0 

0 

SAN    BENITO 

AM 

75.  8M 

51. OM 

63. 4M 

1.2 

61 

7+ 

32 

1  + 

105 

0 

0 

2 

0 

.15 

-    1  .99 

•  15 

26 

i 

c 

MESLACO    2    E 

75.9 

53.2 

64.6 

83 

6+ 

26 

12 

106 

0 

0 

2 

0 

.44 

•  25 

31 

DIVISION 

64.1 

.76 

.0 

•   DATA  RICf 1VI0  TOO  LATI  TO  BI  INCLUDED  IN  DIVISION  MEANS. 
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DAILY  PRECIPITATION 


DECEMBER    1957 


HAThY 

ene  we  AP 

RL*    >    5E 

Nl'EVA 


ILLO   WB 
UAC    6    E 
R=ON 
ETON   *    N 


SAS  PASS 
E*  CITY 
VGTON 

JR   CITY 

*«ONT 

IS   2    SSE 

<TA 

[N   Wfl    AP 

IN   DAM 

IN   HWY    £90    BRIDGE 

<ELL 

(ELL   WL    REF 

(SFJELO 

tNCER    2    N 

JRMEA    EXP    PAN 

JRHEA   GRAEF    RANCH 

lART 

:iTY   WATERWORKS 

m 

■ONT 

IONT    EXP    FARM 
S 

LLE    5    NE 


Day  of  month 


10       11       12       13 


.64       .0) 
.08 


15       16   I    17       18       19      20  I    21      22      23      24 


1.03 
1.29 


1.26 
1.28 


.08 
.03 


28      29      30      31 


LLAS    RANGER    STATION 


1.41 
1.64 
1.44 


.03       .16 
1.00 


D€R 
3   SE 

ETTVILLE 


•04       .01       .02 


FIELD  2  E 
SVILLE  W8 
*0O0 


■01       .01       .01 


1VILLE 

:L 

'ESS    CAA    AP 

ICOTME 
i   BASIN 
OVAL 
>  CREEK 
IDOft 


1.84 
2.53 
1.44 


1.09 

.46       .06 

.05       .03       .60 


*ANCH 
'»ING    5    S 
iTER 


DAILY  PRECIPITATION 
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COLEMAN 

COLLEGE  STATION  7  SW 

COLLEGE  STATION  CAA  AP 

COLORADO  CITY 

COLUMBUS 

COMANCHE 
COMSTOCK 
CONLEN  3  N 
COMROE 

COOPER 

COPE  RANCH 

COPPERAS  COVE 

CORNUDAS  SERVICE  STATION 

CORPUS  CHRISTI 

CORPUS  CHRISTI  MB  AP    R 

CORSICANA 
COTULLA 

COTULLA  CAA  AP 
COTULLA  H1LLJE  RANCH 
COX  RANCH 

CRESSON 

CRIDER  RANCH 

CROCKETT 

CSOSBYTON 

CROSS  PLAINS  NO  1 

CROWELL 
CRYSTAL  CITY 
CUERO  3  NK 
CYPRESS  1  SW 
CYPRESS  MILL 

DACUS 

OAINGERFIELO  9  S 

DALHART    CAA    AP 

DALLAS  WB  AP  R/ 

DANEVANG 

DARROUZETT 

DAVILLA 

DE  LONG  RANCH 

DECATUR 

DEKALB 

DEL  RIO  W8  CITY 

DEN  I  SON  DAM 

DENTON 

DENTON  EXP  STATION 

DEMEYVILLE 

DIALVILLE  2  M 
DILLEY 

DINE    BOX 

■      —     ■-     6    E 

MOLE 

DOSS 

DRYER    1    Ntf 
DUBLIN 
>U"AS 
DUNDEE    5    NH 

DUNK    RANCH 

EADS 

EAGLE    MOUNTAIN    LAKE    DAM 

EAGLE    PASS 

EASTLAND 

EDCN    1 
EDNA    3    SH 
EDO*    1    « 
EL    CA**0 

el  paso  wb  ap  r 

Eldorado  u  sw 

ELCCTPA 
EMORY 

CNCINAL    J   nm 
ENGL € MAN   GARDEN 

ENNIl 
fVAOALf 
PAMNS    1 

'All    OAKS    RANCH 
*A!»f IfLC 

PAtruRPIAS 

-|"     4     WIV 
»«»Nft«0«TM)     NNM 

PUSH 

MPE 

■•     110*1 

'LAT0MIA 

#LO«OT 

'LOXtvILLt 

'LOTOA/   * 

.    «    »    If 
'L'lM    V    PAM'm 
POU.IT1 

■ "RUR* 

• 

»'*>     C^f-       ro*A»D    KM 

fOU*    NOTCM    V^ARD    »TA 

-       *-'m 
f  ..-  f  • 

» •?  t  POI 


■ 
- 


Day  of  month 


1.02 
2. 77 


1.02 

1.3' 
1.71 


..J 


5       6 


8        9 


13      14       15 


16      17      18 


19   ,  20      21 


.J*0  .13 
.41  .19 
.50    1.30 


.10       .09       .1 


1.00 

.27 


l.»7 

■14 

til 

•  27 

.02 

.11 

.07 
.01 

.0) 

.34 

■M 

.06 

.12 

.10 

.  1 1 

.58 
.0* 
1.02 


1.02       .05       .04 


.16       .02       .26 
.91  .95 

.07  .33 


1.35 
1.62 

1.32 

.60 

.11       .10       .13 
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DAILY  PRECIPITATION 


TEXAS 
DECEMBER    1957 


IRVIN 
.ATCWATER 
.ENFAWN 
XO 

;lPthm*  ITE 

XIAO 

XIAO    6  NE 

XIAO    1  SE 

WZAIE5  1 

WZALES  2 

JAHAM 
> ANBURY 

'ANDFAL.S    3    SSE 
iAPELANO 
(APEVINc    DAM 

1EENVJLIE   2    SW 

(OVETON 

WVER 

JNTER 
;THRIE 

16AN SPORT 
ILE   CENTER 

ILE    CENTER    1*    Wl 
tLLETTSVILLE 
l*ILTON    2    NW 

LNLIN 

iRLETON 
kftUNGEN 
iRPER 


iRTLEY 
ISKELL 
tSKELL    6    NW 

»«1NS 
iynes  ranch 

:bbronville 

MPSTEAD 
XOERSON 


2.06 
1.93 
1.05 
1.03 


Day  of  month 


19       20       21 


25       26       27 


28      29     30 


TCHLAND 
WOO 

INEY   GROVE 
IRDS   CREEK    DAM 
IRGER 

>USTON   VB    CITY  R 

>USTON  m   AP 

MJSTON    ALIEF  R 

lUSTON   BARKER 

>USTON   OEER    PARK 

NjSTON    HEIGHTS 
'USTON    INDEPENDENCE    H 
"UST0H   MISSOURI    CITY 
'USTON    NORTH   HOUSTON 
lUSTON    SAN    JACINTO    DAM 

■USTON    5ATSUMA  R 

■USTON    SPRING    BRANCH 

IMBLE 

*8LE    PUMP    STATION 


.16       .02 
•  02      T 


.05 

.07 


IRERIAL 
IDIAN    GAP 
IMA    PARK    E 


STATION 


lCKSBORO 

CKSON    HILL    GUARD    STA 

CKSONVILLE    EXP    STA 

CKSONVILLE 

*ES   RIVER    RANCH 

MRU. 

SPER 
000 

FFEKSON 
HHSON    RANCH 

*<ES    C   BAR    B    RANCH 

NES    WW    RANCH 

WRDANTON    4    SSE 

HCTION 

MCTION   CAA    AP 

RMACK 
RHES   CITY 
TY   WOLF   HILL 

UFMAN 
NEDY 


RRVILLE 

LLEEN 

NGSVlLLE 

*8YVILLE    FOREST    SERV 
IAPP   6    SM 
I0K   CITY 

GRANGE 

PRY09 

TUNA  1  S 
KE  COLORADO  CITY 
n   KICKAPOO 
KE  VICTOR 


.03   .39 
.01   T 


.04   .18 
.36   .27 


1.50 
.08 

1.10 


•03   .16   .03 


AOAV 

NORAH 

VELLANO 

XISV1LLE 

BERTY 


.50 

.35   .20 

•  03 

•  15 


DAILY  PRECIPITATION 
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PEC 

tMBtfi 

"3 
o 

Day  of  month 

Station 

1     |    2    |    3 

4        5        6 

7    |    8    |    9 

10   1   11   1   12 

13  |    14       15 

16       17       18 

19   |   20      21 

22      23 

24 

25 

26 

27 

28  I  29 

30 

1.05 

•  30 

.27 

LIBERTY   MILL 

1*62 

■50 

1.00 

LILLIAN 

2.50 

1.00 

T            T 

.47 

.84 

.09 

.09 

.41 

L1N0ALE    5   SE 

2.60 

T 

•  70 

•  65 

•  20 

1.61 

LINDEN 

3.  TO 

1.00       .2U 

1  .07 

LIMN 

1.58 

.16 

.35 

T 

.02 

LIPSCOMB 

.02 

1.20 

.03 

LITTLE   ELM    1    NNE 

1.93 

.70 

.17 

LITTLEEIELD 

.17 

•01       .26 

T 

.92 

1.77 

LIVINGSTON 

3.44 

.01 

•46       .01 

T            T 

. 

•  91 

.03 

•  16 

T 

LLANO 

1.16 

T 

•  06 

LOCKHART    2    NM 

2.12 

.04 

.03 

.03 

1.42 
.50 

.60 

LCWETA 

■  SO 

.52 

■  10 

.40 

.20 

T 

.45 

LONG    LAKE 

2.57 

T 

•  90 

.02       T 

T             .10 

•  02 

.56 

.09 

T 

.55 

LOMVIEN 

1.93 

T 

•  59 

LOOP 

T 

T 

•OS 

LORENZO 

LUBBOCK 

.05 

,06 

LUBBOCK   MB    AP 

.06 

_            - 

.03 
.05       T 

.74 

1.03 

LUFKIN   CAA    AP 

2.60 

.01 

.73 

.02 

T            T 

T 

•  01 

•  24 

.61 

.07 

.48 

LUL1NG    1    SE 

1.57 

•  11 

LTNKHAVEN     RANCH 

.71 

.45 
1.07 

.26 

1*21 

MADISONVILLE 

2.A3 

.06 

•  09 

.25 

•  85 

1  .90 

MAGNOLIA 

3.55 

.25 

.30 

.80 

.47 

NANCHACA 

1.27 

•  50 

1  «00 

MANSFIELD 

1.50 

.08 

.89 

.01 

.03 

.26 

MANSFIELO   DAM 

1.34 

.07 

•  08 

MARATHON 

•  20 

.12 

-. 

•  54 

MARCO 

.75 

NA.FA    16    S 

.00 

•  10 

.15 

•  60 

■  30 

NARLIN 

1.35 

.20 

MARSHALL 

2.21 

.02 

.01 

.80 

.16 

.55 

.03 
1.10 

T 

.06 

.60 

.   t MART  IN    RANCH 

.62 

.07 

1  IMADTS    CREEK 

1.57 

.12 

•  35 

T 

•  19 

1  ;  MASON 

.32 

.13 

_■  MATADOR 

T 

MATAGORDA 

.70 

.06 

T 

■45 

T             .03 

.35 

.85 

.16 

.47 

MAUO 

3.A9 

.80 

T 

.22 

NAUR*  RO 

.46 

•  24 

•02       .19 

•  20 

T 

T 

»C    ALLEN 

2.59 

T 

•  05 

T 

MC    CAMEY 

■  15 

.10 

.09 

•  31 

•  04 

.03 

MC    COOK 

■  57 

.04 

•  41 

.08 

MC    DONALD    STORE 

MC    GREGOR 

•  55 

.06 

,17 

•  12 

MC     INTOSH    RANCH 

.44 

.15 

•  11 

1.09 

.07 

MC    KINNEY 

1.9» 

.71 

MEMPHIS 

.14 

T 

.23 

.  14 
•  06 

.09 

MENARD 

.59 

.21 

HENTONE 

.01 

.01 

.20 
T 

•  25 

MENZIES    AL    RANCH 

.69 

.20 

T 

MERCEDES    T    s 

T 

T 

MERRILL    RANCH 

.20 

.20 

■  13 

T 

MERTZOM 

.39 

.08 

T 

T             T 

■  02 

.63 

.05 

•  02 

.20 

MEIIA 

1.17 

.20 

•OS      T 

.01 

MIAMI 

.01 

.11 

MIDLAND    MB    AP                                R// 

.17 

.06 

MIDLAND   A    EHE 

.10 

•  60 

.10 
•  80 

MIDLOTHIAN 

2.00 

.60 

MILLER   RANCH 

.00 

1  .28 

•  24 

M1NEOLA 

1.99 

.47 

•  28 

MINERAL    »ELLS    CAA    AP 

1.08 

.36 

.40       .10 

•  07 

T 

.07 

T 

MIRAMDO   CITY 

1.99 

.10 

T 

T             .07 

•  10 

.17 

•  03 

MISSIOM 

.31 

.01 

MOBEETIE         1    > 

.00 

55 

.38 

MONTAGUE 

1.61 

.48 

.34 

1  .02 

•  98 

MONTGOMERY 

2.72 

.04 

.34 

MORGAN    MILL 

.10 

.30 

•  30 

NORSE 

.00 

_ 

NORTON 

T 

NO  ICON 

•  70 

.16 

MOfS     RANCH 

■  It 

MOUNT     LOCKE 

.17 

.09 

.04 
•  03 

•  76 

.10 

.04 
•  09 

.10 

MT     BLCAmUNI 

1.04 

.63 

•  SO 

MOUNTAIN    '"'l 

1.13 

.70 

.63 

.08 

MTU 

1.32 

.13 

■14 

T             T 

MULf»HOC      1 

.Oi 

MULL  IN 

.94 

.25 

.20 

.11 

.39 

•  03 

•  10 

-  .*'.>  • 

.20 

.06 

-       ■  »      •  AM'H 

.02 

.60 

•  10 

.90 

m*">«*xnm 

2.9J 

1.91 

.82 

■  93 

..►■'.     1     N> 

2.69 

.68 

...     . 

■  •■ 

.02 

.00 

T 

.11 
.04 

.30 
.13 
.64 

.09 

•  16 

•  02 

NCAL     RAW* 
M|«Lf» 

7.09 

.36 

.97 

T 

.17 

.11 

■        If 

J.9> 

■  02 

1.06 

.04       .01 

.34 

.49 

■  r«    •  »* 

../. 

.09 

•  .  tm 

,... 

T 

.60 

T 

T             .11 

.98 

•  0) 

•  75 
.41 

■'«    4MLF 

1.01 

I 

.55 

■  02 

•  16 

1.97 

•  >«►-*• 

2.11 

.40 

•  II    l'»l 

.00 

.19 

.21 

.44 

T 

.08 

■OMIALU* 

2.60 

.02 

.01 

.69 

T 

T 

.65 

•  19 

1.06 

■Htm) 

.00 

•    i  tr 

I 

.66 

.»« 

.30 

■ 

.10 

r 

T 

.97 

T 

.10 

.96 

•  94 

I     BH 

.41 

T 

.11 

.09 

.60      .0) 

.60 

T 

1             .13 
.90 

.06 

1.10 
.06 

1.29 

,01 

-. 

.41 

.10 

T 

.17 

.01 
.06 
.29 

•  1G 

,11 

.21 

.14 

.01 

U      »■ 

.It 

.68 

.01 

.44 

.01 

•  06 

.  3n 

.01 

.44 

.16 

.47 

.•■ 

.11 

.1/ 

.61 

.12 

.10 

•  02 

.02 

■  04 

.19 

.02 

- 

.1 

.11 

.01 

■M 

1.00 

\ 

.  1/ 
.10 

.14 

L«0J 

•  02 

.01 

I 
.99 

.01 

• 

■ 

... 

■01 

DAILY  PRECIPITATION 


fable  3-Continued 


TEXAS 
DECEMBER    1957 


*0 

Day  of  month 

Station 

H 

1    j    2    |    3 

4    |    5    |    6 

7    1    8    |    9 

10       11      12 

13  |   14  |    15 

16      17      18 

19 

20      21 

22      23 

24 

25 

26 

27 

28       29       30 

31 

RRTTON 

T 

T 

RRYTON     10    WNW 

.00 

uU6ERV!LLE 

I.A9 

.06 

1.05 

•  3E 

ERCE 

.S3 

.15 

.08 

T 

.30 

LOT   POINT 

1.36 

.07 

.43 

1.05 

.01 

TTS8URG  4    s 

2.22 

.58 

.u 

•  05 

.89 

.09 

.33 

.15 

AC  10 

.69 

.33 

•  32 

.24 

»1NS 

.09 

.09 

T 

AINVIEM 

.57 

.57 

INT   COMFORT 

.50 

T 

T 

.28 

T             T 

T 

.08 

.14 

LAI 

T 

T 

T 

T 

NTOTOC 

.46 

.18 

.10 

.18 

PT     ARThjR 

2.87 

.12 

.42      T 

T            .55 

.62 

1.16 

RT    ARTHJR    MB    AP                 R 

3.01 

.07 

.25 

.07 

.60 

T 

.29 

.47 

1.25 

.01 

RT    ISABEL 

1.04 

T 

.06 

.88 

.10 

RT    LAVACA 

.15 

.15 

RT   0C0NN0R 

.55 

T            .01 

T 

.42       .02 

.02 

T             T 

•  01 

T 

•  02 

.05 

SSUH   KINGDOM    DAM 

.80 

.25 

.<i2 

.13 

ST 

.03 

•  03 

T 

TEtT 

.90 

T 

.03 

.05 

T 

T 

.15 

.15 

.25 

.23 

T 

•  02 

YNOR 

1.31 

T 

•  34 

.23 

.33 

.40 

.01 

AOE    RANCH 

.28 

.06 

•  22 

ESIOIO 

.29 

.29 

ICE 

1.33 

.70 

.63 

OVIOENT   CITY 

.50 

.15 

.35 

TNAM 

.90 

.12 

.26 

.52 

'NAM     5     SE 

.06 

T 

.08 

T 

ITAOUE 

.05 

.0? 

ITMAN   2    S 

2.00 

.49 

.24 

.97 

•  02 

.02 

.19 

.07 

1N80N 

2.26 

.10 

.46 

1.59 

.05 

.03 

.03 

NGER   PUMP    STATION 

.83 

.*.6 

.37 

YNOHOVILLE 

.11 

T 

T 

.04 

.07 

T 

D  BLUFF  CROSSING 

.87 

.23 

.23 

.08 

.20 

.13 

D  BLUFF    DAM 

.01 

.01 

T 

fugio 

•  62 

T 

.12 

T 

T 

.04 

.07 

.25 

.14 

NDHAM 

•  20 

T 

.20 

CARDO 

•  00 

CHARDS 

3.03 

T 

.23 

T 

T            .02      T 

T 

T 

1.38 

1.40 

CHARDSON 

2.60 

.80 

•  20 

1.40 

.20 

CMLAND  SPRINGS 

.66 

.33 

.10 

.23 

CHHOND 

1.33 

T 

.75 

T 

.02 

.09 

.47 

.EY  BEN   RANCH 

1.03 

.18 

.60 

.25 

46G0LD 

1.31 

.24 

1.07 

B   GRANDE   CITY   2    ESE 

.08 

.02 

.04 

.02 

T 

ONEDINA  2    N 

•  99 

.05 

.04 

.60 

.30 

SING  STAR 

1.21 

.21 

1.00 

YERSIOE 

2.83 

.62 

T 

.93 

1.26 

'NOKE 

1.48 

.02 

.50 

.96 

SERT  LEE 

BSTONN 

Br 

.24 
.00 

.09 

.02 

.05 

.01 

T 

.05 

.02 

CKLAND    1    N 

3.69 

.52 

.04      .03 

.01 

.34 

.67 

l.BB 

CKPORT 

.56 

.15 

•  17 

•  12 

•  12 

CKSPRINGS 

:kvall  3  WSN 

1.70 

.80 

.60 

.10 

DsEvELT 

•  38 

.38 

SCOE 

.25 

.07 

.18 

SENBERG 

SS 

SSER 

.28 

.03 

.03 

.04 

.18 

1.95 

.30 

1.35 

.10 

TAD 

.15 

.08 

.07 

«GE 

•  94 

T            .10 

.01 

.08 

.11 

.22 

.42 

ic 

1.99 

T 

.45 

.04 

.10 

.40 

.10 

.05 

.85 

ST    CIRCLE    BAR    RANCH 

SINAL 

1.01 

.05 

.06 

.31 

.0'' 

.47 

.03 

-T    FLAT    CAA    AP                    R 

T 

T 

T 

«   ANGELO    DAM 

.52 

•  16 

.13 

.10 

.13 

T 

1  ANGELO   MB   AP                  R 

•  33 

.10 

T 

.  12 

.11 

T 

T 

<  ANTONIO  KB    AP                R 

■  92 

T 

.05 

T 

.01      T           T 

.02 

.02 

.16 

.40 

.24 

.01 

.01 

"  BENITO 

•  15 

.15 

»  MARCOS 

1.81 

.06      .01 

T 

.05 

1.23 

.05 

.14 

.26                   .01 

*  SABA 

.33 

•  22 

.11 

•  10 

.  10 

ADERSON 

•  10 

.03 

.07 

AOERSOh    1    Nil 

«0Y 

1.49 

.80 

.38 

.31 

Mi 

1.19 

.45 

.  74 

T 

rita  7  e 

.20 

T 

•  20 

■ULFNBURG 

1.34 

T 

.03 

.06 

T 

T            T 

.23 

.35 

.35 

•  12 

ALY 

1.37 

.17 

.10 

•  46 

.64 

Bill 

•  88 

T 

.04 

.06 

•  44 

.34 

■1N0LE 

.30 

.30 

YNOUR 

.23 

.03 

' 

•  22 

ANROCK 

.03 

•  03 

ERMAN 

1.90 

.11 

.49 

1.24 

.01 

.03 

ERMOOD 

.07 

.02 

.03 

.02 

lVERTOH 

.08 

.08 

ATOM 

>T0»  5   SE 
IOELL 
DAN 

1.37 
.06 

1.05 

.07 

.23 

.40 

.03 

.01 

T 

.06 

•  SB 

.17 

.91 

.60 

.25 

.12 

.11 

.12 

ITHVILLE 
YDCR 

2.11 
.04 

•  04 

.09 

.18 

.03 
T 

1.00 

.16 

.63 

NORA 
EARNAN 

.45 

.00 

•  18 

.13 

T 

.12 

INKS    RANCH 

1.30 

•  25 

.50 

.30 

.25 

RIN6  BRANCH   2    SE 
RINGTOHN   3  H 

-     1    HNM 
URGER  DAM   B 
ANFORD    t 

1.58 
1.06 

.27 

.07 

T 

T 

1.28 
.79 

.09 

.14 

T 

.09 
4.47 
•  33 

.24 

.04 

T 

.09 

.66 

.06      .04 

T 

.06 

.75 

.05 

•  24 

•  »3 

1.73 

EPMENVILLE    3   HE 

ERLEY 

■  00 

:RLING  CITY 

•  30 

.30 
.27 

ERLIN6  CITY   9   NN 
"ATFORO 

.31 

.00 

•  04 

•ANN   8  NNE 
GAR  LAND 
LPMUR  SPRINGS 
NOU 
LPA 

1.03 
1.11 
2.79 

T 

.78 

•  14 

•  02 

.04 

T 

.24 

.14 
.40 
.82 

T 

T           1 

.05 
.24 

T 

.01 

T 
T 

.74 
.90 
.34 

.17 
.12 

T 

.47 
.12 

•  5» 

NPICO 
RPLEY   1   E 
SCOSA 

.08 
.70 
T 
1.68 
•  94 

T 

T 

.10 

.08 
T 
T 
.30 

.30 

•  30 

T 

YLOR 
LEGRAPH 

T 

.09 

T 

.78 

.76 

•  09 

.11 

.14 

•Ik 

■  HOTlM    ItBllOB 


DAILY  PRECIPITATION 


Table  3-Continued 

0 

ECEHBE 

Station 

"3 

Day  of  month' 

1 

1    |    2    |    3 

4    |    5    |    6 

7    |    8    |    9 

10   |    11    |    12 

13   |    14   |    15 

16    1    17       18 

19      20      21 

22  1   23  1 

24 

25 

26 

27 

28      29      30 

TELEPHONE 

2.45 

.78 

T 

.38 

1.29 

T 

TEMPLE 

.93 

.10 

l 

.05 

.33 

.07 

.33 

TENNYSON 

•  51 

.51 

TERRELL 

1.97 

.14 

.54 

1.19 

.10 

T 

TESCO 

.26 

.03 

T 

.25 

TEXARKANA    DAM 

2.95 

T 

T 

.66 

.02 

T            1 

.08 

•  19 

.58 

.21 

.39 

THOMPSONS    3    WSW 

1.S2 

T 

T                          T 

.76 

T           1 

T             .05 

.09 

.62 

THORNTON 

1.10 

1.10 

THREE    RIVERS 

2.05 

.60 

.30 

THROCKMORTON 

.68 

.10 

.58 

THURBER    5    NE 

1.33 

.31 

.22 

.80 

TOMBALL 

2.13 

.05 

.47 

.30       T 

T 

.70 

.61 

TOYAH 

T 

T 

T 

TRENT 

.40 

.2b 

.12 

TRENTON 

1.99 

.78 

T 

1.21 

T 

TR1CKKAM 

1.14 

.35 

.03 

.60 

.12 

.04 

TRINIDAD    1    SW 

1.35 

.33 

.28 

.53 

.03 

.16 

TROY 

.68 

.05 

.05 

.05 

.35 

•  18 

TRUBY 

.35 

.05 

•  30 

TULIA 

.12 

.12 

TYLER    *    NE 

2.00 

.01 

.51 

T             1 

.30 

.05 

.65 

.07 

.05 

.35 

UMBARGER 

.10 

.10 

UVALDE 

1.71 

T 

T 

.05 

T 

T           1 

.02 

T 

T             T 

1*06 

.09 

•  45 

.02 

VALENTINE     10    WSW 

.44 

.23 

.21 

VALLEY    JUNCTION 

1.75 

.10 

.07 

.80 

.07 

.11 

.60 

VALLEY    VIEW 

1.40 

.10 

.41 

T            T 

T 

.87 

.02 

VAN    HORN 

■  16 

.06 

•  08 

.02 

T 

VANCOURT 

•  60 

.25 

.27 

.06 

VEGA 

T 

T 

T 

VENUS 

1.50 

.30 

1.20 

VERNON 

VICTORIA    WB    AP                          R 

.83 

T 

.02 

.03 

T 

T 

•  03 

.06 

.22 

voss 

.99 

.32 

.37 

.30 

WACO    KB    AP                                     R 

•  42 

T 

.07 

T 

T             1 

T 

T 

T 

.32 

.03 

T 

WACO 

.60 

.11 

T 

.37 

•  12 

WAELOER    1    SSW 

1.06 

.60 

.46 

WALLER    2    SSW 

1.80 

.29 

.71 

.60 

■ARREN 

4.59 

.61 

.10 

.61 

.28 

02       .01 

.63 

.73 

1.18 

.26 

WASHINGTON    STATE    PARK 

2.42 

.03 

.09 

.19 

T 

.88 

1.23 

WA-PR    VALLEY 

WATER    VALLEY    11    ENE 

1.00 

•  50 

T 

T 

.50 

WAXAHACHIE 

2.41 

•  35 

T 

1.95 

•  05 

.06 

WEATHERED^ 

1.42 

.10 

.51 

.79 

.02 

WEB* 

1.85 

.75 

.60 

.50 

WELLINGTON 

WESLACO    2    E 

.44 

.01 

T 

.  16 

WHARTON 

.56 

.15 

T             .05 

.08 

.28 

WHITNEY    DAM 

•  99 

.05 

.12 

•  26 

.52 

.04 

WHITSETT 

1.85 

•  05 

T 

.25 

10       .06 

T             .10       .07 

.08 

•  10 

T 

.22 

.12 

WICHITA    FALLS    WB    AP            R 

•  56 

•  12 

T 

■M 

T 

T 

WICHITA    VALLEY    FARM    29 

•  39 

•  39 

T 

WILLIAM    HARRIS    RESVR 

1.73 

•  10 

1.12 

.06       .03 

.03 

•  06 

•  35 

WILLS    POINT 

2.47 

T 

.52 

T             1 

T 

T             .10 

T 

1.68 

.07 

T 

T 

WILSON    RANCH 

.86 

.34 

.25 

.27 

WJNCHELL    2    WNW 

1.60 

.85 

.10 

.65 

WINK    CAA    AP 

.05 

T             T 

•  03 

.02 

WINNSBORO 

2.23 

.05 

.47 

.18 

.98 

.05 

WINTER    HAVEN    EXP    5TA 

•  98 

■  02 

.25 

•  45 

.12 

.05 

.01 

WINTERS 

•  77 

.16 

.61 

WOLFE    CITY 

2.00 

.85 

1.15 

WOOOSBORO 

.66 

.17 

T 

.10 

.05 

.11 

TOAJCUM 

.70 

.08 

•  62 

YORK  TOWN 

.54 

YSLETA 

.00 

DAILY  TEMPERATURES 


BILENE    we    AP 

.  i'ANY 

.  KE 

.PINE 

<AR!LLO    W8    AP 

IAHUAC    6    E 

IGIETON    4    NE 

ISM 

HENS    2    SSE 

sun  we  ap 

STWELL    WL    REF 

UINGER    2    N 

LKOP.HEA    EXP    PAN 

1  CITY   WATERWORKS 

YTOWN 

AUNONT 

AUNONT    EXP    FARM 

^VILLE    5    NE 

.TON  DAM 

<8R00K    DA" 

'>  SPRING 

.HOP 


HAM 

GER 

GER   3   W 

IE 

0  3   SE 

CKETTVILLE 

DY 


■SON 

'NFIELD  2  E 
INSVILLE  WB  AP 

INWOOO 
'ANAN  DAM 


TEXAS 
DECEMBER  1957 


D°y   Of  Month 


61  -64  57 

32  36  33 

59  66  68 

35  37  40 

58  65  75 

2  9  »0  44 

51  55  68 

18  32  38 

63  65  55 

26  28  24 

57  59  69 

35  36  43 

62  70  67 

31  40  53 


64   68   63 


65   73   67 


5  5   60 
23   24 


60   63   73 


62   70   67 


64   68   73 
37   37   40 


65   65   59 


65   63   67 


64   71 
34   39 


5  7   61   70 
32   37   52 


57   61   72 
30   36   41 


57   63   69 
28   33   41 


56   62   66 

31   34   37 


49   65   60 
23   30   40 


55   58   65 
25   29   44 


57   65   61 
25   28   50 


60   64   58 
35   30   39 


66   62   57 
33   33   29 


67   65   62 
31   35 


58   64   66 
24   33   35 


60   61   68 
21   37   43 


58   60   63 
26   35   36 


64   67   60 
29   34   32 


59   61   72 
31   34   43 


57   66   66 
30   37   36 


60   59   65 
24   30   48 


54   60   63 
19   22   24 


67   76   72 
35   54   54 


57   64   70 
2  7   30   40 


62   68 
26   33 


37 

38 

69 

75 

37 

58 

67 

63 

39 

57 

68 

67 

35 

58 

70 

76 

34 

65 

62 

23 

30 

75 

68 

32 

39 

68 

69 

38 

44 

65   67   54 
32   32   29 


58   57   53 
41   34 


64   48   68 


70   60   60 


62   51   58 
43   44   26 


66   58   67 
50   44   35 

71   65   62 


66   69   70 
36   36   59 


66   67   67 


61   68   70 
35   35   37 


62   69   67 


59   68   65 
37   36   39 


71   72   82 
40   40   63 


60   67   64 


63  64  63 
29  30  56 

69  65 

32  39  56 

67  68  62 

20  35  43 

69  70  63 

28  39  43 

67  65  65 

37  40  40 

60  69  65 

26  26  37 

64  67  69 
26  34  53 


69   66   63 

35   38   44 


60   69   69 


60   69   67 
34   35   38 


27   30   37 

56   64   65 
25   28   32 


63   68   67 
28   31   40 


58   68 
36   35 


32 


65   62 

36   27   29 


74   66 

57   46 


68   59   59 
49   43   35 


72  64  57 

58  42  33 

78  70  63 

56  45  34 


60   52 
38   32 


63   70 
38   37 


66   55 
39   29 


50   57 
36   27 


48   71 
27   35 


56   67 
36   30 


52   54 
34   30 


53   71 
24   27 


65   58 
46   33 


61   52 
37   29 


57   49 
35   25 


65   51 
25   30 


58  40  56 

34  20  32 

73  59  45 

36  16  19 

68  81  50 

38  38  23 

64  70  50 

39  36  22 

45  46  67 

19  9  22 

58  71  43 

35  31  22 


72   68   68 


78   44   56 


69   68   43 
26   20   20 


71   52   71 


62   76   45 
33   32   25 


75   66   60 
39   30   23 


58   72   44 
37   30   22 


66   79   47 
35   31   19 


62   65   37 
35   21   22 


71   59   45 
35   23   29 


81   65 
37   27 


68   77   43 
30   27   21 


72   57   63 
40   32   28 


57   45   51 
36   18   21 


59   50   68 
37   15   20 


58   50   70 
39   11   27 


57   44   55 
40   16   23 


64   60   39 
24   20   22 


78   79   53 
33   30   24 


57   63   44 
32   24   23 


69   79 
28   32 


63   76   81 


67   68   70 
38   48   47 


65   61   58 
28   25   27 


71   74 
55   59 


71   75 
55   61 


59   42   56 
31   15   26 


62   77   41 
34   27   20 


66   59   40 
29   19   1 


62   72   56 
30   25   14 


71   50   44 
34   15   17 


76   60   67 
42   35   33 


70   70   41 
34   31   25 


75   77   76 
49   49   43 


62   76   76 
29   54   56 


58   72   67 
31   51   53 


62   75   78 
39   40   55 


69   65   74 
33   31   37 


55   68   73 
23   45   45 


66   73   6  7 
36   40   43 


66   69   70 
31   49   53 


68   62   60 
28   27   30 


68   63   60 
26   23   27 


53   67   69 
2  8   34   44 


58   71   78 
37   36   51 


57   60   76 
28   35   35 


65   74   75 
26   26   40 


59   73   73 
21   45   57 


56   68   70 
25   32   32 


50   67   61 
28   42   55 


77   78   78 
53   57   62 


73   65   68 
56   56   51 


82   79   67 
45   53   53 


82   81   82 
59   62   64 


70   74   73 
46   53   55 


69   70   51 
37   36   3< 


74   74   70 
52   56   62 


75   75   77 
57   62   59 


77   76   69 
48   51 

71   69   76 


62 


66 


72   70   77 
60   6:   63 


75   75   76 
59   55   54 


77   75   67 
38   50   51 


78   77   76 
62   59   60 


73   74   77 
52   59   61 


74   71   73 
53   53   61 


79   79   78 
60   59   62 


75   70   68 
60   59   62 


73   72   67 
54   58   57 


74   76   69 
41   50   46 


82   81 
59   56 


68   66   65 
51   54   58 


65   65   73 
49   51   54 


71   70   69 
54   57   58 


72   71   64 
33   33   28 


72   72   61 
37   36   38 


75   68   60 
45   52   47 


73   74   66 
52   51   54 


73   75   73 
55   54   55 


76   74   69 
43   53   55 


77   66   70 
52   50   50 


80   79   73 
62   62   63 


74   76   67 
51   55   57 


72   66   69 
55   55   57 


68   72   64 
39   41   42 


73   77   67 
46   51   53 


62   62   67 
40   30   39 


74   63 
46   33 


82   82   75 
65   45   44 


70   61   65 


51  61  63 

26  24  30 

70  66  65 

51  38  42 

74  72  73 


59  43  36 

77  70  71 

55  44  38 

76  75  70 

65  43  48 

71  66  64 

47  28  27 

65  73  71 

41  28  29 

76  75  71 

62  48  42 


74   71   68 
64   45   38 


65  42  42 

76  74  67 

62  40  36 

71  6  7  64 

55  40  38 

65  58  66 

49  32  32 


75   73   68 
61   37   32 


74   67   67 
58   35   32 


68   61   68 
48   39   34 


51   61   66 
32   27   24 


48   57   68 
32   24   27 


65   62   67 
50   35   37 


47   36   34 


67   61   47 


75   78   76 


72   69   66 


33   34   30 


42   49   53 


70   65   74 
39   56   55 


58  60  61 

71  66  63 

30  48  40 

76  68  55 

31  33  38 

71  75  75 
43  53  58 

72  76  76 
45  54  54 


69   74 
48   52 


75   69 
52   56 


70   71 
42   52 


68   70   68 


69   69 

45   55 


56   34   49 


70   69   69 
50   36   29 


65   65   70 
44   43   33 


76   77   67 
64   46   39 


49   37   33 


70   66   62 
64   46   30 


60   55   66 
41   21   23 


82   75   75 
60   53   54 


73   69   65 
48   35   33 


5*  42   39 


72   58 
40   41 


69   68 
53   54 


65   61 
54   49 


67   56 
33   30 


63   53 
50   40 


70   70 
44   48 


65   64 
57   55 


70   70 
38   42 


64   49 
44   36 


74 

44   53 


66   70 

33   44 


63   50 
28   33 


79   78 
66   67 


70   72 
46   45 


62   63 
36   31 


53   65   65 


71   70   67 
61   49   49 


62   68   58 


56   57 
27   26 


74   74   65 
53   41   44 


68   75   73 


72   66   63 


79   66 
62   49 


65   62   69 


75   74 
61   42 


69   67 
56   43 


74   66   66 
52   42   44 


69   71   68 
59   43   45 


75   74   64 
52   41   43 


54   63   62 
48   38   38 


57   71 
28   41 


68   51 
36   26 


65   73 
28   29 


49   57 
69   71 


72.7 
46.2 


64.5 
40.2 


54   61   62 
22   30   29 


60   62   68   64 


59   65   72   66 
39   35   44 


68   69   70   75 


67   75   76   69 
27   39   39   34 


71   64   69   74 
42   40   48   60 


60   64   66   75 
45   38   50   51 


65.5 
43.1 


70.7 
46.8 


67.3 
45.2 


71.1 
49.3 


47   62   58 
40   31   46 


78   76   70 
62   59   55 


58   69   63 
52   35   35 


59   63   57 
42   34   45 


60   58   48 
34   28   38 


57   63   60 
40   37   47 


55   62   62 
44   29   30 


56   64   62 
36   32   31 


64   64   60 
33   27   31 


73   65   67 
55   53   42 


50   60   65 
44   32   32 


71   58   60 
47   35   35 


40   58   55 
33   27   30 


81   70   78 
63   63   64 


65   61 
46   36 


65   59 
40   34 


64   64 
39   40 


62   57 
27   29 


59   72 
24   32 


61   55 
39   29 


55   58 
23   23 


60   58 
33   34 


72   72 
43   54 


62   70 
33   48 


61   65 
38   37 


65   65 
37   55 


59   58 
39   35 


64   51 
28   20 


63   58 
35   30 


68   65 
49   52 


70   60 
37   41 


70.0 
44.6 


66.5 
41.3 


65.5 
41.1 


61.7 
39.9 


66 
28 

53 
26 

68 
37 

72 
52 

65 
34 

66 
34 

57 

32 

60 
45 

69 
30 

69 
25 

76 
62 

77 
47 

68 
35 

68 
35 

66 

67 
49 

63.9 
34.0 


63.7 
36.1 


62.4 
38.1 


L 

)J\i 

L' 

L 

J 

.J 

ijy 

If 

H 

,11 

iAIL 

n 

cz 

DEC 

EM8E( 

1 

Table  5  -  Continued 

Day     Oi  Month 

I 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

- 

BURNET                                                   j 

AX 
IN 

61       66      64 

19      26      49 

66       65       65 
29      27       57 

65       64       67 
44      42       28 

74 
34 

57 
23 

19 

70 
30 

75       73 
39      52 

68       67       74 
50       52       60 

73       66       68 

59      33       31 

68       69       62 
42        58       49 

69      64       68 
49       32       43 

64       65       65       65 

33       31       44       42 

U 

3? 

CAMERON                                                          ► 
* 

AX 
IN 

63       72       64 
2  9       44       4  7 

70       69       68 

32       36       55 

65       57       65 
48      46      32 

79 
40 

58 
26 

be 
2  3 

73 
40 

76      78 
54      58 

76       71        77 
63       62       65 

77       69       72 
62      45       39 

75       70       72 
45       59       53 

70      65 
53       39 

60       65       73       70 
38       37       48      40 

6' 
4! 

CANADIAN                                                       ► 
* 

AX 
IN 

69       65       63 
24       23       23 

70       69      65 

23       25       24 

67       56       73 
30       30       31 

62 

34 

51 

10 

62 

15 

65 
25 

66       61 
22       24 

65       66       62 

34       38       34 

58       62       62 
29       23       23 

74       67       55 
41       34„  28 

60       59       61 
28      23      41 

57       57       62       58 
23      23      23      20 

t 
1 

CANYON                                                             * 
ft 

AX 
IN 

68       61       59 

23      23       24 

66       66       63 

21       35       34  . 

65       53       70 
25       27       29 

61 
24 

48 
13 

69 

18 

68 
21 

62       58 
21       26 

72        70       64 
37       32       34 

53      63       65 
25       17       18 

69       64       42 
38       34       28 

57       57       50 
27       25       20 

55       65       72       56 
25      23      22       19 

6 

2 

CARRIZO    SPRINGS                                » 
ft 

AX 
UN 

49       62        71 
22       33       50 

65       68      72 
30       33       53 

63       73      64 
51       48      33 

72 
34 

80 
34 

53 
24 

60 
24 

71       71 
35       50 

75       77       77 
61       57       56 

69       83       73 

57      40       40 

76       74       75 
57       62       60 

62        74       68 
57       39       51 

72       65       73      70 
40       39       55      60 

6 

4 

CARTHAGE                                                       • 
1 

1AX 
(IN 

66       70      64 
31       34       54 

68       69       65 
34       38       56 

65       52       57 
45       38      29 

75 
37 

59 
22 

53 
18 

69 

40 

69      75 
52       59 

70       70       78 
58       60       64 

74       70       69 
64       46       35 

70       74       74 
36       47       54 

69       67       58 
56      40      45 

58       64       66       61 
36       32       41       47 

6 
4 

CENTER                                                       ' 

1AX 

1  IN 

55       64       68 
28       32       37 

61       68       68 
33       34      45 

68       58      53 
51       37       30 

58 
31 

76 
24 

40 

17 

54 
20 

69       66 
40       59 

74       71        70 
63       66       59 

75       74       65 
65       47       32 

68       69       74 
34       42       49 

73       66      67 
43       39       37 

52       60       63       66 
38      30      35      51 

6 
4 

CENTERVILLE 

(AX 
(IN 

57      63       70 
28       32       38 

61       70       68 
30       33       38 

65      63       55 

47       43       29 

60 
34 

77 
25 

38 
16 

56 
20 

70       75 
44       55 

77       73       71 
64       64       65 

77        76       70 
67       48       44 

66       73       76 
39       55      55 

72       69       62 
48       41        36 

58      60      65      70 
38       31       43       49 

6 

4 

CHILDRESS    CAA    AP 

(AX 
(IN 

70       70       59 
31       31       37 

68      67      69 

34       38      42 

65       51        74 
31        33       34 

53 
29 

45 
18 

60 
24 

59 
26 

60       61 
2  8      30 

73       55       61 
39       38       41 

57      62       65 

36      27      31 

68       53      44 
36       40       35 

62       62       54 
35       31       33 

56      60      63      45 
29      26      29      27 

6 
3 

CHISOS    BASIN 

(AX 
(IN 

53       69       63 
27      38       39 

56       71       65 
31       44      51 

54       50       58 
37       33       36 

63 

41 

58 
25 

61 
35 

63 
47 

67       69 
45       49 

70       74       70 
52       55       53 

67       64       67 
48       39      45 

65       66       62 

45       45       43 

64      64      62 
46       43       42 

65       69       69       65 
42       47       51       48 

6 
4 

CLARENDON 

(AX 

(IN 

59      67       70 
20      28      30 

60      69      67 
27      29      43 

66      69       53 
26      27      32 

75 
36 

51 
14 

46 

14 

61 
19 

68       61 
22      22 

61       76      65 
30       34       36 

63       54       64 
35       23       24 

66       71       50 
24      40       31 

41       60       61 
32       24      25 

51       55      69      66 
22      23      24      24 

6 

2 

CLARKSVILLE    2    E 

MAX 

MIN 

56      65       67 
28      31       33 

59       69       68 
31       32       38 

61       57      46 
38       36      25 

51 
26 

62 

18 

37 

18 

50 

19 

67       71 
34      52 

73        75       70 
55       59      62 

74       72       63 
54       44       34 

68       69      60 
36       40       49 

68      61       64 

54       38       38 

50       59      58      62 
33       32       32      42 

6 

CLEBURNE 

HAX 

(IN 

64       68       65 
28       34       38 

61       66       65 
35       32       50 

63      63       64 
38      40      28 

63 
34 

52 
21 

54 

22 

71 
31 

73       78 
44       51 

73       70       75 
56       57       58 

71       66       69 
54       38      36 

70       73       67 
41        57       49 

65      63       61 
44       34       46 

60       61       64       63 
31       37      39      37 

6 
4 

COLEMAN 

MAX 
MIN 

65      66      66 

32       29      40 

32       30       50 

41       42       32 

45 

21 

22 

29 

40       40 

52       54       55 

65       67 
47      35       32 

63       66       62 
39       38       40 

62       62       64 

45       30       43 

64       63       68       65 
30       31       38      37 

3 

COLLEGE    STATION    7    Stf 

MAX 

MIN 

COLLEGE     STATION    CAA    AP 

MAX 
MIN 

64       71       62 
33       39      43 

69      69      67 
34       35       56 

62       57      62 

47       39      31 

77 
39 

43 
23 

60 

19 

73 
45 

74       78 
56      62 

78       77       77 
64       64       65 

79       6  7       73 
55      44       38 

74       70       76 
44       60       51 

66       66       58 
50       39      47 

60      66      72      62 

40      37      48      43 

6 

4 

COLORAOO    C1TT 

MAX 
MIN 

65       67      61 
25       30       35 

65       65       68 
24       35       52 

68       65       75 
32       34       31 

71 
34 

54 
19 

60 

28 

64 

30 

74       76 
36       44 

77       74       70 
57       50      41 

62       67       70 

50       27       30 

72       70       54 
41       45       40 

65       60       61 
40       26       48 

59      72       74      70 
20      35      32      32 

i 
3 

CONROE 

MAX 
MIN 

57      63       70 
2  7       34      35 

60       65      68 
30       30       33 

69       61        51 

49       39       30 

57 
30 

74 
26 

40 

17 

58 
19 

72       75 
43      55 

78       75       74 
56       58      61 

72       72       75 
63      43       35 

68        70       70 
35       44       52 

74       65       63 
53       36       36 

57      58      64      66 
38       34       38      44 

6 
3 

CORPUS    CMRISTI 

MAX 
MIN 

65       71       64 
39       53      52 

66       70      78 
44       48      65 

72       65      63 

62       49       44 

80 
50 

55 

38 

63 
39 

74 
54 

80      74 
58      60 

77       76      75 
60       62       67 

78       70       70 
62       54       61 

73       72       69 
61       65      63 

77      65       72 
62       52       60 

66       71       70      75 
50      53      62      45 

1 

! 

CORPUS    CHRIST  I    KB    AP 

MAX 
MIN 

64       73       65 
31       48       51 

68      71       BO 
37      43      63 

72       65      69 
48      46       36 

81 
40 

55 

33 

63 
29 

74 
48 

79      78 
5  7      62 

79       77       77 
61       59       65 

81       71       74 
63      45       52 

77       76       72 
57       63       62 

77      67       73 
62       51       59 

66      73       72      77 
45      43       57      45 

1 
! 

COPSICANA 

MAX 
MIN 

56       61       66 
28      32      36 

60       69       66 
35       33       39 

62       59       52 
43      43      29 

59 

30 

70 
24 

37 
22 

93 

24 

69      70 
37       56 

74       71       67 
60       60       63 

77       72       64 
58      42       38 

69       71       68 
37       40       56 

67      63      66 

51       40      40 

61       59      62      68 
35       34       34      37 

( 

COTULLA    CAA    AP 

MAX 
MIN 

62       73       64 

23      40       37 

68       72       69 
29       36       54 

71       64       72 
42       36      32 

79 
36 

52 
28 

61 

23 

72 
36 

73       82 
43      50 

78       80       74 
60       5  7       5  8 

83       73       75 
47       37       41 

77       73       66 
53       60       60 

74      65      69 
54      42      49 

62       70       72      68 
38      40       52      45 

■ 
1 

CROCKETT 

MAX 
MIN 

56      63       70 
27      29       31 

61       67      68 

31       30       33 

68       58       58 
43       33      26 

57 
26 

74 
24 

18 
15 

99 

15 

70      73 
44       54 

77       73       71 
54       60      60 

77       77       65 
6  3       4  3       34 

70       71       70 
34       39      50 

74      68       64 
48       38      37 

57      59      63      66 
35      32      33      49 

CROSBY! ON 

MAX 
MIN 

54       61       68 
22       25      28 

53      64       63 

27       32       35 

63       56      52 
28      28      29 

70 
32 

50 
13 

44 
15 

60 

20 

64       63 
25      27 

60       72       66 
33       37       40 

64       55       61 

43       21       23 

66       65      53 

25       34      33 

50      61       56 
28       25      28 

53      54      68      69 
20      26      29      23 

CRYSTAL    CITY 

MAX 
MIN 

62      69      63 
22      34      48 

68       71       64 
28       35      53 

70       62       68 

49       41        31 

76 

34 

61 
33 

60 
23 

69 

34 

69      72 
34       45 

77       76       70 
56       55       54 

81        71        74 
56       36      40 

74       72       66 
57       62       58 

75      67       69 
56       36      50 

63       70      68      62 

40       40       49       49 

CUCRO    3    Nil 

MAX 
MIN 

60       63       73 
26      32       ie 

62       70       72 
31       31       35 

75       70      61 
55      42       32 

66 
36 

79 
33 

46 

19 

62 
21 

79      78 
37      93 

80       79       76 
62       62       64 

79      81       73 
66       43       39 

77       70       73 
40       48       57 

73       70       71 
60      41       42 

62      62      73      75 
42       36       36      30 

DALHART    CAA    AP 

MAX 
M|N 

59       66       37 
12       26      22 

62       63       38 
13      17      29 

66       51       72 
23      23       31 

45 
18 

68 
13 

68 

20 

64 
24 

62      98 
24      29 

73        71       58 
32       35       29 

50       59       60 
24        19       25 

67       44       42 
30       29      25 

58       53       45 
22       22       26 

90      61       62      43 
16      24      23      14 

DALLAS    «6    AP 

HAX 
MIN 

65       67       59 
15       38       43 

69       65       62 
38      42      36 

99      91      61 

40      37      32 

61 
34 

37 
21 

91 

27 

69 

37 

71        72 
93      37 

72       68       70 
62       60       59 

71       65       69 
54       43       42 

70        71        58 
46       58       48 

60      62       59 
44       36      42 

99      60      63      98 
36       39      46      36 

»«', 

MAX 
MIN 

61        71       64 
30       42       57 

67      69       74 
34       39      60 

69      60      64 
97      46      31 

73 
39 

60 
32 

62 

23 

74 
46 

77      78 
94      60 

77       74       75 
60       59      58 

75       72        71 
66      42      40 

75       73       75 
48       56       57 

72       68      67 
60       39      47 

64       69       74       73 
40       39       49       48 

ML     RIO    lt»    CITY 

MAI 
MIN 

60       63       64 
i»       31       42 

66      67      62 
32      40       36 

71       60       71 
48      42       37 

77 
37 

90 
33 

96 
26 

66 
33 

79      68 
37      44 

72       69       72 
52      55      55 

80      69       70 
53      40      44 

63       70       64 
56       58       50 

71       64       70 
54       44       90 

62      66      62      99 

43       42       46       44 

M«l'.»    OAK 

MAX 
MIN 

62      69      57 
36      32      37 

69      68      60 
J»      45       39 

39      48      97 
39       32       31 

57 
21 

35 

20 

90 

29 

64 
33 

69      71 
30      97 

70       66       69 
59      99      46 

69      61       68 
44       33       34 

68       68       59 
43       51       47 

38      63       38 
42       38      39 

61       39       59      44 
33       33       39      21 

MftHOH 

MAI 
MIN 

64       69 

14        4  1 

60       69      63 

40       4  1 

60      60 
38       17 

61 

36 
20 

38 
26 

99 

66      69 
92 

72       73       76 
60       99       60 

70      68      64 
53      40       37 

65       66       66 
41       55       50 

59       59      63 
48       38 

41       96       69      62 
19                40      35 

DfHTO*  t IP   HAi  ISM 

MAX 

MIN 

61       69       64 
)0        M       ** 

69       44       66 
18       34       41 

60       99      61 
39       33       28 

61 
15 

90 
19 

47 
21 

67 
31 

70       74 
36      49 

72       69       70 
35       37      39 

69      63       70 
50       37      33 

69       70       61 
41       57      41 

60      62       61 
40      36      41 

96      60      60      99 
12       19      40      1» 

DIA    . 

MAX 
MIN 

41       68       44 

11      II      M 

47      69      49 

18      40      94 

61      90       96 
44      43      21 

73 
34 

90 

21 

91 

21 

66 
42 

69      74 
94      60 

69      69       76 
62       61       63 

73      66      67 

61        41       43 

70       65       71 
41       52       59 

64       63       56 
34      40      43 

97      61      69      61 
15       39       44       44 

MAI 
MIN 

91      61       72 
27      28      11 

69      67       77 
J2       11        >' 

48       70      61 

52       46       36 

68 
17 

76 
14 

61 

21 

60 
21 

11        14 
36      47 

80       76       77 
60       34       99 

70       61       72 
39      42       39 

75       79       71 
19      99      91 

68       79       6« 
99       43       43 

66       61       70       61 
42       16       18       3t 

Mil 

MAI 

M|M 

97       41       67 
II.        19        11 

40      48      49 
11        IT        >3 

9*      43       90 

17       19       11 

i.i 
13 

42 

20 

41 

39 
23 

66      71 
11       19 

74       74       69 
4'       34       51 

75       68       63 
54       33       33 

70        70       61 
19       41       4! 

49       64       61 

43        18       II 

99      99      69      61 
32       33       17      '1 

M 

MAI 

MIN 

94       42       69 

/0      //       /» 

99       69       48 

24       /4       41 

60      69      41 

74       /I       74 

71 
12 

46 

12 

41 

14 

70 
11 

6ft       69 

7  7       11 

66       70       70 
14       26       39 

60       31       60 
II      20      21 

62       69       41 

74       11       11 

31        39       31 
77      26      2< 

4  7      31      62      61 

29      27      29      11 

' 

MA» 

MIN 

»2       41        10 

IK         /•.          |1 

44        10        70 

II     10     i-/ 

4/        71       61 

46       4/        11 

71 
14 

IV 
12 

31 
21 

61 

79 

l\         II 
111        11 

u      f>      '4 

40      46      92 

III      13       73 
II      40       37 

75       68        7C 
41        98       5. 

93       70        7, 
90      99      9i 

72       72       71 
4  3       41       90 

•M 

MA/ 

MIN 

N       4/       49 

1/ 

91       41       49 

27 

60       41       90 
19        IT      1 

70 
11 

49 
20 

II 
11 

36 
26 

I.I          I.H 
1-1          11 

71        73       64 

44        53       91 

70      63       63 

47         11          II 

611       6  7       6< 
11       90       4 

11       96       6 

.0       1 7       1( 

A3       99       60       H 
14       11       II       I 

Table  5  -  Continued 

DAILY  TEMPERATURES 

TEXAS 

DECEMBER    1957 

Day 

Ol  Month 

0 

Station 

Ol 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ai 
> 
< 

EDEN   1 

MAX 

62       67      59      66       64      63       65       57       70       70       47       57       72       76      79 

75       68       71 

72       68       70 

64       67       64       6?       62       64       68       12       7?       An       aa.3 

MIN 

28       36       40       26       36       40       25       26       27       34        18        18       33       37       42 

53       51       36 

40       24       36 

44       46       4 

)       34       24       39       24       36       40       30       34.3 

EL    CAHPO 

MAX 

62       73       66       67       70       73       69       63       62        77       73       63        76       78       80 

79        75       79 

75       70       73 

76       75       76       72       68       65       65        70       75       75       71.6 
50       57       57       57      45       48      41       40       51       46      47.0 

MIN 

28       42        56       35        36       56       51       45       32       37       31       21        43       55       59 

61        60       60 

65       45       45 

EL    PASO    MB    AP 

MAX 

52        54        58       57       65       56       60       56       60       63       50       56       65       66       57 

67       68       64 

59       62        64 

65       62       50       58      60       65      63       66      67       52       60.2 
27       34       35       27       36       43       34       29       37       32       32.5 

M  IN 

19       23       32 

23        34       43        36       33       29       28       30       22       27       32       34 

36       45       44 

41        31        31 

ELECTRA 

MAX 
MIN 

58       64       6! 

63       68       65       66       65       5< 

72       56       39       59       61       62 

62        76       59 

66      64       63 

67       71        60       44       61        63       59       57       61        57       61.5 
35       49       37       38       32        33        30       30       35       30       32.9 

26       34       3" 

33       35       36       33       33       3, 

33       18       18       26       30      30 

34       39       39 

41       32       32 

ENCINAL     3    NW 

MAX 

MIN 

67       63       72 

64        75       7; 

73        72       6: 

68       80       5C 

62       74      81 

82       78       82 

72       82       75 

78       78       75       67       72       68       69       66       74        73        71.9 
35       57       63        58       43       42       41        36       41        60       39.9 

22       29       32 

29       32       3« 

43       41        3i 

33       34       2C 

30       30      40 

52       50      52 

55       36       34 

FALFURRIAS 

MAX 
MIN 

57       65        76 

64       67       7  = 

83        74       6f 

68       81       5] 

65       79       82 

81       81       83 

83       81       75 

78       80       80        76       75       68       73       66       76       7A       7*.7 

25      26      47 

38       38       3E 

60       45       36 

38       40       2< 

26       41       57 

62       63       64 

66       46       45 

48       56       64       64       52        5< 

48       43       43       63       47.0 

FLATONIA 

MAX 
MIN 

60       71        62 
36       42       52 

66       66       68 

65       58      62 

78       60       5~ 

72       77       76 

77       72       74 

77       71       70 

74       71       7: 

70       65       5? 

56       67       74       f.h       A»-» 

36       44       54 

51       41       32 

46      29       23 

42       55       61 

63       63       65 

64       45       40 

47       58       5< 

56       41       48       39       40       50       47       47.3 

FLOYDADA    2    SW 

MAX 
MIN 

63       68       56 

62       62       62 

67       55       70 

51       44       64 

69       65       61 

72       62       60 

53       62       66 

65       51       4C 

59       57      5C 

55       69       68       54 

60.1 
27.2 

20      24      26 

22       29       46 

25       26       30 

28       12       2C 

20       23      27 

32       40       40 

36       18      22 

32       33       28       30      22       3" 

21       26       25       22 

FOLLETI 

MAX 

55       63       56 

54       65       65 

62       5  7      4  7 

70       45 

58 

55       60      65 

56       51       60 

65       70       46 

44       58      6C 

46      52       55       54 
29      30       31       15 

57.1 
29.8 

M  IN 

22       29      26 

30        32       41 

26       27       27 

36          9 

31 

39       35       36 

35       27       26 

32       35       32 

30       30       32 

FORT    STOCKTON 

MAX 
MIN 

78       52 

67       68       51 

69       71       75 

75       78       76 

61        64       70 

70        76       6C 

53      64       58 

69       68       75       7" 

67.  7 

32 

40       22       22 

31       41       45 

4  7       44       46 

47       31        32 

28       35       3" 

41       24       35 

32       38       38       35 

35.9 

FORT    NORTH    WB    AP 

MAX 

MIN 

64       66       60 

68       65       61 

59       51        61 

62       36       50 

67       70       72 

72       67       71 

69       62       66 

68       71       57 

61       62       61 

56       59       64        56 

62.5 

40.6 

29       31        39 

34       35       54 

37       37       30 

33       21       26 

33       50       56 

59       59       55 

53       40       40 

44       56       46 

43       34       42 

32       37       44       35 

FORT    WORTH    LEONARD    8LDG 

MAX 
MIN 

58      65       68 

61        70       67 

62       60       52 

65       63       39 

54       70       71 

74        74       69 

72       70       65 

70        70       72 

57      62       63 

62       58       61       67 
37       37       41       37 

64.2 
41.5 

34       37      43 

41       42       43 

40      40       34 

37      20      21 

29       37       50 

57       59       60 

56       44       44 

45       46       50 

46       39      42 

FOWLERTON 

MAX 
MIN 

FREDERICKSBURG 

MAX 
MIN 

57      63       56 

64       63       60 

65       60      68 

75       53       52 

66       73      68 

65       65       73 

71       67       67 

68       65       62 

67       62       70 

59       64       62       59 
36       32      40      40 

64.2 
39.2 

22       28      47 

25       28      55 

43       42       27 

37      24       21 

33       35      41 

51       51       54 

53       36       32 

47       58       49 

51       31       46 

GAINESVILLE 

MAX 
MIN 

55       63       64 

68      63      66 

58       55      49 

60       58       35 

49       63       68 

69       71        65 

67      68       61 

68       69       68 

54       59       62 

59       58       60       56 

61.0 
35.3 

27      29      30 

30       35       35 

35       34      28 

26       19       19 

25       30      47 

55       56       56 

44       38       30 

30       41        50 

44       34       33 

30       32       39       33 

GALVESTON    WB    CITY 

MAX 
MIN 

58       67       67 
43        54       52 

62       67       69 

62       58       58 

69       52       60 

69      68       70 

68       69       70 

69      65       62 

63       64       65 

70      62       65 

5  7      62       64       72 

64.6 
53.8 

49       52       61 

56       47       42 

52       35       37 

60      62      62 

62       61       63 

62       55       55 

58       59       59 

58       52       55 

51       53       58       44 

GALVESTON    WB    AP 

MAX 
MIN 

59       67       65 

61       67       70 

62       57       59 

68       53       60 

69       65       69 

68      69       71 

69      65       62 

65       66       66 

71       63       66 

58      61       65       72 
51       50       58      46 

64.8 
52.7 

42        51       53 

45        50       62 

54      45       39 

49       34       35 

59       60       60 

60      60      61 

61       54       51 

5  7       60       5  8 

59       53       58 

GATESVILLE 

MAX 
MIN 

65       68       64 

27       37       48 

68                 56 

72       76      75 

72       69       76 

73       67       70 

72       67      65 

68       65       59 

60       63       69      67 

67.8 

19 

32      48      53 

52       58      61 

53       36       35 

39      48       53 

45      36      47 

33      33       43      45 

42.7 

GILNER    2    S 

MAX 
MIN 

62       67       59 
31        33       39 

66       66       61 

58       50       55 

68       44       46 

65       64      73 

69       68       75 

72       64       67 

66       62       69 

61       65       50 

55       58      63       59 

62.2 
39.5 

31        37       45 

37       36      28 

33       19       16 

40       52       55 

61       60       56 

53       38       33 

38      41       52 

46       39      40 

35       31       36       35 

(•LADEWATER 

MAX 
MIN 

55       63       68 
29       36       36 

60       68       67 

64       58       52 

57       70       37 

52       67      68 

75       70       70 

78       76       64 

68       68      63 

71       63      64 

52       57       59       66 
34       31       32       45 

63.5 

40.4 

32       33       42 

44       44       39 

29       22       23 

24      42       56 

60       62       62 

62       45       36 

36       38       50 

55       36      36 

GOLIAD 

MAX 
MIN 

65       73       66 
26       45       50 

70       71        76 

69      62       67 

79       64       63 

76      80      80 

80       77       75 

78       75       73 

76       73       71 

72       66       67 

65       73       72       70 
43      38       51       44 

71.6 
46.7 

32       34       55 

48       43       31 

36      34       22 

42       51       59 

60       64       67 

65      42       46 

52       59      60 

60      45       45 

GONZALES    2 

MAX 
MIN 

GRAHAN 

MAX 
MIN 

57       65       65 

60       69       65 

61        64       51 

70       56       40 

57      66 

77       66 

69       64       64 

70       67      64 

63 

60      65      63       67 

63.1 
34.1 

25       31        37 

28       31        38 

35       37       27 

30       19       20 

28      28 

57      54       52 

48       33       33 

34       50      45 

29       30 

25      27       27      31 

GRANBURV 

MAX 
MIN 

68       65       67 
35       42       41 

70       67       63 

64       60       66 

61       58       55 

70       70      75 

76       70       71 

66       65       75 

70       71       64 

64      65      60 

56      65      69      60 
34       34      40       36 

66.1 

40.1 

30       30       55 

40      40      28 

32       22       24 

30      39      47 

58       55      60 

46       40       35 

40       57      46 

46       31       47 

GRAPEVINE    DAM 

MAX 
MIN 

56       64       67 
29      29       35 

59       69      66 
34       34       38 

61       57       51 
38       38      30 

61       60       37 
31       21       21 

51       67       71 
28      32       50 

73       73       68 
56       52       51 

70      69       64 
57      40       35 

68        70       71 
4  1       44       52 

57      60       62 
46      36       36 

61       57       60       65 
33       34       40       39 

62.7 
36.1 

GREENVILLE    2    sw 

MAX 

MIN 

54      62       65 
33       31       35 

57      67      65 
32       33       39 

60       55      46 
37       38      28 

56      60       35 
30       19      20 

50       62      68 
27      36      53 

71       71       68 
58      60      61 

72       70       62 
53      40      36 

68       68       63 
37       45       52 

62       59       63 

48       37       36 

56       58       60       61 

34       35       41       40 

61.1 
38.9 

MALLETTSVILLE 

MAX 
MIN 

63       72        65 
29       38       53 

68       69       73 
33       35       53 

68       59      65 

56       45       33 

79      60       62 
37      27       18 

74       75       80 
39      54      62 

79       74       77 
63       65      67 

79       72       74 
66       44       37 

77       71       76 
49       58      57 

69       67      61 
58      45      49 

62       71       76       69 
41       37      49      49 

70.5 
46.6 

MARL1NGEN 

MAX 
MIN 

57       70       77 
30       48       62 

71       68       76 
44       45       63 

81        73       68 
62       49       37 

67       79       53 
43      42       28 

68      78      81 
50       57      61 

82       82       82 
61       63      65 

82       80       76 
66       47       48 

79       82       82 
61       66      68 

81       80       70 
64      60       57 

81       68       78       77 
52       45       61        61 

75.1 
53.7 

HASKELL 

MAX 
MIN 

56      65       65 
30       30       33 

60       66       66 
32       33       40 

67       65       52 
34       36       34 

72       55       41 
36       18       22 

60       62      68 
30       30      3  5 

65       77      65 
45       49      48 

67       62       63 
48      29       33 

69       68       57 
38      43      40 

46      62       62 
39       31       32 

58       57       62       67 
29      30       31       29 

62.2 

34.4 

MENDERSON 

MAX 
MIN 

63       70       63 

66       67       65 

65       54       56 

73       56       56 

67      70      73 ' 

70       69       75 

73      69       70 

70       67       73 

68      66      66 

58      61       65       61 
37      36      45      43 

66.0 
44.7 

35       37      50 

33       43       55 

44       35       30 

40       22       21 

43      54      61 

62       61       64 

63      44       39 

41       52       5  5 

56      42       43 

"ENRIETTA 

MAX 

MIN 

58      67      67 
29       40       40 

60       67       68 

62       62       54 

66       56       38 

59      64      70 

70       77      69 

71       65      65 

70       72       61 

49      63       65 

62       60       65       65 

63.5 

36       35       40 

34       34       32 

33       20       17 

28      30      31 

37      45      44 

47       34       34 

38      48       38 

38       33       33 

32       29       36       30 

34.7 

IEREFORD    1 

MAX 

min 

55       68       69 
25       30       27 

55       66       64 

59       64       50 

70       40       46 

66       69      65 

61       70      68 

59       53       63 

62       68       45 

38      56       52 

46       57       65       64 

59.2 
26.5 

23       29       41 

25       26       26 

29       11        15 

23      25      26 

40      40      34 

33       19      23 

23       34       31 

23       22       24 

23      25       28       19 

IICO 

MAX 
MIN 

63       68       64 
28       32       47 

66                 62 
35                 53 

63       61       67 
35       42       29 

69       59       54 
40       20      22 

69      72       73 
40                 45 

73       70       72 
56      57      56 

69       65      69 

57       35       35 

71        77       67 
40       56      48 

65       63      66 
45       32      49 

58      64      67      66 
33      35      43       38 

66.4 
40.8 

IILLS80RO 

MAX 
MIN 

60       64       69 
32       33       38 

62       70      66 

62       60       53 

64       72       39 

54      70      75 

71       70      66 

75       73       66 

70       71       70 

71       64       65 

66      63       61       67 

33       35       45       41 

65.5 

40.9 

35       37      45 

40      40       30 

35       22       23 

28      42      55 

59      60      62 

60      41       40 

45       53      42 

40       36       40 

IONDO 

MAX 
MIN 

59       61       69 
21       32       37 

63      67      69 

29       30       34 

65       69       62 

69       79      49 

57      70      74 

74       70      68 

74       76      70 

72       73       68 

67      75       67 

67      63      68      63 

67.7 
39.4 

46      44      29 

31       30       17 

20       33      46 

56       52       52 

57      38      36 

36       52       59 

59      40       40 

37      34      40       53 

IORDS  CREEK    DAM 

MAX 
MIN 

54       60       66 
32        32       42 

58      64      65 
32       36       50 

59      62       52 
33       37      30 

69      62      41 

38      20     '21 

57      66      69 
31       38       44 

74       73       65 
49       53       53 

70      65       62 
55       30       33 

68       64      64 
39       53      40 

50      62       60 
40       31       36 

59       55       65       69 
27       33      42       31 

62.2 

37.5 

'OUSTON   WB   CITY 

MAX 
MIN 

61       69       64 
42       49       48 

65       67      73 
44       47       60 

62       57      60 

54       45       38 

74      49       58 
45       31       28 

72       74       75 
53      60      61 

73       74       75 
62       62       64 

73       66       67 
62       52       48 

68       72       74 
51       59      58 

67       66       64 
53      47       52 

60       65       67       71 
44       44       55       47 

67.2 
50.5 

OUSTON   WB    AP 

MAX 
MIN 

62       69       66 

35      42       48 

66       67       74 
36       40       59 

62       57       59 
50      44      33 

74       50       60 
41       26      23 

72       73      75 
50      58      57 

74       74       76 
58      60      61 

72       66      66 
62      47      43 

68       71       72 
4.6       54       56 

69      65      66 
53      46      48 

60       64       67       72 
44       42        52       48 

67.4 
47.2 

UNTSVILLE 

<AX 
MIN 

55      62       68 
31       43      47 

60       67      65 
34       38       47 

66      61       53 

54      45      32 

58       72       38 
33      27      21 

56      70      73 
27      49      58 

75       72       71 
63      63      60 

72       73       75 
65      47       37 

66       69       66 
35       46       51 

73       63       64 
53       39       39 

55      57      62      64 

36      37      40       52 

64.6 
43.6 

1 
toe   reference   cotes   following   fltetl 
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DAILY  TEMPERATURES 


IEX, 
DECEMBER   19 


Station 


IOHA  PARK  E"P  STATION 

JACKSBORO 

JACKSONVILLE 

JASPER 

JUNCTION 

JUNCTION  CAA  AP 


KILLEEN 
K1NGSVILLE 

K1RBYVILLE    FOREST    SERVICE 
KNOX    CITY 
LA    PRYOR 
LA    TUNA    1     S 
LAKE    COLORADO    CITY 
LAKE    KICKAPOO 
LAMESA 
LAMPASAS 
LAREDO    MB    AP 
LAVOfl    DAM 
LEVELLANO 
LIBERTY 
LINDALE     3    SE 
LlTTLEFIELO 
LIYINOSTOM 
LLANO 
LOMSvir« 
LUBBOCK 
LUBBOCK    KB    AP 
LU'KIM    CAA    AP 
LUVIN6    I     If 
iXILLf 

MM 

■MU  FMM 


Day      Of  Month 


66       64       64 
31        34       44 


60       63       66 
36       35       44 


64       70       68 
30       34       55 


59  66  60 

24  25  31 

64  68  64 

28  28  52 

56  62  62 


56       57      64 


62       68 
31       43 


66       75       71 


64       71       64 


31  35  40 

70  69  70 

23  38  48 

52  5  5  56 

17  21  26 

55  63  67 


55      60       65 
20      23       23 


55      61       67 
27      28      28 


34      45      43 


5J       64       65 
30       29       32 


60      62       52 
29      28       31 


60      66       73 
32       38      44 


53      65      67 


42       65       69 
27      23       28 


57      63       69 
34       39      49 


53      64      68 
21       24       30 


55      64       69 
31       33      48 


62       69       38 
2(      29       30 


63       68       33 

22      21      29 


38       38       70 

28       10       33 


61       70      60 

1/  14  14 


3*      '.  l      70 


39       46       39 

i  -,     / i     4i 


'./       62       6* 


6/       68       60 

24         ,1         44 


68       68 

37       44 


68       63       62 


66       66       70 


59       68       67 
32        34       40 


60       68       70 
30       35       43 


34       38       60 


10        11        12        13        14 


68 

71 

31 

52 

65 

68 

34 

53 

66 

66 

43 

52 

6* 

57 

35 

30 

66 

67 

24 

38 

65 

68 

22 

32 

67 

64 

28 

29 

75 

70 

44 

59 

M 

65 

30 

36 

61 

54 

36 

47 

70 

69 

36 

42 

68 

66 

38 

43 

66 

60 

23 

27 

67 

67 

60       60       68 


60       53       45 
42       37       35 


68      65       62 
55       35      30 


64       5  5       71 
38      33       26 


64       57       54 


61       55       50 


74       70       68 
56       44       30 


60       65       55 
42       36       26 


52  44  32 

67  57  75 

55  36  29 

67  58  73 

33  37  33 

80  69  70 

45  42  31 

60  59  60 

31  28  26 

65  65  66 

36  36  30 


63       64 
43       40 


72       65 
52       47 


62       57       49 
38       38      28 


70      66 
57      42 


63      57 
42      40 


66      63 
28      29 


67      53       55 


37       52       58 


35  40  44 

61  69  62 
28  28  38 

60  68  69 

30  38  49 

64  63  66 

26  33  48 

64  63  60 

23  33  32 

66  6  7  66 

30  32  3  7 

60  67  69 

(1  >)  16 

69  67  67 

32  33  39 

62  M  70 
10  II  13 

61  '0  63 

IV  II  44 

4/  "j  1(1 

30  32 

38  44  47 

13  18  4  1 

6'  64  40 


76       46       56 
31       25       22 


56       61       37 


69       75       47 
26       26        15 


67      73 
35       24 


65  56  56 

28  28  17 

62  47  60 

38  17  29 

80  67  59 

34  31  21 

60  49  56 

29  28  23 

70  58  46 

30  24  22 


71       51       45 
32       19       19 


66  72  40 
29  25 

80  55 

42  35  31 

59  58  36 

29  21  20 

67  52  63 
31  15  21 

61  78  45 

35  30  20 

55  69  36 

29  20  20 

70  50  46 

33  17  17 

59  76  42 


70       75      45 


67      52 
31       28 


39      34 


43      37 

4  |  '4    1 


70      67 
48      42 


43       34      30 


63       3*       71 


63       43       64 


2  1       16       22 


33        19        16 


63       80       44 


36  16       20 

70  76 

30  28 

72  48 

29  21       20 


74       33       3> 

42       23       24 


68       74 
5  3      58 


68       69 

3  5      47 


80      80 
50       61 


70       78 
39      47 


82       81 
51       61 


65       75 
49      51 


66      65 
29      33 


70      73 
38      45 


64      58 
32      31 


63      74 
28      32 


60       70      72 
20       26      33 


55       70      75 
21       36      43 


74       78      80 
41       45      57 


51       69      70 
25       35      52 


69      64      69 
28      29      36 


60       76      70 
26      50      54 


50       67       70 
23       44       57 


68       69       66 
23       30      30 


57       71       71 
27       49       59 


58       72       78 
23      30      32 


68      61      66 
28       30      14 


67       67      64 
23      26      32 


70      69      76 
42       34      42 


37       73       73 
24       33      34 


70       74       73 
43      33      39 


37       72       73 
22      47      48 


74       72      69 
33       32      17 


30      63      67 

I  I         4/ 


72       76      71 
14       IS       17 


76       75      68 
58       56       56 


65       65       74 
60       60       62 


53       55       63 


69       70 
48       44 


70       70 
57      60 


72       72 
54       61 


67      65 
49      48 


82       82 
59       62 


70       73 
50       52 


77      66 
40      49 


75      71 
57      53 


65       68 
31       33 


76       76      68 


75  75  69 

35  38  41 

72  70  69 

52  49  59 

78  81  76 

64  60  59 

72  72  69 

57  59  61 

70  72  67 

39  41  38 

78  79  77 

56  56  59 


61  61  63 

69  72  65 

31  34  34 

76  73  73 

59  59  61 

75  72  70 


76       69       69 
62       61       63 


73       66       62 
39       43       47 


72       66       62 


37       60      65 


77       75       72 


77       72       72 
63       64       67 


76      72 
SJ      31 


70       71       68 
41       4'0       42 


30       52       32 


65       64       68 
40       31       29 


67       63       70 
55       35      40 


71       63       67 
62       42       37 


70       69       69 
43       31       29 


72       70       68 
62       46       30 


76  79  72 

64  40  38 

74  70  64 

57  32  29 

72  79  65 
56  37  33 

80  60  81 

67  52  43 

73  71  70 

65  44  33 

63  64  71 

49  30  35 

80  80  73 

43  37  38 

58  59  63 
38  28  25 

70  57  67 

44  26  25 


57       68 
25      28 


72       65 
38       31 


71       63 
40       36 


60       57       58 


22      23     24      25      26      27 


75 

72 

70 

65 

46 

37 

76 

72 

61 

61 

44 

41 

31 

56 

62 

36 

33 

27 

72 

70 

66 

M 

46 

43 

71 

73 

69 

49 

34 

31 

78 

7* 

64 

61 

4S 

32 

36 

64 

69 

4* 

23 

.'li 

-.6 

62 

67 

30 

22 

26 

14 

63 

6V 

37 

37 

32 

72 

79 

70 

i.i. 

41 

37 

IK 

72 

72 

67 

43 

17 

7* 

77 

68 

.,2 

42 

11 

71 

(.3 

6) 

»  1 

40 

ie 

67      62       70 

40       50       53 


68       66       53 


66       71       72 


67       69       68 
39      46       52 


76       70       68 
40       62       60 


66       68       63 
30       53       51 


70       70       66 
35       35      46 


80        79       81 
43       62       61 


71        63       56 


63       63       54 
25       33      43 


71       73       58 


68       70       55 
29       30       37 


68       70      69 


69       69 
38       49 


45      42 
24      31 


68      65 

45      54 


69       70       73 
44       46       53 


65       51        46 


46       49 
73       69 


42       38       31 


71      68 
48      31 


62       39      61 


61       63      60 


60       6  3       61 


64       61       55 


67 

41 

63 
29 

68 
56 

63 
36 

67 
51 

63 
38 

69       68       65 


67       69       7* 


71 

63       38 


60 
51 

66 
30 

6  0 
48 

69 
36 

75 
63 

82 
49 

73 
48 

66 
36 

63 

39 

63 
32 

bB 
58 

69 

37 

58 
24 

63 
28 

68 

39 

64 
26 

57      61       56      53 
26      36      33 


58      62       64      62 
30       36      38      31 


54       59      63      65 
36       33      40      44 


58      65      64 

42       38      43      33 


61       59 
31       31 


52       69 
48       33 


61       37 
33      29 


59      55 
32      25 


61       72 
31      16 


69      69      64 


60 
30 

68 
29 

69 
34 

58 

3  6 

61 
29 

64 

40 

60 

34 

58 
34 

60 

37 

63 
41 

72 
36 

74 
47 

70 
32 

60 
30 

65 
30 

65 
35 

59 
35 

61 
35 

68 

43 

76 
40 

76 
52 

56 

39 

61 
35 

65 

31 

57 

28 

64 
33 

65 
30 

70 
47 

65 
52 

64 
50 

65 
30 

68 
34 

69 

31 

57 
27 

60 
27 

70 

34 

57 
25 

59 
25 

67 
31 

58 
30 

6* 

48 

74 
61 

59 
36 

37 

34 

62 

28 

69 
2  6 

61 
45 

65 
34 

54 
37 

57 
29 

52 

24 

59 
24 

56 
19 

60 
40 

71 
31 

61 
32 

3  2 
35 

37 
30 

•1 

26 

68 
32 

II 

24 

67 
28 

60 
33 

63 

31 

■.9 

39 

52 

34 

60 
38 

63 
33 

67 
1* 

62 
12 

61 
26 

71 

37 

63 
33 

66 
31 

75      72 
25      28 


65      69 
32      41 


76      67 
57      46 


68      61 
28      26 


67      67 
29      23 


70       71 
10       31 


69       43 
26      21 


67       74 
35      30 


66       65 

43       48 


68      70 
11      30 


74       61 
30       37 


38       61 

18       48 


71       63 
39       19 


Table  5  -  Continued 

J 

Jl 

UL, 

I 

in 

-Mi 

MLi 

IAJ 

LUi- 

liLi 

TEXAS 

DECEMBER    1957 

Station 

Day 

01  Month 

0> 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

ie 

19 

20 

21 

22 

23     24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

E 

> 
< 

MATADOR 

MAX 

MIN 

59     .60        7 
31        36       3 

2       58      60      68      62       63       51       73       51       42       63      60      59 
5       35       36       37      23      26      27      41       16       22       28      30       31 

60       73       61 

33       37      41 

62       61       63 
40       29       3C 

53       68       56      45       62       59       54       55       68       71       60.4 
30       41       33       33       33.     34      28      30      29      26      31.6 

MATAGORDA 

MAX 

63       72        6 

7      66       70       74       68      60       60       70      61       63       75       77      77 

75       77       72 

70      69       69 

69       70       72       75      67       72       66       68       72       76      69.7 
52       57      57       63      45       56      44      41       56       51       50.7 

M  IN 

37       46       5 

>       38      41       64       59       50       35      47       34      26       53       57      61 

61       65      66 

53       50       52 

MAURBRO 

MAX 
MIN 

56       62       7 
30       32       4 

>  62       67      6 

>  31       35       3 

)       74       66      60       63       72      45       62       74       77 
>       57      45       30       33       32       23       25      44      55 

77       74       74 
59       59      62 

77       76       70 
65       44       38 

70        71        72        76       73       68       67       61        69       74       68.8 
40       51       55       60      40       39      41       37       39       60      43.3 

MC    ALLEN 

MAX 
MIN 

68       77      7< 
28      46       5' 

69       75       8< 
42       48       6 

75      69      71      80      57      61 
51      48      39      39      34      21 

>  78      83      81 

>  44      55      61 

60       64       85 
65       65      65 

60  76       79 

61  53       51 

81       81       78       75       72       76       70       78       80       75       76.0 
62       67      68       65       59       59       51       44       64      43       52.2 

MC    CAMEY 

MAX 
MIN 

61       65       6 
20       27      4i 

65       63       6! 

23      42       4" 

68      66      66      67      54      51 

30       33       27       30      24       3 

68       74       70 
26       32       38 

75       75      65 
42       47      40 

65       70       70 
40       30      32 

70       63       63       64       63       69       61        71        75       72       66.5 
46      45      40       36      35       48      35       30       35       39       35.2 

MC    COOK 

MAX 

68       77       7C 

68       75       8! 

80       75       70       82       71       6< 

79      83      81 

80       88       85 

82       79      80 

82       80       76       73       70 

81 

68 

77.3 
51.7 

MIN 

29      43       5" 

37      43       5: 

50      49      36      44      41       24 

41       51      61 

65       64       63 

64      45       50 

58      66      67      65      60 

MC   KINNEY 

MAX 
MIN 

64      64      6C 
34      32       36 

68      66      6C 

36       38       55 

60       52       6C 

36      40      3C 

59      46       5C 
34       19      22 

68      70      71 
34      49      51 

71       67       70 
58       59      59 

70       63       68 
53       39      37 

70       71       63      60      63       58      58      60       59       58      62.9 
41        54       51       47       35       44       34       36       42       37       41.1 

MEMPHIS 

MAX 
MIN 

60       67       70 
25      28      25 

59       70      68 
31       28      35 

58      68       53 

32       30      35 

75      53      5C 

42       15       2C 

63      61       60 
13      25      28 

61       76      72 
30       34      40 

71       57       64 
39      29      27 

62       70      52      44      63       63       54       57       65       60       62.1 
28       35       37      32       32       28      27      25       26      29      29.4 

MEXIA 

MAX 
MIN 

59      61       68 
30       32       37 

60       70      66 
35       36      39 

63       59      53 
43      42       32 

58       73       37 
33       23       22 

54      69      70 
25      3.9      55 

75       72       68 
60       61       63 

76       74       65 
63      42       39 

69       70       67       71       65       6! 
41       47       55       52       40       4] 

59       56       62       69      64.7 
36      36      40      46      41.5 

MIAMI 

MAX 
MIN 

60       68      61 
25      26      29 

53       68      64 
23       26      42 

65      63       50 
26      28      31 

73      45      47 
37       14       15 

63       70      66 

19      20      23 

60       69       63 
25       30       32 

65      63       61 
35       23      25 

67       72       4f 
27       39       3C 

42       42       5? 
33      22       24 

52      47      62       5: 
21       24       25      2: 

59.4 
26.5 

MIDLAND    WB    AP 

MAX 
MIN 

57      62       57 
25      26       32 

61       65       65 
2  7      39      46 

66       53       68 
33       32       33 

63      44       59 
34       21       27 

68      71       71 
30       34      36 

75       71       61 
43       43      46 

59      64       66 

43       31       33 

71       57      41 
38      41       41 

65       57       65 
36       31       36 

60       70       73       5C 
30       35       34       26 

62.6 
34.3 

MIDLAND    4    ENE 

MAX 
MIN 

58      63       63 
24       «       35 

63       66      67 

25       35      47 

67      62       71 
31       30       31 

63      48      60 
31       20      27 

70       74       75 
29      30      34 

77       72       65 
42      40      45 

64      65       68 
43      28      30 

72       60       50 
38       34       40 

65      63       65 

34      28      46 

60       72       63       61 
28      30      30       30 

64.9 
33.2 

MINERAL    WELLS    CAA    AP 

MAX 
MIN 

64       t>7       60 
31       33       37 

70       64       60 
30       35      49 

62       51       67 
37       34      29 

60      39       55 

32       19      24 

68       70       74 
33      38     46 

76      67       71 
57       53       53 

67      65       70 
50      36       37 

71        69       49 
42       49       43 

62       61       61 
39      33      40 

57      64       66       52 
30       34      42       31 

63.2 
37.9 

MISSION 

MAX 
MIN 

57      67       77 
31       47      48 

69       68      74 
43       43       46 

84       74      69 
62       51       39 

68      79       55 

41       44       30 

65       78      81 
31       45      53 

83       80      82 
62       64      64 

64      80       76 
64      49       50 

78       79       61 
50       61       66 

78       76       70 
66      59      60 

74      73       77      61 
52      46      49      66 

74.7 
51.1 

MONTAGUE 

MAX 

MIN 

66      64       60 
32       34       39 

67      65      61 
39      34       52 

60      61       64 
33       36       33 

64       47       51 
40        16       23 

62      66      68 
29      36      36 

74       71       66 
54       52       54 

64      62       66 
46      35       35 

67       65       60 
44       47       42 

59      61       61 
40       36      45 

56      61       62       59 
31       34       39       30 

62.7 
37.9 

MOUNT    LOCKE 

MAX 
MIN 

53       69       57 
28      31       29 

56       65       58 
32       37      36 

40      43       57 
23      22       22 

57       42       53 
37       17      31 

54      56      60 
41       44      45 

64       64      59 
46       50      45 

53       58      65 
37      37      42 

62       56       52 

46       38       31 

53      53       51 

32       34      41 

56      60       59       54 
40       43       46       23 

56.2 

35.7 

MT    PLEASANT 

MAX 

MIN 

55      65       69 

24       24      28 

59       69       70 
27       27       30 

62       58      47 
40       36      25 

57      63       35 
25       20       17 

52      68      69 
19      37      55 

77       70       72 
60       62       61 

78      73       62 
52      44       30 

70       70       64 
29       33       49 

73      61       66 
54      33       33 

51       61       61       66 
33      26       28      44 

63.6 
35.7 

MULESHOE    1 

MAX 
MIN 

53      69      65 

15       19      24 

56       64       67 
21        22       32 

57       64      52 
25      24      23 

69      47      46 
25       14       14 

65      69      67 
20      23      24 

64      69       65 

32       34      43 

58      56       61 

40       20       21 

60       68       48 
22       28       31 

39      60       57 
27      25      24 

49      60       65       66 
23      27      24       21 

59.7 
24.7 

MUNDAY 

MAX 
MIN 

65      65       61 
31       33       39 

67       65       68 
32       34       53 

60      56       74 
32       36       32 

60      45      61 
35       18      25 

61      66      64 
30      28      31 

79       68       66 
38      48      46 

63      64       70 
44      29       34 

69       64      52 

42       44       37 

62       64      59 

39      30      47 

57      57      65      55 

26      41       30      29 

63.0 
35.3 

NACOGDOCHES 

MAX 
MIN 

68      65       70 
23      23      29 

63       70       70 
29      26      30 

65       66      61 
50       35      28 

56       77       41 
26      24       13 

55      70      71 
16      43      55 

75       69       70 
59       55       53 

77       75       69 
59      47       31 

72       72       75 
30       30      47 

76      72       62 
49      37       37 

53      62       63      67 
36      29      29      48 

67.0 
36.3 

NATALIA 

MAX 
MIN 

61       71       63 
23       34      49 

68       70      69 
31       31       53 

69      63       68 
50      45      30 

80       73       58 
40       32       18 

71       75      79 
31      42      47 

73       73       73 
64       57       58 

79       74       73 
57      37       37 

75       75      69 
50       61       65 

74      67       67 
60      40      45 

65       69      65       65 
36      35      45      47 

70.1 
43.5 

NEK  BRAUNFELS 

MAX 
MIN 

70      66       57 
31       30      41 

70       69      69 

31       30       50 

70       61       66 

54      46      33 

62       76       57 

38       31       17 

71       72       75 
32       53      53 

72       73       75 
51       56      60 

78       70       69 
44      40       35 

72       69      66 
44       61       61 

75      69       68 
59      44      47 

63      67      70       65 
39      42      45       36 

69.4 
43.0 

NEK   GULF 

MAX 
MIN 

58      62       72 
2  8       34      49 

63       68       70 
37       35      41 

73       64      59 
58      43       33 

62       76      42 
36       30      20 

62      75      78 
25      49      56 

79       77       76 
60       61       62 

74       75       70 
64      48       39 

71        74       74 
43        54       56 

75      71       69 
59      43      45 

68      60      69       73 
41       38      40       58 

69.0 
44.7 

NIXON 

MAX 
MIN 

61       70      63 
2  8       34      50 

69       71       72 
32       35       58 

70       70      72 
53       40      30 

79       72      61 

40       30       16 

75       79      78 
33       52       55 

79       74       74 
60      63      65 

75       71       73 
45      42       38 

76       75      70 
41       62       63 

68      69      60 

50      42       48 

64      71       68      64 
39      35      43       34 

70.7 
43.8 

olney 

MAX 
MIN 

58      66      60 
27      28      37 

69       65      63 
29       34      42 

65      60       72 
33       33       24 

63      47       58 
30       17      23 

65      67      72 
28      25      31 

77      69      68 
46       51       50 

64      65       68 
51       33       31 

70       62       50 
32       46       39 

65      63       59 
37      27      34 

57      63      67       57 
25       35       31       30 

63.7 
33.5 

OZONA 

MAX 
MIN 

55       59       64 
22       29       30 

59      63       63 
22       25      43 

63       67      55 
34       34      34 

68       70      49 
33      21       23 

54      70      76 
27      30      32 

75       70      69 
43       52       51 

69      65      66 

50       31       31 

68      64      66 
32       53      40 

50      66      61 
40      29       30 

68      60       69      67 
28      30       35       36 

64.1 
33.9 

PADUCAH 

MAX 
MIN 

70       68      60 
32       27      37 

70      66      72 
37       37       52 

68      64       75 
30       34      36 

68      49      60 
41       16      26 

61       61      63 
28      28      32 

79       71       64 
34      42       45 

59      62       64 

41       32       30 

70       55      45 
38      42       34 

64      62     .57 
36      33       42 

57      64       54       53 
29      36      29      25 

63.1 
34.3 

PALACIOS    CAA    AP 

MAX 
MIN 

60       70      65 
34       46       41 

64      68      70 
34      41       62 

67      60      60 
53       38       33 

70       51       62 
43      27      27 

72      75      78 

46       54      60 

75       73      73 
62       61      63 

73       71       69 
53      46      44 

73       73       74 
51       57       57 

73      68       70 
54      44      49 

62      67      71      75 
42      40       52      45 

68.8 
47.1 

PALESTINE                                                  | 

MAX 
MIN 

54      63       69 
28       32       38 

60      67      66 

34       37      41 

64       58      52 
46      44      26 

57       72      47 
27      22      22 

53      68      73 

23      47      58 

75       73       69 
61       62      62 

76       75       63 
65      43      37 

69       69      70 
38      47       55 

73       64      66 
54      35       35 

56      59      61       66 
3*      34      43      52 

64.8 
41.4 

PAMPA 

MAX 
MIN 

63       51       55 

25      28      27 

65       64      60 

28       28       34 

59      48       70 
28      28      28 

42       45       63 
15       15       15 

67      64      57 
25      26      26 

68       66      58 
30      39       36 

49      61       63 
27      28      28 

66      44      40 
31       28      29 

56      57      55 

26      28      28 

50      61       61       41 
29      31      20      20 

57.2 
27.0 

PANTHER    JUNCTION 

MAX 
MIN 

58      69      62 

30       37      46 

64       74       69 
34       41       42 

61       57      62 
35       36      36 

68      64      63 
40      29       32 

71       73      75 
41      46      30 

76      80       76 
53       57      57 

71       69      68 
5*      4*      46 

71       71       68 
42      42      44 

68      67      69 
50      41      41 

68      74      76      74 
31      45      50      39 

66.9 
42.5 

Paris 

HAX 
MIN 

54      62       65 
27      30       31 

56       70      66 
33       34       38 

60       57      43 
36      35      26 

55      58      34 
27       17       17 

50      66      67 
20      34      51 

73       68      69 
58      59      61 

74       71       62 
52      40       37 

69       69      60 
38      40       52 

64      59      64 
50      34      34 

54      57      59      61 

31       31       34      40 

61.2 

37.0 

pASADENA    HOUSTON 

*AX 
<IN 

63      62       72 

35       36       50 

66       71       69 
40       39      42 

69      63      57 
61      45      35 

60      75      44 
38      32      25 

57      74      75 
25      55      58 

74       77       77 
61       58      62 

76      73      72 
62      53      54 

73       74      73 
55       56       56 

71      75      67 
54      46      47 

66      62      63      67 
44      43      51      58 

68.3 
47.6 

PECOS 

*AX 
UN 

56      62       69 

15      21      25 

60      64      77 
20      24      37 

66      69      56 
35      31       26 

70      56      49 
30      22      20 

67      74      76 
26      31      33 

74       80       75 
34      41       42 

69      65      71 
46      25      26 

71       74      59 
25       30      34 

57      65      64 
30      31      35 

70      65      75      75 
27      28      29      32 

67.1 
29.3 

PIERCE 

<AX 

59      62      72 

27       39       50 

62      67      71 

34      34      39 

73                 63 

42       28 

63      7*      45 
34      30      18 

64      75      78 
20      52      58 

80       78       75 
60       59       59 

74       72 
64      43 

73      75 
42      56 

74      75      67 
5*      42      45 

66      60      75      71 
40      37      50      60 

69.4 

43.4 

PLAINS 

1AX 
<IN 

51      61      60 
18      21       26 

55      62      63 

23       32      45 

57      63      51 
28      25      26 

68      51       43 
28       15      21 

65      70      69 
26      33      36 

68      70      66 
36      39      38 

64      54      63 
42      27      27 

65      68      49 
27      32       32 

66 

24 

60.9 
29.2 

FLAINVIEK 

(AX 
UN 

55      69      65 

20      25       25 

56      64      64 
24      24       35 

60      68      50 
27      27      28 

70      49      46 
32       14       13 

65      68      65 

20      20     20 

64      72      65 
30      41      42 

59      54      62 

42      20      20 

66      69      49 
27      32       30 

49      56       56 
30      25      27 

49      55      68      68 

25      25      28      24 

60.6 
26.5 

"0INT    COMFORT                                         , 

IAX 
(IN 

6*      70      68 
42      46      57 

66      69      76 
39      40       59 

74      61       62 
58      47      38 

76      76      62 
50      34      25 

73      77      81 
45      35      64 

75       74      74 
61       59      62 

75       76       72 
66      49      44 

73                 69 
42                 56 

69      61      64 
61      43      49 

58      61       64      67 
44      40       54      52 

69.6 
49.4 

"ORT    ARTHUR                                              , 

AX 
IN 

55       56      67 

37      43       53 

66      63      66 

41       41       40 

68      61,    57 
58      48      35 

57       71       42 
36      33       31 

56      69      65 
33      49      59 

71       69       70 
57      58      59 

73      69      65 
63       51       47 

66      67    "  71 

49       55      55 

72      64      64 
57      48      48 

65      60      61      64 
68      47      48      55 

64.2 
47.8 

»••  r*f«r«ne«  notmm  follo»inB  Station   lodox. 
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Table  5  -  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


TEJU 
DECEMBER    19! 


Station 


PORT  ARTHUR  MB  AP 

PORT  ISABEL 

PORT  LAVACA 

PORT  OCONNOR 

POSSUM  KINGDOM  DAM 

POTEET 

PRADE  RANCH 

PRESIDIO 

OUANAH  5  SE 

RANGER  PUMP  STATION 

RATMONDVILLE 

RED  BLUFF  DAM 

REFUGIO 

RIO  GRANDE  CITY  2  ESE 

RISING  STAR 

ROBSTOMN 

ROCKSPRINGS 


SALT     FLAT    CAA    AP 
SAN    ANGCLO    DAM 
SAN    ANGELO    KB    AP 
SAN    ANTONIO    KB    AP 
SAN    SEN  I  TO 
SAN    MARCOS 
SAMMTPSOM     1     N> 
IE  ALT 
1ECUIN 

1'MiiKxe 

UNTOH 
taltMVULl 


,.  . 


Day   01  Month 


66   76 
37   56 


58   64 
32   45 


69   66 
33   40 


57   64 
14   23 


60   60 
21   23 


59   68 
26   33 


62   65 
36   36 


59   68 
28   46 


57   53 
19   22 


59   68 
24   24 


55   61   60 
28   29   33 


57   64 
33   40 


60   63 
28   33 


62   71 
27   38 


54   63 
31   34 


48   56 
14   19 


55   59 

26   31 


59   67 
31   34 


62   70 
32   50 


59   60 
22   29 


62   72   65 
31   3i   55 


60   70   62 


21   23   33 


64   65 

26   27 


54   60 

!/    >4 


65   74 
60   52 


65   67 
35   36 


68   69 
30   30 


63   62 
18   23 


60   75 
24   40 


67   65 
37   36 


68   69 
38   39 


64   70 
23   31 


V, 

63 

73 

62 

") 

II 

12 

1  ' 

12 

11 

■■•■ 

i.  > 

'.'. 

61 

67 

!•. 

n. 

2* 

23 

,  .. 

n 

4". 

•.'/ 

62 

i.i 

u 

U 

45 

23 

l< 

M 

'■•■ 

4/ 

»• 

'.: 

/4 

i  . 

/•. 

/I 

ii. 

«.» 

•■■ 

N 

66 

>.i 

II 

1- 

M 

/« 

>l 

33   61   II 

M    11   4  1 


65   69   77 
34   34   40 


57   63   64 
30   32   35 


65   69   72 
39   41   53 


64   65   65 
30   40   50 


67   70   73 
37   34   56 


62   68   67 

37   40   44 


33   62   58 

19   28   36 


58   63   66 

30   31   46 


63   64   63 
26   38   47 


67   69   68 
33   32   54 


72   71   75 
46   40   46 


64   69   69 
30   29   34 


68   71   61 

31   33   36 


63   69   61 
30   31   43 


39   66   64 


38   68   66 

37   39   63 


43   4  7 
13   41 


57   73 
36   31 


63   67 
43   31 


57   68 
34   23 


59   63 
36   27 


65   51 
34   26 


74   68 
49   37 


67   70 
43   31 


71   68 
45   31 


62   50 
36   29 


10   11   12   13   14 


34 


65   66   56 
46   43   31 


64   65   54 

35   34   34 


65   54   70 
36   35   35 


69   66   67 

54   47   32 


67   37   71 
30   28   33 


59   33   46 

37   37   32 


64   4*   33 

31   II 


41   39 

//  11 


68   63 

2  7   10   14 


70   62   »» 

:i      14   u 


71   50   57 


78   46 
35   27 


55   53 
22   17 


55   62 
33   24 


54   43 
10   14 


40   55 
19   26 


51   67 
24   20 


32   42   24 


65   39 
21   21 


81   49 
37   28 


72   61 
34 

61 


76   42 
38   25 


58   75 
32   21 


62   47   55 
22      24   23 


70   65 
34   23 


65   44   56 
35   25   31 


81   48   57 


67   80   43 

31   30   16 


77   62 
39   29 


81   74   60 
40   29   21 


31   31   19 

34   19   20 


68   (0   42 
33   29   17 


14   36   46 
11   17   18 


23   23 
41   48 


39   41   40 
12   13   17 


33   73 
13   28 


76   79   78 
55   61   64 


63   73   78 
37   41   56 


68   72   72 
32   34   41 


69   76   70 
27   26   31 


74   75   76 
27   32   36 


71   72 
36   45 


67   79   81 
26   45   54 


70   74   72 
25   29   32 


72   81   83 
40   53   57 


68   81   82 
24   41   46 


55   65   67 
27   33   42 


63   76   82 
34   54   57 


62   72   72 


42   52   52 


53   68   69 
26   45   57 


68   56 
28   29 


71   73 
49   52 


20   39   90 


50   64   70 
27   40   34 


23   27   28 

68   79   79 

30   12   19 


21   20   24 


44   43   41 
22   21   29 


23   44   31 


73 
M 

76 

19 

60 
41 

78 
62 

74 
62 

74 
19 

76 
99 

79 
99 

79 
63 

79 
60 

71 

72 

79 

79 

69 

79   80   76 
58   59   58 


73   75   75 
60   59   62 


77   66   74 
59   55   51 


76   75   72 
64   60   62 


67   65   72 
43   43   45 


76   76   69 
41   43   46 


59   76   63 
30   34   39 


75   65   72 
57   56   53 


84   61   63 
57   58   62 


77   73   69 
42   43   50 


83   78   77 
56   61   65 


65   66   68 
47   53   54 


79   SO   80 
58   59   63 


75  67  68 
50  53  45 

77  75  76 

58  59  59 

74  68  68 

62  62  61 

66  71  65 

34  38  41 

76  73  66 
44  55  50 

72  65  69 

54  55  51 


59  59  59 

81  81  80 

60  60  62 

74  71  70 

59  57  62 


72   71   64 
99   97   60 


79   72   72 
60   64   69 


72   77   49 

35   41   44 


SO   70 
14   42 


80   78 
68   62 


66   66 
50   40 


79   71 
59   41 


70   66 
47   27 


65   64 
48   36 


83   81 
62   45 


83   77 
67   39 


66   62 
59   45 


70   66 
49   31 


60   81 
66   48 


63   69 
26   36 


72   72 
43   38 


63   60 
25   24 


65   68 
31   37 


67   69 
32   37 


68   71 
39   38 


80   10   79 
49   90   90 


73   70 
63   44 


39   47   69 

41   90   28 


49   41   41 

40   21   25 


49   47   64 
51   40   19 


69   40   40 


40   67 
24   29 


42   49   49 


79   70   69 


77   77 
66   69 


70   66 
62   61 


65   51 
51   43 


70   68 
60   57 


67   66   65 


70   68 
30   45 


69   63   49 


47   57   65 


80   82 
64   64 


67   69   54 


76   75 
55   60 


68   62   47 
45   46 


74   74   75 
54   55 


67   70   65 
43   51   54 


68   58 
23   28 


70   68   63 


79   80 
50   54 


75   70   69 


66   60   50 
32   35   34 


70   70   60 
31   40   32 


70   65 
13   45 


14   41   40 


64   72   45 

23   30   23 

10       67   49 


75   77 
63   66 


66   65   63 


67   65   65 


67   63   69 


69 
50 

75 
41 

74 
33 

62 
23 

63 

24 

56 
20 

63 

36 

58 

40 

56 

30 

79 

56 

72 
55 

79 
48 

61 
32 

66 

39 

62 

27 

69 
44 

69 

50 

68 
41 

74 

57 

70 
57 

77 
54 

63 
32 

62 
35 

53 

28 

73   75   65 


62   58 
39   29 


70   67 
58   44 


73   65 
55   44 


55   58 
26   30 


63   61 
43   30 


76   75   79 


60   62   64 


66   71 
55   44 


70   66   61 
57   42   46 


70   68   63 

61   41   46 


63   35   60 

28   29   35 


43   60   63 
33   23   32 


73   67 
55   40 


46   67 
35   25 


43   60   39 
29   21   28 


64   61   56 


64   56 
37   31 


65   66   (r3   56 
29   29   32   37 


79   73 
42   63 


37   51   47 


79   85 
42   57 


65   64 
40   32 


73   73 
47   55 


56   69   71   53 
27   38   35   30 


54   58   61   66 

37   40   47   51 


67   69   46 


26   27   26 


31   32   42 


59   73   71   50 
28   39   43   31 


61   67   65   64 


60   65   70 


60   69   73   68 

40   37   48 


62   70   73   70 
39   39   30   48 


60   72   70 
28   34   29 


58   58   59   64 
20   21   25   26 


54   58   60   57 
33   35   16   17 


61   65   68   72 


5  7   60   72   70 
24   25   30   10 


46   53   60   60 
11   21   24   16 


97   70   70   49 
22   29   29   21 


99   60   6  1   64 
42   II   11   49 
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Table  5  -  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


DECEMBER  1957 


STEPHENVILLE  3  NE 

STRATFORD 

SUGAR  LAND 

SULPHUR  SPRINGS 

TAHOKA 

TARPLEV  1  E 

TAYLOR 

TEMPLE 

TEXARKANA  DAM 

THOMPSONS  3  WSW 

THROCKMORTON 

TULIA 

TYLER  A  NE 

UVALDE 

VAN  HORN 

VEGA 

VERNON 

VICTORIA  N8  AP 

WACO  KB  AP 

WARREN 

WASHINGTON  STATE  PARK 

WAXAHACHIE 

WEATHERFORD 

WESLACO  2  E 

WHITNEY  DAM 

WICHITA  FALLS  WB  AP 

WILLIAM  HARRIS  RESVR 

•ILLS  POINT 

WINK  CAA  AP 

WINTER  HAVEN  EXP  STA 

YOAKUM 

YSLETA 


DaY  Of  Month 


MAX 

57 

MIN 

29 

MAX 

56 

MIN 

22 

MAX 

54 

MIN 

30 

MAX 

59 

MIN 

18 

59   64   73 
30   39   49 


30   32   32 

60   62   56 
24   25   31 


59   60   67 


56   62   68 


34   32   34 


64   72 
31   42 


63   68 
31   35 


63   71 
25   30 


56   62 
28   32 


59   65 
26   25 


58   61 
29   33 


69   77 
2  8   46 


58   64 
26   29 


65   65 
33   33 


56   62 
34   42 


52   55 
27   29 


60   65 
23   25 


62   71 

28   38 


64   72 
31   41 


49   45 
14   18 


56   65   65 
23   25   39 


64   69   70 


57   68   67 


63   66   60 


66   68   66 


63  70  69 

35  37  37 

62  69  67 

36  36  41 

57  68  68 

38  37  47 

63  65  71 
36  35  43 

59  68  66 
34  35  30 

57  64  65 

25  23  36 

60  68  6  7 
30  36  48 


61 

69 

60 

67 

24 

35 

26 

29 

61 

55 

60 

70 

22 

40 

20 

38 

56 

62 

65 

65 

21 

24 

24 

28 

63   68 
43   36 


69  67  64 

32  36  57 

66  68  70 

30  30  44 

60  67 

31  31 

61  71 
34  32 

59  66  63 

38  37  38 

68  75  83 

44  46  65 


52   61   50 


73   65   59 


61   56   46 
36   38   25 


28   29   36 


68   66   57 


65   65   55 

48   45   33 


63   58   48 
43   41   32 


66  65  51 

33  30  31 

60  68  51 

28  26  28 

63  56  50 

42  35  25 

62  68  62 

45  40  28 

63  55  59 
35  31  26 

59  64  54 

25  23  25 


66 

62 

65 

46 

41 

35 

63 

55 

64 

42 

40 

31 

66 

56 

58 

50 

35 

28 

71 

61 

56 

51 

40 

29 

62 

61 

53 

37 

39 

29 

56 

58 

49 

36 

35 

30 

61   49   37 


62 
31 

62 
39 

63 

39 

64 
44 

61 
32 

51 
33 

68 
61 

73 
55 

61 
45 

65 
35 

63 
38 

60 
36 

66 

41 

68 
32 

55 
31 

63 

50 

72 
47 

63 
45 

69 

50 

75 
56 

68 

48 

67 
42 

58 
32 

61 
26 

72   44   47 


62   76   43 


5  6   60   3  5 
25   19   19 


63   45   65 
39   18   26 


65  79  42 

33  25  20 

65  78  40 

33  27  23 

55  63  38 

32  22  20 

60  75  51 
39  32  20 

70  52 

34  17 

71  48 

29  13  14 

57  70  36 

30  20  16 

66  79  51 
32  31  19 

61  50 
27  23 


IS 


63 

72 

71 

78 

80 

27 

50 

50 

50 

58 

50 

67 

70 

72 

70 

21 

36 

53 

55 

60 

68 

72 

71 

74 

65 

26 

28 

40 

39 

40 

69 

74 

70 

69 

65 

27 

31 

50 

49 

50 

57 

72 

73 

76 

72 

25 

40 

57 

62 

60 

55 

70 

71 

76 

71 

25 

39 

56 

62 

60 

50 

65 

63 

74 

69 

21 

37 

53 

59 

60 

76  68  58 

30  28  16 

60  75  39 

31  26  16 

62  67  40 

30  21  22 

61  61  36 

32  20  21 

80  55  67 

39  43  26 


30   23   20 


55   37   57 
29   14   26 


41  32  26 

62  57  37 
30  19  19 

64  45  64 

32  20  24 

79  60  59 

35  33  20 

76  61  63 

36  31  25 

63  64  53 
23  27  20 


58   64   69 
25   28   30 


70   63 
23   24 


58 

71 

75 

74 

74 

70 

7? 

22 

32 

41 

50 

52 

53 

56 

67 

70 

65 

76 

75 

63 

61 

26 

35 

34 

40 

42 

50 

44 

67 

65 

65 

68 

67 

70 

52 

24 

25 

25 

27 

36 

34 

34 

73   77   79 
42   52   59 


70   71   75 
35   56   57 


73   66   77 
39   49   55 


59   72   69 
19   41   52 


53   69   69 
24   33   45 


51   64   66 
26   36   41 


79   83   82 
41   54   61 


55   71   71 
22   30   49 


61   73   74 
48   55   57 


45   60   62 
23   32   40 


70   74   71 
25   30   32 


71   70   73 
34   35   49 


74   76   81 
41   57   65 


38   65   66 

23   28   30 


50   59   61 


71   72 
33   54 


62   72 
32   41 


75   70 
61   62 


59   60   63 
29   19   20 

76   74   67 


56   67   67 


77   76   68 


78  73  60 

54  46  36 

72  73 

63  45  38 


61   53   65 
32   21   23 


23  24   25   26   27 


68   75 
59   61 


74   74 
59   65 


74   68 
57   61 


82   83 
64   66 


71   69 

54   57 


60   66 
40   51 


74   74 
61   59 


70   70 
60   60 


75   69 
55   56 


74   78 
67   70 


70   71 
37   41 


79   71   71 
57   46   42 


73   66   69 
56   43   39 


71   70 
63   45 


76   76   64 
64   45   37 


75   73   66 
55   39   35 


81   77   79 
67   46   48 


73   72   65 
56   39   34 


64   62   68 
45   31   32 


74   70   67 


79   72   70 
63   48   38 


63   67   68 
46   27   30 


82   73   73 
55   39   35 


66   61   61 
39   25   2* 


63   63   43 
25   26   26 


45   54   55 

70   70   62 
39   39   52 


52   61   56 

71   72   69 
36   46   53 


70   70   69 


67   67   60 
36   40   42 


71   71   69 
33   39   39 


65   70   49 


69   69   66 
35   41   53 


73   74   69 


70   55   46 
29   30   40 


24   25   32 


76   72 
50   59 


68   60 
50   37 


61   55   51 
33   28   39 


72   67 
55   33 


67   70 
52   38 


67   70   64 


70   70 
42   56 


69   70 
36   39 


69   70 
35   36 


68   68 
49   56 


70   70 
48   55 


74   73 
54   60 


77   72 
52   61 


66   67 
22   28 


59 

38 

69 
32 

6  0 
37 

49 
29 

59 
29 

56 
30 

74 
54 

63 
39 

65 
39 

64 

58 

75 
36 

68 
37 

54 
31 

60 
36 

67 

43 

56 
32 

46 

27 

57 
26 

59 

24 

61 

13 

59 
22 

.2 

.5 

63 
36 

68 
44 

70 
66 

68 

43 

,7 
5 

57 
33 

60 
34 

66 

40 

62 
37 

2 

8 

70 
32 

70 
29 

49 
26 

62 

31 

3 

8 

67 
30 

67 
37 

62 

46 

67 
39 

5 

0 

60 
35 

65 
43 

72 
50 

67 
41 

1 

7 

59 

37 

60 
40 

6  9 
51 

66. 

42. 

0 
5 

55 

35 

58 
35 

62 

43 

61. 

40. 

8 
1 

72   68   66 


67  65  65 

46  37  45 

70  6  7  60 

47  32  38 

74  64  65 

53  40  43 

60  63  63 

48  37  37 

53  60  60 
43  37  38 

78  72  80 

65  58  61 

58  66  63 

47  36  36 

61  62  60 
39  30 

72  71 

58  43  50 

72  65  65 

48  38  41 

65  60 

32  32 

74  66  72 

54  40  49 


49   51 

59   57 
3*1  22   29   34 


55   62 
30   31 


54   66 
26   29 


70   68 

35   39   51 


71   69   44 
34   35 


24   26   30   18 


74   69 

49   43 


68   60 
46   38 


66   69 

38   53 


70   76 
50   43 


57   59 
27   39 


68   62 
42   41 


63   71 
38   50 


67   63 
25   27 


60   66 
33   42 


68   68 
52   58 


58   55 

40   40 


67   62 
53   47 


63.3 
33.3 


68.2 
38.3 


62.0 
32.9 


59.4 
26.5 


65.6 
43.0 


68.1 

40.9 


66.3 
40.2 


75.9 
53.2 


64.7 
36.6 


60.2 
34.5 


67.1 
48.4 


62.8 
39.7 


64.3 
32.1 


71.2 
49.3 
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EVAPORATION  AND  \ 

m 

sfD 

TEX4 
DECEMBER  199 

Table  6 

Day  of  month 

Station 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Is 

H   « 

ANGLETON  *  NE           (A) 

EVAP 
MIND 

.15 
9* 

.08 
42 

.03 

2  1 

.12 

5  0 

.14 
58 

.  11 

135 

.14 
59 

.  12 
114 

.  17 
b6 

.25 
62 

.22 
166 

.13 
44 

.06 
62 

.02 
53 

.06 
86 

.04 

42 

.04 

114 

.06 
77 

64 

.  14 

56 

.16 
48 

.04 
75 

.05 
96 

.  10 
46 

.04 
58 

.06 
<,4 

.06 
41 

.  17 
66 

.11 
44 

.2; 
62 

.2- 
64 

3.4 
217 

AUSTIN  WB  AP 

EVAP 
MIND 

.06 
42 

.10 

3h 

.  12 
95 

.20 

93 

.07 
44 

.15 
120 

.00 

100 

.  12 
76 

.25 

103 

.  11 

66 

.  13 
193 

.05 
60 

.40 
95 

.15 

105 

.03 
97 

.05 
93 

.06 
91 

.07 

161 

98 

BEAUMONT  EXP  FARM      (A) 

EVAP 
WIND 

.  12 
61 

.11 
49 

.03 
83 

.10 
60 

.09 
24 

.02 

103 

13b 

.09 
52 

.24 

143 

.  11 
41 

.28 

166 

.14 
68 

.07 
75 

.05 
9* 

.01 
75 

.04 
68 

144 

.01 

125 

.03 
145 

.11 

136 

.09 
43 

.08 
52 

.06 

6  8 

.03 
38 

.06 
44 

.07 
56 

.06 

47 

102 

.11 
51 

.04 
48 

.02 
73 

2.5 
247 

BEEVILLE  5  NE           <A> 

EVAP 
WIND 

.10 
45 

.15 
65 

100 

.20 
117 

22 

.08 
137 

.08 
121 

.15 

99 

.14 
135 

.13 

40 

.32 

210 

.16 
90 

.01 
65 

.21 

6  6 

111 

•04 
73 

.02 
135 

.10 

136 

156 

.13 

60 

.05 
30 

.16 
78 

.03 

73 

.02 
61 

126 

.11 
45 

.06 
72 

.  13 
64 

.06 
44 

.08 
38 

-0  5 

3.4 
277 

BEL TON  DAM 

EVAP 
WIND 

; 

; 

.07 

.14 

.12 
23 

.10 
125 

.05 

79 

.06 
9  b 

.21 

117 

.11 

36 

147 

57 

.41 

6  7 

.11 

94 

.06 
93 

.10 
86 

.02 
83 

.04 

97 

.06 
62 

.36 
131 

.12 

21 

.16 
62 

.Ob 

90 

.06 
55 

.06 
34 

.11 

43 

.10 
50 

.04 
71 

.08 
20 

.09 
74 

.01 

71 

3.1 
230 

BENBROOK  DAM 

EVAP 
WIND 

.14 

120 

.15 

136 

.13 
156 

.18 

113 

.13 
85 

.19 
185 

.  11 
122 

.14 

133 

.18 

129 

.10 

76 

251 

96 

.47 
152 

.10 
116 

.07 
119 

.10 

124 

.10 

183 

.04 
139 

.13 
76 

.40 
245 

.  14 

60 

.18 
126 

.09 
159 

.12 
97 

.05 
59 

.12 
66 

.10 

106 

.09 
94 

.09 
63 

.10 
123 

.04 

15- 

3.9 
386 

DEN] SON  DAM 

EVAP 
WIND 

.  13 
199 

.11 

173 

.15 

9  5 

.05 
87 

.23 
263 

221 

.11 

124 

.06 
155 

.04 

o7 

273 

80 

.42 
143 

.05 

63 

.06 
91 

.08 
154 

.09 
211 

.05 
230 

.12 

82 

.28 
266 

.09 
42 

.16 

66 

.09 
128 

.07 

90 

42 

.15 
58 

.12 
57 

.13 

130 

.05 
16 

.09 
57 

.03 
150 

L41 

3.3 

391 

DENTON  EXP  STATION     <A> 

EVAP 
WIND 

.03 
240 

.19 

61 

.  1  J 
130 

.13 
4  J 

.04 
69 

.01 
150 

.  13 

80 

.10 

230 

.05 
46 

.14 

104 

.19 
lDl 

.08 

109 

.12 

60 

.05 
130 

.01 
80 

115 

100 

.03 

112 

.09 

143 

.21 

200 

.  14 

35 

.06 
95 

.05 

120 

.00 

90 

.12 
70 

.09 
30 

.05 
102 

.02 
36 

.04 
70 

.06 

6  3 

.09 
147 

2.6 
326 

D1LLEY 

EVAP 
WIND 

.  )9 

20 

.09 
21 

.06 
28 

.10 
31 

.07 
17 

.12 

45 

31 

.21 
52 

.14 

41 

.  14 
42 

.20 
69 

22 

.16 

2  2 

.06 
14 

.04 
18 

.07 
27 

.05 
27 

.06 
24 

.04 
11 

.16 

24 

.11 

12 

.10 
39 

.06 
34 

.03 
45 

.02 
26 

.08 
32 

.  12 

20 

.03 

19 

.11 
17 

.05 

2  0 

.01 
11 

2.6 
86 

FORT  STOCKTON 

EVAP 
WIND 

- 

" 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

.07 
44 

.20 

73 

.  1  5 
67 

.20 
91 

.  0  9 
44 

.12 
56 

.25 

63 

.13 
18 

.15 
19 

.12 
44 

.21 

39 

.12 

112 

.15 
4 

.18 

81 

.10 
93 

.12 
1 

.03 
42 

.  10 
28 

.15 
149 

.17 

60 

.05 
37 

.21 
39 

63 

~ 

GRAPEVINE  DAM 

EVAP 
WIND 

10  e 

.16 

129 

.15 

155 

.14 

68 

.16 
78 

.21 

201 

.03 
160 

.  17 

123 

.15 

130 

.11 
64 

226 

* 
95 

.47 

138 

.06 
101 

.09 
114 

.10 
121 

.09 
192 

.04 
176 

.16 
81 

.40 
251 

.15 
59 

.17 
97 

.10 
151 

.11 
94 

.06 
53 

.15 
61 

.  10 
75 

.08 

106 

.05 
36 

.08 
105 

.02 
133 

3.< 
361 

HORDS  CREEK  DAM 

EVAP 
WIND 

104 

125 

.  16 

214 

.17 

115 

.22 

106 

.17 
170 

.08 
96 

.19 
210 

.14 
123 

.  16 
95 

2  80 

81 

151 

.48 
99 

.16 
66 

.30 
90 

.13 

127 

.01 
112 

.14 
79 

192 

.40 
49 

.16 

110 

.15 
160 

.19 
154 

81 

.  10 
83 

.21 
126 

94 

.24 

75 

.08 

75 

.07 

155 

4.! 
38! 

IOWA  PARK  EXP  STATION 

EVAP 
WIND 

.06 
50 

.11 

69 

.06 
15 

.08 
24 

.12 
50 

.05 

64 

.10 
41 

.14 
80 

.05 
15 

.10 
41 

.09 
34 

.06 
45 

.05 
20 

.04 
6 

.03 
6 

.05 
16 

.05 
11 

.06 

25 

.16 
98 

.15 
71 

.09 
21 

.09 
57 

.07 
30 

.02 
8 

.02 
28 

.07 
24 

.13 

64 

.06 
16 

.07 
28 

.03 
3 

.05 

18 

2.. 
10' 

LAKE  COLORADO  CITY 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

112 

.27 
36 
54 
29 

.16 
72 

56 
32 

.14 
47 
58 
32 

.14 
79 
58 
32 

.17 

134 
58 
33 

.09 
75 
59 
38 

.20 

106 
58 
39 

.16 
107 
57 
31 

.12 
28 
61 
30 

161 
53 

31 

71 

.49 
66 
52 
30 

.06 
18 
56 
30 

.15 
56 
60 
31 

.12 
40 
64 
37 

.12 
39 
69 
52 

.08 
60 
61 
47 

.15 
50 
62 
46 

.25 
155 
50 
30 

.10 
38 
57 
32 

.17 
79 
59 
33 

.  11 
79 
57 
48 

.17 

121 
56 
40 

.04 
46 
46 
40 

.12 
51 

61 
33 

.13 
81 
53 
33 

.14 

63 
56 
30 

.12 
56 
55 
32 

.14 

56 
62 
38 

.11 

61 
60 
37 

4. 
22 
57 
35 

LAREDO  WB  AP 

EVAP 
WIND 

.16 

125 

.15 

50 

.12 

120 

.08 
20 

.20 

95 

.20 

150 

.17 
95 

.29 

160 

.19 
60 

.13 
30 

.28 

110 

.17 
90 

.09 

40 

.13 
25 

.14 

80 

.13 

118 

.22 

102 

.11 
65 

.17 
40 

.14 
30 

.25 

80 

.14 

110 

.29 

80 

.09 
80 

.12 
70 

.24 
62 

.06 
58 

.12 

50 

.15 
75 

.09 
65 

.08 
90 

4. 
24 

LAVON  DAM 

EVAP 
WIND 

98 

159 

.12 

194 

.  14 
91 

.12 
75 

.18 
250 

.05 

157 

.12 

102 

.14 
137 

.12 
91 

293 

97 

165 

.19 
139 

.05 

144 

.12 

166 

.09 
210 

.06 

215 

.15 
61 

.40 
239 

.16 

44 

.19 
104 

.08 
151 

.05 

90 

53 

49 

.  12 
72 

.10 
124 

.05 
39 

.12 

113 

.00 
143 

3. 

40 

POINT  COMFORT 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.22 

133 
60 
43 

,05 

57 
64 
46 

.05 

116 
65 
54 

.09 

67 
66 
36 

.15 
86 
64 
42 

.06 
153 
b9 
57 

.07 

143 
66 
57 

.27 

170 
6  2 
46 

.23 

203 

59 

3b 

.17 

b8 

b4 
4  4 

.25 

210 
64 
33 

.15 
60 
56 
26 

.15 
43 

68 

46 

.06 

60 

7  4 
5  4 

.08 

100 
74 

64 

.08 
68 
72 
60 

.09 
89 
72 
59 

.05 
139 
70 
62 

.03 
155 
71 
64 

.22 
94 

70 
54 

.11 
91 
66 

46 

.15 

149 
68 
52 

.07 

119 
66 

58 

.06 

110 
72 
58 

.06 
114 
71 
62 

.15 
125 
66 
44 

.07 
97 

66 
50 

.09 
123 
65 

44 

.13 
88 
68 
40 

.08 
72 
68 

54 

.07 
92 
72 
56 

3.! 

34 
67 

50 

RED  BLUFF  DAM 

EVAP 
WIND 

.05 
47 

.05 
36 

.09 
77 

.06 

3  b 

.09 
39 

.33 
246 

.11 
159 

.  1  1 
48 

.12 
19 

.  15 
148 

.12 
64 

.10 

51 

.12 
59 

.09 
33 

.  10 
42 

.21 
99 

.19 
86 

.21 

104 

.38 

269 

.14 
44 

.09 
46 

.14 
49 

.15 

6b 

.07 
36 

.06 
37 

.11 

31 

.17 
81 

.  10 
26 

.10 
26 

.24 
98 

.15 
80 

4. 
23 

SAN  ANGELO  DAM 

EVAP 
WIND 

.16 
119 

.  :  6 
122 

.23 

l  74 

.12 
BO 

.15 
72 

.20 
208 

.26 

142 

.25 

197 

.20 

124 

.23 
107 

221 

85 

181 

.19 
124 

.17 
85 

.17 
96 

.15 
176 

.06 

160 

.  13 
113 

.19 

187 

.  18 
58 

.15 
88 

.07 

111 

.16 
132 

.00 
59 

.12 

69 

.15 

119 

.12 
101 

.13 
114 

.15 
115 

.16 
154 

4. 
39 

SPUR  1  WNW 

EVAP 
WIND 

.15 

128 

.14 
127 

.  19 

160 

.  14 

7b 

.16 
166 

.  15 
2  83 

.23 
129 

.21 
303 

.17 
169 

.25 

24  7 

.14 

143 

.20 

150 

.  lb 
51 

.10 

29 

.06 

26 

.17 
99 

.11 
70 

.19 
191 

.21 

30  0 

.20 
74 

.12 

62 

.05 
115 

.19 

238 

.14 

107 

.06 
168 

.09 
190 

.15 
170 

.16 
90 

.22 
16 

.12 

48 

.14   4. 
254   43 

SPURGER  DAM  B 

EVAP 
WIND 

63 

.  19 
67 

.10 

65 

.12 
41 

.10 
39 

.06 

84 

.03 
98 

.  10 
45 

.15 

122 

.08 
4  7 

126 

42 

,33 
b7 

.08 
67 

.00 

47 

.06 
62 

.07 
68 

.06 

63 

.06 

114 

.21 

1  17 

.10 
32 

.10 
25 

.07 

47 

.07 
lb 

.07 
39 

47 

.11 
26 

6  8 

.03 
32 

.09 
43 

.OS   2. 
53   18 

TEXARKANA  DAM          <C> 

EVAP 
WIND 

.11 

71 

.  11 
57 

.05 

•,4 

.0  l 

57 

.06 
20 

.10 

65 

.00 
57 

.09 
4  9 

.11 
143 

.06 

28 

194 

66 

.27 

0/ 

.03 
62 

55 

.01 
68 

.03 
76 

.01 
64 

.05 

4  3 

.13 
93 

.08 
42 

.08 
24 

.06 

48 

.01 

15 

.03 
32 

.07 
41 

: 

.10 

9( 

.15 
21 

.07 

109 

22 

2. 
18 

THOMPSONS  3  WSW 

EVAP 
WIND 

. 

- 

.Ob 
31 

.09 
43 

.09 
2 

.06 
5  b 

* 

• 

.46 
247 

.10 

14 

.20 

130 

.16 
64 

.Ob 

38 

• 

" 

.25 
108 

.06 
40 

.09 
4  3 

.Ob 
b9 

.09 
49 

• 

• 

.32 

1  14 

.0  7 
21 

* 

.15 

69 

.12 
21 

' 

• 

.22 

82 

.07   3. 
63   13 

WESLACO  2  E 

EVAP 
WIND 

.  13 

M 

.1  ) 

4', 

.06 

5  5 

.16 

5  9 

.17 
75 

.  19 
130 

.13 
58 

.17 

2  1 

.16 
16 

.25 

HI 

.13 
37 

.  14 
bl 

.17 
76 

.  1  ) 
b 

.11 
71 

.20 
96 

.  1  1 
102 

.  1  1 
101 

-1  / 
1  9 

.20 

.18 
75 

.16 
112 

.08 
7! 

.06 
50 

.  13 
49 

.  in 

36 

.18 

3 

.15 
36 

.09 

64 

.09  4. 

75   191 

WHITNEY  DAM 

EVAP 
WIND 

73 

M 

.11 
123 

.1  2 
5  6 

.16 
63 

.14 

13/ 

.04 
102 

.15 

in 

.17 

104 

.11 

131 

64 

.41 
9  6 

.  10 

99 

.08 
77 

.10 
102 

.06 
103 

.0' 
128 

.Of 
6  6 

.4. 

205 

.  14 

31 

.13 
51 

,01 

112 

58 

.OC 
30 

,01 

4. 

.1C 

61 

,01 

74 

.06 
20 

.ir 

71 

.01   3. 
87   26 

WILLIAM  HARRIS  RES     <*> 

EVAP 
WIND 

.  1  | 

4  9 

30 

.0  1 
4  0 

.■/• 

V. 

.02 
20 

.02 
<> 

.  lb 

79 

.  14 

5  1 

16 
12' 

.12 

.,  i 

4 

129 

.16 
61 

.06 

1' 

,0! 

50 

.92 
50 

.05 
56 

.08 
75 

.0. 
55 

.00 
69 

.00 

■  1C 
I! 

.11 

50 

.11) 
7H 

.01 

28 

.o; 

59 

.0! 
30 

.13 

21 

.06 
7C 

.09 
15 

5! 

.02   2. 
65   17 

WlNtfP  -<A/tN  tXP  OTA 

EVAP 
WIND 

.21 

/J 

,06 

16 

19 

.05 

/I 

.14 
42 

.0'. 

.  i  / 
43 

.21 
69 

.  1 

.11 

1 ! 

.20 

bl 

.13 
32 

.01 

3 

.02 

4 

.01 

3 

.04 
22 

.03 
20 

.0 

7 

.  l' 
23 

.13 

l 

.14 

19 

.11 
42 

.03 

27 

.0! 

51 

.18 
31 

.20 
18 

.0 
1 

.  1 
II 

.12 
11 

.0, 

1 

.04   3. 
32   7 

EVAP 
WIND 

1  • 

1  ''' 

.V 

V 

.10 
13 

.09 
16 

.12  .20 

73  169 

.14  .13 
50   34 

.08 

.  1 
77 

.09 
22 

.09 

.0' 

I" 

.13 
19 

.03 

10 

.08 
18 

.  l  i 

.  I 

9- 

.27 
70 

.  i ! 
18 

.08 
4 

.1. 

21 

.11 
6] 

.01 

3 

.09 
I 

.  1  , 

Si 

.18 
39 

.12 
24 

.1; 

i/ 

.19 

4f 

3. 
10 

iai       fVA*0»AIIO«   MEASURED    IN   A    SUNKEN    PAN   OF    24-INCM   DIAMETER.       (C)       EVAPORATION   MEASURED    IN   A    SCREENED,    SUNKEN   PAN  OF    48-INCH   DIAMETER. 
«,<    •■»    HIM    III    TABLE    6    REFER    TO   EXTREMIS   OF     TEMPERATURE    OF    WATIB    II   PAN   AS    MCMBIB   DURING    THE    24    HOURS   ENDING   AT    T I  MI    OF    OBSERVATION. 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


TabU  7 

Day  "1  month 

1 

2 

a 

4 

B 

e 

7 

8 

g 

10 

ii 

12 

13 

14 

IS 

10 

17 

18 

ia 

2() 

21 

22 

23 

24 

23 

26 

27 

2f) 

W 

30 

3 

UiW  'A>  AS- 

■  - 

M    OBI  CM 

T 

1 

-   »50   - 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2 


TEXAS 
DELAYED    DATA 


Temperature 


Station 


«  e 
2  I 
I  I 


JANUARY  1957 

EDWARDS  PLATEAU  DIVISION 
BUCHANAN  DAM 

SOUTH  CENTRAL  DIVISION 
MANSFIELD  DAM 

APRIL  1957 

NORTH  CENTRAL  DIVISION 
OLNEY 

MAY  1957 

HIGH  PLAINS  DIVISION 
CANYON 

NORTH  CENTRAL  DIVISION 
LAKE  KICKAPOO 

TRANS  PECOS  DIVISION 
BALMORHEA  EXP  PAN 

UPPER  COAST  DIVISION 
THOMPSONS  3  WSW 

JUNE  1957 

LOW  ROLLING  PLAINS  DIVISION 
IOWA  PARK  EXP  STATION 

NORTH  CENTRAL  DIVISION 
STEPHENVILLE  3  NE 

EDWARDS  PLATEAU  DIVISION 

ROCK SPRINGS 

UPPER  COAST  DIVISION 
THOMPSONS  3  WSW 

JULY  1937 

LOW  ROLLIN6   PLAINS  DIVISION 
IOWA   PARK    EXP    STATION 

NORTH   CENTRAL    DIVISION 
LAKE    KICKAPOO 
STEPHENVILLE   3   NE 

AUGUST    1957 

HIGH  PLAINS  DIVISION 
BORGER 
LAMESA 

NORTH  CENTRAL  DIVISION 
LAKE  KICKAPOO 
STEPHENVILLE  3  NE 

EAST  TEXAS  DIVISION 
LIVINGSTON 

SEPTEMBER  1957 

NORTH  CENTRAL  DIVISION 
MONTAGUE 

SOUTH  CENTRAL  DIVISION 
BEEVILLE  5  NE 
GONZALES  2 

OCTOBER  1957 

EAST  TEXAS  DIVISION 
GILMER  2  S 

SOUTH  CENTRAL  DIVISION 
BEEVILLE  5  NE 

NOVEMBER  1957 

UPPER  COAST  DIVISION 
"OINT  COMFORT 


84. OM   68. 1M 


87.0 
87.0 
87.  9M 


96.1 
97.* 


95.6 

97.3 


93.5 


90.3 

91.  8M 


70.7 
79.3 


68.7 
68.8 
65.6 
72. 1M 


77.0 
73.3 


74.1 
72.2 


65.1 
66.  OM 


♦9.7 
55.7 


62.2 
68.6 
71.* 


79.1 
77.9 
76.3 

80.  OM 


86.6 

85.* 


8*. 9 
8*.  8 


I  J3S 

I  I  I 

Q  £  f- 


77.7 
78.  9M 


60.2 
67.5 


106  29    69 


55. 5M   65. SM 


2+ 


3+ 


20+ 


No  ol  Days 


0   0 

0 


Precipitation 


.73 
.83 


175 
71 


2.3* 
8.50 
2.13 

1.37 

5.69 

1.08 

.36 

7.*9 


1.83 
2.75 


3.58 
.75 


.18 
1.00 


6.09 

12.19 


7.17 
2.37 


231 

agg 

Q  £  H 


-1.15 
-2.63 


3.92 
-   .05 


.33 
.52 


.90 

2.69 

.53 


1.30 

1.40 


1.93 
.25 


.15 
.75 


3.65 

*.50 


3.*8 
1.12 


No  of  Days 


g2 

—  6 


See  reference  notes  following  station  Index. 
-  351  - 


DAILY  PRECIPITATION 


JANUARY  1957 
BUCHANAN  OAM 
MANSFIELD  OAM 

FEBRUARY  1957 
CASTELL 
PONTOTOC 


APRIL  1957 
KENT 

MAP.FA  16  S 
OLNEY 
ROSS 

MAY  1957 
SALMORHEA  EXP  PAN 
CANYON 
HEWITT  I  SE 

HOUSTON  SAN  JACINTO  OAM 
KENT 

LAKE  KICKAPOO 
MARFA  16  S 
THOMPSONS  3  WSW 
WACO 

JUNE  1957 
FUNK  RANCH 
HALE  CENTER 

HOUSTON  SAN  JACINTO  DAM 
HYE 

ICWA  PARK  EXP  STATION 
NOVICE 
ROCKSPRINGS 
STEPHENVILLE  3NE 
THOMPSONS  3  WSW 

JULY  1957 
CASIELL 

CRESSON 

HALE  CENTER 

HOUSTON  SAN  JACINTO  DAM 

IOWA  PARK  EXP  STATION 

LA«  K1CKAPO0 

MARCO 

PAINT  ROCK 

PONTOTOC 

STEPHENVILLE  ..  ME 

STERLEY 

AUGUST    1957 
BORGER 
CASTELL 

COTULLA  MILLJE    RANCH 
FUNK   RANCH 
HAMILTON    2    NW 
LAKE    KICKAPOO 
LAMES A 
LIVINGSTON 
PAMDALE 

STEPHENVILLE    3    NE 
VAMCOURT 

SEPTEMBER    1957 
BEEVILLE    3    NE 
COTULLA   HILLJE   RANCf 
GONZALES    2 
HAMILTON    2    Nw 
MONTAGUE 
PLACID 
VAMCOURT 
WACO 

OCTOBER    1937 
BCFVILLE    3    ME 
COTULLA   HILLJE    RANCH 
DOM 

GILMER  2  5 
MALE  CENTER 
HTE 


NOVEMBER 

MAP'S 
NIf    STORE 
PERRYTOH 
POINT    COMFOwl 


»•. 


Day  of  month 


1        2 


1.85 
3. AS 
3.38 


6.09 
6.20 
12.19 
3.11 
3.50 
A. 13 
A.37 
3.63 


♦  .95 

7.17 
1.96 
6.50 


.08       .39      .26 


.03       .07 

.90      T 
A. 20       .42 


13 


14       15 


16      17       18 


.55      .06       .15 
.98      .65       .48 


2.37    1.58      .21 


.70       .40       .02 


25      26      27 


T 

.20 

.03 

.30 

.14 

.05 

.20 

.21 

.14 

.08  3.65  1.36 
.20  1.00  .60 
t.50    3.73 


28    ,    29        30        31 


.76       .43       .07 


DAILY  TEMPERATURES 

TEXAS 

Table  5 

DPI  AYFn    flATA 

Day  of  month 

■ 

Station 

3 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

• 
> 
< 

JANUARY    1957 

BUCHANAN    DAM 

MAX 
MIN 

74 

58 
45 

68 
46 

72 
43 

68 
43 

79 

57 

63 
36 

46 

31 

33 

79 

53 
34 

43 
26 

34 
21 

47 

21 

32 

66 

38 

41 

62 

63 

36 

62 

53 

56 
35 

46 
42 

HANSFIELD   DAM 

MAX 
MIN 

64 
39 

64 
36 

57 
46 

68 

51 

76 
45 

67 
46 

74 
47 

67 
48 

79 
64 

65 
36 

48 
34 

52 
36 

76 
44 

81 
44 

58 
35 

42 
29 

35 
24 

40 
22 

59 
25 

59 

41 

71 
57 

72 
66 

71 
33 

39 
33 

51 
37 

57 
33 

38 
32 

39 
33 

63 
38 

1    " 
37 

47 
37 

60.6 
39.7 

APRIL    1957 

OINEY 

MAX 
MIN 

72 

45 

80 
61 

72 

50 

55 
41 

67 
36 

61 

41 

73 

43 

70 
36 

63 
32 

73 
33 

74 
52 

69 
31 

42 
29 

60 
38 

65 
38 

81 

56 

91 

63 

89 
61 

82 
61 

83 
59 

78 
60 

83 

58 

76 
56 

78 
53 

80 
58 

63 
58 

72 
51 

72 
59 

73.0 
46.5 

MAY    1957 

8ALM0RHEA   EXP    PAN 

MAX 
MIN 

79 
44 

83 
48 

64 
51 

82 
54 

70 

51 

71 
49 

80 
47 

85 

56 

90 
56 

85 
55 

86 
56 

85 

54 

84 
57 

93 
51 

96 

57 

94 

52 

81 
55 

78 
58 

97 

55 

98 
63 

97 

61 

95 

60 

89 
60 

101 
66 

96 

57 

90 
53 

75 
60 

84 
57 

88 
59 

93 
65 

92 

60 

67.1 
55.7 

CANYON 

MAX 
MIN 

65 

54 

65 
51 

63 
55 

61 
45 

60 
43 

68 
43 

70 
45 

77 
51 

82 

50 

80 
48 

65 
52 

73 
48 

74 
48 

80 
51 

78 
53 

75 

47 

69 

49 

69 

48 

77 
51 

77 
58 

77 
52 

77 
49 

75 
48 

73 

53 

78 

47 

79 
53 

79 
56 

79 

50 

83 
55 

82 
55 

80 
54 

73.9 
50.4 

LAKE   KICKAPOO 

MAX 
MIN 

70 
62 

65 
61 

67 
62 

75 
52 

56 
44 

65 

48 

69 
54 

71 
56 

75 
56 

75 
63 

71 
60 

71 
59 

74 
60 

74 
62 

81 
64 

81 
68 

84 
72 

82 
60 

72 

58 

76 
58 

63 
72 

87 
71 

88 
62 

71 

60 

8  2 
65 

79 
64 

81 
65 

77 
63 

80 
67 

84 
69 

85 
63 

75.8 
61.4 

THOMPSONS    3    WSW 

MAX 
MIN 

72 
66 

77 
67 

81 
66 

85 

55 

72 
59 

77 

54 

61 
66 

83 
69 

66 

88 

83 
74 

68 
74 

87 
74 

88 

70 

87 

64 

88 
74 

90 
74 

89 
74 

68 
76 

90 
65 

79 
70 

86 
65 

89 
66 

84.0 
68.1 

JUNE   1957 

IOWA   PARK    EXP    STATION 

MAX 
MIN 

7B 

60 

66 
60 

68 
60 

77 
65 

84 
64 

67 
64 

90 
66 

92 
69 

94 
73 

97 
74 

96 

77 

94 
65 

95 
66 

95 
78 

93 
77 

92 

73 

92 
74 

90 
65 

85 
60 

90 
62 

91 
73 

90 
73 

89 
76 

84 
60 

92 
66 

91 

70 

91 
67 

97 
69 

101 
76 

102 
76 

89.4 
68.7 

SOCKSPRINGS 

MAX 
MIN 

83 
59 

75 
59 

69 
57 

69 
58 

77 
60 

77 
60 

84 
63 

87 
65 

89 
69 

90 
71 

90 

71 

89 
65 

90 
67 

91 
70 

89 

70 

66 
69 

87 
68 

91 
67 

90 
65 

84 
64 

86 
67 

89 
67 

69 
66 

89 
66 

88 
66 

94 
69 

96 
62 

91 

67 

102 
68 

96 
72 

87.0 
65.6 

5TEPHENV1LLE  3   NE 

MAX 
MIN 

76 
62 

72 
61 

70 
60 

75 
60 

76 

64 

66 
66 

86 
66 

88 

71 

91 
71 

92 

74 

95 
75 

78 

75 

97 

75 

92 
75 

90 
72 

92 

73 

90 
70 

86 
64 

81 

64 

89 
64 

90 
72 

92 
72 

80 
61 

82 
64 

90 

68 

91 
69 

90 
72 

98 
73 

98 

76 

96 
72 

87.0 
68.8 

•HOMPSONS    3    WSW 

MAX 
MIN 

86 

67 

85 
69 

83 

66 

60 

67 

88 

71 

90 

71 

90 
74 

92 
73 

90 
75 

91 

74 

90 
75 

89 
73 

85 
72 

90 
72 

89 
74 

89 

72 

88 
70 

87 
73 

67 
75 

85 

74 

92 

75 

87.9 

72.1 

JULY    1957 

;C*A    PARK    EXP    STATION 

MAX 
MIN 

101 
76 

101 
75 

102 
69 

102 
72 

102 
69 

102 
70 

102 
72 

101 
71 

98 
70 

98 
74 

100 
74 

101 
73 

101 
75 

102 
72 

99 
73 

99 
71 

99 

72 

100 
74 

102 
77 

99 

76 

100 
73 

95 
74 

95 

75 

94 
76 

95 
72 

98 

73 

99 

74 

103 
76 

106 
73 

103 
73 

97 

75 

99.9 

73.2 

-AXE   K1CKAPOO 

MAX 
MIN 

98 
79 

94 
80 

97 
78 

99 

60 

100 
70 

95 
73 

98 
79 

98 
76 

97 

75 

95 

75 

97 
77 

97 

78 

99 
79 

100 
79 

99 
79 

97 

78 

97 

78 

90 
78 

91 
79 

96 
78 

88 
75 

94 
70 

95 
74 

89 
76 

91 
74 

92 

76 

94 
76 

95 
78 

101 
79 

104 

81 

101 
77 

96.1 
77.0 

STEPHENV1LLE    3    NE 

MAX 
MIN 

86 
74 

99 
74 

101 
72 

102 
80 

98 
74 

100 
71 

100 
72 

98 

72 

94 
73 

98 
72 

98 

74 

100 
73 

100 
74 

98 
71 

98 
71 

98 
72 

96 
74 

100 
75 

101 
74 

102 
74 

99 
74 

90 
70 

82 
70 

91 
72 

91 
71 

94 

71 

96 
73 

101 
74 

104 
76 

107 

80 

96 
76 

97.4 
73.3 

AUGUST   1957 

LAKE   XICKAPOO 

MAX 

MIN 

97 

77 

97 
76 

102 
77 

95 
62 

94 

74 

94 
70 

89 
67 

91 
66 

94 
72 

98 
75 

98 
75 

100 
76 

99 
78 

96 
77 

101 
78 

93 
78 

100 
75 

89 
68 

85 
65 

92 
69 

95 
74 

98 
7* 

96 

74 

99 

74 

97 
76 

102 
77 

97 
76 

97 
76 

95 
75 

93 
75 

92 

70 

95.6 

74.1 

-AMESA 

MAX 

MIN 

92 

68 

98 
68 

100 
70 

102 
70 

95 

68 

86 
67 

95 
66 

96 
65 

97 
63 

95 
64 

97 
63 

99 
65 

96 
70 

96 

68 

99 

69 

99 
69 

98 
70 

99 

68 

82 
63 

85 
63 

86 
63 

91 
63 

92 
60 

90 
61 

97 
66 

97 
66 

97 
66 

97 
63 

95 
64 

92 

60 

91 
62 

94.7 
65.5 

LIVINGSTON 

MAX 
MIN 

94 
76 

99 
76 

98 
74 

97 
72 

99 
73 

94 
71 

93 
67 

97 
69 

96 
72 

93 

66 

85 
70 

92 

72 

94 
73 

94 
74 

94 
74 

93 
73 

93 
72 

95 
74 

96 

74 

86 
65 

92 

70 

92 
65 

93 

6b 

93 

68 

92 
69 

93 
71 

95 

70 

94 
71 

92 

71 

87 
70 

91 
71 

93.5 

71.0 

STEPMENVILLE    3    NE 

MAX 
MIN 

00 
77 

102 
77 

99 
74 

102 
74 

92 

71 

69 
63 

93 
68 

93 

70 

94 
74 

92 

68 

L02 
76 

102 
76 

102 
76 

101 
76 

102 
76 

101 
76 

101 
74 

87 
70 

89 
64 

94 
67 

95 
72 

96 
66 

99 
71 

103 
74 

103 
74 

100 
77 

99 

73 

97 

70 

96 

71 

94 
68 

97 
75 

97.3 
72.2 

SEPTEMBER   1957 

BEEVILLE   5  NE 

MAX 
MIN 

94 

69 

99 
70 

101 
73 

00 
69 

95 

68 

95 
70 

97 
67 

85 

60 

88 
55 

94 

60 

95 
60 

98 
62 

94 
64 

96 
68 

95 
69 

96 

69 

92 
63 

91 
65 

96 

69 

98 
70 

96 
76 

93 
73 

76 
65 

72 
62 

78 
63 

69 
61 

75 
61 

84 
58 

83 

58 

62 

55 

90.3 
65.1 

WN2ALES  2 

MAX 
MIN 

99 
70 

01 
72 

99 
69 

95 
70 

98 
68 

100 
68 

98 
70 

93 
69 

91 

66 
60 

94 
64 

97 
67 

98 

70 

92 
64 

90 
62 

96 

64 

100 
70 

99 
70 

100 
75 

98 

77 

96 

64 

66 
64 

80 
64 

76 
63 

83 
60 

84 
62 

83 
62 

83 
61 

79 
50 

91.8 
66.0 

MONTAGUE 

MAX 
MIN 

97 

69 

96 
69 

95 
69 

96 
67 

97 

70 

95 
68 

83 
60 

78 
53 

83 
58 

87 
60 

87 

57 

85 

56 

85 
62 

91 
61 

90 
56 

83 
59 

84 
63 

85 
64 

92 
66 

92 
69 

91 
69 

75 

60 

76 
51 

76 
53 

73 

55 

77 
59 

79 
59 

79 
56 

79 
55 

80 

50 

85.6 
60.8 

OCTOBER   1957 

3EEV1LLE  5  NE 

MAX 
MIN 

61 
54 

63 
55 

86 
58 

66 
60 

89 
59 

87 
60 

85 
62 

87 

61 

87 
63 

74 
61 

77 
54 

79 

54 

S3 
61 

85 
70 

85 

64 

85 
63 

86 
63 

85 
59 

80 
53 

70 

53 

74 

54 

75 

61 

66 
68 

83 
54 

75 
47 

65 
44 

55 
34 

59 
35 

66 
37 

75 

49 

83 

56 

79.3 
35.7 

3ILMER  2   S 

MAX 
MIN 

79 
53 

61 
52 

85 
55 

85 
57 

81 
57 

79 

56 

79 

54 

80 

51 

76 
57 

76 
56 

74 
53 

75 

51 

73 
53 

67 
57 

67 
59 

75 
59 

77 

56 

67 
47 

64 
41 

64 

42 

75 
49 

73 
57 

73 

59 

60 
51 

55 
39 

50 
31 

51 
29 

60 
28 

66 
37 

77 

47 

49 
47 

70.7 
49.7 

NOVEMBER   1957 

'OINT  COMFORT 

MAX 
MIN 

81 

67 

82 

66 

84 
69 

81 
62 

82 

67 

76 
61 

60 
67 

79 
54 

78 

39 

67 
46 

54 
44 

72 

51 

68 

56  | 

75 
58 

78 
60 

79 
67 

79 
67 

79 
5, 

74 

46 

76 

56 

75 
59 

62 
42 

40 

38 

42 

75.5 
55.5 

L 

1 

So*  r«for*nc«  oot*>»  following  Station  Imtex 
-   353  - 


EVAPORATION  AND  \ 

m 

TO 

DELAYEC 

TEXA 
DAT 

Table  6 

Day  of  month 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

3-< 
0  0  > 

JANUARY  1957 
BUCHANAN  DAM 

EVAP 
WIND 

: 

.24 

83 

.  14 
76 

.07 
72 

; 

* 

.22 
88 

.05 

46 

.  13 

62 

.18 
79 

.12 
66 

* 

# 

.30 
127 

.13 
50 

90 

72 

98 

♦ 

I 

510 

.06 
15 

.06 
16 

.06 
13 

18 

I 

* 

.57 

150 

■  OS 

40 

.02 
53 

.01 
29 

3.1 
185 

MANSFIELD  DAM 

EVAP 
WIND 

.11 

16 

.14 

70 

.  12 
48 

.03 
38 

.15 
34 

.04 

31 

.04 
26 

.06 

36 

.12 
53 

.26 
80 

.07 
83 

.17 
34 

.01 

36 

.17 

47 

.06 
60 

.09 

101 

.10 
86 

.10 
21 

.  12 
21 

.08 
56 

.04 

71 

.02 

100 

.06 
96 

.02 
53 

.01 
30 

.06 
86 

34 

.02 
35 

2  9 

.05 

47 

2.5 
161 

JUNE  1957 
BUCHANAN  DAM 

EVAP 
WIND 

jl 

# 

l.5( 

159 

.13 
o4 

.15 
9 

.  14 

12 

.27 
12 

; 

; 

.90 
136 

.32 

104 

.44 

108 

.02 

80 

.  34 
97 

; 

♦  1.02 

*  347 

.32 

76 

.16 
50 

43 

.33 

5  7 

; 

# 

.89 

235 

.26 
38 

.36 
66 

.37 
61 

.  17 
50 

- 

; 

9.0 
193 

IOWA  PARK  EXP  STATION 

EVAP 
WIND 

20 

.01 

23 

.02 
7 

.05 
9 

.15 
8 

.21 
5 

.25 

10 

.29 
10 

.  28 
15 

.31 
33 

.34 
55 

.  31 
53 

.23 
30 

.29 

61 

.35 

86 

.42 
98 

.32 

70 

.28 

36 

.22 

11 

.31 

17 

.35 
56 

.30 
77 

.29 
64 

.2o 
.9 

.31 
40 

.37 

80 

.27 
53 

.32 
26 

.40 

51 

.35 
47 

8.1 
117 

MANSFIELD  DAM 

EVAP 
WIND 

.11 
25 

.  13 

2  6 

23 

2  3 

11 

.10 
16 

.19 
18 

.16 
29 

.26 
39 

.39 
63 

.36 

92 

.36 

104 

.02 

29 

.24 
100 

.23 
95 

.33 

108 

.32 
82 

.13 
27 

.30 
30 

.14 
19 

.32 
32 

.17 
74 

.28 
49 

.33 
40 

.33 

17 

.34 
26 

.  2  0 
36 

.32 

21 

.35 
72 

.43 

100 

7.6 
143 

STEPHENVILLE  3  NE 

EVAP 
WIND 

.17 
56 

.IS 
52 

.  14 
10  1 

.07 
61 

.11 
41 

.07 
4  6 

.16 
28 

.24 
91 

.27 
75 

.44 
179 

.33 

224 

.35 

168 

.2. 
125 

.32 

190 

.3d 

2  20 

.44 
260 

.49 
243 

.27 

1  16 

.37 

144 

.32 

77 

.31 

104 

.35 

191 

.27 

109 

.57 
24 

.27 
97 

.32 
134 

.32 

67 

.33 

67 

.21 

32 

.37 

104 

8.6 
348 

JULY  1957 
IOWA  PARK  EXP  STATION 

EVAP 
WIND 

.35 

36 

.  3c 
31 

.36 

26 

.39 

16 

.41 
48 

.37 
24 

.41 
36 

.42 
40 

.42 
36 

.35 
39 

.40 

43 

.42 
31 

.41 

27 

.37 

31 

.45 
35 

.41 
32 

.38 

35 

.43 
42 

.38 
32 

.27 
27 

.32 

40 

.23 

16 

.16 
11 

.20 
18 

.  2  V 
16 

.32 

26 

.36 
26 

.37 
21 

.38 
16 

.35 
24 

.33 
25 

11.0 
91 

STEPHENVILLE  3  NE 

EVAP 
WIND 

.41 
400 

.35 
125 

.  3  6 
74 

.33 

71 

.37 
50 

.29 
38 

.36 
61 

.45 
98 

.32 
64 

.27 
57 

.41 

16 

.41 

92 

.43 

69 

.41 

10 

.49 
150 

.43 
54 

.45 
B7 

.40 

80 

.43 
62 

.49 
72 

.40 

72 

.21 

53 

.23 
34 

.19 
46 

.19 

60 

.27 
43 

.26 

45 

.31 
49 

.28 
36 

.33 

32 

.45 
130 

11.0 
233 

AUGUST  1957 
STEPHENVILLE  3  NE 

EVAP 
WIND 

.45 

128 

.35 
69 

.44 

102 

.49 
100 

.30 
77 

.37 

99 

.37 
93 

.35 

68 

.36 
64 

.27 
5 

.28 

111 

.41 

81 

.44 

98 

.43 
61 

.47 

111 

.52 

108 

.43 
85 

.39 

117 

.32 

76 

.27 

27 

.32 
82 

.37 

43 

.32 

57 

.32 
68 

.39 
69 

.31 
29 

.45 
97 

.45 
91 

.43 
82 

.43 

67 

.37 
70 

11. 8 

247 

SEPTEMBER  1957 
BEEV1LLE  5  NE           (A) 

EVAP 
WIND 

.26 

.28 

.16 

.16 

.35 

.09 

.38 

.24 

.28 

.33 

.10 

.47 

.05 
52 

.21 
50 

.11 
59 

.16 
61 

.24 

96 

.23 

54 

.17 
48 

.24 

124 

.28 

125 

.15 
140 

146 

162 

.15 

144 

.14 
100 

.25 

78 

.12 

100 

.19 

100 

.20 
73 

6.6 

OCTOBER  1957 
BEEVILLE  5  NE          (A) 

EVAP 
WIND 

.12 

70 

.14 
55 

.15 
32 

.16 
28 

.12 

68 

.13 
51 

.11 
53 

.09 
59 

.11 
54 

.08 
89 

.19 

103 

.11 
67 

.10 
115 

.07 

137 

.06 
75 

.13 
148 

.13 

I 

.32 

49 

.14 
80 

.19 
116 

.03- 
95 

.06 

111 

.26 

90 

.23 

117 

.25 

168 

.27 
122 

.16 
82 

.10 
62 

.09 
48 

.01 
63 

4.2 
259 

NOVEMBER  1957 
POINT  COMFORT 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.14 

68 
61 
66 

.16 
70 

62 

6  6 

.17 
69 

64 

68 

.15 

98 
83 
63 

.15 
92 
82 
68 

.11 

113 
72 
62 

.12 
166 
77 
68 

.22 

174 
76 

66 

165 
68 
43 

224 

59 
52 

185 
54 
45 

1.  35 

173 
72 
54 

119 
72 
59 

.15 
103 
74 
54 

.06 
72 

78 
60 

.05 
90 
79 
57 

255 
77 

57 

.12 

36 
78 
60 

.  14 
115 
68 
43 

.12 
42 
74 
58 

.10 

115 
73 
62 

.10 
271 
62 
42 

.03 

126 
52 
42 

.12 
166 
6  3 

42 

.10 

118 
72 

44 

.10 
90 

66 
43 

.06 
34 
71 
53 

.10 
77 
70 
54 

.08 
44 
66 
42 

.24 

177 
66 
32 

4.2 
366 
71. 
54. 

DECEMBER  1957 

BUCHANAN  DAM 

EVAP 
WIND 

, 

.11 

261 

.36 

67 

.15 

77 

.11 
33 

.1  3 
115 

* 

I 

.42 
382 

.05 
26 

144 

74 

.37 
56 

» 

", 

.28 

164 

.02 
36 

.05 
43 

.06 
27 

.25 
130 

I 

* 

.28 

157 

.08 
49 

I 

.08 

104 

.04 
36 

; 

; 

.29 

131 

.02 
58 

3.1 

215 

MANSFIELD  DAM 

EVAP 
WIND 

.09 
27 

.09 
34 

.08 
90 

.13 

14 

.08 
8 

.12 

102 

.03 
23 

.11 
41 

.16 
67 

.05 

8 

.16 

112 

.  13 
43 

.06 
53 

.00 

51 

.13 
31 

.09 
45 

.03 
27 

.05 
43 

.07 
37 

.23 
38 

.10 

9 

.13 
26 

.04 
45 

.01 

14 

7 

.11 

19 

.06 
14 

.  13 
50 

.05  .10 
12   28 

.01 
23 

2.1 
114 

MAK  AND  MIN  IN  TABLE  6  REFER  TO  EXTREMES  OF  TEMPERATURE  OF  WATER  IN  PAN  AS  RECORDED  DURING  THE  24  HOURS  ENDING  AT  TIME  OF  OBSERVATION. 
(A)   EVAPORATION  MEASURED  IN  A  SUNKEN  PAN  OF  24-INCH  DIAMETER. 


REFERENCE  NOTES 
JS^lE^""  ^  °btalned  bV  "riti"g  t0  thG  State  &»-*»ta«l-*  at  weather  Bureau  Airport  Station,  1710  Wilsnire  Blvd. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

yonthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  in  this  Issue. 
Divisions,  as  used  in  Table  2  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  October  1956. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are-   Tpmnpratnre  in  °p   nn>nin4t.tu.   j        ,        . 

»on,„ly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  "era^S'ly  "mpera^ures^^m  6"f      evaporation  in  tnches,  and  wind  movement  in  miles. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  6. 

U^^^ \XSn'aTtfhUe1VrVsTntS\oU7ion(.thOSe  ShOW"  *"  ^  StaU°n  IndeX  aS  "U'  S"  **^   BureaU">  a"  based  <">  th*  —^  WW",  adjusted  to  represent  ob- 


Data  in  Tables  3,  5,  and  6  and  snowfall  in  Table  7,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation   Th»  .t,ti™  t„h„.   .. 

in  local  standard  time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  da?flght  saving  timeT  Station  Index  shows  observation  times 

Sno.  on  ground  in  Table  7  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.   For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  0630  CST. 

JhirpubMc^tlon'lL'in^rpoSed^ont^y^ota?"'  *°   *"""*    *  ^^   '   "d  '   '«    ^^^  by  "°  "^   C°"SU»  ^    »»«»»  »—  «* 
+    And  also  on  a  later  date  or  dates. 

•  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building  leierence  inaicaies  mat  tne 

//   Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AH   Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 

AR   This  entry  in  time  of  observation  column  in  station  Index  means  after  rain. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

C    In  the  "Refer  to  Tables"  column  in  the  Station  Index  the  letter  "C"  indicates  recorder  stations.   These  stations  are  processed  for 
special  purposes  and  are  published  later  in  "Hourly  Precipitation  Data"  canons  are  processeo  tor 

Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall 

I    One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing,  lee  Table  5  for  detailed  dallv 

R    I»„°nd-  +   gPee  dav,data'  lf  cYlied   f°r  thlS  stati°°.  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  lull  month      detalled  dail» 
Hourly  PrecTpltaUon-Dafa^)  '         am°UDtS  ""  eSsentiallv  "curate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  puslished  later  in 

T    Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V    Includes  total  fan.  previous  month. 

SS   This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

USCOim-WB-Asheville  —  2-7-58  —  1650 


CORRECTIONS 

June  1951:  Balmorhea  Exp  Pan,  Delayed  Data  Table  2,  mean  temperature  for  November  1950  should  be  56.7. 

January  1957:  Brownsville  WB  AP,  Table  2,  precipitation  departure  should  be  -1.08. 

«ry  1957:  Brownsville  WB  AP ,  Table  2,  temperature  departure  should  be  +5.2  and  precipitation  departure  +4.02. 

"arch  1957:  Brownsville  WB  AP ,  Table  2,  temperature  departure  should  be  +1.7.. 

April  1957:  Lindale  5  SE,  Table  2,  precipitation  departure  should  be  +11.04. 

Hay  1957:  McKinney,  Table  2,  precipitation  departure  should  be  +7.18. 

September  1957:  Graham,  Table  2,  precipitation  departure  should  be  +0.64. 

November  1957:  Gilmer  2  S,  Table  2,  temperature  departure  should  be  -2.6. 
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Isolines  are  drawn   through  points  of   approximately  equal   values.      Hourly  precipitation  data   from  recorder 
suostations  will   be   available   in   the  publication  "Hourly  Precipitation  Data". 
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TEXAS    -    1957 


WEATHER    SUMMARY 


The  big  story  in  1957  was  the  end  of  one  of  the  worst 
droughts  of  record.  The  drought,  which  had  been  in  pro- 
gress in  the  Plains  States  from  Nebraska  southward  for 
several  years,  had  intensified  in  1956.  The  area  af- 
fected included  most  of  the  nonirrigated  crop  lands  of 
Texas.  Wheat  and  other  small  grains  had  been  "dusted  in" 
in  the  fall  of  1956.  Many  acres  failed  to  germinate  until 
February.  To  everyone's  surprise,  much  of  this  seed  pro- 
duced crops.  Rains  ranging  from  slow  soakers  to  old- 
fashioned  gully  washers  began  in  March  and  continued  to 
June.  Late  summer  weather  was  ideal  for  haying  and  har- 
vesting small  grain.  Fall  rains  delayed  the  harvest  of 
late-maturing  crops.  The  freezing  temperatures  from  Oc- 
tober 26  to  28  ended  the  growing  season  as  far  south  as 
Del  Rio.  Farmers  in  1957  produced  record-high  yields  of 
grain  sorghum,  rice,  and  hay  and  the  cotton  yield  was  the 
highest  in  more  than  90  years.  Texas  will  long  remember 
1957    as    the    season   which    broke   seven    years   of    drought. 

January  was  the  coldest  month  in  1957  at  most  stations. 
Temperatures  over  all  divisions  except  the  Lower  Valley 
averaged  slightly  lower  in  January  than  in  December.  The 
temperatures  over  the  Lower  Valley  averaged  slightly  lower 
in  December  than  in  January.  The  second  cold,  dry  norther 
of  the  year,  which  whistled  downstate  in  the  middle  of 
January,  brought  the  coldest  temperatures  of  the  year  to 
most  stations  over  the  Edwards  Plateau,  the  eastern  por- 
tion of  the  Trans-Pecos,  the  Low  Rolling  Plains,  north 
central  Texas,  and  the  northern  counties  of  east  Texas. 
Almost  all  stations  in  those  areas  registered  their  low- 
est temperatures  on  January  17  or  18.  At  the  end  of  the 
third  week  of  November,  strong  northerly  winds  brought 
unseasonally  cold  weather  to  the  entire  State.  Stations 
in  the  western  portion  of  the  Trans-Pecos  and  the  western 
part  of  the  Panhandle  registered  their  lowest  temperatures 
for  the  year  on  November  23.  The  lowest  minimum  tempera- 
tures for  the  year  over  the  southern  counties  of  east  Texas 
and  over  the  Upper  Coast,  south  central  Texas,  southern 
Texas,  and  parts  of  the  Lower  Valley  occurred  on  December 
12.  Annual  minimum  temperatures  were  below  freezing  at  all 
stations  except  Brownsville  and  Port  Isabel.  The  coldest 
temperature  for  the  State,  2°  below  zero,  occurred  at 
Plains   on   November   23. 

Temperatures  in  July,  the  warmest  month,  averaged  slightly 
higher  than  in  August.  Temperatures  reached  90°  or  higher 
somewhere  in  the  State  in  every  month  except  December. 
They  reached  100°  or  higher  in  every  month  from  April  to 
October.  Most  stations  over  the  Trans-Pecos  and  the  High 
Plains  registered  their  highest  temperature  for  the  year 
in  June.  Stations  near  the  Coast,  from  Palacios  to  San 
Benito  registered  their  annual  maximum  temperatures  in 
August.  Elsewhere  over  the  State,  most  stations  regis- 
tered their  highest  temperatures  in  July.  The  highest 
temperature  for  the  State,  117°,  occurred  at  presidio 
on   June   28. 

Annual  mean  temperatures  ranged  from  55.0°  at  pampa  to 
75.9''  at  Harlingen.  Temperatures  averaged  slightly  be- 
low the  long-term  means  at  most  stations.  The  annual 
temperature  departures  ranged  from  -2.9°  at  Follett  to 
.V  .  1       at    Harlingen. 
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I'll     during    tb«    last     half    ol    April.       Many    s 

Lved    tin  1  f    ol     their    annual     totals     In    April    a 
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■  :     I  I )  r,  I ;.  I  I    over    most    ol    Texan   exceeded    the    long- 
,  ro»H   where    leaa   th :.  n    usual     rain    occurred 

am  Blgfa  plalm      tba  Trani    Pacoa,   and  p 

of  tba  Lowe  r  Valley  and  southern  TeXBB.   Numerous  * 

atatlona  exceeded  their  Long  term  moans  b 
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■  nd      Val    ley     Vie*. 

,ir,t-   ralna   began    Ln  February,    Lncreaeed  i» 
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■  ■]     by    driving  winds,   flattened  I  he  •  ,in:i  I  I 

in  northern  and  central  Texan.  The  , 

Bd  ' auaed  aerlOUn  planting  delays. 

.  , .,  i  repl ."'  i  I  ngi  ,  ">■■>•! 
ilt  of  tbl        Bd<  d  ■••  mage. 


Topsoil  moisture  evaporated  rapidly  in  July  and  only  e 
counties  drenched  by  Hurricane  Audrey  had  much  moist e 
in  the  subsoil.  Showers  over  the  High  Plains  gave  d- 
land  crops  a  boost.  Crop  prospects  became  more  promise 
than  in  many  years.  The  July  and  August  weather  was  id  1 
for  haying  and  harvesting  small  grains.  Farmers  bad 
their  second  and  third  cuttings  of  hay.  Combining  i 
underway  in  the  Austin  area  and  progressed  northwa  . 
Corn  picking  started  in  the  eastern  counties  in  late  J  y 
and,  by  September  1,  corn  picking  was  well  underway  a 
north  and  east  Texas.  Cotton  opened  and  picking  beci* 
active  as  far  north  as  Waco.  As  the  harvest  moved  nor - 
ward,  it  became  increasingly  evident  that  1957  was  a  t  - 
ner  year  for  Texas  farmers.  Record-high  yields  were  a 
prospect  for  sorghum,  peanuts,  cotton,  rice,  and  po  - 
toes.   The  hay  crop  was  the  second  largest  of  recck, 

Rain  and  high  humidity  in  October  held  the  fall  ham* 
at  a  standstill.  The  rainy  weather  kept  the  cotton  era) 
out  of  the  fields  and  delayed  the  combining  of  the  bun  r 
sorghum  crop  on  the  High  Plains.  The  rains  continueda 
November  and  the  bad  situation  became  worse. 

Freezing  temperatures  on  October  26  ended  the  growing  £.- 
son  abruptly  as  a  cold  norther  swept  downstate.  By  Octc* 
28,  the  cold  air  mass  brought  freezing  temperatures  as  ir 
south  as  Midland,  Del  Rio,  San  Marcos,  and  Livingsti. 
Freezing  temperatures  usually  occur  over  the  northern  E  :h 
Plains  by  the  end  of  October  but  do  not  usually  occur  car 
the  south  central  counties  until  near  the  end  of  Novemb•. 

Early-planted  and  volunteer  wheat,  oats,  and  barley  got  .1 
to  an  unusually  good  start.  Many  fields  made  rank  gro»>, 
especially  the  fields  where  grazing  was  not  permitted  >- 
cause  of  Soil  Bank  agreements. 

December's  fair  weather  was  exactly  what  the  Texas  farD-s 
needed.  The  long  siege  of  wet  weather  had  lasted  from  Si- 
tember  to  November,  had  delayed  the  harvest  of  late  i.l 
crops,  and  had  caused  serious  crop  losses,  especially  or 
the  northern  half  of  the  State.  Little  rain  of  imports** 
fell  in  December  to  cause  further  delays.  Old-timers  cc.d 
not  remember  such  a  late  harvest  season  in  Texas.  Dune 
the  last  week  of  December,  gins  on  the  High  Plains  ot>- 
ated  at  full  capacity  and  cotton  growers  in  the  lowlsle 
of  north  Texas  were  still  scrapping  fields.  By  the  enc>f 
the  year,  all  the  sorghum  was  harvested.  Storage  facil- 
ties  at  some  places  were  inadequate  to  handle  the  recrd 
crop.   Some  of  the  grain  had  to  be  piled  on  the  groii. 


Two  freezes  in  December  extended  all  the  way  to  the  Lcsr 
Rio  Grande.  The  first,  on  December  1,  brought  record  » 
temperatures  for  so  early  in  the  season  to  several  poits 
in  the  Lower  Valley.  The  second,  on  December  12,  brotit 
freezing  temperatures  to  the  entire  State.  Temperati» 
at  several  points  in  the  Lower  Valley  dropped  to  the  il- 
twenties.  During  the  mild  weather  in  the  last  half  of  5- 
cember,  the  farmers  hurried  to  complete  the  drillinpf 
wheat,  oats,  and  barley  as  soon  as  the  fields  dried  encjh 
to  support  the  machinery.  Seldom  had  small  grain  pis- 
pects  looked  more  promising  than  at  the  end  of  1957. 

The  short  supply  of  water  for  irrigation  in  the  wii« 
months  of  1956-1957  reduced  the  winter  vegetable  acr'g* 
in  the  Lower  Valley.  Irrigated  areas  outside  the  Va  ■ 
increased  plantings.  Unfavorable  weather  throughout  «« 
growing  season  reduced  the  yields  of  most  vegetable  cni. 
In  north  Texas,  wet  fields  prevented  the  harvest  of  n- 
ions  and  a  considerable  acreage  was  abandoned.  Low  ■ 
peratures  over  south  Texas  ended  the  harvest  of  te  er 
vegetables  on  December  1. 


STORMS 

Among  the  most  severe  storms  in  1957  were  the  follow  f- 

March  17,  evening,  Galveston  County:  A  series  of  t  B- 
deri  lorms  Included  small  twisters.  Winds  caused  n- 
•  i,|.,., hie  damage.  Most  of  the  damage  resulted  from  Tid- 
ing caused  hy  up  to  13  inches  of  rain. 

Uareb  22  to  X.r>,  panhandle:   One  of  the  worst  spring  bl- 

,i  record  roared  across  the  western  Plains  < 
i.,  i .,,  .,do  and  western  Nebraska  southward  to  the  Texas  ■« 
handle.   winds  up  lo  HO  miles  per  hour  drifted  the  a*, 
baited  all  transportation,  marooned  about  4,000  peraB, 

and     i   aie.ed     heavy      looses     of      livestock. 

(Con  I  I  Tined    on    Page    379) 
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IIENE   W   AP 

»A.O 

0.7 

53.3 

5.2 

54.3 

-   0.8 

61.9 

-    2.6 

66.2 

-    3.5 

77.8 

-    2.0 

85.  7 

2.6 

84.6 

1.8 

73.5 

-   2.C 

62.6 

-    3.6 

48.9 

-    4-f 

49,8 

4  *C 

63.7 

-   0    4 

.MNY 

A3. 6 

-    0.4 

52.1 

4.9 

52.6 

-    3.0 

61.9 

-    2.1 

68.9 

-    3.3 

77.3 

-   2.7 

84.9 

1.2 

83.4 

-    0.3 

74.5 

-    1.1 

61.  6N 

-    3.1 

48.8 

-    4.1. 

49.9 

4.1 

63.3 

-   0.9 

ICE 

36. 8H 

67.1 

65.9 

71.7 

77.9 

81.8 

86.2 

86.7 

80.2 

71.2 

61.6 

59.5 

72.4 

PINE 

52.  OM 

5*4 

57.9 

6.5 

55. 9M 

-   0.2 

61.4 

-    2.1 

68.1 

-    2.5 

76.9 

-   0.1 

80.5 

3.7 

78.9 

2.7 

72.3 

0.9 

61.4 

-    2.9 

49.9 

-    3.« 

52.4 

4.2 

63,9 

0.9 
-   0.2 

IARIILO  M   AP 

36.6 

1.3 

46*4 

6*6 

45.0 

-    1.1 

52.4 

-    3.2 

60.7 

-    3.1 

72.3 

-    1.3 

81.2 

3.4 

77.1 

0.5 

66.4 

-    2.! 

56.0 

-    2.1 

40.7 

-    4.S 

42.7 

5.4 

56.4 

lAHUAC    6    E 

56.7 

3.4 

62.2 

6.6 

59.1 

-    1.6 

67.6 

0.5 

75.1 

1.1 

79.6 

-    1.0 

83.8 

1.3 

61.9 

-    0.5 

75.8 

-    2.4 

66.0 

-    4,5 

60.2 

O.C 

54.3 

-    0.1 

68.5 

0.2 

HK.ET0N  A   NE 

60.2 

5.6 

63.7 

6.0 

61.7 

-    0.2 

68.1 

-    0.1 

75.6 

1.3 

79.0 

-    1.1 

83.7 

1.9 

82.9 

0.9 

76.6 

-    1.1 

67.8 

-    3.1 

62.0 

0.3 

58.6 

2.5 

70.0 

1.0 

MM 

74.  9M 

63. IN 

49.51- 

H 

f-EKS   2   SSE 

»7.5 

58.5 

55.8 

64.7 

72.8 

78.7 

83.9 

82.0 

75.3 

63.7 

55.  4H 

54.6 

66.1 

ST  IN   Wl     AP 

50.5 

0.6 

60.9 

6*6 

59.5 

-    0.6 

66.0 

-    1.9 

73.5 

-    1.7 

80.9 

-    0.6 

86.3 

2.2 

86.0 

1.5 

77.0 

-    2.3 

65.3 

-    5.6 

55.9 

-    3.2 

56.3 

4.1 

66.2 

0.0 

ISTWELL   XL    REF 

59.0 

65.4 

64  .6M 

70.  3H 

76.  SM 

Bl.  3*1 

83.7 

83.3M 

77. 9H 

71. 4M 

62.  IN 

60.  2H 

71.3 

LLIMEI    2    N 

Ml. 2 

-    1.2 

53.2 

4.4 

55.0 

-    1.7 

62.1 

-    3.0 

68.1 

-    4.5 

77.4 

-   3.1 

85.2 

2.0 

85.1 

1.9 

74.1 

-    2.3 

61.6 

-    4.5 

46.4 

-    6.2 

47.4 

1.4 

63.5 

-    1.4 

CMORHEA    EXP  PAN 

51.9 

5.6 

58.9 

6.9 

60.1 

2.8 

65. OM 

-    0.2 

71.4 

-    1.1 

82.3 

2.3 

82.7 

2.4 

81.7 

2.3 

74.3 

-    0.1 

62.  8N 

-    2.8 

49.9 

-    4.S 

51.7 

4.4 

1  CUT  WATERWORKS 

57.9 

64.0 

62.3 

69.3 

76.7 

31.2 

85.2 

84.7 

76.7 

66.9 

61.8 

58.0 

70.8 

* 

TTOWH 

57. 6M 

63.1 

62.7 

68.  7M 

76.9 

80.8 

84.5 

82.5 

76.2 

67.3 

60.9 

57.7 

69.9 

.AUNONT 

56.5 

2.1 

63.3 

6.5 

60.4 

-    2.3 

69.5 

0.2 

77.5 

1.6 

81.7 

-   0.1 

64.6 

1.2 

82.5 

-    1.1 

76.2 

-   4.1 

65.9 

-    6.0 

59.9 

-    2.3 

AOHONT    EXP    FARM 

56.  8 

61.  9M 

60.9 

66. 1H 

75.8 

80.  2M 

84. 2M 

82.  OM 

76.6 

66.7 

60.  9  N 

55.2 

69.0 

EV1LLE   5    NE 

19.9 

0.7 

64.5 

6.5 

62.9 

-    1.9 

66.2 

-   2.6 

75.2 

-    1.5 

79,7 

-    2.2 

84.3 

0.5 

85.3 

0.6 

77.7 

-    2.8 

67.5 

-    5.2 

59.1 

-    4.1 

57.3 

1.6 

69.6 

-  0.9 

LTON  DAM 

♦  7.5 

57. OM 

56.2 

63.2 

72.3 

80.2 

86.1 

86.3 

76.6 

63.9 

54.5 

53.  9M 

66.5 

WBROOX   DAM 

A3.* 

53.2 

52.1 

60.6 

70.5 

79.3 

87.5 

85.8 

75.5 

62.0 

51.6 

50.9 

64.4 

5   SPRING 

65.  OM 

0.6 

53. 5H 

4.7 

55.5 

-    0.2 

61.2 

-    3.0 

69.3 

-   2.6 

77.1 

-    3.4 

65.0 

2.3 

83.4M 

1.0 

73. 7H 

-   2.5 

61.8 

-    5.4 

46.  7M 

-    8.1 

49.8 

3.4 

63.5 

-    1.1 

SHOP 

62.7M 

H 

67. 7M 

73. 5M 

78.  8M 

83.6M 

87. 4M 

87. 7H 

81. 3M 

M 

AMCO 

69.  3M 

0.9 

59.1 

8.4 

56.6 

-     1.4 

62.8 

-    1.8 

69.7 

-    3.0 

77.5 

-    2.4 

83.0 

0.0 

82.5 

-   0.8 

73.4 

-    4.2 

62.4 

-    5.2 

52.9 

-    4.0 

52.2 

3.1 

65.1 

-    0.9 

£RME 

52.6 

2*8 

60.9 

8.9 

59.9 

0.6 

64.3 

-    1.2 

71.5 

-    0.5 

76.1 

-    0.4 

82.6 

1.7 

82.3 

1.1 

74.4 

-    1.9 

63.3 

-    4.0 

54.4 

-    2.7 

53.3 

3.1 

66.5 

0.7 

MHAM 

62.2 

-   0.7 

52.6 

6.4 

51.4 

-    3.6 

61.7 

-    1.4 

71.1 

-    0.1 

79.0 

-    0.7 

85.9 

2.4 

63.5 

-    0.2 

73.7 

-    3.5 

60.9 

-    4.6 

51.5 

-    2.3 

50.6 

6.2 

63.7 

-    0.2 

•M 

36. A 

48.7 

47.6 

55.9 

62.6 

74.7 

83.1 

M 

69.6 

58.8 

44.4 

45.4 

IR6ER   3   W 

36.2 

46.3 

47.4 

55.4 

61.8 

73.9 

82.0 

79.0 

68.1 

57.4 

43.4 

46.0 

58.4 

HIE 

*2.  3M 

52.2 

52.0 

61.7 

69.  7H 

77.9 

66.4 

84.3 

75.1 

61. 6M 

50.0 

49.9 

63.6 

TD  3   SE 

70.4 

79.2 

86.8 

85.4 

73.6 

60.4 

49.6 

46.9 

ACKETTVILLE 

67.8 

-    2.0 

73.7 

-    2.6 

" 

87.4 

3.3 

80.0 

1.2 

66.4 

-    1.4 

56.8 

-    2.4 

55.6 

3.9 

- 

AOT 

66. OH 

0*6 

56.0 

6.1 

55.1 

-    1.2 

61.6 

-    4.2 

68.9 

-    2.5 

77.9 

-    0.6 

85. 1M 

3.5 

84.4 

3.5 

73.5 

-    1.2 

62.3 

-    3.0 

50.  8M 

-    3.3 

48.8 

-    0.2 

64.2 

-    0.2 

ECKEHRIDGE 

63.3 

-   0.6 

52.6 

3.6 

53.7 

-    0.7 

62.2 

-    1.5 

69.3 

-    1.1 

78.5 

-    1.2 

86.6 

3.1 

84.7 

0.8 

73.0 

-    3.3 

60.4 

-    5.8 

47.5 

-    6.7 

49.0 

3.1 

63.4 

-   0.9 

ENHAM 

50.  8 

-   0.4 

60.0 

5.8 

56.4 

-    3.0 

65.9 

-    2.4 

75.5 

0.6 

80.5 

-    0.6 

86.0 

2.2 

84.8 

0.8 

76.9 

-    2.2 

65.4 

-    4.7 

56.1 

-    2.2 

55.5 

3.1 

68.2 

-    0.2 

I06EP0RT 

62.6 

1.2 

51.6 

5.8 

51.3 

-    3.8 

60.6 

-    2.2 

70.8 

-    0.5 

79.6 

0.4 

88.1 

4.6 

65.5 

1.3 

74.9 

-    1.1 

61.3 

-    4.0 

50.7 

-    1.6 

49.9 

5.3 

63.9 

0.4 

ONSON 

AS. 2 

-   0.2 

56.1 

5.3 

53.4 

-    5.2 

64.6 

-    0.8 

71.6 

-    1.0 

77.1 

-    3.0 

80.5 

-    1.2 

80.0 

-    2.0 

72.5 

-    4.6 

60.5 

-    7.8 

55.3 

-    1.3 

50.3 

-    0.2 

64.2 

-    1.8 

OWRFIEIO  2    E 

39.7 

49.0 

49.4 

56.1 

64.8 

73.5 

80.0 

77,4 

68.0 

57.1 

44.0 

44.5 

tOWNSVILLE   WB    AP 

65.5 

5.0 

69.1 

5.2 

69.7 

1.7 

74.4 

0.7 

79.7 

0.8 

62.5 

-    0.1 

84*9 

1.1 

84.7 

0.6 

60.9 

-    0.5 

75.0 

-    1.0 

66.6 

-    1.2 

64.  i* 

2.0 

74.8 

1  .2 

CM NX 000 
CHANAN  DAM 

63.5 

M 

-    2.6 

55.2 

60.  9M 

6.0 

54.9 
M 

-    1.8 

61.3 

-    3.7 

69.5 

-    2.9 

78.5 
M 

-    2.0 

86.6 
M 

2.7 

65.4 

M 

1.5 

75.4 
77. OM 

-    3.1 

63. 9H 
64.  9H 

-    3.9 

51.3 

M 

-    3.9 

50. 4M 

4.4 

64.7 

-    0.7 

RMET 

50.6 

0.9 

59.4 

6.6 

59.2 

-    0.6 

63.7 

-    4.0 

71.2 

-    2.7 

78,6 

-    2.1 

83.5 

-    0.6 

83.7 

-    0.6 

74.6 

-    4.1 

63.1 

-    6.2 

54.1 

-    4.2 

53.0 

2.3 

66.2 

-    1.3 

WERON 
■UDIM 
■TOR 

51.3 

2.1 

60.7 

7.8 

59.3 

-    0.9 

66.1 

-    1.7 

74.6 

-    0.2 

79.9 

-    l.B 

65.8 

0.7 

84.2 

-    1.6 

76.4 

-    3.7 

65.3 

-    5.0 

57.4 

-    1.9 

57. 3M 

7.0 

66.2 

0.1 

M 

~ 

45.  6H 

-    1.9 

- 

62.  7M 

-    3.6 

72.7 

-    3.5 

84.2 

2.9 

81.3 

1.4 

70.1 

-    2.2 

57.9 

-    2.1 

43. 5M 

-    3.5 

44.8 

7.6 

39.0 

49.0 

49.1 

55.0 

62.2 

73.3 

80.8 

76.8 

66.6 

57. OM 

43.  5M 

43.5 

58.0 
71.8 

RRIZO  SPRINGS 

RTHAGE 

56.3 

2.3 

65.8 

7.2 

66.1 

1.6 

70.1 

-    1.6 

77.4 

-    0.9 

84.1 

-    0.1 

88.5 

2.2 

67.6 

1.3 

80.9 

-    0.1 

70.0 

-    3.0 

57.9 

-    4.0 

57.2 

2.4 

0.6 

50.6 

58.6 

57.2 

67.1 

74.9 

79.2 

83.2 

61.4 

74.7 

63.7 

56.7 

55.1 

66.9 

NTER 
NTERVIUE 

68.6 

57.9 

55.6 

66.0 

74.1 

76.6 

83.0 

82.4 

75.4 

63.8 

56.8 

52.6 

66 

50.1 

59.1 

57.9 

65.8 

74.7 

79.9 

85.4 

63.8 

75.4 

63.5 

56.0 

54.3 

67.1 

ILDRESS  CAA   AP 
ISOS  BASIN 
ARENDON 

38.1 

-    1.6 

49.2 

5.9 

49.5 

-    2.8 

58.0 

-    3.7 

66.1 

-    3.6 

76.5 

-    2.5 

84.9 

1.5 

83.3 

0.7 

71.9 

-    3.2 

60.5 

-    3.5 

46.5 

-    3.8 

46.3 

3.5 

60.9 

-    x.  l 

55.3 

60.0 

56.7 

64.6 

67.1 

75.3 

76.5 

H 

68. 5M 

59. 8M 

51.5 

53.3 

36.6 

-    1.7 

46.8 

4.6 

46.4 

-    3.5 

54.9 

-    3.6 

63.9 

-    3.3 

74.2 

-    2.6 

83.6 

2.7 

Bl.l 

1.0 

68.5 

-    3.6 

58.2 

-    2.4 

43.6 

-    4.9 

44,5 

5.5 

58.6 

-     1.0 

»»XSV1UE   2    E 

E8URNE 
lEnan 

62.9 

-    2.0 

53.5 

4.3 

51.9 

-    4.8 

61. 1M 

-    3.4 

71.4 

-    0.4 

76,3 

-    1.4 

84.0 

0.7 

81.2 

-    2.0 

74.3 

-    5.0 

61.4 

-    4.9 

53. 1M 

-    2.1 

49.9 

2.7 

63.6 

-    1.5 

67.0 

2.3 

56.8 

7.0 

55.6 

-    1.2 

64.1 

-    1.7 

72.0 

-    0.4 

80.5 

-    0.1 

87.6 

3.1 

86.3 

2.2 

76.2 

-    1.2 

63.2 

-    4.0 

53.4 

-    1.6 

52.9 

5.7 

66.3 

0.8 

69  .8M 

2.9 

55.4 

5.4 

57.4 

-    0.5 

63.  6M 

-    1.7 

70.1 

-    2.2 

78.3 

-    1.1 

84.6 

1.8 

63.5 

1.0 

73.5 

-    3.0 

61.6 

-    5.2 

51.6 

-    4.0 

M 

U.E6E  STATION    7    SW 

69.3 

-    1.7 

57.6 

3.9 

57. 3H 

-    3.3 

M 

M 

79.0 

-    2.3 

LLEGE   STATION   CAA 

51.0 

60.5 

58.8 

66.6 

75.7 

81.4 

66.4 

84.4 

77.0 

66.0 

57.8 

56.4 

68.5 

"-ORADO  CITY 

«ROE 

RPUS  CHRIST! 

*PUS  CHRIST!    WB    AP 

RSICANA 

67.5 

1.6 

55.3 

7.0 

56.6 

1.7 

65.0 

-    0.1 

70.7 

-    2.5 

79.7 

-    0.6 

86.1 

3.1 

84.8 

2.2 

75.0 

-    0.8 

63.4 

-    1.8 

49.9 

-    5.0 

51.3 

5.5 

65.6 

0.8 

53. 5M 
60.6 
60.0 

3.3 
3.1 

60.6 
68.9 
66.7 

6.9 

6.4 

56.7 
67.3 
66.4 

-    0.6 
1.1 

67.7 
71.7 
72.1 

0.5 
0.4 

75.9 
78.6 
77.8 

1.7 
0.4 

81.0 

62.  SH 
81.4 

0.3 
-    0.6 

85.1 
84.2 
84.5 

2.3 

0.7 

83.1 
84.5 
85.1 

-    0.2 

1.1 

74.1 
79.6 
79.5 

-  4.4 

-  1.2 

64,9 
73.1 
72.3 

-  5.1 

-  2.2 

57. 6M 
63.7 
63.2 

-  1.0 

-  1.7 

52.7 
62.7 
61.5 

1.5 
2.7 

67.9 
73.2 
72.5 

0.4 
0.8 

66.3 

-    2.9 

54.2 

4.0 

53.3 

-    4.5 

61.9 

-    4.3 

71.7 

-    1.7 

79.0 

-    2.2 

86*9 

2.5 

83.2 

-    1.0 

74.5 

-    3.4 

61.8 

-    6.1 

52.7 

-    3.6 

52.0 

3.4 

64.6 

-    1,7 

TUU.A   CAA   AP 
OCXETT 
0S8YT0N 
'STAL  cm 
ERO  3   NW 

56.6 

66.3 

66.7 

70.8 

77.0 

83.5 

67.8 

87.7 

80.9 

69.9 

58.2 

57.0 

71.9 

68.7 

-    4.1 

57.4 

5.0 

55.2 

-    5.9 

64.1 

-    2.8 

73.4 

0.0 

78.6 

-    2.8 

83.3 

-    0.8 

80.8 

-    3.4 

73.7 

-    6.4 

62.  9M 

-    6.4 

55.7 

-    5.0 

51.7 

0.6 

65.5 

-    2.6 

39.1 

-    0.9 

48.3 

5.6 

46.0 

-    3.1 

54.4 

-    5.3 

64.3 

-    5.1 

73.2 

-    3.2 

80.7 

1.2 

76.9 

0.2 

66.2 

-    3.8 

56.0 

-    4.4 

43.3 

-    6.0 

43.8 

2.7 

58.2 

-     1.8 

55.4 

65.6 

65.9 

70.0 

76.6 

83.4 

87.  7M 

87. 7M 

60.6 

69. OM 

57.4 

56.1 

71.3 

53.5 

-    0.1 

63.4 

7.0 

60.7 

-    2.4 

66.5 

-    1.7 

76.3 

-    0.5 

80,9 

-    1.9 

85.5 

0.5 

85.2 

0.0 

76.8 

-    3.6 

67.5 

-    4.8 

58.6 

-    3.7 

56.5 

1.6 

69.5 

-    0.8 

LMART    CAA    AP 

U.«S   WB    AP 

NEVANG 

I   RIO  WB   CITY 

L   RIO  WB   AP 

35.0 

2.1 

45.2 

8.9 

43.8 

-    1.1 

51.0 

-    1.9 

60.8 

-    1.7 

72.4 

0.2 

80.9 

3.8 

77.8 

2.4 

66.3 

-    1.7 

56.1 

0.4 

39.8 

-    3.1 

41.2 

7.9 

55.6 

1.3 

46.0 

-    1.7 

55.0 

5*2 

53.7 

-    3.7 

63.0 

-    3.3 

72.5 

-    1.2 

81.5 

-    0.4 

89.2 

3.7 

85.8 

0.0 

76.0 

-    2.9 

63.5 

-    5.3 

52.6 

-    3.2 

53.1 

4.8 

65.8 

-    0.7 

59.2 

4.7 

64.7 

7.7 

63.1 

-    0.2 

69.6 

0.2 

76.2 

0.2 

80.9 

-    0.7 

84.5 

1.2 

83.7 

0.2 

77.5 

-    1.9 

68.4 

-    3.3 

61.1 

-    1.5 

58.7 

3.2 

70.7 

0.9 

52.5 

0.6 

63.3 

6.2 

64.1 

1.2 

67.9 

-    3.2 

74.5 

-    2.9 

82,0 

-    0.7 

87.7 

3.0 

87.1 

2.0 

79.6 

-    0.2 

69.6 

-    1.9 

56.0 

-    4.2 

55.1 

1.9 

" 

"1S0N   DAM 
•TOR 

"OH   EXP    STATION 
ALVILLE   2    w 
LLEY 

40.4 

51.7 

50.9 

60.2 

70.2 

79,2 

86.3 

82.3 

73.2 

60.9 

51.1 

50.0 

63.0 

44.2M 
43.1 

-   0*3 

53.  8M 
53.1 

5.0 

53.3 
51.6 

-    2.6 

61.6 
61.0 

-    2.4 

72.2 
70.5 

0.9 

80.9 
80.0 

0.7 

87.9 
87.4 

4.0 

85. 9M 
65.9 

1.8 

75. 8M 
75.8 

-    1.5 

61. 6M 
62.8 

-    5.0 

52.3 

51.2 

-    2.6 

53. OM 
51.4 

6.9 

65.2 

64.5 

0.4 

49.0 

0.9 

56.4 

7.0 

56.1 

-    2.1 

65.1 

-    0.1 

73.0 

0.9 

78.1 

-    1.6 

83.5 

1.0 

60.4 

-    2.4 

73.7 

-    4.0 

63.6 

-    4.0 

55.9 

-    0.9 

54.6 

5.4 

65.9 

-    0.1 

55.1 

1.9 

64.4 

6.7 

64.3 

0.5 

68.9 

-    2.5 

76.0 

-    1.6 

81.7 

-    1.6 

86.4 

1.0 

87.4 

1.6 

79.8 

-    1.2 

68.1 

-    4.9 

57.6 

-    4.0 

55.8 

1.1 

70.5 

-    0.2 

BLM 

"AS 

GlE   PASS 

STLANO 

44.0 
34.7 
53.9 
43.1 

-    1.3 
1.2 

54.2 

44.6 
64.8 

6.3 
7.4 

53.2 

43.4 
64.7 

-  3.0 

-  0.4 

60.4 
69.6 

-  3.3 

-  3.2 

69.1 
76.5 

-  2.3 

-  3.1 

76.1 
64.1 

-  1.7 

-  1.0 

85.  5 
89.5 

2.4 
2.2 

85.0 
89.3 

1.2 
2.4 

74.1 
60.6 

-  2.6 

-  0.6 

61.5 
56.4 
68.7 

-  4.9 

-  3.6 

50.6 
41.0 
56.0 

-  4.3 

-  4.8 

50.1 
42.3 
54. tM 

4.2 
1.4 

63.8 
71.0 

-  0.6 

-  0.2 

En    1 

-    0.5 

53.4 

6.4 

52.6 

-    1.8 

61.4 

-    2.4 

68.7 

-    2.4 

77.1 

-    1.9 

85.0 

1.8 

83.4 

0.5 

73.2 

-    2.8 

61.7 

-    3.7 

49.1 

-    4.2 

48.6 

3.2 

63.1 

-    0.7 

49.0 

57.6 

57.7 

63.6 

68.9 

78.6 

85.4 

83.9 

73.8 

62.4 

49.0 

50.3 

65.0 

CAMPO 
PASO  WB    AP 

57.6 
49.3 
39.5 
55.6 
61.4 

64.6 

63.0 

70.3 

77.2 

81.7 

86.2 

85.4 

78.9 

69.0 

62.  4M 

59.3 

71.3 

ECTRA 

5.9 

57.6 

8.5 

57.0 

2.5 

62.4 

-    0.7 

69.5 

-    2.1 

81.9 

1.7 

83.9 

2.6 

60.5 

0.7 

74.5 

-    0.4 

62.4 

-    2.8 

49.0 

-    3.0 

46.4 

1.6 

64.5 

1.2 

KINAl    )   nm 

46.4 

49.5 

59.1 

69.1 

77.6 

86.7 

84.9 

73.6 

61.2 

46.6 

47.2 

62.1 

LEURR1AS 

0*5 

65.4 

6.5 

66.5 

1.4 

70. 2M 

-    2.8 

78.0 

-    1.3 

83.8 

-    0.8 

8&.0 

1.5 

66.4 

1.6 

80.0 

-    1.6 

69.7 

-    3.9 

56.6 

-    4.7 

55.9 

0.3 

71.7 

-   0.3 

2.8 

68.4 

6.4 

66.9 

-     1.0 

73.2 

-    0.9 

80.5 

1.2 

83.2 

-    0.8 

87.0 

1.2 

66.6 

0.2 

81.5 

-    0.4 

72.5 

-    0.2 

63.3 

-    2.8 

60.4 

1.5 

73.8 

0.7 

AT0N1A 
OTDADA  2    SW 

54.1 

42.7 

0.9 

62.3 

5.8 

61.8 

-    0.7 

67.2 

-    2.0 

74.4 

-    1.0 

79.6 

-    2.4 

84.9 

0.3 

85.0 

-   0.1 

76.9 

-    3.1 

66.  8M 

-    5.4 

58.9 

-    2.8 

57.8 

3.6 

69.1 

-    0.6 

LLETT 

51.2 

51.7 

57.5 

64.7 

74.5 

82.8 

79.9 

71.3 

60.2 

44.7 

43.7 

60.4 

''■    STOCKTON 

PT    WORTH    WB    AP 

30.  2M 
48. 1M 
43.7 

-    4.6 

41.8 

3.5 

42.5 

-    5.6 

51.8 

-    4.8 

60.  9M 

-    5.1 

70.3 

-    5.3 

60.  3M 

-    1.9 

80.2 

-    1.6 

67.2 

-    5.0 

56.0 

-    4.6 

41.9 

-    5.0 

43. 5M 

5.5 

55.5 

-    2.9 

0.6 

56.8 

5.1 

56.  3M 

-    1.9 

61.6 

-    4.1 

70.2 

-    3.7 

78.5 

-    2.1 

82.6 

0.9 

81.6 

1.0 

74.2 

-    0.7 

62.2 

-    3.8 

49.4M 

-    5.5 

51.8M 

4.0 

64.5 

-    0.8 

-     1.6 

54.  1 

4.3 

52.6 

-    3.1 

61.6 

-    4.3 

71.5 

-    1.8 

80.2 

-    1.2 

67.4 

2.3 

65.1 

-    0.3 

75.1 

-    3.1 

62.3 

-    6.2 

51.6 

-    4.2 

51.7 

3.6 

64.8 

-    1.2 

»T    WORTH   LEONARD   BL 
•LEPION 

44.3 

54.2 

53.7 

62.0 

72.4 

80.9 

89.0 

86.7 

76.8 

63.4 

53.0 

52.9 

65.6 

EDER1CXSBURG 
INESVILLE 

50.9 

1.9 

59.3 

8.2 

56.6 

0.0 

63.5 

-    2.3 

69.7 

-    2.6 

77.3 

-     1.4 

82.5 

1.3 

82.4 

1.4 

74.2 

0.2 

62.6 

-    3.6 

52.7 

-    3.6 

51.7 

2.3 

65.5 

0.2 

WESTON  WB    CITY 

58.9 

-    3.4 

50.1 

3.1 

49.3 

-    6.5 

59.5 

-    4.6 

70.7 

-    0.8 

79.6 

-    0.2 

87.6 

4.2 

84.4 

0.8 

73.9 

-    3.5 

60.4 

-    5.7 

49.1 

-    5.0 

48.2 

3.3 

62.8 

-    1.5 

4*4 

62.7 

5.3 

62.3 

0.5 

68.4 

-    0.5 

76.3 

0.6 

61. 1 

-    0.4 

84.6 

1.6 

83.7 

0.1 

78.1 

-    2.2 

69.8 

-    3.8 

63.1  - 

-    0.5 

59.2 

2.2 

70.7 

0.6 

-VESTON  WB    AP 
TESVILLE 

5B.8 
47.2 

4.5 

62.8 

5.5 

62.1 

0.3 

68.5 

-    0.6 

76.7 

0.6 

81.5 

-   0.3 

85.0 

1.7 

84.2 

0.5 

78.5 

-    1.9 

69.7 

-    4.1 

62.9 

-    0.5 

58.6 

2.3 

70.8 

0.7 

LMER  2   s 

-1.4 

58.8 

6.9 

57.  1M 

-    3.4 

64. 8H 

-    1.7 

72.0 

-    1.2 

79.8 

-    0.8 

87.4 

3.3 

85.4 

0.7 

76.6 

-    1.7 

65.  7M 

-    2.3 

54.6 

-    2.5 

5  5.  3M 

6.0 

67.0 

0.1 

AOEWATER 

44.  A 

1.7 

54.3 

3.3 

51.9 

-    5.8 

61.3 

-    4.3 

70.8 

-    1.9 

75.7 

-    4.5 

83.  4M 

0.0 

81.6 

-    1.7 

73.3 

-    3.4 

60.2 

-    5.8 

52.2 

-    2.6 

50.9 

2.9 

63.3 

-    2.2 

MAD 

45.7M 
58.4 

57. OM 

52. 9M 

63. 4M 

73. 8M 

79.2 

84.3 

81.9 

74.3 

62.4 

53.6 

52.0 

65.1 

65.2 

64.5 

70.3 

76.1 

81.1 

85.6 

86.7    | 

79.5 

72.  3M 

61.5 

59.3 

71.7 

"2A1.ES  2 
AHAM 

54.4H 

64. OM 

63.5 

68.  7M 

74. 2M 

BO. 7 

87.6    1 

87.2 

78. 9M 

67. 6M 

_ 

ANBURY 

41.7 
45.9 
42.5 

-    2.2 

51.3 

4.4 

51. a 

-    4.9 

61. 3M 

-    3.4 

69.7 

-    2.5 

77.8 

-    2.7 

86.4    J 

1.9 

84.4  . 

0.2 

74.  5M 

-    2.7 

60.  7M 

-    5.5 

49. 2M 

-    4.5 

48.  6M 

3.0 

63.1 

-    1.6 

'PEVINE    DAM 

55.1 

54.6 

63.3 

71.5 

79.5 

86.5 

86.1 

75.8 

63.2 

52.8 

53.1 

65.6 

EENVIU.E   2    SW 

52.8 

51.9 

60.4 

71.1 

80.1 

86.6 

85.1 

76.1 

62.1 

51.9 

50.4 

64.2 

42.1 

-    1.1 

52.3 

5.0 

50.6 

-    4.2 

60.5 

-    3.2 

71.0 

-    0.2 

79.4 

-   0.1 

85.6 

3.0 

62.5 

-     1.1 

74.6 

-   2.3 

61.5 

-    4.7 

51.3    , 

-    2.5 

50.0 

4.6 

63.5 

-    0.5 
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AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  LONG-TERM  MEANS 
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i 

1 

• 
| 

1 

| 

1 

« 

■ 
I 
1 

9 

i 

• 

1 

1 

1 

* 

i 
i 

i 

1 

| 

I 
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1 

Q 

§ 

e 
Q 

e 

a 
(2 
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Q 
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(2 

& 

a 

9 

H 
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• 
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a 

i 

I 

9 

«  ' 
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§ 

1 

a 

i 

.2 

£ 

1 

6- 

1 

MALLETTSVILLE 

5*.  7 

1.3 

63*1 

7.0 

62.0H 

-    1.0 

67.5 

-    2.2 

75.2 

-    0.8 

79.9 

-    2.0 

84.7 

0.3 

84.5 

-    0.1 

76.8 

-   3.3 

66. OH 

-    3.4 

60.3 

-    1.5 

58.4 

4.2 

69.6 

-    0 

HARL ingen 

66*5 

5.8 

69.9 

5.6 

70.6 

2.2 

76.0 

1.6 

81.1 

1.9 

82.  P 

0.1 

87.0 

2.9 

87.2 

2.2 

82.5 

0.9 

75.6 

0.0 

66.6 

-    0.8 

64.4 

3.0 

73.9 

2 

haskell 

42.0 

-    1.1 

50.8 

4.5 

51.6 

-3.0 

60.7 

-    3.4 

68.0 

-    3.8 

77.5 

-    3.0 

87.1 

3.2 

85.0 

1.4 

74.1 

-    2.3 

61.6 

-    3.4 

47.4 

-    5.6 

48.3 

4.1 

62.9 

-  1 

HENDERSON 

49.7 
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AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  LONG-TERM  MEANS 


TEXAS 
195T 


January 


48.6 
AT. 8 
43. 6H 


Al.AH 
3T.A 

45.4 


M 

ITORIA  KB    AP 
:o   «6  AP 
MEN 

.HINGTON   STATE    PARK 
UHACHIE 
»THERFORD 
SLACO  2    E 

ITNEY    DAN 

:n!TA  FALLS    MB    AP 

.L1AN  HARRIS    RESVR 

.IS   POINT 

«  CAA  AP 

•TER  HAVEN    EXP   STA 


MVISION  AVERAGES 

iM  PLAINS  OIVISIOM 
I  ROLLING  PLAINS   D 
ITH  CENTRAL   DIV 
iT    TEXAS   DIVISION 
»NS  PECOS  DIVISION 
<ARDS  PLATEAU  DIV 
ITH  CENTRAL  DIV 
■ER  COAST   DIVISION 
"HERN  DIVISION 
€R  VALLEY  DIVISION 


36.8M 
40.  6M 
5T.1 
46.8 


44.3 
42.4 

66. 2M 


36.5 
41.9 
43.8 
48.  T 

49.9 
49.6 
55.4 
5T.4 
57.2 
65.6 


February 


53 

0 

51 

7H 

61 

4 

57 

6 

57 

8 

55 

IN 

49.5 
61.6 
53.4 


48.4 
51.0 
53.9 
57.7 
57.5 
59.0 
63.3 
63.5 
66.4 
69.9 


6.4  54.4 

2.5  49.4 
5.1    51.1 


52.8 
59. 9H 
43.8 


April 


48.5 
52.3 
53.3 
55.5 
56.7 
58.7 
62.6 
61.8 
66.3 
69.7 


60.8 
59.2 
60.5 


May 


67.7 
78.3 
68.7 
67.7 


53 

0 

63 

0 

66 

8 

61 

0 

49 

8H 

6^ 

8H 

55.2 
60.6 
61.9 
65.2 
62.6 
63.9 
68.4 
66.8 
70.8 
75.0 


58.0 
71. 5M 
76.0 


71.2 
73.8 
69.8 
70.9 
75.8 
76.6 
77.8 
80.6 


77. 5M 
70.5 

7  5.4 


77.9 
71.  2M 
80.6 

77.9 


80.  OM 

78.2 
72.1 
78.5 
80.5 
78.6 

71.2 
80.  2H 
81.0 


74.0 
77.3 
79.4 
79.0 
79.3 
78.6 
81.0 
80.9 
83.4 
82.7 


-  2.1 

-  1.9 

-  2.5 


July 


89.  feM 
84.8 

87.4 


B1.6 
85.7 
86.8 
84.1 
82.9 
84.5 
85.6 
84.9 
87.7 
85.6 


August 


Septembe: 


79.0 
86.7 
85.1 


85.6 
84.8 
85.4 


85.4 
82.  6H 

84.9 


76.9 
83.9 
64.9 
81.9 
81.1 
84.2 
85.5 
84.0 
87.8 
86.0 


76.7 

73.6 
75. 9M 
66.9 

72.0 
75.1 

73.0 
64.  9M 
77.6 
73.2 

70.6 


68.7 
73.3 

75.1 
74.6 
73.4 
75.4 
78.0 
77.6 
80.7 


62.5 
62.8 
66.9 


2.2 

4.9 
3.9 


64.7 

60.0 
56. 9M 
67. 9M 
60.5 

59.9 

67.  H 


55.8 
62.  5M 
68.7 


64.3 
62.1 
60.2 


63.6 
62.1 
63.9 
66.1 


47.6 
51.7 
56.0 
49.2 
52.7 
59.1 
61.4 
59.3 
65.9 


54.0 
43.3 
50.3 


.8    40. 9H 
.1    56.1 
.6    50.0 
47.1 


48.3 
43.6 
51.9 


47.4 
57.8 
51.3 
48.2 


44.5 
47.8 
51.2 
53.0 
46.9 
51.5 
57.7 
57.7 


0.9 
1.9 
0.3 

1.9 

0.3 


69.9 

0 

7 

62.8 

-  2 

2 

61.0 

-  0 

.1 

67.6 

66.9 

-   0 

4 

66.8 

0 

2 

64.5 

63.2 

-    2 

0 

57.1 

-   0 

1 

64.5 

-   0 

6 

69.0 

-    1 

2 

63.4 

65.3 

-   0.2 

63.1 

-    0.7 

75.2 

64.9 

62.5 

-   0.6 

69.3 

64.7 

-    0.9 

TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  LONG-TERM  MEANS 


Table  2 
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February 

March 

April 

May 

June 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

a™ 

s*fion 
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0 

1 
"S. 
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a 
o 

XI 

3 
a, 

a 

0 

XI 

0. 

9 

0 

3 
ft 

1 

0 

XI 

ft 

£ 

0 
S3 

ft 

i 
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ft 

I 

0 

XI 

ft 

• 
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XI 

ft 
1 

i" 
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0 

1 

ft 
1 

£ 

9 

a 

0 

3 

'Si 

i 

0 
B 

ft 

f 

| 

1 

1 

a 

• 

a 

I 

a 

a 

1 

0 

a 
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0 
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Q 

1 

a 
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& 

« 

a 

1 

Q 

D 

Q 

1 

1 

—  ■-    — 

1 

WERNATHV 

ABILENE    KB    AP                  R// 
ACkERLY    3    SE 
KUEVA 

ALBANY 

.25 
.54 
.26 
.00 
•  4* 

-  .34 

-  .62 

.84 
2.15 
1.33 
3.37 
6.55 

1.24 
5.34 

.77 
.56 
.10 
4.37 
.58 

-  .58 

-  .82 

4.04 
6.52 
1.14 
3.07 
10.20 

4.05 
7.86 

5.76 
13.19 
8.48 
.28 
9.93 

9.51 
6.13 

6.74 
2.30 
2.50 
2.86 
2.27 

-  .49 

-  .84 

.59 
.62 
.35 

.00 
2.95 

-1.43 
.62 

3.31 

.47 

2.50 

1.10 

.73 

-    .62 

-1.35 

.76 
2.92 
1.40 
3.63 
4.19 

.32 

1.62 

4.58 
4.  35 
3.98 
5.10 
3.66 

1.78 
1.12 

1.67 
2.45 
1.01 
2.12 
3.06 

1.43 
1.53 

.10 
.52 
.00 
1.05 
.46 

-    .85 

-1.22 

29.41 
36.97 
23.09 
26.95 
49.02 

ALICE 
ALPINE 

ALTO    5    SSW 

.22 

.47 
2.89 

.01 

1.51 
3.07 
3.62 

2.64 

1.23 
.01 
5.28 

-    .38 

7.49 
.12 

15.56 

-    .44 

4.94 
1.19 
2.77 

-    .26 

6.69 
.68 
6.90 

-1.51 

.18 

2.69 
4.00 

.17 

1.04 
1.601 
1.72 

-    .86 

5.41 
1.27 
2.28 

-1.21 

1.76 
2.01 
12.13 

.71 

5.74 
.41 
6.21 

-    .15 

1.32 

.10 
2.39 

-    .74 

37.99 

13.42 
69.11 

ALVARADO 
ALVIN 

1.42 

1.58 

-1.99 

2.03 
4.39 

1.55 

8.42 
14.88 

11.77 

14.14 
6.38 

3.06 

15.32 
2.22 

-1.83 

2.65 
13.55 

9.62 

1.50 
2.33 

-3.19 

.30 
1.47 

-2.63 

5.10 
8.41 

3.85 

7.47 
7.92 

4.09 

7.12 

7.45 

3.85 

2.71 
1.57 

-3.41 

66.11 
72.19 

AMARILLO    WB    AP               R// 
ANAhUAC    6    E 

.  33 

-    .31 

1.11 

.49 

2.82 

1.78 

2.69 

1.24 

4.36 

1.35 

.53 

-2.72 

.13 

-2.23 

6.85 

1.66 

•  88 

-1.40 

2.51 

.64 

.94 

•  06 

.03 

-    .64 

21.24 

1.66 

-2.47 

1.99 

-1.13 

8.19 

4.75 

7.31 

3.44 

3.01 

-1.16 

8.55 

4.31 

4.43 

-1.68 

4.18 

-    .59 

5.75 

.92 

4.70 

.70 

4.8C 

1.45 

2.55 

-2.61 

57.12 

ANOERSON 

1.44 

-2.54 

2.53 

-    .56 

6.40 

3.28 

10.79 

6.57 

2.40 

-3.09 

3.55 

.09 

.40 

-2.85 

•  33 

-3.14 

4.67 

2.10 

5.03 

1.76 

8.5S 

4.78 

2.78 

-    .98 

46.91 

ANG'_ETON    A    NE 

1.93 

-1.57 

3.24 

.21 

10.23 

6.80 

4.54 

1.47 

2.62 

-1.16 

7.29 

3.43 

.16 

-4.97 

2.33 

-2.32 

9.97 

5.06 

5.05 

.92 

7.9C 

4.10 

1.94 

-2.76 

57.24 

ANNA 

1.82 

3.07 

4.79 

13.52 

15.47 

2.39 

.09 

.50 

5.61 
1.10 

3.11 
2.31 

8.63 

2.13 
.00 

61.13 

ANSON 
ANTELOPE 

.84 

2.76 

2.15 

11.03 

9.14 

3.08 

1.98 

.60 

2.96 

4.7* 

5.0! 

1.35 

45.68 

ARANSAS    PASS 

.22 

3.67 

2.40 

2.09 

5.60 

4.57 

.14 

.60 

7.76 

1.54 

4.7! 

.25 

33.39 

ARCHER    CITY 
ARLINGTON 

.92 
1.82 

2.06 
1.49 

2.68 
2.60 

11.16 
17.98 

11.07 
13.10 

2.92 

2.77 

2.19 
.38 

.00 
.45 

3.29 
3.66 

6.7S 
4.83 

6.  1! 
5.5( 

.80 
2.07 

50.03 
56.13 

ARTHUR    CITY 

3.47 

.93 

3.02 

.44 

5.19 

1.36 

9.54 

4.97 

9.27 

3.89 

7.36 

3.49 

3.12 

-    .35 

2.86 

.45 

10.13 

7.46 

2.6! 

-    .16 

7.0! 

4.16 

2.34 

-    .55 

66.20 

ASPERMONT 
ATHENS    2    SSE 

.25 
2.27 

-    .47 

2.54 
3.18 

1.55 

.61 

4.93 

-    .47 

4.29 
12.49 

1.91 

5.19 
7.29 

2.27 

2.54 
2.67 

-    .07 

1.73 
1.01 

-    .06 

1.59 
3.82 

-1.12 

1.24 
4.59 

-    .99 

7.4! 
7.21 

4.60 

3.7! 
5.4* 

2*66 

.10 
1.37 

-1.01 

31.28 
56.39 

ATLANTA 

AUSTIN    KB    AP                     R 

3.32 

5.31 

5.05 

13.96 

6.00 

9.43 

1.70 

2.69 

;  5. 

6.6< 

6.2' 

2.80 

E66.71 

.55 

-2.08 

3.14 

.58 

4.58 

■  2.04 

9.93 

5.97 

7.36 

3.01 

5.25 

2.05 

1.10 

-1.08 

T 

-1.67 

6.43 

2.37 

8.75 

5.84 

2.9! 

.60 

1.20 

-1.51 

51.30 

AUSTIN    DAM 

AUSTIN    HWY    290    BRIDGE 

.51 

1.00 

2.58 
2.74 

2.32 

4.04 

9.76 
10.73 

5.54 
5.34 

4.88 
5.41 

.23 

1.16 

.53 

.10 

8.63 
7.93 

10. ec 
8.9* 

3.3 
3.7( 

1.13 

1.50 

50.22 
52.71 

AUSTWELL 
AUSTrfELl     WL    REF 

.34 
.41 

-1.78 

2.51 
2.24 

.76 

6.62 
5.43 

4.67 

8.16 
8.85 

5.70 

6.67 
6.14 

3.20 

3.35 
3.91 

.23 

.00 
.00 

-3.19 

1.33 
.37 

-1.02 

5.49 

5.79 

•  94 

1.5" 

1.2! 

-2.03 

3.5* 
4.2( 

1.47 

•  79 
.52 

-2.42 

40.37 
39.11 
12.04 

BAkERSFIELD 

.29 

1.88 

.06 

1.15 

2.93 

1.20 

.04 

.00 

1.46 

1.4* 

1*5! 

.00 

BALL INGER    2    N 

.25 

-    .65 

1.59 

.51 

.51 

-    .64 

3.99 

1.39 

5.79 

2.21 

3.70 

1.24 

.29 

-1.58 

.32 

-1.71 

2.65 

-    .45 

4.1' 

1.55 

2.2 

.79 

.76 

-    .53 

26.22 

balmorhEa   Exp   pan 

.07 

-    .41 

1.74 

1.10 

T 

-    .48 

.32 

-    .38 

2.13 

.81 

1.41 

-    .12 

.66 

-1.20 

.39 

-1.59 

.21 

-2.13 

1*9 

.26 

.8 

.29 

.14 

-    .62 

9.82 
13.00 

BALMORhEA   GRAEF    RANCH 

.00 

3.00 

.00 

2.05 

4.65 

1.50 

.00 

.30 

.40 

1.4( 

1.7( 

•  00 

BARNHART 

BAY    CITY    WATERWORKS 

.31 
1.02 

-    .97 

2.99 
2.91 

.72 

.48 
6.59 

3.92 

3.73 
7.17 

4.32 

5.78 
4.79 

.53 

1.11 
3.90 

2.42 

.17 
.35 

-2.73 

.00 
2.62 

-2.46 

.76 
8.68 

4.74 

2.3 
3.1 

-    .14 

2.0 
5.9 

2.91 

•  43 
1.27 

-2.87 

20.16 
48.40 

BAYTOWN 
BEAUMONT 

2.06 
.83 

-3.26 

3.53 

1.38 

-2.32 

11.28 
6.39 

2.82 

7.92 
9.64 

5.45 

3.03 
1.74 

-3.54 

11.31 
10.25 

5.77 

.91 
1.72 

-3.98 

3.31 
5.26 

-    .14 

13.80 
9.60 

5.29 

8.5' 

5.7 

>      2.34 

8.2 
6.3 

i      2.33 

2.97 
E    3.00 

-2.51 

76.94 

:61.9l 
61.33 
57.92 
40.07 

BEAUMONT     EXP    FARM 
BED I AS 
BEEVILLE    5    NE 

1.71 

2.21 

.23 

-1.47 

1.36 
2.36 
1.21 

-    .50 

8.32 
7.15 
2.61 

.38 

10.16 
14.15 
8.26 

6.12 

1.23 

1.30 
9.13 

5.41 

10.56 
3.17 
4.93 

1.81 

1.65 

3.17 

.00 

-3.05 

3.68 

2.98 

.09 

-2.21 

8.27 
3.98 
6.09 

2.53 

5.L 
9.4 

2.3 

1    -    .05 

6.5 
4.4 

4.7 

1 

)      2.48 

2.75 
3.62 
.49 

-1.99 

BELTON    DAM 
BE NB ROOK    DAM 
BENJAMIN 
BIG    SPRING 

BIG   wELLS 

1.38 
1.68 
.76 
.50 

.20 

-  .10 

-  .80 

2.40 
1.65 
1.67 
.78 
1.74 

.05 
.55 

4.08 
2.15 
1.20 
.59 
1.70 

-    .30 

.45 

13.57 
16.02 
5.35 
2.55 
3.84 

.90 
2.15 

3.47 
11.64 
7.39 
5.65 
4.68 

2.87 
2.06 

1.02 
2.34 
2.64 
2.10 
1.00 

.39 
-1.08 

.46 
.75 
.54 
.38 
.00 

-1.48 
-1.85 

.08 

.19 

.00 

2.24 

7 

.40 
-1.71 

5.93 

4.77 

.36 

.91 

6.44 

-1.02 
3.51 

8.8 
4.6 
4.3 

4.0 
3.5 

i 
J 
i 

2.29 

>      1.68 

4.1 
4.0 
3.8 
E    1.2 
3.4 

I 
I 

i         .50 
J      2.51 

.61 
1.76 
T 

.36 
.43 

-    .52 

-1.06 

46.03 
31.66 
28.07 
L21.36 
27.10 

BISHOP 

.26 

-1.20 

2.56 

1.10 

2.15 

.49 

3.19 

2.03 

4.25 

-    .09 

3.82 

1.42 

T 

-2.55 

1.43 

-1.21 

3.20 

-    .54 

2.1 

1         .58 

2.4 

)       1.23 

1.07 

-1.67 

26.54 
54.14 
[40.14 

BLANCO 

.65 

-1.11 

2.81 

.95 

4.71 

2.72 

13.33 

9.81 

7.74 

4.09 

2.87 

.50 

.23 

-2.70 

1.46 

-   .51 

8.77 

5.66 

6.2 

1       3.24 

4.1 

1       1.88 

1.14 

-1*21 

Blanket 

.76 

1.63 

2.03 

9.39 

8.42 

I    2.60 

1.19 

.36 

2.68 

5*4 

1 

4.2 

i 

1.41 

BLEwETT 
30ERNE 

.51 

-1.33 

3.46 

1.38 

4.06 

2.08 

9.33 

5.82 

■11.15 

9.22 

4.93 

.95 
3.12 

.44 

.00 

T 

-2.87 

.28 
.68 

-1.53 

4.62 
8.90 

5.30 

6.5 
7.2 

> 

4.07 

2.2 
4.6 

1 

L       2.40 

1.84 
1.44 

-    .84 

52.59 

BON   HIER 

2.06 

-2.68 

2.49 

-1.91 

10.26 

4.96 

8.12 

2.44 

.83 

-4.76 

9.94 

5.74| 

3.67 

-1.20 

2.28 

-2.30 

6.26 

3.11 

4.9 

i       1.64 

11.2 

»       6.94 

3.93 

-1.88 

68.0) 
65.19 
31.09 
7,24 
22.37 

1.99 

-    .58 

2.43 

-    .36 

4.83 

1.51 

11.90 

7.45 

15.10 

10.22 

6.77 

2.64 

.87 

-2.70 

.55 

-1.85 

6.25 

3.66 

2.9 

J    -    .46 

9.5 

*       7.15 

2.00 

-1.00 

BOOKER 

.58 

.25 

9.11 

1.89 

5.55 

4.75 

2.09 

1.62 

2.66 

1.6 

1.0 

S 

T 

BOOUlLLAS    RANGER    STA 

.28 

.90 

.07 

.46 

1.46 

.38 

•  94 

7 

.32 

1.9 

r 

.2 

1 

.19 

BO*  OCR 

.71 

.85 

2.86 

3.95 

5.13 

1.14 

.17 

3.56 

1.49 

1.6 

i 

•  8 

J 

T 

BORGER    3    M 

.80 

1.07 

3.00 

3.92 

7.37 

1.20 

1.43 

3.78 

1.96 

1.8 

> 

1.1 

I 

.02 

27.41 
46.73 
69.37 
68.46 
•34.21 

BOWIE 

1.62 

3.06 

3.35 

10.13 

9.75 

3.12 

.35 

1.79 

2.41 

3.4 

i 

8.1 

E 

1.60 

BOIELDER 

4.49 

2.69 

6.54 

12.25 

8.96 

4.59 

2.84 

2.51 

7.09 

5.6 

i 

8.6 

i 

3.04 

BOYD    3    SC 

.68 

4.00 

2.63 

12.13 

11.53 

2.69 

.97 

.20 

3.93 

3.6 

i 

4.8 

1 

1.16 

■vlLLE 

.21 

-    .59 

1.36 

.40 

1.62 

.35 

7.88 

6.06 

10.08 

6.99 

1     1.90 

-    .71 

.04 

-1.96 

.03 

-1.68 

4.91 

1.92 

2.2 

t         .26 

1.7 

7         .56 

2.12 

.79 

B«ADY 

.74 

-    .81 

1.18 

.  |J 

2.91 

1.61 

6.51 

3.82 

7.49 

4.62 

1.69 

-1.13 

1.16 

-1.00 

.08 

-2.2  7 

4.76 

2.11 

6.9 

3      4.38 

3*5 

9      2.05 

.69 

-1.16 

37.94 
il7.1J 
5).)) 

46.78 
48.02 

.28 

.25 

:    2.09 

.91 

3.68 

.13 

1.85 

3.47 

.25 

3.1 

7 

1.0 

1 

.00 

1.24 

2.63 

1.17 

8.61 

19.32 

2.12 

1.13 

.00 

4.70 

5.6 

! 

5.3 

D 

1.31 

-1DGE 

.83 

5.16 

3.72 

.75 

-     .90 

10.89 

8.71 

12.12 

6.74 

2.66 

.08 

1.50 

-    .54 

.43 

-1.57 

3.69 

.72 

4.4 

D       1.73 

3.7 

5      2.25 

.60 

-1.21 

1.90 

■ 

2.01 

-    .83 

5.01 

2.02 

9.22 

5.57 

2.37 

-2.03 

4.4) 

.96 

.81 

-2.09 

.43 

-2.36 

7.64 

4.78 

6.7 

1       3.53 

5.2 

4       1.47 

2.25 

-1. 

BP1DGCPOKT 

1.25 

-    .43 

4.62 

2,84 

.71 

10.24 

6.40 

8.94 

4.67 

3.83 

.54 

.32 

-2.01 

.49 

-1.53 

3.64 

1.59 

4.5 

7       1.47 

5.9 

3       4.00 

1.04 

-1.02 

-1.68 

47.71 
68.41 
24.31 

)2.«0 
)7.07 

lAONSOM 

4.81 

-     .44 

3.69 

-    .09 

'..'■'. 

1.4) 

11.92 

7.76 

3.10 

-2.64 

9.88 

6.76 

1.56 

-3.14 

1.32 

-2.02 

4.73 

2.71 

3.7 

9          .89 

13.8 

3       9.51 

4.11 

- 

.12 

.  .  I 

.45 

1.  18 

3.05 

4.92 

2.55 

2.30 

2.44 

4.5 

! 

1.5 

9 

.01 

-  .89 

-  .18 

.-    AP       R 

.)» 

5.20 

1.97 

.86 

1.85 

.26 

2.24 

-    .85 

6.34 

3.29 

.10 

-1.87 

3.45 

1.00 

1.34 

-3.79 

2.0 

3    -    .88 

6.2 

6       4.71 

1.2  * 

-MOO 

.77 

1.65 

1.33 

-    .10 

8.44 

5.35 

7.15 

2.99 

2.31 

-    .37 

2.72 

.81 

.27 

-1.83 

1.41 

-1.57 

5.5 

1       3.15 

3.7 

9       1.80 

1  .51 

.71 

- 

.-.54 

9  .'92 

5.64 

3.32 

.12 

.00 

3.63 

5.4 

a 

4.7 

I 

1.12 
1.61 

>8.67 
64.16 
26.10 
51.72 
15.26 

2.33 

4.00 

-.4  V 

8.89 

4.52 

5.59 

.11 

2.82 

3.01 

12.9 

s 

3.8 

1 

.52 

.17 

4.4  9 

1.89 

6.22 

3.16 

1.55 

2.19 

1.17 

2.6 

i 

1*0 

i 

•  00 
1.51 
.00 

nji#r»Df 

.58 

2.V0 

4.48 

12.18 

9.77 

2.63 

,91 

.47 

8.52 

5.7 

i 

3.7 

.25 

.00 

/.// 

1.  18 

2.17 

.90 

2.54 

2.97 

.00 

1.8 

i 

•  6 

2 

1.21 

1.70 

1.09 

9.47 

1  1.56 

4.16 

.45 

.00 

!    3.16 

3.9 

j 

!    4.2 

L 

.99 
1.81 

[44.17 
52.9) 

4). 09 
49.25 
42.6) 

1.51 

1.55 

/.6) 

9.01 

2.56 

.  1 

.17 

5.02 

6.4 

i 

5.5 

' 

1.45 

2.15 

4.56 

8.61 

/./4 

l.M 

.19 

I 

6.33 

9.6 

i 

3.9 

3 

1.22 

-I.JO 

i.ia 

2.16 

./- 

'." 

1.06 

9,64 

6.80 

).)4 

6,  14 

1.17 

.89 

-1.15 

.20 

-1.94 

4.29 

1.93 

7.2 

5      4.71 

4.8 

9       2.71 

•  90 

.21 

1.40 

1.87 

7.6) 

11.70 

i.  II 

.90 

.00 

2.52 

6.4 

) 

4.8 

I 

1 .  30 

•  41 

1.77 

/.  10 

/.'.  1 

r.u 

2.1) 

1.20 

.50 

1.90 

6.9 

! 

2.5 

i 

.83 

)7.61 
52. )6 
)0.60 
)0.55 

.27.11 

.48 

2.68 

5.68 

. 

1.41 

2.80 

-1.50 

4.48 

1,91 

.50 

-1.24 

.42 

-1.65 

7.42 

4.51 

11.5 

2       8.60 

4.6 

3       1.74 

1.38 

-2  m  10 

.44 

1.1) 

2.5) 

4.09 

1.69 

.44 

.14 

2.90 

6.8 

2 

3.6 

2 

■  6] 
1.4) 

1 

.14 

1.72 

/.  75 

:.■•; 

4,91 

1.78 

.'.' 

.32 

2.83 

5.2 

6 

2.  r 

4 

.11 

•      1 

l./O 

.  II 

1.68 

I.M 

i .  n 

.52 

6.87 

2,71 

4.1/ 

.67 

i .  ra 

-    .16 

1.75 

-     .44 

2.12 

-    .20 

2.3 

2         .28 

imZ 

4          .14 

.11 

1.15 

1 

.0) 

1.06 

.1/ 

1.61 

.84 

.01 

1.3 

0 

.0 

5 

.11 
1.7) 

4.43 
60.02 

• 

!••■ 

1.24 

4.)l 

1.4  1 

5.60 

/.I) 

1.27 

4.0) 

6.9 

a 

4.3 

6 

!2).76 

.13 

1.11 

2.24 

.77 

/.I4 

.'.  i 

l.ll 

.56 

.4 

-1.69 

6.16 

3.79 

.5 

-2.04 

3.* 

6       1.22 

1  ./ 

2         .33 

•  04 

' 

- 

- 

- 

" 

- 

3.45 

9.0 

I 

*. ./ 

D 

.'1 
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a.  7i 
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■      1 

1 

.)/ 

-1.75 

.00 

-1.92 
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2.9] 

4.9 
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5      3.92 
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2.16 

1.01 

.00 

-1.18 

-  .49 

-  .51 

41.97 
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3).)) 
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2.l> 

4.44 

2.91 

1.  70 

...  i 

/.5 

.HI 
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.42 
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1.7 

.4! 

4.  1 
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1.90 

4.04 
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1/.  1/ 
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-     .15 

.00 

-■ 

.09 
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4.01 

1.  11 
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0          .21 
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1.  7 
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• 

20.29 
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1.21 

.41 
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1.61 

.81 

.00 
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6.6 
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1.  1 

! 

.81 
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/./' 

■.  ./' 

,01 
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7 
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I.OI 
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.00 

6,11 

<*.5 

0 

4.6 

1 

.11 
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0          .51 
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2         .66 

3.7 

16.76 

l.ll 
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TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  LONG-TERM  MEANS 


TEXAS 
1957 


January 


February 


.40 
1.21 
.18 


1.53 
2.63 
1.30 


1.40 
1.29 
2.43 
3.85 


2.34 
1.74 
2.63 
6.72 


.46 
2.78 
1.48 


2.70 
1.64 
1.59 


1.21 
5.76 
5.68 

.87 

10.70 
1.75 


.60 
1.26 
2.10 
1.62 


8.02 
3.83 
5.4 
4.59 


6.36 
10.28 
4.85 


1.02 

2.43 

2.75 

3.36 

6.16 

.48 

1.66 

3.43 

.34 

2.39 

2.55 

:   4.75 

1.68 

.93 

1.76 

.60 

1.62 

.71 

2.17 

3.14 

8.12 

4.86 

8.16 

.10 

.33 

.33 

2.58 

5.26 

.10 

1.18 

2.85 

2.70 

8.80 

.00 

5.35 

:    4.51 

2.20 

.74 

2.72 

5.02 

4.18 

4.54 

2.43 

3.55 

.23 

:    5.50 

1.05 

.43 

3.77 

.97 

1.10 

2.57 

.01 

6.02 

3.28 

.77 

2.3! 

T 

April 


1.11 

1.04 
-    .09 


6.45 
10.70 

8.03 
13.40 

1.11 

13.85 
6.12 
1.98 

11.31 


12.1 

16.48 
12.18 
12.05 
11.39 
6.36 

10.4 
1.6 
4.96 
5.96 
7.35 


8.29 
10.71 
7.62 
6.13 
8.60 


8.76 
2.07 
8.07 
10.42 


2.39 
5.79 
3.93 


1.60 
1.38 
1.46 


7.03 
2,65 
2.66 


2.19 

1.74 
1.88 


10.40 
4.45 
5.19 

1.34 
8.72 
1.69 


16.29 
16.75 
1.30 


11.70 
10.97 
6.02 


12.33 
5.02 
10.16 

7.08 


5.84 
5.51 
5.64 


July 


4.39 
2.09 
1.58 
2.51 


2.92 
2.57 
4.99 

2.71 


2.17 
.01 
1.09 


.00  -2.26 
.33  -2.11 
-1.58 


August 


.02 
2.53 
1.32 


•2.65 
■1.5 

■2.05 


September 


•1.83 
-2.04 


1.95 
•  25 


-1.14 
-1.53 
-3.07 


-1.97 
■2.00 


.10 
1.29 


1.17 
1.39 
4.05 


8.60 

4.2 
.99 
.67 

7.23 

6.66 
2.93 

3.48 

.17 

4.77 


8.58 
1.69 
3.16 


3.91 
5.83 
2.76 


-2.05 
-1.74 


-2.06 
•1.85 
■1.04 
■1.55 


.17 
-1.77 
-1.96 
2.72 


3.16 
3.81 
11.43 


.75 
1.73 


15.65 
7.33 


7.65 
•  66 
3.72 


8.46 
10.67 
1.30 


-2.06 
3.34 
1.42 


12. 
2.14 
1.1 
3.94 


1.42 
■    .23 


1.7. 

.00 

7.3 

4.02 

1.29 
4.92 
10.40 
.38 
1.42 


1.97 
7.10 
5.50 


6.99 
5.04 
1.99 


.76 
7.03 
5.22 


1.56 
7.08 

1.691 


.04 

3.42 
1.92 
.00 
.57 

.00 

.05 

.77 
4.67       1.12 


2.11    -3.03 


69.06 
50.61 
27.34 
50.95 


62.00 
15.84 
38.63 


31.84 
58.56 
43.75 

19.51 

52.34 

20.23 

45.58 
6.25 

25.33 

26.00 
61.50 
34.60 
31.19 

29.24 
31.22 
50.43 
33.34 
66.06 

27.05 
40.27 
37.63 
8.46 
6.31 

51.43 
55.86 
49.84 
71.68 
14.06 

55.14 
55.86 
25.43 


10.51 
16.31 
15.26 


3.17 
12.20 


.00 


13.63 
12.10 


-  .36 

-  .06 


1.02 
2.77 
1.48 


62.42 

E58.35 
56.42 
67.66 
62.09 
32.41 

55.24 
21.14 
36.90 
36.39 
54.47 

39.87 

36.97 
43.72 
:61.83 


11.20 
27.67 
39.61 

57.68 

20.99 
23.77 
61.65 


9.07 
12.34 


2.95 
3.04 


E60.26 
30.97 
38.70 
30.33 
29.49 

E39.66 

32.77 

49.91 

|  23.27 

-    .52    11.16 


24.04 
11.79 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  LONG-TERM  MEANS 

TEXAS 
1957 
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February 

March 

April 

May 

June 

July 

Auguit 

September 

October 

November 

December 

Annual 

Station 

0 

1 
a 

£ 

0 

■a 
1 

« 

1 

5. 

« 

0 

I 

0 

! 

5. 

• 

1 
5. 

g 

0 

JS 
a 

a 

a 
o 
a 

a 

J 

a 
1 

s 

a 

■ 

0 

i 

a 

J 

0 
o 

1 

I 

J 

0 

■a 

a 

I 

J 

3 

I 

| 

1 

£ 

o. 
Q 

1 

£ 

a. 
« 

1 

a 
a 

£ 
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& 

1 

£ 

Q 

£ 

a 

9 

a 

1 

Q 

£ 

0 

Q 

1 

£ 
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a 

1 

£ 

& 

Si 

a 

1 

1 

FORT     STOCKTON 

.20 

-    .27 

2.43 

1.90 

.18 

-    .37 

.12 

-    .64 

5.75 

4.19 

.21 

-1.54 

.74 

-1.15 

.16 

-1.91 

.66 

-2.06 

2.03 

.66 

1.60 

1.08 

.10 

-    .62 

14.38 

-      .73 

FORT    WORTH    WB    AP          R 

1.72 

-    .70 

1.77 

-    .80 

4.18 

1.51 

12.19 

8.34 

12.64 

7.72 

3.96 

.57 

.65 

-1.24 

.12 

-1.76 

3.23 

.54 

3.53 

.84 

4.72 

2.48 

1.7S 

-    .70 

50.49 

16.80 

FORT    WORTH    LEONARD    BLD 

1.47 

2.08 

2.78 

13.37 

15.07 

2.52 

.32 

.48 

3.79 

3.83 

4.29 

L7T 

51.77 

FOUR    NOTCH    GUARD    STA 

2.63 

2.53 

6.78 

7.21 

3.60 

5.89 

6.58 

2.78 

4.98 

9.39 

8.76 

3.98 

63.11 

FOWLERTON 

.30 

-    .98 

1.10 

-    .17 

1.31 

-     .06 

3.10 

.96 

8.02 

4.99 

.87 

-1.60 

.00 

-1.85 

T 

-1.74 

4.88 

1.88 

1.98 

.64 

3.83 

2.45 

2.49 

.95 

27.  88 

5.47 

FREDERICKSBURG 

.77 

-    .45 

1.84 

.11 

3.30 

1.20 

8.03 

4.56 

6.62 

3.27 

4.13 

1.56 

.69 

-1.44 

.13 

-2.34 

4.49 

1.82 

6.08 

3.53 

4.54 

2.27 

.44 

-1.38 

41.08 

12.71 

FREEPORT    1    NE 

1*02 

-2.56 

3.34 

.45 

6.18 

3.47 

4.41 

1.72 

.97 

-2.36 

6.83 

3.80 

2.68 

-1.98 

1.43 

-2.01 

15.44 

9.46 

7.68 

4.44 

7.24 

3.39 

1.42 

-2.90 

58.64 

14.92 

FREER 

.00 

1.40 

1.18 

7.60 

5.29 

.78 

.00 

.11 

5.16 

.38 

5.26 

2.87 

30.03 

FRIO    TOWN 

.38 

1.64 

2.50 

5.51 

9.51 

2.34 

.00 

.22 

5.23 

6.89 

3.31 

.54 

38.07 

FR  IONA 

.OS 

-     .41 

.71 

.32 

2.16 

1.51 

1.01 

-    .12 

3.19 

.47 

1.61 

-    .24 

.64 

-1.19 

1.38 

-    .90 

1.10 

-    .75 

2.31 

.52 

.81 

.16 

.00 

-    .63 

:14.97 

-    1.26 

FROST 

2.05 

2.60 

3.69 

12.02 

14.19 

.66 

.14 

.35 

3.92 

5.82 

5.42 

1.07 

51.93 

PUNK    RANCH 

•  20 

1.38 

.65 

4.05 

4.16 

1.85 

.52 

.00 

1.47 

2.16 

1.15 

•49 

.18.0-. 

GAIL     5    ENE 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

3.06 

.99 

3.93 

2.05 

1.99 

1.16 

T 

-1.00 

- 

GAINESVILLE 

1.60 

-    .26 

2.45 

.30 

3.27 

.43 

12.43 

8.26 

11.97 

7.19 

1.88 

-1.48 

.45 

-2.80 

1.12 

-1.39 

5.15 

1.95 

2.89 

-    .40 

8.16 

5.93 

1.42 

-    .88 

52.79 

16.85 

GALVESTON    WB    CI TY       R 

1.54 

-2.55 

2.03 

-    .85 

7.73 

4.63 

3.76 

.67 

.94 

-2.26 

4.89 

1.54 

•  46 

-4.34 

2.98 

-    .57 

5.62 

.16 

3.00 

-    .59 

3.17 

-    .67 

1.19 

-S.07 

37.31 

-    7.44 

GALVESTON    WB    AP 

1.50 

-2.84 

3.38 

.24 

7.73 

4.47 

5.87 

2.47 

.88 

-2.61 

4.70 

1.35 

.54 

-4.17 

1.60 

-2.02 

6.54 

.72 

3.62 

-    .22 

6.28 

.09 

1.28 

-3.54 

41.92 

-    6.06 

GARDEN    CITY    l    E 

.58 

-    .03 

.70 

.01 

.36 

-    .62 

3.28 

1.52 

3.85 

1.62 

.61 

-1.51 

.61 

-1.28 

.00 

-2.78 

2.37 

.18 

3.03 

1.23 

1.54 

.49 

.39 

-    .49 

17.32 

-    1.46 

GARY 

4.88 

4.50 

6.62 

14.38 

3.72 

6.93 

2.26 

3.39 

3.29 

9.81 

8.98 

2.77 

71.51 

GARZA    LITTLE    ELM    DAM 

1.03 

2.54 

4.89 

13.06 

10.19 

1.67 

•  34 

.44 

6.28 

2.68 

4.90 

1.82 

47.86 

GATESVILLE 

1.33 

-    .50 

2.55 

.55 

4.95 

2.63 

9.43 

5.30 

9.73 

5.51 

2.23 

-1.05 

.08 

-2.05 

.07 

-2.22 

3.38 

.46 

5.48 

2.41 

4.99 

2.19 

•  50 

-1,93 

44.72 

11.52 

GEORGE    WEST 

.32 

-1.26 

.68 

-    .66 

1.49 

-    .58 

6.70 

5.04 

5.11 

2.21 

1.74 

-1.37 

.03 

-2.31 

.59 

-1.46 

5.80 

1.79 

1.58 

-    .71 

4.69 

2.98 

1.18 

-1.25 

29.91 

2.42 

GIDDINGS    . 

.87 

2.83 

4.61 

10.26 

3.88 

4.63 

.59 

.03 

9.12 

7.93 

5.20 

2.19 

52.34 

GILMER    2    S 

3.37 

-    .31 

3.82 

.52 

4.98 

1.35 

15.60 

10.95 

7.37 

2.83 

9.98 

6.74 

2.91 

-    .36 

3.41 

.79 

4.75 

2.20 

7.17 

3.92 

8.15 

4.49 

2.93 

-2.20 

74.44 

30.92 

GIRVIN 

.36 

1.70 

.05 

3.32 

I    3.80 

.60 

1.25 

.02 

.80 

2.73 

.87 

.27 

■15.77 

GLAOEWATER 

2.23 

4.24 

3.81 

14.32 

5.04 

6.22 

1.56 

•  99 

6.07 

7.90 

8.07 

2.00 

64.45 

GLENFAWN 

4.01 

2.94 

3.90 

20.48 

5.38 

6.79 

3.85 

7.65 

2.55 

11.75 

10.86 

2.16 

84.52 

GOLD 

.82 

2.58 

3.56 

10.27 

6.63 

5.89 

.21 

.07 

6.24 

4.95 

5.07 

1.00 

47.31 

GOLOTHWAITE 

1.09 

-     .74 

1.27 

-    .24 

3.46 

1.09 

7.25 

3.65 

8.16 

3.51 

.46 

-2.32 

.28 

-1.82 

1.08 

-    .70 

4.33 

1.05 

7.93 

4.89 

4.22 

2.44 

.95 

-1.27 

40.48 

10.34 

GOL 1  AD 

.43 

-1.76 

2.74 

1.01 

10.07 

7.81 

6.17 

6.02 

5.78 

2.16 

4.18 

1.17 

.03 

-3.12 

.65 

-1.76 

7.29 

3.75 

4.68 

1.88 

6.05 

3.62 

1*45 

-1.20 

51.52 

19.58 

GOLIAD    6    NE 

.52 

3.03 

9.52 

9.48 

6.59 

4.15 

.13 

.77 

5.26 

5.25 

5.92 

1.56 

52.18 

GOL IAD    1    SE 

.55 

2.50 

7.80 

10.05 

6.50 

5.30 

.00 

.85 

7.05 

5.05 

6.35 

.60 

52.60 

GONZALES    1 

.42 

-1.57 

3.11 

.98 

4.87 

2.54 

8.66 

5.39 

6.95 

3.22 

1.96 

-    .84 

1.62 

-1.06 

.28 

-1.82 

11.87 

9.04 

7.17 

4.33 

4.43 

1.86 

.79 

-1.99 

52.35 

20.08 

GONZALES    2 

.52 

3.24 

5.76 

9.28 

6.17 

1.89 

2.41 

.15 

12.19 

7.13 

r.    3.74 

■     1.09 

E53.57 

GRAHAM 

1.00 

-    .16 

5.58 

4.19 

1.61 

-    .29 

10.86 

8.19 

12.54 

8.69 

2.69 

-    .87 

1.99 

-    .25 

.00 

-2.35 

3.37 

.64 

4.37 

1.67 

4.61 

2.74 

.55 

-1.02 

48.99 

21.14 

GRANBURY 

1.25 

1.88 

3.83 

10.66 

10.36 

1.89 

.04 

.00 

3.74 

6.87 

4.82 

1.71 

47.05 

GRANDFALLS    3    SSE 

I 

2.85 

T 

.86 

3.58 

1.04 

.45 

.17 

.06 

2.69 

.43 

.08 

12.41 

GRAPELAND 

2.31 

3.77 

4.58 

14.15 

3.98 

5.37 

4.30 

6.97 

3.36 

14.70 

6.17 

1.89 

71.55 

GRAPEVINE    DAM 

1.78 

2.01 

3.23 

16.76 

11.40 

2.91 

.67 

.32 

3.79 

3.34 

4.85 

1.71 

52.77 

GREENVILLE    2    Sw 

2.56 

-     .43 

1.67 

-1.16 

7.17 

3.64 

18.75 

14.31 

14,19 

9.31 

4.01 

-    .32 

4.54 

1.91 

1.46 

-    .62 

6.02 

2.85 

5.68 

2.66 

7.15 

4.35 

1.84 

-1.43 

75.24 

35.05 

GPOVETOW 

2.33 

3.02 

8.77 

10.52 

2.04 

4.63 

2.46 

6.11 

2.67 

7.64 

8.11 

2.73 

61.23 

GRUVER 

.46 

.22 

3.02 

2.55 

5.04 

4.04 

1.30 

2.90 

.70 

1.60 

•  56 

.00 

22.39 

GUNTER 

2.19 

2.46 

5.47 

15.37 

17.71 

.50 

.88 

.45 

6.33 

2.37 

7.88 

1.64 

63.25 

GUTHRIE 

.37 

1.68 

.81 

6.07 

6.65 

4.48 

.51 

.34 

.16 

2.91 

I    3.41 

.00 

[27.39 

HAGANSPORT 

2.58 

1.37 

6.34 

12.57 

11.96 

5.63 

.52 

2.51 

7.15 

4.65 

8.33 

2.50 

66.11 

HALE    CENTER 

.09 

.87 

.96 

3.01 

5.20 

3.68 

.35 

2.11 

.67 

1.96 

1.26 

L"       .07 

T20.03 

HALE    CENTER     1*    WNW 
HALLETTSVILLE 

.24 

.54 

-1.62 

.73 
:    2.93 

.59 

1.17 
=    8.71 

6.16 

3.03 
5.50 

2.30 

4.07 
4.73 

.47 

6.64 
3.52 

.39 

.43 
.85 

-2.36 

.78 
1.02 

-1.14 

.82 

5.51 

2.61 

3.06 

7.48 

4.36 

:  1.43 

5.64 

2.66 

.10 
.86 

-2.27 

122.50 
■47.29 

12.19 

HAMILTON 

:     .62 

-1.40 

2.04 

.14 

3.40 

1.46 

12.41 

8.63 

7.61 

2.87 

.57 

-2.97 

.30 

-1.83 

.00 

-1.97 

3.11 

-    .20 

8.11 

5.29 

3.65 

1.36 

.91 

-1.05 

E42.93 

10.33 

HA  ML  Jt, 

.43 

-    .10 

2.78 

1.86 

.59 

-    .73 

4.91 

1.94 

8.64 

6.00 

1.75 

-1.09 

.26 

-1.99 

1.29 

-1.04 

2.23 

.34 

3.09 

.81 

3.04 

1.86 

.15 

-1.27 

29.16 

6.39 

maPlETON 

2.82 

4.67 

6.25 

11.77 

5.23 

11.82 

3.73 

.76 

5.39 

11.59 

9.77 

2.38 

76.  18 

hARl 1NGEN 

.17 

-1.50 

2.42 

1.30 

2.62 

1-31 

4.34 

3.07 

2.32 

-1.22 

6.67 

3.73 

.07 

-2.20 

.34 

-2.01 

.43 

-4.64 

.30 

-2.  16 

2.95 

1.36 

•  33 

-1.47 

22.96 

-4.41 

MARS-Efr 

.49 

2.06 

1.90 

5.16 

8.49 

2.35 

2.02 

.55 

4.89 

4.71 

4.29 

.55 

37.46 

'       .12 

1.00 

1.72 

2.20 

2.84 

2.76 

.10 

1.98 

1.39 

4.46 

1.41 

.10 

E20.08 

HARTLEY 

.46 

.27 

3.12 

3.24 

2.53 

2.15 

.54 

3.37 

.00 

3.06 

.78 

.00 

19.52 

4.70 

.43    -    .36 

2.22 

1.13 

.64 

-    .31 

3.65 

1.25 

8.66 

3.32 

1.43 

-1.77 

.65 

-1.58 

1.33 

-    .60 

.87 

-1.39 

3.33 

.94 

4.26 

2.89 

.38 

-    .80 

28.25 

t    NW 

.51 

2.12 

1.38 

4.82 

7.61 

2.25 

.66 

1.25 

1.72 

3.03 

4.04 

.25 

29.64 

- 

3.02 

4.70 

3.10 

17.06 

8.30 

7.97 

1.66 

3.02 

4.99 

6.34 

5.43 

4.03 

69.62 

-*«,'« 

.46 

3.24 

10.44 

5.26 

5.58 

.20 

2.33 

5.18 

5.41 

3.41 

.75 

43.89 

-   2.96 

9.47 

hebb&onville 

.11 

-    .82 

1.56           .74 

1.50 

.33 

3.87 

2.36 

.50 

-2.28 

2.52 

.00 

.00 

-1.91 

.19 

-1.34 

3.76 

.13 

.00 

-1.74 

2.42 

1.33 

1.60 

.62 

18*23 

1.38 

-1.63 

1.95 

-1.16 

6.01 

2. S3 

7.11 

3.25 

2.35 

-2.66 

2.53 

-    .24 

2.20 

-    .77 

.96 

-1.78 

7.90 

5.05 

9.41 

6.  11 

6.06 

2.33 

2.06 

-1.84 

49.92 

2.85 

-1.00 

3.43 

-    .04 

6.31 

2.05 

13.66 

9.24 

3.00 

-1.46 

4.60 

1.45 

1.67 

-1.46 

4.15 

1.50 

3.55 

.86 

15.72 

12.40 

7.01 

3.18 

1.93 

-3.14 

67.86 

23.34 

.85 

2.13 

3.96 

15.45 

8.70 

4.56 

1.23 

1.25 

10.70 

4.29 

4.43 

1.05 

58.60 

1.19 

•  03 

- 

- 

.84 

-1.28 

.11 

-2.25 

2.16 

-    .46 

2.97 

.09 

6.46 

4.64 

1.03 

-     .43 

" 

-    3.94 
23.63 

.  15 

1.03 

.15 

. 

1.55 

1.33 

-    .16 

1.60 

-1.18 

2.72 

.79 

.42 

-2.40 

1.21 

-1.52 

.25 

-1.82 

3.76 

1.62 

.85 

-    .08 

.02 

-     .73 

15.70 

- 

1.92 

- 

2.62 

.48 

6.00 

.     1 

17.11 

I  i.  in 

8.23 

3.78 

2.33 

-    .85 

1,43 

-    .63 

.08 

-1.71 

5.04 

2.00 

7.32 

4.47 

4.81 

2.16 

.32 

-2.25 

57.41 

.'/«. 

.  It 

2.08 

.06 

3.99 

.  ,94 

10.37 

6.88 

8.94 

4.79 

1.88 

-    .99 

1  .80 

-    .27 

.14 

-2.08 

2.80 

-    .23 

7.68 

5.08 

5.31 

2.95 

1.62 

-    .51 

47.55 

16.66 

.64 

1.03 

4.08 

1.54 

8.00 

6.28 

1.57 

1.16 

2.66 

3.67 

1.09 

.06 

34.  16 

12.33 

4  0«0 

1.87 

-     .46 

. 

. 

. 

-.11 

12. SI 

8.21 

1-.  7  1 

1  .86 

2.80 

-    .65 

1.43 

-    .79 

.99 

-    .92 

3.78 

.57 

6.97 

4.08 

5.66 

2.91 

1.10 

-2.05 

49.24 

AMD 

HOMMJ 

.71 
.35 

. 

4.33 
2.57 

. 

1.75 

4.33 

4.90 

l.i.l 

1.01 

1.86 
1.91 

-     .60 

.25 
.00 

-2.58 

1.34 
1.69 

-    .21 

1.33 

3.75 

.67 

1.99 
1.76 

1.3  7 

.50 
2.92 

1.24 

■  00 
1.43 

-     .35 

19.26 

35.09 

6.48 

. 

. 

7.31 

6.84 

16.64 

11.  70 

6.33 

2.29 

.25 

-2.67 

.60 

-1.88 

6.60 

3.38 

3.67 

-    .02 

10.26 

7.29 

2.35 

-    .72 

70.64 
34.30 
63.47 

24.01 

■ 

. 

■ 

6.50 

../. 

/.  14 

1.71 

.18 

1.85 

3.08 

3.50 

.VI 

J. 44 

. 

9.01 

7.94 

2.30 

6.84 

2.18 

3.60 

5.77 

3.20 

9.72 

4.35 

11.90 
14.18 

. 

. 

7.03 

v.M, 

6.06 

1.'-'. 

.1! 

1.49 

-    .59 

4.68 

.23 

1.30 

-1.79 

9.37 

5.72 

6.61 

3.22 

8.24 

4.29 

1.38 

-3.25 

57.27 

./- 

1  1.4/ 

8.07 

4  .  '*» 

1, SI 

1.04 

1.96 

.// 

.84 

-3.95 

>..'  ' 

-    .69 

8.29 

3.94 

11.53 

7.83 

6.70 

2.52 

1.83 

-2.63 

61.11 

. 

8.90 

6.91 

1.13 

1  .  19 

4.18 

.  II 

3.92 

6.15 

6.53 

1.40 

48.64 
51.18 

7.99 

- 

1.17 

1.60 

.42 

1.94 

7.98 

12.15 

6.33 

.96 

a. 81 

10.10 

1.48 

6.03 

1.06 

1.96 

7.36 

11.16 

7.33 

2.14 

61.31 

. 

7,»3 

1  .  14 

4.46 

2.19 

1.60 

II.  1  1 

7.29 

8.04 

1.56 

55.79 

■ 

1.44 

8.53 

1.01 

l«4)« 

2.00 

./7 

6.57 

6.96 

9.64 

.VI 

150. 18 

•  I    r  iir 

6.14 

3.  78 

1.93 

6.44 

1.14 

I./7 

3.38 

7.26 

7.90 

.96 

48.44 

. 

a. 18 

11.01 

1.6/ 

4.44 

1  .// 

2.05 

8.19 

10.24 

7.13 

1.59 

58.90 

■ 

7.87 

/.47 

;.  in 

/  .  1' 

1.7,4 

8.36 

8.04 

9.34 

2.33 

62.79 

!••• 

•  .SI 

2.44 

4.05 

.8  7 

.  Ill 

6.01 

11.79 

3.49 

1.65 

51.95 

• 

•  .33 

4.66 

1  .V  1 

'.  .    '.  l 

6.87 

9.40 

6.67 

1.63 

56.93 

1.64 

10.82 

10.01 

3.06 

1.60 

1.47 

1  .64 

7.07 

8.68 

H.   1', 

1.74 

66.98 

34.24 

1.46 

1.41 

3.61 

1.5/ 

.'. 

.  II 

.00 

1..1.I 

',.1) 

3.36 

.39 

16.12 

■ 

14.  71 

/.  I: 

4.09 

1.94 

,  .ni 

1  .  ". 

l.ll 

-1./9 

1..1.1 

1.90 

1.  71 

4.37 

9.21 

5.06 

>.  i  r 

-    .50 

62.  72 

.61 

l/.«3 

6.90 

1.87 

.40 

.III. 

•  ill 

6.50 

6.19 

I     1.05 

L55.01 

.11 

. 

. 

4.00 

4.19 

.1,4 

.'I') 

.... 

.i.i 

/.44 

.41 

.1  / 

1  i.BT 
49.46 
39.97 

9.47 

,  1.1  . 

.11 

.47 

.1.4 

■...,. 

6.56 

4.  U 

1  .  1/ 

1.91 

4.9  7 

.09 

.// 

i .  n 

1.  79 

3.97 

.f.O 

It.  in 

15.33 

4.7/ 

.11 

' 

l.i.l 

1,17 

.96 

l.M 

.«/ 

(,.  14 

5.06 

.69 

-1.13 

54.28 
61.11 

1.46 

11.11 

1 .11 

7.51 

,tl 

'..i.i 

'.  .  •>  1 

11.46 

i.Vii 

4.19 

16.  (7 

2.94 

i. ii 

l,t| 

i  .a  i 

1  l./l 

10. '1/ 

/..". 

72.71 

■ 

1,11 

i  .ii 

10.63 

L.ll 

■  II 

,       ■         i!     1 

l.ll 

...  IV 

1.  V 

U.00 

4.1' 

.'j  1 

<i  J. 53 

1  1.16 

./• 

7.1' 

6.99 

.05 

I.M 

I 

1.11/ 

ii.  i  i 

...  II 

I.SI 

5 .  II 

4.11 

1  .4/ 

1.06 

-1.69 

61.14 

3.41 

/.I4 

4.74 

LSI 

•..  ii1. 

'..II' 

8.40 

4.45 

6.11 

9.47 

..14 

1,04 

.  PI 

14.11 

I..II 

4.4  7 

1.'./ 

49.09 
65.15 
16.49 

11.41 

. 

II.  SO 

J.  79 

1.41 

l.ll 

.11 

1 

',..,. 

I  .11 

•1.  14 

6.  »0 

1,14 

9.48 

^.48 

-  J. 09 

a.  69 

!.«• 

.  79 

./.. 

'..-'I 

|,9| 

|,|1 

.  It. 

a. 47 

.31 

.43 

1.  II 

9.98 

/.4» 

.b/ 

16.  16 

«.«/ 

M 

.■in 

9.96 

1   .   17 

.   h 

30.89 
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TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  LONG-TERM  MEANS 


TEXAS 
1957 


January 


3UR0ANT0N   4    SSE 

.40 

JNCTION 

.70 

JNCTION   CAA   AP 

.68 

MMACK 

3.15 

IRNES   CITY 

•»* 

MY   WOLF   HILL 

1.18 

lUFNAN 

3.37 

:nedy 

.31 

[NNEDALE   6   ssw 

1.93 

.NT 

.21 

RRVlLLE 

.77 

LLEEN 

2.28 

■GSVILLE 

.13 

RBTV1LLE    FOREST    SER\ 

1.86 

IAPP   6   SM 

.17 

lOX    CITY 

•  6A 

GRANGE 

1.05 

PRYOR 

.35 

TUNA    1    S 

.«; 

KE   COLORADO   CITY 

.28 

KE    KICKAPOO 

.73 

IKE   VICTOR 

1.05 

MESA 

.86 

HPASAS 

1.20 

REDO    KB    AP                   R 

.31 

TEX 

4.38 

VON    DAM 

1.97 

n 

.85 

ADAV 

.95 

NOR  AH 

.62 

VELLAND 

.15 

■ISVILLE 

1.44 

8ERTY 

2.54 

8ERTY  HILL 

•  87 

LLIAN 

1.38 

NDALE    5    SE 

2.62 

NDEN 

5.40 

PAN 

.82 

PSCOMB 

.55 

TTLE    ELM    1    NNE 

1.55 

TTLEFIELD 

.14 

VINGSTON 

2.63 

<NO 

.71 

CKHART    2    NH 

.39 

NETA 

1.04 

NG  LAKE 

2.21 

NGVIEM 

3.23 

OP 

T 

RENZO 

E       .26 

BBOCK 

.10 

BBOCK    WB    AP 

.08 

FKIN    CAA    AP 

2.63 

LING    1    SE 

.56 

NXHAVEN   RANCH 

.80 

DISONVILLE 

1.58 

SNOLIA 

1.91 

NCHACA 

.83 

»SF1ELD 

.40 

HSFIELD   DAM 

.83 

BATHON 

.47 

RCO 

.81 

*FA    16  S 

.48 

»LIN 

1.78 

'SHALL 

2.99 

"IN   RANCH 

.69 

>'S  CREEK 

1.31 

»0N 

.64 

rADOR 

.21 

AGORDA 

.56 

>0 

4.14 

HOMO 

.15 

ALLEN 

.28 

CAMEY 

•  22 

COOK 

•  19 

DONALD    STORE 

.91 

GREGOR 

1.83 

INTOSH   RANCH 

.40 

KINNEY 

1.26 

"PHIS 

.42 

1MB 

.54 

TONE 

.29 

ZIES   AL    RANCH 

.52 

CEDES    7    S 

.12 

RILL    RANCH 

1.10 

TZON 

.18 

1A 

2.62 

M| 

.56 

LAND    WB     AP                     R// 

.39 

LAND   4    ENE 

.56 

LOTHIAN 

1.88 

LER    RANCH 

1.10 

EOLA 

2.90 

ERAL   MELLS    CAA    AP 

.93 

ANDO  CITY 

■  10 

SION 

.17 

EETIE    2    s 

.88 

TAGUE 

1.88 

TGOMERY 

1.66 

GAN   MILL 

1.02 

SE 

.58 

TON 

T 

COW 

3.69 

S    RANCH 

.72 

NT    LOCKE 

.661 

pleasant 

2.931 

February 


1.62 
1.57 
6.03 


1.40 
2.26 
3.3 


2.94 
1.66 
2.81 
1.52 


1.67 
2.00 
1.05 


April 


' 

1 

£ 

7 

73 

6 

It 

5 

.54 

10 

.54 

6 

.99 

7 

89 

14 

50 

7 

95 

Lfl 

99 

19 

11 

62 

L3 

2  ! 

.36 

1.27 
3.58 
8.61 
3.69 
5.88 


1.92 

4.75 
2.6 


1.83 
.00 
6.27 
5.36 
1.22 


3.30 
1.32 


5.87 
8.79 
8.74 


1.26 
9.06 
2.79 


.71 

2.79 
13.79 
13.08 
11.92 
17.40 

15.74 
10.26 
11.51 
1.40 
12.1 

5.37 
8.12 
6.74 

8.41 


3.48 
8.64 
10.33 
5.69 

14.87 

9.2 

13.07 
16.80 
12.14 

1.12 

9.47 

.93 

11.24 

13.57 
6.90 


6.45 
5.55 
5.21 


5.47 
8.97 
1.20 


7.47 
1.72 
5.34 

7.77  4.23 
3.50  -1.00 
14.56    11.59 


8.50 
5.60 
4.11 

12.10 


3.94 
11.69 

10.59 


10 

4{ 

1 

8: 

5 

9: 

14 

76 

8 

47 

6 

21 

13 

66 

17.6a? 
6.35 
14.42 


.12 
7.40 
3.56 


11.20 
9.66 

1.71 


11.65 
5.73 

1.28 


6 

90 

1 

.19 

2 

6? 

2 

82 

2 

22 

1 

5C 

10 

1 

95 

5 

14 

July 


3.08 
1.25 
5.00 


6.28 

.85 

8.19 

4.75 

7.36 

11.77 

5.67 

6.66 

8.41 

5.69 

2.13 

4.76 

1.87 

11.88 

9.24 

10.09 

12.58 

6.92 

5.28 

2.10 

10.01 

1.42 

2.34 

9.16 

6.95 

4.69 

4.30 

3.47 

9.49 

5.56 

7.17 

15.73 

.95 

1.69 

7.91 

10.52 

2.49 

11.60 

5.24 

1.44 

1.79 

6.32 

2.27 

6.931 

2.70 
7.15 
.38 

2.07 
.53 

3.65 
6.18 


1.79 
-1.15 


August 


11.05 
3.71 
3.00 
1.63 

11.15 

3.87 

5.37 

:    7.91 


1.57 
2.55 
1.35 
1.60 


-1.07 

.45 


-1.52 

-1. 


■1.58 

.59 

-    .49 


-2.49 
-3.1 


September 


-2.17 

.84 

-1.41 

1*  IS 

-1.06 

1.80 

-1.47 
-2.05 

-1.77 


9.75 
5.20 
4.38 

5.05 
5.06 
3.72 
1.91 


9.44 
8.79 
8.12 


10.05 
2.74 
1.34 


3.96 
11.58 
5.05 


-2.34 
1.17 
8.65 


8.37 
6.89 
5.96 


4.20 
7.94 
2.88 


1.93 
10.29 
11.51 


1.61 
2.69 


1.19 
■1.79 
-1.02 


2.09 
■1.57 
-    .58 


3.13 
3.75 
.54 


1.12 
5.43 
3.97 


5.64 

8.10 
7.08 
5.0 
1.52 
.12 

3.75 
3.10 
8.39 
5.07 
2.03 


.27 
2.09 

5.78 

1.97 
4.60 
3.15 

6.  12 
5.38 


1.59 
5.08 
6.24 


2.18       1.4 


4.26 
2.10 
7.46 
1.56 


1.07 
1.56 
1.05 


•1.11 
■1.71 


9.431      5.88 


.57 
.85 

.55 

1.9 
.1 
.59 

.01 
.65 


3.04i  -1.30 


39.46 
■E  38.03 
35.88 
59.76 
44.77 

45.84 
57.43 
41.44 
55.55 
:    8.70 

55.09 
54.53 
30.65 
61.04 
22.27 

32.82 
57.77 
40.15 
11.55 
27.56 

42.20 

20.86 
48.02 
20.06 

58.60 
49.24 
37.48 
34.04 
28.15 

22.06 
47.93 
68.85 
48.77 
61.81 

67.00 
73.86 
46.05 
25.30 
50.84 

22.79 
57.01 
35.98 

50.57 
141.14 

70.43 
76.84 
17.08 
[24.97 
24.51 

24.56 
59.00 
48.32 
40.17 
59.00 

53.37 
52.75 
58.55 
49.65 
12.25 

[38.23 
12.37 
55.26 
64.45 
40.87 

50.04 
32.22 
[34.61 
54.09 
68.54 


[32.09 
53.90 
26.60 
2  8.82 


34.16 
21.69 
10.65 
26.63 

58.03 
18.85 
15.58 
13.75 
52.17 

36.39 
56.26 
49.77 
16.46 

15.08 

29.82 
51.52 
57.69 
41.35 
20.34 

16.67 
58.69 
35.17 


5 

04 

11 

02 

30 

<.<. 

33 

33 

5.67 
13.07 
16.37 


17 

04 

18 

57 

5 

27 

12 

95 

63.17       19.30 
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Table  2—  Continued 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  LONG-TERM  MEANS 


January 


February 


April 


May 


July 


September 


MOUNTAIN  CREEK 
MUENSTER 
MULESHOE  1 
MULLIN 
MUNDAV 

HURR  RANCH 
NACOGDOCHES 
NAPLES  5  NE 
NATALIA 
NEAL  RANCH 

NEGLEY 

NEUVILLE 

NEW  SRAUNFELS 

NEW  OANEY  t*    NW 

NEW  GULF 

NEWPORT 

NIX  STORE 

NIXON 

NOGALUS  GUARO  STATION 

NORTmFIELO 


3  SE 


NOT 

NOVICE 

NUGENT 

ODESSA 

OLNEY 

OLNEY  5  NW 

ORANGE 

OVERTON 

OZONA 

PADUCAM 

PAINT  ROCK 
PAL.ACIOS  CAA  AP 
PALESTINE 
PALO  PINTO 
PAMPA 

PANDALE 

PANHANDLE 

PANTHER  JUNCTION 

PARIS 

PASADENA  HOUSTON 

PEARSALL 

PECOS 

PENWELL 

PERRyTON 

PERRvTON  10  WNw 

PFLUGERVILLE 
PIERCE 
PILOT  POINT 
PITTSBURG  *  S 
PLACID 

plains 

PLAlNVIEw 
POINT  COMFORT 
POLAR 

PONTOTOC 

POOLVILLE 
PORT  ARTHUP 
PORT  ARTHUR  WB  AP   R 
ABEL 
AVACA 

PORT  G' 

»»AD€  - 
PRICt 


.6*  -*• 
.29  -1.11 
.Si  - 


4.07 
7.52 
10.34 


6.39 
5.20 
1.33 


13.96 

10.80 
5.52 


11.32 
10.20 
6.82 
9.42 


2 

10 

6 

14 

5 

66 

77 

1 

24 

1 

36 

6 

00 

4 

S3 

3.01 
1.82 


4.46 

5.2 

3.51 


1.16 

.40 
2.52 


9.24 
6.83 
3.29 


1.09 
.41 
).50 


1.92 


8.11 
6.65 

15.85 


7.05 
2.20 
9.32 

10.75 
12.61 
5.35 
11.19 
11.58 

5.3 

.  1  i 
8.64 
11.83 


1.41 
7.81 


3.11 

.57 

6.66 


...... 

|,|  | 
I  lift 

I.  II 


«.',/       <. 


9.60 

11.41 
1.54 
3.55 
6.95 
8.89 

6.91 

8.50 
2.88 
9.92 
3.66 

7.64 
3.90 
2.21 
13.81 
1*38 

5.70 
.69 
2.39 
5.05 
5.15 


1.85 
2.93 
1.80 


7.86 
1.73 
1.45 


1.66 
2.86 
6.77 
2.93 


-1.57 
3.40 


6 
1 

77 

04 

2 

63 

4 

77 

1.76 

4 
1 

40 
86 

10 

78 

5.90 

11 

01 

6.2) 

(.91 

I.  '0 

■  91 


8.55 
1.4  I 


2.01 


-    .24 
-1.85 

-2.17 

-1.86 


-1.96 

8.17 


4.01 
7.09 
5.47 
8.47 


6.55 
10.66 
4.43 


1.07 
9.74 
7.70 


15.16 
14.04 
1.04 
9.12 


1.79 
5.61 
4.63 


1.82 
12.50 
10.62 

7.31 


1.45 
1.07 


2.47 
3.85 
5.81 

3.25 
.33 

7.78 


.72 
1.30 
2.00 


1.49 

•  53 

1.56 

2.22 


2.87 
3.01 
1.04 


49.47 
51.60 
22.51 
39.09 
32.47 


74.27 
67.24 
3».25 
34.5* 

68.11 
73.73 
61.86 
51.61 
47.49 

:47. 
41.00 
52.19 
65.lt 
27.50 

27.00 
33.01 
36.76 
12.24 
[40.50 

44.08 
60.22 
60.94 
[21.15 
38.14 

29. 
49.20 
62.40 
47.36 
.74:22.44 

19.22 
22.72 
9.52 

75.65 
59.59 


45.73 
50.00 
61.93 
64.46 

541.83 


73.46 
66.27 
21.60 

550.21 


5.7. 


20.24 
11.06 
-  3.20 
13.11 


1.33 

1.03 
1.31 

.06 
.99 
1.21 


54.37 
63.04 
39.29 

37.87 
531. 82 
[59.79 
43.44 
46.03 

22.43 
139.03 
6.34 
41.36 
29.22 

21.96 
34.23 
48.27 
116.73 
46.00 

43.12 
39.73 
19.33 
36.92 

37.07 

63.19 
U  •  M 

llt.tl 
29.14 
11.42 


31.33 

it.  n 


14.73 
12.1» 

11.43 

4.X 


,.„ 


•  ••«  ■>.n..  i«iM, 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  LONG-TERM  MEANS 


January 


JST    CIRCLE    BAR    RANCH 

ISINAL 

ILT    FLAT    CAA    AP 


February 


-1.9* 

1.07 

-    .38 


April 


-  .66 

-  .08 
-1.25 


2.06 

3.2 

1.38 


1.82 
1.66 
1.23 


1.43 

1.8  5 


1.45 
6.2 
1.83 


10 

.64 

1 

10 

1 

70 

3 

05 

12 

87 

3 

89 

1.54 

4.14 
2.91 
6.16 
1.91 
5.77 

3.62       1.11 

.73 
5.18 

•  99 
4.95 


1.55 
1.38  -  .2 
2.56 


1.95    13.69 


8.47 
4.96 
10.06 


May 


TEXAS 
1957 


9 

.09 

1 

.96 

6 

,2* 

11 

.00 

4 

14 

5 

12 

3 

18 

4 

33 

3 

48 

7 

99 

6 

60 

L4 

39 

12 

80 

6 

<*b 

-2.68 
-2.30 


-1.52 
-1.18 
-2.05 


August 


.92 
6.25 
2.16 


1.80 

1.1 

2.23 


1.90 
10.71 
7.00 
9.83 


13.87 
7.08 
13.46 


10.23 
6.77 
7.97 


12.73 
5.18 
6.24 
7.24 

11.63 
5.23 
1.79 
9.41 
9.69 


2.07 
13.59 
8.24 
7.65 
8.08 

8.05 


7.10 
1.24 
1.65 


8.77 

:    6.90 

8.60 


-    .17    17.10 


1.83 
8.80 
8.77 


5.27 
2.64 


3.49 
2.41 
5. 


5.05 
1.84 
1.74 


-1.69 
-1.38 
-1.87 


1.09 
.28 

1.35 
.69 

1.97 
•  84 

4.67 


September 


7.05 
5.88 
13.37 


12.31 
11.75 
17.70 
5.53 


4.61 
9.40 


1.41 
3.03 
2.06 


11.20 
16.38 
10.90 
6.99 
1.70 


2.20 
7.60 
2.04 


1.34 
1.96 
.21 


1.03 
1.83 
5.66 


2.9i 
2.05 
1.82 


1.47 
3.37 
3.60 


1.0 

.2 

6.31 


1.00    -1.04 


-  .72 
-1.62 
2.40 


1.12 
1.76 
1.55 


1.06 

2.8 

2.68 


1.07 
11.33 
1.89 
2.19 


■1.00 
-1.25 


1.77 
11.75 
10.13 

3.03 


1.70 
1.65 
2.90 


1.99 
1.01 


1.97 
8.54 
1.83 


3.10 
5.59 
3.30 


5.95 
3.81 
9.24 
10.19 


2.47 
1.54 
1.13 


-1.65 
1.43 


-1.53 
-2.16 


7.9 
2.22 

1.88 


4.68 
3.12 

8.  19 


21.46 
22.16 
48.63 
21.80 


26.55 
58.72 
53.18  10.37 
13.59 
4.05 

32.26 

23.89  .95 

65.83      28.28 


26.8 
57.76 
33.99 
59.35 


5.29 

1.50 

1.71 

-1.01 

1.89 

1.01 
5.59 
2.35 
10.03 


2.66 

1.34 
7.24 


1.68 

.94 

2.45 


28.38 

63.28 

31.85 

9:42.91 


23.42 
17.94 
lp20.58 
.27 

51.66 

71.09 
30.28 
30.90 
33.16 


25.91 
56.69 
31.56 
68.75 


45.66 
9.77 
32.14 
58.74 
31.42 

57.38 
50.48 
33.00 


8.43 
31.47 
9.46 


5.15 
2.52 


1.71 
.44 
1.75 


.36 
-    .15 

-1.71 


4.25 

1.17 

2.34 

4.29 

.44 

5.34 

6.78 

5.36 

5.69 

4.30 

5.92 

2.41 
1.42 
1.85 
.12 


43.25 

47.56 
29.80 
48.91 
54.96 
52.82 

50.68 
65.16 
44.64 


54.82 
55.88 
58.15 
•26.16 
20.62 


15.36 
7.61 
2  3.82 


1.05 
17.11 

11.90 
15.96 


.a.  72 

*3.64 
1.85]  -  .241  33.06 
.56    -    .91    41.60 


6.70 
7.36 


ClloHlQi     StfcCll 


TOTAL  PRECIPITATION  AND 

DEPARTURES  FROM  LONG-TERM  Ml 

iAI\ 

FS 

TE 

1 

Table  2— Continued 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

July 

August 

September 

October 

November 

DkmdIw 

Annual 

fl 

a 

B 

„ 

a 

H 

a 
o 

1 

a 

1 

£ 

a 

g 

0 

Station 

o 

1 

ft 

1 

£ 

& 

0 

a 
"E 
I 
£ 

« 
I 

0 

a 
3 

1 

O 

0 

a 

a 

I 

£ 

Q 

1 

a 

1 

£ 

s 

Q 

i 

p. 

I 

£ 

a 

e 

a 

u 
a 
| 

£ 

Q 

! 

a 

1 

£ 

a 
O 

& 

1 

ft 

f 

£ 

& 

I 

ft 

f 

£ 

i 

a 

l 

S 
1 

■ 

1 

WILLIAM    HARR15    RESVR 
WILLS    POINT 

1.70 
3.94 

1.61 

2.43 
2.14 

-     .46 

9.46 
5.20 

1.86 

6.78 
12.35 

7.07 

1.05 

5.90 

1*30 

7.81 

1.S4 

-2.53 

•  26 
.30 
.52 

1>94 
1.31 

-2.21 

•  36 

1.36 

-1.71 

5.12 
8.21 

5.91 

6.74 
7.83 

4.17 

7.53 
6.66 
4.35 

3.36 

1.75 

2.47 

.86 

-1.27 

51.03 
57.90 
37.40 

17 

WILSON    RANCH 

1.06 

1.97 

6.38 

1.97 

!    4.55 

133.31 

WlNCHELL    2    WNW 

WINK.    CAA    AP 

.62 
•  62 

.94 
1.36 

T 

.18 

1.76 

.33 

.16 

.34 

2.27 

.60 

.05 

8.96 

WlNNSBORO 

3. IS 

2. S3 

6.12 

12.44 

6.60 

4.16 

.43 

.00 

3.07 

.55 

.03 

2.06 

6.32 

6.98 

7.45 

2.23 
.96 

60.77 
29.30 

WINTER    HAVEN    EXP    STA 
WINTERS 
WOLFE    CITY 
WOODSBORO 

.31 
.71 
3.47 
.41 

-1.58 

l.se 

.87 
1.80 
1.61 

.09 

.82 

5.38 
3.10 

.68 

3.02 
11.80 
9.31 

6.67 

11.19 
11.96 
6.61 

3.17 

3.50 
4.77 
3.89 

.80 

-3.26 

.00 
.75 
.81 

-1.75 

2.54 
4.10 
5.48 

.95 

8.85 

4.45 

.78 

-1.57 

1.69 
8.00 
5.33 

3.46 

.77 

2.00 

.66 

-2.12 

37.03 
59.03 
38.02 

5 

YOAKUM 

YORK.TOWN 

YSLETA 

.77 
.56 
.IS 

-1.71 

5.55 

2.51 

.55 

3.23 

4.87 

4.83 

.07 

2.57 

5.40 

6.83 

.06 

2.23 

2.89 
5.08 
.07 

2.33 

1.86 
1.02 
.02 

-2.16 

1.37 
.00 
1.22 

-2.13 

1.84 
2.60 
1.86 

-    .77 

7.24 
8.74 
.40 

4.05 

7.77 
4.10 
1.96 

4.99 

5.91 

6.58 

.74 

2.84 

.70 
.54 
.00 

-2.06 

46.17 
43.39 
7.10 

6 

DIVISION    AVERAGES 

HIGH    PLAINS   DIVISION 

.36 

.96 

1.93 

2.58 

4.76 

3.09 

1.25 

2.30 

1.07 

3.07 

1.33 

.08 

22.82 

.55 

1.56 

1.34 

6.54 

8.52 

3.83 

.94 

1.11 

1.67 

2.72 

3.40 

11.87 

10.45 

3.05 

.96 

.68 

4.16 

5.47 

EAST    TEXAS    DIVISION 

3.50 

5.98 

11.85 

4.51 

5.96 

1.71 

2.70 

5.23 

9.02 

TRANS    PECOS    DIVISION 

.29. 

1.50 

.19 

.25 

1.5* 

.34 

1.47 

1.57 

.55 

2.19 

EDWARDS    PLATEAU    DIV 

.62 

1.89 

2.38 

7.36 

7.83 

1.97 

.41 

.56 

4.07 

6.02 

3.3S 

SOUTH   CENTRAL    0W1S10N 

.65 

2.57 

4.37 

7.41 

5.23 

3.85 

.65 

.95 

7.67 

4.77 

4.57 

UPPER    COAST    DIVISION 

1.12 

2.64 

8.32 

7.75 

3.32 

6.04 

1  .34 

2.27 

8.05 

SOUTHERN    DIVISION 

.26 

1.97 

1.54 

6.16 

5.37 

2.43 

.03 

.32 

4.65 

2.56 

3.15 

1.12 

29.36 

LOWER    VALLEY    DIV 

.21 

2.93 

2.56 

3.03 

1.76 

4.99 

.10 

.74 

1.12 

.64 

3.34 

.76 

22.11 

CHANGES  IN  STATION  NAMES 


Blewett 
Boyd  3  3E 

Gall    5   END 
Hamilton    2   NW 
Jourdanton    4    SSE 
Quitman    2   8 
Simms    2   NNTf 
Springtown   3   W 
Sterling   City   9    NE 
Thurber    5   NE 


Cline 

Boyd 

Gail 

Hamilton 

Jourdanton 

Quitman 

Simms 

Poolville 

Sterling  City  6  NE 

Thurber 


Hay 

April 

September 

January 

December 

July 

February 

April 

Oc  tober 

November 


RELOCATION  AND  CHANGES  OF  EQUIPMENT 


Boyd  3  SE 

Brackettvllle 

Brackettvllle 

Camp  San  Saba 

Carroll  ton 

Castell 

Chrlstoval 

Columbuit 

CoopiT 

Eastland 

Electra 

foilcrton 

Frost 
Gall  5  ENE 

Hamilton    2   NW 
Hi-nrHl  ta 
Humble    Pump  Sta. 
II  yr 
Jourdanton    4    SSE 

Linda  l«.  IV  SB 
Nadlsonvl  I  I  e 
Morrill 

■lMton 

Ratal  la 

I    SAW 
Palest In* 
Palo    Pint., 
I:  ,  ,  >iOI 

Qjultaar.  2  8 

p.  tafia 
■islng   ftU 

RIM-     V.    NHW 

fiats* 

Bfrl  I',k    Cltf    0    « 
Rt rat  r 

T'.i  •  •     W  I  vers 
ai 


Rain    gage   moved    S   miles   SE    from   Cline 

May    15 

Rain    gage   moved    3   miles   SE   and    temperature 

equipment    Installed 

April    18 

Temperature    equipment    lnstal led 

March  27 

Equipment    moved   0.5   mile   SE 

July   31 

Rain   gage   moved    ISO   feet   E 

October    12 

Rain  gage  moved    2  miles  ESE 

August    12 

Rain    gage   moved    ISO    feet    S 

October    11 

Rain    gage   moved    0.9   mile   E 

June   20 

Rain    gage   moved    0.4    mile   RSI 

September    1 

Rain    gage   moved    300    feet   SE 

June   21 

Equipment    moved    0.8S   mile    NW 

January    18 

Recording   gage    removed 

August    24 

Rain    gage    moved    1000    feel    S   and 

trapsTR turc    equipment    Installed 

December    10 

Rain    gage   moved    20    feet   N 

November    1 

Rain    gage   moved    5.3   miles   ENE 

September    6 

Rain    gage   moved    2.2   miles   NW 

January    16 

Equipment    moved   0.3   mile    N 

June    18 

Ham    gage   moved    1/4    mile    NE 

November    3 

Rain    gage   moved    20    feet    S 

October    10 

H.nn    gwg«-   moved    4    mile*   BSE 

December    16 

laulpsumt    moved    0.4    mile    B 

November    20 

Tempera  lure    eqti  1  patent     lnstal  led 

April    1 

Recording   gage    removed 

August    6 

IqulSsWDl     moved    1100    fret    NE 

September    12 

Rain    gage    moved    50    feci     HE 

April    6 

Till D1     moved    0.7    mile    ■ 

July    27 

Iini|Ki;ihirr    equ  lpmenl      1  nn  1  it  1  led 

September    23 

Equipment    moved    330    feet   ESE 

January    15 

Recording    gage    moved    B00    'cot    NE 

March   29 

BOVlpMDt    moved    2.3    miles    BW 

Hay    28 

Rain    gage    moved    4.9    miles    8BE 

August    22 

Rain    gugc    novel    K    blocks    B 

December    3 

dJlfl|    gage    moved    100    feet    E 

September    1 

Ruin    gage    moved    0 .  (i    mil.     H 

July    12 

Traperai il  i 1    tutsllnd 

December    6 

tquipMoi  b.ov.,1  ise  fc.  i  n 

October    14 

April     1 

BqulPaWDf     moved    0.9    nil*    B 

January    1 

| ItflJ     gage     moved     I.H    miles     N 

February   9 

Temper  a  1  nr  •      SQIlJ  |»oi!      1  DJ  1  *■  1  1  ■  ■! 

December    7 

Main    gage    moved    7    miles    t.    from    Poolville 

April    26 

Ing     gage     moved     9.7    m  1  1  en    f. 

October    IB 

9«Ulf>BfO.     -ov.d    0.4    mile     \n\ 

January    21 

Rain    gage    moved     1    mile    s 

January    4 

Main    gsge    moved    4.1    files    Kg 

November    0 

■|)U  i  |«i  (i  1     moved     1  Ml     feel     H 

<>.   hihrr    28 

9«Ut|mm?Ol     -oved    0.9    ml  le     N 

April     1 

TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


ABILENE  WB  AP 

ALBANY 

ALICE 

ALPINE 

AMARILLO  WB  AP 


NE 


ANAHUAC 
ANCLE  TON 
ANSON 

ATHENS   2    SSE 
AUSTIN   WB   AP 


AUSTWELL   WL   REF 
9ALLINGER   2   N 
flALMORHEA   EXP   PAN 

:bat  city  waterworks 

3AYTOWN 

9EAUMONT 

3EAUMONT   EXP    FARM 
3EEV1LLE    5   NE 
I3ELTON  DAM 
3ENBROOK   DAM 

J 10   SPRING 
11  SHOP 
3LANC0 
30ERNE 
30NHAM 

10RGER 
30RGER   3   w 
30WIE 
SOYO   3    SE 
iRACKETVILLE 

SRADY 

JRECKENR 1 DGE 
JRENHAN 
1R1D6EP0RT 
JRONSON 

IROWNFIELO   2   E 
IROWNSVILLE    WB   AP 
IROWNWOOD 
IUCHANAN   DAM 
IURNET 

lAHERON 
.ANADIAN 
ANYON 

ARRIZO    SPRINGS 
ARTHAGE 

ENTER 

ENTERV1LLE 
H1LDRESS   CAA   AP 
H1S0S  BASIN 
LARENOON 

LARKSVILLE   2   E 

LEBURNE 

OLEMAN 

OLLEGE    STATION    7    SW 

OLLEGE    STATION   CAA   AP 

OLORADO  CITY 

ONROE 

DRPUS   CHRIST  I 

ORPUS  CHRIST  I    WB   AP 

ORSICANA 

3TULLA   CAA   AP 
'OCKETT 
'OSBYTON 
'YSTAL   CITY 
•1ER0    3    NW 

,*LHART   CAA   AP 

VLLAS   WB   AP 
iVNEVANG 

:L   RIO   WB   CITY 

:"L   RIO   WB   AP 

£NISON  DAM 

:NTON 

SNTON  EXP    STATION 

IALVILLE    2    W 

1LLEY 

JBLIN 

MAS 

*GLE   PASS 
iSTLAND 
)EN    1 

.   CAMPO 
.   PASO   WB   AP 
.ECTRA 
'CINAL    3   NW 
''LFURRIAS 

-ATONIA 
OYDADA    2    SW 
'LLETT 

'RT    STOCKTON 
*>T   WORTH    WB   AP 

WORTH    LEONARD    BLDG. 
'WLERTON 
EDERICKSBURG 
INESVILLE 
LVESTON   WB    CITY 


TEXAS 
1957 


7-30 
7-31+ 
8-   1 
6-29 
6-29 


7-13 
7-28 


7-30 

8-19 

7-31 

6-15+ 

8-19 

7-   5+ 

7-30+ 

7-30 

8-11 

7-31 

7-31 

6-28 

7-31+ 


7-28 

6-29 
6-29 

7-29 
7-30 


7-31+ 

7-30 

7-31 

7-31 

8-27 

7-  1 
7-28+ 
7-31 
7-31 
7-30+ 

7-30 
7-28 
6-29+ 

8-  1+ 
7-18+ 


7-31 
7-29 


7-30 
7-30 
7-30 

7-  5+ 

8-  2 

7-31 
6-2  7+ 
8-10 
7-31 

8-   2+ 
7-31 
7-    1 
7-19+ 
7-30+ 

7-   3 

7-30 
7-29 


1-17 
1-17 

12-12 
1-18 

11-23 

12-12 

12-12 

1-17 
12-12 


1-17 
1-17+ 
12-12 
12-12 


22    12-12 
12-12 
1-17 
1-17 


7-30 

7-28+ 
6-28 
7-30 
6-29+ 
8-    1+ 

7-30 


6-29 
7-30 


8-13 
7-11+ 


1-17 

12-12 

1-18 

1-18 

1-17 

1-16+ 
1-25 


1-17+ 
1-17 

12-12 
1-17 

12-12 

11-23 
1-17+ 
1-17 


1-18 

1-24 

11-23 


1-17 
12-12 
1-16 
1-17 
1-16+ 

1-17 
1-17 
1-16 


Ldst  Spring  minimum  of 


16°  or 
below 


NONE 
1-18 


NONE 
NONE 

1-17 

NONE 

NONE 
1-19 
1-18 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 


NONE 
NONE 
NONE 
1-17 

2-22 
2-22 
1-17 


1-18 

1 

NONE 

1-17 

1-18 

1-20 

NONE 
1-17 
NONE 
NONE 

NONE 

3- 

1-29 

NONE 
NONE 

1-17 
NONE 
1-26 
1-17 
1-28 

1-17 
1-17 

NONE 
NONE 


20°  or 
below 


1-17 

1-18 

12-12 

NONE 

1-17 

NONE 

1-18 

NONE 

1-17 

1-17 

12-  1+ 

NONE 

12-12+ 

NONE 

11-23 

1-27 

1-18 

NONE 

12-12 

NONE 

11-23 

2-22 

1-17 

1-17 

1-18+ 

NONE 

1-18 

NONE 

1-17 

1-17 

1-17 

NONE 

1-17 

1-17 

1-17 

1-17 

12-12+ 

NONE 

1-17 

1-18 

1-25+ 

2-23 

12-  1+ 

NONE 

1-17 

1-17 

1-17 

1-17 

12-12 

NONE 

11-23 

NONE 

1-17 

1-17 

L2-12 

NONE 

12-12 

NONE 

1-17+ 

NONE 

11-23 

1-27 

1-25+ 

2-24 

1-19 

1-19 

1-17 

1-17 

1-18 
1-17 
1-17 


1-18 
1-17 
NONE 


1-27 
1-27 
NONE 
1-18 
2-22 

NONE 
NONE 

1-18 
NONE 


1-18 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 


24°  or 
below 


18 
-17  17 


NONE 
1-19 
1 
1-17 

2-23 
3- 

1-27 


1-19 

1-27 

NONE 

!■ 

1-18 

1-28 

NONE 
1-19 
NONE 
1-18 

1-18 
3-  7 
2-22 

NONE 
1-17 

1-18 
1-18 
1-27 
1-17 
2-23 


1-18  IB 
19 


1-17 

1-27 

NONE 
NONE 
NONE 
1-18 

NONE 
1-19 
1-28 
NONE 
1-19 


1-17 
NONE 

NONE 

1-17 
1-17 
1-18 
1-17 
NONE 

1-18 
2-23 
NONE 
1-19 
1-18 

NONE 
NONE 
1-31 
NONE 
NONE 

NONE 


1-19 
1-17 


1-18 
1-19 
NONE 


1-27 
1-28 

NONE 
1-19 
4-12 

1-18 
1-18 

1-18 
1-17 

NONE 
1-2B 
1-18 
NONE 
1-17 

1-18 
1-18 
NONE 
1-28 
3-  8 


NONE 
1-19 
1-18 
3-  8 


3- 


1-19 
1-27 
3-  9 

3-  S 

NONE 
1-27 


NONE 
3-  8 

3-  8 
1-18 


3-  8 
3-  8 

1-27 
1-18 
1-18 


28°  or 
below 


1-27 
1-19 
NONE 
NONE 
1-19  23 


NONE 
1-19 
4-13 
NONE 
1-19 

4-12 

1-1 

1-18 

1-18 

1-27 
1-23 
3- 
3-  8 

NONE 

1-28 
3-  8 
NONE 
I- 
1-26 

1-18 
1-17 
2-  1 

NONE 
NONE 


4-13 
4-13 
NONE 
1-19 
4-14 

1-19 
1-18 

3-  8 

1-18 

1-18 
1-28 
1-28 
1-18 
1-18 

1-19 
1-18 
1-18 
3-  8 


4-13 
NONE 


1-28 
3-26 
1-19 


4-14 
NONE 
3 
3 
3-  8 

1-18 

4-14 
1-17 


3-24 

4-14 

3-  9 
3-  8 
3-  8 


4-13 
1-19 
NONE 
1-1 
3-  9 

NONE 
3-  9 


32°  or 
below 


3- 

1-18 


1-18 


3-  8 
3- 
3-  8 
3-  8 

NONE 


3-26 
1-19 


4-13 
1-18 
NONE 

1-17 
4-14 
4-14 
1-28 
3-  8 


1-18 
3-  9 

NONE 


4-13  28 
4-13  28 
1-18  30 
3-26  31 

•14  25 

31 
23 


First  (ail  minimum  of 


32°  or 
below 


3-   8 

1-19 


3- 

4-14 


1-17 
3-  8 
3-    8 


4-14 
4-13 
3-  9 
4-14 
3-10 

4-14 
NONE 
4-14 
3-  9 
4-14 


4-14 
1-18 
3- 


4-14 
4-13 
3-26 


4-13 
3-  8 
1-17 
1-18 


1-18 

3- 

4-14 

1-18 

1-19 

4-14 


4-13 

4-14 
4-13 


1-19 

4-14 


1-19 
1-17 


10-27  28 

10-26  31 

12-   1  29 

11-22  31 

10-25  30 


12-11 
12-  1 
10-26 
10-27 
10-26 

12-  1 
10-27 
11-   8 


12-  1 
11-24 
10-28 
10-27 

10-26 

10-27 
10-27 
10-26 

10-26 
10-26 
10-2  7 
10-26 
11-24 

10-27 
10-26 
10-28 
10-26 
10-27 


28°  or 
below 


10-27 

10-27 
12-12 
11-23 
10-26 


31  12-12 
31  12-12 
27  10-26 

31  12-  1 

32  12-  1 


28  10-26 
NONE 
11-22 

10-27 

10-28 
10-26 
10-25 
11-24 
10-27 

10-28 
10-27 
10-26 
10-27 
10-26 

10-26 
10-27 
10-26 

10-28 

10-27 
10-27 
NONE 
12-  1 
10-27 

11-23 
10-27 
10-26 
11-23 
11-25 

10-25 
10-27 
11-30 
11-30 


10-27 
11-22 
12-12 
12-12 


12-12 
12-12 


10-27 


24°  or 
below 


11-22    27 
12 

10-27 
10-28 
10-2  7 


10-26 
10-26 
10-27 
10-28 
11-30 

10-27 
10-26 
12-11 
12-11 
10-27 


32 
30 
27  10-27 


10-27 

NONE 
11-23 


10-26 
10-26 
10-26 
10-27 

11-24 

10-27 
10-25 
11-24 
10-28 
10-26 

11-30 
11-21 
10-26 
11-24 
12-   1 

11-30 
10-26 
10-25 
11-19 
10-27 

10-27 


10-27 
10-26 
NONE 


12-11 
10-26 
10-26 
12-  1 
12-11 

12-  1 
12-  1 
10-26 
11-13 
10-26 


10-28 
11-23 

12-11 

11-23 

11-30 

NONE 

NONE 

11-30 

12-  1 
11-30 
10-26 
12-  1 
12-  1 

10-26 
12-11 
12-12 
12-   1 


12-10 
10-27 


26 


11-23 
11-23 
12-12 
11-23 

11-21 

12-12 
12-12 
11-23 
12-11 
12-12 


11-24 
11-22 
NONE 
12-12 


12-12  22 

12-12  19 

12-12  21 

12-11  21 


11-23   20 

NONE 

12-12 

NONE 
12-11 


20°  or 
below 


10-27 
11-22 
10-28 

11-30 
11-30 

12-11 
10-27 
12-12 
12-11 
12-   1 


28  11-22 
NONE 
12-12 


11-30 

12-  1 


11-30 
10-26 


10-28 
10-27 


12-  1  28 
11-21 
10-27 
12-  1 


12-  1 

12-12 
10-26 
10-26 
11-22 
12-11 

12-11 


10-27 
10-27 
NONE 


12-  1 

12-12 
10-26 
11-19 
12-  1 
12-11 

12-11 
12-12 

11-23 
11-22 
10-27 

12-11 
12-11 
12-11 

12-11 

11-23 
12-12 

NONE 
NONE 
12-11 

12-  1 
12-11 
10-26 
12-  1 
12-12 

11-19 
12-11 
12-12 

NONE 


12-11 
12-11 
12-12 

12-11 
11-19 
12- 

11-30 
10-27 

12-12 
11-22 
12-11 
12-  1 
12-12 

12-12 
11-22 
10-26 
11-23 
12-11 

12-11 


16 


12-  1 
12-11 
NONE 


12-11 

12-11 

NONE 

11-24 

11-22 

NONE 
NONE 

12-12 
NONE 


12-11 
11-22 

NONE 
NONE 


NONE 
12-12 
NONE 
NONE 

11-23 

NONE 

NONE 

NONE 

12-11 

11-22 
11-22 
12-11 


NONE 
12-11 
12-12 
12-11 

12-12 

11-23 

NONE 
NONE 


NONE 
11-23 

NONE 
12-12 

12-12 
12-12 
12-11 
11-23 
11-23 

12-11 

NONE 

NONE 

12-12 

11-30 

12-12 

NONE 

NONE 

NONE 


16°  or 
below 


NONE 

12-11 

NONE 

NONE 

11-22 


-  NONE 

-  NONE 

-  NONE 
19  NONE 

NONE 


23  NONE 

24  12-12 
24  11-23 
22  NONE 
19  12-12 


11-21 
NONE 
NONE 
NONE 


12-11 

12-11 

12-11 

NONE 

NONE 

12-11 

11-22 

NONE 

12-11 

11-30 

NONE 

11-23 

12-11 

12-12 

NONE 

NONE 

11-22 

11-23 

11-23 

NONE 

12-11 


NONE 
NONE 
11-23 

NONE 
NONE 


NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONI 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

11-23 
11-23 
12-11 

NONE 


NONE 

12-11 

NONE 

NONE 

12-12 


Number  of  days 
between   dates 


11-23 
NONE 
NONE 
NONE 
19  NONE 

NONE 
11-23 


NONE 
NONE 

NONE 

12-12 

NONE 

NONE 

11-23 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 

12-12 

11-23 

NONE 

19  NONE 


NONE 

12-11 

NONE 


-   326  300 


11-22 

NONE 
NONE 
NONE 


NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 

11-22 

NONE 

NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 

11-22 

12-11 

NONE 


NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 


-  328 
261   - 

-  221 


30  7  300 
327 


197 
196 
317 
241 


277 
317 

232 
234 

317 
197 
227 
316 
278 


316 

309 
234 
196 


233 
233 

193 

195 
195 
196 


196 
196 
233 

195 
231 


222 
196 


194 
310 
233 

233 
233 

195 
216 
195 

231 

196 
196 


197 
233 

317 
196 

309 
232 
195 
309 
310 

194 
197 
316 


196 
195 
196 
233 

309 


309 
197 
196 

316 
292 
194 
309 
318 

311 
195 
193 
219 
197 


19? 
196 


Table  3— Continued 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


Last  spring  minimiipi  of 


16°  or 
below 


20"  or 
below 


24*  or 
below 


28°  or 
below 


32°  or 
below 


First  fall  minimum  < 


32"  or 
below 


28"  or 
below 


24"  or 

below 


20"  or 
below 


16*  or 
below 


Number  of  days 
between   dates 


GALVESTON    WB    AP 
SATESVILLE 
GILMER    2    S 
GLADEWATER 
GOL IAD 

GONZALES    2 
GRAHAM 
GRANBURY 
GRAPEVINE    DAM 
GREENVILLE    2    SW 

MALLETTSVILLE 

HARLINGEN 

HASKELL 

HENDERSON 

HENRIETTA 

HEREFORD 

HICO 

HILLSBORO 

HONDO 

HORDS   CREEK   DAM 

HOUSTON    MB    CITY 

HOUSTON    WB    AP 

HUNTSVILLE 

IOWA  PARK  EXP  STATION 

JACKSBORO 

JACKSONVILLE 
JASPER 
JUNCTION 
JUNCTION   CAA   AP 
KARNACK 

KAUFMAN 

KENEDY 

KERRVILLE 

KILLEEN 

KINGSVILLE 

KIRBYVILLE    FOR    SERVICE 

KNOK   CITY 

LA    PRYOR 

LA     TUNA    1     S 

LAKE    COLORADO  CITY 

LAKE    KICKAPOO 
LAMCSA 
LAMPASAS 
LAREDO    WB    AP 
LAVON   DAM 

LEVELLAHD 
LIBERTY 
LIMOALE    5    SE 
LITTLEFIELD 
LIVINGSTON 

LLANO 
LOMGV1EW 

UIM  > 
LUBBOCK    WB    AP 
LUFK1N   CAA    AP 

LULIMG    1     SE 
MAOISONVILLE 
MAN,F  IEL0    DAM 
MARATHON 
MARLIN 

HAP  ..tALL 

MA  !»[/'.* 

MATAGORDA 

MAUR6R0 

■I      »Al« 

w    ■  na  t 
m    '  ■/,% 
w    n  MNt  r 

»  ■ 

MIAMI 

■  AMD     a«     A* 

a  .  o   >  >.' 

.1  '  A*     AP 

• 

a. ».     . 

« 

- 

'*      1 


Ma    A. 


■  <      IA 
PI      , 

•MM 


101 
M 

10a 

.04 
,10 

101 

109 

I '.A. 

104 
102 


7-12+ 

7-30 

7-29 

7-30+ 

B-10 

7-30 

7-20+ 

7-30 


7-30 
7-   5+ 
7-30+ 

7-   1 

7-30+ 

7-31 

7-30 

7-31 

7-  6 

7-28+ 

7-30+ 

7-29 

8-12 


8-17 
7-30 


7-30+ 

7-31 

7-31+ 

7-15+ 
7-29 
7-30 
7-   2+ 
6-30+ 

7-30 


6-28 
7-30+ 


7-31 
6-30 
7-12 

7-31 

7-19 

6-29+ 

6-29 

7-17+ 

7-31 

7-12+ 

7-31 

6-28+ 

7-30 

7-1B+ 
7-30 


7-31. 
6-2  7 
3-21 
7-29+ 
7-30 

7-31 
7-29 
6-29 
6-29 
7-29 

5-22. 
7-29 
4-2» 

7-19 
6-30 


101       /    /•, 

104      ;   .'. 


,04        /     >;. 
I'll       4-11 


101      •  W 

104      i  /".. 

'  / 

i  i. 


'.    /« 


1-17 
1-17+ 
1-17 
1-17+ 
12-12 

1-18 
1-17 
1-17 
1-17 

1-17 

1-18+ 
12-12 
1-17 
1-17 
1-17+ 

11-23 
1-17 
1-17 

12-12 
1-17 

1-17 
12-12 
1-17+ 
1-17 
1-17 

1-17 
12-12 
1-18 
1-18 
1-17 

1-17+ 
12-12 
12-13 

12-12 

12-12 

1-17 

12-12 

11-23 

1-18 


1-18 
12-12 
1-17+ 
1-17 

11-23 
12-12 

1-17+ 
11-23 

1-17+ 

1-18+ 

1-17 

11-23 

11-23 

12-12 

1-18+ 
1-17+ 
12-12 

1-17 
1-17 

1-17 
1-17 
1-18 
12-12 
1-1B 

12-12 
1-17 

12-12 
1-17 
1-16. 

1-17 
1-23 
1-17 

1-17 

12-12 
1-17 

U-21 

i    i  i 

I  1-23 

1-1  I 


J -14. 

11-11 

1-14 

i     <• 

1-14 


NONE 
1-18 
1-17 
1-13 
NONE 

NONE 
1-18 
1-17 
1-17 
1-17 

NONE 
NONE 
1-17 
1-17 
1-18 

1-28 

1-17 
NONE 
NONE 
1-17 

NONE 
NONE 
NONE 
1-18 
1-17 

1-17 
NONE 
1-18 
1-18 
1-17 

1-18 
NONE 
1-18 

NONE 

NONE 
1-17 
NONE 
NONE 
1-19 

1-17 
1-19 
NONE 
NONE 
1-17 

1-26 
NONE 
1-16 
1-28 
NONE 

NONE 
1-17 
1-27 
1-26 

NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
1-18 
1-17 

1-17 
NONE 
1-27 
NONE 
NONE 

NONE 
1-17 
NONE 
1-23 
1-27 

NONE 
3-    8 

1-18 

1-17 


i". 


1-17 
1-17 
1-14    16 
1-24 


1-17 
1-14 


M'ANr 

NONE 
1-14 
i     1 1    11 
1-27    19 


I     l  »    l  >. 


NONE 
1-18 
1-18 
1-18 
NONE 

NONE 
1-19 
1-18 
1-17 
1-18 

1-18 
NONE 
1-27 
1-17 
1-27 

2-23 

1-18 
1-17 
1-18 
1-27 

NONE 
NONE 
1-18 
1-27 
1-27 

1-17 

1-18 
1-18 
1-1 
1-17 

1-18 
NONE 
1-19 

NONE 

1-18 
1-27 
NONE 
1-17 
1-27 

1-26 

1-27 
1-19 
NONE 
1-19 

1-26 
NONE 
1-18 
1-28 
1-17 

1-18 
1-17 
1-27 
2-  2 
1-18 

NONE 
1-17 
NONE 
1-18 
1-18 

1-18 
1-18 
1-29 

NONE 
NONE 

NONE 
1-17 
NONE 
1-23 
1-28 

1- 
3- 
1-18 

1-18 

NONI 
1-27 
3-29 
1-19 
2 

i    17 

1-19 

1-1 

NONE 
1-21 
1-14 


NONE 
1-18 
3-  S 
3-   S 

NONE 


1-18  21 
1-28  22 
1-18117 
3-  8  24 
3-   8   24 


1-18 
NONE 
1-27 
1-18 


4-13 
1-27 

1-19 
1-28 

NONE 
NONE 
1-19 
1-27 
1-28 

1-17 

1-18 
1-1 
1-18 
3-    8 


1-18 
1-19 

NONE 

1-18 
1-28 
NONE 
1-17 
1-28 

1-28 
1-28 
1-19 
NONE 
1-19 

1-27 
1-19 
1-1 


1-18 
1-18 
1-18 


y 

1-18 
1-29 
NONE 
1-19 

NONE 
1-2  7 
NONE 


1-18 
1-1B 

H'lNI 
1-28 
I     I 
i    / 
MOM 

i    in 

A.      14 

I    1  I 


18 


1-17 
3-   8 


3-   9 

1-18 


3-    8 
3-    9 


1-18 
NONE 


4-14 
3-  8 
3-  8 
1-19 
4-14 


1-17 
1-18 
1-19 
3-26 


3- 
3-   8 
1-27 
1-27 
3- 


1-19 
3- 


3-  9 
NONE 
3-   8 

4-14 

1-19 


4-14 
4-13 


3- 
1-27 

1-18 
1-19 

NONE 
1-27 
NONE 
3-    8 

4-15 


4-13 
4-13 

3-  8 

NONE 
4-13 

4-  8 
3- 

4-14 

4-13 


1-19 

I    H 

i  17 
4-14 
1-16 

i      ii 

4  14 
1-16 


3-    8 

4-14 


4-14 
4-14 


3-26 
3-26 
3- 

4-13 
1-19 
3-26 


3- 

4-13 
1-18 


4-13 
4-14 
3-27 
1-17 
4-13 

4-14 


4-14 
4-14 


1-19 
3-26 
3-   9 


1-18 
1-19 


4-13 
3-15 

4-13 

4-13 
3-10 


10-26 
10-27 
12-   1 


10-27 
10-27 
10-27 
10-26 

12- 

12- 
10-26 
10-27 
10-26 

10-26 
10-27 
10-27 
11-24 
10-26 

12-11 
12-11 
10-28 
10-26 
10-26 

10-26 
10-27 
10-27 
10-27 
10-27 

10-27 
12-  1 
10-27 
10-26 
11-24 

10-2  7 

10-26 

11-23 

ll- 

10-27 

10-26 
10-27 
10-27 
11-24 
10-27 

10-26 
12-  1 
10-27 
10-26 
10-27 

10-27 
10-27 
10-27 
10-27 
10-27 

10-27 
10-26 
10-27 
11" 

10-27 


10-27 
10-26 
12-12 
11-30 

12-  1 
11-19 
11-24 
10-26 
10-26 

10-27 
10-25 
11-19 
10-2  7 
10-2  7 

12-  1 
10-26 
10-26 
10-27 
10-26 

10-2i 


I  .'       I 

HI  /ll 
10-27 
10-26 
10     11 

!  I      I    I 


4     14 
I      III 


10-28 
12-11 
12-   1 


11-23 
11-30 
12-11 
10-2  7 

12-11 
12-12 
10-27 
12-11 
10-26 

11-  8 
10-27 
12-11 
11-30 
10-27 

12-12 
12-11 
12-11 
10-27 

10-27 


11-30 
10-27 
10-27 
10-28 

11-30 
12-  1 
10-27 
12-11 
12- 


11-22 
10-27 

10-27 

11-10 

10-27 

NONE 

10-28 

10-27 
12-12 
11-30 
10-27 
11-30 

11-30 
11-30 
11-22 
11-19 
12-   1 


10-2  7 
10-26 
12-12 
12-12 

12-  1 
11-22 
12-12 
10-27 
10-26 

12-11 
10-26 

11-22 
11-22 
11-30 

NONE 

10-26 

10-26 

10-28 

11- 

lii  /  / 
10-28 
11-30 
11-30 
12-    1 

11-30 
10-27 

ll  .'i 
io  .<■ 
12-11 

I  I       10 


1/  1/ 


12-11 
12-11 
12-12 


11-30 
12-11 
12-11 
12-11 

12-12 

NONE 

11-23 

12-11 

12-11 

11-22 

12-11 
12-11 
12-  1 
11-30 

NONE 

12-12 

12-12 

12-11 

12-11 

12-11 
12-12 
11-30 
11-25 
12-11 

12-11 
12-12 
11-30 
12-11 
12-12 

12-12 
12-11 
12-  1 
11-22 
11-23 


11-23 
12-12 
NONE 
12-11 


12-12 
12-11 
11-22 
12-12 

12-  1 
12-11 
11-23 
11-22 
12-11 


11-22 
12-11 


12-  1 
11-19 
NONE 
12-12 

NONE 

11-23 

NONE 

12-11 

11-23 

12-11 
10-26 
11-22 
11-23 
12-11 

NONE 

12-11 

11-22 

12 

11-22 

11-23 
12-  1 
12-  1 
12-12 
12-12 


NKNI 

I  ,'      I  I 

ii    2] 

i  i    /  i 
1/    1 1 

in .(« 


12-11 

NONE 

NONE 


12-11 
NONE 
NONE 
12-11 

12-12 

NONE 

12-11 

NONE 

12-11 

11-22 

12-11 

NONE 

12-12 

12-11 


NONE 
NONE 
NONE 
12-11 
1171 12-11 


12-11 
12-12 

NONE 
12-12 

12-11 
12-12 
12-  1 
12-12 
NONE 

12-12 

12-11 

NONE 

11-23 

NONE 


11-23 
12-12 
NONE 
12-12 


11-23 
12-12 

12-12 
12-12 
11-23 
11-22 
12-11 

NONE 

12-12 

NONE 

11-30 

12-12 

NONE 

NONE 

11-23 

NONE 

NONE 

NONE 

11-23 

NONE 

12-11 

11-24 

NONE 
11-23 
11-23 
11-23 
12-11 

NONE 

12-11 

11-22 

12-11 

11-22 

12-11 
12-12 
12-12 
12-12 
12-12 

12-12 

12  ll 
NONE 
11-23 

Nl  INI 

NI.INI 

11  ]] 

Midi 

12  ii 

NONI 


NONE 

NONE 

12-12 

NONE 

NONE 


NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

11-23 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
12-12 

NONE 
NONE 

NONE 

NONE 

12-12 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

11-23 

NONE 

NONE 

11-23 

NONE 

NONE 

NONE 


NONE 
NONE 
11-23 
NONE 

NONE 

NONE 

11-23 

11-22 

12-12 

NONE 

NONE 

NONE 

11-30 

NONE 

NONE 

NONE 

11-23 

NONE 

NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

12-1: 

NONE 
11-23 

NONE 
NONE 
NONE 

NONE 

12-11 

11-22 

NONE 

11-23 

NONL 
12-12 
NONI 
NONI 

NONI 

NONE 
NONI 

NONI 

12-11 
NONI 


NUNI 
II     12 

NONI 

I  ;|  NOW 

NONI 


Table  3— Continued 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


PECOS 
PIERCE 
PLAINS 
PLAINVIEM 
POINT  COMFORT 

PORT  ARTHUR 
PORT  ARTHUR  MB  AP 
PORT  ISABEL 
PORT  LAVACA 
PORT  OCONNOR 

POSSUM  KINGDOM  DAM 

POTEET 

PRADE  RANCH 

PRESIDIO 

OUANAH  5  SE 

RANGER  PUMP  STATION 

RAYMONDVILLE 

RED  BLUFF  DAM 

REFUGIO 

RIO  GRANDE  CITY  2  ESE 

RISING  STAR 

ROBSTOWN 

ROCKSPRINGS 

ROSCOE 

ROSENBERG 

RUSK 

SALT  FLAT  CAA  AP 
SAN  ANGELO  DAM 
SAN  ANGELO  WB  AP 
SAN  ANTONIO  WB  AP 


SAN  BENITO 
SAN  MARCOS 
SANDERSON 
SEALY 
SEGUIN 

SEMINOLE 

SEYMOUR 

SHERMAN 

S1NTON 

SMITHVILLE 


SNYDER 
SONORA 
SPEARMAN 
SPUR  1  WNW 
SPURGER  DAM  B 

STEPHENVILLE  3 
STRATFORD 
SUGAR  ALNO 
SULPHUR  SPRINGS 
TAHOKA 

TARPLEY  1  E 
TAYLOR 
TEMPLE 

TEXARKANA  DAM 
THOMPSONS  3  WSW 

THROCKMORTON 

TULIA 

TYLER  *  NE 

UVALDE 

VAN  HORN 

VEGA 
VERNON 

VICTORIA  KB  AP 
WACO  WB  AP 
WARREN 


WASHINGTON  STATE  PARK 

WAXAHACHIE 

WEATHERFORD 

WESLACO  2  E 

WHITNEY  DAM 

WICHITA  FALLS  WB  AP 

WILLIAM  HARRIS  RESV 

■I1LLS  POINT 

•(INK  CAA  AP 

WINTER    HAVEN   EXP    STA 

'OAKUM 
fSLETA 


See   reference   notes   following   Stetli 
"    377    - 


TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT 


Table  4 

Station 

Ian. 

Feb. 

Mai. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct 

Not. 

Dec. 

Annual 

AM6LET0N    4    NE                                                               '*' 

EVAP 
DEP 

WIND 

3.13 

+  1.33 
31 82 

3.24B 
+  1.38 
2390 

4.99B 
+2.13 
2993 

5.43B 

+  1.86 
3680 

5.17 

+    .67 

3121 

4.63B 
-    .32 
1791 

5.19 
+    .39 

1324 

6.74 

+  1.74 

1759 

4.71 

+  1.01 

1656 

5.24 

+2.01 
1813 

3.28 

+  1.07 
2342B 

3.48B 
+  1.80 
2173 

55.23 

+15.27 
28224 

AUSTIN  WB   AP 

EVAP 
DEP 

WIND 

4.42B 
+  2. 08 
3119 

3.18 

+    .07 

1978 

4.88 
-    .09 

2500 

4.63B 
-1.35 
2054 

5.55B 
-1.52 
1614 

7.36B 
-    .83 

1182 

11.44 

+  2.34 

1435 

10.89 

+  1.81 

1670 

7.43B 
+    .75 
1846B 

5.408 
+    .20 
2117 

2.32 

-    .86 
2625 

- 

- 

BALMORHEA   1XP    PAN 

EVAP 

DEP 

WIND 

BEAUMONT    EXP    STATION                                             <*> 

EVAP 
DEP 

WIND 

- 

3.0BB 

4.03B 

3.82B 

5.12B 

4.65B 

5.40B 

6.33B 

4.19B 

4.37B 

3.57B 

2.54B 

- 

- 

- 

- 

3821B 

2974B 

2438 

1629 

1895 

2151 

2209 

2981 

2472 

- 

BEEVILLE    5   NE                                                          (A) 

EVAP 

DEP 

WIND 

4.17B 
+  1.65 
3821 

3.54B 
+    .95 

2834 

4.79B 
+    .23 
3359 

4.59B 
-    .37 
3594 

7.25B 
+    .93 
2955 

5.28B 
-1.45 
2178 

7.84 

+    .63 

2258 

7.57 
+    .44 

6.658 
+  1.36 

4.23B 
-    .14 
2594B 

3.70B 
+    .40 
3178 

3.40B 
+    .89 
2778 

63.03 
+    5.54 

BELTON   DAN 

EVAP 

2.39 

2.82 

4.59B 

3.20B 

5.76 

7.79 

11.39 

11.67 

7.16B 

4.80B 

2.34B 

3.15B 

67.06 

WIND 

2131 

1587 

1824 

809 

1419 

1171 

789 

956 

1080 

925 

- 

2301B 

- 

BENBROOK   CAN 

EVAP 

2.82B 

2.71 

4.65 

4.70B 

6.46B 

9.53 

14.11 

14.23 

8.35B 

5.19B 

2.75B 

3.98 

79.48 

WIND 

4110B 

2879 

3888 

3738 

2996 

3204 

2834 

3073 

2645 

2845 

2940 

3866 

39038 

BUCHANAN   DAM 

EVAP 

DEP 

WIND 

3.11B 
1832 

3.12B 
1537 

5.608 
-    .18 
2792B 

I 

6.208 
+2.10 
1688 

3.11B 
-7.02 
1852 

12.218 
1820 

11.57B 
1790B 

8.29B 
2059 

4.78B 
1901 

2.64B 
1944B 

3.17 
2190 

1 

COLLEGE    STATION    7    SW 

EVAP 

DEP 

WIND 

DEL   RIO   WB   AP 

EVAP 
DEP 

WIND 

3.45 

4.11 

9. 83 

9.50B 

8.03B 

10.60 

16.34 

15.12 

_ 

2408 

2441 

3707 

4095 

3374 

3101 

3343 

3059 

" 

DEN  I  SON  DAM 

EVAP 
DEP 

WIND 

2.66 
+    .38 

3940 

2.40B 
-    .61 
2781 

3.74 

-1.56 
3583 

4.37 

-2.78 

3273 

7.20B 
-    .57 
1867 

9.10 

-    .40 

2126 

11.93 

+  1.82 

2109 

9.97 
-    .32 

1517 

6.38B 
-1.12 
1261 

3.60 

-1.56 

1581 

- 

3.33B 
+    .91 
3910 

\ 

DENTON   EXP    STATION                                               (A) 

EVAP 

DEP 

WIND 

2.09B 
+    .39 
3486 

2.46B 
+    .20 
2504 

3.20 

-    .40 

3370 

3.38B 
-1.12 
3406 

4.62B 
-    .57 
2587 

6.00B 
-    .66 
3047 

6.86 

-    .49 

1765 

7.85 

+    .38 

1985 

5.54 

+    .37 

2151 

3.82B 
-    .27 
2213 

2.B7B 
+    .22 
2593 

2.61B 
+    .97 
3260 

51.30 

-      .44 

32367 

DILLET 

EVAP 

DEP 

WIND 

3.41B 
+    .66 
1968 

4.01B 
+    .55 
1634 

6.96 
+    .89 
2165 

6.87B 
-    .62 

1951 

6.84B 
-1.42 
1502 

8.       B 
-1. 
1242 

12.67 

+  1.95 
1389 

12.38 

+  1.86 

1334 

9.26B 
+  1.63 
1200 

5.02B 
-    .83 

1059 

2.37B 
-1.27 

1044 

2.64 

+    .02 

B61 

80.94 

+    2.10 

17349 

FORT    STOCKTON 

EVAP 

DEP 

WIND 

4.67 

+  1.16 

2441 

4.48B 
-    .46 
2075 

6.93B 
3920 

10.21B 

-    .83 

3537 

11.70B 

-1.02 

3415 

11.95 

-1.76 

3129 

16.57 

+  3.66 

3157 

15.04B 

+  3.54 

2636 

9.66 

+    .40 
1883 

5.67 
-    .92 

2083 

- 

I 

-_ 

GRAPEVINE   DAM 

EVAP 

2.64 

2.91 

4.73 

4.57B 

7.16B 

10.05 

12.83 

12.81 

8. 378 

5.03B 

2.84B 

3.90B 

77.84 

WIND 

3504 

2606 

3616 

3336 

2431 

3131 

2136 

2566 

2247 

2312 

2698 

3681 

34264 

MORDS   CREEK   DAM 

EVAP 

- 

3.13 

7.26B 

8.21B 

7.51B 

10.67B 

13.71 

14.19 

9.92 

6.27B 

3.53B 

4.57B 

" 

WIND 

- 

3067 

4633 

4048 

2701 

3206 

2141 

2529 

2884 

3071 

3370 

3859 

" 

IOWA    PARK    EXP    STATION 

EVAP 

DEP 

WIND 

2.08B 

- 

3.61B 

4.43B 

5.52B 

8.12B 

11.00 

9.52 

6.75 

4.08 

1.75B 

2.37 

" 

1431 

- 

1931 

1953 

1049 

1170 

912 

875 

847 

1033B 

888 

1046 

" 

LAKE    COLORADO   CITY 

EVAP 
DEP 

WIND 

MAX 

MIN 

3.26 

3.05 

7.08 

8.33B 

8.60B 

10.92B 

13.27 

12.45 

9.37 

5.06 

2.89 

4.24 

88.52 

2665 
54.2 
35.3 

2208 
59.5 
45.1 

3639 
67.9 
42.6 

3256 
73.9 
49.2 

2821 
81.9 
60.6 

2665 
90.3 
67.1 

1755 
94.2 
69.6 

1707 
92.9 
69.6 

1873 
85.3 
62.0 

2027 
71.1 
52.5 

2309 
57.4 
39.9 

2265 
57.6 

35.4 

29210 
73.9 
52.4 

LAKE    KICKAPOO 

EVAP 
DEP 

WIND 

- 

LAREDO   WB   AP 

EVAP 

4.59 

6.05 

10.10 

9.22 

11.91B 

13.21 

IB. 72 

16.94B 

12.84B 

8.53B 

4.22 

4.90 

121.23 

DEP 

WIND 

2653 

2901 

4107 

404  7 

4135 

3920 

4755 

4152 

3619 

3034 

2820 

2425 

42568 

LAVON    DAM 

EVAP 

2.36 

3.05 

4.40 

5.04B 

7.14B 

9.37 

12.68 

11  .01 

7.  70S 

5.40B 

2.93B 

3.81B 

74.91 

WIND 

4368 

2893 

3397 

3691 

2971 

3433 

2726 

2497 

2463 

3022 

3209 

4085 

38955 

LINDAl  1 

EVAP 
DEP 

WIND 

:  :tlD   DAM 

EVAP 

n  p 

WIND 

2.39B 
1612 

2.55B 
1124 

4.52 
1638 

4.14B 
1938 

5.23B 

1534 

2.39B 
-6.74 
1612 

11.48 
1259 

10.77 

+     .61 

1333 

6.55B 

1     .73 

1260 

4.63B 
1353 

2.49B 
-1.03 
1485 

2.  74B 
1141 

60.30 
17329 

POINI     "*»                                                                                  IF 

EVAP 
DEP 
WIND 
MAX 

MIN 

4.26 

3669 
71.4 
54.3 

3.38 

3418 
67.2 
50.0 

\ 

Wt     D»M 

EVAP 

MR 

WIND 

5.07 

tl  .88 

11*4 

4.73 

-    .21 

2433 

9.63 

tl.OS 

4  11/ 

3984 

1  3 .  90 
t     .32 

15.99 

H.55 

1261 

16.31 

+  2.93 

2660 

i  |   |g 

1 1 .  Id 

2369 

10.47 

+    .37 

2028 

3.86B 

-    .47 
2400 

3.06B 
-1.37 
2693 

4.31 
1     .99 
2  302 

115.39 
l    9.16 
35231 

* 

1  JH- 

1,1 1- 

WILD 

u.k: 

3.  ft 
3096 

9.S9 

4363 

8.38B 
3422 

i  i  .'1/ 
3190 

10.8/ 
2386 

17.04 

/I,  III! 

10.36B 

i'l.'i'l 

6. 401) 
2886 

3.97B 
3385 

4.94B 
3915 

107.32 
41242 

■MM 

1.4/ 
4018 

3.42 

»    .62 

Ml  i 

i/    17 

8.69 

,  / .  n 
1441 

II.  1/ 
i  1  .  1  •. 

1  1  .4411 

14.80 

(6.81 

1144 

1  1  .  111. 

,    1      II', 

1274 

9.02 

1  •.  0] 

2309 

1.001 

\J .  1/ 

2777 

3. 431) 
1     .1? 
IT  11 

4.  (1. 
+  2.75 
4381 

•,.<      I,', 

+29.19 

Ml',/1. 

t»V»<S>    DAM    A 

WIND 

3.99B 
22  »] 

i  rti 

1 141 

II.  Il/ll 

i/  n 

ii  i  n 

1401 

l.t  III 

1  (141, 

4.4011 

1  /// 

.■    /in 
1798 

/.i. 'in 
tl|] 

i 

T«bU4-C0NTINUED 

TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT 

TEXAS 
1957 

Station 

Jan. 

Feb. 

Mai. 

Api. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept     [      Oct 

Nov. 

Dec. 

Annual 



STEPHENVILLE   3   NE 

evap 

DEP 

3.65B 

2.586 

4.90 

4.36B 

4.89 

8.64 

11.00 

11.87 

8.11 

5.66 

3.91B 

. 

WIND 

3466B 

2912 

4285 

4289 

3535 

3486 

2330 

2475 

2508 

2582 

2741 

~ 

- 

TEXARKANA  DAM                                                         (C) 

EVAP 
DEP 

- 

1.798 

2.81 

3. 298 

5.14 

S.43B 

6.31B 

6.06 

4.62B 

3.04B 

2.41B 

2.008 

_ 

WIND 

- 

1808 

2099 

2533 

- 

2056B 

13166 

1454 

1240 

1314 

1450 

1668 

- 

THOMPSONS    3    WSW 

EVAP 

DEP 

9.43B 

8.88B 

7.43B 

4.968 

4.488 

3.01B 

_ 

WIND 

1092 

1204B 

1526B 

1574 

1989B 

13656 

- 

WESLACO   2   E 

EVAP 
DEP 

4.74B 

4.68B 

7.64B 

7.63B 

9.18 

9.30 

12.88 

11.96 

9.26 

7.51 

4.42B 

4.46 

93.88 

WIND 

2613 

2044 

2567 

" 

2716 

1869 

2422 

2211 

1914 

2085 

2046 

1961 

~ 

WHITNEY   DAM 

EVAP 
DEP 

2.59 

2.55 

4.66 

4.51B 

6.38 

9.85 

13.19 

12.97 

8.47 

4.718 

2.60B 

3.38B 

75.59 

WIND 

2857 

1847 

2854 

1805 

1606 

2385 

1878 

2069 

2070 

1919 

2037 

2623 

25950 

WILLIAM   HARRIS    RES                                                  (A) 

EVAP 
DEP 

2.62 

2.70 

4.10B 

4.52B 

5.62B 

4.768 

7.90 

8.43 

5.65 

4.60B 

3. 478 

2.51 

56.88 

WIND 

1925 

1645 

2112 

2477 

2139 

1355 

1141 

1135 

1184 

1420 

1781 

1710 

20024 

WINTER   HAVEN    EXP    STA 

EVAP 
DEP 

3.04B 

4.16 

7.75 

6.26 

7.69 

9.75 

13.64 

14.93 

9.28 

6.17 

3.95B 

3.00 

89.82 

WIND 

1315 

1591 

2238 

2449 

2438 

1960 

2026 

2010 

1850 

1583 

1076 

769 

21305 

YSLETA 

— 

EVAP 

DEP 

WIND 

4.09 

+    .97 
1441 

5.16 

+    .54 

1358 

8.83 
*     .38 
2585 

11.92 

+    .85 
2519 

13.64 

+    .24 

2733 

16.34 

+  2.64 

2172 

15.06 

+2.63 

1706 

11.208 

+    .56 

1416 

10.30 

+  1.77 

1283 

6.70 

+    .51 

1992 

3.89 

+    .03 
1606 

3.76 

+    .77 

1075 

110.89 

+11.87 

21886 

'*'  SKIS  Proration  ^^Z^^TF^  l?ifi»^jr»M^,5S»iSS^  £  t^^™'      '"  ~H  «**«™ 

STORMS    (Continued) 

March   27,    afternoon,    Waco  vicinity:      Hail   with  wind   up   to 
about   74   miles   per   hour,    damaged   roofs,    windows,    automo- 
biles,   exterior   paint,    shrubs,    and   gardens. 

percent,    grain    sorghum   up    to    50   percent,    and   stripped 
forage  crops   along   an   80-mile  path. 

April   2,    afternoon,    Dallas:      A   tornado   struck   the  western 
portion   of   the  city,    killed   several   persons,    injured  many 

September    21    -    22:       Heavy   rains   damaged   rice    fields   in 
Harris,   Brazoria,    Chambers,   Liberty,    Jefferson,   Colorado, 
and   Matagorda  Counties. 

persons,    damaged   or  destroyed   several   hundred   buildings, 

disrupted  electricity   in   75,000  homes,    and  disrupted  tele- 
phone service   in  4,000   homes. 

For   more    information    about    the   many   severe    storms    that 
caused   damage    to   crops   or   property   and    injuries   to   per- 

April  26,    morning,   Tyler:      A   tornado   struck   the  residen- 
tial  district    and   damaged  one   church,    three   schools,    and 
several   hundred  residences.      The   storm  was   accompanied   by 
heavy  rain. 

sons,    the  reader   is  referred  to   the  monthly   issues  of  Cli- 
matoiogical   Data,    Texas  Section,    and  Climatological   Data, 
National   Summary.      To  find  more   information   about   the  dam- 
age caused  by   the   extensive  blizzard   of  March   22   to   25   in 

Texas   and   other   States,    the  reader    is   referred   to  Weekly 

May   15,    late   evening,    Silverton:      A   tornado    leveled   a   new 
residential    district.      More   than   a   score   of   persons  were 

Weather   and    Crop  Bulletin,   National   Summary   for  week   end- 
ing March   25   and   for  week  ending  April   1,    1957. 

killed  and  about   80  were   injured.      At   least   25  houses  were 

totally  destroyed. 

Lucius  W.    Dye 

September   13,    late    afternoon    and    evening,    Muleshoe  to 
Kress:      Severe  hailstorm  damaged   cotton   50  percent   to   100 

Climatologist 

Weather  Records  Processing  Center 

Kansas  City,    Missouri 

See    reference    notes   following   Station    Index. 
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3*85 


3620 
3622 
3623 
36*2 


3673 
3680 
3689 


3  73* 
3778 
37B7 
3822 
3828 

38*6 
3862 
386* 
3871 
3673 

388* 
3890 
39*1 

39*>3 
3  95* 

3972 
3981 
3992 
399* 
*020 


GLASSCOCK 

STERLING 

PANOLA 

DEMON 

CORYELL 

LIVE  OAK 

LEE 

UPSHUR 

PECOS 

GREGG 


GOLIAD 

GONZALES 

GONZALES 

GRAYSON 
EASTLAND 

YOUNG 

HOOD 

WARD 

HOUSTON 

TARRANT 

HUNT 

TRINITY 

HANSFORD 

GRAYSON 

KING 

FRANKLIN 

HALE 

HALE 

KERR 

LAVACA 

HAMILTON 

JONES 

HARRISON 

CAMERON 

GILLESPIE 

CASTRO 
HARTLEY 

HASKELL 
HASKELL 
WOOD 

BLANCO 

'■   HOGG 
WALLER 

RUSK 


I  DEAF  SMITH 
MCLENNAN 
HAMILTON 
LIPSCOMB 


ATACOSA 
'  HANSFORD 
MEDINA 

FANNIN 


*325 
*327 
4328 


402 

4425 
***0 
**7l 
4517 
4523 


HARRIS 
HARRIS 
HARR I S 
HARRIS 
HARRIS 

HARRIS 

SUTTON 

KERR 

WALKER 

BLANCO 

PECOS 

ILTON 
WICHITA 
JACK  , 
SAN  AUGUSTINE 

CHEROKEE 
1  CHEROKEE 
MASON 

L  I  AM SON 

JASPER 

KENT 

BASTROP 

MARION 

LEON 

MCCULLOCH 


30  5*  102  52 
30  32  102  57 
32  50 


30  38 
28  28 
30  16 
28  5 


31  50 

32  02 

33  0* 
31  26 


9*  22 
97  0 

97  *5 


96  07 
96  56 
9*  5  7 

31  05  102 

32  32 


55 


31  0 
36  15 
33  2 


3*  05 
3*  06 
30  07 
29  26 


Years  of 
record 


9*  51 


97  20 

97  27 
97  27 

97  27 
96  5 

98  40 


96  08 
95  09 
101  2* 


Opened 
or  closed 
during  y: 


102  2 

97  12 

98  01 

100  01 

97  06 

98  *7 

101  19 

99  08 
95  5* 

99  34 
9*  10 
95  22 


14 
LA 

29    *3 
29    *7 

M 

29    62 

l* 

29    36 

14 

29    53 

14 

29    65 

1* 

29    5* 

14 

2  9    4  8 

14 

30   00 

3 

30    17 

30    05 

Li 

30    44 

3 

30    15 

9 

31     16 

1 

31    40 

,0 

33    55 

Lfl 

33    14 

7 

31    18 

7 

31    59 

7 

31    58 

3 

30    30 

30    49 

7 

30    56 

1 

33    15 

29    49 

0 

32    *6 

5 

31    21 

i 

31    13 

95 

1  7 

95 

39 

95 

it 

V5 

43 

95 

OH 

95 

24 

95 

25 

95 

?n 

95 

11 

95 

0  6 

95 

37 

95 

30 

95 

LA 

100 

1a 

99 

19 

95 

34 

9H 

34 

10? 

*3 

9H 

?S 

98 

39 

VU 

10 

9* 

IB 

95 

1  7 

16 

99 

24 

97 

36 

94 

00 

LOO 

14 

97 

19 

9* 

21 

96 

09 

99 

28 

Refer 

to 
tables 


1  2  3 
1  2  3 


Station 


JONES  CB  RANCH 
JONES  MW  RANCH 
JOURDANTON  4  S 
JUNCTION 
JUNCTION  C 


AP 

JUSTIN  *  S 
KARNACK 
KARNES  CITY 
KATY-WOLF  HILL 
KAUFMAN 

KENEDY 

KENNEDALE  6  SSW 
KENT 

KERRVILLE 
KILLEEN 

KJNGSVILLE 


IRBYVILLE  FOREST  SERV 


KOUNTZE 
KRESS 
LA  GRANGE 
LA  PRYOR 


KE  BRIDGEPORT  DAM 
KE  COFFEE  MILL 

KE  COLORADO  CITY 
KE  KICKAPOO 


AMPASAS 
LAREDO  W8  AIRPORT 


LEADAY 
LEAKEY 
LENORAI 


-EWISVILLE 
.EXINGTON 
-IBERTY 
.IBERTY  HI 


LINDALE  5  SE 

LINDEN 
LI  PAN 

LIPSCOMB 

LITTLE  ELM  1  Nl 

LITTLEFIELD 
LIVINGSTON 
LLANO 
LOCKHART  2  NW 

LOMA  ALTA 
LOMETA 

LONDON 
LONG  LAKE 
LONGVIEW 

LOOP 

LORAINE 

LORENZO 

LOVELADY 
LUBBOCK 


LULING  1  SE 
LYNXHAVEN  RANCH 
MABANK 

MADISONVILLE 
MAGNOLIA 
MANCHACA 
MANSFIELD 
MANSFIELD  DAM 

MARATHON 

MARCO 

MARFA  CHARCO  MRNE 
MARFA  10  SE 
MARFA  16  S 

MARFA-RYAN 
MARL  IN 
MARSHALL 
MARTIN  RANCH 
MARYS  CREEK 

MASON 

MATADOR 
MATAGORDA 
MAUD 
MAURBRO 

MAYPEARL 
MCALLEN 
MCCAMEY 
MCCOOK 
MCDONALD  STORE 

MCGREGOR 
MCINTOSH  RANCH 
MCKINNEY 
MCLEAN 
MEMPHIS 

MENARD 

MENTONE 

MENZIES  AL  RANCH 

MERCEDES  7  S 

MERRILL  RANCH 

MERTZON 


MINEOLA 
MINERAL  WEL 
MINERAL  WEL 

MIRANDO  CIT 
MISSION 
M08EETIE  2 
MOLINE 
MONTAGUE 


County 


EICHER 

SCHLEICHER 
TASCOSA 

IMBLE 


DENTON 

HARRISON 

KARNES 


ARNES 
ARRANT 
ULBERSON 
ERR 


ANN  IN 

ITCHEL 

ARCHER 


DAWSON 
AMPASAS 
\L    VERDE 
IBB 
INOLA 

COLLIN 
YLOR 
COLEMAN 
REAL 

MARTIN 

HOCKLEY 
DENTON 
LEE 
IBERTY 


ILLIA 


JOHNSON 
5228  SMITH 
CASS 
HOOD 
IPSCOMB 


5  2M 


5*71 


ALDWELL 

AL  VERDE 
AMPASAS 
IMBLE 

ANDERSON 

GREGG 

GAINES 

ITCHELL 
CROSBY 

HOUSTON 
LUBBOCK 

LUBBOCK 
ANGELINA 
CALDWELL 

ERR 

AUFMAN 


SON 

5*96  MONTGOMERY 
5538 
5560 

TRAVIS 


BREWSTER 
CONCHO 

:  DAVIS 
PRESIDIO 
PRESIDIO 

PRESIDIO 
FALLS 

HARRISON 
ASON 
SRKER 

ASON 
MOTLEY 

TAGORDA 
BOWIE 
ACKSON 


MCLENNAN 

.EICHER 
COLLIN 
GRAY 


MENARD 
LOVING 

ENARO 

IDALGO 

EFF  DAVIS 

IRION 

IMESTONE 
ROBERTS 

IDLAND 

IDLAND 

ELLIS 

SABA 
WOOD 

PALO  PINTO 
'ALO  PINTO 

EBB 

IDALGO 

HEELER 
LAMPASAS 
MONTAGUE 


30  59 
28  52 

30  29 


26  53 
29  5* 
32  36 


31  05 

30  02 

31  07 


33  13 
33  ** 
2  20 


96  53 
99  50 
106  36 


32  29 


3  32  54  102  2 

3  32 

1  33  40  101  32 

31  07   95  27 

33  35  101  48 


102  23 
7  00 
7  01 


Years  oi 
record 


Opened 
or  closed 
during  yr 


33 


101  SO 
94  45 
97    36 


99    00 
95    30 

98    07 


11    2b 

31  10 

1     31     23  9 

10    33    40  9 


Refer 

to 
tables 


1    2    3 
1    2    3 


1    2  3 

1    2  3 

2 

1    2  3 


STATION  INDEX 


Station 


MONTGOMERY 
MORGAN  MILL 
MORSE 
MORTON 

MOSCOW 

MOSS  RANCH 
MOUNT  LOCKE 
MOUNT  PLEASANT 
MOUNTAIN  CREEK 
MUENSTER 

MULESHOE  1 
MULE SHOE  2 

MULL  IN 
MUNDAY 
MURR  RANCH 

NACOGDOCHES 
NACOGDOCHES  2  ENE 

NAPLES  5  NE 
NATALIA 
NEAL  RANCH 

NEGLEY 

NEUVILLE 

NEW  BRAUNfELS 

HEX  CANEY  4  NW 

NEW  GULF 

NEW  TORT 

NIX  STORE 

NIXON 

NOGALUS  GUARD  STA 

NORTHFIELO 

NOTLA  3  SE 
NOVICE 
NUGENT 
ODESSA 
0  DONNFLL 

OLNEY 
OLNEY  5  s. 
ORANGE 
OVERTON 
OZONA 

OZONA  S  WSW 
PADUCAH 
RAINT  ROCK 
PALACIOS  CAA  AP 
PALESTINE 

PALO  PINTO 
•PAMPA 
PAMPA  HATER  PLANT 
PANOALE 
PANHANDLE 

PANTHER  JUNCTION 

PARIS 

PASADENA   HOUSTON 

PEARSALL 

PECOS 

PENHELL 

PEP 

PERPYTON 

PERRYTON    10   WNW 

PfLUGfRVILLE 

PIERCE 
PILOT    POINT 
RITTSftURG   *    S 
PLACID 
PLAINS 

PLAlNVIEM 
HLfMNi 
POINT    COxrORT 

POLAR 

PONTOTX 

ROOLVlLLe 
**OPT     ARTHUR 

#PO*T     ARTHjR    WtJ    All 
PORT     ISABEL 


HIW*   r  IMGOOM    0 

poir 

POUIT 

POffMi 

MAM    >' 

RRAIRir    MOUNTAIN 


Rft     •Kft     ;am 


County 


MONTGOMERY 

ERATH 

HANSFORD 

COCHRAN 

POLK 

LLANO 
JEFF  DAVIS 

ITUS 
DALLAS 
COOKE 

BAILEY 
BAILEY 
ILLS 

INBLE 

IACOGDOCHES 

NACOGDOCHES 
BOWIE 
EDINA 

MCCULLOCH 

ED  RIVER 
SHELBY 
COMAL 
MONTGOMERY 

WHARTON 

CLAY 

LAMPASAS 

GONZALES 

HOUSTON 
MOTLEY 

OCHILTREE 
COLEMAN 
JONES 
ECTOR 


YOUNG 

ARCHER 

ORANGE 

RUSK 

CROCKETT 

CROCKETT 

COTTLE 

CONCHO 

MATAGORDA 

ANDERSON 

PALO  PINTO 

GRAY 

GRAY 

VAL  VERDE 

CARSON 


79J  BREWSTER 
6794  LAMAR 
RRIS 
FRIO 
REEVES 


ECTOR 


Fill RftOH 
CAMERON 
LHOUN 

LHOUN 
PALO  PINTO 
GARZA 

ASCOftA 
HEN0EP1ON 

RCAL 


CALLAHAN 

MttCOf 


f AlTlANO 
LfPfCN 

WlLLA'   f 
l»M     '.AAA 

HfVCJ 

•  A  M*. 

•MtMIO 


30    23 
32    23 

36    03 


33    23 
33    2 

30    06 


94    36 
94    37 

98  52 

99  OB 


101  20 
100  18 
99    5i 


100    5B 

100  58 

101  35 
35    20    10 


■ 
■ 


Years  01* 
record 


during  yr. 


is 


tables 


Station 


ROOSEVELT 
ROSCOE 

ROSENBERG 

ROSS 

ROSSER 

ROTAN 

RUNGE 

RUSK 

RUST  CIRCLE  BAR  RANCH 

SABINAL 

SALT  FLAT  CAA  AP 

SAN  ANGELO  DAM 

SAN  ANGELO  WB  AIRPORT 

SAN  ANTONIO  WB  AIRPORT 

SAN  ANTONIO  NURSERY 

SAN  BENITO 
SAN  MARCOS 
SAN  SABA 

sanderson 

sanderson  1  nw 

sandt 


SCHULENBERG 

SEALY 

SEGU1N 

SEMINOLE 

SEYMOUR 

SHAMROCK 

SHEFFIELD 
SHEPHERD 
SHERMAN 
SHERWOOD 
SIERRA  BLANCA 

SILVERTON 


SNYDER 

SOMMERVILLE 

SONORA 

SONORA  FIG  5  RCH 
SPEARMAN 
SPINKS  RANCH 
SPRING  BRANCH  2  ! 

SPRINGTOWN  3  W 

SPUR  1  WNW 
SPUGER  DAM  B 
STAMFORD  1 
STAMFORD  2 
STEPHENVILLE  3  Nl 

STEPHENVILLE  6  SI 
STERLEY 
STERLING  CITY 
STERLING  CITY  9  I 
STERLING  CITY  9  I 

STRATFORD 
STRAWN  B  NNE 
SUGAR  LAND 
SULPHUR  SPRINGS 

SUNRAY 


TAHOKA 
TALPA 
TAMPICO 
TARPLEY  1  E 

TASCOSA 

TATUM 

TAYLOR 

IFLFGRAPH 

TELEPHONE 

TEMPLE 
TEMPLE    SCS 
TENNYSON 
URLINGUA     8 


TEXARKANA    I 

THOMPSONS 

THORNTON 


THROCKMORTON 
THURftER  5  NE 
T  1NNIN  RANCH 
TOMBALL 


ik  i  MTON 
TRICKHAM 
TRINIDAD     I     SW 


'ATI     PAUr 
W    VAIL If 

iro   vai  i  i  i    a    |  N| 


County 


IMBLE 
NOLAN 
FORT  BEND 
MCLENNAN 

AUFMAN 

ISHER 

KARNES 
CHEROKEE 

OM  GREEN 
UVALDE 

HUDSPETH 
TOM  GREEN 
TOM  GREEN 


SAN  SABA 
TERRELL 

TERRELL 

BLANCO 
DENTON 
COLEMAN 
ENEDY 


GUADALUPE 

GAINES 

BAYLOR 

WHEELER 

PECOS 

SAN  JACINTO 

GRAYSON 

IRION 

HUDSPETH 

BRISCOE 
BOWIE 

SAN  PATRICIO 

WISE 

SAN  SABA 

BASTROP 

SCURRY 
45  BURLESON 
49  SUTTON 


PARKER 

DICKENS 

TYLER 

JONES 

JONES 

ERATH 

ERATH 
OYD 

ERLING 

ERL ING 

STERLING 

SHERMAN 
PALO  PINTO 
FORT  BEND 


COLEMA 

HALL 

BANDER 


RUSK 

LL1AMS0N 
MBLE 


FORT  BEND 

LIMESTONE 

E  OAK 


IMIIKI  R 
SMITH 
MANDAl L 


IN 

■<,-,';     rOM    Ml  I  N 
iftog   I  ORl 


29  53 

31  11 

30  08 

30  09 


29  35 

32  42 

33  35 
35  12 


33  22 
26  02 
33  22 
33  22 


32  58 

33  2 


105  05 
100  29 
100  30 


96  5< 

96  09 

97  5 

102  39 

99  16 

100  15 

101  50 

95  00 

96  36 


100  08 

101  12 
99  50 
96  23 


30  35 

97  24 

30  20 

99  54 

33  47 

96  02 

31  10 
JO  Q< 
31  Id 


100  1 

96  li 


9S  3 

V6  35 

98  11 

99  13 

98  21 

104  0. 


Years  ol 
record 


Opened 
or  closed 
during  yr 


§1 


Refer 

to 
tables 


12  3 

12  3' 

1    2  3 

1    2  3 


Statio 


BAYSIOE 

WEATHERFORO 
WEBB 

WELLINGTON 
■ESLACO   2    E 

WHARTON 

WHEELOCK  3  SSE 
WHITNEY  DAM 
WHITSETT 
JWICH1TA  FALLS  WB  AP 

■ICmITA  VALLEY  FARM  29 
WILLIAM  HARRIS  RESVR 
MILLS  POINT 
WILSON  RANCH 
WlNCHELL  2  wnw 


STATION  INDEX 


County 


ARMSTRONG 

PARKER 

TARRANT 

COLLINGSWORTI 

HIDALGO 

WHARTON 
BRAZOS 
BOSQUE 
LIVE  OAK 
WICHITA 

WICHITA 
BRAZORIA 

■an  ZANDT 

ERR 

BROWN 


33  56 
29  15 
32  42 


97  0 
100  13 
97  59 

96  06 

96  22 

97  22 


Years  of 
record 


Opened 
or  closed 
during  yr 


Refer 

to 
tables 


1    2    3 

2 

2 
1    2    3    4C 


1    2    3    4C 

2 
1    2    3 


I      DRAmAGECODE.      1.    BRAZOS^*.    CANADIAN^.    COLORADO     A.    GUADALUPE      5.    GULF  OF  ME*. CO     6.    LAVACA     T.' HECHES     6.    NUECES      9 


Years  of 

Opened 

or  closed 

0 

p, 

during  yr 

Refer 

Station 

4, 

County 

&      £ 

0 

a 

i 

a  a 

o  a> 

to 

1 

3 
■■a 

> 
0 

i 

a 

5"g 

tables 

A 

(S 

A 

^ 

eS 

> 

2C 

WlNCHELL 

9817 

BROWN 

1 

C 

c 

9  62  9 

WINKLER 

9 

31    45 

103    09 

9B30 

WINKLER 

9 

31    47 

9636 

WOOD 

10 

13 
17 

WINTER    HAVEN    EXP    STA 

9842 

D 1  MM  I  T 

8 

28    38 

99    52 

596 

- 

- 

12    3    4 

WINTERS 

9B45 

RUNNELS 

3 

31    58 

99    59 

9858 

OCHILTREE 

7 

36    13 

100    40 

c 

9859 

HUNT 

WOODSBORO 

?B»2 

REFUGIO 

•i 

28    14 

40 

J393 

THROCKMORTON 

1 

33    04 

99   01 

1280 

C 

YOAKUM 

9952 

LAVACA 

6 

29    18 

97   09 

383 

™ 

9953 

5EWITT 

28    59 

>966 

EL    PASO 

11 

31     42 

106     19 

9976 



ZAPATA 

26    54 

99    16 

335 

c 

PECOS      10.    RED      11.    RIO   GRANDE      12.    SABINE      13.     SAN   / 


REFERENCE  NOTES 
^llT^llriiro   a^^e^^erlurearofnce^r  ^  "^^   *  ""^  t0  ""  "^  C"»^ologist  at  Weather  Bureau  Airport  Station,  1710  Wilshire  Blvd. 
Jnless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulietin  are:   Temperature  in  ■*.,  precipitation  and  evaporation  In  Inches,  and  wind  movement  in  miles. 
Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  4. 
Climatologlcal  divisions,  outlined  on  the  maps  in  this  bulletin,  became  effective  with  data  for  October  1956. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  in  the  June  and  December  issues  of  Climatologlcal  Data. 

No  record 
+   Also  later  date  (dates)  or  months. 
*   Amount  included  in  following  measurement. 

V   Includes  total  for  previous  month.   V  in  annual  column  means  total  is  for  a  two-year  period 
fl     Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

Ire"edrSinarae  T"^\o^tirV\^   rtf^f  a°buildingf "  '"*  "b°"  '°d  "'"""'   «rOUBdi  ^^  th»  "*""«  1"1"*»  "*<  "»  "ermometers 

B   Adjusted  to  full  month. 

C   ^ourirPrecIpitltion'Data-^^e^th'of^/^  SI  Reter  *S  ^"f*  C°1Umn  °f  the  Statl°n  lr">e*   are  P™"^  *°'   fecial  purposes  and  published  in 
E   Amountyis  wholly  or  par'ialiy  eltfmateo  recorder-only  stations  may  be  found  in  the  annual  issue  of  "Hourly  Precipitation  Data" 


daily'rre'corddayS'  reC°rd  mlSsinB'  1£  averaBe  ™*™   ^  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  monthly  Climatologlcal  Data  for  detailed 

Amounts  from  recording  gage.   (These 

Precipitation  Data.) 

Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 


ts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 


History"  tor  "his  stafe   TSat  nubl?catiangm,v  he   hfJ^H  *leva"°"f'  exposures ,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
Similar  information  for '  rel^/w^fc    n    *  t   °btalned  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C,  for  $1.00. 
Price  15  cents  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  issue  of  Local  Climatologlcal  Data  annuals,  obtained  as  Indicated  above, 

bfmaaePpayableito:the°sUoerin?enHen?>r;f'nnnthl5'  ^   "Z^ll   $2-5°  Per  y6ar '   (Yearly  Ascription  includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and  money  orders  should 
Governmenayprinting  Ittlll,    Washington  25 °  dTc?     RemlttanCeS  aDd  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents, 


USCOMM-WB-Ashevllle  —  2-26-58 


U.  S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

SINCLAIR  WEEKS,  Secretary 

WEATHER  BUREAU 

F.  W.  REICHELDERFER,  Chief 
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TEXAS 


JANUARY  1958 
Volume  LXIII      No.  1 
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ASHEVILLE:  1958 


SUPPLEMENTAL    DATA 


Wind  direction 

Wind 
m. 

speed 
?.h. 

Relati 

ve     humidity    averages 
percent 

Number  oi  days  with  precipitation 

Percent  of 

poMible 

sunshine 

H 

Station 

c 

f  II 

a  — "a 

1    - 

« 

g       1 

-2 

_  S 

°  ts 

I 
V9 

I 

z 

I 

a 

B 

o> 
o 

* 

7 

• 

> 

_   o 

> 

8  m  > 

S  a  2 

en  a 

> 
< 

a     js 

QJ 

o  u 

X 

o 
o 

o 
o 

z 

o 
o 

1 

q 

1 
o 

A 

to 

8 

1 

if 

ABILENE    WB    AIRPORT 

s 

11 

10.2 

34 

NW 

31 

74 

77 

55 

55 

2 

1 

6 

0 

0 

0 

9 

60 

6.2 

AMARILLO    WS    AIRPORT 

N 

12 

9.8 

35 

s 

18 

76 

80 

59 

58 

4 

1 

4 

0 

0 

0 

9 

72 

5.4 

AUSTIN   WB    AIRPORT 

WNW 

13 

8.5 

26 

NW 

31  + 

74 

82 

56 

55 

2 

1 

3 

2 

1 

0 

9 

54 

5.4 

BROWNSVILLE    WB   AIRPORT 

NW 

20 

12.9 

36 

NW 

23 

89 

91 

66 

68 

3 

2 

4 

0 

2 

0 

11 

52 

5.3 

CORPUS    CHRISTI    WB   AIRPORT 

NNW 

10 

10.7 

42 

NE 
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84 

87 

68 

72 

2 

3 

3 

0 

0 

3 

11 

61 

5.7 

DALLAS    WB    AIRPORT 
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13 

9.5 

40 

NW 

31 

72 

78 

59 

56 

4 

2 

1 

2 

0 

0 

9 

61 

5.8 
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- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
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0 
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0 
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0 
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~ 
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16 

12.7 

57 
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57 
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5.2 
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12 

11  .8 
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61 
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2 

1 

2 

0 

0 
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~ 

5.6 
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14.8 
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NE 
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- 

- 
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- 
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0 
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15.5 
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- 
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~ 

':■" 
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11.3 
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- 
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1 

3 
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2 

0 

11 

5.2 
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12 

13.1 

- 

- 

- 

74 

79 

58 

61 

3 

1 

3 

2 

2 

0 

11 

~ 

5.6 

LAREDO   WB    AIRPORT 

NW 

13 

9.0 

32++ 

ENE 

5 

78 

83 

59 

53 

2 

3 

2 

1 

1 

1 

10 

~ 

5.4 

LUBBOCK    WB    AIRPORT 

N 

11 

12.9 

46++ 

W 

31 

83 

83 

65 

64 

3 

2 

2 

1 

0 

0 

8 

~ 

5.5 

MIDLAND    W8    AIRPORT 

WSW 

14 

9.8 

41++ 
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74 

80 

55 

48 

4 

1 

2 

1 

1 

0 

9 

~ 

5.1 
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WNW 

12 

13.4 

42 
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20 

78 

81 
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2 

2 

2 

4 

0 

0 

10 
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13 

10.8 
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NW 
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73 

81 

56 
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4 

0 

4 

1 

0 

0 

9 

~ 
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14 

8.4 
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NE 

23 

74 

78 

53 

53 

3 

3 

1 

1 

3 

0 

11 

5.1 

VICTORIA    WB    AIRPORT 

NNW 

- 

11.6 

55% 

NNW 

12 

- 

86 

58 

61 

1 

6 

0 

1 

2 

~ 

WACO    WB    AIRPORT 

NW 

12 

11.0 

31+  + 

NW 

31 

75 

82 

60 

56 

4 

1 

2 

1 

1 

~ 

WICHITA    FALLS    WB    AIRPORT 

NW 

12 

7.9 

25+t 

NW 

31 

74 

81 

59 

58 

2 

2 

2 

2 

0 

0 

THIS  STATION  IS  NOT  EQUIPPED  WITH  AUTOMATIC  RECORDING  KIND  INSTRUMENTS. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


NORTH    CENTRAL    DIVISION 

■LBANY 
IELTON    DAM 
iENBROCK    DAM 
•ONHAM 
.OKIE 
CYD    3    SE 
RECKENRIDGE 
'IDGEPORT 
ROWNWOOD 
AMERON 
iLEBURNE 
ORSICANA 
ALLAS    WB    AP 
lENISON    DAM 
ENTON 

ENTON    EXP    STATION 
JBLIN 
ASTIAND 

ORT    WORTH    WB    AP 
ORT    WORTH    LEONARD    BLDG 
MNESVILLE 
»TESVILLE 
?AHAM 
UNBURY 
IAPEVINE    DAM 
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;NRIETTA 
CO 

LLSBORO 
iCKSBORO 
iUFMAN 
LLEEN 

KE    KICKAPOO 
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XIA 
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57.2 

57.4 
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55.5 

55.1 

57.5 

55.6 

57.0 

60.9 

59.5 

55.4 

55.6 
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54.5 

56.5 

55.7 

54.5 

55.0 

55.7 

53.3 

60.6 

54.9 

58.1 

54.3 

52.6 

55.0 

58.7 

56.4 

57.3 

53.6 

58.0 

52.  7M 

54.4 

61.1 

55.5 

56.0 

56.5 

55.0 

55.8 

52.0 

58.0 

55.6 

53.3 

52.7 

53.1 

58.5 

57.5 

53.7 

57.8 

55.3 

53.1 

56.4 


58.0 

M 
57.7 
57.0 
58.4 
53.2 


59.3 

59.0 
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56.9 

53.4 

55. OM 

56.8 

57.2 

55.4 

61.7 
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61.4 

53.9 

58.5 

55.8 
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54.4 

54.3 

59.1 
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61.2 
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33.8 

32.6 

32.9 
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32.7 
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32.4 

33.4 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TEXAS 
JANUARY    1958 


Temperature 


3ALVEST0N  WB  CITY 

5ALVEST0N  WB  AP 

HOUSTON  WB  CITY 

HOUSTON  WB  AP 

'.I  BERT  Y 

MATAGORDA 

*AURBRO 

NEW  GULF 

=ALACIOS  CAA  AP 

'ASADENA  HOUSTON 

»IERCE 

»OINT  COMFORT 

>ORT  ARTHUR 

3ORT    ARTHUR    WB    AP 

5ORT    LAVACA 

30RT    OCONNOR 

ROSENBERG 

iUGAR    LAND 

'HOMPSONS    3    WSW 

'ICTORIA    WB    AP 

(ILL1AM    HARRIS    RESVR 

DIVISION 

SOUTHERN    DIVISION 

.LICE 

ARRIZO    SPRINGS 
OTULLA    CAA    AP 
RYSTAL    CITY 
1LLEY 
AGLE    PASS 
NCINAL    3    NW 
ALFURR1AS 
OWLERTON 
A    PRYOR 
AREDO    WB    AP 
OTEET 

10   GRANDE    CITY    2    ESE 
INTER    HAVEN    EXP    STA 

DIVISION 

LOWER  VALLEY  DIVISION 

ROWNSVILLE  WB  AP 

ARLINGEN 

C  ALLEN 

'    COOK 

ISSION 

3RT  ISABEL 

AYMONOVILLE 

*N  8ENIT0 

SSLACO  2  E 

DIVISION 


<  2 


57.6 

57.2 

60.0 

59.6 

61.8 

62. OM 

61.3 

61.3 

61.2 

61.7 

62.3 

57.8 

58.7 

62.1 

60.4 

61.  8M 

61.5 

60. 5M 

62.8 

59.5 


67.6 
68.0 
67.4 
67.4 
67.0 
66.6 
67.6 
68.4 
67.5 


46.2 

45.2 

43.3 

41.0 

38.3 

43. 2M 

37.9 

38.1 

41.2 

41.1 

37.0 

41  .4 


37. 4M 

41.4 

41.3 


48.3 
48.0 
46.4 
45.5 
45.4 
52.6 
43.1 
44.9 
47.6 


51.9 

51.2 

51.7 

50.3 

50.1 

52. 6M 

49.6 

49.7 

51.2 

51.4 

49.7 

49.6 

49.2 

51.9 

52.4 

50. 7M 

50.3 

49. OM 

52.1 

50.4 

50.7 


52.  B 

51.9 

51.1 

50. 8M 

49.6 

49.7 


2  31 
REE 


2.6 
3.1 
2.1 
3.0 
4.2 
2.9 


4.1 
3.7 
3.6 


3.3 

3.1 


50.0 

-    5.1 

54.4 

-    4.2 

50.8 

-    1.2 

54.5 

-    3.1 

50.3 

54.6 

-    3.5 

51.3 

51.7 

58.0 

-    2.5 

58.0 

-    2.7 

56.9 

56.5 

56.2 

-    3.7 

59.6 

-    2.0 

55.4 

-    3.7 

56.7 

-    4.1 

57.6 

57.2 

DATA  RECEIVED  TOO  LATE  TO  BE  INCLUDED  IN  DIVISION  MEANS 


401 
419 
406 
449 
454 
382 
468 
466 
422 
415 
471 

469 
478 
399 
384 
436 
449 

392 

446 


374 
402 
426 
441 
470 
468 
458 
323 

435 
320 

449 
319 

42  1 


219 
224 
252 
261 
267 
171 
292 
249 
235 


No  of  Days 


Precipitation 


3.50 
4.91 
5.35 
4.69 
4.78 
4.72 
4.78 
4.96 
5.06 
5.25 
5.78 

3.81 
3.91 
6.31 
5.43 
5.09 
4.60 
4.73 
4.02 
5.06 

5.02 


6.88 
3.01 
4.53 
3.22 
6.98 
3.00 
5.20 
9.61 
6.50 
3.19 
5.25 
5.84 
4.23 
3.86 

5.25 


3.98 
5.12 
7.56 
8.49 
7.00 
5.45 
7.33 
6.48 
5.68 


a  §  e 

Q  iZ  t- 


.59 
.57 

1.37 
.53 
.77 

1.84 


.76 
1.21 
5.16 

1.01 
1.46 


5.94 
2.22 
4.04 
8.61 
5.22 
1.92 
4.23 

3.29 


2.55 
3.45 


5.67 
4.05 
5.55 
5.16 


1.06 
1.58 
1.83 
1.50 
1.26 
1.43 
.97 
.97 
1.86 
1.90 
1.00 

1.11 
.96 
1.28 
1.04 
1.84 
1.05 
1.10 
1.67 
1.21 


2. 

4.76 

2.00 

1.62 

2.07 

2.20 

3.25 

1.46 


1.97 
3.33 
4.22 
4.60 
4.22 
2.00 
4.10 
4.15 
2.61 


No  of  Days 


Highest   Temperature  8fi  on    th 

Lowest   Temperature  8  on    the 


22 


Rio  r.rande  city  2  FSF 
Stratford . 


Greatest  Total  Precipitation  12t53_  inches  at  Kin^viHe 

Least  Total  Precipitation  __j__  inches  at      R„nlcer  Hi11 

Greatest  one-day  precipitation  6.00     inches  on  the  5__  at  

Greatest  Total  Snowfall    20.5    inches  at      Mount  ,.n.„» 

Deepest  Snow  on  Ground  __14_  inches  on  the    5     at       Plainvlgw_ 


Corpus  Christ i 


See   reference   notes   following  Station    Index 

-    5    - 


DAILY  PRECIPITATION 


■d 

Day  of  month 

Station 

e2 

12        3 

4    |    5    | 

6 

7        8        9 

10   |    11 

12 

13   |    14    |    15 

16      17      18 

19      20 

21 

22 

23 

24 

25      26      27 

28 

29      30 

3 

ABERNATHY 

2.25 

.36    1.20 

.55 

.14 

ABILENE    WB    AP                          R// 

1.39 

.33      .31 

.12 

T 

T 

.15      .20 

.24 

.04 

ACKERLY    3    SE 

1.28 

.50      .52 

.15 

.10      T 

•  01 

T 

AGUA    NUEVA 

9.80 

1.16 

.16    1.48 

1.60 

2.20 

.60 

1.20 

1.40 

ALBANY 

1.44 

.64 

T 

.24      T 

•  44 

.02 

1 

.10 

ALICE 

B.88 

.84 

.11    4.65 

.54 

•  63 

1.00 

1.11 

ALPINE 

1.8  5 

.14 

.53 

.14 

T 

T            .38 

.07 

.45 

.14 

ALTO    5    SSW 

A. 00 

1.80                  T 

2.00 

.20 

ALVARAOO 

2.A2 

.70 

.20 

.30      .32 

.90 

ALVIN 

8.84 

.25 

.36 

.05 

1.53 

.10    1.44 

1.34 

.17 

.40 

AMARILLO    WB    AP                          R// 

1.05 

T 

.27      .21 

T 

.10 

.42      T 

T 

.09 

ANAHUAC    6    E 

A. 18 

.48 

.09 

.03 

1.10 

.61 

.20 

.07 

1.14 

.44 

ANDERSON 

A. 35 

.65 

1.17 

.53      .99 

.53 

.48 

ANGLETON   4   NE 

7.05 

.80 

.60 

1.42 

.06 

.12    1.50 

1.80 

.37 

.36 

ANNA 

2.33 

.36 

.71                   .13 

.70 

•  31 

.92 

.10 

ANSON 

. 

_ 

1.00 

.03 

.50 

.07 

ANTELOPE 

1.51 

.81 

•  28 

•  30 

.12 

ARANSAS    PASS 

11.28 

.12 

1.20    2*42 

.47 

.72 

•  04 

3.05 

3.26 

ARCHER    CITY 

1.A8 

•  45 

.23 

.20      .32 

•  26 

ARLINGTON 

2.06 

1.05 

.78 

•  11 

.12 

ARTHUR    CITY 

3.74 

.25 

1.32                   .89 

.75 

.32 

.21 

ASPERMONT 

1.15 

T            .39 

.05 

.38      .19 

.10 

.04 

ATHENS    2    5SE 

2.93 

.01 

.58 

.80 

.11    1.26 

.17 

ATLANTA 

1.12      .85      .44 

AUSTIN    WB    AP                                   R 

3.09 

.15      .59 

1.07 

T 

T 

.05       .28 

•  14 

.81 

AUSTIN    DAM 

3*13 

.41 

.44 

•  32 

.78 

.20 

.42 

.56 

AUSTIN    HWY    290    BRIDGE 

3.33 

.04      .21 

.-8 

.39 

.70 

7 

•  66 

.85 

AUSTWELL 

5.A6 

.27    1.38 

.93 

.87 

•09      .20 

T 

1.45 

.27 

AUSTWELL    WL    REF 

8. 46 

.31 

.12    1.95 

.04 

.76 

.07      .08 

1.73 

.40 

BAKERSFIELD 

2.46 

.26      .55 

.50 

1.15 

BALLINGER    2    N 

2.75 

.50 

•  06 

.08 

•  41 

1.70 

BALMORHEA    EXP    PAN 

2.39 

.25    1.27 

.01 

.13      .43 

.30 

BALHORHEA    GRAEF    RANCH 

3.85 

.90    2.00 

.20 

.75 

BARNHART 

2.22 

.12       .66 

.11 

.03      .44 

.52 

.32 

BAY    CITY    WATERWORKS 

6.25 

.89 

.54 

T 

.40 

1.09 

.38 

.27 

1.09 

.93 

.66 

BAYTOWN 

6.87 

.21 

.36 

1.47 

.37    1.31 

1.36 

1.56 

.21 

BEAUMONT 

BEAUMONT    EIP    FARM 

4.45 

T 

.60 

.22 

.05 

.46 

.73 

T           .69 

.33 

.11 

.75 

.51 

6EDIAS 

2.75 

.22 

1.44 

.81 

.28 

BEEVILLE    5    NE 

6.24 

.60 

.05    2.09 

.88 

1.12 

.60 

.90 

BELTON   OAM 

1.62 

.04 

•  01 

T 

.83 

.43 

.27 

.02 

.02 

T 

BENBROOK    OAM 

1.31 

.81 

.24 

.13 

.13 

BENJAMIN 

1.32 

.42 

.19 

.71 

BIG    SPRING 

1.38 

.78 

•  03 

.09 

.12      .09 

.17 

•  10 

BIG   WELLS 

3.64 

.96    1.46 

.27 

T 

.95 

B 1  SHOP 

11.20 

1.00 

1.74    4.54 

•  13 

.90 

2,77 

.10 

BLANCO 

3.84 

.10    1.12 

T 

.19 

T 

•61       .21 

.17 

.81 

.61 

.02 

BLANKET 

2.93 

.81 

1.35 

•  11 

.31       .04 

.26 

.05 

BLEWETT 

3.54 

.40    1.26 

.05 

•  02 

T            .33 

.01 

.65 

.60 

BOERNE 

4.68 

.10    2.06 

.35 

•  29 

.09 

.08      .11 

1.05 

.55 

BON   WIER 

4.60 

.52 

.34 

.66 

1*00 

1.25 

.54 

.29 

BONHAH 

4.57 

1.50 

.80                   .60 

.75 

.40 

.03 

.29 

BOOKER 

.60 

.10 

•  18      r 

.05 

.27 

BOOUILLAS    RANGER    STATION 

1.29 

.02 

.10 

.27 

.90 

BORGER 

.49 

T 

.39 

.14 

BORGER    3   w 

.94 

.16      .06 

T 

.33 

T 

.17 

BOWIE 

2.21 

•  30 

.47 

.89      .30 

.22 

.03 

60XEL0EB 

3.82 

•  09 

1.01                   .85 

1.76 

.11 

BOYD    3    SE 

1.91 

.07 

.95 

.51 

•  23 

.13 

.02 

6RACKETTVILIE 

3.36 

.02 

.45    1.34 

.02 

.20      .25 

.51 

.56 

.01 

8RA0Y 

2.74 

.06      .92 

.29 

•  06 

.03 

.09 

.20      T 

T 

.80 

•  31 

T 

BRAVO 

.73 

.35 

•  38 

BRAZOS 

2.43 

1.00 

.75 

.40 

.30 

BRECKEHRIOGE 

1.66 

.08      .42 

.41 

.07      T 

.29      .31 

.08 

BDENHAM 

4.49 

.65 

.53 

.64 

.70 

.10 

.12 

1  .00 

.79 

BBIDOEPORT 

2.05 

.13 

.36 

T            .70 

.35 

.21 

.06 

BRONSON 

- 

.26 

.02 

1.58                .02 

• 

2.13 

- 

BROwNriELO   2    E 

1.04 

.87 

.0  1 

.15 

.01 

L 1     WB    AP                R 

3.96 

.10                 T 

1.97    1.29 

.05 

.14 

.01 

T 

.10 

T 

.12 

- 

2.20 

.55 

.10 

T 

.68 

-.02 

.26 

.50 

•  09 

T 

<■   ,'HANA*    DAM 

2.20 

.66 

.18 

.07 

.18 

.08 

.20 

.40 

•  41 

BUFFALO 

2.96 

T 

.75 

.40 

.10    1.44 

.09 

.18 

■ULIO    2    NC 

.74 

T 

T 

T 

•  34 

•  10 

.10 

4.94 

.24    1.82 

.17 

.92 

.10 

.06      .20 

•  21 

.67 

.3) 

tumttn  hill 

f 

T             T 

T 

T 

T 

T 

t'Kn.t\o» 

1.13 

1.11 

.46 

•  IT 

.11 

•uniKTOfl 

..••• 

T             .08 

.65 

.66 

•  06 

.21 

.06 

.17 

2.29 

.16      .30 

.27 

.04 

.13      .26 

.93 

2.03 

.72 

.02 

.28 

.06 

.49 

.21 

.25 

-»      Ml 

2.37 

.03       .72 

.32 

.26 

.62 

.40 

'  A*frM 

1.17 

.14 

.56 

.19      .19 

.21 

.12 

'*••»     '.««     '.AAA 

3.11 

.60      .39 

.4H 

.23 

1.23 

'••>»  wyx>  i  : 

2.41 

.67 

.04 

1.88 

.81 

T 

.04 

.43 

.10 

.24 

•  CIA 

1.13 

.13      .34 

T            .28 

.14 

.04 

'»■'-,..    /    M 

7.82 

.17 

.74 

.15 

•72      .44 

T 

'.-'-.A 

1.38 

T            .90 

1 

.63      T 

.03 

'«A»..    UMCM 

1.80 

.10 

1.90 

'••A     AAH'H 

4.07 

.43      .84 

.41 

.46 

.10 

1.97 

" ►WIN*! 

1.01 

.17       T 

.17    1.16 

.  M 

.03      T 

T             .01 

.01       .02 

.10 

•  61 

T 

•o« 

7.73 

T 

1.08 

.01       .73 

.90 

T 

.07 

.06 

1.30 

.05 

.97 

.96                     .01 

•73    1.37 

T 

.28 

..»<.. 

,.i\ 

.44      .23 

•  48 

•  14 

2.09 

1.26 

•  83 

■      ./ 

7.71 

•  19 

.70 

•  36 

.30 

T 

.26 

CMffl 

A.    >', 

.09 

.33 

2.02 

•  85 

1.19 

•  20 

•'■'»<ILl« 

1.91 

1.41 

1.34 

.03 

.17 

.06 

.11 

CIUAMI 

7.39 

.A3        .47 

.19 

.45 

•  79 

"llMftt    "..    »► 

l.7» 

.16      .04 

T 

.01 

.46      T 

T 

.60 

■  •-• 

l.'l 

.10 

•  01 

•II       .10 

.70      .10 

•  09 

.33 

7.31 

.01      .77 

■H 

.01 

•04      .41 

•  01 

1.21 

levn 

1.84 

.71      .77 

.74 

•  79 

•  98 

"i> 

•             • 

1.10 

>.',<, 

i.to 

i.Il 

.04       ,31 

.'.i 

.39      .24 

1 

.01 

.09 

1.18 

1.09                   .74 

1.18 

./I 

.16 

A.  44 

./•     ,  .11 

1.71 

.07      .26 

•  04 

1.06 

.04 

a  mm 

• 

.-. , 

.66      .20 

.06 

7.1V 

.4r, 

.60 

.44       .17 

.19 

.ii 

I  .  ii 

7.09 

.  ;/ 

.16 

-   »   1 

l.'l 

.'• 

.40 

.77      .76 

T 

.11 

./• 

1.49 

•  19 

,f| 

1.66 

1.02 

.46 

■ 

10 

1  .  J  1 

— .  1  « 

.!« 

.',  1 

I.Il 

1.04 

1.54 

.01 

.  i/ 

.46 

./4 

" 

.11 

DAILY  PRECIPITATION 


COLEHAN 

ALLEGE    STATION    7    5H 
:OLL£«    STATION   CAA    AP 
:d.ORAOO   CITY 

:xu»«eus 

'OHANCHE 
;0"5TOCK 
.'ONLEN    3    N 

:amoc 

COOPER 

:OPE   RANCH 

OPPEBAS    COVE 
:ORNUOAS    SERVICE    STATION 
:orpus  C-IRISTI 
IORPUS    CHRIST  I    MB    AP         R 

:ORSICANA 
.CTULLA 
JOTULLA   CAA    AP 

OTUllA    HILLJE    RANCH 

CI    RANCH 

BESSON 
RIDER  RANCH 
ROCKET T 
' ROSS YT ON 
ROS5  PLAINS  NO  1 

" ROWELL 
RTSTAL  CITY 

JEBO  3  NW 
VPRESS  1  SW 
i-PRESS  MILL 

ACUS 

AINGERFIELO    9    S 

A.HABT    CAA    AP 

ALIAS    KB    AP  H/, 

ANEVANG 

ARROUiETT 
,AV!LLA 
E   LONG   RANCH 
ECATUR 
EKALB 

EL    RIO   WB   CITY 

EHISON   DAM 

ESTON 

ENTON    EKP    STATION 

EWEYVILLE 

'lALVlLLE    2    W 

ILLEY 
!«<E    BOX 
IMNITT    6    E 
30LE 

:ss 

<YER    1    NV 

UBLtH 

j-*S 

JHDEE    5    NX 


AGLE   MOUNTAIN    LAKE    OAM 

tGLE   PASS 

>STLAND 

1EN    1 
>«A    3   SM 
KM    1    - 

CAMP© 

PASO   WB    AP  | 

DORADO    16    SW 
•CTRA 
>ORT 

CINAL    3    NW 
GLEMAN   GARDEN 

MIS 

AOALE 

BENS    1 

'*    OAKS    RANCH 

IBFIElD 

LfuRRUS 
!LLS   CITY   4    WSW 
IRMERSVILLE 

RNSWORTM3    NNW 
iRRIS 

rf 

5CHERS   STORE 
iATONIA 
,3MOT 
J5RESVILLE 

3*DA0A   2    SW 
3Y0ADA   9    SE 
"ING   V   RANCH 
.LETT 
'ESTBURG 

'SAN 

W    DAVIS 

,T    STOCKTON 

'T    WORTH    WB    AP  R 

fT    WORTH    LEONARD    BLDG 

'B    NOTCH   GUARD    STA 
I'LERTON 
,'DERICKSBURG 
! EPORT    1    NE 


NESVILLE 
VESTON    WB    CITY 
YESTON    WB    AP 

DEN   CITY    1    E 

T 

'2A  LITTLE  ELM  DAM 
ESVILLE 
RGE  WEST 
DINGS 
NCR  2  S 


1.52 
1.09 

10.3* 
10.76 


1.55 
2.21 
2,04 


1.35 
3.00 
1.70 

2.59 
5.31 

3.36 
5.96 
.7* 

2.22 
1.63 
2*9* 
5.20 
5.70 

2.41 


.32    1.32       .16 

.09       .32    1.24 
1.16 


.23    3.10       .18 
.41 

1.09 


•50       .25       .20 

.10       .62       .28 
•19       .02 


.24        .94       .11 


.39       .60       .39 


.94       ,04       T 


.40    2.10       .10 


.17 
T 
1.10 


1.40 

'.00 

.57 

.69 

2.25 

•  60 

2.00 

■SI 

TEXAS 
JANUARY    1958 


Day  of  month 


13       14       15      16      17       18       19      20      21      22      23      24      25      26      27 


.07  1.40 
1.75 
1.10 


.74 

1.00 

•  52 

.47 

.55 

.48 

.11 

.52 

.17 

.04 

T 

.01 

T 

.67 

T  T 

.05       .21 


.20    1.75 

1.01 


,.55       .68 
•34       .86 

.10       .72 


1.12 

1.16 
.04       .0 


.33       .52 

•80       .55 


.50  .04  .63 
.42  .46 
.82 


.03 

.22 

1.65 

.17 

.95 

.01 

.74 

.56 

•  60 

.05 

•  03 

1.57 

,08 

.75 

.39 

.15 

.01 

•  06 

.02 

.58 

.21 

•  08 
.11 

.34 

■  24 

.12 

.9% 

.01       .21 
.27 
.37      T 


DAILY  PRECIPITATION 


Station 

*a 

Day  oi  month 

i 

1    |    2    |    3 

4    |    5    | 

6 

7    |    8    |    9 

10       11   |   12 

13  |    14   |    15 

16  |   17  |   18 

19 

20 

21 

22      23 

24 

25      26      27 

28 

29  1  30 

6IRVIN 

2.06 

.02      .66 

.10 

7 

.09 

.50 

.70 

GLADEWATER 

3.63 

1.33                   .20 

1.50 

.58 
,«5 

GlEnfawn 

3.15 

1.35 

.95 

GOLD 

3.16 

.12 

.92       .22 

.19 

.18 

.26 

.65      .64 

GOLDTHWAITE 

2.12 

.25      .49 

.31 

.09 

.03 

•  28 

.67 

GOLIAD 

5.16 

.14    3.00 

.09 

.87 

.09 

1.17 

•  12 

GOLIAD    6    NE 

5.32 

.06 

.53    2.30 

T 

T            .82 

.20 

.11 

7         1.30 

GOLIAD    1    SE 

5.60 

2.25 

.10 

.75 

.50 

.60 

GONZALES    1 

5.55 

.12 

.25      .57 

2.00 

.25 

.12 

.12 

.06 

.55 

.92 

.5 

GONZALES    2 

GRAHAM 

1.16 

.60 

.53 

.05 

GRANBURV 

2.76 

1.30 

.70 

.20 

.35 

.16 

.03 

GRANDFALLS    3    SSE 

1.56 

T            .68 

.40 

T 

.30 

.20 

GRAPELAND 

3.65 

•  20 

2.20 

.63 

.20 

7 

.20 

GRAPEVINE    DAM 

2.06 

.04 

1.11 

•  99 

.22 

•  U 

.01 

GREENVILLE    2    SW 

2.24 

.01       .02 

.88                   .17 

.72 

.36 

7 

.08 

GROVETON 

4.95 

.11 

2*26 

■  22 

1.53 

.  8  1 

GRUVER 

.57 

T 

7 

.22 

.04 

.31 

GUNTER 

2.07 

T           .52 

.26      .20      .03 

.46 

.25 

.02 

.31 

GUTHRIE 

.75 

•  50 

•  25 

HAGANSPORT 

3.62 

.12 

1.22                   .90 

1.22 

.13 

.03 

HALE    CENTER 

HALE    CENTER    1*    WNW 

1.30 

.79 

•  51 

7 

MALLETTSVILLE 

4.29 

T 

T            .06 

.97 

.96 

.06 

.42 

T 

7         1.34 

•  44 

HAMILTON    2    NW 

.95 

T 

.01 

.51 

.03 

■  40 

7 

7 

T 

HAMLIN 

1.12 

.05       .33 

.03       .03 

.30 

■  20 

.14 

.02 

HARLETON 

4.51 

T 

7 

1.59                   .47 

1.63 

.82 

T 

HARLINGEN 

5.12 

.72 

.07    3.33 

•  15 

.06 

.64 

7           .04 

.09 

.02 

HARPER 

3.46 

1.35 

.58 

.30 

1.25 

HART 

1.51 

1.12 

.34 

7 

.05 

HARTLEY 

.62 

.12 

.28 

.42 

HASKELL 

1.53 

.43 

.32 

.06 

.53 

.10 

.01 

.08 

HASKELL    6    NW 

1.69 

.06      .41 

.31 

.11 

.44 

.23 

.08 

.05 

HAWKINS 

3.40 

1.50 

1.90 

HAVNES    RANCH 

2.54 

.82       .38 

.11       .09 

•  26 

.38      .50 

HEBBRONVILLE 

6.86 

.50    3.80 

.08 

.29 

1.64 

.55 

HEMPSTEAD 

6.43 

1.12 

.90 

1.75 

.23 

.25 

.93 

1.25 

HENDERSON 

3.65 

1.24 

2.06 

•  26 

.09 

HENLV 

2.70 

.90 

.30 

.40 

1.10 

HENRIETTA- 

1.94 

.70                   .05 

.10 

•  55 

.06 

•  36 

.12 

HEREFORD    1 

1.77 

.12      .87 

.30 

•  43 

.05 

HEWITT     1    SE 

1.77 

.46 

.23 

.59 

•  34 

.03 

■  10 

HICO 

2.46 

.12 

1.26 

.37 

.13 

.38 

.19 

.02 

.01 

HIGGINS 

.71 

.03 

.41 

.19 

.08 

HILLSBORO 

2.12 

1.05 

.71 

.22 

.13 

.01 

HITCHLAND 

.59 

T 

7                        7 

.20 

7 

.01 

.07 

.31 

HONDO 

6.15 

.18    2.54 

.27 

.53 

•  16 

1.73 

.74 

"ONE"    GROVE 

5.60 

.80 

1.65                   .95 

.85 

.65 

•  45 

.20 

.05 

HORDS    CPEEK    DAM 

1.66 

.46 

•  16 

7 

.31 

.62 

.31 

hobgEB 

6.07 

.  66 

.07 

1.30 

1.16 

1  .86 

.17 

.02 

.61 

HOUSTON    WS    CITY                       R 

5.35 

T 

T            .22 

.55 

7            .81 

.31 

1.83 

.01    1.31 

.31 

HOUSTON    we    AP 

4.69 

T 

.14 

.29 

.01       .90 

.43 

1.50 

.02    1.12 

.28 

.    ALlEF                             R 

5.46 

.10 

.55 

1.15 

.35 

1.96 

.87 

•  50 

HOUSTON    BARKER 

3.06 

.80 

1.19 

•  72 

1*49 

.16 

•  70 

HOUSTON    OEER    PARK 

6.96 

.13 

.40 

.11    1.40 

.12 

3.13 

.99 

•  01 

•  67 

HOUSTON    HEIGHTS 

4.69 

.83 

1.06 

1.18 

.52 

.20 

.67 

.43 

HOUSTON    INDEPENDENCE    H 

5.11 

.42 

1.32 

•  31 

2.01 

.27 

•  25 

.33 

HOUSTON    MISSOURI    CITY 

4.93 

.49 

1.13 

1.04 

•  80 

.  19 

.  76 

.54 

HOUSTON    NORTH    HOUSTON 

5.44 

.71 

1.16 

1.47 

.71 

.86 

•  53 

.27 

HOUSTON    SAN    JACINTO   DAM 

" 

.68 

" 

1.69 

1.16 

.40 

--'.*••..»*                          R 

6.07 

.25 

.50 

1.10 

• 

2.99 

.80 

.43 

HOUSTON    SPRING   BRANCH 

6.07 

.  76 

1.46 

1.71 

.79 

.24 

•  67 

.44 

HUH8LC 

5.59 

.71 

1.01 

2.00 

.50 

.23 

.57 

.57 

MUMBLE     PUMP     STATION 

2.60 

1.00 

.30 

1.30 

J.  94 

.51    1.03 

.27 

.43 

1.01 

.6v 

"UMTSVlLLE 

4.65 

.47 

.68 

1.80 

.73 

.62 

•  15 

2.60 

.31       .65 

.24 

.23 

.73 

•  42 

IHPUIM 

1.73 

1.01 

.36 

.36 

2.17 

.34 

.09 

.99 

.40 

.20 

.13 

t 

;'.-*    P»or    rrP    STATION 

/AOUMRC 

2.24 

.53 

.71 

.63 

.26 

.07 

.04 

jacbsom  hill  guard  sta 

4.10 

.01 

2.22 

.95 

1.27 

.33 

•  IU.C    tlR    *TA 

1.56 

•  93 

.70       .03 

.01 

.32 

1.40 

•  01 

.01 

.13 

.18 

'■'ILCE 

1.90 

1.70 

■  02 

■  ,  If     RANCH 

3.29 

.06      .63 

.16 

.30 

•  43 

.33 

•  76 

2.55 

.13 

.12 

T 

1.11 

7 

.52 

..". 

.20 

•  20 

7 

7 

4.47 

.73 

.04 

.16 

1.18 

.93 

2.43 

•  30 

3.91 

.46 

1.75 

.34 

.03 

1.04 

.34 

4.16 

1.13                   .37 

1.76 

.86 

■.».,'►. 

2.44 

.73 

.33 

.22 

.02 

.26 

.31 

.73 

Mi      -,      »»H'H 

2.01 

.06      .47 

•to 

.33 

.36 

.33 

.   »*•»'** 

2.01 

.33      .23 

■  43 

.73      .29 

4.4« 

.33    1.29 

,1) 

.47      .67 

.03 

.63 

.63 

*A     M 

J. 13 

.01 

.43       .10 

.09 

7 

7 

.19 

7            .91 

rrwiri 

3.32 

.11 

1 . 30                   .27 

.60 

1.04 

3.41 

.73    2.40 

,|| 

1.11 

.03 

1.96 

.20 

'     MILL 

4.41 

1.10 

■  06 

.92 

.90 

1.16 

.21 

.>.: 

2.11 

.01 

.  74 

1.17 

•  37 

.02 

4.21 

.11 

.11    /.Ol 

.44 

.16 

.03 

.08 

1.45 

.18 

• 

.94 

7 

.60 

.18 

t 

./I     1.33 

.',•. 

T                        .24 

T 

.10 

.30 

•  03 

.90 

.60 

T 

.02       .10 

.76 

.71 

.16 

12.31 

.56 

2.11    9.61 

.-., 

.'.. 

7.69 

.07 

1.41 
1.34 

•               ./3 

.41 

.04 
.11 

.44 

.11       .01 

.20 
.37 

.84 
.07 
.14 

.90 

.09 
.02 

.30 

.01 

.21 

.10 

./■ 

.29 

1.00 

•  04 

.60 

.02      .62 

.41 

.19 

1.3> 

1.62 

. 

.  ri 

.14 

.06 

T 

.4  ' 

.';! 

•  29 

.19 

.22 

,09 

1 

.71        .02       T 

T 

.49 

•  07 

.01 

.0» 

.49 

.49 

•  26 

.77 

T 

1 

11 

.01 

I 

.44 

.41 

.07 

.17 

.17 

.00 

• 

.01 

./I 

1               .41 

.01     1.41 

.0* 

.'.1           .40 

1.11 

.72 

•  99 

.1  1 

.71 

lit 

T 

.07 

.31 

.19 

.41 

.19 

.99 

.10 

Ittl 

.20 

I 

.03 

.70 

.19 

.19    1.99 

.17 

.11 

.01 

.40 
1,10 

.66 

1.21 

.16 
.40 

.13 

. '.  i 

■  06 

.!» 

DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


2.05 
2.90 
1.60 


3.26 
4.97 
3.73 


2.01 
1.46 
1.15 


2.06 
5.06 
3.32 


10  I    11       12       13       14       15       16       17       18 


.20 
1.12 


1.20  .25 

1.57      .16      .28 
1.53 


2.31    4.22 


1.60    4.60 


.30  .63 
.30  .50 
.02    3.26 


1.65 
1.06 


.55 


.32 


-0? 


.01       .01 


1.04      .52 

1.07      .: 
1.40 


1.16 
.90       .65 


.58    2.05      .05 


.80 
1.00 

T         1.62 

.69      T 

.52 


.06      .35 

.43      .87 

2.75      .50 


25        26        27 


28      29      30 


.11 

.02 

1.1? 

.90 

.30 

1.43 

.17 

T 

2.20 

.86 

1.55 
1.65 


1.44 
1.21 


1.73 
■15      .44 


1.30 

.74 
■11       .15 


.70      T 
.80 
1.42       .02 


1.40 
1.52 


2b 

1.10 

25 

•oi  uee 

?9 

■  13 

.04 

67 

.10 

T 

*0 

.63 

11 

31 

.62 

72 

.35 

33 

.90 

.05  1 

07 

t   i.eo 

DAILY  PRECIPITATION 


2 

Day  of  month 

Station 

s2 

1        2    |    3 

4    ]    5    | 

6 

7        8        9 

10   |    11    |    12 

13   |    14   |    15 

16      17      18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25      26      27 

28 

29      30 

PERRYTON 

.74 

T 

.08 

T 

.32 

T 

.05 

.29 

PERRYTON    10    WNN 

.82 

T 

.19 

.12 

T 

T             T 

.51 

PFLUGERVILLE 

2.75 

.17      .42 

.68      .28 

.24 

.14 

.70 

.12 

PIERCE 

5.78 

.73 

.57 

.50 

.53 

1.00 

•  61 

.93 

.72 

.19 

PILOT    POINT 

2.99 

.10 

1.70                   .01 

.51 

.25 

.15 

.27 

PITTSBURG    4    S 

3.33 

T 

1.20 

1.83 

.30 

PLACID 

3.44 

.35       .63 

.44 

.22 

1.80 

PLAINS 

1.43 

•         1.28 

.14 

.01 

PLAINVlEW 

2.38 

.07    1.50 

.07 

.21 

.24 

.18 

.11 

POINT    COMFORT 

POLAR 

.70 

.15      .35 

.05 

T 

T 

.10 

T 

.05 

T 

PONTOTOC 

2.23 

.90 

•  33 

1.00 

PORT    ARTHUR 

3.81 

.06 

.28 

T 

.07 

1.02 

•  20 

.50 

.02 

1.11 

.55 

PORT     ARTHUR    WB    AP                    R 

3.91 

T 

.02 

.52 

.88 

T 

.14 

.87 

•  05 

.96 

.47 

PORT    ISABEL 

5.45 

.91 

2.00    1.82 

.20 

.08      .04 

T 

.02 

.36 

PORT    LAVACA 

6.31 

.77 

T            .68 

.96 

.93 

.25 

T 

.61 

.07 

1.26 

•  76 

PORT    OCONNOR 

5.43 

.24 

T            .52 

.04 

T                        .95 

.20 

.03 

.36 

•  06 

.90 

.93 

POSSUM    KINGDOM    DAM 

1.76 

1.00 

.02 

.39 

•  26 

.09 

1 

POST 

1.22 

.15      .86 

.OS 

.03 

.07 

.01 

POTEET 

5.84 

.02 

.73    2.20 

.02 

1.42 

.03 

.10 

.02 

1.25 

.05 

PCYNOR 

3.55 

1.07 

.85 

.12 

1.42 

.09 

PRADE    RANCH 

2.78 

.27 

.45 

2.06 

PRESIDIO 

1.28 

.67 

.44 

.02 

.15 

PRICE 

4.00 

1.65 

.44 

1.81 

.10 

PROVIDENT    CITY 

6.85 

.56 

.85 

.18 

.98 

.29 

1.00 

.97 

PUTNAM 

1.31 

.11       .63 

T 

.17 

.11 

.22 

.07 

T 

OUANAH     5    SE 

1.11 

T             T 

.01                   .11 

.28 

•  32 

.29 

.10 

0U1TA0UE 

1.29 

.67 

.56 

.06 

QUITMAN     2    S 

2.91 

.03 

.93                   .41 

1*40 

•  14 

RAINBOW 

2.22 

1.72 

.21 

.17 

.09 

.03 

RANGER    PUMP    STATION 

1.53 

.02       .36 

.50 

.02 

.28 

.17 

T 

.13 

.05 

RAYMONOVILLE 

7.33 

1.75 

4.10 

.24 

.93 

.02 

T 

.16 

.12 

RED   BLUFF    CROSSING 

1.96 

.60 

.08 

.60 

.16 

•  40 

.12 

REO   BLUFF    DAM 

1.75 

.42      .83 

.07 

.16 

.26 

.01 

REFUGIO 

8.63 

.26 

•51    4.33 

.46 

T 

1.10 

.06 

.07 

T 

1.59 

.23 

RENDHAM 

2.47 

1.25 

.47 

.75 

RICARDO 

10.71 

1.63 

1.14    5.60 

.48 

1.86 

RICHARDS 

6.47 

.04 

.70 

.02 

1.40 

1.93 

.09 

.09 

.40 

1.80 

RICHARDSON 

2.53 

.90 

.40 

.50 

.70 

.03 

RICHLAND    SPRINGS 

3.00 

.90       .28 

.55      .12 

.40 

.75 

RICHMOND  ' 

6.22 

T 

•  65 

.06 

1.02 

.01 

2.10 

.91 

.10 

.96 

.39 

RILEY   BEN    RANCH 

3.16 

.25    1.04 

.32 

.40 

.65 

.40 

.10 

RINGGOLD 

1.63 

.73 

.09 

.55 

.06 

.16 

.04 

RIO    GRANDE    CITY    2    ESE 

4.23 

.28 

.27    3.25 

.15 

.04 

.06 

.18 

R10MEOINA    2    N 

4.83 

2.45 

•  06 

.44 

.20 

1.14 

•  94 

RISING    STAR 

1.93 

.98 

.20      .06 

.36 

.15 

•  10 

.08 

RIVERSIDE 

4.76 

.42 

.36 

2.80 

.69 

.51 

ROANOKE 

1.63 

.02 

.82 

.42 

.26 

.02 

.07 

ROBERT    LEE 

1.84 

.55 

.40 

.70 

.19 

ROBSTOWN 

10.14 

.86 

.19    4.59 

.61 

.64 

T 

1.35 

1  .00 

ROBV 

1.81 

1.00 

.53 

.21 

.07 

ROCKLAND     1     N 

7.56 

.63 

•  02 

2.74 

1.05 

2.47 

•  06 

.03 

.54 

ROCK  PORT 

9.36 

.70 

5.35 

.91 

2.15 

•  25 

ROCKSPRINGS 

ROCKWALL    3    WSW 

1.94 

.87 

.68 

.24 

.15 

ROOSEVELT 

ROSCOE 

1.16 

.20      .25 

.30 

.15 

.24 

.02 

ROSENBERG 

3.09 

.04 

.13 

.42 

1.12 

1.84 

1.00 

.10 

.44 

"CSS 

•OSSER 

2.67 

1.22 

1.18 

•  27 

ROTAN 

1.32 

.33 

.04 

.13 

.53 

.07 

•UNGE 

5.29 

.30 

.04    2.25 

.31 

.91 

.16 

.03 

1.21 

•  06 

RUSK 

4.20 

.15 

1.45 

T 

2.40 

•  20 

»UST    CIRCLE    BAR   PANCH 

2.32 

.70 

.34 

1.28 

SA8INAL 

5.42 

2.15 

1.07 

.20 

2.00 

SAN    ANGELO    0AM 

1.96 

.06      .41 

.11 

.04 

.28 

.70 

.34 

.02 

SAN    ANSElG    WB    AP                       R 

1.45 

T 

.36      .12 

T 

T 

T 

.26 

.18 

•  53 

.     '.     WB     AP                    fi 

4.37 

T 

.81    1.22 

.01 

1.17 

.04 

.14 

.03 

1.15 

T 

T 

'.**.    BENITO 

6.48 

1.37 

.12    4.13 

.OS 

.16 

.55 

.05 

IM   <•• 

3.13 

.15      .05 

.15 

1.03 

.26 

.03 

.10 

•  10 

.33 

.95 

•    ' 

2.37 

.30       .36 

.33 

.36 

.82 

SANDERSON 

2.09 

.02 

.38      .05 

.04 

•  38 

.66 

.36 

m  i  nw 

SAftOV 

2.33 

.40 

.60       .14 

.16 

.28 

.95 

•.ANGER 

1.98 

.33 

.40 

.37 

.26 

.40 

'      ■     | 

12.20 

.80 

.80    4.75 

.05 

.93 

T 

T 

3.83 

T 

T 

•.--.  wmii 

4.17 

.12       .33 

1.30 

.43 

.13 

1.00 

.12 

.30 

■ 

6.07 

.24 

.98 

.86 

.05 

1.40 

1.04 

1.14 

.36 

3.64 

.13    1.06 

.03 

1.44 

.06 

.05 

.99 

.OT 

.03 

IfMINOLt 

2.03 

.66      .93 

.03 

.21 

trmou* 

. 

.29 

.41                   .02 

.05 

.62 

- 

••*-•'-, 

.14 

.19 

.68 

•  09 

.02 

IHCJBUJI 

3.11 

.35 

.52                   .38 

.75 

.36 

•  09 

.28 

• 

7.34 

1.10 

.02 

1.22 

1.24 

T 

.46 

.33 

' 

.05 

7.04 

.54    3.94 

.19 

.62 

.01 

1.37 

.17 

1  If 

.94 

.69 

.06 

.02 

.21 

.02 

3.03 

1.67 

.30 

•  27 

.46 

.19 

t.M 

.40      .76 

•  05 

.12 

.50 

1.03 

■     If 

3.20 

1            .12 

.97 

.63 

.41 

T 

.44 

.27 

•  84 

1.11 

T            .30 

T 

T 

T 

.97 

.18 

•  08 

.03 

2.77 

.10      .30 

T 

.36 

.91 

T 

IPfJUVlM 

1.19 

.03 

.33 

.70 

.03 

•  «•.. 

1.00 

.70      .40 

.13 

.40 

.60 

.55 

l*IM    »»•»'• 

3.49 

.20     1.13 

.07 

.64 

.16 

T 

.15 

.97 

.31 

.55 

.01 

M    1    w 

1.44 

.02 

.69 

.93 

.30 

.14 

•     • 

.64 

.04      .30 

.0* 

.01 

.17 

.07 

.07 

.01 

4.97 

.07 

.04 

.03 

1.30 

1.61 

1.69 

•  27 

•  03 

.48      .02 

.30 

T 

.19 

T 

.75 

.06 

.03 

.06 

rmlul   >  •» 

2.10 

•  03 

.92 

.64 

.29 

.14 

.02 

01. <> 

0.80 

• 

.79 

■  • 

.73       .26 

.29 

.77 

•  40 

.    WW 

1.29 

.95 

■  04 

.99 

•  31 

.14 

.19 

T 

T 

.17 

I    Ml 

.04 

•97      .02 

.94 

•  16 

.04 

.17 

.06 

' 

.40 

1 

.19 

.80 

T 

1.09 

.30 

.19 

tff 

.40 

T 

1.70                   .10 

1.90 

.70 

.  10 

./•        .'3 

.27 

t 

.  16 

•  02 

.06 

.14 

.-  « 

.94 

.96 

.47 

• 

.  -,  1        .  >  1 

.79 

.99 

I 
.69 

.14 

T 

2.19 

.02 
.42 

.10 

.17 

.41 

.40 

.  1/ 

.41 

.  14. 

.02 

.•> 

./> 

.  71 

.47 

I          .  Fl 

.30      .99 

•  40 

.43 

lOI 

.44 

DAILY  PRECIPITATION 


Station 

•3 

Day  of  month 

JANUAP 

Y    1958 

12        3 

4    I    5        6 

7        8        9 

10       11    [   12 

13  |    14  |    15 

16   1   17   1   18 

19    |    20 

21 

22 

23      24 

25  1  26  1   27 

28 

29  1   30 

31 

TEMPLE 
TENNYSON 

1.8 

1.07 

1 

1 1 

terrell 

TESCO 
'ElAftKANA   DAM 

1.4 
4.0< 

.05 

.61       .1C 

.01 

T 
T 

•92                     .13 
.08       T 
1.02       .02       .63 

T 

.95 
.30 
1.56 

.35 

T 
.70 

.17       .If 

T 

THOMPSONS    3    WSw 

4.73 

T 

43 

THORNTON 

1.72 

1*03 

1.10 

•  7- 

.60       .62 

.  18 

THREE    RIVERS 

4.6! 

.1C 

2.20                     .30 

.60 

1.10 

.62 

THROCKMORTON 

1.2C 

•  45 

.40  i.o: 

TMURBER    5    NE 

1.9( 

.04 

.85 

.36 

.47 

.41 
.21       .39 

.06 

TOH8ALL 

6.56 

T 

1.35 
.51       .70      .15 

TOVAH 

1.86 

.20 

1.27 

2.10 

■  30 

.70       .03 

T 

•  43 

TRENT 

01.67 

D.05      .77 

.06 

•08      .42 

T 

TRENTON 

2.72 

.35 

.41 

•  03 

THICK HAH 

2.33 

.70       .10 

1.27 
.14 

.14 

.10 

.98      .18 
.32 

.67       .30 

.15 

T 

TRINI^AO    1    SW 

2.34 

TROY 

1.84 

1.01 

.93 

.10 

•  05 

.25 

TRU8Y 

1.35 

♦             .67 
T             .75 

.81 

•  24 

.30      .25 

.04 

TW.1A 

1.37 

.11 

•           .33 

.16 

•  06 

TYLER    *    NE 

3.06 

T 

1.29                     .07 

.44       .04 
1.40 

.21 

.09 

.05 
.09 

UM3ARGER 

1.24 

■20       .42 

UVALDE 

VALENTINE    10    WSW 

5.30 
1.64 

.40    1.86       .07 
■  1 1       .85 

.06 

T 

T 

.58 
•01       .03 

.17 

T 
1.70    1.00 

•  04 

T 

VALLEY    JUNCTION 
VALLEY   VIEW 

2.78 
2.66 

.17 

T 

.40 
1.08                     .02 

■46 

1.90 
•02      .60 

.07 
.47 

.20 

.12       .07 

T 

.05 
.47 

VAN   HORN 

1.51 

.04    1    00 

.02 

VAN.COURT 

3.12 

•40       .32 

•05       .70 

■02 

.34       .09 

T 

VEGA 

1.50 

1.06 

1.02      .32 

VENUS 

1.50 

.10      .16 

T 

VERNON 

2.35 

.19 

.80 

•29                     .26 

.30      .20 

.94 

.15 

•  20 
.47 

.05 

VICTORIA   WB    AP                          R 

4.02 

.02 

.08    1.67       .01 

voss 

2.31 

■28       .53 

.07      .03 

.03 

1.42 

T 

WACO   NB    AP                                    R 

2.49 

.31 

1.19 

WAELOER    7  SSW 

4.65 

10          65 

T             .81 

.06      T 

1.05      .40 

T 

T 

.17 

MALL Eft    2    SSH 

5.17 

2.00 

.38 

1.26 

.26 
•  84 

T 

1.13 

1.95 

.25 

HARREN 

8.00 

1.61 
.95 

.45 

WASHINGTON    STATE    PARK 

4.22 

.03 

.17    2.36 

.12    2.75 

.27       .05 

.67 

WATER    VALLEY 

1.55 

•  06 

.74 

T            .85 

■  04 

.07       .66 

T 

.82 

WATER   VALLEY    11    ENE 

WAXAHACHlE 

1.79 

.16 

.06 

WEAThERFORD 

2.33 

■  ESS 

2.05 

1.44 

.35 

.33 

.04 

.09 

.04         04 

-ELLINGTON 

•  75 

.25 

.50      .45 

.  10 

WESLACO    2    E 
WHARTON 

5.68 
5.79 

.81 

1.17    2.61       .32 
.65 

.03       ,61 

- 

" 

" 

" 

.08 

.05 

- 

" 

-      '• 

.37 

.64 

1.39    1.15 

•53       .90 

■  16 

WHITNEY   DAH 

1.62 

WHITSETT 

6.36 

T             .04       .06 

1.30    2.03      .21 

1.13 

•  44 

.  14 

.06 

.05 

WICHITA    FALLS    WB    AP            R 

1.80 

1.05 

T 

1.45 

*ZZ       T 

WICHITA    VALLEY    FARM    29 

1.76 

•  51 

•05      .09 

.78       .14 

T 

T 

.23 

WILLIAM    HARRIS    RESVR 

S.08 

.29 

•  31 

•  25 

.26      .06 

.95 

.65       .25 
1.21 

.33 

•02      .58 

T 

.23 

.45 

WILLS    POINT 

3.06 

WILSON   RANCH 

3.96 

.40 

.75 
.64 
.67    1.12       .02 

T 

1.31       T             .05 

1.40 

.30 

WlNCHELL    2    WNW 

2.52 

•  50 

.05      .54 

7 

•65       .07 

■  INK    CAA    AP 
WINNSBORO 

2.06 
2.80 

.48 

.02 

.23 

.40 

T 

.04 

1.00                     .15 

1.41 

20 

WINTER   HAVEN    ExP    STA 
WINTERS 

3.86 
1.40 

1.48      .97      .16 
•  57 

.03 

T 

.10      .12 

WOLFE   CITY 

1*60 

.41 

.42 

WOOOSBORO 
VOAKUM 

8.13 
4.74 

.35                   T 

T            T 

.57    3.83       .42 
1.61 

•  15 

1.20 

.75 

.70 
.08 

.09    1 

.40      .19 

.98 

.51 

7          1 

.38 

.20 

.06 

YORKTOWN 

4.93 

,    . 

YSLETA 

•  93 

.05       .32       T 

1.30 
T 

»22 

•29      .27 

1 

.25 

STl 

3RMS 

A  closed  low  pressure  area  over  northern  Mexico  on  January  4  brought  extensive 
snow  swirling  through  the  Trans-Pecos  area.  The  snowstorm  expanded  into  the  south- 
ern High  Plains,  Low  Rolling  Plains  and  tapered  off  in  the  northern  High  Plains 
on   the   5th. 


Some   snow   accumulations  were: 

Place 

Abernathy 

Alpine 

Brownf ield 

Clarendon 

Crosbyton 

Floydada 

Level land 

Plainview 

Quitaque 

Seminole 

Silverton 


Snow  Depth 

12    inches 
8   1/2   inches 
8   inches 
4   1/2   inches 
6    inches 
4    1/2   inches 

12  inches 

13  1/2  inches 
8  inches 

11  inches 
10  inches 


Date 

5 
6 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 


The  southern  edge  of  the  storm  brought  heavy  rains  to  the  Lower  Rio  Grande  Valley 
and  Coastal  Bend  areas  on  the  4th,  5th,  and  6th  as  it  moved  east. 

Heaviest  rains,  more  than  four  inches,  fell  in  the  Lower  Valley  on  the  4th.   Three- 
day  totals  at  many  coastal  stations  were  in  excess  of  seven  inches. 

Richard  D.  W.  Blood 
State  Climatologist 
_ «„«..««,»«■ .-...  U.  S.  Weather  Bureau 

"  "  "  Austin,  Texas 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 

JANUARY    1956 


ABILENE    WB    AP 

ALBANY 

ALICE 

ALPINE 

AMARILLO    KB    AP 

ANAHUAC    6    E 

ANGLETON    A    NE 

ANSON 

ATHENS    2    SSE 

AUSTIN    WB    AP 

AUSTWELL    WL    REF 

BALLINGER    2    N 

BALMORHEA  EXP  PAN 

BAY  CITY  WATERWORKS 

BAYTOWN 

BEAUMONT 

BEAUMONT  EXP  FARM 

BEEVILLE  9  NE 

BELTON  DAM 

BENBxOOX  DAM 

BIG  SPRING 

BISHOP 

Blanco 


80RGER 
B0R4CR  3  • 
•  OKIE 

I  se 

•TvlLLt 


-  - 


Day  Oi  Month 


57 

56 

29 

30 

57 

60 

27 

22 

5* 

59 

32 

33 

49 

56 

22 

32 

58 

44 

2  3 

16 

73   53   53 


55   60 
27   37 


45   42   56 
33   33   35 


60   58   54 
46   48   42 


58   41   37 


38   38   43 
30   27   25 


53   49 
36   38 


55   53   55 


10   11   12   13   14 


58 

55 

31 

32 

58 

56 

23 

27 

55 

58 

25 

32 

57 

62 

32 

45 

53 

50 

20 

21 

58 

54 

20 

24 

58 

60 

29 

31 

55 

58 

29 

33 

72 
38 

53 
28 

70 
>8 

53 
28 

50 
33 

51 

26 

47 
29 

51 
29 

44 

25 

44 
25 

55   51 

27   21 


45   55 

25   25 


56   51 

12   24 


51   57 
10   24 


54   57 
27   27 


47   53 
20   24 


56   57 
28   27 


50   50 

24    2) 


55   55 

30   2  8 


59   52 
33   28 


47   54 
/4    21 


■.'.  I.I, 


41    4» 


35   41 


39   94 


55 
31 

50 

40 

54 
39 

45 
37 

55 

40 

56 
45 

55 

43 

42 
33 

45 
32 

40 
30 

45 
28 

56 
46 

50 

40 

52 
43 

55 

39 

56 
39 

50 
38 

47   62 
18   19 


57   54 
33   33 


46   52 
21   30 


57   59 
28   35 


49   56 
26   28 


60   57 
37   38 


49   45 
26   27 


69   72 
41   50 


73   67 
46   54 


71   66   71 
46   42   42 


48   58   59 
36   29   33 


50 
30 

45 
21 

58 
26 

51 
36 

53 
28 

54 
32 

55 
38 

54 
30 

55 
32 

56 
30 

49 
23 

56 

24 

52 
23 

56 

27 

64 
30 

59 
38 

51 
29 

50 
30 

48 
37 

48 
27 

57 

27 

62   45 
42   40 


50   45 
40   40 


50   47 
34   34 


58   56 
47   43 


51   40   43 
34   37   36 


46   56 
36   37 


52   49   31 

29   34   30 


41   45   52 
30   29   27 


46   48 
30   28 


50   5  7 
33   33 


51   48 
24   28 


50   55 

43   41 


37 

34   32 


52   47 

35   26   27 


55   55   53 

38   30   33 


39   49   52 
36   28 


59   44   52 
30   23   25 


50   50   59 
30   29   28 


58   55   60 
42   36   39 


53   50   57 
33   25   25 


52   98   56 

34   25   33 


47   47   63 
26   20   30 


34   62 
23   21 


65 

59 

48 

51 

6B 

62 

39 

47 

68 

67 

44 

56 

59 

64 

25 

27 

64 

59 

29 

33 

71 

75 

47 

50 

73 

68 

49 

50 

70 

71 

42 

52 

65   65 

42   45 


65   68   67 

47   40   42 


62   65   59 

48   36   37 


67   68   67 
46   43   38 


65   62 
29   34 


53   69 
26   34 


60 

40 

56 
31 

55 

25 

59 

22 

65 
22 

59 
28 

56 
30 

61 
29 

61 
26 

57 
36 

62 
47 

65 

42 

70 
42 

58 
35 

60 

36 

65 
48 

68 

40 

58 

45 

59 

34 

68 
36 

58   70 
37   37 


58   65 

31   37 


46   62 
22   22 


30   39   61 

23   19 


44   32 
18   19 


55   60   57 
33   13 


43   41 

33   23   26 


35   39   44 


63   53 
35   28 


73   74 
47   47 


55   65 

36   32 


63  67  63 

37  31  48 

63  60  55 

37  43  43 

58  53  47 

30  29 

37  54 

30  28  30 


63   37 
33   17 


;/     44 


43   91 

4V   44 


44   49 

14    15 


4  1 

96 

46 

24 

17 

)3 

5  4 

49 

10 

:: 

26 

II 

42 

42 

II 

2« 

21 

u 

40 

90 

11 

2> 

10 

>'. 

It 

44 

16 

11! 

•.« 

98 

<4 

M 

18 

4/ 

v. 

92 

57 

24 

/4 

II 

48 

II 

17 

10 

a 

21   12   14 

63   68   69 
40   13   42 


36   32   12 


30   64   69 


44   43 
29   29 


79   74 
90   52 


10   18   40 


37   38   41 


56   62 
30   30 


59   58 
26   27 


57   57 
33   33 


59   65 

33   40 


60   65 
29   36 


65   68   58 
30   43   37 


60   64   62 
33   43   40 


37   51 
29   28 


53   35 

30   25 


58   36 
30   26 


27   36 
17   13 


62   68 
51   37 


54 
26   26 


56 
48 

63 

40 

61 

44 

56 

33 

59 
36 

67 
46 

65 

40 

71 
40 

60 
35 

65 
36 

55 
47 

60 
34 

68 
35 

52 
31 

66 
33 

55 

48 

56 

40 

99 
32 

90 
29 

65 
34 

51 
39 

55 
36 

31 
28 

35 

30 

60 
30 

69 
47 

74 
49 

72 
49 

61 

47 

64 

45 

66 
33 

67 
33 

99 

27 

65 
29 

59 
42 

67 

32 

99 

36 

64 
27 

65 

40 

55 

44 

55 
37 

48 
34 

99 

28 

58 

28 

53 

26 

46 

29 

37 
22 

69 

29 

61 

29 

53 

24 

44 
/» 

37 
22 

64 
24 

62 
28 

52 

45 

5  1 
35 

44 
26 

61 
33 

61 

34 

II 

46 

55 
35 

99 
11 

49 
23 

63 
23 

69 

40 

69 

68 
15 

64 
39 

66 

38 

II 

32 

|| 

15 

60 
29 

90 
26 

63 
26 

••4 
ill 

94 
33 

31 

23 

66 

24 

63 
II 

37 
46 

69 

42 

67 
39 

55 
32 

63 
12 

94 

47 

95 

33 

39 
11 

50 
28 

67 
29 

II 

47 

97 
33 

61 

40 

49 
25 

|| 

49 

2  7 

10 

21 

4/ 
22 

53 

24 

57 
25 

67 
II 

71 

48 

64 
44 

66 

62 

46 

61 
40 

|| 

.... 

13 

36 

2» 

I.  I 
32 

42 

•.  1 
|| 

64 
If 

33 
31 

63 

12 

58  46  54 

28  36  27 

53  59  45 

21  24  23 


60   57 
36   41 


47   49 
25   29 


20  24 

5  5  60 

35  36   38 

60  56   56 

33  44   37 


26   27   28   29 


42  34 

60  68 

26  30  33 

62  70  75 

40  44  46 

50  57  61 

24  42  37 

55  53  51 

33  29  33 


60   67   70 


68   59   61   69 


67   67 
55   32 


52 

38 

50 
33 

61 
29 

57 
41 

56 
35 

57 
35 

61 
33 

47 
41 

65 

49 

56 

33 

57 
39 

56 
44 

58 

30 

40 
25 

54 

25 

57 
29 

42 
31 

55 
26 

50 
31 

44 
30 

70 

57 

67 
34 

55 

36 

64 
38 

66 

46 

54 
35 

64 

34 

50 
39 

54   62 
33 

66 


55   43 

42   33 


55   45 

30   25 


37   54   38 


54   57 
38   31 


46   44 
33   29 


29   43 

17   11 


29   41 
18   16 


50   41   47 
42   22   26 


50   39 
38   29 


38   38   49 

32   32   27 


36   42   93 

34   23   24 


60   62   60 
40   50   33 


49   40 
38   30 


32 


59   47 
36   37 


67   65 

41   40 


74   70 
41   43 


67   64 
35 


71   72 

44   43 


70   71   63 
43   42   39 


59   60   48 


50   90 
28   30 


53   53   39 


60   57   64 
40   46   40 


57   60   43 

30   34   31 


47   33 

37   31 


30   32 

32 


43   44   57 
23   23   26 


45   42   98 


33   35 

35 


51   53   31 


60   39   90 

38   42 


35   37 
35   27 


57   40   53 


38   61 
24   28 


62   47 
38   33 


57   69 

37   40 


40   62 

37   40 


39   64 
35   41 


56   61 
33   35 


57   67 
31   39 


50   53   51 
25   25   28 


45   48   40 
23   24  22 


60   60   50 
3  7   33   29 


68   68 

41   39 


60   62 
35   37 


38   60 
23   25 


37   37 
30   29 


62   62 

37   36 


35   65 

23   26 


62   72 
33   39 


34   60 
30   33 


64   63 

38   26 


57   68 
33   42 


57   43 
28   33 


62   45 
39   29 


94   48 

39   34 


60   61 
41   39 


37   55 

41   37 


54   61 
46   36 


69   60 
53   38 


63   51 

36   25 


67   68 
46   41 


61   59 
45   40 


76   72 
43   44 


61   43 
38   40 


64   40 
34   29 


67   40 
47   32 


65   78 
43   49 


70   74 
40   62 


74   70 
38   47 


72   79 
41   42 


53.3 

32.1 


63.9 
41.4 


51   55 

34   29 


65   74 

26   31 


79   76 
50   47 


61   71 
41   43 


71   74 
42   58 


59   49 

36   41 


61   73 
42   44 


40   71 

37   41 


59   67 
37   39 


66   74 
33   30 


78   80 
45   91 


43   74 
33   39 


73   67 
43   54 


45   57 
38   41 


49   40 
20   22 


48   37 
32   28 


32   60 
37   34 


60   41 
36   33 


66   63 
38   46 


60   67 
29   30 


62   71 
31   49 


63   63 
33   36 


39.5 

37.1 


37.9 
31.3 


62.9 
39.7 


39.1 
37. 1 


41.1 
31.1 


57.4 
35.) 


54.6 
31.1 


51.9 

30.7 


59.2 
35.1 


54.0 
32.4 


32. » 
24.) 


91.7 
24. 1 


5).! 

32. V 


33.1 

27.1 


41.1 

17.1 


41   30   32 


10 

35 

64 
29 

70 

24 

45 
11 

37.! 
2». 

6) 
41 

31 

34 

10 

14 

Tl 

42 

Jt.) 
14.1 

10 

37 

42 
14 

40 
91 

69 
33 

93. 1 

10.1 

37   31   44   71 
10   21   29  21 


75 
96 

67 

73 

■■o 

■  1 
54 

41 

92 

94 
11 

40 
99 

71 

IB 

17 
II 

(.4 

41 

97 
42 

44 
19 

71 
4U 

3< 

1« 

DAILY  TEMPERATURES 


Station 


DaY      Of  Month 


iURNET 
: J  HE RON 

ANADIAN 

ANYON 

ARRIZO    SPRINGS 

ARTHAGE 

ENTER 

ENTERVILLE 
HILORESS   CAA   AP 
HISOS    BASIN 
.ARENOON 

ARKSVILLE    2    E 

EBURNE 
JLEHAN 

1LLEGE   STATION    7   Sol 
H.LEGE    STATION    CAA    AP 

LORADO    CITY 
iNROE 

RPUS   ChRISTI 

RPUS   CHRISTI    KB    AP 

RSICANA 

TULLA    CAA    AP 
OCKETT 

:sbyton 
'stal  city 

:RO  3  NH 

HART  CAA  AP 
LAS  KB  AP 
IEVANG 
»I0  KB  CITY 
'SON  DAM 
TON 
^TOH  EXP  STATION 
LVILLE  2  H 
-EY 
.IN 

>|as 

E  PASS 

'LAND 


52   58 
32   29 


48   57 
13   21 


52   60   49 
17   11 


62   57   58 
38   25   44 


50   53   54 
29   25   26 


60   53   52 
30   23   24 


52  50  54 

39  42  30 

45  51  51 

30  32  26 


39   37   43 


55   48   48 


55   50 
30   38 


54   56 
30   33 


53   53 

30   23 


56   60 
21   25 


56   50 

28   30   37 


47   55   61 
15   16   25 


49   49 

23   23   23 


51   54 
26   25 


55   50 

27   23   26 


56   55 
29   42 


47   40 
33   33 


49   46 
39   30 


48   45 
25   31 


53   52 
28   29 


52   50 
34   39 


52   43 
35   35 


56   69 
31   37 


54   62 

23   35 


39   32   38 


57   57 
18   23 


66   52 

35   27 


55   58 
42   38 


41   35   49 


47   49 
28   27 


54   56 
35   27 


57   61 
24   25 


55   56 
36   27 


65   54 
39   26 


50   54 
13   16 


51   55 
29   33 


56   58 
38   27 


55   55 
35   31 


45   55 

28   29 


46   51 
26   29 


51   56 
24   26 


54   49   56 


55  41  55 

33  32  35 

56  53  48 

31  34  35 

60  57  54 

55  47  44 


60   56   54 


30   35   39 


42   42   41 
54   55   55 


54   40   34 
27   30   24 


54   48   54 
44   42   42 


65   S3   45 


35   45   47 

25   29   25 


52   49   55 

36   39   35 


54   58   56 


49   48   53 
43   42   42 


45   55 
21   26 


43   48 
24   25 


49   57 
32   38 


53   61 
22   25 


54   53 
22   28 


52   62 

24   33 


11   12   13   14 


68  63  64 

38  43  45 

56  58  53 

28  20  27 

57  53  49 
27  22  30 

62  66  69 

46  34  53 

67  66  62 

35  37  51 

54  68  66 
3  3  44  50 

55  68  70 

31  40  52 

57  57  45 

32  28  31 

58  60  58 
40  40  3  7 


15 


56   54 
22   25 


50   53 
26   31 


46   55 
29   29 


65   56   57 


44   54   56 


37   31 

54   56 

35   36   30 


31  37  32 

55  48  55 

32  38  38 

55  47  47 

43  41  41 

57  46  44 

32  35  33 


29   31   33 


46   49 
33   26 


55  45 
33  24 

58  51 

45  38 

56  53 


53   43 
32   23 


59   54 
35   33 


57   43 
31   22 


39   42 
19   22 


60   56 
38   32 


59   55 
38   28 


55   62 

19   23 


41   49 
29   23 


31 

62 

24  33  43 

63  62  56 

32  42  47 

61  60  57 

36  35  45 


69   69   59 

38   51   49 


34   27   36 


68   69 

43   43 


28   25 
53   51 


36   34   30 


44   52 
32   25 


53   60   57 
45   36   38 


47   38   32 


64   65 
34   46 


52 
35 

52 
29 

58 
38 

60 
35 

38 
23 

47 

29 

60 
28 

41 
22 

52 
26 

50 
19 

47 
37 

44 
22 

55 
37 

59 
33 

60 
29 

46 

23 

62   64   69 
41   35   51 


68   68 
39   50 


66   69 

33   51 


57   55   61 

39   30   25 


65   66   62 

51   54   48 


59   61   64 
♦  7   40   38 


67   72 
44   42 


58   63   66 

47   35   35 


45   45   46 
28   28   23 


64   70   65 
42   40   35 


73 
39 

74 
40 

57 
45 

64 
40 

70 
40 

52 
24 

45 

22 

48 
19 

43 
24 

57 
17 

60 
47 

59 
49 

56 

48 

61 

40 

46 

36 

73 
47 

64 
55 

65 
49 

66 

42 

60 
42 

65 
38 

65 
42 

64 

43 

65 
40 

64 
37 

60 
50 

54 
47 

53 

35 

54 
35 

40 
29 

63 

39 

60 
50 

58 
45 

58 

41 

54 
34 

61 
36 

55 
42 

56 
43 

58 
37 

54 
33 

63 

47 

61 
46 

60 
55 

63 

40 

60 
38 

60 
34 


58   45   56 


61   63   65 
36   36   36 


63   64   63 
35   35   38 


o4   59   66 


64   60   60 
3*   30   33 


68   67   71 
44   40   36 


50   52 
43   39 


62   62   62 
49   36   36 


52   52 
27   26 


70   68   71 
45   38   38 


62   61   59 

47   37   42 


55   62 

47   35 


58   63   67 
49   36   38 


53   44   55 


52   55 

37   28 


22   23  1 24 


27   28   29 


TEXAS 
JANUARY  1958 


30   31 


59   65 
22   25 


63   60 
22   23 


66   68 
32   40 


58   65 

30   40 


47   60 
30   33 


52   64 
28   31 


54   55 
32   40 


60   68 
24   29 


45   59 

30   31 


66   65 
26   33 


57   57   56 
49   40   30 


54   40 
22   20 


45   29   38 
25   17   U 


58   67   58 
51   47   30 


58   50 
45 


55   58   58 

34   44   35 


65   60   58 
41   41   33 


60   56   58 

47   28   34 


64   60   58 

34   41   32 


45   45   51 
18   22   20 


61   57   47 
36   45   32 


59   56 

30   39   29 


63   45 
35   30 


63   49 
32 


47   58 
27   30 


57   58 
28   30 


59   56 
33   23 


65   76 
36   45 


57   63 

31   40 


56   64 
34   34 


65   60 

37   33 


50   60 
32   32 


75   71 
53   35 


59   57 
37   33 


63   43 
32   31 


68   63 
20   33 


69   68 
40   56 


59   70 
34   51 


32   23   19 


51 
19   22 


49   47 
38   30 


57   54 
34   30 


52   49 
26   26 


53   64 

23   27 


54   60 
28   36 


58   58 
29   41 


42   63 
32   31 


28   31  27 

58  43 

31   34  30 

59  61 
40  36 


60   72 
38   40 


71   70 
46   51 


52   66 
32   38 


71   70 
33   50 


58.4 
34.6 


54.6 
35.8 


65   62 

43   40 


65   61 

25   35   35 


56   59   67 

29   33   33 


63 

50   50 


63   63 

47   46 


49   63 
29   31 


43   30   27 


57  47  54 
44  29  25 

60  62  62 

36  47  30 

67  63  59 

58  45  42 

68  63  59 

56  44  36 


51   47 
37   32 


63   49   56 


52   62   46 

30   32 

58   57 


62   58   61 


50   60 
30   30 


66   67 
37   42 


52   56   66 
26   26 


55   61 

23   26 


66   67   58 


51   38   32 


31   37   33 


55   52 
37   39 


42 
33   22 


66   57   60 


65   66 
32   35 


62   56   55 


22   27 
62   54 


62   65   63 
33   42 


46   63   61 
28   38   33 


63   61 

27   33 


58   65 
29   40 


64   65 
35   36 


51   67   63 
30   34   38 


66   68   66 


65   66 
37   54 


52   51 
46   33 


65   58 
50   42 


30  29 

44  50 

20  24 

57  53   62 

37  40   32 


42   40 
11   20 


62   67 
33   35 


76   74 
50   52 


74   7* 
46   46 


54   60 
32   40 


76   76 
35   42 


55   63 

29   37 


59   61 
23   25 


75 

36   40 


75   74 
30   40 


60   76 
47   52 


47   56 
36   36 


63.8 
46.1 


55.4 
33.7 


46   44   44 
40   31   28 


54   39 
39   30 


55   50 

29   37 


52   50 
37   34 


49   52 
29   37 


52   52 

28   21 


60   60 
43   36 


73   72 
36   43 


71 
40 


50   48 
33   26 


50   55 
43   36 


57   63   57 


57   52 
38   34 


51   34 

35 


51   50   56 
27   36   28 


61   53 
35   40 


60   55   66 

34   34   36 


52   59 
26   31 


63   56   59 

44   32   35 


63   60   60 

36   34   35 


60   74 
36   36 


56   65   68 

28   39   38 


67   78 
33   37 


53   67 

26   27 


38   66 

36   37 


64   76 
35   40 


62   65 

42   37 


58   67 
35   33 


55   70 

35   37 


71   65 
37   35 


58   69   54 
44   45   33 


54   51   35 
30   31   27 


34   39   34 

53   57   46 
26   26   24 


64   75   74 
34   3  7   41 


72   69   72   82 
41   36   36   41 


60   44   63   65 
38   31   30   30 


56.9 
37.1 


55.7 
33.1 


62.7 
36.7 


DAILY  TEMPERATURES 


Day  Of  Month 


1   12   13   1 


28   29   30   31 


EL  PASO  WB  AP 

ELECTRA 

ENCINAL  3  NW 

FALFURRIAS 

FLATONIA 

FLOVDADA  2  5W 

FOLLETT 

FORT  STOCKTON 

FORT  WORTH  WB  AP 

FORT  WORTH  LEONARD  BLDG 

FOWLERTON 

FREDERICKSBURG 

GAINESVILLE 

GALVESTON  WB  CITY 

GALVESTON  WB  AP 

GATESVILLE 

GILMER  2  S 

GLADEWATER 

GOLIAD 

GONZALES  2 

GRAHAM 

gMMURV 

GRAPEVINE  DAW 
GREENVILLE  2  SW 
MALLETTSVlLLE 

HAPt  I'. 

HcnootOH 


- 

«|  A» 


58   58   48 


38   29   33 


23   28   30 


46   55   59 
25   25   29 


63   55   58 


35   30   34 


49   56   50 


41   51   51 


55   52   62 
21   24   29 


47   52   56 
31   32   32 


22      24   24 


52   50   53 


51   50   52 


56   50   53 
29   25   26 


55   57   54 


57   52 
29   35 


59   48   50 


63   61   53 


40   40   37 


37   45   46 


33   38   35 


54   50 
33   38 


54  54  45 

26  31  29 

54  53  52 

51  43  40 

54  53  53 

50  42  40 

52  51  60 

38  41  37 

53  46  52 

31  34  36 

53  54  48 

32  33  37 

56  50  55 


32 

50   51 


5*   50   5* 


50   59 
30   30 


53   53   57 


62   44   50 
30   26   26 


50   57   56 
33   26   33 


57   39   49 
27   19   19 


47   45   57 
40   33   41 


47   43   55 
39   34   39 


55   55   61 
29   23   27 


41   45   56 
28   16  22 


55   42   46 
30   23   22 


56   54   59 


50 

47 

sc 

36 

35 

27 

90 

61 

50 

40 

34 

SO 

50 

49 

SI 

36 

34 

30 

52  40 

26  19   20 

58  51 

40  38 

34  58 

45  39   40 

54  48   57 

26  24   26 

47  45 

30  22 

57  44   53 

2")  20   29 


11   20   2« 


1 ' 

55 
29 

27 

4  J 

56 

II 

46 
21 

10 

60 

15 

'-  ' 
tl 

4/ 

5' 
29 

46 

2  1 

4/   41   54 

II  14   |  ■/ 


47   41   56 
19   10   2* 


•,4    4/    4  4 


61   65   65 

38   30   42 


59   58   53 


46 
22 

55 
22 

66 
33 

60 
32 

58 
30 

56 

31 

62 
36 

63 

37 

58 
37 

53 
39 

62 

40 

71 
43 

50 
28 

55 
36 

70 
44 

69 
50 

55 
20 

54 
29 

51 
27 

54 
23 

42 
15 

60 
21 

62 
29 

56 

31 

52 
29 

63 
32 

65 
38 

56 
30 

61   61   58 
37   41   47 


62   66   63 
32   29   48 


67   62   55 
27   32   33 


64   65   60 
54   57   52 


64   65   60 
5  1   54   52 


61   67   61 
32   37   49 


63   61   55 
32   38   47 


73   73   67 


64   58 
34   34 


66   74   76 


31 

37 

10 

32 

66 

40 

66 

49 

52 

67 
II 

63 
34 

66 
36 

53 

30 

94 
28 

5/ 
31 

61 
34 

63 

34 

47 

Ml 

39 

61 

41 

■  | 

62 

U 

70 
1  I 

62 

:; 
>l 

to 

34 

-.4    1/        M 


(.»   U   1,1 
4  1   49   49 


*4   411   94 


26   36   24 


53   52 
39   28 


62   70 
36   3  7 


65   69   63 


54   56   57 
23   32   39 


34   31   22 


53 

34 

47 
28 

47 
28 

66 
32 

64 

31 

60 

32 

48 
29 

32 
26 

66 
38 

70 
38 

64 
33 

68 

43 

63 
39 

56 

40 

68 
48 

58 
31 

66 

4? 

73 
45 

63 
39 

65 

39 

64 
44 

61 
44 

71 
55 

62 

37 

67 

44 

60 
39 

62 
32 

65 

45 

69 
42 

65 

50 

62 

41 

96 
31 

46 
24 

55 

21 

62 

23 

62 
27 

53 
27 

46 

30 

30 
22 

46 
16 

49 
36 

39 

19 

48 
20 

60 

30 

56 

30 

60 
32 

39 
21 

27 
17 

62 

31 

55 
28 

60 
28 

60 

30 

57 
33 

55 
43 

59 
30 

40 
27 

60 
39 

48 
33 

63 
28 

61 
36 

93 

32 

51 
46 

50 
32 

50 

30 

57 

42 

61 

34 

50 
32 

67 
34 

63 
34 

55 

34 

52 

36 

41 
31 

57 

44 

65 

30 

56 
35 

63 
26 

63 
33 

54 

45 

55 
38 

55 
32 

43 
25 

60 
23 

62 
49 

61 
51 

55 
46 

57 
41 

64 
48 

62 
49 

60 
49 

55 
45 

57 
40 

63 
47 

99 

48 

97 
31 

55 
30 

67 
26 

67 
37 

59 

44 

96 
35 

46 
35 

54 
29 

60 
29 

97 
46 

62 

37 

61 
38 

48 
30 

38 
31 

65 

47 

72 
47 

64 
40 

66 
33 

67 
41 

49   69   63 
25   27   31 


65   66   60 
2  6   31   30 


47   62   60 
29   31   31 


40   58   59 
29   30   32 


62   64   65 
41   42   42 


52   64   61 


97   64   56 
30   39   34 


4  8   64   6  3 
27   30   34 


33   62 

29   26 


64   63   61 
26   37   31 


52   66   63 
29   31   37 


69   66   67 


39   67   39 


31   60   69 


57   56   56 


48   48 
33   33 


53   51 
36   42 


67   65 
53   47 


32   32   29 


64   72   67 


57   48 
4  3   34 


47   40 
34   27 


34   37 
29   26 


69   92 

40   36 


92 
38 

it, 
27 

66 

43 

64 
37 

39 

41 

5  6 

37 

71 
42 

70 
41 

46 
25 

6  0 
32 

59 

43' 

56 

32 

52 

30 

46 

27 

51 
28 

65 
35 

58 

35 

49 

39 

62 

35 

76 

39 

60 
46 

96 

40 

63 

40 

78 
43 

54 
40 

56 
34 

70 
33 

68 

44 

39 
26 

57 

20 

60 
22 

60 
33 

40 

21 

41 
23 

47 
24 

54 
30 

51 
32 

38 
27 

54 
36 

63 

35 

90 
38 

54 
29 

62 

40 

60 

34 

57 
31 

30 

31 

57 
32 

62 

40 

56 
29 

50 
37 

55 
27 

66 

36 

66 

38 

45 
24 

55 

25 

50 
27 

93 

27 

64 
35 

37 
47 

92 

39 

55 
40 

63 

52 

66 
50 

57 
45 

52 
39 

55 
40 

69 

51 

64 
47 

6  2 
27 

96 

43 

60 
29 

67 
43 

66 
38 

56 
26 

44 
30 

51 

27 

54 
29 

60 

39 

48 
28 

57 
30 

46 

29 

54 
29 

58 
36 

56 

36 

99 

49 

62 
38 

77 

44 

73 

44 

51   55 

24   27 


60   53 
25   42 


50   55 
29   29 


47  54   46 

27  30   29 

63  54   59 

34  43 

73  66 

47  55 

49  55   42 

27  31   26 


47   39 

26   26 


41   43 
21   22 


5V   54   37 
26   4i   29 


33   99 
33   39 


61   96 
29   33 


32   57 
26   33 


61   49   99 


57   64   60 
25   29   33 


64   65   64 
40   32   39 


55   64   60 

32   37   37 


52  61  58 

29  36  33 

72  70 

45  42 

66  79  78 

46  50  51 

55  65  60 

29  31  34 

58  62  62 

39  38  36 

56  65  61 

30  34  36 


64   63   61 


37   65   65 
32   40   37 


32  33  40 

35  64  63 

31  )4  38 

66  73  62 

46  48  46 


61   73   59 

29   48   40 


42   55   60 
30   31   33 


48   67   79 
29   40   39 


66   67   75   67 
45   33   37   43 


63   42   57   66 
33   33   33   33 


38   99   64   72 
49   49   92   96 


98   95   64   73 
46   44   49   99 


61   63   73   73 
44   33   33   46 


45   52   67   61 
35   33   33   41 


66   65   77   76 
52   40   44   96 


•>  I       61   61 


76   79 
60   4  7 


99   94 

39   33 


36  36 

30  27 

97  63 

43  36 


70   71 
4  1   32 


62   39 
39   30 


44   41 
63   49 


75   72 
39   36 


63   61 
31   34 


26   29 

72 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 


IO»A    PARK    EXP    STATION 

JACKSBORO 

JACKSONVILLE 

JASPER 

JUNCTION 

JUNCTION  CAA  AP 

KARNACK 

KAUFMAN 

KENEOY 

KERRVILLE 

KILLEEN 

KINGSVILLE 

KIRBYVILLE  FOREST  SERVICE 

KNOX  CITY 

LA  PRYOR 

LA  TUNA  1  S 

LAKE  COLORADO  CITY 

LAKE  KICKAPOO 

LAMESA 

LAMPASAS 

LAREDO  WB  AP 

LAVON  DAM 

LEVELLAND 


JANUARY  1958 


57   56 
26 


52 

26   26 


59   53 
25   29 


52   54 
24   26 


49   55 

27   30 


58   62 

25   36 


52   52 

20   20 


54   56 
24   25 


DaY  Oi  Month 


54   48   60 


47   41 
36   36 


55   54   68 


50   48   52 


55   52 
38   28 


54   52   52 


55   54 

33   37 


54   56 
25   26 


61   55 
27   27 


54   55 
26   36 


57   64 
20   23 


53  52  58 

18  20  23 

45  52  50 

29  29  31 

47  51  58 

16  IS  18 

49  52  55 

25  21  21 

57  57  59 


35   36   36 


57   47 
30   38 


LIBERTY 

L1NDALE  5  SE 

LITTLEFIELD 

LIVINGSTON 

LLANO 

LONGVIEW 

LUBBOCK 

LUBBOCK  WB  AP 
LUFKIN  CAA  AP 
LULING  1  SE 
MAD1SONVILLE 
MANSFIELD  DAM 
MARATHON 
MARL  IN 
MARSHALL 
"ASON 


48   55 
26   29 


56   57 
24   26 


53   59 
29   32 


48   53 
27   30 


51   56 
14   22 


64   52   56 


55   58 
21   23 


55   48 
24   28 


54   54 
23   25 


52   55 

24   25 


57   57 
27   29 


54   56 
21   25 


57   56 
18   22 


55   59 

25   29 


47   51 
28   30 


56   50 
19   26 


61   59 

54   47 


52   43 
36   32 


54   49 
40   45 


55   40 
36   32 


30  32  32 

54  50  46 
33  35  36 

58  40  41 

25  30  27 

55  43  43 
24  37  37 

58  49  51 

48  44  41 

54  53  55 

31  31  36 

49  33  36 
24  22 

54  57 

33  38  39 


25   28   20 

57   55   47 
35   39   36 


54   55   47 
30   37   39 


40   33   36 


55   48   57 
34   40   38 


59   49   43 
35   40   39 


54   58   57 


57   49   43 


55   50   52 


53   53   50 


49   42 
36   36 


59   62 
2  5   30 


45   56 
22   22 


41   45 
20   24 


56   58 
29   34 


52   60 
24   29 


44   52 
25   26 


57   59 
33   36 


4  7   54 
22   21 


10      11      12      13      14 


38   45   43 


69   66   62 
38   50   56 


15     16 


48   58   65 


55   62 
31   36 


62   65   56 
44   37   36 


67   65   65 
48   40   34 


57   62   60 
35   29   28 


60   60   58 
47   34   41 


55   60   61 
47   39   37 


70   67   67   70   66 
38   52   45   39   36 


62   60   64 
43   31   34 


55   60 
23   23 


50   61 
25   26 


51   50 
23   30 


41   58 
24   28 


48   52 
22   22 


60   58   62 


41   47 
22   23 


46   46 
15   18 


49   50 
27   26 


40   45 
21   21 


45   48 
24   23 


50   54 
24   26 


54   41   47 


61   67 
36   43 


70   70 

46   48 


66   66 
34   51 


59   56 

33   35 


52   60 
25   25 


60   64 
29   44 


67   73 
41   52 


65   61 

35   44 


56   50 
28   26 


73   75 
46   52 


52   48 
27   26 


66   65 
45   51 


65   59   60 
47   34   32 


72   70   70 
46   45   42 


62   68   61 
49   35   34 


52   49   59 
42   36   27 


65   69   68 

41   48   34 


57   54   57 
23   26   21 


53   58   58 
39   33   28 


47   55   51 
30   25   25 


59   55   66 
45   31   31 


67   72   67 
43   48   41 


59   58   61 
46   36   35 


52   49   52 
27   26   23 


58   66   70 
48   39   46 


57   61   59 
47   40   39 


49   50   45 
27   26   26 


57   64   66 
46   42   42 


66   55   61 
35   35   35 


56   61   61 
46   36   40 


24   23   32 


69   68 

36   50 


52   51 
30   30 


33   24   28 


21  26  25 

50  51  58 

30  23  27 

59  40  43 

29  21  23 

50  53  62 


60 

35 

68 
35 

70 
51 

65 
51 

6  9 
30 

69 
35 

65 
27 

51 
33 

65 
35 

66 
45 

66 

39 

64 

65 

32 

64 
42 

49   45   53 
27   28   24 


63   66   52 
42   36   34 


64   60   68 


49   36   42 


61   57   71 
45   33   35 


62   69   50 


45   39   39 


8«o    reference    notes    following    St. 
-    15    - 


26   36   34 


58  64  59 

34  34  36 

41  61  62 

26  30  34 

65  67  67 

31  39  36 

58  64  65 

25  31  31 

54  64  67 

27  31  31 

64  64  62 

37  45  41 


30  30  33 

66  63  58 

30  35  33 

65  65  59 

32  39  36 

55  62  59 

20  28  36 

60  65  65 

24  25  34 

46  60  61 


40  30  29 

53  51  50 

40  37  31 

62  62  58 

42  47  36 


49   55 
31   24 


38   42   35 


67   66   59 


60   51   54 
32   37   37 


61   59   59 
27   39   32 


26   35   28 


54   54 

26   38   30 


30   35 

57   56   60 


68   69 

35   38   38 


67   66 

37   37 


42  59  59 

26  31  33 

59  56  50 

25  29  33 

58  63  69 

34  38  36 

45  58  63 

31  31  34 

56  57  56 

26  28  30 

54  60  68 
30  33  35 

56  62  67 

30  30  31 

55  59  64 
30  34  32 


59   60 
26   30 


57   67 
29   32 


57   44 
38   26 


58   55   42 
34   40   27 


72   61 

54   34 


66   54 
51   37 


42   50 
28   25 


63   60 
43   29 


45   47 
30   21 


55   41 
30   27 


60 

24 

63 

25 

61 
31 

53 

31 

47 
26 

41 
21 

53 
25 

64 
25 

67 
30 

59 
30 

57 
40 

42 

31 

67 
41 

63 
U 

61 

45 

69 
51 

60 
44 

61 

37 

33   42   31 


35   52 
22   18 


63   66 

50   35 


34   43   34 


56   63 
29   30 


62   68 
30   36 


57   66 
28   38 


59   56 
21   35 


66   62 
27   31 


48   56 
31   32 


65   67 
28   37 


38   32 
22   20 


62   60 

48   34 


60   43 
39   29 


52   52 
45   34 


33   45 
23   19 


60   51 
37   32 


66   60 
48   33 


54   50 
27   35 


56   54   61 
34   40   32 


46   47   61 
28   22   26 


52   54   39 
28   29   24 


27   33   31 


53   52 

23   25   19 


53   60   49 
27   27   30 


61   58   63 
43   41 


49   53   49 
27   29   31 


56   66   48 
35   35   38 


53   55 
34   36 


72   72 
43   42 


57 
28 

55 
28 

41 
28 

57 
29 

68 

37 

17. 
31 

53 
27 

60 
31 

51 
31 

58 
34 

65 
37 

67 

30 

61 
37 

60 
46 

63 

39 

78 

44 

76 

45 

76 

46 

63 
29 

59 
38 

5B 
32 

70 
32 

71 
35 

06 
32 

48   59 
32   32 


47   47 
21   24 


53   62 
34   38 


67   61 
39   32 


72   73 
34   39 


57   63 
26   34 


53   63 
32   38 


64   65 
20   24 


57   64 
30   38 


76   76 
43   46 


56   60   67   66 
38   35   34   46 


51   51   69   64 
32   35   40   58 


65   65   69   75 
40   36   39   57 


65   75 
26   35 


57   66 
29   36 


65   66 
32   31 


64   58   61   75 
44   31   33   39 


54   65   69   63 

34   31   30   49 


58.5 
31.3 


53.6 

33.8 


68 
33 


57   61   73   63 
26   30   34   34 


57   64 

26   30   30 


59   45 
37   29 


38   58 
24   23 


47   56 
41   32 


53   57 
30   40 


58   57 
23   25 


55   67 
35   43 


58   67 

34   40 


41   65 
24   26 


42   68 
23   25 


33   41   33 


42   51 
26   21 


55   55 

35   32 


52   56 
39   33 


58   56 
35   29 


58   61 
31   29 


55   45 
33   30 


52   57 

38   30 


57   58 

25   34 


68   63 

36   33 


70   68 
41   41 


68   65 

38   37 


69   69 

33   39 


66   63 
33   26 


66   68 
3  8   36 


5  7   62 
36 


66   65 
40   36 


69   82 

40   48 


45   57 
30   34 


62   72 
26   26 


56   62 

40   40 


45   52 
35   35 


38   60 
32   33 


46   58 
37   38 


63   68 
39   33 


39   31   37 


41   61   68   57 
30   26   26   26 


64   5  5 
47   42 


65   55 
32   34 


53   65 
33   23 


63   65 

30   35 


61   72 
36   40 


70   69 
42   56 


65   79 
34   36 


75   63 
38   41 


76   70 
41   53 


56.5 
32.1 


63.0 
38.5 


56.2 
27.0 


52.7 
33.1 


54.0 
24.9 


56.8 
30.9 


54.4 
32.4 


53.9 
34.2 


48.8 
24.6 


58.5 
37.1 


58.6 
32.3 


48.4 
25.2 


57.9 
35.2 


58.6 
36.1 


56.5 
26.5 


DAILY  TEMPERATURES 


te/a: 
sr  i9tt 


Day     01  Month 


10      11       12      13      14 


MATAGORDA 
MAURBRO 
MC  ALLEN 
MC  CAMEV 
MC  COOK 
MC  KINNEY 
MEMPHIS 


MIDLAND  W8  AP 

MIDLAND  4  ENE 

MINERAL  WELLS  CAA  AP 

MISSION 

MONTAGUE 

MOUNT  LOCKE 

MT  PLEASANT 

MULESHOE  1 

MUNDAT 

NACOGDOCHES 

NATALIA 

NEK    BRAUNFELS 


PADlXAH 
MLACIM     CAA    AP 

•INC 
PAMPA 

»>«'»[>  JUNCTION 
»A»|» 
PttHMM*    "OlHTO* 


MAX 

45 

52 

51 

40 

J5 

MIN 

20 

28 

33 

30 

19 

MAX 

49 

50 

55 

54 

54 

MIN 

26 

22 

22 

24 

29 

MAX 

43 

50 

60 

49 

35 

MIN 

12 

13 

20 

22 

26 

MAX 

60 

60 

56 

55 

44 

MIN 

22 

27 

26 

35 

34 

MAX 

60 

55 

59 

57 

to 

MIN 

30 

21 

22 

24 

32 

MAX 

56 

57 

54 

54 

46 

MIN 

30 

25 

it 

41 

40 

22  25  22 

55  55  60 

38  31  37 

72  52  57 

39  27  29 

56  60  65 
39  34  45 

50  53  53 

18  25  30 

68  63  64 

42  32  43 

48  55  54 

26  29  31 

48  56  52 

20  19  22 


52   57   61 
12   14   21 


20   25   30 


53   57   55 
16   25   27 


53   57   56 


50   57   53 
26   27   29 


56   55   57 
34   26   29 


52   49 
35   37 


50   44   40 
26   28   29 


57 
35 

55 
36 

47 
17 

43 

18 

43 
31 

37 
31 

46 
34 

37 
30 

49 
36 

48 
38 

65 
50 

62 
56 

50   46   57 


52   47   59 
39   38   39 


60   52   48 


57   49   58 


»1 

26 

52 
35 

47 
28 

II 

24 

JO 
35 

42 
35 

M 

24 

45 

36 

42 
13 

62 
37 

36 
46 

50 
41 

55 
II 

54 
32 

56 
33 

21   27   24 


34   53 

29   31 


57   J2 

IV    44 


IV    40    IV 


51    56 

29   33 


48   65 
19   21 


37   39   45 


47   50 
20   19 


58   61 
30   33 


56   56 
30   33 


34   2  9   34 


48 
24 

54 
16 

ftl 

31 

52 
31 

11 

28 

61 
31 

49 

27 

62 
11 

II 
II 

II 
19 

49 
28 

57 
33 

|| 

42 

II 

47   63   63 


34   65 
32   39 


36   45 

16   16 


31   60 
26   29 


19   44 

1/   IV 


5  1   4  1   46 

H    I*        /'I 


73   63 
51   56 


73   72 
50   53 


60   59 
45   45 


54   54 
25   28 


64   72   73 


65   66 
30   39 


62   58 
28   34 


70   69 
33   52 


66   66   66 


31   47   47 


59   55 

27   32 


66   61 
39   40 


73   71 
46   47 


38   64 
26   12 


19   72 

4/   45 


46   35 
26   10 


4  I         44 
1 1    || 


68   65   68 


57   57   58 
28   32   25 


54   50   54 
37   37   26 


53   50   48 
46   36   29 


64   67 

48   43 


60   57 
33   30 


66   67   68 
46   32   40 


57   59 
27   26 


57   59 
31   32 


60   59   57 
25   34   37 


60   60 
27   37 


59   68 
22   29 


49   63 
32   35 


52   63 
19   23 


60   61 
27   35 


66   64 
27   36 


62   61 
30   35 


45   57 
30   29 


55   59 
21   22 


66   63 
29   34 


54   62 
29   29 


67   67 
32   39 


60   65 
38   35 


56   61 
30   32 


66   66 

31   41 


64   62   58 


60   65   66 
25   29   31 


67   64 
26   24 


59   63 

34   43 


52   60 
29   30 


60   60 
34   42 


59   64   66 


61   60 
29   27 


61   61 
30   39 


9*   99 

24   30 


96   99 

24    ,1 


94   96   69 

II   in  4/ 


40   25   21 


65   62 
57   33 


71   66   62 


56 

53 

53 

42 

29 

23 

70 

60 

63 

50 

51 

40 

50 

46 

48 

43 

33 

31 

62 

43 

35 

32 

26 

26 

60   53   44 


56 

35 

28 

26 

21 

19 

49 

41 

50 

31 

27 

22 

50 

42 

53 

35 

27 

21 

50 

50 

53 

44 

32 

30 

56   61   47 
33   34   38 

62   63   65 


50   55 
32   24 


62   64 
50   39 


50   53 
37   29 


45   42 
20   22 


47   58 
30   25 


52   56 
36   27 


62   72   67 


46   45 
28   27 


37   27   46 


52 

38 

48 
33 

45 
24 

56 
24 

47 
28 

34 
20 

32 
18 

45 
19 

45 
22 

37 
23 

48 
29 

52 
25 

55 
27 

52 

34 

56 
27 

59 
42 

57 
34 

55 

26 

6  4 

26 

42 
25 

59 

44 

61 

31 

57 
34 

53 

39 

60 

32 

59 
45 

59 

31 

63 
35 

46 

43 

60 

35 

64 
56 

66 

33 

55 

34 

64 

38 

44 

36 

63 
43 

66 
36 

61 
34 

53 

40 

60 

35 

48 
29 

48 
27 

54 
22 

48 

35 

52 
23 

32 

43 
25 

55 
29 

93 

35 

41 

26 

37 
26 

5  0 
22 

50 
24 

47 
29 

61 
25 

64 
40 

56 

36 

60 
39 

54 
40 

6  6 

38 

34 
44 

54 
32 

90 
32 

62 
35 

48 
II 

37   39 
16   13 


65   69 
58   32 


47   36   39 


96   99   66 
42   90   31 


93   52 

28   25 


52   49 
31   23 


47   39 
29   20 


59   59 
37   33 


62   63   62 


57   60 
25   25 


64   70 
36   30 


74   70 
41   41 


72   73 
42   42 


75   71   70 


70   63 

44   44 


61   67 
36   37 


63   65 

40   42 


57   56 
37   33 


60   66   68 


78   72 
38   40 


33   69   70 

40   46   46 


59   70   75 

42   47   61 


66   59   71 
39   36   45 


66   78   69 
26   35 


58   66   60 

33   37   53 


50   56   70 
38   38   39 


66   73   62 
27   33 


61   69   65 
36   33 


45   55   70 
29   29   38 


65   68   64 
31   30   46 


45   60   72 
32   26   36 


78   76   74 
3  5   36 


63   75   73 
41   36 


70   75   73 
37   42   46 


63   67   62 
32   28   47 


61   65   72 
25   29   34 


64   66   69 

28   32   46 


57   68   74 
42   46   49 


46   57   70 
36   38   40 


52   65   51 
27   27   27 


64   76   73 
34   48   26 


41   4  7   66 
30   30   37 


60   60   73 
41   41   42 


39   70   76 
22      26   36 


66   98   72 

37   38 


39   60   67 
II   2  1        2> 


36   36   96   69 
47   40   40   41 


1 

Jf 

LJ.L. 

I 

in 

lYl* 

■SLi 

IAI 

ut 

itLt 

TEXAS 

JANUARY  1958 

Station 

Day 

Of  Month 

0) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

< 

PORT  ARTHUR  WB  AP 

MAX 

MIN 

52   53   54 
35   30   32 

54   51   5 
36   42   3( 

47   46 
32   26 

5. 
2 

68   69   5 
4  2   50   5 

>      62   65   55 

)   49   43   40 

57 
34 

66 

41 

58 
39 

58 
46 

68 

42 

52 
37 

59   46   55   66   70 
38   39   37   43   41 

61   60   57   67   75   56.7 
42   43   40   42   52   39.7 

PORT  ISABEL 

MAX 
MIN 

71   60   66 
45   45   56 

66   63   5! 

60   55   4" 

56   55 

47   43 

6' 
4< 

74   73   7 
55   55   5 

64   70   70 
53   51   52 

62 

46 

61 

51 

63 
49 

69 
59 

66 
59 

61 

49 

64   65   60   76   74 
52   57   45   50   53 

73   70   65   74   79   66.6 
57   62   57   53   64   52.6 

PORT  LAVACA 

MAX 
MIN 

75   55   57 
40   33   4C 

60   58   4E 

42   46   42 

55   53 
37   30 

5! 

3; 

55   73   6 

40   40   4. 

66   66   72 
48   46   42 

59 
34 

53 
36 

63 
42 

62 
47 

66 

58 

64 
35 

59   57   50   61   74 
38   47   39   39   45 

72   63   69   63   73   62.1 
46   49   40   40   51   41.6 

PORT  OCONNOR 

MAX 

MIN 

72   54   60 

41   41   44 

60   58   51 

49   50   42 

55   52 
39   35 

4! 
3! 

54   65   6' 
40   48   5( 

65   64   65 
47   49   45 

59 
36 

56 

39 

63 

44 

60 

51 

66 
58 

64 
35 

55   57   51   57   75 
38   49   39   41   48 

70   60   64   56   70   60.4 
51   52   44   46   49   44.4 

POSSUM  KINGDOM  DAM 

MAX 
MIN 

56   59   58 
27   31   31 

51   48   61 
39   40   36 

50   60 
31   24 

6- 

32 

67   59   5: 
36   35   4' 

54   57   54 
45   40   33 

67 
29 

66 
36 

57 
33 

52 

44 

44 
33 

52 
31 

55   53   57   65   66 
29   38   32   41   34 

62   51   64   64   67   56.0 
40   40   37   33   39   35.3 

POTEET 

MAX 
MIN 

53   55   57 
35   26   36 

57   44   56 
43   40   40 

55   55 
34   31 

57 
35 

67   67   6- 
38   34   52 

64   69   69 
43   39   40 

63 
32 

65 

41 

59 
37 

60 

47 

59 

59 
31 

58   52   60   73   72 
36   41   34   35   40 

65   70   63   74   72   61.6 
45   57   37   37   41   36.6 

PRADE  RANCH 

MAX 
MIN 

53   51   48 
20   15   24 

47   52   54 
30   35   38 

53   61 
26   23 

56 

25 

65   66   6C 
30   23   35 

60   62   59 
39   27   32 

64 
21 

66 
34 

62 
29 

56 

46 

57 
29 

55 

22 

54   49   55   67   66 
24   31   23   26   34 

65   63   64   75   74   59.4 
29   46   25   26   37   29.4 

PRESIDIO 

MAX 
MIN 

55   62   62 
30   29   31 

58   45   54 
45   35   35 

56   55 
30   29 

65 
31 

67   65   6C 
30   33   33 

61   60   59 
30   30   27 

59 
25 

63 
37 

60 

47 

69 
38 

54 
39 

57 
29 

57   52   58   71   71 
33   33   25   26   31 

66   64   72   60   72   61.6 
32   37   29   32   43   32.8 

OUANAH  5  SE 

MAX 

MIN 

45   55   60 
17   18   25 

54   49   45 
28   33   26 

55   46 
19   13 

59 
15 

66   57   6C 
25   23   24 

48   54   45 
39   35   25 

51 
24 

66 

31 

61 
26 

64 
35 

45 
28 

34 

24 

47   48   47   55   67 
21   21   20   29   26 

60   56   40   62   64   53.9 
29   33   31   27   26   25.7 

RANGER  PUMP  STATION 

MAX 
MIN 

53   55   56 
28   30   32 

46   45   58 
37   34   32 

45   54 
26   22 

63 
34 

63   60   52 

37   34   42 

51   55   49 

44   38   28 

66 

30 

62 

40 

54 
35 

51 
44 

44 
31 

52 
29 

56   48   55   63   63 
26   35   29   43   36 

60   49   62   66   6! 
40   37   32   32   4: 

55.6 
34.3 

RAYMONDVILLE 

MAX 
MIN 

79   56   64 
40   32   34 

66   62   62 

45   59   44 

54   59 
43   35 

57 
35 

65   73   75 
40   47   49 

74   68   74 
48   44   44 

64 
37 

66 

37 

66 
44 

63 

45 

71 
55 

67 
36 

63   65   5( 
38   54   3? 

65   79 
39   44 

79   80   76   66   75 
45   49   44   44   4" 

67.6 
43.1 

RED  BLUFF  DAM 

MAX 
MIN 

50   56   53 
16   20   24 

46   35   40 
33   31   26 

46   56 
22       26 

60 
33 

57   61   65 
32   29   34 

58   55   59 

27   32   24 

55 

24 

59 
32 

55 
32 

47 
33 

42 
31 

53 
23 

49   46   6C 
30   31   24 

65   66 

35   30 

64 

3C 

58   69   76   73 
36   27   34   42 

55.9 
29.1 

REFUGIO 

MAX 
MIN 

58   63   65 
36   26   42 

58   52   55 

49   44   41 

56   56 

36   30 

59 
35 

74   76   72 
43   43 

69   72   64 

47   41   43 

67 
33 

65 

41 

65 
38 

68 
55 

64 

46 

63 
33 

59   56   62 
34   42   3S 

78   78 
45   44 

61 

42 

70   67   68   8C 

45   46   5C 

65.5 

41.1 

RIO  GRANDE  CITY  2  ESE 

MAX 

MIN 

74   57   63 
44   28   28 

63   61   52 
49   52   45 

50   60 
38   34 

60 
34 

62   71   75 
40   40   50 

75   70   70 
42   41   42 

67 
35 

66 
35 

62 

45 

63 

47 

71 
52 

65 
40 

65   62   5S 
36   49   3S 

66   82 

38   41 

82 

42 

80   77   73   86 
57   42   42   47 

67.4 
41.8 

RISING  STAR 

MAX 

MIN 

43   46   54 
28   28   28 

55   44   42 
33   32   32 

54   44 
2  8   2.2 

53 
24 

62   59   60 
35   37   38 

52   51   55 
42   38   30 

SO 
28 

62 
31 

55 

34 

57 
40 

54 
32 

35 

28 

51   57   44 
26   29   26 

54   62 
28   42 

63 
38 

62   46   58   68 
39   32   32   33 

53.3 

32.2 

ROBSTOWN 

MAX 
MIN 

75   55   58 
40   34   34 

60   64   49 
45   48   42 

55   58 

42   36 

52 
39 

58   79   72 
40   49   51 

70   67   70 
47   44   44 

62 

39 

64 
42 

63 

44 

64 
46 

67 
55 

61 
37 

60   60   53 

39   47   40 

61   76 

40   48 

75 
49 

66   70   62   76 
52   46   47   49 

63.9 

43.7 

ROCKSPRINGS 

MAX 

MIN 

ROSCOE 

MAX 
MIN 

58   56   47 
18   29   28 

43   38   54 
32   32   35 

49   59 
28   25 

62 

36 

56   59   51 
36   26   38 

55   48   58 
39   35   26 

64 
28 

61 
34 

52 

4  0 

53 

36 

45 
29 

51 

23 

51   43   53 
28   31   25 

64   62 
40   30 

63 
33 

50   66   72   64 
35   28   36   46 

55.1 
32.0 

ROSENBERG 

MAX 
MIN 

55   55   59 
36   26   30 

53   52   55 

36   33   39 

52   47 
38   28 

57 
27 

70   75   66 
39   48   53 

64   69   65 
48   40   41 

61 
32 

67 
42 

65 
39 

63 
44 

54 
34 

62   55   58 
35   44   36 

69   71 
40   43 

69 
43 

65   58.^70   74 
48   41   39   61 

61.8 
39.6 

RUSK 

MAX 
MIN 

61   56   55 

28   31   31 

53   56   46 
34   35   38 

55   42 

29   22 

45 

24 

53   67   63 
28   44   53 

56   63   64 
46   43   39 

50 
31 

60 
34 

65 
35 

57 
37 

56 

44 

57 
33 

50   62   47 
33   36   30 

55   61 

31   43 

65 

40 

62   44   5  5   70 
42   35   36   41 

56.5 

35.7 

SAN  ANGELO  DAM 

MAX 
MIN 

46   52   56 
25   23   24 

50   38   40 
32   34   35 

57   50 
31   30 

60 
30 

62   56   63 
38   30   33 

59   57   56 
43   35   29 

59 
26 

63 

33 

64 
34 

56 
34 

62 
32 

41 
25 

53   55   42 
29   35   26 

57   66 
28   38 

62 
38 

67   50   66   75 
37   28   29   39 

56.2 
31.8 

SAN  ANGELO  WB  AP 

MAX 
MIN 

51   55   50 
21   23   29 

45   40   56 
35   35   36 

51   60 
31   28 

61 

37 

53   61   56 

35   28   43 

57   56   59 
41   35   29 

63 

26 

63 

35 

56 

34 

59 
42 

42 
33 

53 
26 

55   45   57 
33   36   29 

66   62 

41   39 

66 

37 

52   66   75   63 
37   28   37   40 

56.6 
33.5 

SAN  ANTONIO  MB  AP 

MAX 
MIN 

56   55   55 
31   28   34 

49   47   59 
41   41   40 

57   56 
36   30 

58 
33 

63   68   66 
39   36   49 

64   70   64 
44   38   39 

66 
33 

66 

41 

59 
36 

59 
50 

57 
35 

60 
36 

58   47   59 
36   39   34 

74   73 
40   40 

67 

41 

'  71   62   75   72 
49   43   39   43 

61.7 
38.5 

SAN  BENITO 

MAX 

MIN 

80   59   65 
37   38   38 

68   68   61 

50   51   45 

54   59 

45   39 

60 
40 

67   73   75 
43   48   52 

75   68   74 
52   47   47 

65 

43 

67 
42 

62 

46 

62 

45 

70 
43 

71 
42 

65   66   63 

45   45   40 

65   80 
40   45 

SO 

47 

74   76   69   78 
54   47   47   50 

68.4 
44.9 

SAN  MARCOS 

MAX 
MIN 

63   54   55 
34   23   23 

59   46   45 
32   39   38 

67   54 
37   28 

54 
26 

55   67   66 
35   35   35 

64   62   60 
48   42   34 

56 

30 

65 
33 

67 
34 

59 
35 

59 

45 

56 
31 

60   62   45 
33   35   31 

60   72 

31   40 

70 
35 

65   62   62   72 
44   34   35   36 

60.3 
34.7 

SANDERSON  1  NW 

MAX 
MIN 

SEALY 

MAX 
MIN 

52   55   60 
36   28   31 

54   50   54 
39   43   39 

51   48 
37   27 

55 
30 

71   71   66 
39   50   54 

65   68   65 
54   42   41 

62 
32 

66 
42 

63 
40 

61 
49 

60 

44 

55 

33 

62   55   58 

35   43   37 

69   70 
43   43 

65 

41 

59   60   71   73 
47   36   38   59 

61.1 
40.5 

SEGUIN 

MAX 

MIN 

52   57   58 
34   27   35 

57   45   57 
41   39   35 

54   55 

37   30 

56 

3  3 

66   69   69 
40   37   50 

63   69   68 

47   38   39 

65 
32 

65 
42 

63 
38 

61 

50 

60 
47 

60 
33 

62   52   59 
35   44   35 

73   69 

40   43 

66 

39 

64   63   67   73 
49   40   38   48 

62.0 
39.2 

SEMINOLE 

MAX 
MIN 

49   58   53 
15   20   23 

45   33   41 
31   26   25 

42   50 

19   25 

51 

2  5 

50   56   50 
33   29   33 

50   50   5  7, 
28   31   27 

61 

30 

60 
35 

53 
33 

44 
34 

36 
25 

49 
20 

51   47   61 
25   30   21 

62   62 
37   33 

61 

30 

55   66   76   66 

31   25   35   42 

53.1 
28.3 

SEYMOUR 

MAX 
MIN 

46   54   59 
13   15   21 

57   52   44 
26   32   25 

56   46 

21   15 

56 
15 

59   66   62 
29   24   24 

47   53   46 
34   34   25 

48 
23 

63 
23 

61 

27 

60 
26 

50 
26 

44 

2  6 

46   53   42 
21   25   20 

57   64 
20   23 

53.5 

23.7 

SHERMAN 

MAX 
MIN 

46   49   56 

53   53   48 

45   40 

46 

65   64   61 

53   53   54 

40 

60 

60 

55 

47 

45 

45   50   50 

52   64 

60 

60   42   54   65 

52.7 

26   28   31 

31   33   33 

27   21 

23 

34   37   46 

46   41   35 

28 

30 

3  2 

35 

41 

3  1 

28   30   30 

32   39 

33 

33   32   35   40 

32.9 

SINTON 

MAX 
MIN 

57   62   62 
38   30   43 

56   54   55 

50   44   4  2 

58   55 

39   32 

58 

37 

72   73   69 
45   45   58 

67   71   68 
46   43   43 

66 
35 

64 

45 

64 

42 

69 

55 

65 

52 

61 

35 

61   57   62 
36   43   39 

76   76 

45   42 

75 
46 

70   69   76   60 
50   43   48   59 

65.5 
43.5 

SMITHVILLE 

MAX 
MIN 

61   43   56 
33   26   26 

61   51   45 
35   41   39 

56   43 

36   27 

49 

28 

65   71   71 
31   41   41 

62   62   61 

47   37   37 

56 

28 

56 
29 

56 

36 

65 
35 

62 

47 

57 

32 

57   62   44 
32   33   35 

66   70 

35   38 

70 
36 

65   56   55   73 
40   36   36   35 

59.3 
35.2 

SNYDER 

MAX 
MIN 

47   54   59 
17   17   25 

50   41   38 
28   30   31 

53   51 
27   24 

61 
24 

64   61   62 
28   25   26 

49   56   51 
35   31   23 

61 
23 

65 
24 

52 
12 

55 
33 

51 
27 

36 

32 

53   50   38 
23   24   22 

57   65 
24   28 

65 

3  5 

63   40   68   72 
33   25   25   32 

54.8 
26.5 

SONORA 

MAX 

MIN 

54   54 

21   24   32 

48   41   57 
32   35   35 

54   61 
30   27 

60 
3  5 

60   68   61 
40   29   39 

61   61   64 
35   35   29 

65 
27 

67 
36 

3  9 

3  5 

61 
47 

58 
33 

58 
25 

56   49   56 
33   35   28 

69   68 
35   39 

67 

3  9 

62   67   72   68 
42   27   38   47 

60.2 
33.7 

SPEARMAN 

MAX 
MIN 

44   53   52 
10   16   15 

37   40   45 
16   13  22 

49   51 
16   19 

65 

25 

62   55   55 
23   24   23 

41   53   42 
22   21   12 

56 
20 

63 
23 

50 
•4 

60 
26 

30 
16 

19 
11 

39   43   42 
14   17   20 

52   55 

25   21 

56 
2  6 

42   42   51   63 
28   24   26   25 

49.3 
20.2 

SPUR  1  HNW 

MAX 
MIN 

53   60   52 
18   18   21 

47   39   51 
36   3  1   30 

49   61 
24   23 

62 
32 

37   56   55 
29   26   29 

54   50   60 
31   26   23 

66 

26 

54   62 
34   25 

53 
35 

38 
27 

51 

0 

49   43   62 
22   31   19 

65   61 
39   28 

62 
36 

55   66   69   66 

35   23   25   43 

56.1 
27.9 

SPURGER  DAM  B 

MAX 
MIN 

68   51   53 
35   25   25 

55   54   50 
30   35   37 

52   45 
33   26 

46 
23 

53   69   69 
29   42   42 

57   62   67 
49   35   38 

53 
32 

56   66 
12   34 

56 
38 

50 
♦  5 

S3 

)6 

55   62   46 
30   34   34 

57   68 
33   38 

69 
32 

65   46   57   69 
35   36   37   42 

56.0 
34.6 

STEPHENVILLE  3  NE 

MAX 
MIN 

51 
28 

54 
28 

54 
29 

42 
30 

42 
34 

5  6 
30 

44 
29 

54 
29 

6  2 
34 

60 
32 

58 

34 

49 
37 

51 
38 

56 
32 

48 
30 

62 
32 

>9   51 
>3   33 

50   44   48 
33   32   32 

52   45   50 
32   31   30 

58 
30 

59 
38 

58 
38 

43 
36 

58 
35 

66 

34 

60 
32 

53.1 
32.5 

DAILY  TEMPERATURES 
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Station 

Day 

Of  Month 

B 

g 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

9 

> 
< 

STRATFORD 

MAX 

MIN 

41 

11 

55 
12 

52 

14 

35 

14 

40 
26 

49 
26 

48 

16 

54 
19 

65 
23 

60 
22 

56 
22 

57 
25 

50 
24 

43 
15 

57 
15 

63 
19 

59 
25 

56 
24 

27 

14 

29 
9 

40 

8 

42 
19 

39 
19 

41 
26 

94 
25 

64 
26 

49 

19 

SUGAR  LAND 

MAX 

MIN 

73 
38 

56 

30 

55 

33 

60 
36 

55 

43 

51 
40 

58 
36 

48 
28 

50 
28 

58 
30 

73 
50 

75 
54 

58 
48 

65 
40 

70 

40 

55 

32 

60 

34 

67 
39 

62 
49 

64 
54 

64 
33 

55 

34 

62 
38 

52 

37 

60 

39 

67 
40 

74 
40 

63 
42 

63 

40 

61 
40 

73 

44 

61 
39 

SULPHUR  SPRINGS 

MAX 
MIN 

47 
27 

46 
24 

56 
26 

56 
30 

54 
30 

48 

30 

53 
27 

37 
20 

44 

19 

60 
29 

63 

36 

65 
42 

55 

46 

58 

37 

60 
36 

41 
28 

58 
28 

60 
31 

92 
31 

47 
40 

45 

31 

46 

28 

55 

25 

47 

26 

57 

28 

58 

37 

60 
31 

59 
31 

44 

30 

52 
30 

67 

37 

53 
30 

TAHOKA 

MAX 

MIN 

50 
20 

56 
23 

51 
24 

45 
30 

36 
30 

40 
25 

40 
19 

48 
23 

53 

31 

45 
26 

53 

26 

44 

51 

30 

46 
31 

57 
27 

59 
27 

60 
30 

55 
35 

44 
32 

36 
24 

46 
21 

52 
26 

43 
30 

58 
26 

6  0 
37 

59 
28 

57 
34 

52 
32 

65 
26 

72 
30 

65 

40 

51 

28 

TARPLEV  1  E 

MAX 
MIN 

56 
31 

65 
19 

52 

30 

52 
38 

49 
37 

58 
40 

57 
33 

66 

25 

60 
29 

66 

30 

69 
28 

66 
48 

65 
43 

70 
30 

65 
31 

67 
26 

68 

37 

60 

30 

57 
49 

60 

40 

60 
28 

63 

28 

51 
36 

55 
27 

63 
29 

72 
36 

72 
35 

70 
50 

66 
29 

78 

31 

75 

42 

63 
33 

TAYLOR 

MAX 
MIN 

50 
30 

51 
27 

60 

28 

65 

32 

48 
39 

43 
37 

57 
32 

50 
25 

50 
27 

53 

34 

67 
35 

66 

42 

59 
47 

60 
35 

69 
35 

55 

30 

65 
31 

68 
34 

60 

37 

67 

43 

45 
33 

55 
33 

62 
36 

47 
33 

57 
35 

66 

37 

68 
35 

64 
40 

52 
34 

60 
37 

73 
39 

58 

34 

TEMPLE 

MAX 
MIN 

54 
32 

51 
29 

55 

31 

57 
34 

50 
40 

45 
39 

59 

34 

49 
27 

52 
26 

55 

35 

64 
39 

63 

41 

55 

48 

62 

41 

69 
37 

53 

33 

65 
33 

66 

41 

60 
40 

56 
43 

44 

32 

55 

32 

60 

34 

48 
33 

58 
33 

65 

43 

67 

44 

64 
45 

51 
40 

59 
37 

73 

42 

57 
36 

TEXARKANA  DAM 

MAX 
MIN 

50 
28 

47 
27 

50 
28 

57 
28 

51 

30 

48 
31 

54 
30 

40 
22 

43 
23 

59 

25 

65 

31 

62 
36 

57 

46 

5  6 
36 

59 
35 

49 
35 

58 

36 

60 
31 

51 
32 

51 

38 

52 
33 

45 
29 

31 
29 

43 
30 

55 
30 

58 
38 

58 
35 

57 
34 

44 

31 

56 
32 

66 
41 

53 

31 

THOMPSONS  3  WSW 

MAX 

MIN 

74 

29 

54 
30 

59 

39 

57 
39 

46 
29 

47 
25 

57 
35 

7* 

46 

62 
39 

70 
43 

S3 
32 

59 
39 

37 

65 

65 
35 

53 
35 

63 
39 

46 
38 

71 
39 

61 

47 

64 
41 

57 
42 

73 

45 

60 
37 

THROCKMORTON 

MAX 

MIN 

45 
24 

53 
26 

59 

27 

57 
29 

51 

34 

44 
33 

54 
27 

46 
20 

57 
21 

65 

35 

58 
31 

60 
31 

47 
36 

53 
37 

48 
26 

50 
26 

63 
33 

60 

34 

56 

34 

51 

30 

30 
27 

48 
24 

54 
26 

44 
26 

56 
26 

63 

35 

59 
36 

61 
37 

41 
32 

62 
31 

68 
31 

53 
29 

TULIA 

MAX 
MIN 

37 
18 

52 

17 

58 

11 

16 

15 

42 

16 

50 
23 

50 
28 

53 

27 

43 
26 

45 
29 

49 
28 

52 
28 

57 
29 

62 
22 

60 

29 

49 
33 

34 
20 

30 
17 

43 
19 

46 

22 

36 
22 

56 
21 

58 

25 

58 
26 

56 
31 

36 
26 

60 
26 

70 
32 

49 
23 

TYLER  4  NE 

MAX 
MIN 

49 
28 

50 
21 

53 

24 

54 
28 

55 

31 

48 
37 

S3 
29 

40 
21 

44 
23 

57 
34 

65 

43 

64 
46 

57 

46 

61 
33 

62 

35 

47 
28 

59 
31 

64 

27 

54 
33 

SO 
42 

50 
33 

48 
25 

60 
29 

47 

29 

54 
30 

58 
33 

63 

30 

61 
34 

44 
33 

53 
35 

69 

3B 

54 
31 

UVALDE 

MAX 
MIN 

60 
31 

55 
24 

57 
26 

51 
40 

46 
39 

50 
40 

56 
35 

60 

26 

56 
30 

62 
36 

67 
31 

70 
33 

67 
39 

65 
35 

69 
31 

65 
31 

66 
33 

65 
34 

59 
35 

62 

44 

54 
29 

61 
31 

55 

32 

45 
29 

61 

30 

72 
30 

74 

40 

71 

41 

69 
30 

65 
32 

78 
34 

61 
33 

VAN  HORN 

MAX 
MIN 

55 
20 

58 
26 

58 
32 

43 
37 

37 
28 

46 
21 

44 
21 

53 

23 

67 
30 

61 
28 

60 
32 

54 
34 

37 
25 

57 
36 

58 
23 

54 
22 

54 
36 

SI 
32 

45 
39 

39 
26 

54 
24 

45 
30 

45 
28 

57 
23 

60 

41 

63 

37 

57 
32 

57 

35 

63 
30 

73 
35 

65 
45 

54 
30 

VEGA 

MAX 
MIN 

39 

14 

54 
14 

61 
15 

42 
15 

43 
21 

42 

23 

41 
14 

46 

19 

55 
24 

57 
25 

54 
24 

50 
28 

46 
22 

SO 
25 

45 
20 

55 
22 

62 
21 

57 
22 

50 
24 

42 
13 

41 
9 

38 
16 

40 
21 

40 

21 

50 
27 

57 
23 

52 
27 

95 

29 

40 
29 

56 
29 

66 
23 

49 
21 

VERNON 

MAX 
MIN 

4* 
22 

55 
26 

60 
30 

55 

37 

48 
35 

55 

27 

48 
24 

56 
38 

67 
32 

61 
31 

47 

38 

54 
37 

45 
29 

49 
29 

65 

37 

66 
31 

46 
30 

39 
28 

49 
28 

49 
36 

45 
26 

66 

37 

61 
35 

61 
35 

47 
33 

62 

35 

65 
46 

54 
32 

VICTORIA  WB  AP 

MAX 
MIN 

54 
38 

56 

30 

65 
36 

57 
47 

4e 

42 

56 

40 

55 

38 

52 
32 

58 

35 

72 
45 

72 
43 

66 

50 

65 

47 

70 

42 

60 
42 

63 

35 

65 
44 

65 
42 

67 
54 

63 

40 

58 
35 

59 
36 

51 

43 

61 

38 

77 

45 

72 
44 

67 

44 

62 
47 

63 

40 

73 

38 

76 
50 

62 
41 

WACO  MB  AP 

MAX 
MIN 

51 
29 

55 

27 

56 
30 

92 

38 

47 
42 

57 
35 

47 

30 

51 
23 

58 
30 

61 

33 

63 
39 

57 
47 

60 
44 

67 
38 

53 
35 

66 

28 

65 

37 

59 
33 

55 

48 

54 

36 

54 
32 

59 
31 

48 
39 

57 
30 

64 
41 

66 

37 

63 
38 

50 

42 

59 

38 

71 

36 

66 

44 

37 

35 

WARREN 

MAX 
MIN 

53 
35 

54 
25 

56 
25 

54 
29 

31 
44 

53 

37 

50 
33 

47 
26 

55 
22 

71 
33 

70 
92 

70 
51 

67 

50 

67 

37 

65 

45 

60 
30 

69 

31 

63 

31 

55 
44 

64 
47 

54 

36 

63 
29 

36 

40 

57 

34 

69 
31 

72 
32 

65 
31 

63 
42 

59 
36 

71 

36 

75 
57 

61 
34 

WASHINGTON  STATE  PARK 

MAX 
MIN 

60 
33 

51 
26 

55 

27 

58 
29 

53 
37 

47 
36 

55 

35 

46 

25 

47 
26 

52 
28 

66 

44 

68 
48 

56 
47 

62 
36 

67 
36 

52 
30 

60 
30 

65 

37 

61 

37 

60 

50 

60 
30 

53 
32 

61 

35 

48 
32 

55 

33 

65 
35 

68 
36 

65 
39 

52 
37 

58 
35 

69 

36 

58 
34 

WAXAHACHIE 

MAX 
MIN 

28 

50 
25 

55 

25 

56 
26 

93 

31 

47 
37 

54 
30 

44 
21 

49 
22 

57 
27 

64 
39 

62 
43 

58 
45 

60 
37 

65 
35 

50 
27 

65 
28 

63 
29 

57 
30 

51 
40 

43 
30 

42 
25 

57 

26 

48 

28 

55 
30 

61 
36 

63 
35 

63 
36 

48 
36 

58 
35 

69 
37 

55 

31 

•EATMEPFORD 

MAX 
MIN 

45 
26 

50 
26 

54 
28 

55 
32 

46 
33 

46 

32 

59 

29 

44 
21 

49 
22 

64 

37 

59 

35 

52 
36 

91 

4  6 

53 

39 

58 

30 

38 
29 

63 

31 

62 
33 

55 

31 

50 
35 

37 
29 

50 
26 

54 
26 

50 
30 

56 
30 

60 

41 

60 
38 

60 
36 

43 
37 

43 
36 

61 
36 

53 

32 

WESLACO  2  E 

MAX 

MIN 

56 
42 

63 
32 

66 

44 

63 
59 

59 

57 

57 
45 

60 

45 

56 

37 

64 
40 

73 
47 

74 
SO 

75 
56 

68 
49 

73 

46 

66 

45 

66 
38 

61 
45 

63 

46 

70 
54 

66 

60 

62 
40 

63 

47 

63 
60 

64 
38 

79 

46 

79 
47 

76 
30 

75 
60 

68 

44 

81 
49 

83 
59 

67 

47 

WHITNEY  DAM 

MAX 

MIN 

49 

27 

51 
22 

55 
23 

57 
26 

52 

33 

47 
37 

36 
32 

47 
23 

49 

24 

61 
23 

60 

30 

60 

40 

56 

44 

60 

34 

65 
33 

52 

28 

63 

29 

64 

32 

59 
32 

34 

38 

41 
30 

54 
29 

38 

30 

49 

29 

57 
29 

64 
35 

65 
34 

62 
34 

47 
34 

60 

31 

72 

33 

56 
31 

WICHITA  FALLS  WB  AP 

MAX 
MIN 

32 

20 

56 
28 

55 

29 

51 
31 

47 
35 

58 

30 

44 
23 

52 

19 

66 
35 

58 
30 

5  8 
30 

49 
35 

93 

44 

49 

34 

47 
27 

63 
28 

61 
33 

59 

33 

49 
39 

41 
29 

46 
26 

33 

27 

46 
30 

35 

27 

66 

37 

58 
32 

60 

35 

46 
34 

60 
32 

65 
33 

59 
37 

54 

31 

WILLIAM  HARRIS  RESVR 

MAX 
MIN 

P2 
It 

55 

33 

39 

36 

98 

44 

52 
46 

48 
40 

99 

36 

47 
28 

48 
30 

54 
39 

68 

47 

73 
S3 

57 
46 

62 

41 

67 

41 

54 
33 

38 

41 

63 

38 

62 

51 

61 
55 

67 
34 

32 

36 

60 

4  4 

45 
37 

55 
45 

68 

43 

72 
42 

64 
46 

64 
40 

58 
42 

70 

52 

59 

41 

WILLS  POINT 

MAX 

MIN 

II 

26 

90 
27 

90 
33 

50 
26 

II 

n 

49 
33 

50 
27 

40 

11! 

47 
20 

5  0 

28 

55 
33 

36 

40 

10 
49 

60 
40 

55 

34 

45 
32 

56 
33 

6U 

36 

50 
38 

SO 
40 

46 

31 

46 
31 

55 
33 

45 
31 

55 
33 

35 

30 

55 
27 

56 

33 

46 

>6 

57 
35 

62 
35 

52 
32 

WIMC  CAA  AP 

MAX 
MIN 

,8 

57 
20 

96 
33 

47 
32 

34 

31 

46 
32 

31 

27 

54 
28 

61 
30 

99 

39 

60 
28 

55 

34 

96 

28 

5  6 
29 

58 
25 

25 

60 
33 

32 

34 

51 
32 

44 
30 

54 
23 

32 
29 

47 
28 

61 
24 

62 

36 

65 
33 

65 

33 

49 

31 

69 
25 

73 
33 

64 

-0 

55 

29 

»  HAVEN  EXP  ',TA 

MIN 

II 

37 
29 

54 
40 

48 
43 

48 

to 

93 

40 

59 
II 

96 

14 

61 
37 

66 

40 

66 
36 

66 
48 

66 

44 

70 
40 

65 
39 

67 
34 

68 

42 

98 

40 

66 

31 

56 

45 

62 
33 

56 
36 

46 

42 

6) 

36 

73 
19 

73 
42 

70 
43 

69 
52 

70 
34 

10 

40 

74 
62 

62 
19 

MAX 

M|h 

57 
II 

61 

)4 

37 
39 

55 

4  4 

11 

39 

99 
43 

94 
41 

54 
33 

54 
32 

99 
34 

72 
41 

72 

47 

|  .! 

96 

66 
49 

63 
45 

6  4 

34 

66 

44 

62 

40 

64 

34 

64 
46 

59 
33 

64 
37 

97 
46 

10 
39 

72 
47 

70 
42 

66 
41 

5» 
51 

62 

IB 

71 

M 

71 

61 

62. 
42. 

MIN 

19 

91 

24 

97 
29 

61 

39 

41 

)2 

42 

29 

93 

25 

94 

24 

54 
25 

91 

25 

61 
30 

60 
29 

54 
20 

60 
II 

53 

20 

II 

19 

94 
24 

98 

36 

60 

10 

48 

32 

44 
23 

43 

24 

46 
23 

48 

29 

60 
27 

61 
26 

61 

30 

6H 
2V 

97 

25 

64 

31 

74 
37 

55. 
27. 

■*'••  r* ..•*.•«  ■••II-..  1-4-p 


EVAPORATION  AND  WIND 


TEXAS 
JANUARY  1956 


^SNH;NUgA7"15Sg^T^U^EPgg FER  Ti"EXCTREMESMOFTETEMP»ATURHg^TTgpN  'T*™0    '"  A^rLeD,  SUNKEN  PAN  OF  '4,-  NCH  'oiAMETE  .   ' 

IU  EXTREMES  OF  TEMPERATURE  OF  WATER  IN  PAN  AS  RECORDED  DURING  THE  24  HOURS  ENDING  AT  TIME  OF  OBSERVATION. 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Day  of  month 

Station 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

3 

ABILENE  W8  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
»JTR  EQU1V 

1.0 

T 

3.7 
3 
.2 

T 

AMAR1LL0  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
rfTR  EQUIV 

2,  3 

1.7 
3 
.0 

1 

T 

.8 

T 

T 
1 

1 

T 

T 

.4 
T 

CHILDRESS  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

DALHART  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

1.0 
1 

T 

2.0 

T 
1 

DALLAS  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

EL  PASO  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2.0 

T 

T 

T 

T 

FOLLETT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

" 

" 

- 

FORT  STOCKTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.3 
1 

.5 

1 

.5 

FORT  WORTH  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

HEREFORD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

11 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

KNOX  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

T 

LUBBOCK  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

5.1 

2.8 

7 
.7 

4 
.4 

3 
.2 

3 
.2 

2 
.2 

1 

T 

T 

T 

T 

.2 

LUFKIN  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

MEMPHIS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

" 

MIAMI 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.1 

T 

.1 
T 

- 

- 

- 

MIDLAND  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

2.7 
1 

1 

T 

T 
T 

T 

MINERAL  WELLS  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

MOUNT  LOCKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

8.5 
9 

- 

- 

- 

T 

T 

6.0 
6 

- 

- 

6.0 

6 

- 

- 

MULE  SHOE  1 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

8.0 

PANTHER  JUNCTION 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5.0 
5 

1 

PARIS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

SAN  ANGCLO  WB  AP 

SNOWFALL 

SN  ON  GNO 

T 
T 

DOLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4 

12.0 
11 

- 

- 

- 

SNTDEP. 

iNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

-MAN 

iNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

2.0 
1 

7.0 

7 

.5 
2 

1 

T 

n  oeo 

-NOWFALL 
SN  ON  GNO 

2 

3 

- 

- 

IULIA 

SNOWFALL 
r;  ON  (2ND 

13 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

vcca 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6.0 

- 

- 

- 

.Ml 

- 

1 

T 

•  B  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.A 

T 
T 

T 

»  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

I 

3.0 

1 

T 

1 

T 

rxllfwlof    llAtlM     I**. « 


REFERENCE  NOTES 
Additional  Information  regarding  the  climate  of  Texas  may  be  obtained  bv  writing  to  th»  <st.f<,  nn   .  , 
Austin  2,  Texas,  or  to  any  Weather  Bureau  office  near  you.  writing  to  the  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Airport  Station,  1710  Wllshire  Blvd, 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW ,  Indicate  distance  In  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  win  be  carried  in  the  June  Issue  of  this  bulletin 

Stations  appearing  in  the  ,ndex,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  in  this  issue 

Divisions,  as  used  In  "Climatologlcal  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  October  1956. 

Unless  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are-   Tomr,ct„-„  .   •„ 

Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  Iverage  dai?y  temperatures"'?,!,  et'V   ""  evaporatl°"  l»  ^hes,  and  wind  movement  In  miles. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown^y  footnote  following  the  ..Evaporation  and  wind"  Table 
sl^lons^en'a't  lll^t.V location!"08'  ^  "    ""  '^^   *—  »  "»"  S'  ""«'"  bureau",  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted  to  represent  ob- 

»™l£e-  "^  -eet,  or  ice  on  the  ground.   Samples  for  obtaining 

result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  In  the  snowpack 

Kin  of  snoron'ground^ln^lursno^^e^^nd^c"6  "*    ""  "S"°"'11  ><">   S"°"  °»  <*™<"   ™>°  ■    ™*    ■»  «.  seasonal  snowfall  table  include  snow  and  sleet. 
some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.   During  the  summer  months 

lir^VeTtVe'ooT,:3™1*11  "*   S™  °"   °~—  ™«  1S  •*  — «■«-  «-  '«  •»  -ept  weather  Bureau  and  CAA  Stations.   For  those  stations  snow  on  ground 
in  the  Station  mdex  the  letters  C,  H,  and  J  in  the  ..Special.,  column  under  the  heading  ..observation  Time  and  Tables",  indicate  the  following- 

Precision1  Dat^ulletil818"00 '   H°Urly  «»»«lP«'«o.  values  are  processed  for  special  purposes  and  are  published  later  in  "Hourly 
J   "l^lemenaad  Da^"  °Ta  £  e^""  TaMe-   °nlSSl°n  °f  «"*"  ln  ^   "°"th  lndlcat«  °°  «— *»  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

Other  Reference  Notes 

-  nHS SSS^&SfrS2: :S- ==?=  ssi'-rsWAsa.. 

♦        And   also   on   an   earUer   datToir  dates  ;    "Eva»°ratl°"   a"d  »i=<"   Table;    "Snowfall   and   Snow  on  Ground"   Table;    and    the   Station    In 


//        G 
AR 


_ndex . 
Amount    included   ln    following  measurement,    time   distribution   unknown 

llTrlZllZt   are    U^^.TSSt.,"   loltlllZ^Vltl  XVS2lS£"  "*—"   «""»"'    — er ,    the   reference   indicates    that    the 
Gage    Is   equipped  with   a   windshield.  g' 


aI       Xll?  illll  «D   *iBe  °f +?bs"Vatlon   column   in   Station    index   means   after   rain. 
AM        Data   based   on  observational   day   ending  before   noon 
Adjusted    to  a    full   month. 


cipitation  Data. ) 
in   time  of  obser 
amount    too  small 
Includes   total    for   previous  month. 


^^/-rra^^J^r^^r^^asSr0^"0    "   Statl0"    ""'"'   ~' "   °>™«°°   made   near   sunset 


;:b:e.rd1.Ptp1.V.bPlVCt,o!   the°   S^l^end"^   o7nDohcuymean?san,IRamit?^ce  III  c^rrespoLlnc^  ZSft^S*?!?   "V"""1   Sl™'>      Ch""S   "-   ""«*  «««•   -*>»" 
Government    Printing    office,    Washington    25,    D.    C.  Keml"ance   and   correspondence   regarding   subscriptions   should   be   sent    to   the  Superintendent   of   Documents, 

iJi.8.?;"*"   thl^Ytate8   ^VubUcatlon^be   obta°Cead10roSm  111^1^1X17^   Eli    °r    ^^^    ""^   »«  -*   be   found    in   the  publication   "Substation 
Urclnformatlon    for    regular    Weather   Bureau    ^™   ^e^^^^  Siml- 
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TOTAL  PRECIPITATION 
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i!     *         o     L>^J  o        »>■"."/?.,.,  x  XL     -o-H      vJ- 

I  if,. loci I  L -^      iJC  stei.iev   I  - 

ntcr      ■  Matad 


Cro*ell     |     Jowa  pk  Exp  j 

'  V°"  0  Rendh; 
jx  ».it.v     „        (Red   Sprlncs. 

■kft&T— It 

-o  -o 

Haskell       |  ^ 

Woodson   in  ■ 


laollnnn    jr.'    Orawri     thrOUgll    point,.    Ol     ftpprox  1  mn  t  <•  I  y    r-rjual     vnliiCH.       Hourly    Precipitation    data    from 
HlMtfttiOM    will     l.<     available     In     tin     pul<  II  r  :.  I  I  on    "Hourly    \>r<-<:  lpltat  Ion    Data". 
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TOTAL  PRECIPITATION 


JANUARY   1958 


STCT)  AREA 


STATION    LEGEND 

O      •       9      Precipitation    only 

<D  Precipitation,  storage 

"O-    ♦    ■♦■    Precipitation   and    Temperature 

Y    T"     "^"    Precipitation,   Temperature  ond  Evaporation 

T/pe  of  gaga:       O    Mon- recording; 

•    Recording;         9     ftiM  //p#*. 

Double  circle  combinations  indicate  me  avoiiobHttf  of 

more  detailed  meteorologicol  data 


record  ^taSSISni^^rSJ^S^S^i^lr^yf1   V,^UeS;      H°Url*  P~cipitation7a"tf fro! 

De  available   in   the  publication  "Hourly  Precipitation  Data". 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


JANUARY    1958 


through    pOlOtl    Ol     approximate!  y    i-fjunl     v.ilu.i   . 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


JANUARY   1958 


-^.♦V' 


-«»'-: •/  I  ClUlI.r.,,!,.  « 

f'  Flomot        O  '    /  11  ^        (i  1 

1       NorthfYelJ  A.  O      H  »" 

.—  !To\Jf  "i  A. 


—        |i  Stamford    1  j Woodson    4NE 

nniinr~To  — r** 

n      |       •  Stamford   2 

T     |*0-°°  Nugent    A1^""      I     I  -O/ 
.        I  0    1  -O  BrecY' 


oNOI^JH  ! 

i9 

Oil  »       I 


i  Kingdom  Dam | 
I  _~  wineral  Wells 

Palo  Pinto  <0)\   „ 
idge    llineral  Wells  CAA  API 
Oil     | 


$     @  Dallas.  __ 


I  Sulphur  Spring 


I 

i      pt-.Jan.P""    5"E     0«l.nt. 
. |     ,  |         |         Linden  Rodessa 

j'pittJourc   «  0  P 


errl\: 


t«»'  Te.co  °Trl"»'     I  I  X  Stra.n   8NNE     Brazos  |TP<TAiTRi 

id'sta    ,n-  •!    "^  i      I  (3)1         P«t»«<l  v     I       ^  "fa°  O  n  Q    I     ^ 

I  "■'">»«       St.ihen-llle'3KE  +  -- 


J  V"    CuVraJO   tlty     lAbllene   WB_AP       / u     '         E     Viand" """  ~"*U        ^ 

rs.n    I         I  I         La.no^J        u  gj      lOorman  •        \      •  Rainbow,-     >. 

rT Robert   Leel V^ n  ««lce     «-    -i 1 — t— \™*»0-  w 

fOSterling  CltjQ             I       >"  Santa    Anna    O 'lyrds    Comanche     >--\,-Hlco       Whltne;    __ 

rff'^l                               «2>wf5   Creek    DamA.         [  S      °.  .       0  \  \C  1  if  ton    9E  ,(V> 

CardeD  City    16E     Tenn»«on        !  >~T  O  Coleman  0\  ,,'       Cranfills   Gap    IT, 

:.se  Ranch     45*   /oT,,^  ^'P»l     I       Jv      B?»XnKet         H,n.<ton   2K.  «^  0< 

-X.    0^|--(»—  Offm-l»"">l>t   2» ,    Voss       •     |       -O-  -f--v£  0     |  V>     >aco-WB 

Li.;eb_r.t.r   Valley         I    L.aday  0       Trlckh.m    Brown..*  \^ 


SEE  DALLAS, "FT  WORTH  AREA  MAP*» 


; 0 

i      rUnnsuoro  | 

^0       ^T— II...    HI    -<F  I    Lonjvie. HKelthvlll 

S*<\        Athens    2SSE 


nei 


..-,-    "Tyler    4NE     ,„„,  •       "L„„,.         " 

,yJLLAS^"f-^^|clo?.erl, 

^^^i_Ha^^e4^^yO^,dSa.sP. 
Jacksonville   Exp  St,  ^          ,,     Q  ,.,„,„„  "Von.er, 

Dialville   2WO  ,', :--TT?\  _      !£.■  ,    -Q- 


C^\ 


). -»<lrfl.A     Palestine     \  -o       iTCVAC     ^  \ 

0\  jSin.   Lakej""    5S("  <?-   »acogcoch.s   2EHE  {^ 

VJ/      L  Ora^el^-       i    >.»•"«-"-  ]  )         ^, 

Buffalo.  Vx 


Isolines   are   drawn   through   points   of    approximately   equal    values. 
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STATION  INDEX 


STATION 


ABEHNATHV 

ABILENE    MB    AIRPORT 
ACKERLY    3    SE 
AGUA    NUEVA 


ALVlN 

ALVORO    5    NE 

RILLO    «B    AIRPORT 
ASAHyAC     6    E 
ANDERSON 

ANDREWS 

ANGLETON    A    NE 
ANSON 

antelope 
aransas  pass 

ar:heo  city 

;  itv 
kStERTM 

■ 

ATHENS  2    SSE 

■ 

*vST IN  we    AIRPORT 

AUSTIN  DAM 

AUSTIN  HWV   299  BRIDGE 

AUSTwELL 

AUSTWELL    WILDLIFE    HEF 

BAtERSHELO 

9ALLINGER    2    N 

9AL«OR"EA    !    ENE 


iSC- 


BAU40RHEA    El 

8AL-ORHEA    GR. 
3ANCER5-:' 

BARMHART 

BAf   CITv   WATERWORKS 


Cll 


;  s 


BEDIAS 

BEEvlLLE    5   NE 
6ELTOA)   OAM 
BENAVIDES 
BCWBROO*.    DA- 
BIG    LACE 

-    '  IElD    STA 
BIG   SPAING 
BIG   WELLS 

6 1  SHOP 
■LAJKO 

-     ■ 


•  0»«»  1  V 
•Mir 

•OMLDfa 

•OvO    1    ■,( 

•  •At* 

BPAZOi 


OPICE 

•»IDOCP©*T 

•  •iv-'.  j  m 


■ 
■ 


COUNTY 


HOWARD 
JIN    HOGG 
SHACKELFORD 


BRFNSTER 
CHEROKEE 
JOHNSON 
BRAZORIA 


POTTER 

CHAMBERS 

GRIMES 

ANDREWS 


05131  ARCHER 


0380'  DIMMIT 


:  HENDERSON 


0432    TRAVIS 

0*36  REFUGIO 

0*37  ARANSAS 

0*62  PECOS 

0*93  RUNNELS 

0*95  REEVES 

0*98    REEVES 
0*99   REEVES 

0SO9    KENDALL 
0528     IRION 
0569    MATAGORDA 


0572    i 


AGORDA 


061  1 

JEFF 

ERSON 

D613 

JEFF 

ERSON 

'0635 

GRIM 

ES 

0fc39 

Bff 

:  t  •  5 

BfcLI 

DBB9 

DUVI 

L 

0787    DIMMIT 

0815  NUECES 
0832  BLANCO 
0839  BROWN 
0652  UVALDE 
0*02    *ENOALL 

0917    NEWTON 
OWi     FANNIN 
0926    MONTAGUE 
0***    LIPSCOMB 
0*50,  BREWSTER 

09)*:  NUT4 
0»5«:  HUTCHINSON 
091*    "OKtTAG'jt 
0991    RED   OJvEfl 
0**4    wISt 

■ 
-        JLLOCM 
1031    HAffl 
1035    PalO    PIMTO 

-INGTON 
105  7    -ALL 
10*  J     Wl'.t 

1044   u»Nr* 

10B1     ELLIS 

MINI 

.-yi   nun 

IMC  RON 

i.  >»  MOM 
1145    LLAHO 

.        ,. 
NtON 

• 


32  26 
32  31 
26    5* 


33    53 

95 

30 

411 

26    26 

45 

550 

33    09 

LOO 

li 

1765 

32    10 

95 

51 

480 

33    07 

94 

11 

260 

30    IB 

9T 

42 

615 

30    16 

97 

47 

530 

30    15 

91 

41 

520 

2B    22 

96 

SO 

27 

28    16 

9A 

4fl 

12 

30    53 

102 

IS 

2530 

31    46 

9^ 

57 

1637 

30    59 

103 

42 

3190 

31    00 

103 

41 

3225 

30    56 

103 

3300 

30    08 

9B 

17*0 

31    08 

101 

11 

2250 

26    56 

95 

57 

4B 

29    *9 

12     30     ** 

10  33     J6 
I  10    33    46 

2    36    27 

11  29     12 

19   *o 


■ 
31  08 
19    19 


1*1  31    12 

J     10     5* 

■ 

»  11    20 

1  13    II 

11  21    5* 

1  11    A3 

)  10    »* 

»    31     12 

14    10 
/*    *> 

16    0  7 

1/  I) 

It  ->0 

10  *4 
31  34 

It     12 

11  0  1 

II    04 

1%     14 

l|     11 

■ 


""   *f^'**** 


101  26 

101  29 

101  27 

99  33 


97  51 
9*  53 
97  31 


97  04 

94  01 

102  15 

•  7  24 

•  •  59 
•4  2) 


99  II 

9»  19 
9T  01 


99  0> 

99  4; 

94  44 

101  01 

94  14 

»*  •' 

M  ii 

44  44 

1«J  ft 

94  14 


1*1  14 

!•*  44 

44  41 

M  4* 

M  ,, 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


./,         •»         4A 


OBSERVER 


M.  0.  HOOD 
u  S  WEATHER  BUREAU 
LEONARD  COLEMAN 
MRS.  P.  C.  RAMIREZ 
ANDREW  W.  REYNOLDS 

LOUIS  SCHORLEMMER 
SUL  ROSS  STATE  COLL 
INDIAN  MOUND  NURSERY 
DALLAS  P  AND  L  CO 
CITY  OF  ALVIN 

K.  W.  NEWTON 
U  S  WEATHER  BUREAU 
HUMBLE  OIL  AND  REF 
DR.  M.  E.  PARKER 
DAN  S.  MCOONALD 

TEXAS  AG  EXP  STA 
ORAN  0.  LAIR 
ZENAB1A  L.  ENCKE 
MACK  W.  ROBERTS 
W.  C.  HUTSON 

JOHN  V.  LONGAN 
CHARLES  T.  HAWKES 
MRS.  C.  H.  WOMACK 
FRANCIS  J.  MARTINEZ 
ALBERT  BAUGH 

RADIO  STA  K8UD 
OREN  A.  B.  YOUNG 
U  S  WEATHER  BUREAU 
LOWER  COLO  RIV  AUTH 
ANTONA  W.  FRENSLEY 

BRUNO  E.  BLUHM 


IRVIN 

SUSAN 


P.  WITT 
MERKLE 


TEXAS  AG  EXP 

OSCAR  GRAEF 
ELROY  SCHNELI 
LOWER  COLO  R 
ALAN  E.  WOOO 


CHESTER  P.  ROGERS 
Hum6lE  OIL  6  REF  CO 
E.  E.  EOMONDSON 


'EXAS  AG  EXP  ST- 
I  S  ENGINEERS 
I1SS  R.  R.  BA2AI 
J  S  ENGINEERS 


BISHOP  CHAMBER  OF  C 

LOWER  COLO  RIV  AUTH 

I  .  FLORENCE  WENOLING 
DORA  WOLLSCHLAEGER 

MRS.  ERNICE  JONES 

NELL  LE  Di  MARSHALL 

W.  E.  CAMPBELL 

BIG    BEND    NATL    PK    SR 

PAUL    A.    POTTER 
ARTHUR    W.    MORGAN 
ORAN    C.    STOVALL 
IRENE    H.    WILLIAMS 
MRS.    F.    WILL6ANKS 

RIO    GRANDE    ELEC    COOP 
MRS.    J.    COCHRAN 
0.    W.    BENTON 
VIVIAN    ALLEN 
ECTOR   B.    FIELDS 

W.    G.    STEIN 
CHARLES    V.    MURFf 
W.    E.   HCMBREE 
BEATRICE    R.    MOORE 
HAZLE   DOLLAR 

fl.    |,    MARSHBURN 
RADIO    STATION    KTFY 
■j    ',    wi  A*Hl  «    UUREAU 
PEARL    SMITH 
LOWER   COLO   RIV   AUTH 

JAM) I    M.    HCFLIN 

JOE    R.    DAVIS 

L.    PAULENt    MCCARTOR 

LAURA    D.    WOOD 

[.    J.    DlxON 


"Wi  >< 


RIV    AUTl 


P.    I,.    BRANION 
lit  NNI*.     L.     r.Lf  II 

CITV   OF   BURNET 
LOWtR   COLO   RIV 


LOWER    COLO    "IV    AUTH 

1 
LOWER   COLO    "IV    AUTH 
f.    B.    GRAY 

CLAUM    «.     NURJttY 

'"JWARD 

O'.i-AP   4.    CAU  MAN 

M.     B,     Ml  , 

■  IV    WfH 


I. 


ir it  l *  t . 

■ 

i 

•  IV    AUIM 

«iv  MlfM 

wm**   f. 

j.    t.   Dicri' 

- 

•  IV    AUIM 

>,.     ,  .   ratlNAJI 

—-••I-.  •-' 

■i   i   t  uit     AIM    '    - 


,  if  h 


M  I 


WHMl    I 


J.      P.     '»(.«.»  M 


TEJLAS 
1951 


STATION 


COLLEGE    STATION    7    SW 
COLLEGE    STATION    CAA    Al 
COLORADO    CITY 

COLUMBUS 
COMANCHE 
COMMERCE 
COMSTOCK 
CONLEN    3    N 


CORPUS    CHRIST! 
CORPUS    CHRISTI    WB    , 
CORSICANA 
CORYELL    CITY 
COTULLA 

COTULLA    CAA    AP 


CRANFILL5    GAP 

CRESSON 

CRIDER    RANCH 

CROCKETT 

CROSBYTON 

CROSS    PLAINS    I 

CROSS    PLAINS    2 

CROWELL 

CRYSTAL    CITY 

CUERO    3    NW 

CYPRESS    1    SW 

CYPRESS    MILL 

OACUS 

DAINGERFIELD    9    S 

DALHART    CAA    AP 

DALLAS    W8    A  I RPOR 

DANEVANG 

DARROUZETT 

DE    LONG    RANCH 

DECATUR 

DEKALB 

DEL    RIO    WB    CITY 

DENISON    OAM 

DENTON 

DENTON    EXP    STAT1 

DEPORT 

DEWEYVILLE 

DIALVILLE    2    W 

DRYER    I 
DUBLIN 
DUMAS 
DUNDEE 


:agle    MT    LAKE   OAM 

:agle  pass 

iTLANO 


,U     r,AI  |     WAN'  H 
IRPIELO 

I  ru«fi  I  A', 

ARN',WOPTH    3    NNW 

■mil 

M  i 

IKHERk   ITORC 


i |V It  i  i 

'TDAIjA     / 

LOYDAOA   9   : 


'"I.     Hi    !■'. 


>0W1  IRION 
'MBUtCRftlUM 

'RlfPOPI     1    NT 

'•liii 


Mt  C  IT9 

r    .i  rl     FOR   »n   aipp'.pf 
' '    '  "i     '    <•< 


COUNTY 


LIBERTY 

BOSQUE 
FORT    BENO 
EOWAROS 

SAN    JACINTO 

DALLAM 
COLEMAN 

BURLESON 

BRAZOS 

MITCHELL 


COMANCHE 

VAL  VERDE 
DALLAM 

MONTGOMERY 

DELTA 

STERLING 

CORYELL 

HUDSPETH 


LA  SALLE 
LA  SALLE 
CONCHO 
FORT  BENO 
CRANE 

BOSOUE 

JOHNSON 

REAL 

HOUSTON 

CROSBY 

CALLAHAN 
CALLAHAN 
FOARD 


BLANCO 
MONTGOMERY 
MORRIS 
HARTLEY 


GILLESPIE 

GONZALES 

ERATH 

MOORE 

ARCHER 

KIMBLE 


EASTLAND 
CONCHO 

CONCHO 
ON 
ANDT 


ASO 


'.mi  ',Mt 
(iKA/nwiA 
Duval 


36 

24 

31 

50 

30 

33 

30 

35 

32 

23 

?9 

4? 

31 

5A 

33 

15 

28  14 
31  21 

29  32 


90  02 
96  37 

94  05 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


OBSERVER 


AANALDG    ROVlNELLl 
R.    M.    JONES 
EVELYN    L*    NEMEC 
LOWER   COLO    RIV    AUTh 
LEROY    S.    DA8NEY 

MAUDE    MCOOUGALD 
W.    J.    STEVENS 
TEXAS   AG    EXP    STA 
U    S   CIVIL    AERO   ACM 
COLO    CITY    FIRE    DEPT 

WALTER    B.    MCNUTT 
WALTER    BEAR 
HENRY    ELBERT    WOOD 
GEORGE    HUMPHREYS 
JESSE    C.    OAVIS 

E.    LOUIS    MACK 
ODIE    L.    BRIDGES 
LOWER    COLO    RIV   AUTH 
GEORGE    D.    GILMORE 
LEE    R.    TlNNlN 

CHAMBER    OF    COMMERCE 
U    S    WEATHER    BUREAU 
WALTER    A.    HAMMETT 
w.    L.    ROBBE 
C.    G.    JENNINGS 

U    S    CIVIL    AERO    ADM 
FRED    HILLJE 
LOWER    COLO    RIV   AUTH 
JULIUS    ROHAN 
JOE    E.    LOWER* 

RALPH    F,    DILLON 
CHARLES    R.    PUTTEET 
BYRON   CRIDER 
JAMES   H.    GIBBS 


MINNA   L.    CONYERS 
LOWER    COLO    RIV    AUTH 
AUBREY   Z.   DENNIS 
LONE    STAR    STEEL 
U    S    CIVIL    AERO    ADM 

u  s  weather  bureau 

JOHANNA    H.    ALLENSON 
M.    M.    ALTMILLER 
ETOILE    H.    MOORE 


RADIO    STATION   KDNI 
TEXAS    AG    EXP    STA 
ASBURY   C.    NIXON 
JAMES    A.    GOODARD 
JOHN    W.    THOMASON 


RADIO    STATION   KOOU 

LEE    OOWELL 

LOWER    COLO    RIV   AUT 

M.    J.    BRADSHAW 
TARRANT   CO  WTR   CONTROL 
CHARLES   P.   000GE 
VIRGIL   E.   MOORE 
G.    H.    SPISER 

JAMES   E.    GREER 
CURTIS    WILLIAMS 
CLAUD    H.    WYATT 
ORELLA    C.    SRARKMAN 
U    S    WEATHER    BUREAU 


RANCH: 


PIPE    LINE    iYSTI" 


CITY  OF  ELECTRA 
LEO  M.  URAZIEL 
JOtEPH   BURKMOLDER 

CNGELMAN    PKDTS   CO 
S.    L.    BRUNION 
H.     W.    MRKPAIf  ICK 
JAMES    F.    BLAIH 
E.    MACIAS 


LOWER    COLO    "IV    AUIM 
CARL    flTMINi. 
CLIir.RT    If.    roiTiR 

I      .1 ..IIMIIH 

BARRY   ICORII 
JOHN    I.    DICK 

prank  f.  rum 

U    I    WEATHER    "U«IX*U 
U    ',    CIVIL    AIRO  ADMIN 
U    4    INOINIIRI 

GLADYI    L.    CHAtHAM 
OTI4    W.    HIRMAR 
NORMAN    J.    DIITIL 
TROY    B.    MCCRARAY 
L.    H.    WARBURTON 

DTRON   L.    ROBIRTI 
IHOMA4    L.    LLOYD 

,  i   ,i.i      ."II" 

LOWIR   COLO    "IV    AUTH 

OOYLl    IjTANDLIC 


T* 


QUI 


l»Mf  ', 

U  4  MATHER  4UMAU 
U  4  WIATMIR  4URIAU 
J.    F.    FORD 


STATION  INDEX 


COUNTY 


34*3 

GLASSCOC 

J**< 

STERLING 

3*72 

PANOLA 

1*76 

DENTON 

3*65 

CORYELL 

3^oa 

LIVE    OAK 

GOl_  I  AO 
GONZALES 
GONZALES 
GRAYSON 


SAN  AUGUST 


KARNES 

CULBERSOI 

KERR 

BELL 

BURG 
NEKTON 
BORDEN 
KNOX 
BOSQUE 

HARDIN 

SWISHER 
FAYETTE 
ZAVALA 


FANNIN 
MITCHELL 

ARCHER 
BURNET 


3  30  21 

3  31  27 

13  28  40 

13  2B  «.3 


33 

48 

96 

51 

32 

13 

9B 

1.0 

M 

05 

98 

IS 

32 

?7 

31 

IB 

102 

SO 

31 

29 

95 

2  a 

31 

58 

95    16 

30 

30 

99    2* 

*9 

97    36 

30 

56 

9*    00 

28  52 
30  29 
30    30 


30  23 
3*  22 
29    55 


93 

50 

01 

26K 

99 

151" 

97 

30 

57* 

9* 

19 

85 

0  1 

*5 

3*7"; 

96 

53 

276 

SO 

750 

06 

36 

3600 

97 

SO 

665 

rjo 

50C 

00 

55 

2  100 

9B 

LQ4J 

98 

11 

1390 

01 

56 

2975 

OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


OBSERVER 


BRYANT    A.    HARRIS 
CLIFFORD    H.    GASTON 
P.    J.    PERMENTER 
U    S    ENGINEERS 
PAT    HOLT 

C.    C.    SCHLEY 
HERBERT    G.    KOEHLER 
TEXAS    AG    EXP    STA 
FRED    ZEITLER 

0.     W.     00OM 

JEWELL  PLUNK  LOWE 
LOWER  COLO  RIV  AUTH 
HARRY  ALLEN 
J.  m.  WEBER 
OAN  SIMMONS 

POLO  PEREZ 
CARL  J.  HAGEN 

,Y  INQUIRER 
MOODY  N.  S1EBMAN 

.Y  L.  PEVETO 

LET A  BLACK 
HARVEY  WILSON 
CHARLES  M.  POTTS 
6.  SPENCE 
S  ENGINEERS 

L  W.  ENGLISH 

M.  HENDLEY 

ARTHUR  W.  EVANS 

FRANK  BROOKS 

RUTH  B.  HUMPHREYS 

A.  A.  CARROLL 
E.  E.  WARREN 
ORVAL  C.  BOYD 


CORNELIUS  M.  HATCH 
W.  G.  ROUNTKEE 
JOHN  H.  POPE 
F.  Ei  DOWNING 
LOWER  COLO  RIV  AUTH 

HORTIE  E.  LOMAN 
HOWARD  E.  BAKER 
SAMUEL  P.  HERREN 
SAMUEL  P.  HERREN 
JARV1S  CHRISTIAN  COL 

LOWER  COLO  RlV  AUTH 
MONROE  W.  CORK  ILL 
J.  0.  SARTAIN 

M.  KANGERGA 

LOWER  COLO  RIV  AUTH 

HENRIETTA  FIRE  OEPT 
HENRY  C.  ANGELO 
DR.  HALLIE  EARLE 

JOHNNY  H.  STEINLE 

W.  BROOKS  HORO 
THELMA  W.  ATCHISON 

H.  J.  DONDL1NGER 
WALTER  H.  KNORR 
RICHARD  M.  MCCLEARY 

U  5  ENGINEERS 
OEWITT  T.  MOYE 
U  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  ENGINEERS 


GILBERT 
LILLIE  I 
SHELL  OIL  CO 


lEiTM 


EDGAR  W.  THOMPSON 
ES  0.  GRANBERRY 
0.  KEEPERS.  JR 
ETHEL  C.  POWELL 

CHARLES  F.  MADDEN 
LOWER  COLO  RIV  AUTH 
MARY  M.  SCHUMACHER 
R.  V.  SILLERS 
LOWER  COLO  RIV  AUTH 


TEB  1 


PECOS  CO  I 

WILLIAM  ft. 
TEXAS  AG  EX 
BERTRAM  FOX 
MILDRED  E. 


RADIO  STATION  KEBE 
LOWER  COLO  RIV  AUTH 
VESTA  B.  WATKINS 
AARON  H.  COLE 

JAMES  A.  MOORE 
WILLIE  MAE  SCHOBEY 
ROBERT  C.  CONNOR 
THOMAS  0.  FAIL 
LOWER  COLO  RIV  AUTH 

LOWER  COLO  RIV  AUTH 
LOWER  COLO  RIV  AUTH 
ALBERT  H.  JUNGERMAN 
CLEVELAND  STEPHEN 
U  S  CIVIL  AERO  ADM 


CITY  OF  KENEDY 
MAURICE  C.  ARCHER 
TED  GARDNER 


.  CORPS  i 


ENG 


TEXAS  A  AND  1  COL 
STATE  FOREST  SERV 
MRS.    CLIFFORD    JAMES 

H.    w.    FINLEY 
C.    H.    RIODLE 


GEORGE    A.    PARK 


S    FOREST    SERVICE 

XAS    ELEC    SERV    CO 

TY    WICHITA    FALLS 

LOWER    COLO    RIV    AUTH 


JSIE  G.  MONTGOMERY 
S  WEATHER  BUREAU 
TIPTON 


STATION 


LEADAY 
LEAKEY 
LENORAH 

LEVELLAND 
LEWISVILLE 

LEXINGTON 


LIPSCOMB 

LITTLE  ELM  1  NNE 
LITTLEFIELD 
LIVINGSTON 
LLANO 

LOCKHART  2  NW 

LOMA  ALT A 

LOMETA 
LONDON 
LONG  LAKE 
L0NGV1EW 


L0RA1NE 
ORENZO 
LOVELADY 
LUBBOCK 

LUBBOCK  W8  AIRPORT 


MAN5FIEL0  DAM 
MARATHON 


MCCAMEY 
MCCOOK 

MCDONALD  STORE 

MCGREGOR 

NTOSH  RANCH 
MCKINNEY 
MCLEAN 


MENARD 

ENTONE 

ENZIES  AL  RANCH 

ERCEDES  7  S 
MERRILL  RANCH 

MERTZON 
EXIA 
I  AM  I 


IILLER  RANCH 
llNEOLA 
IINERAL  WELLS 
IINERAL  WELLS  ' 


MOBEETIE  2  S 

MOLINE 

MONTAGUE 

MONTGOMERY 
MORGAN  MILL 
MORSE 
MORTON 
MOSCOW 

MOSS  RANCH 
MOUNT  LOCKE 

MOUNT  PLEASAN1 
MOUNTAIN  CREEK 
MUENSTER 

MULESHOE  1 
MULESHOE  2 
MULL  IN 

MURR  RANCH 

NACOGDOCHES 
NACOGDOCHES    2 
NAPLES    5    NE 
NATALIA 

NEAL    RANCH 

NEGLEY 
NEUVILLE 

IEW  BRAUNFELS 
N6W  CANEY  *  NW 
NEW   GULF 


IUGENT 
ODESSA 

DONNELI 


OLNEY    5    I 

ORANGE 

OVERTON 


COUNTY 


VAL    VERDE 
LAMPASAS 

KIMBLE 

ANDERSON 

GREGG 


GAINES 
CROSB 

68  Of 


Kl.L 


IEFF    DAVIS 

'RESIDIO 

'RESIDIO 


5659 

MATAGORDA 

5667 

BOWIE 

5470 

JACKSON 

S69S 

ELLIS 

5  701 

HIOALGO 

b  Id  f 

UPTON 

5  771 

HIDALGO 

5736 

CALLAHAN 

5757 

MCLENNAN 

a  'm 

SCHLEICHER 

*  7fcb 

COLLIN 

5770 

bail 

HALL 

5  02  2 

MENARD 

'■82  6 

LOVING 

56  3  2 

MENARD 

3B3C 

HIDALGO 

bOt.'. 

JEFF    DAVIS 

5uv? 

IRION 

-rtov 

LIMESTONE 

SOJS 

ROBERTS 

HBSO 

MIDLAND 

WOOD 

PALO    PINTO 

PALO    PINTO 

'EBB 

UOALGO 
WHEELER 
LAMPASAS 
MONTAGUE 

MONTGOMERY 

ERATH 

HANSFORD 

COCHRAN 

POLK 


6367 

LAMPASAS 

f.  IM 

GONZALES 

MM. 

HOUSTON 

6*33 

MOTLEY 

S477 

OCHILTRE 

■>»«» 

COLEMAN 

6*V- 

JONES 

j-;ai 

690* 

LYNN 

6636 

YOUNG 

"6*  1 

ARCHER 

1664 

ORANGE 

i  m 

RUSK 

b  '?*. 

CROCKETT 

S736 

CROCKETT 

.7*0 

COTTLE 

CONCHO 

1  fbn 

MATAGORDi 

675  1 

ANDERSON 

?9 

55 

31 

13 

40 

41 

39 

32 

29 

30   OB 
32    3*. 

30     2  2 


II   09 

30  2  9 
30  10 
30    05 

30  22 

31  19 

32  33 


30    57 

32  *a 


35    31 
1    23 

3     tO 


95    St 
95    45 

97    50 


28 

42 

95 

56 

33 

70 

9* 

2  0 

£& 

55 

96 

27 

32 

16 

97 

01 

26 

98 

11 

*l 

D6 

102 

12 

99    00 
98    19 

100    26 


31 

37 

9*    39 

'11 

36 

9*    38 

33 

15 

9*    37 

29 

12 

98    52 

OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


OBSERVER 


96  29 
99  44 
99  40 
99  46 

101  53 

102  23 

97  00 
97  01 


100    17 
96    56 


1922 
1*60 
1690 


2350 
612 
2550 
2067 

1960 

2?S0 

5600 


>    S  ENGINEERS 
LOWER  COLO  RIv  Al 
LOWER  COLO  RIV  Al 
R.  S.  COX 

GROVER  SPRINGER 


EDNA  W.  POWELL 
BUTLER  B.  IVES 

ROSCOE  H.  COWAN 


emu 


'I0LET 


LANE 

LOWER  COLO  RIv  AUTH 
ES  A.  BREWER 
V.  ROBINSON 
NE  G.  MILLARD  SR 

JAMES  M.  FLEMING 
JOHN  W.  KING 

LISTON 
ROLAND  A.  SHAW 
TEXAS  AG  EXP  STA 

U  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  CIVIL  AERO  ADM 
RICKARD  R.  HICKS 
C.  L.  SECOR 

W.  M.  COVEY 

ROSS    MADOLA 
GRADY    E.    ADAMS 

LOWER    COLO    RIV    AUTH 


LOWER    COLO    RIV    AU 
EDNA    G.    SMITH 
CLAUDE    F.    LEE 
JOE    T.    LANE 

VIRGINIA    WILLIAMS 
JOE    SPADORA 
NEWS    MESSENGER 
LOWER    COLO    RIV    AU 
W.    EDWARDS 

H.    STEEN 
Y    OF    MATADOR 
R.    TRAYLOR 
CHESTER    A.    ADCOCK 
HUMBLE    OIL    CO 


r    WATER    PLANT 
CHARLES    0.    SMITH 

-.    MACHAC 
LOWER    COLO    RIV    AUTH 

MRS.    JANE    R.    BROWN 
LOWER    COLO    RIV    AUTH 
ROY    F.    HALL 
PETE    FULBRIGHT 
J.     J.    MCMICKIN 

DENNIS    C.    DECKER 

E.    F.    DAVIS 

LOWER  COLO  Rlv  AUTH 

D.  SWARTZ 

E.    0.    DEAL 
JOSEPHINE     NEWMAN 
DEWAYNE    WELLS 

WEATHER    BUREAU 
GULF    REFINING    CO 

DALLAS    PWR    AND    LGT 
LOWER    COLO    RIV    AUTH 

.    RUCKER 
MINERAL    WELLS    INDEX 

CIVIL    AERO    ADM 


MAGNOLI. 


I  PEL 


:R    COLO    RIV    AUTH 
J0NA.LD    OBSERVATORY 
CLARENCE    C.     TAYLOR 
DALLAS    PWR    AND    LGT 
if.    J.    MOSTER 

I.    KLUMP 
.    CONSER    SERV 
LOWER    COLO    RIV    AUTH 


EX    GULF    SULPHUR    CO 

HOMAS    F.    HANSON 
OWER    COLO    RIV    AUTH 
HAMBER    OF    COMMERCE 
S    FOREST    SERVICE 


STATION  INDEX 


PANTHER  JUNCTION 

PARIS 

PASADENA  HOUSTON 

PEARSALL 

PECOS 


PERRYTON 
PERRYTON     10    W 
PFLUGERvlLLE 

PIERCE 

PILOT     POINT 
PITTSBURG    *    S 
PLACID 


PLAINVIEW 


•PORT     ARTHUR 


p-  =  - 


0   CONNOR 

■ '.  v.  I  -    ; 


POSS  - 
POST 
POTEST 
PC r NOB 
PRAOE    RANC 

PRAIRIE    MO 
PRESIDIO 
PRICE 
PROVIDENT 


RANGER    PU«P    STATION 

INDvlLLE 
ED    BLUFF    CROSSING 
Ff    DAN 


ED    SPRINGS 
C FUG 10 

.,  ihan 


KhaRds 

ICMARDSON 

ICHLANO    SPRINGS 

ICHMOMO 

ICSCL 

ILCT    BE*    RANCH 

IN6GO10 

10    GRANOr    CITt    2    fSE 

lOMCDINA    2    n 

•  lvE*Slt>C 


•OCCLANC    |    N 

■ 

- 


■ 


»0?l 

WHARTON 

7??S 

DENTON 

7066 

CAMP 

7072 

MCCULLOCH 

707* 

YOAKUM 

70  79 

HALE 

me 

HUTCHINSON 

71. C 

CALHOUN 

FUC 

KENT 

no* 

MASON 

'1  73 

JEFFERSON 

7  1   7* 

JEFFERSON 

7179 

CAMERON 

nej 

CALHOUN 

not 

CALHOUN 

7205 

PALO    PINTO 

r^o< 

GARZA 

r71! 

ATASCOSA 

ra  m 

HENDERSON 

'232 

REAL 

■■2;.  J 

LLANO 

^2fc. 

PRESIDIO 

T?7| 

RUSK 

7Z'*-) 

COLORADO 

73?  7 

CALLAHAN 

7336 

HARDEMAN 

'3tl 

BRISCOE 

MM 

MOOD 

73flt 

SOMERVELL 

7422 

BEKAR 

COUNTY 


BAYLOR 
REFUGIO 
BAYLOR 
PARKER 
KLEBERG 


■ALKEB 
DENtON 
COKE 
■     ■     ■ 

*  I  SHE  R 

■ 

•  BAN '.A', 

- 

Kixeir 

NOLAN 

ran  km 

MCKNNAN 

ISMCR 


29   33 

104 

24 

32    07 

29    17 

96 

18 

32    22 

3*    15 

99 

12 

<-i 

3*    23 

101 

03 

32   46 

95 

tfl 

26    22 
29    28 

W    06 


it  01 
30  01 
)?    55 


96 

11 

102 

96 

*>7 

665 

94 

57 

37C 

99 

11 

163C 
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50 

3500 
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is 

3400 

101 

21 

2800 

31    *i 

f. 

01 

MO 

II     12 

i  M 

10 

7*    1* 

/« 

■it.-. 

101 

0*. 

1110 

100 

1008 

1-,', 

10 
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■ 

■1 

/A 

29    20 

II 

60C 

2*   08 

■ 

II 

HI 
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;» 

A* 

■ 
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It 
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»A 

'» 

,. 

M 

OBSERVATION 
TIME  AND 
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•' 


OBSERVER 


BIG  BEND  NAT  PK  SER 
THOMAS  L.  ROGERS 
PASADENA  POLICE  DPT 


A    FRANCIS 

V.    HOGUE 
K.    RUPPRECH 


ALVIN    N.     BRANUM 
MAY    L.    BULLAftD 
LOWER    COLO    RIV    i 
JOHN    HAGUE 


LEWIS    C.    HERRON    . 
S.    R.    HUGHES 
ROBERT    S.    LEE 


HOMER  A.  GREGG 
ARD1S  D.  SANDER 
ft HUG A    NOACK 


:RE0  -■  WELL 
1.  0.  AOAMS 
.OWER   COLO    R 


C.     IRVlN    WOOD 
CITY    OF     RICHARDSON 
LOWER    COLO    RIV    AUTH 
MRS.    WILLIE    BUTLER 
AGRICULTURAL     RESEARCH 

LOWER   COLO    RIV    AUTH 


GEORGE    R.    JONES 
LOWER    COLO    RIV 
CARROLL    KEACH 
CITY    OF    ROOT 


LABORATORY 
[>  J.  BRISTEI 
COLLUM 


BYERLY 
KOENIG 


0.    NORTON 


■ 

Bum  MJ 


(»Mi  i  €•  hi  n 

■  .-...   ...  i 


,    Hi     01  '  '"AN 

.    riOM    KHIO 

■ 
,   OAVl       ■ 

■ 

■    *NIII 


.■<».»«• 


STATION 


STERLEY 
STERLING    CI 
STERLING   CI 
STERLING   CI 
STRATFORD 


TATUM 
TAYLOR 

TELEGRAPI 


TKUR8ER    5    N£ 

TINNIN    RANCH 
TOMBALL 

TRENT 

TRENTON 
TRICKHAM 

TRINIDAO    1    SW 

TROY 

TRUBY 

TRUSCOTT 


VEGA 
VENUS 

'VERNON 


WACO    HB 
WACO 

WAELDFR 


- 

woi r  f    CITY 
WOOOIOOAO 
WOODSON    4    I 
YOAKUM 


1028 

FLOYD 

B03C 

STERLING 

6fc3  | 

STERLING 

BOSS 

STERLING 

Bb'Vi 

SHERMAN 

B69C 

PALO    PINT 

ft  ;?t 

FORT    BEND 

HOPKINS 

6761 

MOORE 

8778 

SMITH 

BB1I 

LYNN 

ou:". 

COLEMAN 

COUNTY 


-ORT    BEND 

.  IMESTONE 
.  IVE  OAK 


Fannin 
COLEMAN 
HENDERSON 
BELL 


PRESIDIO 

ROBERTSON 
COOKE 
CULBERSON 
TOM    GREEN 

OLDHAM 

JOHNSON 
WILBARGER 
VICTORIA 
COLEMAN 

MCLENNAN 

MCLENNAN 
GONZALES 


■  .!...».     ■-,...     I..,     Ik.  |V     IfWNMJ    Mf     .. 


>-»8"     *' 


WINKLER 
WINKLER 
WOOD 


31  51 

31  55 

31  5* 

36  20 


18 

Zl 

?9 

39 

35 

34 

3? 

19 

15 

3  0 

.■o 

95  33 

96  01 
99    3  7 
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SUPPLEMENTAL    DATA 


Wind  direction 

Wind 
m. 

speed 
p.  h. 

Relah 

ve    humidity   averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

2  S  S 

«     O    3 

o,  a  « 

" 
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c 

> 
o 

■Bag1 

o  ©  > 
S  E  2 
a.  a  a. 

9 
•0 

s 

> 

< 

e 

g    1 
s    J 

JO 
0  ~ 

£  £ 

I 
Z  VI 

< 
o 

vi 

z 
o 
o 

z 

«-» 

a. 
o 
o 

id 

o 
o 

« 

a 

o 

q 

O) 
•* 
1 

o 

01 

r 

o 

en 

o> 

O) 

T 

o 
o 

• 
oj    % 

o 

ABILENE    WB   AIRPORT 

SE 

12 

11.6 

49 

NW 

26 

75 

82 

64 

60 

7 

2 

3 

1 

0 

0 

13 

51 

AMARILLO    WB    AIRPORT 

SSE 

14 

11.3 

52 

NW 

26 

62 

88 

72 

66 

10 

3 

3 

0 

0 

0 

16 

55 

AUSTIN     WB     AIRPORT 

NNE 

15 

10.1 

31 

W 

26 

78 

83 

64 

62 

4 

6 

0 

0 

0 

2 

14 

42 

BROWNSVILLE    W8    AIRPORT 

SE 

16 

13.3 

33 

SE 

22+ 

87 

92 

69 

72 

2 

0 

3 

3 

0 

2 

10 

46 

CORPUS    CHRISTI     WB    AIRPORT 

NE 

14 

12.0 

29 

NW 

14  + 

86 

89 

69 

72 

4 

3 

2 

1 

1 

1 

12 

53 

DALLAS    WB    AIRPORT 

NE 

12 

12.3 

57 

sw 

26 

66 

75 

59 

54 

5 

3 

3 

0 

0 

0 

11 

49 

DEL    RIO    WB    CI TY 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2 

4 

3 

2 

0 

D   WB    AIRPORT 

WNW 

12 

12.9 

61 

N 

11 

46 

56 

39 

30 

5 

1 

3 

1 

0 

0 

10 

76 

FT.     WORTH    WB    AIRPORT 

NNW 

12 

13.5 

46  +  + 

W 

26 

69 

80 

60 

57 

7 

2 

3 

0 

0 

0 

12 

GALVESTON   WB    CITY 

- 

- 

15.0 

36 

E 

22 

- 

- 

- 

- 

3 

6 

4 

0 

0 

0 

13 

50 

GALVESTON    WB   AIRPORT 

E 

17 

15.9 

- 

- 

- 

82 

80 

72 

75 

2 

4 

4 

1 

1 

0 

12 

HOUSTON    WB    CITY 

SE 

- 

11.7 

31 

NW 

14 

- 

- 

- 

- 

3 

6 

4 

2 

0 

0 

15 

47 

HOUSTON   WB   AIRPORT 

ENE 

21 

13.7 

- 

- 

- 

77 

61 

63 

64 

1 

7 

3 

2 

1 

0 

14 

LAREDO    WB    AIRPORT 

NE 

12 

10.0 

25  +  + 

NNW 

26 

79 

87 

65 

59 

0 

4 

3 

2 

0 

1 

10 

LUBBOCK    WB    AIRPORT 

S 

10 

14.3 

50  +  + 

WSW 

26 

63 

83 

71 

59 

12 

2 

2 

0 

0 

0 

16 

- 

MIDLAND    WB    AIRPORT 

ENE 

14 

11.6 

36  +  + 

WSW 

5 

78 

83 

65 

54 

7 

4 

1 

1 

0 

0 

13 

_ 

PORT    ARTHUR    WB    AIRPORT 

ENE 

16 

13.3 

34 

SW 

26 

77 

80 

64 

69 

4 

3 

6 

1 

1 

0 

15 

46 

SAN    ANGELO    WB    AIRPORT 

ENE 

13 

12.5 

44++ 

w 

26 

78 

82 

66 

59 

8 

4 

0 

0 

2 

0 

14 

- 

■7TONIO    WB    AIRPORT 

NE 

20 

9.9 

43 

NW 

26 

79 

83 

65 

63 

8 

2 

4 

1 

2 

0 

17 

44 

VICTORIA    WB    AIRPORT 

N 

- 

12.9 

4  794 

W 

27 

- 

e6 

66 

66 

3 

4 

2 

3 

0 

1 

13 

- 

WACO    WB    AIRPORT 

NE 

12 

11.6 

37++ 

WNW 

26 

76 

83 

70 

63 

4 

3 

4 

1 

1 

0 

13 

WICHITA    FALLS    WB   AIRPORT 

N 

12 

9.2 

35+t 

WNW 

26 

74 

79 

59 

60 

7 

3 

2 

0 

0 

0 

12 

~ 

THIS  STATION  IS  NOT  EQUIPPED  WITH  AUTOMATIC  RECORDING  WIND  INSTRUMENTS. 
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HIGH    PLAINS    DIVISION 

AMARILLO    MB    AP 

R// 

48.3 

27.0 

37.7 

-    1.9 

70 

4 

10 

12 

758 

0 

5 

20 

0 

.58 

-        .04 

.21 

26 

5.2 

3 

13t 

BIG    SPRING 

AM 

53. 9M 

33.  3M 

4  3.  6M 

-    5.2 

74 

26 

21 

16+ 

591 

0 

3 

15 

0 

1.18 

.45 

.62 

22 

T 

T 

13  + 

'• 

BORGER 

51.3 

25. 3M 

38.  3M 

73 

4 

14 

17+ 

774 

0 

3 

0 

.40 

.19 

1  1 

BORGER    3    W 

51.3 

26. V 

40.1 

73 

25 

14 

12 

689 

0 

3 

18 

0 

.59 

.37 

11 

6.5 

4 

12  + 

| 

BROWNFIELD    2    E 

AM 

53.1 

28.0 

40.6 

72 

5 

14 

16+ 

678 

0 

2 

18 

0 

.84 

.49 

23 

T 

T 

12* 

i 

CANADIAN 

51.7 

27.0 

39.4 

-    0.5 

73 

5+ 

5 

13 

713 

0 

3 

19 

0 

D       .35 

-       .48 

D        .35 

11 

3.5 

1 

CANYON 

54.  1 

26.9 

40.5 

73 

24 

13 

12 

680 

0 

1 

2  0 

0 

.60 

.07 

.37 

26 

i 

CROSBYTON 

AM 

50.  B 

25.7 

38.3 

-    4.4 

71 

26+ 

9 

12 

743 

0 

3 

20 

0 

.68 

-       .09 

.30 

12 

5.0 

2 

12 

i 

DALHART    CAA    AP 

50.6 

26.0 

38.3 

2.0 

72 

4 

12 

11 

741 

0 

3 

2  1 

0 

.60 

.24 

.28 

11 

6.0 

3 

12 

. 

DUMAS 

AM 

FL0Y0ADA    2    SW 

52.6 

27.4 

40.0 

75 

25 

4 

12 

692 

0 

3 

19 

0 

.37 

.23 

11 

4.0 

1 

F0LLETT 

AM 

44.  1 

24.6 

34.4 

-    3.9 

72 

5 

7 

13 

853 

0 

9 

2  0 

0 

.27 

-       .34 

.13 

12 

1 

HEREFORD    1 

AM 

53.3 

28.3 

40.6 

73 

25 

12 

12 

671 

0 

2 

20 

0 

.73 

.03 

.38 

11 

i 

LAMESA 

AM 

LEVELLAND 

54.3 

29.9 

42.1 

73 

24  + 

10 

12 

635 

0 

3 

18 

0 

.54 

.24 

22 

1 

LITTLEFIELD 

AM 

55.6 

27.3 

41.5 

72 

26+ 

13 

13  + 

651 

0 

2 

19 

0 

.28 

-       .27 

.09 

13 

T 

0 

c 

LUBBOCK 

LUBBOCr     WB    AP 

51.9 

29.2 

40.6 

-    2.5 

73 

4 

9 

12 

677 

0 

2 

17 

0 

.33 

-       .20 

.15 

22 

1  .2 

1 

12  + 

i 

MIAMI 

AM 

46.6 

25.6 

37.1 

-    3.2 

75 

5 

9 

13 

774 

'.' 

5 

22 

0 

.16 

-       .59 

.10 

12 

1 

MIDLAND    WB    AP 

R// 

55.0 

34.0 

44.5 

-    4.5 

72 

16 

17 

12 

566 

0 

1 

13 

0 

1.57 

.86 

.95 

22 

T 

T 

12+ 

2 

AMD    4    ENE 

56.1 

33.5 

45.8 

-    2.8 

72 

25+ 

IB 

12 

530 

7 

1 

13 

0 

1.42 

.65 

.62 

23 

3 

■<0E    1 

AM 

54.6 

26.2 

40.4 

0.2 

73 

25+ 

17 

17 

683 

0 

2 

23 

0 

.36 

-       .02 

.12 

12 

2.0 

1 

PAMPA 

45.  1 

1 ', .  7 

34.8 

-    4.4 

71 

4 

14 

11 

835 

0 

6 

ll 

0 

.95 

.13 

.60 

11 

i 

PL  A  1  H', 

AM 

7  I .  7 

29.0 

41.5 

74 

1  7 

IB 

17+ 

652 

0 

i 

18 

0 

.54 

.33 

22 

T 

T 

12  + 

2 

PLAI'. 

AM 

26.] 

39.3 

-    4.1 

1  ) 

25 

7 

12 

710 

0 

: 

20 

0 

.26 

-       .39 

.  15 

12 

3.0 

2 

12 

2 

. 

31  .4 

'.;./ 

-    1.3 

77 

16 

15 

12 

549 

0 

l 

i  6 

0 

1.18 

.54 

.71 

22 

T 

T 

11 

1 

5PEAI 

AM 

4  7.7 

!',.! 

16.6 

-    2.2 

72 

24  + 

1 

13 

794 

0 

7 

,'  I 

0 

.65 

-       .  11 

.45 

12 

7.5 

5 

12 

2 

AM 

46.  6M 

24,  iM 

1  7 .  7M 

0.0 

Hi 

13 

/'M 

0 

0 

.31 

-       .21 

.  14 

12 

3 

13  + 

1 

M 

M 

M 

0 

0 

.59 

-       .19 

.42 

22 

.0 

0 

2 

TUL  IA 

AM 

'././ 

. 

19.  1 

0.4 

73 

26+ 

1  1 

\l 

in 

0 

i 

2  i 

0 

.25 

-       .49 

.11 

7 

2 

C 

AM 

■ 

26.8 

'7.1 

0.2 

70 

26 

10 

17  + 

72  1 

7 

. 

20 

0 

.66 

.21 

.22 

12 

3 

C 

•'..'. 

.62 

2.6 

AelLENt    MB    AP 

VII 

. 

. 

-    4.5 

/', 

', 

1  7 

17 

777 

' 

.' 

1  1 

7 

1.63 

.72 

.83 

22 

1  .B 

1 

12 

4 

1 

'•  1  .  1  M 

1  7 

164 

1.01, 

0 

. 

14 

2.04 

1.54 

22 

1 

AM 

. 

. 

'.2.7 

7.7 

1  1 

/i.i 

17 

1 ', 

6]  1 

0 

0 

1  1, 

0 

1,13 

2.05 

1.35 

23 

T 

0 

4 

2 

-  *  *    A  P 

4  7.2 

. 

i; 

i. 

1  I 

1  i. 

67  7 

0 

5 

19 

0 

,69 

-       .32 

.59 

1  1 

7.5 

12 

1 

1 

AM 

■ 

-    4.0 

n, 

It,, 

/ 

1 ) 

/47 

0 

'. 

20 

0 

.'.  / 

,26 

.24 

1/ 

5.  1 

1 

0 

. 

:    ..'. 

4.4 

i; 

i 

17 

It, 

7  1  1 

0 

I 

I  1 

. 

2.97 

1.71 

1  .36 

II 

.  5 

u 

' 

1 

■ 

'.',./ 

. 

i; 

29 

2  1 

II, 

M  9 

0 

" 

i  ', 

7 

1   .77 

.  1] 

.62 

7 

.0 

0 

3 

1 

AM 

• 

. 

'.1.4 

1 1 

a.. 

7 

1  ' 

664 

7 

) 

16 

II 

1  .    17 

.  75 

14 

i 

1 

AM 

. 

n 

6« 

1   1 

II 

69 

7 

I 

1  (. 

u 

.  /4 

-       .35 

.  1  1 

21 

2.0 

2 

12 

1 

0 

AM 

. 

. 

n. 

1, 

1  7 

1 1, 

)99 

7 

7 

i  6 

7 

1  .  )0 

1.77 

2  1 

•  0 

0 

3 

2 

- 

W.I, 

4  2.7 

r. 

i  t 

1, 

1 1 

620 

7 

1 

14 

7 

.117 

.48 

14 

2 

0 

. 

1/.'/ 

41.  1 

H, 

4 

111 

II 

60  ' 

0 

/ 

1  i. 

IJ 

.   Ill 

.  n 

.26 

II 

2.5 

1 

12  + 

'. 

II 

/" 

■■'•./ 

. 

61,7 

M 

■''. 

17 

1 ' 

77  1 

0 

1 

i  i. 

0 

1  .    1   1 

.  76 

li 

1 

0 

2 

I 

■ 

AM 

. 

2H.7 

r. 

7 

7 

1  1 

11,1 

7 

' 

7 

'1 

.77 

.45 

12 

1 

0 

AM 

', 7  .  '. 

. 

'.  .'< 

r. 

II, 

9 

1  1 

III 

0 

• 

1    ' 

1 

.115 

.11, 

.60 

12 

' 

1 

' 

■ 

i.i.i 

Hi 

7  , 

II. 

II 

I.I  li 

7 

1   7 

0 

.  /  / 

.    17 

.23 

II 

1.0 

1 

1  1 

' 

0 

4  1  .  IM 

16 

16 

l.i.i, 

0 

'■ 

1  '. 

0 

.  Ill 

.  .'7 

12 

l 

'I 

. 

. 

II. 

1, 

I 

13 

II. 

0 

5 

1    / 

7 

.  ;■! 

-       .50 

.24 

1/ 

6.0 

6 

12 

1 

II 

. 

II 

i: 

mi 

16 

711  / 

7 

1 

7 

7 

i .  in 

1  .05 

21 

1  .7 

2 

11 

4 

2 

■ 

*" 

.IV 

7  7 

'i 

»M 

'./.'. 

II, 

a, 

i  ' 

It. 

I.I  1 

7 

^ 

1    / 

7 

i  .  i  i 

.    '.I 

.11  1 

li 

i 

1 

. 

II. 

i. 

1  7 

164 

l.i.t, 

0 

J 

1  11 

7 

.  17 

.11 

II 

4 

0 

74 

ii.i 

7 

1  i 

I.I', 

0 

14 

7 

I  ./i, 

.'.1. 

17 

3 

7 

n  ap 

| 

/'. 

5 

10 

1  1 

1.  1  1 

7 

' 

I  | 

0 

.  '", 

.  1  ) 

14 

'.  .  | 

1 

12 

1 

0 

42.  1 

J  .// 

2.4 

CLIMATOLOGICAL  DATA 


NORTH   CENTRAL    DIVISION 

.L8ANY  AM 

!ELT0N    DAM  AM 

•  ENBROOK.    DAM  AM 

lONHAM 
•OWIE 

OYD    3    SE  AM 

RECKENRIDGE 

RIDGEPORT  AM 

ROWNWOOD  AM 

AMERON 
LEBURNE 

ORSICANA  AM 

ALLAS    WB    AP  I 

ENISON    DAM 

ENTON  AM 

ENTON    EXP    STATION 
JBLIN  AM 

ASTLAND  AM 

3RT    WORTH    WB    AP  [ 

ORT    WORTH    LEONARD    BLDG      AM 
AINESVILLE  AM 

ATESVILLE 

JAHAM  AM 

* ANBURY 

'apevine  dam  am 

renville  2  sw  am 

:nrietta  am 

ICO 

.  LLSBORO  AM 

"CKSBORO 

VUFMAN  AM 

LLEEN  AM 

iKE    KICKAPOO 

iVON    DAM  AM 

i  RUN 
KINNEY 

AM 
NERAL    WELLS    CAA    AP 
NTAGUE 
NEY 

RIS  AM 

SSUM    KINGDOM    DAM 
NGER    PUMP    STATION 
SING    STAR  AM 

ERMAN  AM 

EPHENVILLE    3    NE 
YLOR  AM 

Hf,LE  AM 

ROCKMORTON  AM 

:o  WB    AP  R 

XAHACHIE  AM 

4THERF0RD  AM 

ITNEY    DAM  AM 

DIVISION 

»ST    TEXAS    DIVISION 

'ENS    2    SSE 

1NSON  AM 

THAGE 

IT«  AM 

'JERVILLE  AM 

RKSVILLE    2    E  AM 

LEGE    STATION    7    SW 
LEGE    STATION    CAA    AP 
R°E  AM 

CKETT  AM 

LV1LLE    2    W 
MER    2    s 

OEWATER  AM 

PERSON 

iTSVILLE  AM 

KSONVILLE 
°ER 
•MCK 

3YVILLE    FOREST    StfVICE 
3ALE    5    SE  AM 

'NGSTON  AM 

;VIE*  AM 

-IN    CAA    AP 

SONVILLE 

HALL  AM 

'LEASANT  am 

'6D0CHES  AM 

STINE  4U 


Temperature 


TEXAS 
FEBRUARY  1958 


S  1 
<   I 


GER  DAM  B 

HUR  SPRINGS 

RKANA  DAM 

R  A  NE 

EN 

S  POINT 

IVISION 


54.6 

55. 1M 

52.4 

52.6 

52.3 

52.5 

53.6 

52.  B 

54.  OM 

58.4 

55.7 

53.5 

52.9 

50.9 

53.1 

54.9 

53.0 

52.7 

52.2 

53.5 

51.9 

56.6 

52.3 

54.  1 

51.8 

51.6 

52.0 

54.5 

54.  1M 

53.9 

53.1 

55. 7M 

47.  7M 

52.  B 

57.0 

53.8 

54.2 

53.5 

51.5 

52.7 

51.6 

54.8 

52.8 

51.1 

52.0 

50.5 

56.8 

55.4 

51.2 

55.0 
53.7 
51.4 
53.8 


55.9 

55.7 
55.9 
55.9 
52.8 

57.8 

57.9 

56.0 

54.5 

51.5 

54.3 

55.0 

56.2 

54.2 

58.5 

55.5 

59.1 

53.4 

56.9 

53.8 

55.4 

57.9 

54. 3M 

53.4 

56.6 

54.9 

54.0 

56.9 

52.6 

52.5 

53.6 

58.4 

51.2 


30.4 

36. 3M 

33.0 

33.6 

31.8 

28.6 

33.6 

31.4 

34. 4M 

39.6 

35.5 

34.9 

36.4 

32.5 

34.4 

33.6 

32.8 

31.5 

35.0 

34.5 

29.6 

35. OM 

31.  5M 

34.7 

32.1 

31.5 

31.1 

35.5 

35. 3M 

33.4 

33.7 

35. OM 

31.7M 

32.0 

35.4 

35.6 

35.7 

34.1 

32.2 

31.3 

29.6 

36.1 

33.4 

32.5 

32.9 

31.6 

35.9 

37.1 

30.6 

37.9 

31.9 

30.9 

32.3 


36.9 

36.8 
34.6 
36.7 
30.0 

40.7 

38.6 

33.5 

36.4 

31.8 

34.0 

36.9 

37.9 

36.8 

37.1 

36.1 

37.5 

33.9 

36.6 

34.7 

37.1 

39.5 

34. 8M 

30.5 

32.4 

34.5 

35.5 

36.9 

31.5 

31.8 

32.9 

37.7 

32.7 


42.5 

4  5.  7M 

42.7 

43.1 

42.1 

40.6 

43.6 

42.1 

44. 2M 

49.0 

45.6 

44.2 

44.7 

41.7 

43.8 

44.3 

42.9 

42.1 

43.6 

44.0 

40.8 

45. 8M 

41. 9M 

44.4 

42.0 

41.6 

41.6 

45.0 

4  4.  7M 

43.7 

43.4 

4  5.4M 

39. 7M 

42.4 

46.2 

44.7 

45.0 

43.8 

41.9 

42.0 

40.6 

45.5 

43.1 

41.8 

42.5 

41.1 

46.4 

46.3 

40.9 

46.5 

42.8 

41.2 

43.1 


3  3s 


5.4 
3.9 


5.0 
4.9 
6.2 

6.2 

6.1 
5.0 


5.7 
3.7 
5.9 
5.0 


5.9 


43.4 


46.4 

46.3 
45.3 
46.3 

41.4 

49.3 

48.3 

44.8 

45.5 

41.7 

44.2 

46.0 

47.1 

45.5 

47.8 

45.8 

48.3 

43.7 

46.8 

44.3 

46.3 

48.7 

44. 6M 

42.0 

44.5 

44.7 

44.8 

46.9 

42.1 

42.2 

43.3 

48.1 

42.0 

45.3 


6.0 
4.2 


5.2 
5.8 


76 

74  26+ 

74 

74 

75 

76 

77 

76 

76 

76 

75 

71 

73 

73 

75 

75 

76 

75 

74 

76 


5.4 
7.6 
5.9 
9.3 


5.7 
7.2 

6.3 
6.8 
7.0 
7.6 


4.1 
3.6 
7.4 


2  6  t 
2  6  + 

5 

6 
26+ 

5 
27 

6 
26+ 
26+ 

6 


19 

13 

14 

1  3 

16 

13 

18 

16 

13 

13 

17 

13 

14 

13 

18 

13 

17 

13 

9 

13 

11 

13 

14 

13 

21 

13 

17 

16 

2  0 

15  + 

14 

13 

20 

15 

20 

13 

2  2 

14+ 

1  5 

13+ 

2  0 

13 

15 

13 

15 

13 

16 

13 

6 

27 
26 

26 

27 
26 
2  6+ 
25 
26 
25 
1 
25+ 


622 

535 

619 

607 

639 

678 

590 

636 

576 

443 

538 

574 

561 

642 

590 

570 

611 

637 

592 

581 

671 

550 

626 

568 

640 

649 

651 

554 

565 

594 

599 

54  8 

701 

62  5 

520 

559 

556 

586 

640 

637 

677 

540 

607 

644 

62  3 

66  6 

517 

6  2  0 

671 

514 

6)  5 

6b  1 

60  6 


No  of  Days 


13 

14H 

14 

13 

13 

14-1 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

14  + 

13 

14  + 

13 

13 

14  + 

13 

13 

13 

14+ 


514 

520 
549 
519 
656 

436 
463 
561 
540 
657 
580 
527 
493 
541 
478 
536 

463 
591 

504 

573 

518 

455 

6  70 

637 

6  66 

561 

662 

501 

6  36 

632 

603 

46b 

63  7 


Precipitation 


0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0-  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  2 


1.50 
7.14 
.74 
.72 
.75 
.67 
1.23 
.36 
3.18 
4.  12 
1.29 
1.25 
.83 
1.06 
.62 
.30 
2.16 
1.09 
.84 
.79 
.75 
4.63 
.87 
)    1.45 
.89 
1.21 
.76 
2.55 
1.86 
.60 
1.22 
>    7.82 
.84 
.71 
5.34 
.91 
2.54 
.62 
.74 
.95 
1.01 
.56 
1.61 
2.03 
1.02 
1.34 
5.80 
6.66 
.67 
3.27 
.73 
.66 
2.86 


2.07 

2.06 
2.36 
2.90 
1.  14 

2.72 
3.08 
1.92 
2.20 
1.67 
1.55 
2.44. 
2.74 


1.32 

!.  s  b 


.21 
1.27 
1.79 
1.63 

.98 
1.35 
1.79 


.34 

.31 
1.73 

1.40 

2.63 

•  52 


1.84 

.62 

.53 

.66 

1.11 

1.67 


2.55 

2.21 

.15 


1.51 

.51 

3.61 

4.42 

.90 

.64 

1.65 

1.19 


.30 
.34 
.51 

2.03 
1.62 


.44 
.36 
.72 


.45 
.53 
.32 
.43 
.24 

1.02 
.73 
.18 
.42 

4.00 
.50 
.29 

2.67 
.37 

1.00 
.17 
.26 
.38 
.40 
.14 
.44 

1.00 
.40 
.61 

2.53 

2.80 
.30 

1. 
.29 
.18 
.89 


22 

l« 

5 

11 

14 

99|-23 

22 


.34 
1.61 
1.27 
1.63 


3.04 

1.85 

3.46 

- 

.6£ 

1.57 

- 

2.25 

3.76 

2.09 

- 

1.41 

2.21 

- 

1.51 

2.89 

- 

1.38 

2.25 

- 

1.5.1 

1.02 

- 

2.15 

2.40 

- 

1.49 

2.08 

- 

1.04 

2.  10 

.93 

1.12 
.44 

1.37 
.92 
.45 
.90 
.78 
.65 

1.17 
.95 


.98 
1.08 
1.96 


1.96 

1.15 
.94 


1.86    24 

1.08    15 

1.67    23 

.84    15 

1.34    22 

.60    15 

.40    23 

1.50    22 

1.13    15. 


.51 
.88 

.72 

1.00 

1.99 

.54 

.61 

.69 

1.48 

.81 


1.2 

2.0 


2.0 
.0 

2.0 
.5 

2.0 

.0 

•  5 

2.3 

.5 
1.5 
3.0 


.0 

.0 

1.0 

.0 
.0 


No   of  Days 


0 
0 
0 

o- 

0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 

2 
0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

1 

0 
0 
2 
2 
0 

1 

0 
0 

0 


1 

0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

0 

1 
1 
1 

0 
2 

0 
0 

1 

1 

0 
0 
0 

1 
1 

0 
0 
0 


otes   following  j 
-    31    - 


tntlon    Index. 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


Temperature 


TRANS    PECOS    DIVISION 

ALPINE 

BALMORHEA  EXP  PAN 

CHISOS  BASIN 

EL  PASO  WB  AP  I 

FORT  STOCKTON  AM 

LA  TUNA  1  S 

MARATHON 

MOUNT  LOCKE 

PANTHER  JUNCTION 

PECOS  AM 

PRESIDIO 

RED  BLUFF  DAM 

SANDERSON  1  NW 

VAN  HORN 

MINK  CAA  AP 

YSLETA  AM 

DIVISION 

EDWARDS  PLATEAU  DIVISION 

BLANCO  AM 

BOERNE 

BRACKETTVILLE  AM 

BRADY  AM 

BUCHANAN  DAM  AM 

BURNET 

DEL  RIO  WB  CITY 

EDEN  1 

FREDERICKSBURG 

JUNCTION 

JUNCTION  CAA  AP 

KERRVILLE  AM 

LAMPASAS  AM 

LLANO  AM 

MASON 

MC  CAMEY 

OZONA  AM 

PRADE  RANCH 

ROCKSPRINGS  AM 

SAN  ANGELO  DAM  AM 

SAN  ANGELO  WB  AP  B 

SONORA 

TARPLEY  1  E 

UVALDE  AM 

D I  V  I  S I  ON 

SOUTH  CENTRAL  DIVISIONT 

AUST IN  WB  AP  B 

AUSTWELL  WL  ref 

BEEVILLF  5  NE 

BISHOP 

9PENHAM  AM 

CORPUS  CHRIST  I 

'MOISTI  WB  AP        R 
CUEBO  3  NW  AM 

FLATONI* 

MALLETTSVILLE 

*/* 

.  ILLE 

AM 

AM 

- 

AM 
•  B  AP  R 

AM 

AM 
AM 


- 
- 


s  J 

<  2 


61. A 

61.9 

62.6 

63.7 

60.6 

65.6 

62.6 

54.9 

64. 5M 

61.5 

71.5 


63.6 

56.  A 
65.  7 


55.5 
57.0 
62.4 
53.5 

56.  2M 
56.5 
61.  1 
56.5 
56.1 

56.3 
55. A 
5A.7  . 
56.5 

57.  5M 
58.7 
56.2 
57.9 

54.0 
54.0 
50.8M 
60.6 

60.8 


57.0 

64. uM 

61.  7 

60. 9M 

57.8 

63.9 

65.2 

62.0 

59.4 

63.2 


68.6 

■ 

I  57.  1H 

■ 
■ 


. 


2  I 


39.3 

35.0 

41.9 

39.5 

34.  6M 

34.4 

32.2 

35.6 

40.1 

34.3 

40.0 

35.2 

36.3 
35.2 


34.5 

37.5 

41.7 

33.3 

37. 6M 

36.3 

44.2 


36, 


36.1 
39. 2M 
36.1 


3  7.9M 
36.8 

36.0 


4o.5 

46.5 

42.2 

4  7.7M 

37.6 

51.1 

48.  7 

40.6 

41  .  1 

44.8 

41  .2 

4  I  .  9M 
4  I,  .  4 

■ 
■ 

4  1 .; 

■ 

■ 


50.4 

48.5 

52.3 

51.6 

47.  6M 

50.0 

*7.4 

♦  5.3 

52.  3M 

»7.9 

55.8 


50.1 
46.6 
50.3 


52.1 

43.4 

46. 9M 

46.4 

52.7 

46.3 

46.6 


46.2 

47.0 

44.3 
45.3 
48.  4M 
48.7 
49.4 

47.0 


48.8 

55. 3M 

52.0 

58. 4M 

47.7 

57.5 

57.0 

51.  ) 

50.3 

54.0 

50.8 
48.6 

52. 5M 
57.5 

'.I.I 
:*   .'. 

i  1 .  6 

4  8  .  J  M 

50.9 
55.6 

.' 
. 

. 

:'    .    I 
I 


■ 
■ 
■ 


1.0 
3.5 


5.7 
4.7 
3.3 


5.1 
6.2 


i.i. 


20 

13 

18 

14  + 

20 

13 

19 

13  + 

24 

16  + 

22 

13 

22 

16 

22 

16 

24 

15+ 

20 

13 

24 

13 

22 

13 

24 

13 

24 

13 

26 

13 

21 

14  + 

1] 

13 

29 

13 

2  ! 

13 

2  ! 

13 

24 

13 

19 

13 

19 

13 

il 

1  3  + 

29 

1  ) 

22 

i  1 

20 

13 

20 

1  1 

20 

13 

2  t 

1  i 

2  > 

1  1 

2  7 

1  ) 

22 

1  1 

l  9 

1  ) 

1  1 

22 

1  1 

2) 

I  1 

2  i 

1  1 

2  1 

1  ',  I 

2  4 

1  ! 

1  1 

25 

1 

■• 

1  1 

/'. 

1  ! 

■■■■ 

1  1 

1  > 

403 
454 
350 
370 
482 
413 
486 
545 
342 
472 
251 
465 

410 
503 
404 


553 
490 
356 
597 
477 
517 
340 
519 
507 

518 
561 
576 
516 
459 
484 
519 
496 

578 
546 
461 
448 
432 


457 
265 
362 
202 
478 
223 
232 
379 
408 
317 

401 
452 

356 
220 
476 
515 
376 
'.  r. 

390 

J  II, 

268 

'.  i  9 

4  /  1 
401 

199 


No  of  Days 


Precipitation 


1.05 
.92 

.56 
1.21 
1.11 


4.76 
2.92 
3.28 

2.27 
4.70 
4.58 
1.67 
2.65 
3.36 

2.79 
4.59 
5.14 
3.48 
2.82 
1.28 
2.24 
1.81 

2.97 
2.86 
3.94 
3.35 
2.64 

3.11 


6.39 
4.54 
6.28 
5.94 
2.52 
4.40 
5.24 
6.42 
5.86 
9.03 

3.72 
3.50 
5.47 
4.73 
5.33 
5.08 
3.94 
4.  77 
D  4.42 
7.63 
4.63 
3.88 
5.93 
3.01 
4.91 
6.59 
'•  .  VI 

.  Ji 

ll,0l 


4,07 


i.32 
LB  s 


.31 
1.14 


2.90 

.84 

2.32 

1.22 

2.66 

.60 
1.36 
1.63 


2.99 
3.13 
1.99 
1.46 
.69 


4.57 

4.48 

.32 

3.80 
4.18 
3.41 
7.30 

1.36 
1.92 


2.86 
2.73 


1.14 
1.65 


1.57 
1.35 
1.98 
1.47 
2.84 
2.00 
.65 
1.15 
1.57 


1.63  22 
1.76  22 
2.74 
2 

1.15 

.93 

1.20 


2   8 


1.18 

21 

1.90 

22 

1.55 

21 

2.52 

22 

1.22 

22 

3.05 

21 

1.86 

22 

3.52 

22 

2.32 

22 

.79 

23 

2.28 

20 

2.99 

20 

2.60 

22 

3.11 

22 

3.27 

21 

1.22 

22 

1  .61 

21 

1.95 

21 

1.85 

22* 

1.65 

22 

2.25 

23 

2.45 

21 

1.91 

21 

1  .40 

22 

2.69 

22 

2.37 

22 

1.46 

20 

1.92 

21 

1.30 

22 

2.28 

21 

,•.'17 

1/ 

2.05 

23 

.'72 

2i 

.96 

21 

2  .M 

23 

1  .47 

22 

I.Hi 

/  / 

L  •  2 1 

2/ 

\.HI 

2  1 

2.11 

.'•' 

/  ./a 

/  / 

.0 
.0 

.1 

2.5 
2.5 

T 
T 

T 

.0 

.8 

2.5 


1.0 
1.0 


T 

T 

1.5 


.5 
.7 


1.0 

.5 
2.0 
1.0 
6.0 

1.0 


T 
1.0 
2.0 
2.5 

.5 
1.2 


1.0 
1.5 
1.0 

I 
1.0 


1.3 
3.8 


'.••■     f'-l  I'.flni     A«  .1  |..r 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


TEXAS 
FEBRUARY    1956 


Temperature 


GALVESTON    WB    CITY 
GALVESTON    WB    AP 
HOUSTON    WB    CITY 
HOUSTON    WB    AP 
LIBERTY 
MATAGORDA 
MAURBRO 
NEW    GULF 
PALACIOS    CAA    AP 
PASADENA    HOUSTON 
PIERCE 

POINT    COMFORT 
PORT    ARTHUR 
PORT    ARTHUR    WB    AP 
PORT    LAVACA 
PORT    OCONNOR 
ROSENBERG 
i    SUGAR    LAND 
THOMPSONS    3    WSW 
VICTORIA    WB    AP 
WILLIAM    HARRIS    RESVR 

DIVISION 

SOUTHERN    DIVISION 

AGUA    NUEVA 

ALICE 

ARMSTRONG 

CARRIZO    SPRINGS 

COTULLA    CAA    AP 

CRYSTAL    CITY 

DILLEY 

EAGLE    PASS 

ENCINAL    3    NW 

FALFURR1AS 

FOWLERTON 

HEB8RONV.ILLE 

LA    PRYOR 

LAREDO    WR    AP 

MIRANDO    CITY 

PEARSALL 

POTEET 

RIO    GRANDE    CITY    2    E  ;r 

WINTER    HAVEN    EXP    STA 

DIVISION 

[  LOWER  VALLEY  DIVISION 

[BROWNSVILLE  WB  AP 

|HARLINGEN 

MC  ALLEN 

HC  coon 

MISSION 
'PORT  ISABEL 
iPORt  MANSFIELD 
RAYMONDVILLE 
SAN  BENITO 
WESLACO  2  E 

DIVISION 


II 
4  J 


56.8 

56.4 

57.6 

57.5 

60.0 

61.5 

61.5 

60.3 

60.9 

56.6 

60.6 

63.9 

56.1 

57.1 

62.3 

60.9 

60.3 

59.9 

59. OM 

62.0 

58.5 


65. A 

70. 9M 

63.6 

63.5 

63.4 

62.1 

63.9 

63.6 

68.1 

65. 3M 


s   .1 

8  s 

<  2 


62, 


70. A 
62.6 


70.3 

70.9 

70.3 

71. 3M 

69.8 

70.1 

67.  2M 

71.1 

72.2 

70.6 


A5.6 

A5.2 

43.6 

42.3 

39.4 

45.9 

39.9 

40.5 

44.6 

41.2 

39.6 

45.6 

41.7 

41.0 

44.0 

46.1 

41.6 

40.9 

40. 5M 

44.1 

43.1 


44,2 

50. OM 

43.4 

41.6 

43.0 

40.4 

41.3 

41.3 

46.6 

43. OM 

41.7 
47.1 


53.1 

51.6 

49.6 

48. 3M 

48.5 

56.4 

51.4M 

47.5 

48.7 

51.1 


51.2 

50.8 

50.6 

49.9 

49.7 

53.7 

50.7 

50.4 

52.8 

50.0 

50.1 

54.8 

48.9 

49.  1 

53.2 

53.5 

51.1 

50.4 

4  9.8M 

53.1 

50.8 

51.1 


54.8 

60.  5M 

53.5 

52.6 

53.2 

51.3 

52.6 

52.6 

57.4 

54. 2M 


52.0 
56.6 


53.0 
51.3 


a  1 1 

Q  £  E- 


6.2 
6.5 
7.1 
6.7 
7.3 
4.8 


7.9 
6.9 

3.1 


5.2 

5.8 


6.4 
4.8 
6.3 
4.6 


4.6 
5.3 


58 

.6 

52 

.6 

54 

.2 

61 

,7 

61 

4 

60 

0 

59 

6M 

59 

2 

63 

3 

59 

3M 

59. 

3 

6  0 

5 

60. 

9 

2.2 

2.9 


4.7 
0.3 

3.5 
3.6 


DATA  RECEIVED  TOG  LATE  TO  BE  INCLUDED  IN  DIVISION  MEANS. 


24  13 
23  13 
28  14  + 
28  13 


379 
390 
397 
417 
424 
315 
399 
405 
340 
42  2 
412 
293 
443 
440 
333 
317 
389 
406 

338 
390 


285 
145 
322 
348 
324 
376 
344 
346 
226 
315 


No  of  Days 


360 

336 
3ai. 
20] 

14  5 


117 
127 
166 
168 
176 
79 
169 
177 
139 
145 


Precipitation 


1.66 

2.84 

2.63 

3.59 

4.01 

4.16 

4.35 

3.1 

3.19 

4.00 

4.37 

3.74 

4.23 

3.82 

4.22 

5.13 

3.02 

3.19 

3.73 

5.26 

3.61 

3.89 


6.91 
4.71 
2.10 
2.94 
2.42 
4.42 
1.94 
4.82 
4.03 
5.36 
3.75 
2.76 
4.20 
3.16 
3.12 
5.89 
2.06 
2.61 


10.25 
7.13 
3.39 
1.94 
2.84 
5.61 
3.89 
3.91 
8.85 
2.97 

5.08 


1.22 

.30 
•  1 
.89 
.78 
1.62 


.42 

.37 

1.78 


3.17 
1.08 
3.76 
3.12 
4.09 
2.93 
1.73 
3.35 


3.03 
7.66 


on  the 


Highest  Temperature     91 

Lowest  Temperature    1    on  the 


McAllen 


13 


at 


Quanah  5  SE 


Greatest  Total  Precipitation     10.25 
Least  Total  Precipitation     Q.n 
Greatest  one-day  precipitation    4.50 
Greatest  Total  Snowfall     7.5 
Deepest  Snow  on  Ground     6 


inches  at 


inches  at 


Brownsville  WB  AP 
Coldwater . 


1.04 
.98 
1.32 
1.52 
1 

1.73 
.95 
1.59 
1.20 
2.06 
2.00 
1.78 
1.57 
2.47 
2.21 
1.11 
.85 
1.04 
2.50 
.87 


22  + 
22 
22 

22 
2  3 
2! 
22 
22 
22 

23  + 
22 

2  2 
23 
22 
22 
22 
2  2 

22 

1 1 
22 

2  2 


3.40 
1.77 

.80 
1.05 

.99 
1.60 

.76 
2.20 
1-.60 
2.37 
1.53 

2.05 
1.84 
1.29 
3.54 
1.01 
.94 


4.27 

3.38 

.98 

.52 

.96 

2.83 

1.69 

4.15 
1.04 


inches  on  the 


22 


Goliad  1  SE 


—  inches  at    Childress  PAA  up 


inches  on  the 


Quanah  5  SE 


&•«   reference    notes  follo.ln,  St.tlon   Ind.x 

-   33   - 


Sno 


a  i 


T 

T 
1.6 

T 
1.0 
1.0 
1.5 

T 

.0 

.0 

T 

T 

1.0 
1.0 


No  of  Days 


0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 


J L 


DAILY  PRECIPITATION 


"3 

Day  of  month 

Station 

£ 

1    |    2    |    3 

4    |    5    | 

6 

7    |    8        9 

10   |    11   |   12 

13  |    14   |    15 

16   1   17   1    18 

19       20      21 

22  1   23      24 

25  1  26  1 

17 

28      29  j  30 

ABERNATHY 

.43 

.01 

.07 

7            .19      .01 

.03       .06 
T             .11       .43 

T             T             .75 

•07      .01 
.83       T 
.40       .10 

T 

ABILENE    WB    AP                             R// 
ACKERLY    3    SE 

1.63 
1.27 

T 

T                        .03 

T 

.06      .15      7 
T            .01 

7 

.01 

AGUA    NUEVA 

ALBANY 

1.90 

7 

T 

.32       .13      .14 

7           7           .09 

T           .06 

.51       .26 

ALICE 

ALPINE 
ALTO    9    SSw 

6.91 
•  74 
2.10 

.25      .03      .31 
•  02 
.93                   T 

.05 

.50 

.02 

T             .49    2.36 

T 
.10 

3.40 
.19       .36       .11 
•  32 
•  21 

1.26       .09 

.04 
•  29 

ALVARADO 
ALVIN 

1.33 
3.53 

.20 

.80 
.68                   .53 

.12 
.63 

.10 

.08 

AMARILLO    WB    AP                          R// 

.58 

.16 

T            T            T 

T            .16      .03 

7           7 

T             .01       .01 

T            T 

T           .21 

.10 

ANAHUAC    6    E 

5.25 

.13 

.27      .87      .20 

.10      .03      *62 

•02 

•40    2.31 

.10 
.04 
.26 

ANDERSON 
ANGLETON    A    NE 

3.07 
4.37 

T 

.15 

.60                   .22 
1.16                   .65 

.75 

.20 

.03      .09 

.16 

1.02       .78 
1.47       .06 

.03 

ANNA 

.76 

.11                   .02 

•06      .26 

ANSON 

2.04 

T 

.10      •           .30 

.30 
1.2* 

1.94       .10 

•  20 

ANTELOPE 

01.05 

.23                D.30 

.60    1.98 
.22 

ARANSAS    PASS 

6.21 

.08 

1.56                   .35 

ARCHER    CITY 

.69 

.07 

.06      .23 

.29 

ARLINGTON 

•  64 

.22       .08 

.34 

ARMSTRONG 

4.71 

1.77                   .32 

1.72       .13 

.77 

•  32 

.    4>4, 

ARTHUR    CITY 

.68 

.12 

7                        7 

7           T 

.24 

•49       .02 

.23      >04 

ASPERWONT 

.91 

.08                   .03 

T            .06 

.03 

.24 

ATHENS    2    SSE 

2.07 

.05 

.01 

.55                   .02 

.93 

ATLANTA 

AUSTIN   HB    AP                                R 

AUSTIN    DAM 

AUSTIN    HWY    290    BRIDGE 

AUSTWELL 

AUSTWELL    WL    REF 

6.39 
7.19 
6.  64 
6.84 
4.94 

T            .07 
.03 

.10 
.07 

.06      .06      .02 
.16                   .13 
.05      .13      .12 
3.19      7           .57 
1.16                   .57 

.03 
.03      .02 
7 

.07 
.12 

7           7 

7 

.01       .08    3.05 
.03       .06    1.04 
.03       .02     1.07 
T             .41       .32 
.36       .26 

3.00      .01 

2.67    3.00       .02 
3.02    2.40       T 
2.18 
1.86       .12 

T 
T 

BAKERSFIELD 
BALLINGER    2    N 

1.56 
3.13 

.03 

.0* 

.03      .10 

7            .23 

.18 

.16 

.06 

•  26 

1.40 

1.30     1.35 
.63       .10       .19 

.21       T 

.02 

BALMORHEA    EXP    PAN 

1.78 

1.29      .75 
1*90      .03      «03 

BALHORHEA    GRAEF    RANCH 

8ARNHART 

2.35 

2.50 

•  35 

.06      .06      .03 

.04       .75 

BAY    CITY    WATERWORKS 

3.84 

.04 

.02 

.30      .34       .72 

.04      .08      .07 

.06 

T             T             .14 
•21 

.04 

1.81       .18      T 
1.26 
.24    1.87       .05 

•  10 

»04 

BAYTOHN 
BEAUMONT 

4.18 
4.39 

.32 

.2*. 

.64                1*10 
.16      .72       .08 

.35 

.04                   .48 

.47 

BEAUMONT    EXP    FAR** 

- 

_ 

- 

- 

-           -           - 

_ 

_ 

1*99    1.05 

BEOIAS 

3.04 

BEEVILLE    5    NE 
BELTON    DAM 

6.28 
7.14 

.06 
.05 

.56      .46      .41 
.45      .07      ill 

.09 

.07      .07 

.07    1.14 
.02       .27 

3.52       .06 

3.63    2.41       .02 
•11       .09 

.02 
.19 

T 

SENS ROOK    DAM 

.74 

•23       .02 

•  19 

•  30 

BENJAMIN 
BIG    SPRING 

.90 
1.18 

•11       >18 

7           7           T 

7            .03 

T             T             .04 

.62       .47       .02 

BIG    WELLS 

D2.52 

T 

.20 

.10      .38   0.10 
.23                   .40 

.03      .02 

.10       .33       .45 
2.25      .72 

.61 
2.32 

BISHOP 

5.94 

•06      .11      «73 

1.41     1.57 

T             T 

BLANCO 

4.76 

T            .02 

.08 

.33       .14       .31 

■06      «S4 

1.4* 

.06 

BLANKET 
6LEWETT 

2.32 
3.24 

■  06 
T 

•  1 1 
.03       .03      .47 

7            .02 

.03       .06       .80 

1.70       .08 

T 

BOERNE 

2.92 

.02 

.20      .17      .34 

.19                   .32 

.02       .02 

.08       .06       .65 

1.35                     .01 
•26    1.59       .24 

•  39 

BON    WIEP 

3.68 

.11       .38 

•  40 

BONHAM 

.72 

.23                   .03 

.04 

7 

_ 

.02 

BOOKER 

.21 

.02 

T                           t 

.01       .16      T 

.51 

.15       .02 

BOOUlLLAS    RANGER    STATION 

.66 

BOffGER 

.40 

T 

.14 

.19      T 

.07 
.03 

80RGER    3    « 

.59 

.03 

.10 

T            .37      .04 

7           7 

.12 

BOWIE 

.75 

.04 

.12 

T            T            .17 

.  30 

.40 

BOXELOER 
BOYO    3    St 

1.25 
.67 

T 

•22      .10 
.34      7            .12 

.02      .09 

T 

.10 

^&*'rETTvlLLC 

B»AOY 
BRAVO 

3.28 

2.27 

.92 

T 

.  16 

.01 

T 

.50 
.13 

.03       .04       .33 

•03      .03       .11 

.35 

.01 
T 

.12 

.01 

7 

•09       -12       .70 
T             T             ,23 

1.98 
•34    1.47       .03 

.01 
.29 

BRAZOS 

»'-rf.PIDGC 

.30 
1.23 

.09      .13 

.04 

T             .02       .51 

.30 

.01 

MENHAN 

PORT 

2.52 

T 

T 

.32       .23      .28 

.03       .18 

.27 

7            .09 

.07 

.02                     .05 

.49       .79 
T 

.06 

9*ONSON 

T            T 
.75      .24       .44 

T             .03 

•31       .49 

-0    2    E 

BROWNSVILLC    VB    AP                  R 

.64 

10.26 

T 

.14 

4.27      .85      .66 

2*68 

T 

.-. 

3.18 

4.70 

2.42 

.26 

.05 

.05      .03      .11 
.12      .20       .07 
.49                   .15 
.02                   .23 
.21       .09      .22 

.03 

T            .06      .25 
.03      .16 

.60    2.03 
1.20    2.64       .09 

-  -»N*N    OAM 
BULK*    2    NC 

T 

T 

.10 
.03 

.48 

T            .08 

.26      T 

.06       .30    1.43 

.77       .24 
1.27       .34 

.13 

■UtVCMM 

4.20 

T 

hILL 

T 

T 

.42 

|     tXfTl 

*     %     ■■■■■„ 
MMLIN 

1.44 

6.11 

..56 

.04 

.26      .16      .17 
.20       .09       .04 
.21                   .12 

.09      .13 
T 

•  25 

.14       .52 
.02       .06    1*46 

1.29    1.84       T 
2.00       .67 

.       M| 

2.66 
2.72 
4.12 

.09 

.05 
.10 

.24 

.13 

.05 
.13 

.20 
.18 
.65 

.39     1.95 
.90     1.32       .03 
1.62     1.30 

.11 
•  09 

|  *-i •'* 

.03 

•39    1.00 

1.02 

•  11 

■  «HP    -*m    t*»* 

.99 

T 

T                     2.30 

T             .44       T 

T 

1    2    1 

3.08 

...       *- 

0   .19 

T 

1 

t         0.35      1 

7 

T             .57 

.33 

T 

T 

CAflO<LA*l« 

1.12 

■ 

.1/       .08 
.07      .01 
.2)       .25 

1 

T             .03 
.13       .46 

1.19      .76 

.37 

'*•*■ 

>..) 

.20 

.06       .04 

.20       .30       .65 

2.40       .41 

•*»•    |M 

*.  »* 

■ 

j.ie 
l.ll 

1 

I 

.20                   .94 

.23      1            .04 

.79                   1 

T            .09      .49 
.69 

.09 

T            .07 

.09       .11       .96 

T 

.80                     T 
T 
.06 

.IB 
.98 

.13 

l.'H 

T 

.90 

.60 

.13 

' 

l.U 

T 

.11 

I 

.11 
.0 

.14        1               .1 

.91 

.41       .01       .01 

.21       .11 
I            .1'.       1 

.19 

.31 
.41       .02 

1             .01 

.07       .04 

.•9 

T             T             T 

.09 
1.12       .41       T 
1.21 

.12 

■u 

T 

.19 
.06 

.04 

.0! 

.09      .90 

.0 
.01       .02       .02 
.12    1.09       .« 
7                        >|< 

.49 

.02       .05 
.44 

T 

.70      .04       .01 

T 
T 

• 

.')  1 

.02 

Ml 

1.99       .27 

•  ■.•*!* 

' 

.91 

1.48    1.29       .10 

ram 

1.1 

i 

.14 

•01        .04 

.02      T 

T           T 

T 

» 

.0 

.11 
.91       t            .1 
■  II 
.  14       .01       .0 
.69      .21 

.02 

.02        .01 

.09       .19     LiVI 

1.69       .27 

.01       T 

,01 

ill 

1.1 

I               J 

T             .09       T 

T 

.  1- 

> 
■ 

1.'; 

■  07 

.01 

.14 
,U      .01      .11 

.1< 

.90 

.04    1.41 

.07 

.1 

-  *  » 

> 

.01 

.1 

.19                   .0 
.66       .1 

.11 

•  19 

.01      .0)       .)( 

1.41       .94 
•             .90 

.17 

|»0|    7.00 

1 

./ 

.11 

. I '       .19       .1 

.01 

1             .0> 

.56       .42       .0 

.0 

• 

) 

DAILY  PRECIPITATION 


ifWAN 

..E6E   STATION    7    Sa 

LINE    STATION    CAA    AP 

'.ORAOO  CITY 

.UN8US 

"AHCHE 
•STOCK 

«LEN    J    N 

»ER 

Nj   RANCH 

■•ERAS  COVE 

INUDAS   S'PVICE    STATION 

IPUS  CHRIST  1 

'PJS    CH»:STI    WB    AP         R 

'SICANA 
ULLA 

ULLA   CAA   AP 
ULLA    HILLJE    RANCH 
RANCH 

SSON 

OER   RANCH 

CKETT 

S9YTON 

ss  plains  no  i 

WELL 

STAL    CITY 
RO    3    NH 

RESS   1   sa 

RES5   HILL 

JS 

»GERFIELO    9   s 

HART   CAA   AP 

.»S    W3     AP  R// 


>OU2ETT 
-ONG  RANCH 


1.60 
5.91 
.35 


1.92 
•  68 
2.01 


RANCH 
•    MOUNTAIN    LAKE    OAH 
:   PASS 

UWJ 


'SO  WB   AP 
'AOO    16   SW 


IAL    3   Na 

"AN  GAROEN 


OAKS   RANCH 

IE10 

RRIAS 


SWILLE 
KOA  2    s» 
U)A  9   SE 

>  V  RANCH 

T 

BURG 

>AVIS 

•TOCKTON 

'ORTH   WB    AP  R 

«»TH  LEONARD    BLOG 

OTCH  GUARD    STA 

Ton 


l-ITTLE   ELM    dam 
ILLE 
WEST 


I    S 

ITER 


3.69 
2.00 
5.00 
1.11 


09.20 
3.57 
.39 


Day  of  month 


10       11       12 


13       14       15 


16       17       18 


19      20      21 


22      23      24      25      26      27 


1.37  .31 
.62  .25 
1.78    1.38 


.04 

.Or, 

.91 

.00 

.06 

.99 

.0-: 

2.80 

.77 

.73 

•  61 

1.92 

.3] 

.98 

.79 

28      29      30 


.07      .05    1.31 

.11       .95 

.30       .40       .7 
1.3 


T 


.12 


•OS       .04       .33 


1.50 

1.30 

2.*2       .51 
.53       .99 


.17    1.20 
.04    1.21 


1.15       .56       .01 

1.70       .02 

.05       .04 
2.28       .17 

.11 

.76 

.03 

2.20 
.65 
.15       T 

.28    2.86 

.14 
2.94       .46 

.10 
1.60 

.40       - 


.25       T 
.16 


.73       .65 
1*35    1.23 

3.11       .53 

1.84       .17 
.02 


31 

,37 

1.57 

.16 

1.00 

17 

.VI 

1.50 

08 

.53 

.80 

1.28 
1.58 

2 

I*. 

.9» 

2 

00 

.74 

14 

DAILY  PRECIPITATION 


1 

Day  of  month 

Station 

H 

1    |    2    |    3 

4    |    5    |    6 

7        8 

1     9 

10  |   11   | 

12 

13   |    14  |    15 

16   1   17   1 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25  1  26  1 

27 

28      29      30 

GOLD 

3.78 

.15 

.02       .24 

•  02 

.02 

.03 

.2* 

1.03 

2,03 

GOLDTHWAITE 

2.7* 

•OS 

.06      T 

.0* 

.03 

T 

T 

.53 

1.35 

.57 

•04       .07 

GOLIAD 

9.03 

.19 

1.36      T 

.60 

.32 

3.27 

2.82 

.07 

GOLIAD    6    NE 

6.23 

.28 

.66      .03 

•  63 

.05 

T 

T 

T 

1.07 

3.1* 

2.28 

T 

.07 

GOLIAD    1    SE 

B.30 

.35      .93 

2.0C 

4.50 

.50 

GONZALES    1 

6.00 

.79       .37 

.36 

.10 

■01 

.03 

.97 

1.56 

1.78 

T 

GONZALES    2 

GRAHAM 

•  87 

.13 

.*5 

•  27 

GRANBURY 

Dl.*5 

T 

.10 

.12    D.08 

•  22 

T 

.  10 

•  53 

.10 

•  20 

GRANDFALL5    3    SSE 

1.07 

.03 

t 

■  53 

.51 

T 

GRAPELAND 

2*10 

.70 

.IS 

.19      .45 

T 

.10 

•  20 

.35 

T 

GRAPEVINE    DAM 

.89 

T 

.23       T 

.01 

•03      .32 

T 

T 

.19 

.11 

GREENVILLE    2    SW 

1.21 

T             T 

•  10      T 

■Or 

.11       .43 

.01 

T 

.38 

.  14 

GROVETON 

3.20 

.71 

.22 

.53 

.74 

.73 

•  25 

GRUVER 

.42 

.07 

T            .33 

T 

T 

GUNTER 

.68 

T 

.05 

.05 

.05 

.19 

•  34 

GUTHRIE 

.39 

•  39 

HAGAN SPORT 

•  94 

T 

.07      T 

.02      .10      .40 

.35 

HALE    CENTER 

HALE    CENTER    1*    WNW 

HALLETTSVILLE 

3.72 

.02 

.84       T 

.33 

T 

T 

T 

.76 

1.22 

.53 

.02 

HAMILTON    2    NW 

2.36 

T 

•  33 

104 

.04 

T 

•  17 

•  51 

1.49 

HAML I N 

1.05 

T 

T 

.05 

.02       .03 

.02 

T 

T 

T 

.  ie 

•  64 

.11 

T 

HARLETON 

1.61 

.0* 

.37 

.10       .67 

.*3 

HARLINGEN 

7.13 

.06      .36 

.32 

.61 

3.38 

2*40 

HARPER 

3.28 

.37 

1.39 

1.56 

HART 

.26 

.26 

HARTLEY 

.62 

.10 

.35 

.06 

■  11 

HASKELL 

•  74 

T            T 

.01 

T 

.07      .03 

.09 

T             .01       .06 

T 

.0* 

.37 

.06 

T 

HASKELL    6    NW 

.74 

T 

•  03 

.03 

.07      .07 

T 

.09 

.01 

■  14 

•  29 

.01 

T 

HAWKINS 

1.41 

.95       .46 

HAYNES    RANCH 

4.18 

.10 

•  35 

1*29 

2.44 

HEBBRONVILLE 

3.75 

.01 

.  19 

1.33 

1.27 

•  75 

HEMPSTEAD 

2.25 

.35      .22 

.22 

.26 

.07 

.05 

.45 

.63 

HENDERSON 

2.4* 

.71 

1.17 

.06 

.50 

HENLY 

4.40 

.50 

I«0G 

1*30 

.60 

HENRIETTA 

.76 

T 

.19 

.24 

•11      .22 

HEREFORD    1 

.73 

.16 

.36 

T 

.02      T           T 

T 

T 

T 

T 

T 

.17 

HEWITT    1    SE 

4.50 

T             T 

.17 

•  56      T 

.01 

.18      .10 

T 

.35 

2.47 

.57 

T             .09 

HICO 

2.55 

T             T 

.31 

.24       T 

.05 

.12 

T 

T 

.36 

1.02 

.*5 

T 

HIGGINS 

.19 

.05 

.  14 

HILLSBORO 

1.86 

•52      .02 

•  21 

.73 

.21 

.16 

•  01 

HITCHLAND 

.16 

T 

.03 

.03      .10 

T 

HONDO 

3.50 

T 

.17      .01 

.35 

.0* 

■14 

.07 

.58 

1.61 

•  46 

.07 

HONEY    GROVE 

1.03 

T 

.48 

T             T 

.55 

HORDS    CREEK    DAM 

2.30 

.09 

.02      T 

T 

T 

T 

.10 

.50 

1.59 

T 

HOAGER 

3.59 

•  01      T 

.27      .16 

.1* 

T             .49 

.02 

•  04 

.28 

1.30 

.12 

.02 

•  74 

HOUSTON    MB    CITY                       R 

2.63 

T             .02       .08 

.05 

.56       .02 

.1* 

.38 

.03 

T 

T 

•  22 

.96 

.02 

.11 

HOUSTON    WB    AP 

3,59 

T            .03      .04 

.04 

•39      *15 

•  39 

.97 

.07 

•01 

.36 

1.32 

.01 

.01 

HOUSTON    ALIEF                             R 

3,19 

.06 

.98       .04 

.12 

.27 

.06 

.42 

1.16 

.01 

.03 

HOUSTON    BARKER 

2.63 

•             .97 

.50 

•08      .04      .03 

.62 

# 

.37 

HOUSTON    DEER    PARK 

3.16 

.01 

.39 

.2? 

.93 

.03 

.01 

1.13 

.29 

.32 

HOUSTON    HEIGHTS 

2.80 

.11       .52 

■  12 

•10      .47 

.06 

.60 

•  93 

•  09 

HOUSTON     INDEPENDENCE    H 

3.9* 

.23    1.07 

T 

.17                   .33 

T 

.91 

.32 

.71 

HOUSTON    MISSOURI    CITY 

3.12 

T             .16 

T 

•10      .92 

.37 

.01                   .23 

.06 

•  04 

.99 

.61 

.0) 

HOUSTON    NORTH    HOUSTON 

3.05 

.16      .33 

•  10 

T                        .39 

•  01 

T 

•  94 

•  33 

.^3 

HOUSTON    SAN    JACINTO   DAM 

2.91 

.29      .30 

•  IS 

.03       .46 

■04 

.66 

.87 

•oa 

HOUSTON    SATSUMA                       R 

2.35 

.10 

.33      .0* 

•  21 

.32 

.22 

•  93 

.03 

.15 

HOUSTON    SPRING   BRANCH 

3.79 

T 

.17    1.20 

.19 

.09      .09      .40 

•Oft 

•  09 

T 

1.43 

.10 

HUHBLE 

3.12 

•37      .33 

.27 

.21                   .64 

.61 

.62 

.07 

HUMBLE    PUMP    STATION 

3.75 

2.30 

1*20 

.25 

3.29 

.19 

.29 

.33 

1.61 

.67 

MUHTSV1LLE 

2.7* 

.28 

.22       .10 

•  10 

.10      .12      .29 

T 

•  32 

.93 

•  04 

.02 

H*C 

3.31 

.15 

.04 

•  12 

.06 

•  22 

.49 

.97 

1.26 

IMPERIAL 

1.14 

.70 

.** 

INOIAN    GAP 

2.81 

T 

•12       .03 

.10 

.04 

T 

T 

T 

•  61 

1*91 

T 

IOWA    PAPK    flP    STATION 

.85 

T 

.02 

.08      .09 

.   1  5 

.48 

T 

•  03 

.60 

T 

.05 

.09 

.  I  B 

.06 

T 

.13 

.09 

IILL     &UAPO    STA 

2.80 

1.0* 

.32 

.  1 0 

.10 

•  57 

.30 

•  16 

•  21 

JACrjONVlLLC    Iff    '.T» 

2.73 

.13 

.68 

i0  1 

1.12 

.13 

.06 

.01 

.01       .3* 

NVlLLl 

_ 

.90 

T 

„ 

1.20 

.  50 

iiven  MUCH 

2.64 

.03      .0* 

.14 

.04 

•  22 

1.13 

1.26 

SUUlX 

6.3* 

T 

.26       .03 

■  20 

.09      T 

T 

.01 

.02 

.60 

3.09 

2.25 

.09 

T             T 

T 

JASPfP 

3.0* 

.3* 

.17                   .63 

•  04 

1.46 

JEOOO 

4.31 

.3* 

.39 

.12 

.06 

.04 

L.BG 

3*60 

.50 

;'""-/a 

1.34 

.02 

.33 

T 

T             .67 

.  5H 

-*>■"■ 

1.81 

.01       .01 

■fl  / 

.02 

■  09 

.09 

.*9 

1.05 

•  03 

.02       .09 

*»»    |    r«n'h 

3.90 

.01       .02 

.ill 

.49 

2.37 

.99 

•  01 

•        »»M'H 

*.5* 

.06 

.0*      .11 

.03 

1.00 

1.60 

1.70 

IN    A    %%t 

4.28 

.30 

.90 

.  || 

.09 

.17 

3.74 

1.10 

CM    *» 

2.79 

T 

T             .02 

,c » 

T 

.06 

T 

.01 

.09 

.92 

1*63 

.03 

T 

KjUMACl 

1.83 

.25 

.06    1.08 

■  44 

9.2» 

.12 

1.09 

.*  1 

.59 

1  |0| 

1.29 

■  09 

mill 

1.09 

.19       .93 

ill 

.49       .25 

•01 

»i2 

1.10 

•  01 

.21 

T 

.*2       .02 

,01 

.05       .40 

T 

.02 

T 

.,'<. 

9.** 

.05 

1.20 

.38 

.04 

•  22 

1.99 

1.63 

T 

KCMMCM 

1.01 

.30 

.20 

.  13 

.38 

■ 

04.99 

•  30 

.07 

.1*       .06 

0*10 

.04 

.09 

■01 

.09 

.09 

.99 

1.76 

1.12 

.02 

T             T 

. 

.43 

.12    D.20 

.41 

4.00 

2.64 

».  F| 

.  || 

.01 

1  .89 

.66 

1.89 

l«4| 

.01       .14 

•11       .*2 

.  i  | 

T                           ||T 

.02 

.23 

1.67 

.1* 

T 

•  12 

MAM 

T            T 

I0| 

T 

T 

.11 

.74 

•  10 

.70 

I 

.02 

T 

•04       .12 

iOI 

T             .10 

.02 

.11 

•  2* 

■•If 

•  10 

.  10 

.02       .34       .01 

.01 

.06 

T 

•  01 

.29 

1.98 

1.90 

.01 

.04 

■ 

/.  '* 

.',* 

•  10 

7*  X? 

■ 

.03      .03 

T 

T 

■  02 

■  00 

.07 

T             T 

■ 

■0  i 

•  76 

•  34 

.  »«"• 

.84 

T 

.08 

.90       .10 

T 

.14 

T 

..     • 

■  || 

.  1 1 

.22 

2.66 

1.27 

\.i* 

.  1  1        .1* 

.1* 

T             .09 

T 

T 

.  14 

1*48 

|«  ft 

•  01 

.01 

* 

./I 

.  it 

.01 

.04 

•  23 

7.09 

.73 

.04 

.W 

i 

.o;      .« 

.0* 

I 

.5    | 

.71 

T 

.11        T 

l 

■09      .29 

.19 

.01 

•  ft* 

.08 

.10 

--:' 

I 

■01 

I 

.02 

■  f| 

T 
.01 

■  ffl 

|  ,01 
,00 
■fl  1 

.94 
1.09 
.71 
.24 

.10 
.01 

T 

.02       .01 

.'»1 

.03 

.  |  | 

1            i 

.J  1 

.*./       .** 

•  n 

.09       .9* 

.04 

.41 

1.32 

.17 

l.M 

.30 

.  /* 

.  1  * 

,0| 

.09       .14 

.11 

2.21 
!  .  33 

3.00 


6.20 
1.10 
3.08 


1.37 
1.42 
1.60 


S.0» 

D4.42 

2.42 


DAILY  PRECIPITATION 


IEXA5 
f    1958 


Day  of  month 


2       3        4        5 


7        8        9 


10      11      12 


T  T 

T  .0! 


13       14       15 


.06      .65 
.45      .60 


T  T 

.39 


16      17       18       19      20      21 


1.13 
.22 


T 

.  33 

*06 

.0*. 

T 

.15 

T 

.58 

T 

»32 

•  09 

T 

.50 

.12 

.05 
.06      T 
.17       .22 


22      23      24      25      26      27 


,oe 


.02 


1.34  1.09 
.93  2.05 
3.10  .30 
1.66  1.95 
•34       .22 


1.29    1.90 


.06       .28 
.18 


1.65 

.56 

1.80 

.80 

1*50 

.50 

•  88 

.72 

2.25 

1>83 

.25 

2.67       .63       T 

■76    1.64       ,06 

.03 

1.15      .76 

.05 
1.85 


•05       .07    1.84 


.02       .18    2.45 


.60    1.55 
.25 

.58 

.05       .06       .30 

.70      .02 

•66    1.71       .20 


28      29      30 


.07       T 
•02       .06 


.06  1.91 

T  T 

.03       .01       .09 


.03  2.60 
.02  1.35  .84 
•05      .11 


.30       .47 
1.11    1.00 
.60       .50       T 
■95      .51 


1.90 

1.40      .17 
•24      .77 


.02 

.06 
.03  .08 
T  T 

.02      .51 

•16      .24 


.51     1.70 
.57       .25 
1*18       .61 
.38 
.40 

•23    1.33       .07 

.02 
1.20       .76       .06 

T 
1.10       .62 


.01       .03 
•  02       T 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


pierce 
pilot  point 
pittsburg  *  s 

PLACID 
PLAINS 

PLAINVIEW 
POINT  COMFORT 
POLAR 
PONTOTOC 
PORT  ARTHUR 

PORT  ARTHUR  WB  AP 

PORT  ISABEL 

PORT  LAVACA 

PORT  MANSFIELD 

PORT  OCONNOR 

POSSUM  KINGDOM  DAM 

POST 

POTEET 

POYNOR 

PRADE  RANCH 

PRESIDIO 
PRICE 

PROVIDENT  CITY 
PUTNAM 
QUANAH  3  SE 

QUITAOUE 

OUITMAN  2  S 

RAINBOW 

RANGER  PUMP  STATION 

RAYMONDVILLE 

RED  BLUFF  CROSSING 

RED  BLUFF  DAM 

REFUGIO 

RICARDO 

RICHARDS 

RICHARDSON 

RICHLAND  SPRINGS 

RICHMOND 

RILEY  BEN  RANCH 

RINGGOLD 

RIO  GRANDE  C 1TY  2  ESE 
RIOHEDINA  2  N 
RISING  STAR 
RIVERSIDE 
ROANOKE 

ROBERT  LEE 
ROB ST OWN 
ROSY 

ROCKLAND  1  N 
ROCK PORT 

»OCr SPRINGS 
ROCKWALL  3  WSW 
ROOSEVELT 
ROSCOE 
ROSENBERG 

ROSS 
ROSSER 
ROT  AN 
•UNGE 
RUSK 

RUST  CIRCLE  BAR  RANCH 

SABINAL 

SAN    ANGELO    DAM 

SAN    ANGELO    WB    AP 

SAN    ANTOMtO    WB    AP 

SAN    8CNIT0 
",*N    RAJ 
SAN    SABA 

SAND'^ 
SANOEBSOti    \     NW 

3*N',€R 
IARITA    7    C 
S^MULfUftURC 
1CAIY 

fUUIN 
tf-INOLf 

•■  ma  m 
•■'»-»'.'» 

■  ■■  MWO  | 

■TOM 
tlMTOM 

-    l    \t 

lUNLL 

WITHVULf 

■  ........ 

WN    1    « 


D1.0B 
3.17 
3.49 
3.67 


2.79 
A. 83 

1.54 
4.00 

5.25 


3.04 
1.02 
1.35 
4.94 


3.82 
2.97 
2.97 


3.4) 
4.50 
3.01 


1.13 
•23      .11 


13  I   14  j    15 


.02      .10      .15 


•02      .02      .03 


16      17       16 


19      20      21 


22      23      24 


28      29      30      3 


.tl 

.97 

.10 

.78 

1 

?7 

.*1 

2 

8>. 

2 
1 

".7 
69 

.20 

2 

21 

.0* 

1.35 
•  48 
2.69 


.02       .33    1.78 


2.00 

1.75 

2.40 

T 

.03 

1.90 

T 

1.99 

1.20 

1..6 

1.18 

.69 

.77 

3.39 

..1) 

.11 

1.92 

1.32 

.11 

2.10 

1.37     1.18 


.29     1.99       .14 


I.M 


1.77 
'  .14 

.11      1.4/ 


1.00 

7.33     1.81 

1.78  .38 
7.80  2.79 
1.28 


DAILY  PRECIPITATION 


SXARKANA   DAN 
HONPSONS    3    WSW 
•40DNTON 
mREE   RIVERS 
kROCKMORTON 

HURBER   3    NE 

0M8ALL 

OYAH 

RENT 

RENTON 


n.ER   *   NE 

•8ARGER 

'ALOE 

DENTINE    10    WSM 

»LUt    JUNCTION 


*LLEY 
IN    HORN 
>NCOURT 


!EW 


ELDER    7   SSH 

LLER  2   SSW 

RREN 

SHlNGTON    STATE    PARK 

TER   VALLEY 

TER   VALLEY    11    £NE 


mm 

TNEV   DAM 
TSETT 

*H|TA    FALLS    WB    AP 
HIT*   VALLEY    FARM    29 

LIAM    HARRIS    RESVR 
LS    POINT 

son  Ranch 
chell  2  hnh 

X    CAA    AP 


TEXAS 
FE6RUARY     1958 


DAILY  TEMPERATURES 


Day  Oi  Month 


10   11   12 


15 


ABILENE  KB  AP 


AGUA  NUEVA 


ALPINE 

AMAR1LLO  MB  AP 

ANAHUAC  6  E 

ANGLETON  *  NE 

ANSON 

ARMSTRONG 

ATHENS  2  SSE 

AUSTIN  WB  AP 

AUSTWELL  WL  REF 

BALLINGER  2  N 

BALMORHEA  EXP  PAN 

BAY  CITY  WATERWORKS 

BAYTOWN 

BEAUMONT 

BEAUMONT  EXP  FARM 

BEEVILLE  5  NE 

BELTON  OAM 

BENBROOK  OAM 

BIG  SPRING 

BISHOP 

BLANCO 

80EPNE 

BONHAM 

BO»«R  )  W 

•MIC 

•OTO  • 
MUCKC1  'VILLI 

MfJMM 

r.o»T 


62   58   63 
28   25   30 


63   58   61 


55   54   61 
25   20   28 


74   63   67 


39   38   36 


65   60   57 

31   30   26 


73   75   65 
39   39   50 


64   64   62 
25   22   29 


64   60   65 
30   27   32 


75   68   72 


65   69   65 


65   66 
38   36 


62   63   57 
28   31   26 


62   62   58 
32   28   33 


It 

31 

68 
29 

66 

28 

69 

69 

62 

31 

29 

28 

99 

50 

51 

26 

33 

23 

H 

56 

36 

i  5 

22 

27 

it 

53 

56 

/4 

22 

27 

M 

58 

58 

// 

34 

22 

61 

64 

57 

I* 

/4 

25 

'1 

71 

14 

34 

■i 

43 

64 

65 

63 

■■'. 

30 

11 

M 

65 

61 

n 

/« 

/« 

PI 

M 

67 

:1 

m 

14 

M 

43 

35 

26 

37 

36 

// 

// 

24 

13 

14 

.... 

41 

'./ 

65   74   58 
50   52   35 


62   71   76 


66   69   66 


70   62   48 
33   30   23 


45   59   60 


68   75 
50   61 


72   75 
58   62 


65   63   73 


63   69   74 


70   77 
58   54 


33   50   49 


45   57   45 
30   30   34 


28   21   25 


77   61   65 


40   29   44 


37   27 
23   21 


73   55   54 


63   58   56 
39   31   45 


48   57   55 
28   27   30 


75   67   67 


47   56   52 


54   59   50 


74   63   61 
42   42   56 


56   50   61 
30   30   31 


63   57   56 
26   28   37 


74   57   65 
39   33   34 


65   60   51 


78   57   55 


76   58 
40   32 


56   50 
34   29 


65   74 
47   43 


70   70 
49   37 


79   79 
62   59 


63   74 
54   46 


74   66 
55   47 


'.4    '/   I  I 


51   45 
27   23 


56   48 

30   30 


61   67 
33   23 


72 
55 

69 
38 

44 
26 

50 
22 

63 

IV 

46 
27 

40 
23 

39 
22 

62 
39 

4J 
26 

40 
23 

38 
23 

n 

36 

50 
18 

47 
26 

67 

4/ 

76 
60 

92 

24 

43 
22 

|| 

5) 

111 
|| 

'1 
38 

62 
II 

1.2 

10 

79 
60 

99 
12 

9? 

21 

77 

10 

Ml 
36 

41 
26 

II 

26 

30 

74 
96 

(.1 

14 

n 

26 

II 

6| 

76 
40 

90 

24 

61 

24 

9»   47   61 

II       /  :       /4 


70   67 

It  M 


3  7   30 
28   23 


66   52 
51   40 


58   60 
34   27 


47   39   46 


53   48   46 
3  7   34   32 


33   30 

27   27   19 


40   38 
36   33 


56   41 

32   28   27 


45   50   42 
35   33   31 


44   43 
37   31 


38   37 
32   27 


35   34 
29   23 


32   32 
27   21 


46   45 
40   32 


48   40   36 


37   35 
32   25 


34   33 
26   22 


29   25 

22   14 


32   30   24 


30   28 
25   17 


35   34 
26   22 


53   41 

39   11 


37   33 

30  22 


33   30 
24   17 


39   41 

11   28 


42   50   26 
26   26   14 


31   48   42 
15   18   21 


50   62   57 
23   31   39 


44   39   30 
18   26   19 


37   52   64 
23   24   37 


46   68   66 
25   43   35 


45   44   46 
14   37   28 


46   72   70 
24   44   33 


33   50   50 
22       26   21 


35   56   69 
25   27   34 


47   62   57 
24   41   34 


38   47   57 
24   23   40 


4  8   70 
25   32 


38   45 
20   23 


32   43   44 
18   21   26 


23   27   24 


74   74 
48   35 


33   45   64 
16   22   30 


44   63   59 
15   39   30 


41   41   37 
15   34   27 


44   42   36 
15   27   14 


40   38   33 

10   24   20 


44   41 
17   21 


46   33 
26   24 


47   49   36 
18   26   22 


||   44   4  1 

14   17   24 


;/     61 

//   IB 


60   79   60 
II       55   4  1 


49   44   55 


40   50   50 
16   20   25 


63   58   57 
36   38   41 


65   74   67 


40  55  64 

17  18  29 

54  53  39 

31  32  36 

52  50  46 

32  37  37 

48  48  52 

19  24  35 

68  73  68 

53  45  55 

46  48  48 

24  31  31 

52  44  46 

26  38  40 


80   77   64 
27   31   27 


55   59   50 

32   34   38 


55   45   45 

30   36   37 


55   54   45 

32   32   35 


62   57 
30   36 


46   47 
24   26 


45   44   49 


37   41 
21   24 


47   68 
21   25 


61   62 
36   49 


53   33 

23   31 


33   47 
23   34 


33   44 

21   26 


38   60 
16   14 


3  7   39 
17   18 


36   40 
17   20 


37   40 
17   17 


63   66 

31   42 


30   93 
20   30 


49   49 
18   23 


50   54 
26   26 


36   40 
20   23 


14   1  /   II 
66   74   /; 


63   65 
43   40 


49   56 
39   43 


57   58 
42   47 


55   48 

38   38 


66   70 
58   63 


51   58 
40   43 


57   52 

41   44 


54   60 
49   51 


45   46 
37   37 


52   52 
41   45 


53   60 
44   46 


62   60 

43   47 


48   59 
38   43 


50  52  55 

41  48  44 

49  42  57 
38  37  40 

48  44  53 

38  38  38 

38  50  49 

36  38  36 

62  61  67 

50  50  58 


36   37   38 


43   43 
37   37 


6! 

35 

48 
40 

63 
38 

u 

14 

93 

62 

|| 

33 

55 
33 

64 
41 

4"' 

33 

|| 

36 

38 
38 

49 
34 

46 
36 

49 

41 

411 
42 

46 
42 

32 

46 

11 

37 

41 
37 

46 
37 

44 
31 

47 
32 

49 

43 

46 
39 

47 
39 

60 
43 

49 
37 

|| 

37 

46 

40 

59 

49 

44 

70 
1  / 

69 

i  I 

72 

64 

49   61   67 


48   51 
42   42 


67   65 
59   52 


52   67 

43   43 


57   55 

46   50 


57   62 
47   52 


72   76 
61   56 


55   55 

50   51 


62   67 
56   54 


49   49 
41   44 


55   59 

51   50 


63   68 
53   47 


60   65 

45   42 


51   57 
43   42 


33   55 

48   38 


38  67 

39  36 


70   73 
41   38 


71   71 
33   33 


43   41   41 


II 

73 

7» 

40 

41 

67 

61 

|| 

70 

33 

19 

39 

|| 

64 

74 

47 

61 

54 

10 

33 

61 

45 

36 

42 

62 

70 

72 

41 

ie 

47 

57 

34 

70 

46 

|| 

46 

H 

ro 

74 

59 

36 

40 

75   69   12 
60   96   9  7 


72   65   62 

49   48   43 


75   66 
46   42 


74   86 
55   52 


64   58 
46   40 


56   53 
34   26 


66   65 

50   42 


75   74 
55   54 


71   72 
54   52 


77   88 
51   52 


70   67 
56   47 


76   69 
58   50 


48   60   51 


73   65 
53   43 


69   60 
47   41 


72   78 
52   33 


78   72 
54   55 


72   71 
50   54 


69  71  63 
51  53  56 

49  74  66 

49  31 

70  70 
46  48 

70  74  42 

42  46  43 

73  87  79 


71   67 
36   50 


72   65   56 

71   65 

41   II   12 


69   65 
51 


71   71 
40   34 


73  66 

48  47 

66  65 

50  53 

72  76 

50  51 

72  70 

44  40 


93   64   59 


75 
45 


1  L 

jivir 

ILX 

VttJ 

l  ur 

L1V 

) 

TEXAS 
FEBRUARY  1958 

Station 

Day 

Of  Month 

CT> 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

_     0 

> 
< 

SR0HNMOO0 

MAX 

MIN 

62   66   62   60   74 
36   31   31   33   45 

56   53   60   45   36   36   33   42   53 
30   29   35   33   33   23   23   25   25 

\\       \\      \l      \l       SS   48   50   50   62   65   76   70   61 
22   25   32   40   39   39   44   46   40   41   48   45   35 

54.0 
34.4 

BUCHANAN  DAM 

MAX 

MIN 

6 
3 

6   60   64   7 
3   34   56   5 

7   55 
3   36 

58   58   37   36   47 
35   33   27   22   25 

57   44   48   42   49           56   64   73   70   62 
2*       34   38   36   38           42   45   50   49   42 

56.2 
37.6 

9URNET 

MAX 
MIN 

66   63   6 
28   24   3 

i   63   76   7 
S   49   59   4 

i   53   56   54   43   38   36   44   62   49 
31   28   42   34   31   23   16   38   26 

49   49   4E 
22   31   3S 

47   51   52 
36   37   4; 

50   55   66   70   72   66   64 
45   42   39   45   53   48   34 

56.5 
36.3 

CAMERON 

MAX 
MIN 

69   67   6 
34   32   3 

)   70   74   7( 
45   62   4< 

50   58   55   45   40   39   47   59   46 
34   30   41   36   34   27   22   37   29 

53   51   50 
25   35   42 

48   60   5" 
38   40   4C 

55   57   68   72   76   70   65 
50   48   51   53   49   49   45 

58.4 
39.6 

CANADIAN 

MAX 
MIN 

55   53   51 
29   23   2( 

73   73   5, 
30   34   3! 

51   46   36   40   29   27   35   39   37 
25   21   26   19   22   12    5   25   15 

32   53   55 

12   13   22 

53   43   65 

31   32   33 

65   70   72   72   68   53   47 
43   44   43   39   40   35   27 

51.7 
27.0 

CANTON 

MAX 
MIN 

55   56   6' 
23   16   2' 

70   69   5i 
35   39   2" 

44   40   3 
23   26   2 

)   34   33   3 
20   18   1 

55   49  40 
18   25   22 

50   57   68 
18   17   25 

63   49   55 

30   35   38 

53   69   73   71   65   52   50 
41   41   40   37   32   27   21 

54.1 
26.9 

Ci»l!0  SPRINGS 

MAX 
MIN 

75   73   7< 
35   32   42 

69   75   71 
49   54   4« 

77   63   6 
36   35   5 

61   49   41 
46   39   3: 

43   52   73 

30   41   32 

63   59   50 
32   48   41 

47   46   53 
40   42   50 

62   65   66   75   75   85   69 

54   45   48   57   58   53   43 

63.6 

43.4 

CARTHAGE 

MAX 
MIN 

60   5B   53 
34   36   25 

64   75   71 
37   56   49 

51   53   4( 
33   26   3( 

42   43   4i 
30   30   3C 

48   47   46 
18   36   30 

46   42   47 
25   27   23 

46   51   65 

40   41   35 

63   61   62   72   69   67   67 
48   48   49   44   49   51   44 

55.7 
36.8 

CENTER 

MAX 
MIN 

70   63   60 
32   32   25 

35   63   76 
31   43   60 

69   51  it 
33   25   3C 

45   33   44 
32   30   3) 

43   50   45 
17   23   31 

50   49   48 
26   29   24 

45   47   55 
27   40   34 

60   61   54   62   70   72   70 
39   47   48   41   45   51   43 

55.9 
34.6 

CENTERVILLE 

MAX 
MIN 

67   67   62 
33   33   2B 

60   66   72 
32   48   55 

56   48   60 
33   26   40 

45   35   41 

25   32   28 

40   49   53 
18   21   29 

46   51   50 
24   30   34 

47   43   58 
37   37   42 

57   55   55   66   73   75   68 
46   48   50   48   52   52   46 

55.9 

36.7 

CHIL.ORESS  CAA  AP 

MAX 
MIN 

60   5*   57 
33   29   24 

75   67   49 
41   40   29 

39   42   27 
27   24   24 

28   26   26 
23   22   11 

39   41   30 
11   28   22 

36   45   57 
17   18   27 

44   41   54 
33   37   42 

52   66   72   73   63   61   53 
45   40   43   42   45   39   34 

49.2 
30.4 

CHISOS  BASIN 

MAX 
MIN 

60   60   66 
41   37   40 

67   66   65 
50   48   40 

59   68   66 

41   44   45 

61   60   56 
45   39   24 

64   62   62 

32   42   41 

69   71   68 
45   51   49 

70   64   59 

49   45   45 

53   49   6: 

41   39   4C 

65   65   5< 
44   42   4C 

61 
34 

62.6 
41.9 

CLARENDON 

MAX 
MIN 

59   62   55 
27   21   22 

53   7*   67 
22   37   32 

52   36   44 
19   24   22 

27   34   27 
21   21   18 

32   37   42 

7   20   20 

29   35   49 

19   14   15 

57   39   42 
24   31   34 

58   54   6S 

40   44   4] 

73   74   52 
41   44   35 

60 
29 

49.8 
26.6 

:larksville  2  e 

MAX 
MIN 

73   59   51 
27   29   21 

49   63   72 
23   42   45 

48   45   49 
28   23   24 

43   33   38 
28   27   24 

37   43   38 
13   18   29 

41   39   39 

21   24   21 

45   45   46 

24   31   31 

64   67   7C 
37   38   40 

72   74   7C 
40   44   4f 

65 
39 

52.8 
30.0 

:leburne 

MAX 

MIN 

65   63   57 
29   29   26 

67   75   75 
46   55   42 

52   54   53 

27   26   37 

38   37   36 
33   29   24 

45   45   41 
16   38   25 

43   47   49 
29   26   32 

46   52   50 
38   39   41 

55   66   71 

45   44   39 

70   72   67 
44   56   43 

66 
36 

55.7 
35.5 

lOLEHAN 

MAX 
MIN 

60   60   58 
35   30   30 

62   75   68 
48   54   33 

50   57   55 

31   28   35 

40   32   32 
31   29   23 

47   49   43 
29   37  23 

49   45   55 
19   30   41 

53   45   46 
39   38   42 

50   60   66 
45   47   42 

72   70   62 

45   58   54 

60 
35 

54.3 
36.8 

:OLLEGE  STATION  7  Srf 

MAX 
MIN 

OLLEGE  STATION  CAA  AP 

MAX 
MIN 

67   65   63 
39   38   34 

68   74   65 
45   61   43 

52   59   48 

35   30   40 

41   42   39 
36   33   30 

47   58   48 
22   38   32 

53   47   50 

27   36   40 

43   62   61 

40   42   52 

56   55   70 
51   49   51 

72   77   70 
50   53   50 

66 
43 

57.8 
40.7 

OLORAOO  CITY 

MAX 
MIN 

64   63   67 
25   23   29 

69   73   69 

50   49   35 

59   61   59 

30   31   30 

39   34   36 
29   27   22 

47   48   48 
23   35   23 

56   53   57 
21   24   39 

54   51   50 
42   40   44 

50   61   70 
44   48   45 

75   70   65 
45   55   43 

60 
29 

57.4 
35.0 

ONROE 

MAX 
MIN 

71   64   66 
42   35   33 

62   63   72 
34   50   60 

65   53   60 
37   30   32 

47   39   47 
36   30   32 

39   49   61 
23   23   32 

52   55   44 

28   31   38 

47   46   62 

40   39   43 

62   56   55 

44   49   49 

68   72   74 
50   51   50 

69 
42 

57.9 
38.6 

ORPUS  CHRISTI 

MAX 
MIN 

68   72   64 
50   53   57 

71   74   77 
62   65   57 

61   62   63 
46   47   61 

62   45   43 

44   41   33 

55   72   56 

31   47   41 

55   55   54 

39   46   44 

57   59   63 
52   52   57 

67   69   65 
59   59   58 

70   86   73 
57   63   58 

70 
52 

63.9 
51.1 

ORPUS  CHRISTI  WB  AP 

MAX 
MIN 

70   77   67 
45   45   54 

72   75   76 
59   63   56 

62   63   67 

45   44   61 

63   45   43 
43   41   32 

53   72   57 
29   46   36 

55   58   55 

37   45   43 

59   63   67 
51   52   59 

67   70   67 
60   54   55 

72   83   73 
53   58   51 

73 
46 

65.2 
48.7 

ORSICANA 

MAX 
MIN 

63   64   SB 
34   34   27 

57   65   71 
27   47   50 

50   46   55 

31   26   26 

43   36   37 
35   31   26 

37   46   44 
18   18   27 

42   45   49 
22   22   30 

47   44   51 
37   39   41 

54   57   63 
44   48   48 

67   70   69 
49   51   48 

66 
41 

53.5 
34.9 

OTULLA  CAA  AP 

MAX 
MIN 

72   75   70 
35   31   45 

74   76   76 
51   55   33 

61   65   61 
36   36   53 

53   43   40 
42   38   27 

53   71   60 
24   41   31 

59   50   45 
32   42   41 

49   54   63 
41   42   49 

66   72   73 

50   50   47 

69   84   73 
52   58   45 

71 
39 

63.5 

41.6 

ROCKETT 

MAX 
MIN 

67   64   63 
33   31   28 

58   65   73 
28   43   53 

59   48   58 
31   25   25 

48   36   42 
33   30   27 

40   47   53 
18   17   28 

48   54   49 
23   23   29 

46   43   57 
31   34   39 

57   56   56 

41   47   46 

64   74   73 
44   44   46 

69 

40 

56.0 
33.5 

ROSBYTON 

MAX 
MIN 

5i   58   55 

21   21   23 

62   71   62 
26   36   32 

58   54   50 
20   23   22 

33   28   28 
20   21    9 

32   42   44 
17   22   18 

38   45   48 
15   15   16 

57   45   45 
30   33   35 

46   50   61 

40   37   39 

68   71   56 
39   37   32 

56 
21 

50.8 
25.7 

RYSTAL  CITY 

MAX 
MIN 

71   72   68 
34   32   45 

73   76   74 
52   53   43 

61   64   62 

37   36   54 

56   47   45 
45   40   33 

52   71   62 
28   40   32 

58   49   48 

32   44   42 

46   50   62 
41   43   49 

65   68   73 
55   45   49 

75   70   83 
54   58   47 

73 
40 

63.4 
43.0 

JERO  3  N» 

MAX 
MIN 

75   72   74 
36   36   36 

68   71   77 
43   59   56 

73   59   68 
40   33   34 

55   42   45 
41   37   32 

38   51   70 
23   24   35 

55   60   48 
30   33   39 

48   49   57 
40   43   45 

59   61   66 

50   53   45 

71   71   80 
48   51   53 

73 
42 

62.0 

40.6 

»LHART  CAA  AP 

MAX 
MIN 

55   53   65 

23   17   25 

72   50   50 
31   30   22 

43   36   34 
23   21   21 

35   29   25 

24   12   13 

46   3  8   30 
17   26   19 

48   55   68 

20   20   26 

56   54   63 

31   37   40 

60   69   66 
36   35   39 

69   53   53 

36   34   27 

41 
22 

50.6 
26.0 

<ULAS  MB  AP 

MAX 
MIN 

63   55   52 

32   32   27 

66   73   61 

43   52   41 

35   36   32 

44   42   35 

40   45   45 

46   49   55 

63   69   70 

71   73   66 

60 

52.9 

47   56   38 

28   27   35 

31   27   22 

19   33   27 

21   27   35 

39   41   42 

50   44   46 

51   54   46 

41 

36.4 

>NEVANG 

MAX 
MIN 

67   73   61 
38   38   39 

70   72   75 

60   62   57 

53   48   45 

46   68   61 

56   50   50 

51   59   62 

60   62   72 

71   78   72 

73 

61.9 

50   62   5  7 

40   31   53 

41   37   32 

25   36   34 

31   40   38 

43   43   50 

56   53   47 

49   59   51 

43 

43.4 

il  RIO  WB  CITY 

MAX 
MIN 

70   71   65 
42   34   46 

63   80   73 

59   61   57 

55   42   42 

46   68   61 

58   51   48 

49   49   56 

63   65   73 

74   71   71 

69 

61,  1 

55   52   51 

41   38   52 

42   40   34 

32   37   35 

3  5   4  5   43 

43   44   48 

52   49   48 

54   54   52 

40 

44.2 

INISON  DAM 

MAX 
MIN 

58   49   SO 

36   24   23 

64   73   48 

40   49   42 

34   31   32 

41   39   33 

33   45   40 

46   48   62 

68   69   71 

72   71   62 

54 

50.9 

45   40   2  7 

25   32   33 

25   24   16 

16   26   21 

26   30   31 

38   39   39 

44   42   42 

45   46   40 

36 

32.5 

:ntoh 

MAX 

MIN 

99   58   61 

31   35   27 

34   66   75 

50   41   54 

41   35   34 

32   47   40 

40   39   45 

45   46   50 

58   67   69 

72   71   71 

66 

53.  1 

33   53   41 

26   27   34 

33   28   22 

16   25   25 

20   23   32 

36   40   42 

47   44   42 

46   47   48 

40 

34.4 

NTOH  EXP  STATION 

(AX 
MIN 

62   62   52 
28   30   24 

67   75   71 

48   51   56 

47   33   32 

44   41   37 

39   43   43 

45   49   56 

69   71   71 

72   .72   65 

64 

54.9 

40   53   40 

26   23   36 

31   27   21 

14   36   25 

20   24   28 

38   40   41 

47   49   37 

40   40   47 

37 

33.6 

AUIILE  2  H 

1AX 
UN 

62   58   55 

32   36   27 

65   71   68 

47   57   47 

39   40   38 

46   4  5   45 

46   46   44 

45   53   59 

60   58   60 

72   72   66 

63 

54.5 

40   56   45 

29   25   36 

30   30   26 

16   34   28 

23   29   27 

39   40   40 

45   46   49 

48   52   49 

41 

36.4 

UEY                    p 

AX 
IN 

75   72   74 
43   36   35 

68   74   78 

75   60   65 

58   45   42 

39   52   71 

61   58   48 

41   47   54 

60   65   68 

71   68   81 

70 

62.  1 

46   53   44 

40   34   34 

43   39   32 

25   25   32 

30   30   41 

40   40   41 

52   52   47 

47   55   52 

43 

40.4 

8LIN                    , 

> 

AX 
IN 

63   63   62 
34   35   29 

59   64   76 
29   51   40 

54   48   55 
29   26   26 

38   34   33 

33   28   22 

35   47   51 
19   21   23 

41   46   50 
19   19   27 

50   40   47 
36   36   36 

46   49   62 

42   43   43 

68   72   68 
43   53   43 

64 
34 

53.0 
32.8 

MAS                         „ 

AX 

f 

IN 

8—    reference    notee    following   StfttiOB    Index. 


DAILY  TEMPERATURES 


EAGLE  PASS 


EL  CAMPO 

EL  PASO  WB  AP 

ELECTRA 

ENCJNAL  3  NW 

FALFURRIAS 

FLATONIA 

FLOYDADA  2  SW 

FOLLETT 

FORT  STOCKTON 

FORT  WORTH  WB  AP 

FORT  WORTH  LEONARD  BLDG 

FOWLERTON 

FREDERICKSBURG 

GAINESVILLE 

GALVESTON  KB  CITY 

GALVESTON  WB  AP 

GATESVILLE 

GILMER  2  S 

GLAOEWATER 

GOLIAO 
GON2ALCS  2 

GRAPEVINE  DAN 
HALlf TTSVILLl 

HTMXM'Xt 


Day  01  Month 


- 


63 

38 

25 

28 

64 

64 

30 

32 

71 

64 

3  8 

40 

63 

68 

33 

35 

62 

54 

30 

24 

71 

75 

34 

40 

75 

78 

67   69   60 
39   39   37 


52   49 
23   21 


65   75 
50   3  7 


72   73 
62   58 


56   61 
46   39 


54   73   73 


76   79 
52   45 


29   27   28 


64   56 
32   47 


47   45   48 


75   62   61 


55   52 
30   23 


62   64   57 


65   53 

46   44 


65   57 
29   27 


62   56 

32   28 


62   63 
25   24 


61   63   53 


II 

M 

27 

29 

M 

7  0 

37 

M 

Hi 

1 1 

69 

61 

63 

II 

n 

II 

61   59   54 

12    H    2  7 


60   62   55 
II   / I  i: 


54   55   56 


...  M  M 


II    14    46 


61   61   60 


76   80 
57   59 


63   58 
40   29 


35   29 
75   66 


74   60 
56   35 


61  77  68 

51  49  42 

52  64  73 
23  39  39 

62  65  70 

53  60  48 

62  66  72 

52  59  48 

66  79  72 

45  58  46 

61  68  61 

27  44  35 

52  64  71 

28  45  55 

70  76  75 

54  64  65 


58   70   76 
30   51   39 


53   64   73 
29   42   42 


32   62   72 
26   47   42 


41   63   56 


7  7    II        HI 

i.i,      I,;      6] 


60   72   72 


IV   I  /   46 


55   '0   75 


41   68   62 


59   61   '1 


4/   4/    14 


34   34 
62   68 


59   59 
31   45 


45   27 
17   19 


44   34 
34   30 


61   58 
39   35 


65   53   71 
26   27   34 


50   40 
23   34 


26   29 
66   62 


24   23   26 


54   54   53 


53   53 

41   49 


55   53 
2  4   40 


48   40 
23   30 


48   51 
26   26 


66   64   58 


52   45   50 

25   26   30 


46   54   50 
27   23   36 


51   44   51 
26   24   27 


49   42   51 
27   22   27 


62   62   59 

37   32   47 


II   46   66 

26   27   30 


49   54   50 
30   2  7   36 


•,  •.  4i  I  i 


50   54   51 
If   24    || 


V  I   4  1   54 


I  ;        LI        '.I 
I  ■■   II    1 1 


55   41   5* 


31   27 
23   21 


22   25 

17   17 


34   34 
30   26 


40   35 

33   26 


46   36 
35   31 


53   45 

3  8   34 


40   36 
31   28 


35   38 
27   29 


43   35 
30   30 


56   45 
40   38 


31   45   50 
19   23   22 


48   53   50 
23   36   21 


47   69   65 
25   40   33 


63   59   69 
33   43   42 


40   56   72 
25   38   30 


41   57   73 
27   27   38 


45   66   56 
23   37   31 


46   45   40 
21   30   20 


23   31   34 
7   19   13 


39   67   56 
24   30   28 


16   17   18 


66   61   50 
33   34   42 


40   45   46 
18   25   27 


64   52   53 
21   31   38 


57   55 
31   37 


16 

32 

12 

33 

i  1 

39 

37 

1! 

33 

30 

,'4 

39 

34 

34 

32 

27 

23 

40 

34 

35 

31 

27 

IS 

47 

44 

41 

36 

37 

31 

61 

66 

47 

60 

43 

37 

14 

30 

10 

29 

27 

13 

42   42   40 
30   10   21 


15   12   10 


2  1   24   1/ 


18   14   17 


32   44   41 


II   l| 

12   /  '  ii 


29   47   44 


45   46   40 


76   77 

41   37 


30   38   46 
18   21   27 


62   60   50 
30   35   42 


59   60   67 
38   38   43 


54   50 
27   39 


47   52   61 
16   16   26 


20   29   49 

13   13   14 


68   78   52 
29   31   28 


50   48 
39   40 


48   60 
42   42 


76   68   56 


45   48 
43   41 


44 

18 

41 

32 

36 
25 

39 
21 

42 

25 

44 
34 

45 

39 

48 
41 

33 
19 

44 
2  3 

43 
26 

35 
22 

40 

23 

42 
2  6 

49 
38 

46 
39 

54 
28 

72 

38 

67 
31 

60 
32 

58 
45 

46 
41 

51 
41 

51 

49 

45 

2  0 

61 
37 

56 

27 

55 

24 

50 
33 

46 

37 

66 

37 

45 
37 

30 
12 

42 
13 

39 
24 

34 
20 

37 

11 

45 
25 

41 
32 

46 

37 

54 
30 

65 
45 

51 
38 

48 
38 

4V 

37 

46 
61 

68 
43 

52 

45 

52 
31 

64 
45 

50 
38 

48 
39 

48 
38 

67 

41 

68 

43 

32 

45 

47 
20 

56 
35 

46 
23 

47 
18 

52 
31 

49 
39 

48 
37 

54 
35 

43 

15 

41 
21 

39 

28 

41 
23 

41 

61 
22 

44 
26 

45 

39 

42 

18 

46 
18 

45 
31 

44 
25 

4) 
25 

4  7 
25 

44 
26 

47 

41 

47 
24 

70 

4? 

61 
33 

58 
32 

52 
42 

50 
39 

51 
43 

55 
45 

46   43 
21   23 


33   44   40 
14   19   27 


56   57 
32   33 


43   42 
23   23 


46   45   45 
18   35   29 


21  42   60 


20   25  24 


44   48   41 
18   IB   21 


in   4V   66 


15   4  7   4V 

III       II       l\ 


34   43 
17   22 


42   43 
20   27 


55   64 

43   52 


46   56 
39   42 


53   43 
30   36 


51   37 
25   30 


65   61 
32   37 


23     24     25      26     27      28      29     30     31 


51  64 

38   36 


53   70 
45   39 


60   73 
52   45 


62   69 

42   44 


65   68 

50   50 


73   72 
56   52 


56   70 
50 


48   70 
38   45 


49   57 
44   4  3 


36   44 
IS   22 


44   49 
38   39 


46   49 
40   39 


46   49 
38   39 


36   57 
43   42 


69   67 
61   37 


46   44 
37   38 


46 
lb 

46 

29 

44 
25 

46 
40 

50 
19 

37 

62 

49 

31 
19 

16 
21 

40 

II 

66 
38 

43 

38 

10 

60 

6  0 
4  4 

42 

10 

If 

17 

|| 

111 

70 
29 

43 
37 

61 

IV 

54 
|  1 

M 

19 

4  V 
|| 

4B 
14 

48 

36 

47 
38 

44 
42 

10 

49 

4  1 
'1 

46 

27 

49 
11 

49 

17 

42 

3  7 

31 
41 

11 

1.1 
II 

|| 

2(1 

46 
17 

43 

17 

49 
19 

••1 
40 

II 

|| 

»  1 
|| 

|| 

44 
|| 

54 
17 

35 

i  i 

4^ 

17 

|| 

42 

54   68 
47   40 


65   71 

41   37 


36   63 

50   49 


65   64 

49   49 


67   70 
54   4  7 


68   72 
40   48 


72   65 

48   50 


73   80 
50   56 


67   57 
48   41 


73   73 
45   49 


72   74 
48   58 


69   78 
53   54 


70   73 
49   57 


69   71 
41   41 


70   72 
49   47 


70   72 
47   53 


72   72 
48   51 


51   56   50 


68   70 
48   55 


71   74 
40   41 


64   68 
54   57 


71   71   66 


51   57 
44   41 


51   65 
45   42 


55   53   68 

41   40   39 


41   43   38 


48   90   62 

43   40   39 


63   72 

43   43 


72   82 
50   58 


73   71 
56   43 


70   63 
3»   47 


72   70 
30   40 


72   69 
47   43 


79   72 
38   48 


73   88 
63   34 


61   71   69 
63   50   31 


47   31   49 


76   76   69 
41   47   47 


71   70   65 
69   92   41 


70  61 

44  52 

66  72 

45  58 


70 
50|  II 


DAILY  TEMPERATURES 


HOUSTON    KB    CITY 

HOUSTON    »8    AP 

HUNTSVILLE 

I0»»    PARK    EXP    STATION 

JACPCSBORO 

JACKSONVILLE 

JASPER 

JUNCTION 

JUNCTION    CAA    AP 

KARNACK 

KAUFMAN 

KENEDY 

KERRVILLE 

K1LLEEN 

KINGSVILLE 

KIR8YVILLE    FOREST    SERV I 

KNOX   CITY 

LA   PRYOR 

LA    TUNA    1    S 

LAKE  COLORAOO   CITY 

LAKE    KICKAPOO 

LANESA 

1AMPASAS 

LAREDO    KB    AP 

LAVON    DAN 

LcVELLAND 

LIBERTY 

LINOALE    J    SE 

LITTLEFIELO 

LIVINSSTON 

LLANO 

L0N6VIEK 

LUBBOCK 

LUBBOCK   KB   AP 

LUFKIN   CAA   AP 

LULIN6    1    SE 

NAOISONVILUE 

"ANSFIELD    DAN 

"ARATMON 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


TEXAS 
FEBRUARY  1958 


DaY  Ol  Month 


38   35   33 


62   60   54 


26 

64 
29 

28 

63 
31 

25 

54 
26 

62 
32 

56 
34 

54 
26 

71 

36 

69 
29 

63 
28 

67 
25 

67 
25 

63 
26 

60 
32 

56 
36 

62 

34 

62 
30 

65 
32 

57 
27 

73 

34 

74 

34 

65 
42 

65 
27 

67 
26 

67 
26 

67 
30 

66 
28 

65 
27 

72 

41 

76 
42 

77 
49 

62 

35 

62 

29 

65 

29 

64 

43 

71 
59 

68 
47 

54 
39 

56 
35 

65 
42 

71 
60 

70 
47 

55 

40 

55 

34 

62 
35 

64 

53 

70 
55 

60 
34 

49 
28 

75 
44 

75 
48 

67 
37 

44 
24 

48 
25 

69 
45 

76 
52 

74 
38 

49 

23 

48 
27 

64 

40 

72 
57 

68 

45 

48 
30 

56 
28 

62 
35 

69 
55 

75 
58 

65 

35 

54 
30 

10   11   12   13   14 


62   56   60 
30   30   27 


71   72   72 
34   34   42 


60   62   60 
30   26   28 


66 

65 

27 

25 

73 

74 

43 

43 

60 

62 

29 

31 

54 

56 

26 

28 

76 

68 

41 

35 

62 

61 

31 

31 

58 

60 

32 

34 

72 

64 

36 

37 

66 

68 

31 

27 

65 

60 

31 

30 

61   76 

48   48 


52   64 

30   42 


60   60 
29   49 


74   80 
57   62 


63   70 
32   55 


74   72 
46   46 


69   78 
52   51 


69   61 
28   26 


54  60  53 

29  31  43 

48  48  48 

34  24  35 

50  4  5  54 

30  25  27 

67  64  62 

39  31 

63  55  56 

33  25  32 


59   55   62 

20   20   27 


63   62   56 

34   30   29 


34   32   30 


68   69 
29   27 


61   66   68 
31   24   29 


76   81 
59   59 


53   64 
27   45 


73   62 
44   38 


64   60 
36   47 


53   65 

25   45 


62   68 
30   31 


63   65 

35   50 


52   61 

26   45 


73   62 
40   39 


63   72   67 
40   58   44 


60   69   75 
38   54   47 


63   69   77 
30   52   47 


70   66   67 

36   40   40 


63   60 
37   26 


68   60   60 

58   33   53 


66   72   66 
32   33   36 


57   50 
30   30 


50   56 
23   23 


63   66 

43   59 


45   52 
28   29 


57   53 

27   27 


57   62 
29   35 


52   58 
27   29 


41   52 
26   25 


45   36   41 
34   33   30 


33   29   35 
29   26   19 


35   30   30 
30   27   18 


32   30   26 


35   32 
32   25 


43   42 
29   28 


36   35 
30   24 


43   43 
38   37 


39   37 
33   25 


38   36 
31 


46   45 
40   32 


48   44 
31   30 


29   28 

25   18 


45  39  37 

64  60  56 

32  37  25 

36  32  33 

30  27  22 

34  30  30 

28  26  20 


47   65 
26   45 


38   47 
21   22 


40   40 
33   23 


43   45 
14   35 


53   52 
33   35 


58   54 
25   22 


46   44   45 
16   30   31 


16   18   27 


31   45   61 
20   25   26 


45   59 
25   26 


54   74   74 
25   41   34 


49   51   51 


61   70 
38   35 


48   47 
28   25 


26   43   41 
19   23   24 


55   40 

26   26 


50   57   47 
30   26   37 


66   54   59 
37   30   30 


50   58   58 
34   27   44 


62   52   59 
34   25   40 


59   60   58 
29   25   30 


46 

37 

36 

34 

46 

60 

35 

32 

25 

18 

18 

26 

62 

45 

45 

56 

73 

64 

44 

41 

34 

30 

41 

37 

40 

36 

35 

34 

45 

42 

32 

27 

24 

13 

15 

28 

29 

27 

32 

45 

52 

52 

26 

23 

10 

14 

27 

24 

49 

39 

50 

40 

52 

65 

37 

33 

32 

24 

23 

35 

41   35 
32   31 


52   33 
24   24 


42   38 
33   31 


48   40   36 
38   33   26 


42   35 

29   30   26 


30   26   35 


32  32  28 

52  39  40 

38  35  30 

44  42  41 

34  34  29 

48  40  39 

35  32  26 

60  52  47 

34  35  25 


37   45   45 
16   17   30 


31   52   47 
13   20   20 


40   47   58 
19   26   30 


35   49   62 
20   22   30 


39   47   45 
16   28   31 


49   45   41 
21   30   21 


49   48   49 


35   46   66 
22   23   33 


47   55   49 


38   48   64 
20   21   30 


61   5  7   70 
18   35   22 


51   45   43 
32   35   37 


46   53   46 
28   29   35 


36   38   4< 
20   22   2i 


39   40   46 
17   23   30 


44   46   43 
23   29   26 


50   52   48 
27   30   30 


60  45  52 

24  34  38 

44  39  46 

26  28  22 

35  41  45 

22  25  30 

68  59  56 


47 
25 


62   63   56 

36   35   42 


54   54   46 
29   31   33 


44   46   55 
19   22   32 


55   56   47 
30   41   40 


78   77   77 
33   35   35 


46   56   59 


46   55 
42   44 


31   37   39 
18   23   24 


47   49 
22   26 


61   55 

36   44 


36   39 
22   24 


62   67 
17   22 


56   57 
30   36 


40   43 
24   24 


53   60 
20   15 


51   53 
24   30 


54   53 
24   27 


44   44 
25   27 


49   44 
40   38 


46   52   56 
39   41   38 


45   61 
36   40 


45  49  49 

40  40  43 

47  50  65 

37  40  35 

46  47  50 
33  39  40 

50  50  52 

41  42 

46  44  47 

37  36  40 

49  42  55 

37  38  41 

62  62  67 

49  50  59 

46  62  60 

37  40  35 


40  38  42 

45  48  58 

41  42  37 

78  70  58 

35  43  46 

55  52  49 

39  39  39 

46  42  45 
38  38  38 


49   42   53 

38   37   38 


45   46   52 


44   47 
31   38 


45   48   49 
37   40   42 


58   69 
51   51 


53   51 
48   48 


67   71 
38   39 


56   62 
48   50 


56   60 

40   48 


46 

40 

48 
39 

43 
28 

46 
40 

65 

28 

48 
31 

46 
36 

45 
35 

47   47   42 


66   64   66 
48   46   46 


55   62   70 

42   45   47 


60   61   67 


50  53  55 

46  48  40 

51  54  57 

41  46  45 

70  71  69 

60  51  51 

59  60  61 
48  48  49 

51  63  69 

44  42  41 

60  61  72 

42  46  46 

58  62  68 

44  43  39 

50  50 

43  43 

52  58 

43  40  40 


51   58 
47   41 


70   71 
49   51 


70   75   70 
49   55   50 


65   67   74 
46   51   52 


73   71 

42   52   45 


72   69   65 
45   44   43 


70   72 
49   50 


69   64 
52   44 


68   67 
52   51 


72   71 
52   47 


80   75 
62   52 


67   71 
55   48 


71   72 
47   50 


86   76 
53   51 


71   72 
45   48 


78   69 
55   45 


63   55 
31   33 


73   60 
51   43 


56   58 
50   50 


53   30   59 
18   17   30 


47   43 
31   30 


51   53   43 

28   30   38 


52   50   48 
26   34 


53   53   43 
26   26   35 


50   42   47 
39   39   39 


44   46   49 
32   39   37 


45   43 
36   37 


58 
40 


43   45   54 
39   40   43 


47   59 
38   40 


48   43   56 
36   37   39 


67   60   49 


58   63   65 


52   57 
48   43 


56   51   62 

48   48   48 


54   54   55 


52   54   55 
42   47   39 


51   55   70 


65   72 
41   45 


76   85 

55   60 


71   74 
40   46 


72   58 
37   37 


70   74 
49   52 


64   70 
48   50 


69   75 
45   49 


64   74 
47   53 


72   59   56 
40   37   34 


69   67   76 

44   53   53 


48   57   52 


73 

52   52 


70   64   59 
37   43   35 


57.5 
42.3 


56.2 

37.9 


53.9 
33.4 


54.2 
36.8 


58.5 
37.1 


56 
36 

.3 
.2 

55 
36 

.5 

■  1 

53 
33 

.1 
.7 

63 

41 

1 
9 

55 

34 

4 
0 

55 

35 

7 
0 

68 

46 

6 

4 

59 
37 

1 

5 

53 
32 

3 

9 

62. 
41. 

3 

7 

65. 
34. 

6 

4 

54. 
33. 

2 
2 

47. 
31. 

7 
7 

54 
33 

.7 
.3 

66 
47 

.0 

.1 

52 
32 

8 
0 

54 
29 

3 
9 

60 
39 

0 

4 

53 
33 

4 

9 

55 
27 

6 
3 

56 
36. 

9 
6 

56. 

36. 

5 

1 

53. 

34. 

8 
7 

51.9 
29.2 


55.4 
37.1 


57.3 
38.1 


57.9 
39.5 


57.5 
35.3 


Soo  r*fer«nce   ootee  following  Stitloo  ladoz. 
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DAILY  TEMPERATURES 


MC  KINNEY 


MIAMI 


MIDLAND  WB  AP 
MIDLAND  *  ENE 
MINERAL  WELLS  CAA  AP 
MIRANDO  CITY 
MISSION 
MONTAGUE 
MOUNT  LOCKE 
MT  PLEASANT 
MULESHOE  1 

NATAL IA 
NF1  6P» 

nc»  cm' 

HI  ION 
0ZMM 

PALATK,-.  'AA  AP 
►  »•;■ 

KMHU 


Day   oi  Month 


65   59   61 


65   57   55 


65   65 
33   30 


61   63   55 
32   28   30 


67   70   64 


75   68   72 


75   78   76 


60   63   63 


61   54   51 
28   30   25 


59   59   56 
32   29   26 


35   38   28 


52   53   52 
27   22   25 


61   61   64 


64   62   65 
30   25   31 


63   57   55 
30   30   27 


S3 
45 

75 
44 

59 
27 

57 

30 

52 

29 

55 
35 

fcl 
29 

59 
21 

57 
22 

6  0 
19 

63 
21 

It 

70 

!0 

65 
21 

72 
35 

74 

i  1 

76   66 
41   35 


71   75 
16   33 


6)   63 
35   27 


'.  |   '.  I 


52   50 
/\       /I 


45   65 

4/   16 


•  << 

69 

i.  I 

DIN 

45 

<•■ 

»»/ 

'1 

1  1 

II 

"•< 

66 

1  > 

•  IN 

/  1 

66   74 
58 

77   77 


75   67 
40   33 


74   75 
61   58 


64   72 
46   54 


70  68  65 

48  41  40 

80  82  83 

55  58  54 

65  73  67 

42  55  45 

57  68  70 


65   72 
49   49 


75   59 
35   29 


71   67   60 


78   57 
50   34 


76   SO   82 
53   60   58 


68   73   64 
41   49   35 


61   56   49 
42   40   30 


52   63   72 
20   43   50 


63   69   62 

25   31   27 


59   63   75 
25   42   58 


74   78   76 
54   60   45 


61   68   72 
40   57   64 


70   71   79 
49   5S   50 


71   75   62 


64   62   70 
40   50   45 


55   60   50 


5/   04   1/ 
21      45   »J 


II  ,•  t      Hi 


70   69   61 


M 

69 

PI 

M 

*/ 

M 

ri 

ri 

H 

4  1 

i\ 

ID 

47 

10   11   12   13   14 


II    ||    14 


49   53   54 


54   60   57 


53   39   50 


58   59   58 
41   34   54 


74   58   62 


48   40   61 


64   56   60 


74   77   76 
44   39   60 


45   50   45 
27   25   37 


51   46   56 
31   26   26 


19  23  19 

47  59  47 

29  30  35 

55  62  52 

28  30 

45  53  42 


81   64   67 

48   43   48 


44   48   46 
21   25   33 


57   58   60 
28   34   39 


51   45   53 
30   22   22 


59   49   57 
25   25   24 


67   49   60 
32   23   25 


70   62   60 
36   32   50 


54   60   59 
37   30   40 


74   55   64 
38   30   33 


67   63   59 
37   30   31 


62   99   60 

29   32   36 


46   53   43 
26   24   27 


53   47   57 
)>   26   27 


16   II   25 

/I   IV   IB 


6)   69   69 
40   16   16 


4/   41   50 

/  ■.   /  /   /  J 


77   56   56 
19   14   14 


62   69   61 

)V   14   51 


i.;      -.4   M 
II   /5   I 


49   39   39 
30   30   24 

33   43 


39   27   23 


56   49   45 
41   37   33 


58   47   56 
42   37   22 


65   48   45 


44  39  40 

33  31  19 

66  50  44 

49  42  35 

37  38  33 

32  27 

27  31 

23  21  20 

43  36  38 

35  32  26 

29  30  30 

19  20  14 

37  32  35 


28   27   11 


35   34   30 
30   24   22 


69   66 
61   44 


38   26 
27   25 


43   35   42 
29   29   25 


50   34   44 


52   44   39 
40   36   31 


42   37 
36   26 


54   40   47 


50   42 

38   35   30 


35   29 

26   25 


55   40 
3B   31 


29   26 
22   23 


56   47 
40   17 


67   66 
45   14 


50   44 
19   14 


17   35   26 


46   43 
28   30 


28   41   43 


53   68 
30   30 


56   64 
29   27 


56   73   67 
28   44   38 


40   42 
21   23 


36   46 
18   21 


37   35 
24   15 


50  55  54 

22  33  25 

46  51  39 

17  31  24 


45   58   73 
30   30   42 


56   52   54 
29   31   35 


37   47   39 
14   14   31 


43   43   3S 
IS   32   24 


39   50   50 
14   15   30 


49   69   60 
20   41   27 


47   68   57 
20   39   31 


33   55   71 

24   28   33 


48   70   60 
23   33   32 


34   44   53 
24   27   24 


42   42   41 
18   31   21 


47   69   53 
26   44   36 


40   41   4  7 
16   16   27 


94   39  26 

19   15   15 


63   66 
26   13   16 


14   4/   II 
14   19   24 


41   90   40 
77   76   75 


5  1   '1   64 
74   41   11 


45   45   41 
25   23 


45   41   49 
17   16   17 


53   51   52 
33   42   41 


53   56   49 
30   30   37 


69   78 
39   52 


72   68   55 
30   34   34 


67   76   61 
39   49   44 


31   35   46 

17   16   17 


43   47   49 
23   28   31 


72   45   60 
23   24   36 


72   68 
20   23 


42   44 
19   25 


41  45  46 

35  40  41 

18  21  30 

64  69  70 

43  45  45 

41  40  41 

23  23  23 

47  73  54 

20  17  18 

43  44  54 


60   54   43 


57   55   43 

26   38   39 


52   58   42 
30   33   35 


57   51 
28   40 


41   40 
17   20 


60   60   44 


39   46   57 
16   17   28 


53   51   52 


47   49 
23   24 


48  57  55 

37  39  41 

47  45  50 

28  39  38 

49  44  47 

38  38  41 

55  45  43 

32  34  36 

54  55  58 


50   52   57 


57   61   70 
51   51   54 


16  16  42 

20  21  22 

31  54  45 

17  II  M 

47  54  44 

10  47  40 


39   41 
60   62 


50   53 

45 

75 


50   53   58 
45   48   59 


40 


55   41   42 
23   34   37 


48   43   53 
38   38   41 


56   42   43 
21   31   32 


47   50   48 


42   50   51 
37   39   43 


55  57 

48  51 

44  47 

36  38 

65  58 


44   47 
23   36 


70   50   47 


45   42   61 
29   39   36 


44   46   54 
39   40   42 


43   50   53 
37   38   46 


45   48   58 
39   42   44 


47 

93 

39 

41 

41 

46 

37 

37 

38 

49 

41   4  3   44 


96   44   92 


54  56  62 

46  45  53 

46  45  94 

33  37  40 

13  44  56 

27  31  34 

61  55  51 

39  39  41 

41  46  48 

74  14  36 

57 


44   46 
42   47 


47   46   57 
40   42   47 


61   96   60 


56   65 

39   43 


61   67   66 


63   62   66 


75   68 
55   54 


54   71 
45   40 


70   74 
55   54 


50   63 
42   38 


54   61 
47   50 


57   66 
46   40 


58   70 
45   39 


67   70 
40   39 


76   73 
54   56 


67   70 
39   40 


43   55 

32   37 


67   68 
42   37 


25   26   27   28   29   30   31 


39   52 
39   45 


57   61   67 
50   51   41 


57   62 
52   51 


60   71 
51   44 


65   71 
33   36 


49   52 
45   41 


65   71 
38   40 


63   66 
52   46 


39   99 

47   47 


55   66 

45   42 


69   69 
45   41 


54   57 

46   51 


62   67   72 


65   72 
48   52 


75   71 
47   57 


72   72 
46   45 


68   68 
51   60 


74   91 
55   61 


74   70 
43   50 


77   89 
58   60 


72   72 
47   55 


73   75 
42   40 


66   71 

49   52 


71   61 
42   46 


72   66 
43   45 


73   72 
46   52 


71   73 
55   57 


70   68 
43   51 


55   54 

41   35 


73   70 
32   31 


60   73 
38   40 


67   76 
52   55 


64   79 
51   56 


72   73 
49   51 


69   76 
51   59 


72   66 
38   51 


66   72 
41   31 


74   66 
42   91 


46   76 

51   60 


66   74 

47   47 


67   47 
42   34 


72   71 

50   49 


71   71 

41   46 


70   73 
31   60 


66   76 
51   58 


MM  F'.'I«1H  ■l«l|o«  1*4-. 


DAILY  TEMPERATURES 


POINT    COMFORT 


PORT    ARTHUR 


PORT  ARTHUR  WB  AP 

PORT  ISABEL 

PORT  LAVACA 

PORT  MANSFIELD 

PORT  OCONNOR 

POSSUM  KINGDOM  DAM 

POTEET 

PPADE  RANCH 

PRESIDIO 

OUAHAH  5  SE 

RANGER  PUMP  STATION 

RAYMONDVILLE 

RED  BLUFF  DAM 

REFUGIO 

RIO  GRANDE  CITY  2  ESE 

RISINS  STAR 

ROBSTOKN 

R0CK.SW1INGS 

ROSCOE 

ROSENBERG 

•USK 

S«N  ANGELO  DAM 

SAN  ANGELO  KB  AP 

SAN  ANTONIO  KB  AP 

SAN  BENITO 

SAN  MARCOS 

SANDERSON  1  NM 

5EALT 

SEGUIN 

SEMINOLE 

SEYMOUR 

SHERMAN 

S1NTON 

SMITHVILLE 


MAX 

MIN 

75 
38 

73 
37 

71 
35 

MAX 
MIN 

57 
22 

57 
22 

57 
24 

MAX 

MIN 

56 
21 

59 
21 

56 
22 

TEXAi 
FEBRUARY  1958 


DaV     Of  Month 


75   63   65 
40   44   38 


75   73 
53   57 


76   71   75 


42   44   52 


66   72 
34   39 


70   73 
28   37 


59   59 
31   28 


76   79 
39   42 


77   68 
37   47 


77   79 
40   40 


44   43   47 


62  5  7  64 

25  28  32 

68  66  64 

40  37  36 


63   63   61 
31   30   29 


62   60 
29   29 


83  80  77 

48  48  48 

72  70  71 

36  30  38 


42  40  36 

70  71  67 

36  35  36 

62  61  66 

29  28  28 


74   77   73 


72   71   70 
35   31   33 


63   71   72 


62   70   61 
36   34   27 


63   71   63 
25   35   29 


53   60   53 


38   50   60 


63   71   75 


74   76   76 
64   66   63 


62   73   74 
50   60   60 


61   69   72 

53   60   55 


68   76   60 

51   52   38 


69   80   76 
53   61   45 


60   75   68 
53   41   40 


40   44   44 


55   73   74 
2  7   44   3  7 


65   76   61 
49   49   33 


76   76   82 
48   56   64 


76   67   66 
39   44   40 


74   79   80 
55   63   58 


55   60   57 


52   67   74 
31   47   39 


68   72   77 
56   60   58 


67   70 
50   48 


67   73   71 


56   66 
31   45 


61   72 
51   52 


67   75 
53   58 


77   76 
51   59 


69   69 
36   53 


70   78   76 
50   62   49 


74   67   62 


72   79 
58   63 


60   70   75 
34   51   49 


72   56   63 


60   49   60 
25   23   28 


62   64   63 


75   56   53 


56   55   48 

40   32   40 


72   69   78 
55   52   63 


80   68   65 


42  43  45 

50  64  42 

30  30  35 

68  62  59 

39  32  47 


67   54   54 


73   75   75 

37   40   40 


46   47   45 
20   24   27 


46   54   42 
28   26   32 


46   41   41 


61   62   57 
27   27   38 


69   69   61 
42   33   55 


47   39   45 


52   44   54 
30   27   29 


78   62   65 
43   39   43 


48   59 
28   31 


55   60 
39   30 


60   47 
30   27 


57   48   60 


32   29   39 


10      11      12      13      14 


60 

60 

39 

32 

87 

67 

49 

45 

67 

57 

36 

27 

49   43   52 
26   26   29 


73   65   63 


25   26   19 


59   47   46 
38   38   32 


45   46 
33   32 


67   61 
58   48 


60   49   46 
48   39   34 


53   42 
40   37 


51   50 
36   31 


74   72 
.1   43 


30   27   26 


36  32  31 

28  22  18 

66  66  47 

60  44  38 

51  43  38 

36  32  25 

60  45  45 

42  39  32 

72  68 

60  44  38 

38  33  31 

32  27 

61  50 
49  39  32 


28   35 
26   21 


46   45 
36   32 


33   40 
30   27 


37   33 
29   23 


15 


45   40 
36   29 


48   40   38 
39   35   26 


45   32   43 


41   34   33 
34   26   24 


42   39   32 


54   40   43 
38   35   29 


34 
23 

55 
26 

68 
33 

42 
21 

52 
26 

48 
21 

35 
18 

48 
23 

45 
20 

46 
26 

69 

42 

62 
37 

37 
27 

51 
27 

60 
40 

45   59   54 


56   69   67 

37   54   46 


50   59   73 
36   36   40 


38   57   70 
32   34   39 


48   69 
23   41 


24   38   39 
1   16   23 


46   49   38 
20   31   22 


43   59   73 
29   35   38 


51   73   62 
23   42   33 


22   32   21 


26   39   34 


39   45   45 


33   50   49 
23   30   25 


27   32   26 

47   68   57 
22      40   33 


38   46   69 
19   22   31 


46   67   56 
23   38   32 


48   69   56 


20   35   22 


25   43   36 


21   24   29 


47 

58 

72 

66 

70 

74 

28 

2  6 

38 

37 

45 

46 

32 

44 

45 

43 

39 

46 

20 

22 

20 

21 

21 

27 

39 

52 

72 

57 

57 

57 

27 

33 

36 

35 

40 

41 

30   31   36 


50   74   51 
18   18   20 


40   49   53 


59   53   52 

32   42   40 


51   50   42 


51   43   44 
32   35   37 


64   71   67 
50   58   56 


54   51 
38   40 


55   64   68 


52  53  53 

36  39  42 

44  46  50 

22  27  37 

55  53  44 

29  41  39 

58  50  47 

23  37  38 

84  8  5  80 

34  38  46 

30  35  42 
19  20  22 

44  46  53 

17  25  36 

63  66  76 


80   68   64 
29   28   31 


62   53 

33   43 


51   44   49 


55   53   43 

30   37   37 


46   45   46 
24   29   25 


46   63   42 


54   48   43 
30   40   39 


74   63   77 
41   42   51 


55   53 
27   35 


77   74   65 
17   19   29 


35   36   45 
23   23   26 


58   55   55 
33   44   40 


58   58   45 


62   46   45 


64   45   47 
29   36   36 


37   39   43 


47   59   58 


67   65   67 
59   60   61 


52   54   55 


69   67   65 
52   62   63 


52   53   55 


39   41   47 


47   50   52 


34  36  37 

42  47  47 

36  35  41 

64  66  71 

48  60  60 

58  48  49 

34  43  46 

54  55  63 
46  47  52 

51  53  55 
46  49  50 

52  42  45 

38  37  37 

55  59  63 


49   48   47 
40   38   42 


46   58   58 


44  46  53 

31  40  41 

53  48  49 

41  38  39 

49  51  48 
41  40  42 

43  48  53 

39  41  46 

68  70  68 

50  56  58 


44   58   58 


46   51   53 
39   40   45 


60   46   46 
35   38   41 


42   42   49 
31   39   39 


58   56   65 

47   43   53 


45   47   55 
39   40   43 


61   59   59 


42   43   39 


52   54   67 


62  66  66 

58  54  50 

57  54  57 

45  51 

55  57 

52  49 

73  77 

61  59  58 

60  61  66 

54  54  50 

68  75  66 

63  58  55 

60  58  66 


54   61   72 
45   43   37 


58   63   69 

54   50   44 


55   54   67 


62   62   73 


50   64   67 


57   53   53 


51   61   72 


65   73   67 
58   55   51 


67   73   74 
52   50   52 


66   68   72 
61   56   52 


47   56   66 


50   50   48 


60   60   5  5 


47  49  50 
42  45  42 

48  50  69 
45  46  43 

57  63 

52  49 

72  77 

59  50  49 

53  55  57 

45  50  41 


56   56 

52   51   47 


62   67   71 
43   47   43 


65   70   67 
60   56   52 


56   54   53 
45   51   42 


49   50   50 


70   66   55 


73   71   55 


68   82   81 
52   59   58 


52   53   55 


68   68   70 


72   81   75 
59   63   64 


70   74   83 
52   53   52 


65   70   89 
56   57   59 


65   67   77 


68   69   67 


71   68   64 


70  74 
54  54 

72  66 

43  48  39 

75  85  75 

50  60  53 

71  77  90 
59  59  51 

64  71  64 
39  51  43 

65  75  85 
53  53  55 


72   65   64 


72   78   75 


67   73   65 

43   55   43 


61   75   71 
53   58   45 


72   75   87 


69   65   78 
44   55   53 


73   78   72 
52   56   49 


67   74   74 


72   62   56 
40   43   37 


75   75   70 
44   51   47 


73   86   80 
52   61   54 


70   70   72 
42   53   51 


60 
39 

6 

•  6 

53 
29 

9 
•  0 

52 

26 

5 

1 

63 
45 

9 
6 

56 
41 

1 

7 

57 
41 

1 
0 

70 

56 

1 

4 

62 
44 

3 

0 

67 

51 

2 
4 

60 
46 

9 

1 

54. 

36. 

8 

1 

60. 
41. 

7 
9 

57. 
36. 

9 

1 

71. 

40. 

5 

0 

52.8 
33.4 


71.1 
47.5 


65.8 
45.4 


70.4 
46.7 


65.1 
46.0 


63 
34 

6 
.0 

60 
41 

3 

e 

54 
35 

0 
5 

54 
34 

0 

6 

54 
36 

0 
6 

58 
41 

6 
3 

72 

48 

2 

7 

58 
37 

4 

5 

59.4 
41.9 


60.3 
41.2 


58.9 
31.4 


52.0 
32.9 


See    reference    ootee    following    Station    Indei. 


DAILY  TEMPERATURES 


DaY  Of  Month 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30  1  31 

SNYDER 

MAX 
MIN 

64 
25 

65 
23 

61 
28 

69 
29 

72 
45 

70 
33 

60 
28 

54' 
27 

63 
29 

33 
27 

30 
25 

29 
20 

33 

21 

47 
25 

47 
20 

47 
17 

57 
21 

43 
22 

58 
38 

55 

39 

53 

40 

47 
43 

4  9 

43 

55 
43 

65 
41 

74 
46 

40 
39 

60 
27 

SONORA 

MAX 

MIN 

67 
29 

68 
28 

65 
37 

58 
50 

75 
45 

72 
45 

61 
30 

60 
32 

57 
48 

53 
35 

37 
32 

35 
24 

47 
25 

55 
37 

60 

24 

59 

25 

53 
40 

57 
42 

51 
46 

51 
46 

52 

46 

6  9 
3  9 

71 
61 

71 
51 

63 

45 

63 

33 

SPEARMAN 

MAX 
MIN 

53 
24 

53 
21 

53 
25 

58 
28 

72 
34 

53 
26 

39 

19 

39 
23 

35 
19 

26 
17 

29 

17 

26 

10 

29 
6 

44 
24 

38 
14 

22 

14 

36 

16 

57 
22 

55 
29 

43 
31 

53 

35 

65 

40 

52 

36 

72 

4  0 

70 

36 

70 
42 

47 
29 

52 
24 

SPUR  1  WNN 

MAX 
MIN 

62 

26 

57 
23 

65 

19 

76 
44 

69 

41 

66 
32 

49 
19 

55 
26 

51 
26 

30 
24 

28 

24 

31 
15 

45 
20 

46 
31 

47 
19 

47 
15 

47 
16 

55 
28 

54 
30 

46 
37 

47 
40 

50 
44 

60 
42 

70 
56 

75 

3  8 

71 
48 

62 

37 

57 
24 

SPURGER  DAM  B 

MAX 
MIN 

74 
39 

62 
32 

64 
31 

59 

33 

63 

41 

70 
59 

64 
36 

52 
29 

59 
31 

48 
32 

38 
32 

41 
32 

39 
18 

55 
24 

59 

37 

51 
31 

51 
31 

46 
32 

4  6 
35 

46 
39 

61 
39 

5  6 
44 

56 
47 

56 

47 

60 

42 

70 
45 

72 
50 

70 
46 

STEPHENVILLE  3  NE 

MAX 
MIN 

60 
29 

56 

30 

54 
30 

63 
30 

74 
41 

56 

29 

42 
28 

42 
28 

50 
28 

34 
30 

32 
22 

32 

21 

44 
22 

46 
22 

40 
20 

40 
24 

44 
24 

48 
28 

39 
36 

46 
36 

45 

37 

48 
42 

59 
43 

66 

63 

66 
45 

66 

44 

62 

36 

59 
36 

STRATFORD 

MAX 

MIN 

52 
22 

52 

18 

54 
20 

65 

30 

22 

45 
25 

29 

19 

30 
19 

35 
19 

28 
13 

28 

10 

45 
24 

35 
16 

25 
15 

41 
18 

59 

20 

57 
27 

49 

33 

56 

37 

68 
34 

6  0 
36 

73 
36 

67 

34 

68 

37 

48 
23 

51 
24 

SUGAR  LAND 

MAX 
MIN 

74 
39 

70 
36 

70 
37 

60 
38 

67 

55 

74 
63 

69 
39 

55 

30 

56 
35 

59 
39 

42 
35 

49 
32 

39 
26 

54 
28 

67 
34 

54 

30 

57 
36 

43 
36 

45 
38 

47 
43 

54 
46 

58 

49 

57 
51 

59 

50 

72 

4e 

73 
50 

78 
52 

74 
50 

SULPHUR  SPRINGS 

MAX 
MIN 

60 
29 

60 

28 

52 

24 

52 
23 

62 

45 

72 
47 

47 
29 

43 
23 

50 
23 

41 
31 

35 
29 

37 
25 

36 
15 

44 
15 

39 
29 

39 
22 

39 
22 

43 
25 

40 

25 

46 
39 

48 
38 

59 
38 

65 
44 

67 

40 

70 
40 

73 
47 

69 

47 

65 

40 

TAHOKA 

MAX 

MIN 

61 
26 

55 
25 

63 
29 

74 
42 

69 
42 

60 

TARPLEV  1  E 

MAX 
MIN 

72 
29 

72 
26 

66 

35 

65 

53 

78 
52 

72 
49 

65 
36 

62 

27 

56 

38 

54 

40 

44 
35 

40 
27 

41 
20 

67 
21 

62 

27 

57 

28 

46 
35 

50 
38 

50 
39 

47 
38 

56 

45 

57 

50 

61 
49 

71 
38 

67 

41 

74 
53 

70 
30 

74 
31 

TAYLOR 

MAX 
MIN 

70 
34 

69 

31 

67 
29 

62 

33 

68 
50 

74 
48 

60 
34 

53 
25 

59 
26 

45 
36 

39 
33 

38 
28 

37 
20 

45 

25 

63 

27 

48 

22 

52 

26 

45 

37 

48 

37 

45 
38 

59 

41 

54 
43 

55 

46 

59 
49 

66 
45 

69 

51 

75 
47 

67 
41 

TEMPLE 

MAX 
MIN 

67 

37 

67 
35 

64 
36 

59 
35 

67 
47 

76 
52 

56 
35 

50 
32 

55 
31 

45 
36 

38 
32 

37 
27 

39 
22 

44 

22 

60 
28 

45 
24 

48 
25 

50 
34 

49 
38 

41 
38 

57 
40 

53 
43 

53 

46 

5? 
4  9 

65 

4  9 

68 
50 

74 

50 

67 

44 

TEXARKANA  OAM 

MAX 
MIN' 

63 

31 

57 
31 

50 
25 

48 
26 

62 

39 

72 
51 

55 
33 

45 
26 

48 
28 

46 
27 

34 
21 

40 
26 

39 
16 

43 
21 

38 
32 

43 
23 

38 
24 

35 
21 

50 
21 

45 

30 

47 
38 

64 
39 

69 
43 

40 

71 

41 

69 

44 

62 

50 

70 
43 

THOMPSONS  3  WSW 

MAX 
MIN 

71 
36 

59 

42 

68 
41 

73 
58 

71 
39 

30 

59 

41 
35 

48 
32 

37 
IB 

54 
31 

64 

32 

41 
36 

44 
39 

47 

43 

58 
45 

60 
50 

69 

48 

71 
52 

76 
52 

69 

41 

THROCKMORTON 

MAX 
MIN 

62 
26 

62 
28 

54 
26 

58 
27 

72 
52 

68 

38 

52 
26 

44 
26 

53 
26 

35 

30 

31 
27 

29 

13 

2  9 
15 

44 
18 

47 
22 

33 
17 

42 
20 

42 
24 

55 
38 

42 
37 

44 
38 

49 
43 

53 
37 

62 
39 

70 

41 

72 
46 

65 
42 

64 
32 

TULIA 

MAX 
MIN 

57 
25 

5  6 
22 

56 

20 

64 

25 

71 
31 

64 
27 

57 
24 

42 
23 

49 
21 

34 
20 

31 
23 

28 

11 

32 

14 

48 
23 

43 
20 

36 
17 

49 
17 

55 

17 

66 
25 

45 
34 

46 
36 

54 
42 

53 

43 

67 
36 

73 
39 

73 

40 

53 

29 

55 

23 

TYLER  *  NE 

MAX 
MIN 

64 

30 

62 
28 

56 
23 

53 
27 

67 
44 

73 
50 

50 
29 

45 
21 

53 

28 

41 
31 

34 
30 

41 
26 

38 
14 

45 
21 

45 
30 

41 

23 

44 
27 

44 
24 

44 

29 

47 
38 

50 
36 

60 
43 

63 
44 

66 

46 

68 
42 

72 
49 

68 

47 

66 
38 

UVALDE 

MAX 

MIN 

72 
31 

72 
32 

73 
34 

67 

46 

67 
51 

79 

41 

73 
37 

60 
30 

63 

32 

55 

46 

49 

37 

41 
31 

39 

24 

50 
.'8 

68 
28 

62 
28 

56 
32 

46 
39 

47 
40 

45 
41 

50 
42 

55 

47 

60 

45 

65 

43 

7! 
II 

73 
53 

72 

46 

68 
34 

VAN  HORN 

MAX 
MIN 

6  3 
27 

63 

27 

68 

35 

72 
35 

59 

42 

63 
39 

64 
30 

67 
36 

69 

38 

62 

41 

63 
30 

54 

27 

67 

27 

61 
41 

68 

37 

76 
33 

79 
38 

79 
33 

68 
37 

59 
41 

46 
43 

51 

4  2 

60 
44 

68 
40 

68 
44 

53 
42 

55 

36 

60 
29 

VEGA 

MAX 

MIN 

54 
26 

18 

56 

20 

M 

26 

69 

36 

63 
23 

50 
22 

24 

43 
22 

40 

22 

33 
24 

28 

18 

27 
21 

49 
25 

37 
24 

35 

19 

53 

18 

56 

19 

65 
34 

45 
36 

47 
38 

If 

4  1 

56 
38 

67 
39 

66 
36 

70 
32 

50 
29 

51 
21 

VERNON 

MAX 
MIN 

62 
34 

55 

27 

63 

40 

74 
49 

74 
36 

61 

24 

47 
28 

3  3 
25 

30 
25 

28 
19 

31 

9 

38 
30 

40 
24 

36 
20 

46 
30 

52 
37 

44 

37 

91 

40 

51 

40 

it 

46 

66 

41 

71 

42 

74 
44 

65 

47 

63 
36 

VICTORIA  MB  AP 

MAX 
MIN 

41 

74 

62 
43 

72 

5  0 

74 
64 

7i 
51 

58 
41 

64 

34 

58 
51 

5  1 
40 

46 
37 

37 
29 

61 

70 
44 

55 

37 

36 
32 

51 
38 

50 
40 

91 
43 

55 

45 

61 

49 

62 

37 

67 

51 

70 
90 

72 

5C 

62 
59 

73 
50 

71 
46 

■  ACO  »B  AP 

MAX 

MIN 

67 
33 

62 

31 

58 
31 

66 

61 

73 
58 

64 
42 

48 
1. 

55 

II 

47 
37 

39 

14 

38 

31 

39 
26 

45 
21 

51 

35 

44 
28 

46 
2  1 

51 
32 

49 
42 

43 
37 

54 

4  0 

92 

44 

93 

47 

61 
47 

65 

47 

6t 
II 

73 
52 

47 
50 

63 
37 

■ARREN 

MAX 

MIN 

i.i 
14 

61 

59 
26 

M 

35 

69 
I! 

74 
54 

5  6 
II 

26 

56 
35 

4' 

14 

47 
32 

44 
32 

41 
11 

54 
34 

54 
36 

94 

27 

50 
14 

47 
37 

46 

37 

62 
43 

59 
38 

ig 

Ml 

55 
48 

60 
50 

70   73 
43   46 

71 
47 

70 

40 

l-iTOH  STATE  PARK 

MAX 
MIN 

11 

65 
32 

65 
32 

60 
3 

71 
51 

73 
55 

l., 
34 

51 
II 

57 
27 

41 

14 

40 
30 

43 
27 

33 
21 

49 
21 

59 
29 

4V 
23 

52 
29 

42 

37 

60 
40 

47 
38 

62 

41 

u 

45 

56 
4  6 

55 
46 

66   7] 
46   4S 

75 
49 

68 
44 

«A/AiA'H|f 

MAX 
MIN 

I 

21 

64 
21 

58 
25 

•1 
26 

II 

46 

73 
45 

52 

/' 

46 

24 

55 
25 

4 

33 

35 

21 

37 
29 

ii 

15 

4! 
11 

44 
24 

41 

20 

44 
29 

47 
28 

46 
39 

45 
39 

50 
40 

32 

41 

|| 

45 

67 
38 

68   7C 
19   44 

72 
44 

67 
37 

-'0«0 

MAX 
MIN 

61 
33 

50 
27 

) 

26 

66 

40 

75 
40 

II 
24 

44 
2' 

51 
23 

i' 
3! 

33 

21 

32 

21 

II 

1! 

4! 

11 

44 
22 

39 

19 

40 
21 

42 
25 

47 

36 

42 
36 

50 
39 

II 
42 

|| 

44 

66 

4(1 

70   71 
42   44 

70 
36 

65 

37 

0  2  t 

MAX 
MIN 

1 

71 
6( 

75 
49 

r 

61 

81 
63 

82 
63 

41 

II 

II 

66 
64 

i.i 
It 

6r 
44 

45 
38 

II 

31 

74 

51 

64 
39 

68 

40 

77 
92 

99 

47 

6) 
1  i 

65 
53 

71 
59 

76 
|| 

74 
53 

69 
34 

72   9C 
54   63 

79 
93 

76 
50 

'.A* 

MAX 

-IH 

6» 
n 

31 

59 
29 

1 

r 

67 

46 

75 

4  4 

31 
l( 

41 
24 

54 
25 

1 

31 

ir 

37 
25 

II 
11 

4! 
11 

48 
26 

41 

22 

43 
23 

48 
26 

90 
34 

49 

34 

92 
36 

5  0 
40 

33 

41 

60 
41 

67   66 
42   44 

72 
46 

66 
16 

-'■  AP 

MAX 

MIH 

H 

M 

21 

53 

23 

73 

6! 

74 

42 

46 

30 

4 
I 

41 

34 
30 

31 
2! 

II 
21 

29 
12 

11 

4C 
21 

31 
22 

14 

18 

20 

47 
30 

46 

l  1 

46 
16 

57 
42 

61 
|| 

65 
39 

71 

42 

7 

4 

61 
46 

64 
42 

36 
33 

.-    unit  Hum 

MAX 
-IN 

t 

61 

4; 

70 
41 

II 
t 

i.i 
61 

70 

/.  | 

M 

II 

1) 

59 

47 

54 

41 
14 

46 
31 

!« 

2) 

5 
3C 

66 

34 

91 
31 

99 

42 

42 

37 

i.i. 
'.  l 

49 
42 

56 
48 

37 
31 

5  4 

90 

5  V 

48 

70   71 
49   96 

74 
34 

71 
48 

• 

MAX 

M|N 

M 

■■< 

60   35 

II 
K 

1 

'2 
53 

II 

30   30 
30   30 

II 
II 

3! 
21 

32 

23 

II 

1 

1! 
1! 

36 

26 

40 

1  1 

41 

18 

43 
30 

II 

32 

47 
34 

47 
17 

M 

31 

55 
|j 

40 
47 

63   7C 
43   51 

72 
40 

72 

41 

M  ap 

MAX 
M|N 

1 

61   6* 

,;       14 

4, 

61 

II 

47 

1  1 

30   60   34 
26   10   19 

46   3< 

14    /' 

19 

24 

36   36   61 

21   13   10 

77 
26 

99 

74 

39 
10 

1) 

w 

31 
43 

49 

45 

90 
II 

97 

49 

71 
19 

71   62   61 

44   46   39 

39 

10 

MA/ 

MIN 

71   71  '■■> 
14   34   4) 

1 

7*   75 
50   46 

|| 

K 

63   60 
33   33 
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EVAPORATION  AND  WIND 


Station 


ANGLE  TON   4    NE 

AUStIN  KB   AP 

3EEVILLE    5    NE 

91 L TON   6AM 

8ENBR00K   OAH 

3UCHANAN   DAM 

CFNIiOM  DAH 

DENTON   EXP   STATION 

DILLEY 

FORT   STOCKTON 

GRAPEVINE   DAM 

HO«0S  CREEK   DAM 

IOWA   PARK   EXP    STATION 

LAKE   COLORADO   CITY 

LAREDO  WB   AP 

LAVON  DAM 

WNSFIELD   DAM 

"OINT   COMFORT  ( 

RED  BLUFF   DAM 
SAN  ANGELO    DAM 
SPUR   1   WNW 
SPURGER   DAM  8 
STEPHENVILLE    3    NE 
TEXARKANA    DAM  <( 

THOMPSONS    3    WSW 
WES-.ACO   2   E 
WHITNEY  DAM 

WILLIAM  HARRIS    RES  U 

WINTER  HAVEN  EXP    STA 
YSLETA 


EVAP 
WIND 


EVAP 
WIND 


EVAP 
WIND 


EVAP 
WINO 


EVAP 
WIND 


EVAP 
WIND 


EVAP 
WINO 


EVAP 
WIND 


EVAP 
WINO 


EVAP 
WINO 


TEXAS 
FEBRUARY    1958 


Day  of  month 


EVAP 
WIND 

EVAP 
WINO 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WINO 

EVAP 
WINO 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WINO 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WINO 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WINO 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 


17 
67  130 

11  .08 


.  11 

.15 

72 

122 

72 

72 

44 

44 

.15 

.11 

75 

34 

* 

.33 

68 

47 

.10 

.12 

37 

87 

.15 

.15 

60 

75 

15 

.17 

59 

62 

06 

.15 

38 

135 

* 

.61 

* 

150 

20 

.19 

42 

64 

14 

.11 

56 

34 

10 

.10 

31 

39 

12 

.06 

ie 

57 

14 

.17 

19 

33 

*   .16 
128  195 


.13  .23  .32 


.3C 
114  121 


3.31B 
2664 


3.568 
2554 


3.178 
3302 


3.00B 
2118 


2.99 
3146 


2.71 
2142 


3.05B 
2954B 


2.04B 
2916 


2.788 
1489 


3.88 

2474 


3.24 
3189 


2.578 
1274 

3.17 
2801 

55.1 
37.3 

4.38B 
2610 

3.64 
3747 

2.45B 
1419 

3.70B 
4451 
62.9 
45.5 


4.41B 
3038 


3.316 
3669 


3.04 
3946 


2.988 
1915 


3.688 
2980B 


3. 758 
2594 


4.14 
1790 


2.80 
2411 


2.53 
2124 


3.40 
1375 


Fiii>lHV1Er2ATil?^MEtSyS&S.IN  A  SUNKEN  PAN  0F  2^-INCH  DIAMETER.   CO   EVAPORATION  MEASURED  IN  A  SCREENEO,  SUNKEN  PAN  OF  48-INCH  DIAMETER.   (F)   ALUMINUM  (ONE- 
MAX  Awn     THICK)  EVAPORATION  PAN.  ' 

W>  MIN  IN  DAILY  EVAPORATION  TABLE  REFER  TO  EXTREMES  OF  TEMPERATURE  OF  WATER  IN  PAN  AS  RECORDED  DURING  THE  24  HOURS  ENDING  AT  TIME  OF  OBSERVATION. 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Day  ol  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BILENE  WB  AP 
•MAR1LL0  WB  AP 

WSTIN  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.4 

T 

T 
1 

T 

T 
T 

1.7 

2.6 
T 

T 

.1 
1 

1.2 
2 
.2 

.3 

T 

T 
3 
.0 

T 

T 

T 

T 

*••  reference  note,  following  Station  Index. 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


TE«A' 
FEBRUARY    1951 


Day  of  month 

Station 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

CHILDRESS  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 
T 

r 

T 

7.0 

I 
5 

T 
4 

T 
1 

T 

T 

CORPUS  CHRIST1  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON 'GND 

.5 
T 

OALHART  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

2 

T 
T 

3.0 
T 

T 
3 

2 

1.0 
1 

T 

DALLAS  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

.3 

1 

FOLLETT 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

- 

- 

- 

FORI  STOCKTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

1 

FORT  WORTH  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.3 

.6 

1 

GALVESTON  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.2 

HEREFORD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

4.0 

T 

T 

T 

HOUSTON  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.7 
T 

JUNCTION  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

KNOX  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

1.0 

1.0 
1 

T 

.5 

LAREDO  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

LONGVIEW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

LUBBOCK  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 
T 

1.2 
T 

T 
1 

T 
T 

T 

LUFKIN  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

T 

T 

MEMPHIS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

1.0 

T 

MIAMI 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

" 

MIDLAND  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

T 

MINERAL  WELLS  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.3 

1.0 

1 

MOUNT  LOCKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

MULE  SHOE  1 

SNOWFALL 
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1.0 

1.0 
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T 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

.5 
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WTR  EOUIV 

T 

i  ,g 
I 

.0 
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.2 
T 

.3 

T 

T 

SAN  ANTONIO  WB  AP 

jNOWFALL 
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.4 

.8 
1 

•  '*.£ 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 
T 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

- 

- 

■  •*•> 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

1.9 

I 

1.0 
1 

'. 

3 

2 

T 

.ll'MI  AU 

1 

- 

1 

3 

3 

1 

TmiA 

SNOWTALL 
SN  ON  GNO 

2 

2 

.K'AffALI 

1 

3 

- 

1 

- 

- 

- 

l 

*l»  HI  <» 

SNOWTALI 

• 

3 

1 

<n  a* 

...  'f,    >H, 

I 

i 
1 

-   A» 

MOM  < 

• 

r 

i 
r 

J 

I 
.1 

I 

'»  »J> 

I 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Texas  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Airport  Station,  1710  Wllshire  Blvd. 
Austin  2,  Texas,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW ,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

DlvlBlons,  as  used  in  "Climatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  October  1956. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  in  miles. 
Moothly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  Table. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950.  adjusted  to  represent  ob- 
servations taken  at  the  present  location. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining 
■easuremeots  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack 
result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

retries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  seasonal  snowfall  table  include  snow  and  sleet. 
Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table, 
when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.  During  the  summer  months 
soae  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  Stations.  For  those  stations  snow  on  pround 
values  are  at  0600  CS.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the  following: 

C   Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes  and  are  published  later  in  "Hourly 

Precipitation  Data"  Bulletin. 

H   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J   "Supplemental  Data"  Table. 

Other  Reference  Notes 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;  and  the  Station  Index. 
+   And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

•  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//   Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR   This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

AM   Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 

B   Adjusted  to  a  full  month. 

D   Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M   One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  Table  for 
detailed  daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R   Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 
SS   This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T   Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V   Includes  total  for  previous  month. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders  should 
be  Hade  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents, 
Government  printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  state.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C.  for  $1.00.  Simi- 
lar information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  issues  of  Local  Climatological  Data  Annual,  obtained  as  indicated  above,  price 
15  cents. 
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HOUSTOK-IND  HEIGHTS 
■<AJST0N-HISSOURI    CITY 
"^■JSTON-NORTH  HOUSTON 
•*X;STON-SAN    JACINTO    DA 

"CWSTOW-SATSU-A 

■O-STOH-spbimg   BRANCH 

•W6LE 

^*6LE    PUMP    STATION 

HUNT 

'"UMTSVILLE 


l    PARK    En 


ST* 


J^SBORO 

-»C*SON  MILL    GUARD    STA 

-'-''.ONVJUE   EXP   STA 

J»'i50HV!LLE 
JA«ES    RIVER    RANCH 

-"•WELL 

JASPER 

JAYTON 

JEOOO 

JEFFERSON 

J'lfFTT 
JOHNSON    RANCH 

••owes  ce  ranch 

J««S    *W   RANCH 
JOUROANTON    *    SSE 

JUNCTION 
JWTION  CAA    AP 
J-JSTJN  4   S 
<»R*AC* 
"WES    CITY 

UTV-mUF    HILL 

uumu 

«  ENEOv 
"MNEOALE   A   SSW 


'ERRVILLE 
ULLEEN 
tit&SVlLLE 
(IR9YVIULE   FOREST 


<0»PERL 
KOUWTZE 
^»ESS 
•*   WAUGE 

i-A    PSYOR 
-A   TUNA    1    s 
-A*E   BRIDGEPORT    DAI 
a<E   COFFEE   MILL 
-AIE   COLORADO   CITY 

l.«E  CICKAPOO 
I  «E   VICTOR 

-AnesA 

■ANPASAS 

AN6TRY 

I  AR|00    iB   AIRPORT 
.AVON  DAM 


OENTON 
CORYELL 
LIVE    OAK 


PECOS 

GREGG 

RUSK 

GILLESPIE 

MILLS 

GOLIAD 

GOLIAD 

GOLIAD 

GONZALES 

GONZALES 

GRAYSON 
EASTLAND 
YOUNG 
HOOD 


398". 

HAMILTON 

169< 

JONES 

39*1 

HARRISON 

3^-3 

CAMERON 

U« 

GILLESPIE 

•.  9  i  ? 

CASTRO 

HARTLEY 

'*« 

HASKELL 

39  9  4. 

HASKELL 

-U/( 

WOOO 

<.■;■■ 

BLANCO 

,■>-:(■ 

JIM    HOGG 

-uec 

WALLER 

32   *z 

31  OS 

32  32 
31    55 

30  21 

31  27 


1    32  13 

33  05 

1    32  27 

1  18 


97  23 

97  20 

97  27 

97  27 


96  51 
98  40 
98    35 


101    24 


33  2 

33  37  li 

33  21  95    16 
3*  OS  101     51 

34  08  102    03 


30     Q- 


30    IS 

34  2  3 

35  53 


MEDINA 
FANNIN 
COLEMAN 
JASPER 
HARRIS 

RIS 


BLANCO 
PECOS 
HAMILTON 


SAN    AUGUST! 

CHEROKEE 

CHEROKEE 


MCCULLOCH 
SCHLEICHER 
SCHLEICHER 
ATASCOSA 


OEMTON 
HARR I  SON 
KARNES 


KAUFMAN    ' 

KARNES 

Tarrant 

culberson 


BELL 

KLEBURG 

NEWTON 

BORDEN 


ARCHER 
BURNET 
DAWSON 
LAMPASAS 
VAL    VEB.DE 

WE8B 

PANOLA 

COLLIN 

TAYLOR 

COLEMAN 


36 


95  5* 
99  34 
9*  10 
95    22 


9S 

37 

113 

96 

in 

92 

95 

1* 

9t 

100 

18 

2  30C 

»» 

IV 

2020 

31     is 

31     S9 

31  50 

3  0    30 

30   49 

30  56 

33     IS 
29    49 

32  46 

31  21 


3    30  29 

0  30 

5    33  02 

10    32  41 

13    28  53 

29  54 


33    25 
32    04 

30    23 


94  It 

as    I  : 

95  1< 


100    34 

97  19 
94    21 

96  09 
99    28 

100  08 
100    20 

98  30 

99  46 

97  19 
9*  09 
97    54 


104    10 
99    08 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


OBSERVER 


U  S  ENGINEERS 
PAT  HOLT 
C.  C.  SCHLEY 
HERBERT  G.  KOEHLER 
TEXAS  AG  EXP  STA 


FRED  ZE1TLER 
0.  W.  ODOM 
JEWELL  PLUNK  LOWE 
LOWER  COLO 

HARRY  ALLEl 


Al.lTH 


J.  H.  WEBER 
DAN  SIMMONS 
POLO  PEREZ 
CARL  J.  HAGEN 
DAILY  INQUIRER 

MOOOY  N.  SIE8MAN 
DAISY  L.  PEVETO 
LETA  BLACK 
HARVEY  WILSON 
CHARLES  W.  POTTS 


FRANK  BROOKS 
RUTH  B.  HUMPHREYS 
A.  A.  CARROLL 


ORVi 


BOYD 


HOMAS  c.  hall 

EO  BRIER 
CORNELIUS  M.  HATCH 
W.  G.  ROUNTREE 
JOHN  H.  POPE 

F.  E.  DOWNING 

LOWER  COLO  RIV  AUTI 
HORTIE  E.  LOMAN 


SAMUEL  P.  HERREN 
JARVIS  CHRISTIAN  C 
LOWER  COLO  RIV  AUT 
MONROE  W.  CORKILL 
J.  D.  SARTAIN 

M.  KANGERGA 
LOWER  COLO  RIV  AUT. 
HENRIETTA  FIRE  DEP 
HENRY  C.  ANGELO 
DR.  HALLIE  EARLE 


R. 


IAMPTON 
JOHNNY  H.  STE1NLE 
W.  BROOKS  HORD 
THELMA  W.  ATCHISON 
H.  J.  D0NDL1NGER 

WALTER  H.  KNORR 
RICHARD  M.  MCCLEARY 
U  S  ENGINEERS 
DEWITT  T.  MOYE 
U  S  WEATHER  BUREAU 

U  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  ENGINEERS 
GILBERT  w.  LIESTMAN 
L1LLIE  H.  FRY 
SHELL  OIL  CO 


ELLEN  M.  YEAGER 
ELIZABETH  HEMMI 
EDGAR  W.  THOMPSON 
JAMES  0.  GRANBERRY 


TOM  0.  KEEPERS 
ETHEL  C.  POWELI 
CHARLES  F.  MADDEN 
LOWER  COLO  RI 
MARY  M.  SCHUMACHE 


AUTH 


0  I  :: 


R.  V.  SILLERS 
LOWER  COLO  RJ' 
PECOS  CO  WATEI 
WILLIAM  R.  BYNUM 
TEXAS  AG  EXP  STA 


BERTRAM  FOX 
MILDRED  E.  LACY 
P.  A.  YOUNG 
RADIO  STATION  KEBE 
LOWER  COLO  RIV  AUTH 

VESTA  S.  WATKINS 
AARON  H.  COLE 
JAMES  A.  MOORE 
WILLIE  MAE  SCHOBEY 
ROBERT  C.  CONNOR 

THOMAS  0.  FAIL 
LOWER  COLO  RIV  AUTH 
LOWER  COLO  RIV  AUTH 
LOWER  COLO  RIV  AUTH 
ALBERT  H.  JUNGERMAN 

CLEVELAND  STEPHEN 
U  S  CIVIL  AERO  ADM 
MARVIN  F.  LUTTRELL 
T.  G.  CAOENHEAO 
ALVIN  SALGE 

LEROY  WILKINSON 
F.  V.  HUBBARD 
CITY  OF  KENEDY 
MAURICE  C.  ARCHER 
TED  GARDNER 


ELV 


RIS 


U  S  CORPS  OF  ENG 
TEXAS  A  AND  I  COL 
STATE  FOREST  SERV 
MRS.  CLIFFORD  JAMES 


I.  RIDDLE 
BUFORD  E.  REA 
CARL  LOSSON 
JOHN  L.  SULAK 

GEORGE  A.  PARK 

FED  CORR  INST 
IN.  H.  HUTCHESOM 
i  S  FOREST  SERVICE 
EXAS  ELEC  SERV  CO 

ITY  WICHITA  FALLS 
LOWER  COLO  RIV  AUTH 
GENEVA  F.  CRUTCHER 
RECTOR  A.  WOLF 
SUSIE  G.  MONTGOMERY 

S  WEATHER  BUREAU 
CARROLL  v.  TIPTON 

S  ENGINEERS 
LOWER  COLO  RIv  AUTH 
LOWER  COLO  RIV  AUTH 


STATION 


LEAKEY 
LENORAH 

LEVELLAND 
LEWISVILLE 
LEXINGTON 

LIBERTY 


LLANO 

LOCKHART 
LOMA  ALTA 
LOMETA 
LONDON 

LONG  LAKE 
LONGVIEW 
LOOP 

LORAINE 
LORENZO 


OVELAC 
UBBOCK 
LUBBOCK 


WB  AIRPORT 


"ADISONVILLE 
MAGNOLIA 

4ANCHACA 


i  CHARCO  MRNE 


STORE 
CGREGOR 
CINTOSH  RANCH 


MENARO 
MENTONE 
HENZIES  AL  RANCH 

MERCEDES  7  S 


'  WB  AIRPORT 


MOBEETIE  2  S 

MOLINE 
MONTAGUE 
MONTGOMERY 
MORGAN  MILL 
MORSE 

MORTON 
MOSCOW  1  SE 
MOSS  RANCH 
MOUNT  LOCKE 
MOUNT  PLEASANT 

MOUNTAIN  CREEK 
MUENSTER 
MULESHOE  1 

MULE SHOE  2 
MULL  IN 

MUNOAY 
MURR  RANCH 
NACOGDOCHES 
NACOGDOCHES  2  ENE 
NAPLES  5  NE 

NATALIA 


NEW  BRAUNFELS 


NOGALUS  GUARD  STA 

NORTHFIELO 

NOTLA  3  SE 

NOVICE 

NUGENT 

OOESSA 
0  DONNELL 
OLNEY 
OLNEY  5  NW 


OZONA 

A    8    WSW 

PAOUCAH 
INT    ROCK 

PALACIOS    CAA    AP 

PALESTINE 

PALO    PINTO 

PAMPA 

PAMPA    WATER    PLAN 


TEXAS 

FEBRUARY    19SB 


COUNTY 


524! 

HOOD 

524 

L 1 PSCOMB 

S  ■  S  I 

DENTON 

526! 

LAMB 

5271 

POLK 

S?7? 

LLANO 

SXfl- 

CALDWELL 

bin: 

VAL    VERDE 

^30( 

LAMPASAS 

9312 

KIMBLE 

S3?7 

ANDERSON 

5341 

GREGG 

LUBBOCK 

ANGELINA 
CALDWELL 


PRESIOIO 
5593  PRESIOIO 

PRESIDIO 
5611  FALLS 


566 

BOWIE 

56  n 

JACKSON 

5695 

ELLIS 

5/01 

HIDALGO 

SfO 

UPTON 

5721 

HIDALGO 

S?S< 

MCLENNAN 

5f61 

SCHLEICHE 

5  Ibb 

COLLIN 

5770 

HALL 

i823 

MENARD 

>H?t) 

LOVING 

5032 

MENARO 

PALO  PIN 
WEBB 
HIDALGO 
WHEELER 


MONTAGUE 
MONTGOMERY 
ERATH 
HANSFORD 


DALLAS 
COOKE 
BAILEY 
BAILEY 


KIMBLE 

NACOGDOCHES 

NACOGDOCHES 

BOWIE 

MEDINA 
MCCULLOCH 
RED  RIVER 
SHELBY 
COMAL 


HOUSTON 

MOTLEY 

OCHILTREE 

COLEMAN 

JONES 

ECTOR 

YOUNG 
■  RCHER 
ORANGE 

RUSK 

CROCKETT 

CROCKETT 


IATAGORDA 
ANDERSON 
PALO  PINTO 


3? 

18 

101 

SI 

33 

34 

107 

?3 

33 

03 

on 

10 

25 

97 

01 

30 

03 

94 

49 

40 

97 

56 

32 

30 

11 

32 

95 

?? 

33 

00 

9* 

22 

32 

31 

98 

03 

36 

14 

100 

17 

33 

11 

96 

•>t> 

33 

56 

10? 

19 

30 

62 

94 

57 

31    39 

95 

46 

32    29 

32    54 

102 

26 

32    25 

too 

33    40 

101 

32 

31 

0  9 

99 

35 

30 

29 

104 

06 

30 

OS 

103 

54 

04 

30 

22 

L04 

19 
53 

3  2 

33 

94 

22 

33  20 
28  55 

32  18 

26  12 


26    04 

97    54 

30    31 

104    00 

31    15 

100    49 

31    41 

96    29 

35    41 

100    38 

30  2i 
32  23 
»6  03 


30  11 
29  16 
33  28 

31  04 


98  52 

99  08 

95  04 


101  20 
100  18 
99  56 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


OBSERVER 


THOMAS    E.    LEWIS 
LOWER    COLO    RIV    Al 
DALLAS    PWR    LIGHT 
TEXAS    AG    EXP    STA 
EDNA    W.    POWELL 

BUTLER  B.  IVES 

R05C0E  H.  COWAN 
EDGAR  E.  CLARK 


VIOLET  D.  LANE 

LOWER  COLO  RIV  AUTH 
JAMES  A.  BREWER 

T.  V.  ROBINSON 
WAYNE  6.  MILLARD  SR 
JAMES  M.  FLEMING 


ILL  I  * 


ST  ON 
SHAW 


ROLAND  I 

TEXAS  AG  EXI 

U  S  WEATHER  BUREAU 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

RICKARD  R.  HICKS 

C.  L.  5EC0R 

W.  H.  COVEY 
ROSS  MADOLA 
GRADY  E.  AOAMS 

LOWER  COLO  RIV  AUTH 

OALLAS  PWR  AND  LGT 
LOWER  COLO  RIV  AUTH 
LAWRENCE  A.  PRESTON 

EDNA  G.  SMITH 

CLAUDE  F.  LEE 


IPC  II 


COLO  RIV  Al 

EDWARDS 

STEEN 

OF  MATADOR 


LES  0.  SM 

.  MACHAC 


LOWER  COLO  RIV  AU 
ROY  F.  HALL 

PETE  FULBR1GHT 
.  MCMICKlN 
DENNIS  C.  DECKER 
E.  F.  DAVIS 

LOWER  COLO  RIV  AU' 

C.  0.  WILLIAMS 

R.  D.  SWARTZ 
E.  0.  DEAL 
JOSEPHINE  NEWMAN 


U  S  WEATHER  BUREAU 
GULF  REFINING  CO 
DALLAS  PWR  AND  LGT 
LOWER  COLO  RIV  AUTM 
R.  R.  RUCKER 

MINERAL  WELLS  1NLEX 
U  S  CTVIL  AERO  ADM 
MAGNOLIA  PIPELINE 
WM.  A.  J.  KAPELLER 
E.  E.  GRAY 


SOIL  CONS  SERVICE 


LOWER  COLO  RIV  AUTH 
MCDONALD  OBSERVATORY 
CLARENCE  C.  TAYLOR 


LOWER  COLO  RIv  Ai 
RLES  B.  DAVIS 
C.  FOUTS 

RUBY  J.  WELCH 


LULA  E.  PREW 


tex  gulf  sulphur  co 
thomas  f.  hanson 
lower  colo  riv  auth 
chamber  of  commerce 

u  s  forest  service 
james  a.  tipton 
Ralph  hale 
lower  colo  riv  auth 


CITY  OF  ODESSA 
BEN  MOORE  JR. 
JAMES  F.  PAGE 
LUTHER  ADKli 


GULF  STATES  I 


b.     p. 

SANDLlN 
BOSWELL 

U    S   CIVIL    AERO    ADM 
MARVIN    F.    CRAIN 
A.    C.    MCCLURE 
RADIO    STATION    KPDN 
CITY   OF    PAMPA 

STATION  INDEX 


STATION 


PANOALE 
PANHANDLE 
PANTHER    JUNCTION 
PARIS 

PASADENA    HOUSTON 

PEARSALL 

PECOS 

PENWELL 

PEP 

PERRYTON 

PERRYTON    10    WNW 
PfLUGERVlLLE 
PIERCE 
PILOT    POINT 
PITTSBURG    A    S 

PLACID 


ITHUR    MB    AIRPORT 


PORT     LAVACA 
PORT     MANSFIELD 
PORT    0    CONNOR 
POSSUM    KINGDOM    i 
POST 

POTEET 

POYNOB 

PRADE    RANCH 

PRAIRIE    MOUNTAI 

PRESIDIO 

PRICE 

PROVIDENT    CITY 
PUTNAM 
OUANAH    5    SE 
OUITAOUE 


RAINBOW 
RANDOLPH 
BANGER    P' 


COUNTY 


RaymondvILLE 

RED  BLUFF  CROSSING 

BED  BLUFF  OAN 

RED   SWHN6S   2    ESE 

REFuGIO 

RENO 

KAROO 
RICHARDS 
RICHARDSON 

ICMLAHO    SPRINGS 

RlfSfL 

RILE"  SEN  RANCH 

RINGGOLD 

RIO   GJUNOE    CITY    2    CSE 

•  IWEOINA    1    N 

■ 

RIvtM  i'j' 

ROANGT.C 


■OCKIAMO     I     N 
A-yrPORT 

■ocumihm 

•OVOC 


VAL  VERDE 
CARSON 

BREMSTER 


REEVES 
ECTOR 
HOCKLEY 

OCHILTRI 


WHARTON 
DENTON 
CAMP 


CALHOUN 

KENT 

MASON 

JEFFERSON 

JEFFERSON 

CAMERON 

CALHOUN 
WILLACY 

CALHOUN 
PALO  PINTO 
GARZA 


RUSK 
299  COLORAOO 
CALLAHAN 

HARDEMAN 
BRISCOE 

WOOD 

SOMERVELL 

BEXAR 

EASTLAND 


EEVES 

BAYLOR 

REFUGIO 


■Gil. 


■  *«  BJffOSIO  WJPtf  ■* 

■ 

lAAtfMRVW 


119/ 


I  BEND 
MCLEftNON 
GILLESPIE 
MONTAGUE 
STARR 

MEDINA 


NUECES 
FISHER 
JASPER 

ARAN".*'. 

n  KAMI 


rlM6Lf 
NOLAN 
FORT     REND 
MCLENNAN 


KAUFMAN 
FISMCR 
711*    KARNES 

'HIIWII 
!'«■     '.»!  IN 


UVALDf 
m    ',RFIN 

tom  o»rrN 

BfKAR 

«f  »*» 

fANfRON 
HA'S 


OfNTOM 

C«  !■« 

«A'f  |f| 


101  3i 

101  23 

103  13 

9S  35 

95  13 


103  30 
102  36 
102    32 


97  37 
96  11 
96  ST 
94    57 


99  11 
33  11  102  SO 
3*  12  101  *3 
35  47  101  21 
28  39    96  33 


28  37 
26  33 
28  26 


32  0* 

29  53 

30  34 

29  33 


101  00 
9B  59 
93  56 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


■ 


98 

2b 

101 

22 

98 

ib 

95 

36 

98 

53 

10* 

24 

9A 

58 

96 

38 

12 

99 

Al 

101 

03 

95 

26 

98 

17 

101 

56 

97 
98 

17 
35 

55 

n 

21 

97 

19 

97 

14 

95 

51 

96 

98 

56 

95 

,., 

98 

93 

29  35 
31  29 
JO  26    98  53 


1  32  27 

1  29  >) 

>1  69 


IM  MTRKI0 


■ 


, —. 


■ 
■ 


96  30 
100  0* 
100  30 


99  28 

100  29 

100  30 

98  28 


97  57 

98  »A 

ioa  n 

102  /5 


9*  09 
9T  58 
101  19 


1*  '• 

1*1 

1   1 

11    21 

»* 

M 

28    81 

1 1 

ii 

i'ii 

.  i     ,/ 

*' 

/» 

11    >■< 

>« 

<* 

19   81 

fl 

N 

IV    •* 

,:■> 

« 

Y* 

(I 

\V> 

IY 

It  If 

IV  \% 


R|  M 


1*1  88    #*** 


HENRY  MILLS  JR. 

I.  WEISER 
BIG  BEND  NAT  PK  SER 
THOMAS  L.  ROGERS 
PASADENA  POLICE  DPT 


0  UNION  GAS  CO 
IOLA  FRANCIS 

.  V.  HOGUE 
..  K.  RUPPRECHT 

ha  R.  HOGHLAND 
OWER  COLO  RIV  Al 
•IERCE  RANCH 

iLVIN  N.  BRANUH 
IAY  L.  8ULLARD 


BONNIE  TURNER 
ALUMINUM  CO  OF  AMER 

ERNEST  L.  PETERSON 
LOWER  COLO  RlV  AUTH 
ALICE  TURPIN 

U  S  WEATHER  BUREAU 
STUART  ADK1N5 


MARSH  F.  CAI 
WILLACY  CO  I 


HON 


F.  MUNSCH 
P.  COCHRAN 
IS  C.  HERRON  . 


S.    R.    HUGHES 
ROBERT    S.    LEE 
E.    T.    PRADE    JR 

ROBERT    C.    KEESE 
AIRWAY    OBSERVER 

VIRG 
J.    D. 
ARTHL 
HOMER 

MULL  INS 
N1A    L.    6ALUSE 

ISENHOWER 
R    E.    HERCHMAN 

A.    GREGG 

ARC  IS 
RHOD' 

0.    SANDERS 

NOACK 

LOWER    COLO    RIV    AUTH 
WILLIAM    B.     JENSEN 
CHESTER    8.    COX 
T.    G.    JETER 

THOMAS    F.     WELCH 

ERNEST    A.    FORD 

C.     IRVIN    WOOD 

C  ITV    OF    RICHARDSON 

LOWER    COLO    RIV    AUTH 

MRS. 
AGR1 

LOWE 

EFF1 

WILLIE    BUTLER 
ULTURAL  researc 

COLO    RIV    AUTH 

CAMPBELL 

R.    PURCELL 

CARROLL  KEACH 
CITY  OF  ROBY 
MATTIE  BELL  STANLE 
MARINE  LABORATORY 
RAYFORD  J.  BRIStER 


.OWER  COLO  RIV  AUTH 
it    M.  COOPER 
UDIO  STATION  KFRD 
.OUIS  B.  JASKA 


0RP8  OF  ENGINF  fU:, 
•  WEATHER  I1UHCAU 
|  HI  ATM!  tt  UURtAU 

OIL  C0N9ER  SERV 

IFSUI  VILLAFRANCO 
JAMCt  C.  NETCALF 
LOWER  COLO  RIV  AUTH 

i.  [.  GAIG8BY 
f XAS  HIGHWAY  M  » 


N.I    I. 


COLO    RIV 


Hh:. 

J.    KENEDY    JR 

i  — . 

M.     -.MIAMI  M 

OTTO 

tl.    tltCKMAN 

IA0IO     MAII'l. 

■  .  r 

i  DVI  '  *"     '<• 

MB. 

V.    DAUGMfRTY 

R.     ' 

r.Avn  '.on 

■ 

IMAM    I 


IMOtl  ' 

8RDWN 

IMIHH" 


I f r     M' ' ARVf R 


.  I .. 

FRFI.     W.     RRAAW.I 

i  DM*  COW  »w 


it   «i* 
■  m*|   01    *«    IM  I  •■■ 

clcahnmi  ■ 
<.iam»'*«(-  i omrw 


/.     I.    KMIl 
MOH«    H      -"mm" 


STATION 


SUGAR    LAND 
SULPHUR    SPRINGS 
SUNRAY 


ARPLEY 
ASCOSA 


TEMPLE    SCS 
TENNYSON 
TERLINGUA    8    I 

TERRELL 
TESCO 


THOMPSONS    3    WSW 
THORNTON 
THREE    RIVERS 

THROCKMORTON 


RINIDAD    1     SW 


TYLER    *    NE 

UHBARGER 

UVALDE 

VALENTINE  10  W 
VALLEY  JUNCTIO 
VALLEY    VIEW 


VICTORIA    WB    AIRPi 
VOSS 

WACO    WB    AIRPORT 
WAELDER    7    SSW 
WALLER    2    SSW 

WARREN 
WASHINGTON    STATE 


COUNTY 


ALLEY 


H1TSETI 

ICMITA    FALLS    » 
ICHITA    VALLEY 
ILL1AM    HARRIS 

FARM    2 
RESVR 

ILLS    POINT 
ILSON    RANCH 
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57.8 

-    3.8 

81 

23 

37 

19 

234 

0 

0 

0 

0 

1.47 

-    1.31 

.52 

29 

0 

0 

5 

1 

0 

IBERTY 

AM 

70.6 

46.9 
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46.4 

57.1 
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AM 

68.7 

54.9 
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AM 

74.3 

52.3 

63.3 
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91 

24 

40 
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1 

0 

0 

0 

.37 
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.12 
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0 

0 

2 

0 
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Rio  r.rande  rltv  2  ESE 
Dalhart  CAA  AP 


Greatest  Total  Precipitation    7.13    inches  at      Dallas  WB  AP 

Least  Total  Precipitation     0.17     inches  at  Presidio 

Greatest  one-day  precipitation    3.04    inches  on  the 

Greatest  Total  Snowfall    17.5    inches  at  

Deepest  Snow  on  Ground     11     inches  on  the  8 


2J) 


Coldwater 


Dallas  WB  AP 


Coldwater 


See   reference 
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26 
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29 
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ABERNATHY 

3.21 

.08 

.52       .06 

.14 

.22 

.55 

.37 

.54 

.05 

.22 

.29 

.05 

•  06 

.06 

ABILENE    WB    AP                                R/7 

1.37 

.55 

T             T 

.09 

.09 

.11 

T 

.09 

T 

.37 

T 

T 

.07 

T 

ACKERLY    3     SE 

1.98 

.06 

.01 

.15 

.Ob 

.35 

.<.o 

.20 

.40 

.13 

.20 

T 

AGUA    NUEVA 

.34 

.06 

.10 

.18 

ALBANY 

2.25 

.13 

.05 

.35 

.18 

.18 

.01 

.32 

.10 

T 

T 

.10 

T 

.63 

ALICE 

.59 

.06 

.04 

.14 

.08 

.02 

.10 

.07 

.08 

ALPINE 

.85 

.15 

.03 

.04 

.13 

.01 

.46 

.01 

ALTO    5    SSW 

1.92 

.57 

.02 

.14 

.90 

.10 

.29 

ALVARAOO 

2.93 

.21 

.20 

.22 

.22 

.52 

.52 

.40 

.52 

.12 

ALVIN 

2.15 

.15 

.21. 

.01 

.40 

.07 

.57 

.08 

.63 

AMARILLO    MB    AP                             R77 

2.36 

T             .01 

.12 

T 

.90 

.20 

.24 

T 

T            .01 

.21 

T                        T 

.01      T 

T 

T 

T 

.11 

7 

•  29 

.02 

.16 

T 

ANAHUAC    6    E 

2.55 

.08 

•  24 

.22 

.02 

.08 

.01 

,42 

.09 

.05 

.06 

•  05 

.01 

1.2 

ANDERSON 

1.42 

.08 

.26 

.04 

.03 

.01 

.35 

•  02 

.43 

.12 

.04 

ANGLETON    A    NE 

1.51 

.08 

.03 

.21 

.35 

.06 

.05 

.11 

.08 

.43 

•  11 

ANNA 

4.72 

.05 

.97 

.30 

1.28 

.20 

•  32 

.43 

.06 

.33 

.07 

.04 

.70 

ANSON 

1.90 

.10 

.20 

.40 

.20 

.80 

.20 

ANTELOPE 

2.09 

,22 

•  23 

.11 

.33 

.64 

..04 

.13 

.39 

ARANSAS     PASS 

1.27 

.30 

.05 

.  12 

.20 

.05 

.38 

.12 

.0 

ARCHER    CITY 

2.34 

.17 

.06 

.21 

.06 

.58 

.50 

.74 

ARL INGTON 

3.28 

.40 

.78 

.48 

.42 

.18 

•  34 

.33 

.39 

ARMSTRONG 

1.39 

.64 

.12 

.63 

ARTHUR    CITY 

5.02 

.75 

.31 

.95 

.47 

.78 

•  44 

.69 

.67 

ASPERMONT 

2.27 

T 

.08 

.03 

.08 

.61 

.54 

.03 

.23 

.01 

.66 

ATHENS    2    SSE 

2.30 

.04 

.06 

.08 

.01 

.06 

.08 

.38 

.03 

1.33 

.03 

ATLANTA 
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.05 
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1.49 
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DAILY  PRECIPITATION 


TEXAS 

MARCH    1956 


Station 
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Day  of  month 
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1     | 

2 

3 

4    | 

5 

6 

7    | 

8            9 

10   1    11   1 

12 

13       14       15 

16       17 

18 

19      20      21 

22 

23 

24 

25 

26      27 

28 

29      30 

31 

1 

1.68 

.25 

.05 

.05 

.11 

•  26 

T 

.03 

.02 

•  32 

.24 

T 

•  33 

.02 

T 

T 

E    STATION    7    SH 

E    STATION    CAA    AP 

1.53 

T 

T 

T 

T 

.05 

T 

.03 

.17 

T 

•  15 

.02 

.34 

•  32 

.12 

.12 

.26 

DO   CITY 

1.39 

.22 

•  09 

.0* 

.17 

.04 

.08 

•  33 

.11 

•  04 

•  13 

.13 

.01 

US 

1.02 

T 

T 

T 

T 

.27 

•  19 

.56 

T 

T 

T 

HE 

2.92 

.07 

.33 

.22 

.25 

.38 

.35 

.45 

.10 

.25 

.16 

.36 

oc 

•  67 

.04 

.05 

.02 

.27 

.11 

•  18 

3    N 

1.91 

■  67 

4.21 

.16 

.72 

.52 

•  05 
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.28 
.08 
.35 

.30 
.03 

•  20 
T 

.20 

.65 

•  10 

.05 

.27 

.09 
•  52 

.05 

•  05 

.06 
T 

•  34 

.03 
.92 

MCN 

1.76 

.50 

.05 

.05 

•  26 

•  20 

.70 

AS   COVE 

1.19 

•  08 

•  03 

•  06 

.15 

.06 

.09 

.43 

•  25 

.04 

AS    SERVICE    STATION 

1.62 

•  11 

.67 

•  21 

.05 

•  58 

CHRIST! 

1.20 

.60 

.08 

.12 

.12 

.11 

•  19 

.02 
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.64 

.03 

.04 

•01 

T 

T 

.07 

T 

T 
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.08 

T 

•  10 

.10 

T 

•  13 

.03 
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1.78 

.12 

.09 
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T 

.16 

.17 

.08 

.12 

T 

T 

.73 

.71 

.15 

.05 

.06 

.15 
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.06 

.01 

.06 
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T 

T 
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.0* 
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•  05 

2.55 

.30 
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.67 
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.43 
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.35 

•  36 

T 
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.04 
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.12 
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1.15 
2.35 

,22 

.28 

.10 
.71 

.27 

•49 

.69 

.14 

.60 

VILLE 

.82 

.11 

.09 

.  11 

.03 

.03 

.25 

.02 

•  09 

.07 

.02 

DA    2    SH 

D2.79 

T 

.54 

.02 

.10 

.11 

.38 

.34       .01 

.02 

.60 

.03 

0.05 

•  02 

.10 

•47 

T 

DA    9    SE 

1.70 

.17 

T 

.09 

.04 

.33 

.24 

.40 

.06 

.03 

.01 

.07 

.26 

T 

V   RANCH 
T 

1.90 
2.46 

.40 

.20 

T 

.05 

■  42 

.09 

.30 

.76       ,17 

.35 

.24                     .06 

.19 

.53 

.03 

.07 

.48 

BURG 

3.65 
•  82 

T 

.02 

T 

.22 

T 

•  93 

T 

.55 

.19 

.24 

.47 

.50 

T 

.07 

•  14 

T 
.18 

.03 

.29 

T 

•  12 

T 

.52 

T 

AVIS 

1.14 

.13 

.26 

.07 

T 

.06 

.12 

.25 

.25 

TOCKTON 

1.35 

.55 

.01 

T 

.09 

T 

T 

.06 

.64 

DRTH   WB    AP                    R 

5.49 

.12 

.57 

.70 

•  04 

.30 

.23 

T 

•  31 

.01 

.07 

•  10 

T 

T 

.03 

T 

2.99 

DRTH   LEONARD    BLD6 

4.22 

.14 

.69 

•  91 

.52 

.16 

.40 

.10 

T 

.13 

T           T. 

.01 

1.14 

OTCH   GUARD    STA 

1.88 

.  18 

.05 

.03 

.03 

.30 

•  53 

.58 

•  18 

TON 

.92 

.09 

.58 

.25 

ICKSBURG 

1.81 

.20 

.21 

.07 

.19 

.02 

.19 

•  47 

.02 

.05 

.39 

*T    1    NE 

1.79 
.60 

.02 

.02 

.13 
■  12 

T 
.12 

.15 

.01       .36 

.02 

.20 
■  1  1 

.02 

.07 

.16 

.35 

.02 

.21 
•  23 

.01 

•04 

MM 

1.93 
2.11 

2.40 

.31 
.22 

.12 
.09 

.25 

•  03 
T 

.23 

.02 
.10 

T 
.68 

.84 

.25 
.23 

■  09 

.22 

•  31 

.39 

.90 

.41 

.45 

.15 

T 

.13 

ANCH 

1.73 

.18 

.27 

.06 

.12       .07 

.15 

•  30 

.50 

.06 

ENE 

D1.42 

.05 

.03 

.21 

.10 

.  15 

.26 

D.20 

T 

T 

.20 

•  10 

.12 

VILLE 

3.67 

•  39 

.70 

.88 

.18 

•  12 

•  39 

.14 

.12 

.11 

.06 

.56 

TON   WB   CITY                 R 

.95 

T 

T 

T 

•  29 

.01 

.12 

T 

.07 

.02 

T 

.12 

.05 

.27 

TON   MB    AP 

1.31 

T 

T 

.03 

.12 

T 

.24 

I 

.07 

.02 

.18 

.03 

.62 

CITY    1    £ 

1.10 

■  33 

■  05 

.03 

•  04 

.  10 

.13 

•  15 

.27 

LITTLE    ELM    DAM 

4.34 

.14 

.90 

.40 

.31 

.21 

.43 

.16 

.04 

.23 

.06 

1.44 

ILLE 

1.25 

.23 

.22 

.02 

.04 

.16 

.15 

.28 

•  12 

.03 

HEST 

.88 

.07 

.08 

.09 

•  04 

.03 

.04 

.05 

.09 

.03 

.34 

.02 

GS 

1.98 

.09 

.02 

T 

.10 

.42 

.73 

.40 

.06 

.07 

.09 

2    S 

2.78 

•  02 

.1  3 

.24 

.57 

.06 

1.11 

.63 

ATER 

D    .91 

.16 

.12 

P.  0  4 

.01 

.03 

•  10 

.43 

T 

1.72 

.57 

T 

•  90 

.25 

2.36 

.30 

.15 

.95 

.96 

DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


13       14       15 


28       29       30 


GOLD 

GOLDTHWAJTF 
GOLIAD 
GOLIAD  6  NE 
GOLlAD  1  SE 


GRAPELAND 
GRAPEVINE  DAM 
GREENVILLE  2  5W 
GROVETON 
GRUVER 

GUNTER 

GUTHRIE 

MAGANSPORT 

HALE  CENTER 

HALE  CENTER  14  WNW 

HALLETTSVILLE 
HAMILTON  2    NW 
HAMLIN 
HARLETON 

MARL INGEN 

HARPER 
HART 
HARTLEY 
HASKELL 
HASKELL  6  NM 

HAWK  INS 
HATNES  RANCH 
HEBBRONVlLLE 

HEMPSTEAD 
HENDERSON 

HENLY 

HENRIETTA 
HEREFORD  1 
HEWITT  J  SE 
H1CO 

HIGGJNS 
HlLLSBORO 
HITCHLANO 
HONDO 
HONEY  GROVE 

HORDS  CREEK  OAM 

HORGER 

HOUSTON    WB    CITY  R 

HOUSTON    MB    AP 

HOUSTON    ALIEF  R 

HOUSTON    BARKER 
HOUSTON    DEER    PARK 
HOUSTON    HEIGHTS 
HOUSTON    INDEPENDENCE    H 
HOUSTON   MISSOURI    CITY 

HOUSTON    NORTH    HOUSTON 
HOUSTON    SAN    JACINTO   DAM 
HOUSTON    SATSUMA  ft 

HOUSTON    SPRING   BRANCH 
MUMBLE 

humble  Pump  station 

HUNT 

MUNTSVILLE 

-rr 

IMPERIAL 

110 1  AM    tAf 

lAM    *-AOr     F|P    STATION 

OftO 
IACKMM    mJll    GUARD    STl 
JACKSONVILLE    tt*    STA 

■VILLI 

JA*fS    HVfP    RAIKH 

jAMetL 

jA'.P'R 

JlOOO 

-.     *tH<-~ 


ju*e no*     >>    *  I 

KAMUutl 
LAMCf    (  |T* 

•       »     MILL 


<«*»-.     I     - 


■ 

■ 


• 


4.06 
5.05 
1.90 
1.84 

3.45 
2.86 
4.99 


2.63 
1.69 
1.7* 


2.01 
1.81 
1.65 


.06       .03 
1.20 


.75       .18       .40 


.35 
.32       .09 

.13       .14 


.09       T 
.16       .19 


.»! 

.05 

.11 

,M 

'■ 

,.:■> 

.It 

.-,i 

..». 

..!» 

.11 

.;\ 

.«• 

./I 

..»! 

T 

T 

,.■• 

... 

.25       .05 

.12 


T  T 

.10 
.0*    1.41 


1.00 
1.21 
.42     1.10 


DAILY  PRECIPITATION 


TEXAS 
KARCH    1958 


Day  of  month 


16      17       18       19      20      21      22      23      24      25      26      27      28      29      30      31 


1.70 
1.15 
1.65 


3.43 

1.13 

3.05 
1.50 
2.41 
1.73 

2.19 

1.29 
4.40 
2.90 
3.29 


1.53 
1.17 
3.69 

2.06 
.96 
2.09 
1.95 

1.08 

1.46 

2.91 
1.76 


5.03 
1.87 
1.51 


.03       .08 
.06      .06 


1.85 
2.09 
1.42 


.66 

.17 


.02 

.02 


.17 
.13 


.57 

.27 

.n 

.35 

.09 
.46 

.30 

.36 

.16 

•  0 

.65 

.63 

.0 

.10 

T  T  .02 


.36 
•03       .05 


.05 
.27 

.30 

1.11       . 
.03 

T 


.77       T 

.7 
■  43 


DAILY  PRECIPITATION 


Station 

"3 

Day  of  month 

O 

E- 

1    1 

2 

3 

4     1 

5    1 

6 

7    1 

8    |    9 

10   |    11    j 

12 

13       14        15 

16  1   17  [ 

18 

19       20  |    21 

22 

23 

24 

25  1 

26       27 

28 

29      3C 

PILOT     POINT 

4.14 

.04 

.58 

.-'6 

.75 

.25      T 

.30 

.35 

.06 

.56 

.06 

.13 

.76 

PITTSBURG   4    s 

4.07 

.11 

.09 

.48 

.98 

.12 

.56 

.04 

.71 

.13 

.83 

PLACID 

2.30 

.40 

.15 

.30 

.20 

•  25 

PLAINS 

2.55 

T 

.27 

.15 

.17 

.16 

.38 

.17      T 

.45 

.01 

T 

.44 

T 

.31 

.02 

.02 

PLAINVIEW 

2.25 

.29 

T 

.08 

.16 

.01 

.56 

.41       .02 

.03       T 

.46 

T 

.01 

T 

.12 

T 

T 

.10 

POINT     COMFORT 

1.73 

.05 

.05 

.10 

T 

.67 

.02 

.39 

.32 

.13 

POLAR 

1.42 

T 

r 

.15 

T 

.10 

.41 

•  14 

.02      T 

T 

.15 

.20 

T 

.25 

PONTOTOC 

2.02 

.50 

.10 

.19 

•  20 

.61 

•25 

.17 

PORT     ARTHUR 

2.B4 

T 

.23 

.35 

.62 

T 

•  33 

.03 

1.20 

T 

T 

T            . 

PORT    ARTHUR    W8    AP                R 

1.62 

T 

T 

.24 

.37 

T 

.08 

T 

.40 

■  05 

T 

.43 

.03 

.02 

PORT     ISABEL 

.86 

•  11 

T 

.27 

.02 

•  22 

T 

T 

.24 

PORT    LAVACA 

1.95 

.09 

.08 

.11 

.03 

.11 

•  68 

.55 

.30 

PORT    MANSFIELD 

.62 

•  09 

T 

.08 

.20 

T 

•  11 

T 

.  14 

PORT    OCONNOR 

1.16 

.26 

T 

.01 

.08 

.04 

.03      T 

.02 

•  11 

.01 

T 

.  12 

.34 

.08 

T 

POSSUM    KINGDOM    DAM 

3.47 

.15 

.27 

.63 

.60 

.35 

.04 

.48 

T 

•  01 

.06 

.06 

•  82 

POST 

1.55 

.01 

.07 

.34 

.31 

.30 

.05 

.42 

.05 

POTEET 

.75 

.IB 

.01 

.03 

.05 

.04 

T 

.06 

.27 

.05 

.06 

T 

T 

POVNOR 

1.34 

.12 

T 

.04 

.04 

.08 

T 

.43 

.02 

.61 

T 

PRAOE     RANCH 

2.45 

.22 

.06 

.52 

.07 

.06 

.15 

.62 

.40 

.35 

PRESIDIO 

.17 

•  11 

.05 

.01 

PRICE 

2.03 

.32 

.10 

.33 

.40 

.30 

.58 

PROVIDENT    CITY 

.25 

.25 

PUTNAM 

2.45 

.26 

.05 

.21 

.23 

.28 

.43 

.34 

•  33 

.30 

OUANAH    5    SE 

1.73 

.06 

.05 

.36 

.40 

•  22 

T 

.19 

.04 

.41 

OUITAQUE 

1.97 

.03 

.36 

.43 

.41 

.64 

.09 

.21 

OUITMAN    2     S 

3.92 

.02 

.27 

.30 

.58 

.65 

•  26 

.16 

.06 

•  04 

.76 

.60 

RAINBOM 

2.80 

.24 

.56 

.10 

.12 

.35 

.25 

.10 

1.06 

T 

T 

RANGER    PUMP    STATION 

2.80 

.21 

.20 

.60 

.41 

.04 

,37 

■  33 

RAYMONDVILLE 

.71 

.10 

.14 

.01 

.16 

.02 

.01 

.13 

.01 

T 

T 

.11 

.02 

REO    BLUFF    CROSSING 

1.77 

.15 

.06 

.19 

.44 

.73 

•  20 

RED    BLUFF    DAM 

.71 

.06 

.14 

.25 

T 

.03 

.02 

.08 

.13 

REFUGIO 

1.19 

.03 

.10 

•  11 

.09 

T 

.16 

.06 

T 

.06 

T 

.23 

•  23 

.12 

RICARDO 

1.27 

.28 

.19 

.14 

■44 

.22 

RICHARDS 

1.17 

.04 

T 

T 

T 

T 

.15 

•  OS 

.02 

.35 

.23 

.10 

.13 

RICHARDSON 

6.34 

.05 

.40 

2.30 

.05 

.32 

.30 

.50 

.52 

1.90 

RICHLAND    SPRINGS 

2.56 

.40 

.68 

.62 

.08 

.55 

.23 

RICHMOND 

.93 

T 

.12 

.06 

T           T 

.06 

T 

•  35 

.15 

.06 

T 

.04 

.03      . 

RILEY    BEN    RANCH 

RINGGOLD 

2.69 

.35 

.03 

.12 

.47 

.69 

.11 

.12 

.15 

.65 

RIO    GRANDE    CITY    2    ESE 

.45 

T 

.15 

T 

.05 

T 

T            .05 

.18 

.02 

RIOMEOINA    2    N 

1.38 

.25 

.06 

.20 

■  21 

•  40 

.19 

.07 

RISING    STAR 

2.22 

•  05 

.22 

.20 

.63 

.35 

.22 

.30 

.05 

.20 

RIVERSIDE 

1.96 

.14 

.53 

.09 

.08 

.19 

■  16 

.26 

•  35 

•  16 

1.51 

ROANOKE 

4.57 

.20 

.65 

.51 

.34 

.35 

.41 

T 

.56 

T 

ROBERT    LEE 

2.10 

.19 

.45 

.22 

.05 

.08 

.23 

.26 

.08 

.46 

.06 

ROBSTOMN 

.91 

T 

.36 

T 

.08 

T 

.11 

T 

.02 

.04 

T 

.10 

.07 

.13 

T 

ROSY 

2.12 

.27 

.17 

.12 

.33 

•  47 

.12 

•  64 

ROCKLAND    1    N 

1.99 

.16 

•  26 

.27       T 

•  03 

.17 

.13 

.22 

.03 

.08 

ROCK  PORT 

1.55 

.33 

.12 

.18 

.32 

.04 

.  <*t> 

.06 

ROCKSPR1NGS 

ROCK. ALL    3    HSH 

4.93 

.90 

•  23 

.45 

.25 

.50 

.05 

.50 

2.05 

ROOSEVELT 

2.15 

.24 

.09 

.08 

.26 

.11 

.24 

.12 

•  62 

■09 

.34 

ROSCOE 

1.44 

.24 

.05 

.02 

.12 

.31 

.12 

.21 

•  06 

.10 

.15 

•  04 

•02 

ROSENBERG 

.65 

.01 

T 

.12 

.10 

.01 

.05 

.12 

.10 

.05 

.05 

ROSS 

1.63 

.10 

.27 

.02 

.15 

.26 

T 

.61 

ROSSER 

3.60 

.16 

.40 

.28 

.66 

.60 

.23 

.62 

.65 

■JOT  AN 

1.89 

.12 

.05 

.11 

.06 

.08 

.25 

.52 

.04 

.20 

RUNGE 

1.13 

.09 

T 

.04 

.08 

T 

.01 

.05 

.71 

•  15 

RUSK 

2.55 

T 

.20 

T 

.15 

.30 

.-.5 

T 

.70 

T 

.75 

BUST     'IBCLE     BAR    RANCH 

1.97 

.34 

.39 

.21 

.33 

.70 

SABINAL 

1.36 

.13 

.18 

.13 

.12 

.12 

.45 

.13 

.10 

SAN    ANGFLO    DAM 

1.23 

.03 

.16 

T 

.02 

T 

.03 

.01 

.01 

.11 

T 

.12 

.07 

.23 

•  43 

.03 

'.AN     ANOElO    .8    AP                       R 

1.04 

.18 

.02 

T 

.03 

T 

T 

T 

•  11 

T 

•  20 

.20 

.02 

.28 

T 

'.AN    ANTONIO    MB     AP                    P 

1.08 

.19 

.01 

.01 

.12 

.01 

.03 

.06 

.01       .02 

.09 

T 

.43 

•  01 

T 

.09 

T 

T 

SAN    61  >- 

.37 

.02 

.03 

.12 

.07 

.12 

SAN    -»- 

2.10 

.18 

.24 

.09 

.19 

.04 

T 

.13 

T 

.04 

.65 

.23 

.13 

.03       T 

.19 

SAN    'ABA 

1.96 

.13 

.03 

.29 

.32 

.19 

.17 

•  31 

.15 

.17 

-*•■'.'  6'  '.S 

.ee 

.10 

.35 

.04 

.16 

.23 

4       1       N* 

•*•..• 

1.98 

.87 

.17 

.65 

•  29 

-  AS',', 

3.16 

.05 

.17 

.63 

.11 

.42 

.26 

.48 

•  13 

.23 

.66 

•API'*      T     r 

1.03 

.06 

1 

.09 

.09 

I 

.01 

.39 

.01 

.31 

T 

:-.•!•<, 

1.11 

.10 

t 

.02 

T 

T 

.10 

T 

.08 

.  13 

.40 

.23 

.09 

1.00 

.06 

.06 

.25 

.09 

.49 

.03 

.02 

KWII 

.94 

.11 

I 

.08 

.02 

■01 

.01 

.03 

•  06 

.41 

.10 

.08 

.01 

scMi«oir 

/.I0 

.29 

,01 

.12 

.02 

.41 

.03 

.37 

.01 

.06 

•  44 

T 

.10 

.34 

l.»l 

.17 

.12 

.34 

.41 

.35 

•  03 

•  49 

-.,...'      r 

1.0) 

.90 

.51 

.25 

.11 

.06 

•  22      T 

IMCtMAN 

-./', 

T 

.57 

.44 

.la 

.17       .07 

.46 

.35 

.14 

.02 

.54 

T 

.91 

. 

■to 

.54 

•  14 

.20 

I.M 

.11 

.10 

.10 

.-,! 

.41       I 

.36 

.02 

T 

.16 

.26       .16 

.02 

.41 

,09 

.19 

.01 

.02 

.01 

.02 

2.20 

.07 

•  01 

1. 11 

.46 

,01 

.10 

.72 

.31 

.32 

.08 

.02 

.10 

.30 

.16 

M.IWU 

1.17 

.03 

.3) 

.<.' 

.68 

.41 

.21 

.19 

.05 

1.  10 

|.»l 

.  JA 

.01 

.21 

.07 

.26 

.14 

.21 

T 

.37 

.06 

.21 

- 

I.I* 

.16 

T 

I 

.10 

.01 

I 

.60 

.12 

.  11 

.05 

l.H 

./i 

T 

.14 

T 

.26 

.06 

.27 

T 

.18 

•  02 

I.M 

.77 

.01 

•  01 

.11 

.08 

.91 

T 

.29 

•  27 

.49 

/./. 

1 

.10 

•  to 

.40 

T            .03 

T                          T 

T 

T 

♦  N'H 

1.91 

.41 

.11 

.11 

.20 

■   " 

.13 

.21 

•  90 

.40 

.95 

I.M 

.20 

.19 

.07 

.12 

T 

•  11 

.04 

.62 

.26 

•  11 

1 

- 

4.14 

.1  1 

.39 

,60 

•  69 

.36 

.-' 

•  09 

.46 

.05 

i .  i  r 

•   ' 

1.99 

.01 

.',i 

.11 

.06 

./» 

.26 

T 

.45 

.11 

•  15 

.27 

I.M 

./  1 

.17 

.  If 

.44 

.1(1 

.08 

.02 

.09 

.02 

T 

.01 

1 

.07 

.4/ 

,10 

.14 

T 

I 

.11 

.77 

.11 

.11 

.  It 

... 

M 

.40 

.0*. 

.29 

.02 
.30 

1.', 

ID 

>0 

.  14 

.39 

.69 

.03 

. 

.48 

■01 

.01 

.14 

./■> 

•  10 

.40 

.07 

■  10 

.'0 

./• 

I 

.  ■' 

T             I 

I             .02 

T 

.02 

.21 

<       Wt 

,11 

,00 

.16 

.21 

•  10 

.IT 

.13 

1 

1 

.01 

1 

.'- 

•  01 

,01 

.09 

•  90 

.13 

.19 

.04 

.02 

.06 

. 

.41 

.// 

.<■ 

■N 

,01 

.  || 

.04 

1.00 

.04 

.14 

/.4« 

.74 

' 

.1  1 

.'.1 

t 

...  1 

.04 

■01 

.1  F 

.  || 

T 

.1/ 

•  3* 

.17 

.11 
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.10 

.19 

.10 

■      ■ 

1 

.4/ 

.41 

.  n 

.  1  | 

.08 

■  II 

• 

.61 

■■( 

.A-0 

I 

I 

I 

.■". 

1 

.!« 

J 

,/Q 

.12 

.'.4 

.09 

.'11 

.  II 

.0/ 

,i 

./•■ 

.tu 

.01 

.02 

.21 

..-. 

.11 

•  ni 

.a 

■si 

.16 

.  II 

.  ii 

.  H. 

.39 

.05 

./* 

.  '*. 

.  14 

.  in 

.69 

.4' 

.44 

.  1  / 

.'(ft 

.  |  1 

.15 

.';• 

.  M 

i0 

.  1   ! 

.  m    ' 

• 

.',< 

.  IV 

.  1  . 

pOI 

.68 

.  11 

i 

I 

*»SOMS    3    WSM 

*NTO*» 
FE   RIVERS 
:XK«OftTON 
09t*  !    NE 


:ntine  10  wsw 

El    JUNCTION 


DAILY  PRECIPITATION 


INGTOH   STATE    PARK 

R   VALLEY 

»   VALLEY    11    ENE 


2.21 
1.74 
1.12 


1.87 
2.46 
1.50 


1.45 
1.42 
1.28 


TEXAS 
MARCH    1958 


10       11       12 


Day  of  month 


13       14       15       16       17 


22      23  I   24 


25      26      27      28      29      30 


TON 

HE*   DAM 

SETT 

ITA   FALLS    HB    AP 

ITA   VALLEY    FARM    29 

IAN   HARRIS    RESVR 

S    POINT 
ON   RANCH 
HELL    2    MNM 
CAA   AR 

SBORO 

t'R   HAVEN    EXP    STA 

ESS 

£   CITY 

ieom 


2.19 
5.43 
1.05 


DAILY  TEMPERATURES 


ABILENE  WB  AP 


AGUA  NUEVA 


AMARILLO  WB  AP 

ANAHUAC  6  E 

ANGLETON  *  NE 

ANSON 

ARMSTRONG 

ATHENS  2  SSE 

AUSTIN  MB  AP 

AUSTWELL  WL  REF 

3ALLINGER  2  N 

BALMORHEA    EXP    PAN 

BAY    CITY    WATERWORKS 

BAYTOWN 

BEAUMONT 

BEAUMONT     EXP    FARM 

dEEVILLE    9   NE 

BEL  TON    DAM 

BENBROOK    DAM 

BIG    S»PING 


boernf 

■-■  «..»» 
so»«« 

OOPGfP     1    W 

10*11 

BOYD  i  ir 

'YILLt 
4»f'r     •. 
n.r.x.  <►<>•' 


in«iv!<    f  m  »» 


Day     01  Month 


42   48   57   48   55   60 
30   33   32   42   45   47 


30   30   28 


50   53 

30   28 


51   41 
21   28 


70   66   65 


58   75 
51   55 


41   48 
34   33 


69 

6? 

77 

78 

47 

50 

56 

65 

60 

63 

59 

63 

38 

35 

47 

49 

60 

60 

69 

61 

41 

40 

51 

56 

63 

6? 

68 

69 

45 

52 

51 

60 

40 

49 

57 

48 

32 

33 

36 

4  2 

52 

52 

64 

63 

33 

35 

42 

44 

67 

67 

64 

7* 

47 

47 

49 

57 

67 

66 

73 

69 

47 

45 

53 

57 

69 

68 

73 

74 

40 

47 

48 

55 

61 

69 

70 

72 

48 

44 

49 

56 

63 

65 

57 

73 

45 

45 

49 

54 

50 

57 

61 

57 

36 

41 

43 

50 

40 

5  6 

38 

60 

34 

37 

38 

45 

69 

»7 

55 

6| 

29 

3) 

36 

41 

68   60   71 
36   40   33 


74   81   80 
62   64   47 


42   54 
28   29 


77   76 
63   43 


62   70 
38   33 


80   83 
58   47 


72   69 
53   42 


64   62   52 


57   58 
37   32 


57   47 
19   27 


53   47 
20   27 


36   49 
11   33 


31   39 

14   II 


38   63 

41   41 


||   ■• 


.*    i. 
49   36 


59   63 
36   49 


43   34   47 


62   32 

!  /   4/ 


37   31 
33   44 


30   31 

41   41 


4/    U 

4/    6  1 


39   31 
14   43 


43   43 


13   /3 
61   46 


10   11   12   13   14 


82   80 
64   46 


79   70 
59   45 


82   77 
65   45 


70   62 
50   32 


67   67 
36   38 


78 

6  9 

69 

53 

36 

38 

73 

70 

68 

43 

36 

44 

70 

54 

33 

4  9 

(8 

40 

44 

|| 

44 

ic 

23 

46 

9  8 

41 

i| 

/5 

28 

11 

!0 

46 

41 

2  9 

37 

70 

60 

32 

46 

11 

33 

81   80   76 


14    10 
47   13 


61   63 
41   11 


64   73 

39   42 


40   5  ' 
»0   II 


68   55   44 


78   75   56 


68   53   44 

41   36   30 


66   60   68 


75   68   63 
44   53   51 


65   47   40 
34   30   29 


51   51   49 


43   43   40 


47   45   42 


72   67   55 
58   48   50 


74   52   41 


74   51   43 
41   36   32 


72   75   58 
46   52   52 


72   66   60 
46   50   48 


47   50   50 


71   70   69 
44   52   46 


71   75   55 
49   50   46 


65   65   50 


36   40   37 


41   31   29 


71   69   36 


43   51   61 
28   26   31 


36   46   54 
26   25   27 


56   60   60 
43   42   38 


32   39   42 
17   27   31 


60   61   64 
42   37   37 


44   49   60 
25   25   33 


63   69   71 
44   39   43 


45   55   61 
36   31   35 


53   56   63 
38   36   37 


59   58   62 
37   42   38 


40   47   52 
27   24   26 


44   59   70 
34   31   30 


57   59   62 
42   37   39 


16   17   1 


59 
41 

63 
38 

66 

37 

10 
41 

58 
43 

59 
41 

64 
41 

66 
41 

57 
42 

58 
36 

62 
36 

67 
39 

65 
42 

58 
39 

60 
37 

65 
37 

45 
36 

51 
36 

56 
38 

60 
37 

41 

32 

45 

30 

52 
32 

59 
37 

36 

2  6 

43 

2  6 

52 
28 

65 

30 

61 

46 

60 
43 

70 
40 

44 
3  2 

50 
31 

92 

28 

60 
32 

5* 
33 

51 
2  9 

60 
27 

64 
35 

4  1 
33 

51 
29 

35 

32 

60 
41 

37   40   45 


32 

11 

14 

19 

42 

24 

2  9 

20 

II 

12 

47 

41 

40 

50 

99 

in 

31 

26 

27 

II 

33 

4  9 

38 

4  5 

94 

33 

'.'. 

30 

27 

29 

10 

4  9 

99 

H 

60 

44 

4  1 

37 

11 

18 

•| 

4  1 

41 

48 

91 

36 

34 

29 

28 

28 

4? 

19 

45 

•  1 

62 

14 

11 

29 

12 

|g 

73 

|| 

90 

6  6 

11 

49 

9  6 

18 

15 

17 

II 

4  7 

17 

6  l 

90 

|| 

1  1 

10 

2  8 

29 

ro 

10 

4>. 

50 

53 

4  | 

42 

18 

14 

2  9 

4  | 

I  i 

34 

1  1 

40 

II. 

24 

20 

24 

2  1 

70   59   47 
42   32   29 


65   70   42 


69   70   79 
39   49   45 


70   75   66 
36   49   44 


28  21  24 

64  67  73 

41  42  43 

67  75  62 

40  58  42 


40   31   28 


70  84  78 

51  65  43 

67  62  43 

38  43  35 

68  69  42 

39  42  34 

6  7  74  6  7 

45  60  42 

61  72  42 

32  37  29 

81  78  58 

44  41  35 

68  70  74 

41  52  41 


19   20   21   22   23  24   25   26   27 


I]   ||   I  / 


40   34   42 


40   35   42 
32   21   26 


35   34   33 


62   73   81 
36   43   39 


60   70   35 
30   42   30 


67   36   49 
43   13   29 


66   71   69 


60   6  7   62 
II   18   12 


60   64   62 
32   43   19 


60   77   18 


65   74 
31   44 


53   60   70 
31   28   34 


56   67   65 
33   34   34 


51   65   74 
28   30   40 


62   66   70 
34   36   40 


62   68   70 
36   38   44 


58   65   67 
32   33   37 


59 
33 

66 
36 

71 
46 

61 

33 

63 
43 

72 

46 

47 

28 

55 
29 

65 
31 

72   56   53 

50   42   40 


36   30   43 


50   63 
34   3  7 


35   39   41 


52   62   69 
35   36   38 


49   61   68 


34   37   39 


45   55   65 
33   33   38 


48 

33 

34 

33 

6) 

70 

35 

40 

39 

96 

29 

31 

55   62   65 


54   58 
33   29 


57   67   79 


56   68 
28   32 


34   64   68 


43 

II 

29 

|| 

37 

|| 

10 

29 

41 

60 

32 

33 

49   33   62 


40   99   60 


54   43   36 


75   88   84 
60   65   53 


74   5  5 

55   43 


83   82 
63   46 


73  69  57 

37  45  39 

75  72  67 

52  44  41 

71  75  82 

50  64  45 


56   65   62 
37   32   42 


77 

6  0 

58 

57 

68 

42 

4  0 

41 

29 

32 

76 

85 

64 

65 

11 

58 

48 

49 

41 

94 

72 

66 

49 

51 

63 

54 

45 

36 

36 

41 

37 

45 

52 

53 

96 

31 

31 

34 

33 

36 

71 

79 

61 

94 

70 

56 

47 

46 

42 

45 

82 

74 

59 

65 

70 

61 

45 

47 

38 

43 

39   34   43 


69   75 
49   42 


54   65 
43   38 


63   67 
43   38 


54   57 
39   30 


53   68 
39   36 


61   67 
45   46 


83 

60 

70 

47 

67 

43 

66 

46 

69 
46 

73 
59 

61 
50 

61 

48 

54 

46 

60 
44 

72 
58 

82 

49 

64 

47 

53 
44 

62 

39 

73 

60 

81 
46 

60 
46 

99 
39 

68 

41 

72 
59 

7  6 
44 

52 
44 

53 

40 

6  2 
43 

70 
53 

61 

4  1 

57 
42 

49 

44 

61 
42 

69 

44 

90 
39 

46 
32 

39 

36 

69 

35 

86 
5  0 

67 
49 

72 
10 

76 

90 

70 
57 

76 

43 

53 

44 

53 

)2 

64 

33 

73 
59 

66 
42 

54 
49 

6) 
12 

69 
41 

6  6 
46 

99 

40 

34 
42 

6  2 
41 

61 

42 

42 
32 

94 
32 

97 
31 

56 

91 

38 

40 
32 

53 

32 

56 

30 

91 

36 

90 
38 

66 

40 

60 
40 

55 

40 

60 
39 

91 

40 

70 
52 

61 
41 

60 
39 

5U 
42 

64 
42 

79 
60 

80 

47 

63 
49 

63 
36 

61 

46 

96 

41 

98 

40 

90 
39 

69 

10 

73 
37 

80 
46 

53 

44 

94 
40 

72 
92 

96 
42 

60 
40 

30 
42 

67 

66 

71 
4  5 

48 

45 

ig 

49 

67 

in 

49 
16 

42 

1  I 

48 

II 

86 

64 

69 
98 

70 
35 

70 
47 

79   77 
96   97 


73   67 
41   49 


73   72 
44   49 


63   69 
42   49 


57   61 

19   16 


16   80 
59   67 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAL 
MARCH    1956 


DaY     01  Month 


?«0«NKOOD 
?.'CMANAN    OAM 
MMNEI 
:i«eron 

:»NADIAN 

ANTON 

ARRI20    SPRINGS 
:»PTMA6E 

:ente« 
:enterville 
:hildress  caa  ap 

misos  basin 

iarendon 

larxsv1lle  2  e 

LEBURNE 

01 EUAN 

OLLEGE    STATION    7    S* 
:0LLE6E    STATION    CAA    AP 
10LORADO    CITY 

ONROE 

ORPUS  CHRIST  I 

ORPUS  CHRISTI  MB  AP 

ORSICANA 

OTULLA  CAA  AP 

ROCKETT 

ROSBYTON 

RYSTAL  CITY 

UERO  3  NW 
■ALHART  CAA  AP 

AULAS  KB  AP 

ANEVANG 

EL  RIO  KB  CITY 

EN  I  SON  OAM 

ENTON 

ENTON  EXP  STATION 

IALVILLE  2  » 

ILLEY 

U8LIN 

UNAS 


68   60   66 


59   63 
39   38 


58   56   60 


49   53 
23   24 


55   62 
36   36 


60   63   62 


60   42 
29   30 


61   69 
43   43 


54   47   52 


58   63   62 


65   59   62 
41   38   36 


53   43   40 

21   25   23 


62   64   67 
50   43   46 


71   59 
42   45 


45   56 
37   39 


60  59 

49  44 

44  54 

33  32 

59  49   55 

36  35 

64  53 

38  38   34 

55  60   63 

44  39   39 

72  55   64 


44   45   50 
16   16   19 


58   55   60 
40   4  7   51 


60   57   57 
36   36 

55   60 


49   52   50 


66   65   67 
50   57   58 


44   47   53 


69   66   56 
40   45   49 


65   67   62 


62   62 
37   41 


60   56   58 

45   45   49 


54   52 
44   46 


65   75   68 


52   42   36 


79   77   69 


49   57 
28   30 


82   80   80 


76   65 
60   40 


64   84   74 


71   69 
36   39 


75   61 
52   42 


73   62 
52   34 


70   70 
50   34 


65 

76 

83 

73 

69 

57 

57 

58 

52 

42 

57 

58 

70 

69 

76 

45 

44 

34 

42 

35 

73 

69 

75 

84 

81 

53 

59 

61 

63 

46 

67 

72 

76 

80 

69 

63 

64 

65 

64 

56 

71 

73 

77 

82 

69 

63 

63 

65 

56 

50 

57 

64 

62 

73 

66 

46 

49 

51 

56 

37 

71 

80 

79 

79 

73 

62 

61 

61 

59 

41 

67 

60 

69 

81 

70 

45 

51 

53 

56 

38 

45 

61 

43 

59 

50 

35 

33 

28 

28 

30 

68 

82 

80 

77 

76 

56 

59 

60 

56 

42 

79 

73 

79 

85 

79 

56 

62 

62 

63 

45 

50 

35 

38 

43 

4? 

32 

26 

10 

20 

20 

53 

59 

74 

63 

52 

47 

60 

52 

44 

35 

75 

75 

82 

80 

70 

61 

63 

62 

66 

44 

68 

79 

78 

76 

74 

55 

56 

58 

53 

44 

54 

55 

69 

52 

52 

47 

48 

47 

39 

39 

53 

54 

56 

71 

60 

46 

49 

50 

47 

35 

54 

55 

69 

67 

57 

41 

46 

47 

44 

34 

60 

60 

82 

74 

67 

50 

53 

57 

58 

37 

64 

71 

79 

80 

77 

52 

6  0 

59 

59 

4  3 

46 

51 

59 

75 

63 

42 

45 

47 

48 

33 

41 

50 

33 

40 

40 

33 

26 

13 

14 

19 

61   48 
41   43.   40 


69   62 

41   41   37 


71   61   51 
45   44   44 


53   37   35 
25   19   21 


76   69   53 


67   75 
41   45 


42   36 
36   31 


39   44   32 
28   22   24 


58   62 

40   42 


62   60   46 
43   39   36 


70   50   39 
39   34   32 


15 


43   52   60 
38   34   32 


40   45   55 
34   29   32 


47   53   60 
31   30   30 


45   52   61 
30   28   30 


57 
46 

50 
42 

55 

39 

58 
39 

63 
38 

69 

40 

69 

42 

58 
32 

37 

30 

47 
26 

S3 
26 

63 
33 

76 
42 

75 
33 

75 
47 

72 

48 

53 
40 

56 
36 

60 
37 

68 
39 

69 

50 

62 
51 

56 

49 

60 
46 

56 

44 

62 

44 

67 
58 

76 
54 

63 
51 

57 

48 

61 
45 

56 

43 

63 

41 

69 

53 

78 
53 

60 

42 

52 

42 

42 
36 

47 
31 

53 

31 

61 
37 

67 
37 

59 
47 

58 
45 

59 

41 

60 
36 

65 
36 

69 
46 

79 
50 

74 

41 

58 
41 

45 
35 

52 
34 

58 
32 

63 
32 

68 
37 

45 
24 

34 
24 

35 
16 

38 
17 

46 
22 

56 

30 

70 

30 

62 

49 

59 

45 

61 
40 

61 

36 

67 
34 

69 

47 

82 
56 

76 

49 

56 

49 

52 
42 

56 
37 

60 
35 

69 

37 

71 

48 

25 

17 

30 
19 

28 
9 

39 
24 

33 

24 

37 
25 

29 
18 

51 

4  0 

41 

37 

44 
33 

50 
31 

60 
37 

65 

40 

59 
37 

67 
SI 

56 
49 

61 
41 

62 

36 

67 
35 

71 
43 

75 
55 

53 

43 

55 

43 

58 
41 

58 
39 

63 
40 

71 
47 

77 

46 

48 
37 

39 
35 

44 
30 

51 
36 

54 
38 

61 
42 

42 
32 

54 

40 

49 
36 

41 
32 

44 

30 

51 
37 

60 
38 

67 
37 

49 

39 

46 
35 

43 
32 

SO 

30 

65 

34 

65 
35 

64 
38 

57 
42 

48 
39 

46 

35 

55 

32 

61 
35 

68 

40 

63 

41 

68 
49 

55 
44 

58 
40 

59 
36 

58 
34 

65 
36 

69 

60 

58 
34 

43 
33 

38 
28 

46 
28 

48 
30 

61 
33 

65 
40 

35 
20 

25 

2  0 

30 

17 

31 
19 

38 
26 

40 
31 

41 

20 

59   70   64 


69   65   59 
38   42   35 


62   39   43 
28   15   24 


67   69 
4  5   60 


64   68 
38   42 


70   70   65 


48   44   36 
31   24   24 


60   62   57 
36   38   34 


70   70   48 
36   35   27 


43   55   63 
32   34   35 


59   68   72 
30   34   41 


55   65   75 
28   28   39 


49   64   68 


32   33   39 


43   60   67 
34   36   39 


55   66   73 


42   58   67 
25   28   30 


51   58   63 
34   31   40 


57   67   73 
31   29   38 


30   30   37 


66   75 
31   41 


62   68 
39   39 


65   73 
39   49 


62   66   73 


43 

60 

66 

73 

70 

30 

31 

34 

35 

52 

47 

58 

63 

76 

58 

25 

30 

32 

40 

34 

64 

68 

70 

81 

62 

36 

36 

43 

50 

57 

43 

61 

74 

72 

73 

35 

34 

36 

43 

62 

5? 

65 

74 

45 

42 

29 

31 

39 

32 

31 

55 

66 

70 

72 

62 

36 

34 

45 

56 

46 

64 

66 

72 

75 

80 

34 

36 

41 

53 

65 

65 

65 

69 

73 

79 

41 

44 

48 

53 

66 

54 

62 

70 

69 

59 

32 

36 

39 

56 

41 

47 

56 

65 

71 

70 

35 

34 

44 

54 

57 

55 

65 

70 

72 

71 

33 

31 

42 

54 

48 

57 

63 

70 

70 

71 

31 

35 

40 

51 

68 

47 

62 

67 

74 

78 

34 

36 

40 

41 

50 

47 

58 

65 

70 

72 

29 

32 

3  5 

46 

53 

4o 

54 

66 

76 

41 

25 

29 

34 

37 

31 

70   70   66 
55   55   43 


55   53   45 


79 

40 

45 
30 

74 
49 

81 
58 

72 
51 

72 
57 

71 
49 

72 
54 

71 

49 

70 
61 

58 
43 

44 

38 

73 
51 

67 

48 

77 
42 

55 

34 

71 
47 

68 
55 

71 
53 

71 
53 

70 
47 

65 
47 

72   79   54 
55   50   45 


74   64   50 
51   43   40 


72   73   79 
44   58   47 


71   84   64 
63   60   52 


61   60   51 


70   71   73 


52   56   46 


54   55   62 


55   61   71 


52   64   74 


51  54 

46  44 

51  53 

45  45 

51  50 

40  42 

57  58   50 


66   71 
36   44 


60   54 
33   35 


50   58 
44   42 


63   74 
40   43 


52   65 
40   44 


64   67   69 
51   47   56 


66   68   70 
50   42   54 


50   60 
40   41 


62   70   73 


54   60 
31   31 


71   75 
39   48 


58   67 
36   39 


62   66   72 
47   39   47 

62   68   74 


59   59 
40   41 


61   59 
42   43 


50   57   63 


61  60  68 

49  37  41 

56  51  64 

40  33  37 

48  55  51 

31  31  33 


28   29   30   3 


72   65   74   67 


69   73   71   68 
43   52   43   41 


72   68 
56   43 


65   66 
44   47 


71   79 
50   56 


75   70 
47   51 


70   81 
55   55 


69   70 
38   49 


53   55 

38   35 


76   72 
47   51 


70   63 

50   45 


56   72 
46   51 


63   70 
43   47 


67   63 

39   3  7 


51.5 

28.0 


72   73 
43   46 


62   69 

38   37 


67   72 
47   43 


80   71 
47   44 


74   58 
43   38 


77   75 
49   50 


79   72 
39   37 


57   58 
33   33 


83   73 
47   45 


55   71 
29   37 


49.8 
29.1 


59.0 
40.3 


60.4 
38.2 


59.5 
40.8 


51.1 
28.8 


70.2 
47.6 


68.6 
45.8 


54   65 
38   39 


70   63 
43   38 


55.3 
39.7 


57.3 
40.8 


57.4 
37.2 


43.9 
25.6 


DAILY  TEMPERATURES 


DaV      01  Month 


10      11       12      13      14 


15 


16       17       1 


29     30     31 


EAGLE    PASS 


EL     PASO    WB    AP 

ELECTRA 

ENCINAL     3    NX 

FALFURRIAS 

FLATONIA 

FLOYDAOA  2  SW 

FOLLETT 

FORT  STOCKTON 

FORT  WORTH  WB  AP 

FORT  WORTH  LEONARD  SLOG 

FOWLERTON 

FREDERICKSBURG 

GAINESVILLE 

GALVESTON  WB  CITY 

GALVESTON  WB  AP 

GATESV1LLE 

GILMER  2  S 

GLADEWATER 

GOLIAD 

GONZALES  2 

GRAHAM 

GR ANBURY 

GBAPFVINE  DAK 

OPfFNVllLF  2  SW 

MALLCTTSVIILC 

MARL  :  *. 

I     ' 
MTMMMtfM  L' 

*»»*«■• 
MCMI  • 

KIUWM 


70        56       64 


MAX 
MIN 

60 
37 

41 
32 

MAX 
MIN 

55 
36 

49 

33 

MAX 
MIN 

66 
51 

64 
45 

MAX 
MIN 

50 
36 

53 

34 

MAX 
MIN 

58 
29 

49 

34 

MAX 

MIN 

75 
45 

51 

47 

MAX 
MIN 

73 
46 

72 
46 

MAX 
MIN 

64 
44 

62 

42 

MAX 
MIN 

51 
24 

40 
22 

MAX 
MIN 

36 

20 

42 
20 

MAX 
MIN 

59 
40 

48 

33 

MAX 

MIN 

41 
36 

5* 
37 

MAX 
MIN 

61 
38 

43 
36 

MAX 
MIN 

68 

52 

65 

41 

MAX 
MIN 

58 
40 

55 
37 

MAX 
MIN 

56 
33 

44 

32 

MAX 
MIN 

62 
55 

60 

51 

MAX 
MIN 

60 
55 

60 
51 

MAX 
MIN 

64 
36 

56 

37 

MAX 
MIN 

49 
37 

59 
39 

MAX 
MIN 

64 
42 

52 

40 

MAX 
MIN 

67 
54 

67 
46 

MAX 
MIN 

60 

40 

66 

44 

MAX 
MIN 

58 
39 

41 
33 

MAX 
MIN 

58 
34 

55 
34 

MAX 
MIN 

59 
36 

41 
34 

MAX 
MIN 

60 
37 

41 

36 

MAX 
M|N 

64 
52 

89 

45 

MAX 
MIN 

78 
58 

4  | 

MIN 

58 

35 

V, 

33 

M|N 

74 
5' 

MAI 
MIN 

to 

41 

61 

4', 

MAX 

M|N 

57 

MIN 

51 
U 

4) 

/l 

MA/ 

M|N 

■ 

MAX 

M|N 

41 

MAX 

MIN 

PA 
15 

M 

4', 

M#/ 

M|N 

15 

!•> 

67       60       67 
50       52       56 


60       48       52 
32       43       45 


53       60       62 


63       64       68 
48       52       60 


75 

85 

58 

62 

63 

71 

53 

53 

55 

51 

40 

45 

65 

65 

57 

59 

63 

64 

57 

59 

58 

62 

49 

49 

37       44       46 


70       70 
46      32 


43       41       31 


79       70 
55      45 


54       60       50 


63       60       42 


80       80        76 


80      80       74 


74       66       70 


63       58 
40       32 


75      65 

|  •.       4  | 


II       (.5 


'I        tl 


42       33       31 


64       50       39 


52       46       42 


78       68       54 
42       50       45 


78 

78 

77 

82 

81 

79 

77 

58 

62 

62 

65 

49 

50 

56 

74 

73 

81 

77 

74 

70 

58 

60 

61 

59 

43 

47 

59 

52 

63 

59 

60 

52 

38 

38 

34 

31 

34 

31 

32 

26 

51 

46 

39 

40 

35 

34 

34 

33 

26 

27 

30 

21 

27 

26 

57 

61 

70 

76 

66 

76 

55 

40 

46 

37 

40 

37 

39 

34 

53 

58 

70 

64 

52 

57 

49 

46 

49 

52 

43 

34 

44 

40 

50 

53 

58 

71 

64 

54 

59 

44 

48 

49 

51 

36 

35 

39 

69       64       57 


72 

70 

65 

58 

50 

36 

43 

40 

68 

53 

55 

49 

44 

34 

38 

38 

75 

60 

64 

65 

60 

51 

55 

55 

76 

61 

63 

64 

60 

52 

54 

55 

72 

66 

64 

63 

54 

37 

45 

41 

63 

59 

69 

49 

47 

39 

39 

42 

79 

71 

63 

71 

57 

54 

41 

43 

51       48       49 


57 

59 

59 

36 

47 

i  1 

33 

33 

34 

32 

65 

60 

60 

38 

43 

99 

15 

44 

39 

J'. 

69 

63 

51 

55 

90 

46 

!0 

37 

39 

II 

69 

60 

53 

57 

31 

49 

37 

40 

40 

37 

73      63      56 


69      48 
38       31 


79        76       54 
45       33       46 


36       33       >2 


63       33       53 


N      ri 

45       43 


'1       31 
\1        1/ 


58      61       59 
46       44       39 


45       58 
15      31 


32       33      31 


47      53 
29       34 


51      57 
31       34 


32       30       33 


60       60       66 


53       60 
33       29 


30      28      29 


56      59 
44       45 


51       55      61 

34      31       30 


53       58 
29      33 


42      46      57 
36      31       31 


41       36      38 


38      51 
28      28 


54      60 
28      31 


42      50 
30      32 


9  3      60 

30      30 


44        4  1        33 


39       61 

It 


II       /•>        10 


68       73       80 
40       47       43 

60       66       42 


41 


29 


70       73       68 


56       63 
36       30 


69       71 
42       57 


33       33 
26      20 


66       59       44 
37       35       33 


69       81       67 
45       62       40 

66       67       45 


65       41 
37       32 


61       72       51 

51        51       44 


65       62 
36       44 


61        66       60 
35       40       38 


46      58      40 


39      58      33 


60       67       41 
39       35       30 


67       65       45 
37       38       33 


55       62 

37       46 


71       77      71 
40       51       41 


66       70       BO 


35       63       33 


67      66 
13      46 


53      65       70 
41       39      40 


49      57 
30      2  8 


58       67 
30      28 


49       61       69 


4  7       64       69 


58       67       73 


34       48       61 


55      55 
33      37 


55       65       69 
34       3  3       42 


5  5       64 
29       30 


42       48       53 


32       30       34 


48       59       64 


31       2  8       34 


44       55       65 
33       33       39 


62      65 

40       39 


43      55 

30       32 


50       63       67 
38       37       44 


55      65       71 


46      53       63 


56      65       70 


49       98      87 


.■  I     10     to 


81 
49 

82 
49 

73 
45 

52 

40 

64 
50 

54 

4  0 

66 

58 

49 

45 

67 

50 

42 

38 

80 

82 

55 

48 

78 

86 

63 

53 

73       80       77 
54       62       46 


51 

44 

36 

34 

40 

35 

32 

31 

75 

68 

46 

39 

62 

56 

45 

42 

75 

62 

59 

4) 

71 

'.(I 

48 

40 

47 

41 

31 

31 

67 

35 

49 

41 

60       64        73 
49       41       43 


57      53       64 
40      29       36 


57       67       77 


59       66       75 


59       55       60 


62       62        72 


64       68       71 


57       62       54 
30       32       37 


31       29      29 


46       50      68 


50      61       54 


59      51       64 


82 
61 

8  2 
49 

61 

48 

70 
49 

76 

46 

73 

54 

60 
42 

53 
45 

65 
31 

71 
41 

70 
52 

57 
40 

60 
40 

48 
43 

63 

41 

73 

5b 

58 
50 

55 

49 

61 

46 

62 
56 

72 

58 

58 
49 

55 
49 

60 
45 

63 

53 

74 
51 

53 

44 

53 
42 

62 

34 

65 

37 

69 

44 

58 

43 

50 
43 

53 
43 

61 
39 

70 
57 

73 
43 

50 
44 

53 

46 

56 

40 

82 
64 

78 
46 

59 

43 

67 

38 

74 
49 

81 
62 

76 
46 

56 
46 

56 
36 

74 
46 

72 
47 

91 
41 

57 
40 

50 
29 

63 
34 

70 
45 

95 

42 

52 

42 

64 
42 

60 
42 

71 
49 

63 

42 

57 
41 

30 

44 

61 

4  1 

68 

57 

66 

42 

52 

39 

49 
43 

39 
41 

81 
63 

73 
46 

57 

47 

74 
44 

75 
65 

90 

9« 

67 
51 

69 

45 

74 

71 
43 

46 
37 

55 

39 

37 
31 

63 

41 

89 
93 

65 
50 

67 

44 

72 
31 

50       54       66 
45       46       40 


60       51       63 


40       52       59 


31       30       63 


61       59       67 
44       35        17 


39      99       62 


82        74       77 
60       50       40 


61       65       70       71 


6  6 

59 

54 

44 

38 

35 

74 

82 

SO 

56 

48 

48 

76 

81 

76 

60 

59 

54 

81 

78 

72 

69 

49 

45 

55 

60 

71 

35 

34 

34 

52 

41 

49 

34 

31 

32 

75 

70 

66 

42 

36 

41 

70       64       57      66 


55      72       65      59 


72      66      71 
58      42      41 


72       72      62 
60       58       52 


75       70       68 
56       43       38 


67      73       59      66 


70 
51 

76 

41 

63 
3) 

83 
63 

76 
52 

50 

82 

51 

79 
50 

70 
49 

61 

40 

57 
34 

67 
55 

65 

42 

69 

34 

71 
50 

63 

44 

91 

37 

70 
47 

6  1 

44 

35 
37 

81 

60 

73 
47 

73 
43 

78 
67 

85 
63 

79 
II 

64 
44 

60 
37 

57 
37 

74 
66 

83 
58 

76 
1  1 

75 

•>.■ 

70 
47 

70 
41 

W      68      60      5* 


53 

1) 

Ml 
32 

96 

14 

68 
•  1 

66 

40 

75 

hi 

71 
52 

14 
41 

63 
17 

67 

'■'■ 

81 

44 

ri 

91 

62 

68 

r,  i 

DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
MARCH  1958 


HOUSTON  W6  CITY 

HOUSTON  WB  AP 

HUNTSVILLE 

IONA    PARK    EXP    STAT  ION 

JACKSBORO 

JACKSONVILLE 

JASPER 

JUNCTION  CAA  AP 

KARNACK 

KAUFMAN 

KENEDY 

KERRVILLE 

KILLEEN 

KINGSVILLE 

KIRBYVILLE  FOREST  SERVICE 

KNOX  CITY 

LA  PRYOR 

LA  TUNA  1  S 

LAKE  COLORADO  CITY 

LAKE  KICKAPOO 

LAMESA 

LAHPASAS 

LAREDO  WB  AP 

LAVON  OAM 

LEVELLAND 

LIBERTY 

LINDALE  5  SE 

LITTLEFIELD 

JLIV1NGST0N 

i.LANO 

■ 
-ONGVIEW 

-UBBOCK 

UBBOCK  WB  AP 

UFKIN  CAA  AP 

ULING  1  SE 
"ADIS0NV1LLE 
'ANSFIELD  DAM 
MARATHON 
'ARLIN 


MAX 

56 

5A 

MIN 

30 

35 

MAX 

57 

54 

MIN 

32 

36 

MAX 

59 

60 

DaY  Of  Month 


66   66   63 


66   59   63 


68   65   68 


MIN 

39 

38 

MAX 

62 

60 

MIN 

40 

40 

MAX 

64 

40 

MIN 

39 

37 

70  63  65 

48  44  46 

68  47  55 

39  38  33 

58  48  57 

42  37  37 

73  64  65 

54  45  50 

65  67  71 

49  46  39 

54  53  55 

31  37  29 

65  62  64 

46  40  45 

53  57  62 

32  34  36 

60  37  48 

31  28  31 


60   38   42 
31   28   28 


62   67 
50   49 


61   43   55 
36   36   35 


MAX 
MIN 

48 
28 

40 
20 

MAX 
MIN 

75 
45 

67 
48 

MAX 
MIN 

60 
41 

50 
39 

MAX 
MIN 

52 

22 

42 
25 

MAX 
MIN 

68 
50 

63 

43 

MAX 
MIN 

66 
48 

49 
42 

63   51   61 


28   24   24 


MAX 

38 

40 

MIN 

25 

20 

MAX 

61 

66 

MIN 

45 

42 

MAX 

67 

54 

MIN 

43 

42 

MAX 

63 

63 

MIN 

48 

42 

MAX 

68 

53 

MIN 

38 

38 

MAX 

55 

55 

MIN 

33 

32 

MAX 

54 

59 

MIN 

40 

36 

71 
60 

73 
64 

80 
64 

76 
59 

72 
58 

74 
62 

79 
63 

76 
56 

70 
50 

62 

57 

72 
58 

83 
63 

51   56   55 


54   51   55 


59   58   56 


73  72  68 
48  52  55 

53  64  72 

47  49  51 

63  62  60 

42  50  52 

62  49  60 

37  40  47 

72  73  77 

51  56  60 

57  59  65 

39  49  54 

62  62  62 

48  50  50 

75  79  76 

51  64  6  3 

74  70  71 
45  52  57 

50  56  53 

38  43  41 

60  79  79 
50  55  59 

61  63  56 

43  42  40 

57  49  57 


61   55   59 

33   46   50 


52   60   60 


51 

43   46 


39   38   35 


63   60   62 


43   43   53 
32   38   35 


67   72   64 
42   54   55 


59   55   60 


65   66   59 
42   50   50 


43   60   59 


70   59   69 
50   51   55 


61   70   68 


60   65   62 


61   68   57 
40   32   31 


46   50   50 


63   62   52 


63   63   43 


77   67 
50   45 


62   73 
50   51 


72   77 
50   49 


67   78 
50   55 


80   80 
63   60 


86   84   60 


65   60 
36   40 


12      13      14 


66   65 
35   33 


78   67 
50   35 


83   79 
60   49 


58   62 
32   33 


80   69 
50   37 


78   70 

57   40 


52   61 
35   32 


73   67 
52   40 


76   80   76 


75   82   71 


79   69   65 


62   57 
52   46 


78   72 
48   43 


60   50 
42   39 


76   58 
55   46 


76   73   57 


44   37 
30   30 


53   40 
32   30 


33   29   26 


69   64   51 
37   40   39 


71   63   58 
55   48   46 


39   40   38 


51   40   39 
32   30   24 


74   75   71 
45   51   50 


60   70   53 
39   43   39 


61   48   31 


67   74   65 
47   45   45 


75   64   49 


64   72   54 

41   44   39 


32   27   25 


74   63   50 
44   46   42 


68   64   53 


72   66   55 


71   68   53 
41   43   42 


68   50   44 
38  ■  31   30 


65   59   49 


15 


57   60   64 


26  25  32 

41  49  58 

28  26  34 

47  56  62 

34  32  38 

65  64  65 

40  36  32 

51  53  63 

31  30  28 


33   30   31 


58   59   67 
42   36   33 


44   52   52 
32   29   27 


44   52   55 
35   33   32 


42   48   58 
25   26   32 


52   62 
31   33 


45   53 
28   28 


36   42   52 
24   25   28 


44   51   55 
33   31   29 


61   59   70 


30   2  3   30 


57   60   64 
42   40   36 


40   45   53 
36   33   33 


21   22   27 


45   51   57 
33   36   31 


42   45 
36   31 


35   44   59 
17   20   31 


15  20  30 

53  58  65 

38  37  32 

53  54  56 

40  33  32 

52  58  64 

38  37  34 


35   35   28 


50   55 
29   29 


57   55 
32   32 


64   73   50 
44   47   40 


65   64   46 

37   33   30 


65   65   47 
38   33   30 


69   68   65 
35   55   38 


69   78   60 
42   59   38 


60   65   68 
30   46   34 


60   68   62 
32   45   33 


70   72   63 
35   55   39 


68   63   47 
40   31   28 


68   70   59 
43   48   39 


73   68   67 
40   43   44 


63   77   43 
33   34   28 


60   68 
30   34 


55   65 
39   42 


73   71 
34   34 


59   65 
38   39 


70   72 
34   26 


65   67 
41   50 


61   65 
36   40 


70   46 
36   30 


70   44 
37   27 


63   67 
34   39 


67   70 
39   50 


64   70 
33   41 


79   70 
31   41 


62  66  70 

37  41  43 

40  58  65 

34  34  42 

54  65  71 

31  29  39 

54  65  70 

32  32  50 

58  62  68 

34  34  43 

61  65  70 

32  33  32 

56  66  68 


58   63 
30   29 


4  5   5  5   64 
33   32   35 


40  57  64 

27  30  30 

44  58  65 

30  30  36 

63  67  75 

35  37  46 

62  67  72 

31  31  32 

58  66  75 

38  31  41 

61  65  70 

34  42  42 

67  70  67 


48   57 
28   31 


4  7   58 
27   30 


65   68 
43   42 


44   55 
33   32 


45   56 
36   35 


46   48 
26   31 


42   60 
31   34 


43   56 
29   31 


46   57 
32   32 


51   63 
32   30 


51   63 

32   30 


41   57 
31   35 


60   66 
33   33 


50   65 
32   27 


71   80   56 
57   55   48 


81   57 
54   46 


70   68   58 


74   60 
60   4  3 


74   76 
55   43 


70   70   68 


68   73 
55   41 


42   58   44 


71   76   70 


61   54 
42   37 


80   78 
57   46 


68   69   65 


75   70   50 


70   71 
58   42 


70   65 
55   42 


51   49 
35   35 


69   71 
56   43 


56   51 
30   29 


70   80 
57   45 


72   71 
55   44 


71   72 
50   43 


79   52 

50   46 


73   80 
59   44 


55   64   73 


56   64 
47   39 


44   42   42 


58   57 
38   30 


52   54 
46   44 


60   51 
38   42 


54   52 

44   30 


54   53 
41   34 


67   74   74 


58   65 

38   31 


62   67 
49   36 


49   57 
40   35 


48   57 
38   33 


55   53 
42   32 


52   54 
35   35 


61   60   69 


48   49 
43   45 


50   51 
29   30 


55   50 
44   43 


57   57 
45   33 


56   62 
32   33 


51   58 
46   44 


50   64 
41  .  41 


51   61 
39   37 


67   80   72   74 
5  5   60   5  3   4  7 


67  ■  78   74   71 
51   59   52   45 


68   64   57 


67   61 
36   39 


70   75   64   76 


72   78   78   73 
42   53   45   42 


70   77   76   67 


57   73   72   60 


72   63   72   70 
48   54   38   39 


70   68   73   67 
45   51   43   47 


72   81   84   78 
54   64   50   51 


71   78   74   75 
41   53   44   40 


65   60   57   73 
42   44   36   34 


55   59   44   50 


71   62   66   74 

37   38   40 


60   66   64   65 
43   46   37   39 


72 
42 

67 
33 

62 
34 

66 
47 

72 

43 

67 

36 

84 
65 

83 
56 

78 
56 

70 
43 

64 
45 

56 

40 

66 
37 

70 

36 

75 

38 

71 

54 

79 

48 

77 

44 

69 
51 

7* 

46 

59 
40 

56 
31 

61 

34 

60 
32 

6V 
52 

79 

45 

69 
40 

64 
53 

73 

43 

67 
43 

71 
51 

77 

46 

77 

40 

58 
37 

58 
34 

68 
35 

56 
35 

58 
33 

73 

35 

79 
55 

66 
46 

74 
39 

68 

54 

80 
48 

71 

42 

79 
57 

76 

46 

70 
42 

70   74 
40   37 


77   64 
52   43 


Soo   reference    notea   following  Station   In 


DAILY  TEMPERATURES 


Day      01  Month 


10      11       12      13      14 


MARSHALL 
MASON 
MATADOR 
MATAGORDA 


MC    KINNEY 


UDLAND    W8    AP 


MIDLAND    *    ENE 


MINERAL    HELLS    CAA    AP 


MIRANDO    CITY 


MOUNT    LOCKE 


«T     PLEASANT 


MULESMOE     1 


NACOOOOCHES 


NEK  BKAUNFELS 


'  *     AP 

»«   IfTIM 

•«    j-iv  I'm 
...   ■ 

worn 
.• ... 


66       54       61 


58       53       56 


62       78       73 


66       73       55 


60       48       53 


67       64 
45       52 


41        54       60 
39       38       35 


76       77 
52      47 


55      54 

30       34 


51       44 

27       24       30 


50       47 
20      21 


53      53      55 


65      65 

45      43 


71       67 
50       4  7 


62       64 
47       42 


50       54 
31        30 


65       43 
34       33 


50      50 


63       63 
5?       44 


64       34 
4)       40 


40       31 


3  7       44 


'I        65 


61        51 

/  I        II 

4  1         4» 


55       59       71 


51      45       55 


65 

63 

67 

69 

48 

49 

53 

61 

65 

64 

58 

72 

48 

46 

47 

54 

68 

64 

75 

75 

47 

54 

56 

64 

56  58  73 

43  44  48 

76  78  75 

55  66  60 

55  55  56 

42  46  49 

53  49  58 


M1N 

27 

27 

29 

29 

39 

MAX 

63 

49 

59 

63 

60 

MIN 

41 

37 

39 

42 

50 

MAX 

42 

66 

53 

50 

45 

MIN 

21 

19 

20 

28 

28 

MAX 

47 

45 

52 

51 

61 

MIN 

30 

31 

34 

42 

45 

MAX 

55 

48 

53 

51 

61 

MIN 

29 

30 

33 

41 

44 

MAX 

39 

53 

61 

49 

53 

MIN 

32 

37 

37 

42 

45 

55       68      62 


58       54 
32       34 


47      41 
29       37 


67      67 

34       40 


69       68 
51       61 


72       71 
51       39 


32       33 
36      42 


56      55 

38      43 


47       39 
39       40 


70       72 
32      61 


63       62 
39       4  7 


41        4  J 
27       28 


it       63 

39       40 


38       61 


61       70 

4  1       V. 


75 
48 

74 
36 

68 
41 

56 

39 

61 

31 

49 
29 

53 
34 

45 
29 

79 

64 

74 
47 

70 
56 

65 

55 

80 
64 

79 
46 

70 
46 

74 
SI 

82 

57 

80 
47 

81 
57 

69 

50 

73 
39 

79 
34 

75 
37 

55 
31 

82 
64 

81 

48 

80 
55 

72 
50 

66 
48 

51 
36 

54 

45 

52 

40 

58 
33 

47 
29 

43 
28 

47 
30 

75 
56 

68 
37 

60 
43 

63 

43 

40 
29 

50 
29 

39 
21 

38 
24 

63 
39 

72 
36 

53 

38 

40 
29 

66 

40 

73 
33 

66 
36 

49 

29 

62 
42 

58 
33 

57 
42 

50 
36 

62       65       52 


65       51 
42       31 


59       60 
39      40 


76      65 
52       41 


56       53 

2  8       30 


58       59 
40       29 


82      80      76 


30       39 

1 


•  ft        13 
3 


16       40       40 


82       82       62 
57      61       50 


57      35       37 
28      22       21 


58       70       53 
40       40       38 


59      43       31 
25      22      22 


54       43       37 
40       32       30 


36       37       33 


40      50 
22      29 


58      56 
37      35 


56      65 
27      36 


60      71 
43       37 


51       65 
27      31 


55       59 

30      35 


60      62      62 
48       46       42 


38       53      59 
26      21      34 


40       44       54 
35      31       30 


34       34      43 
23       21       28 


42       49       60 
22       27       34 


33      33      31 


59       65 
33       32 


54       60 
32       33 


50      58 
26      33 


41       49       36 


39 
20      26 


62       66       65 


30       22       27 


54       60       43 


71        85       77 


64       61       46 


34       30       26 


37       36       38 
25       20      21 


39       34       28 


69       71       83 


73       64       47 
37      32       30 


61        63       53 

38       40       40 


60       62       55 
32       35       36 


63       71       41 
30      25      25 


66      60       50 
40       31       28 


30       35       32 


68       77 
45       57 


69        71        74 


63       67 
36      42 


36       30 

20       20 


72       73 
42       48 


PO 

37 

36      61       53 
33       38       32 

69       70       74 


u      m 
in     41 


55  65  69 

30  32  38 

43  56  65 

27  32  42 

61  64  70 

37  40  48 

54  66  66 


55       63       69 


43 

57 

33 

37 

40 

46 

22 

23 

56 

65 

32       32        39 


52       64       70 


53      63       68 


52       60       63 


49       57       62 
32       28      29 


26      26      28 


57      65       73 


32       31       31 


63      68 
32       35 


46      61 
33       37 


54       65 
30      25 


50       58 
30       32 


51        64        74 
23      29       32 


46      55 

31       30 


3  7      60 

I  I        14 


73        76       73 


77       62       42 


47       59       41 


47       48 
39       33 


72       59       50 


73       58      52 
46       44       38 


59      56 
43      41 


57       65        73 


57       60       65 


89 

68 

70 

74 

73 

65 

56 

53 

46 

55 

67 

61 

52 

65 

73 

44 

39 

38 

37 

41 

90 

78 

70 

76 

76 

65 

55 

49 

42 

53 

68 

56 

55 

61 

58 

46 

44 

41 

42 

43 

58       60       55 
35       34       36 


60       49       59 


57      52 
27      28 


68       65 
38       40 


54       67       65 


50       64       57 


76 
63 

89 
57 

69 
52 

70 
49 

68 

40 

58 
39 

55 
39 

59 
38 

63 

46 

56 
35 

47 
31 

54 

37 

70 
55 

72 
43 

51 
43 

49 
45 

55 

34 

45 
33 

41 
33 

55 
35 

62 
42 

55 

37 

58 
39 

62 

34 

70 
50 

81 

40 

58 

40 

58 
43 

80 
60 

76 
44 

60 
46 

67 
35 

83 
54 

78 

44 

56 

50 

6  6 

36 

73 
60 

82 
46 

56 

45 

59 
39 

76 

53 

6  6 

42 

48 
45 

60 

16 

67 

41 

57 

40 

54 
39 

60 
27 

75 
48 

65 

40 

55 

40 

92 

32 

55 

38 

59 
35 

60 
33 

82 

■.'. 

57 
44 

39 

43 

65 
38 

70 
37 

79 
44 

90 
39 

51 
44 

42 
31 

31 
30 

54 
30 

42 
30 

73 
M 

72 
46 

39 
37 

70 
40 

67 
54 

69 

40 

31 
40 

10 

42 

72 

Ml 

(2 
38 

59 

46 

47 

80 

78 
48 

61 
50 

69 

41 

74 
48 

10 
41 

47 
42 

36 
36 

1.1 

11 
4  \ 

38 
45 

39 

13 

65       71       76      75 


71       69      73 
51       42      42 


71       73       68       70 


85       60      83 
66      60      51 


54       54      56 
36      38      35 


66       71       75      60 


47      57      55 
31       31      35 


76       77      83      82 
58      62       64      56 


64      71       73      60 


56      55      61      60 
37      32       30      32 


65       61       57 

40       44       37 


71 
35 

68       71       80       70 
37      43       35      36 

70       82       78       76 
54      60      49      50 

73      83      80      75 


69      82       73      75 
51       62      48      43 


63 

45 

60 
34 

6li 

30 

60 
45 

70 
38 

Ml 

33 

58 
40 

57 
38 

72 
33 

70       73       73      68 
55      60      49      47 


66       71       77      60 


33       3>       33       33 

78       74        P7       79 
36      30      52      32 


68 

66 

45 

43 

67 

/« 

34 

52 

82 

81 

61 

Ml 

80 

PI 

43 

IV 

77 

81 

34 

43 

DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
4    1958 


PLAINS 

PLAINVIEW 

POINT    COMFORT 

PORT    ARTHUR 

PORT  ARTHUR  WB  AP 

PORT  ISABEL 

PORT  LAVACA 

PORT  MANSFIELD 

PORT  OCONNOR 

POSSUM  KINGDOM  DAM 

POTEET 

PRADE  RANCH 

PRESIDIO 

OUANAH  5  SE 

RANGER  PUMP  STATION 

RAYMONDVILLE 

RED  BLUFF  DAM 

REFUGIO 

RIO  GRANDE  CITY  2  ESE 

RISING  STAR 

R08STOWN 

ROCKSPRINGS 

ROSCOE 

ROSENBERG 

RUSK 

SAN  ANGELO  DAM 

SAN  ANGELO  WB  AP 

SAN  ANTONIO  WB  AP 

SAN  BENITO 

SAN  MARCOS 

SANDERSON  1  NW 

SEALY 

SEGUIN 

SEMINOLE 

SEYMOUR 

SHERMAN 

SINTON 

SMITHVILLE 

SNYDER 


DoY     Of  Month 


5?   40 
21   23 


70   65 
53   49 


72   66 
60   50 


70   60 
52   48 


62   54 
39   36 


55   43 
26   27 


43   50 
32   35 


76   76 
49   4B 


72   64 
55   45 


53   44   55 
29   26   34 


64   55   62 


59  45  48 

38  32  34 

49  48  55 

32  33  35 

56  65  59 

43  43  41 

79  80  65 

52  47  47 

69  51  63 

37  42  40 


62   64   62 
53   44   43 


MAX 

64 

62 

6? 

71 

70 

77 

MIN 

46 

41 

41 

52 

58 

56 

MAX 

55 

43 

47 

47 

60 

57 

MIN 

28 

25 

28 

40 

41 

41 

MAX 

MIN 

MAX 

58 

44 

55 

58 

57 

54 

MIN 

36 

36 

34 

35 

43 

48 

68   67   66 


68   62   63 
42   41   38 


61   36   48 
28   29   29 


75   75 
64   62 


70   72 
50   61 


70   75 
63   65 


65   67 
57   59 


67   73 
50   54 


71   78 
44   46 


50   52   60 


74   76 
65   64 


74   73 
62   62 


73   70 
55   61 


75   72 
59   63 


51   57 
42   42 


74   75 
58   62 


71   65 
54   52 


50   53 

43   45 


64   75 
59   58 


70   64 
51   56 


73   74   76 
52   58   62 


74   71   73 
54   62   62 


63   72   68 
42   53   58 


55   46   62 
33   40   40 


58   48 
30   32 


76   84   74 


67   79   77 


77   68 
55   46 


72   78 
61   49 


75   73 
53   42 


73   69 
40   31 


72   86 
42   35 


59   49 
37   26 


86   79 
68   48 


66   71 
41   44 


84   73 
62   48 


0      11      12      13      14 


80   89   85 


70   61 
45   35 


79   81 
64   50 


66   59 
35   42 


76   78 
62   66 


70   73 
42   43 


75   63 
41   43 


72   78 
54   57 


77   73 
63   43 


70   54 
47   39 


80   72 
59   42 


62   46   37 
26   26   23 


61   42   31 
31   23   23 


56   47   52 


68   68   69 


68   70   58 


74  69  60 

63  58  52 

69  72  56 

55  50  47 

73  74  62 

56  60  51 

63  69  57 

55  54  51 

57  49  39 
44  37  34 

66  61  54 


65   65 
42   40 


46   46   38 
31   34   30 


80  80  60 

59  60  50 

62  51  41 

38  34  26 

80  67  56 

50  48  48 

84  82 

50  60 

65  52  42 

39  33  32 

74  72  55 

53  53  47 


61   47 
37   33 


75   67 
42   48 


65   72 
42   42 


73   52 
39   34 


67   57 
45   45 


68   65 
44   45 


75   69   54 
45   42   49 


69   62   51 
46   46   44 


45   37 
27   25 


55   48   40 
37   31   30 


55   53   50 

39   40   37 


79   70   59 


60   70   56 
44   46   47 


72   55   37 
35   28   27 


flM    reference    doUi    following   Stfttloa    Indei. 

-  73  - 


18   19   25 


59   59   64 

43   40   41 


44   41   41 


54   59   59 
42   40   38 


58   60   58 
47   46   49 


•58   58 
43   42 


31   30   34 


57   64 
35   35 


52   54   60 
29   30   24 


66   69 
41   41 


21   24   31 


44   52 
27   29 


58   61 
47   43 


45   54   69 
33   29   24 


62   61   69 

44   40   37 


47  45  38 

36  44  48 

29  28  31 

57  61  59 

44  42  39 


47   59 
25   32 


60   66 
35   37 


49   56 
33   35 


48   51 
2  8   30. 


52   62 
28   32 


60   63 
33   34 


57   55 
35   30 


38 
35 

66 
36 

72 

40 

75 
54 

56 

34 

64 
33 

69 
38 

73 

50 

51 
25 

66 

29 

77 

36 

70 
31 

40 
22 

50 

26 

59 
36 

62 
31 

45 
30 

53 
33 

57 

36 

63 

40 

62 
41 

69 
38 

71 

46 

81 
63 

54 
34 

56 

32 

65 
34 

78 
36 

45 

24 

55 

26 

65 
34 

76 
32 

71   40 
26   25 


63   65   73 
45   49   44 


66   73   53 

43   48   41 


64   68 
55   62 


68   59   52 
45   35   33 


67   75   58 
42   58   37 


64   69 
32   42 


55   62 
34   29 


65   57   48 
41   32   30 


70   71   81 
43   57   50 


80   70 
37   45 


70   78   61 
45   60   42 


70   74   84 
39   55   52 


58   66   50 
36   35   29 


74   70   85 
48   55   44 


72   68 
40   31 


70   74 
39   58 


61   67 
40   52 


72   58 
42   35 


67   76 
39   45 


70   73 
44   60 


63   70 

34   44 


42   53 
25   28 


56   61   63 


61   65 

37   40 


56   67 
45   46 


54   56 
42   42 


60   65 
33   40 


68   75 
43   41 


45   54 
29   26 


55   65 
30   30 


50   62 
40   39 


56   68 
38   32 


65   69 
32   38 


57   66 
39   38 


46   50 
30   29 


47   63 
36   40 


26   31   40 


62 
34 

67 
38 

73 
43 

42 
34 

58 
36 

65 
41 

42 
30 

54 
32 

65 
37 

55 

33 

65 
32 

70 

46 

62 
33 

65 

37 

70 
39 

54 

40 

64 
40 

74 

42 

51 
33 

61 
35 

66 
39 

68   73 
37   39 


68   78 
36   40 


60   75 
33   35 


82   80 
62   59 


79   59 
58   48 


78   68 
65   57 


75   83 
64   4  5 


72   81 
63   57 


70   79 
62   48 


82   74 
61   56 


70   64 
52   39 


62   70 
47   55 


55   56 

42   40 


76   89 
65   55 


68   62 
47   41 


73   84   70 
55   63   46 


85   92 
59   58 


71   58 
52   39 


73   84 
63   50 


71   81   70 
52   64   47 


75   82   75 
56   62   4  3 


72   56   51 

44   40   36 


70   68   62 

45   57   41 


75   8*   SO 
59   62   48 


70   75   80 
45   61   46 


77   68 
40   42 


42   47   61 
30   30   33 


59   65   67 

47   43   49 


59   54 
49   46 


67   67   70 
55   51   58 


61   61   68 
47   38   48 


63   69   66 

52   48   49 


62   64 
42   50 


54   63   69 

43   29   40 


73   78   81 
40   44   43 


57   56   57 
33   29   39 


50   65   56 

37   30   42 


65   70   74 
51   48   50 


54   68 

41   36   40 


70   72   77 
52   44   46 


54   55   66 

40   31   44 


64   59   71 
49   41   49 


59 
42 

49 
38 

55 

40 

62 
34 

83 
62 

80 
45 

58 
46 

64 
37 

70 
50 

76 

43 

48 
43 

50 
44 

72 
51 

57 
41 

51 
41 

56 
34 

57 
46 

50 
41 

55 

42 

63 
34 

81 
53 

61 

43 

58 

43 

65 
36 

7» 

63 

91 
57 

69 
51 

71 

45 

74 

60 

80 
45 

56 

46 

56 
35 

65   74 
41   42 


66   75 

36   44 


55   55   55 


47   50 
36   36 


37   40 
59   67 


70   76 
57   64 


74   74 
62   65 


70   70 
57   61 


70   82 
53   60 


62   70 
40   46 


53   60 
31   41 


74   77 
55   64 


74   70 
45   40 


70   83 
53   55 


76   79 
56   62 


65   65 

40   46 


75   72 
56   62 


54   61 
33   33 


75   74 
49   46 


72   73 
64   61 


77   73 

65   58 


74   73 
58   55 


62   70 
43   38 


65   68 
37   38 


83   89 

43   50 


58   52 
37   36 


58   70 
39   35 


68   80 
39   40 


79   74 
51   50 


88   85 
61   58 


60 
45 

64 
42 

60 
35 

72 
38 

72 

48 

81 
59 

80 
47 

74 
43 

65 
46 

72 
53 

78 
46 

62 
41 

71 

45 

64 
4* 

67 
37 

63 
39 

66 

48 

67 
46 

64 

40 

71 
40 

66 
53 

81 
55 

76 
49 

72 
48 

77 

54 

79 
61 

85 
63 

82 
55 

72 

46 

66 
52 

80 
49 

72 
44 

76   75 
49   42 


70   67  64  75 

41   38  33  38 

68  60  56 

46  37  34 


58   69 
45   48 


60   55 

47   38 


81   82   80 
62   52   49 


73   70 
41   53 


80   70 
46   42 


DAILY  TEMPERATURES 


MARCH    19S 

Station 

Day 

Of  Month 

■ 
Oi 

a 

> 
< 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

SONORA 

MAX 
MIN 

57 
42 

56 
33 

58 
35 

53 

45 

56 

49 

72 
50 

78 
47 

75 
34 

51 
36 

51 
29 

57 
28 

63 
33 

69 
41 

65 
41 

46 
32 

55 

30 

65 

37 

69 
42 

74 
49 

68 
50 

60 
40 

59 

41 

62 

34 

74 
44 

69 
53 

73 
51 

68 
40 

71 

44 

63. 

40. 

SPEARMAN 

MAX 
MIN 

44 
16 

46 
16 

52 
23 

40 
28 

43 
32 

50 
26 

32 
26 

41 
27 

38 
20 

34 
23 

36 

23 

27 
21 

33 
18 

35 
22 

35 
25 

35 
28 

35 
18 

29 

19 

38 

22 

52 
28 

65 
36 

75 
35 

40 
31 

37 
30 

50 
29 

54 
34 

46 
36 

48 
30 

44 
32 

43 
32 

52 
33 

42. 
26. 

SPUR    1    WNH 

MAX 
MIN 

55 

28 

51 

33 

51 
24 

49 
39 

62 

39 

56 

37 

63 

31 

53 
36 

59 
29 

58 
32 

45 
28 

45 
27 

39 

20 

48 
23 

60 
29 

70 
34 

69 
28 

44 
26 

57 
32 

67 
27 

77 
38 

62 

58 
40 

47 
37 

59 
35 

62 
32 

60 
40 

58 
42 

60 

40 

61 
36 

73 
32 

57. 
32. 

SPUR6ER    DAM    B 

MAX 
MIN 

68 

49 

64 
45 

65 
43 

68 

46 

73 
52 

63 

53 

68 
57 

83 
65 

76 
43 

68 

42 

70 
48 

68 
45 

57 
40 

55 

39 

59 
33 

64 
33 

68 
43 

69 

41 

43 
35 

60 
35 

65 

36 

71 
49 

71 
52 

82 

47 

55 

45 

51 
45 

58 

35 

69 

47 

71 
52 

80 
46 

70 

4! 

66. 

44. 

STEPHENVILLE    3    NE 

MAX 
MIN 

40 
32 

50 
38 

56 

38 

46 
40 

50 
46 

57 
46 

70 
48 

56 
36 

60 

36 

55 

36 

44 
35 

37 
30 

43 
30 

49 
30 

58 
32 

62 

36 

43 
32 

45 
31 

55 
31 

62 
36 

68 
37 

69 
42 

57 
43 

55 
41 

49 
36 

60 
37 

58 
37 

66 

44 

64 

41 

58 
36 

66 

44 

55. 

37. 

STRATFORD 

MAX 
MIN 

40 
17 

45 
11 

49 
12 

42 
27 

42 

30 

49 
28 

34 
21 

19 

32 
14 

29 
19 

33 
13 

32 
18 

35 
22 

34 
24 

34 

17 

28 

17 

42 
24 

52 
26 

62 

35 

73 
36 

40 
30 

37 
29 

30 

51 
32 

48 
33 

44 
33 

43 
30 

42 
28 

52 
32 

42. 
24. 

SUGAR    LAND 

MAX 
MIN 

74 
41 

65 

48 

67 
44 

65 
52 

71 
55 

74 
58 

75 
62 

83 
63 

78 
45 

70 
46 

74 
50 

60 

50 

56 
41 

57 
37 

61 
37 

65 
39 

69 
55 

70 
41 

51 
35 

62 
39 

68 
40 

73 
50 

77 
56 

82 

47 

60 
39 

62 

44 

65 
42 

74 
48 

70 
56 

81 
48 

73 

44 

68. 
46. 

SULPHUR    SPRINGS 

MAX 
MIN 

59 

37 

45 
36 

57 
36 

60 
36 

58 

40 

54 
45 

56 

45 

74 
53 

62 

40 

55 

40 

65 

41 

52 

38 

39 
33 

43 
30 

52 

30 

58 
32 

62 
36 

55 

34 

45 
34 

55 
29 

62 
29 

69 
42 

69 
55 

71 

4  0 

50 
40 

48 

41 

58 
39 

60 
41 

70 
45 

62 

45 

57 
35 

57. 
38. 

TAHOKA 

MAX 
MIN 

43 

60 

70 

65 

44 

50 

63 

76 

66 

53 

41 

54 

60 

58 

51 

57 

60 

73 

TARPLEY    1     E 

MAX 
MIN 

56 
43 

59 
38 

63 

34 

59 

47 

68 

53 

76 
57 

80 
56 

75 
54 

71 
36 

72 
42 

65 

43 

55 

40 

59 
34 

60 
33 

60 
28 

67 

45 

77 
51 

56 
35 

62 
31 

67 
30 

70 
35 

74 
52 

78 
60 

70 

40 

58 

42 

66 
31 

74 
41 

73 
52 

77 
56 

78 
43 

74 
43 

67. 
42. 

TAYLOR 

MAX 
MIN 

65 

43 

56 
38 

60 
37 

61 
41 

59 
50 

62 

53 

70 
53 

79 
56 

71 
40 

67 
44 

69 
44 

53 
43 

45 
36 

54 
36 

56 
33 

64 
39 

66 
46 

59 
34 

42 
32 

58 

33 

65 

40 

71 
50 

69 

58 

77 
45 

54 
43 

55 
35 

64 

41 

73 
48 

70 
54 

76 
45 

70 
40 

63. 
42. < 

TEMPLE 

MAX 
MIN 

64 
42 

51 
39 

59 
39 

61 
42 

57 
50 

61 

51 

67 
51 

78 
56 

70 
41 

65 

40 

65 
45 

51 
42 

44 
37 

51 
34 

56 
33 

61 

41 

67 
41 

62 

34 

43 
33 

59 
34 

65 
35 

70 
42 

72 
58 

76 

45 

52 

45 

52 
36 

62 

37 

70 
45 

70 
53 

76 
44 

67 

44 

62. 

42.. 

TEXARKANA    DAM 

MAX 
MIN 

61 
36 

50 
37 

62 
37 

61 

40 

63 

41 

62 

48 

56 

50 

74 
54 

73 
43 

59 
39 

65 
39 

51 

37 

41 
36 

46 
34 

54 
34 

60 

37 

62 
43 

55 

35 

49 

33 

56 
34 

61 

37 

72 
42 

69 

54 

69 
45 

53 

45 

46 
44 

55 

41 

64 

42 

67 

47 

76 
49 

63 

41 

59. < 

41. 

THOMPSONS    3    WSN 

MAX 
MIN 

68 

47 

62 

50 

71 
56 

74 
60 

75 
62 

81 

46 

74 
50 

59 
51 

55 
42 

56 

41 

37 

70 

73 
42 

50 
36 

61 

40 

66 
40 

80 

48 

55 
46 

57 
42 

63 

42 

73 
48 

80 
44 

THROCKMORTON 

MAX 
MIN 

67 
33 

41 
33 

51 
29 

55 
29 

47 
40 

54 
43 

54 

40 

64 
41 

58 
31 

60 
33 

50 
33 

40 
31 

36 

27 

41 
27 

49 
29 

60 
37 

65 
32 

40 
29 

48 

30 

55 

31 

65 
38 

72 
50 

71 

44 

47 
40 

56 

39 

55 
29 

62 
36 

53 

44 

69 
46 

60 
37 

57 

36 

54.! 
35.  < 

TILDEN 

MAX 
MIN 

71 
54 

57 
46 

65 
48 

60 
50 

75 
54 

76 
62 

78 
60 

80 
61 

70 
45 

79 
42 

68 
49 

56 
45 

55 

42 

60 
39 

65 
35 

69 

46 

69 
52 

79 
41 

46 

34 

62 

35 

68 
44 

75 
48 

78 
61 

81 
46 

63 

46 

61 

40 

69 

45 

75 
53 

70 
60 

64 
49 

77 
50 

69. 

47.! 

TULIA 

MAX 
MIN 

50 
20 

40 
23 

45 
29 

42 
36 

53 

32 

53 

29 

55 
19 

48 
31 

58 

28 

39 
23 

29 

24 

33 
16 

35 

19 

43 
26 

48 
32 

68 
24 

44 
24 

42 
26 

55 

28 

65 
31 

75 
39 

50 
32 

40 
32 

43 
33 

56 
34 

58 
34 

50 
37 

53 

33 

50 
33 

58 
32 

49. 
29. ( 

TTLER    »    NE 

MAX 
MIN 

62 

40 

51 
37 

59 
33 

60 
46 

61 

50 

60 
51 

77 
55 

69 
36 

62 

41 

71 

43 

53 

39 

40 
35 

45 
32 

54 
32 

60 
33 

67 
43 

60 
36 

41 
33 

58 

27 

63 

35 

69 

51 

70 
56 

71 
42 

49 
42 

51 
45 

56 
35 

63 

45 

71 
51 

75 

45 

61 

40 

60. < 
40.1 

UVALDE 

MAX 
MIN 

53 

39 

64 

40 

62 

48 

69 

57 

80 
58 

81 
55 

7* 
38 

72 

44 

74 
47 

53 

43 

61 
38 

61 
32 

59 
33 

65 

37 

69 

48 

81 
39 

59 
33 

63 
36 

68 
40 

70 
44 

77 
55 

79 
45 

63 

45 

61 
35 

68 
41 

71 
50 

67 
56 

80 
43 

77 
45 

68. < 

43.; 

VAN    HORN 

MAX 
MIN 

55 

32 

64 
32 

67 
36 

59 
45 

69 
35 

61 

37 

68 
34 

54 
38 

44 
33 

41 
27 

45 
32 

59 

30 

71 
35 

75 
42 

68 

47 

67 
36 

57 
38 

70 
33 

75 
47 

70 
52 

70 
43 

50 
41 

60 
38 

64 
40 

73 
38 

70 
40 

66 

44 

74 
40 

75 

43 

63.2 
18. 3 

VEGA 

MAX 
MIN 

42 

16 

52 
21 

41 
35 

41 

30 

33 
14 

39 

17 

48 
25 

54 
24 

37 
19 

26 
19 

33 

14 

32 

15 

44 
27 

48 

31 

55 
20 

33 

20 

46 
25 

52 
26 

65 
32 

74 
40 

43 
30 

41 

30 

39 

30 

50 
34 

57 
33 

46 
36 

52 

31 

48 
30 

51 

31 

43.! 

25.1 

VERNON 

MAX 
MIN 

51 
32 

51 
27 

55 
43 

55 

40 

50 
40 

62 
38 

32 
31 

44 

32 

40 
30 

36 
26 

43 
28 

56 
34 

62 
33 

40 
29 

49 
33 

58 

37 

66 

44 

74 
49 

51 
40 

59 

38 

58 

33 

61 

41 

60 
38 

65 
45 

61 
36 

54. ( 
35.1 

VICTORIA    US    AP 

MAX 
MIN 

65 

47 

57 

47 

73 
61 

73 
62 

80 
62 

81 

58 

70 
48 

73 
48 

62 

47 

53 

47 

58 
43 

59 
38 

65 
39 

69 

44 

79 
49 

49 
40 

61 
35 

68 

41 

73 
45 

73 
55 

82 
57 

61 

47 

59 
46 

68 

40 

71 
47 

71 
52 

82 
62 

75 
52 

72 
48 

68.3 

48.7 

■ACO    MS    AP 

MAX 
MIN 

57 
39 

61 
39 

61 

50 

67 
51 

75 
55 

68 

48 

62 
38 

62 

47 

50 
42 

47 
39 

50 
36 

II 

33 

62 
32 

66 

40 

60 
38 

45 
35 

58 

30 

64 
33 

71 
38 

73 
55 

74 
48 

53 

44 

51 

44 

61 
37 

66 

43 

72 
52 

74 
53 

65 

44 

69 

40 

61. i 
42.2 

■  AMEN 

MAX 
MIN 

65 
45 

69 

40 

70 
54 

70 
|| 

85 
62 

|| 

64 

74 
42 

7» 
42 

69 
49 

66 

46 

56 

41 

60 
36 

67 
32 

69 
36 

70 
55 

60 
39 

61 
32 

66 

31 

71 
32 

71 
44 

63 
59 

77 
48 

55 

46 

58 
45 

71 
35 

71 
45 

81 
55 

76 
43 

75 
43 

70.0 
44.1 

HASHINGTON    STATE    PARK 

MAX 
MIN 

39 

41 

62 
40 

70 
49 

68 
56 

82 
57 

74 
41 

68 

41 

74 
43 

58 

4  4 

30 
37 

34 
35 

58 
35 

65 
35 

70 
40 

69 
37 

42 

31 

59 
33 

69 
33 

72 
37 

72 
56 

78 
43 

54 

43 

53 
39 

62 

39 

72 
42 

71 
47 

79 
45 

67 
39 

65.9 

42.0 

«»I»-«^Mir 

MAX 

MIN 

4) 
36 

59 
33 

33 

44 

38 

47 

74 

M 

66 

15 

55 

36 

62 

40 

32 

38 

43 
32 

47 
30 

55 

31 

60 
34 

66 
42 

36 
34 

45 
33 

57 
30 

67 

i.' 

70 
42 

71 
53 

68 

40 

53 
39 

50 
42 

63 

40 

57 
44 

72 

47 

71 
43 

60 
33 

59.4 
19.0 

»(ATHE*ro*D 

MAX 
MIN 

39 
31 

53 

35 

51 
39 

51 
43 

70 
46 

60 
32 

34 
33 

36 

36 

46 
34 

38 
29 

44 
29 

51 
29 

54 
35 

66 
38 

43 
26 

45 
30 

53 

31 

65 

33 

72 
44 

70 
51 

|| 

40 

57 
40 

49 
36 

63 
36 

55 

40 

69 
46 

60 

41 

92 

15 

55.5 
16.7 

7     ' 

MAX 

MIN 

63 

47 

67 
34 

74 
66 

76 

1  1 

83 

66 

Mr, 
50 

81 
39 

61 
60 

6  1 
4  9 

63 

36 

61 

43 

68 
41 

71 
53 

84 
65 

65 
50 

64 
40 

70 
39 

74 
47 

74 
59 

89 

65 

|| 

56 

70 
52 

75 
45 

75 
54 

78 
58 

65 
69 

82 
61 

81 
59 

71. « 
54.7 

»M1TN(»    CAM 

MAX 
MIN 

44 
34 

55 

36 

39 
43 

II 

47 

73 
30 

67 
37 

60 
37 

61 

40 

48 
38 

46 
32 

49 
32 

54 
11 

60 
32 

66 
38 

57 
33 

45 
12 

57 
32 

63 

i  1 

71 
43 

72 
98 

71 

44 

54 
42 

30 
38 

60 

40 

66 

43 

72 
49 

72 
45 

62 

19 

59.9 
19.6 

■  ICMIT4    'ALL'.    «n    AP 

«»/ 
MIN 

53 

n 

51 
31 

11 

4  | 

34 

4/ 

31 
II 

31 
29 

48 
39 

42 
32 

36 

40 
25 

48 
24 

54 
11 

62 
36 

43 
10 

45 
29 

34 
29 

64 
32 

71 
42 

68 

50 

62 

41 

99 
36 

51 
35 

56 

32 

54 

40 

67 
38 

60 

44 

54 
38 

66 
|| 

51.7 

13. 1 

«ui  ia»  h*»»ii   »r<v» 

MAX 

MIN 

47 

67 
40 

ro 

70 
61 

79 

M 

76 
47 

70 
31 

72 
3? 

61 
53 

56 

41 

36 

40 

62 
19 

67 
42 

68 
38 

72 
41 

49 
15 

62 
39 

66 
46 

71 
57 

73 
59 

80 
47 

35 

46 

57 
40 

64 

45 

71 
52 

68 
59 

76 
52 

71 
46 

67.9 
49.6 

mmm 

MAX 
MIN 

M 

40 

63 
42 

43 

II 

M 

73 
32 

73 
32 

63 

40 

63 

41 

37 

37 
12 

40 
11 

14 

33 

31 

34 

45 
11 

53 

32 

62 

40 

62 

48 

49 

42 

59 

36 

59 
42 

62 
42 

68 

45 

72 
42 

68 
46 

70 
46 

60.9 
40.' 

in  -»»  a» 

MAX 

MIN 

N 
H 

33 
15 

16 

43 

46 

67 
41 

74 

34 
40 

>i 

40 
11 

46 
32 

u 

If 

66 
15 

81 
40 

61 
39 

34 
13 

57 
19 

67 

i'. 

79 
45 

66 

45 

65 

44 

48 
41 

34 

40 

69 
39 

67 
39 

77 
47 

70 
40 

67 
18 

77 
49 

61.' 
18.9 

. 

MAX 

MIN 

'.  i 

4  i 

63 

4  ' 

■  ■ 

•  1 
1  1 

73 
II 

'5 
4/ 

48 

II 

49 

■  r 
44 

40 

II 

66 
15 

69 

45 

80 
38 

|| 

44 

61 

19 

68 
16 

7  4 

4  1 

81 
48 

61 
58 

Ml 

49 

63 

50 

71 
39 

79 
48 

69 
95 

81 
60 

78 
48 

73 
51 

61.7 

47.7 

>,  - 

MIN 

47 

4T 
49 

11 
1  1 

If. 

79 

'4 

4    ' 

'4 

30 

47 
31 

|| 

H 

37 
51 

61 
42 

49 
13 

70 
16 

76 
30 

N 
II 

60 

14 

71 
|| 

PI 

4  4 

72 
34 

81 
63 

7  7. 
|| 

57 

4  1 

69 

41 

79 

4    | 

69 
55 

82 
62 

73 

Ml 

76 
46 

70.7 
49.9 

• 

»A# 

MIN 

M 

II 

5* 
11 

44 

1.  S 

4  1 

II 

|| 

1/ 

61 

-.4 
1/ 

44 
If 

44 
U 

51 

1,1 
II 

70 
19 

71 
49 

i.i. 
43 

67 
18 

64 
16 

69 

4  / 

75 
53 

66 

43 

|| 

61 

59 
16 

63 

41 

63 
16 

72 
IB 

64 

40 

67 
13 

72 

|| 

62.5 
17.8 

Wlil     Ml-flilM    llrtlM     I***-. 


EVAPORATION  AND  WIND 

TEXAS 

MARCH  1958 

Day  of  month 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25  26 

27 

28 

29 

30 

31 

S  -   » 
f-  < 

ANGLE TON  4  NE        (A> 

EVAP 
WIND 

.17 
21 

.21 
62 

.15 
64 

.  14 
74 

.07 
73 

.06 
63 

.20  .1: 

49   8! 

.16 
6J 

.16  .OS 
41   82 

.19  .17  ,ie 

87   79   5" 

■11    -\l    '11    -\l    -11    '}l    -08  -07  -09  ■"  -34  .14  .07  .08  .02  .07  .14   3.67 
49   32   88   79   67   42   59   72   98   67   65   47   31   62   84   75   37   1959 

AUSTIN  MB  AP 

EVAP 

.1? 

.  Jt 

.17 

.  13 

.00 

.07 

.05  .1" 

.2S 

.13  .21 

.18  .06  .12 

.12 

.12  .14  .12 

.13   14  .13  .19  .02  .21  .23  .00  .10  .07  .07  .28  .22   4  14 
143   80   30  140  140  151   78   66    9   35   69   80   72   2837 

WIND 

80 

152 

65 

55 

55 

80 

75 

5! 

111 

39  126 

215 

154  14" 

5£ 

24   96  15" 

3EAUMONT  EXP  FARM     (A) 

EVAP 
WIND 

.12 
74 

.15 

133 

.09 
55 

.10 
69 

.15 

138 

.01 
69 

.02 
10] 

.1C 

73 

.20 

105 

.03 
4£ 

.09 
101 

.12 
141 

.13  .16 
135  114 

.12 
46 

.1C 
3C 

.09  .12 
75  165 

.19  .14  .21   -   .10  .16   17  .07  .07  .07  .12  .05  .20   3.60B 
117   79   45   92  146  144   93   77   39   33  128  115   86   2875 

SEEVILLE  5  NE        (A) 

EVAP 
WIND 

.11 

67 

.13 

190 

98 

.09 
110 

.02 
119 

.03 
37 

.07 
9S 

.03 
86 

.37 

138 

.OS 

61 

.10 
135 

.24 

173 

.12  .19 
206  168 

.IE 
63 

.0  = 
5C 

.02  .14 
99  195 

.05  .28  .14  .13  .01  .24  .11  .07  .08  .15  .10  .05  .20   3. 758 
138   83   54  151  187  116  112   66   20   63  120   52   64   3360 

BELTON  OAM 

EVAP 

.16 

.  35 

.08 

.13 

.05 

.05 

.01 

.  16 

.28 

.17 

.14 

.08 

.05 

.18 

.13 

.13 

.20  .16 

.04 

.12 

.20  .19  .09  .31  .06  .05  .1?   15   1A   nn   17   a  10 

WIND 

35 

80 

26 

45 

43 

39 

53 

56 

112 

50 

74 

92 

115 

114 

34 

22 

IOC 

114 

56 

4f 

46 

13C 

124  145   49   56   23   35  110   87   50   2460 

BENBROOK  OAM 

EVAP 

.18 

.02 

.04 

.13 

.02 

.06 

.07 

.18 

.23 

.08 

.18 

.08 

.04 

.09 

.11 

.18 

.14 

.15 

.07 

.16 

.17 

.26 

.  11 

.17  .0" 

.04  .16  .03  .20  .28  .14   3.83 
88   60   40  226  140   85   3341 

WIND 

66 

62 

26 

77 

64 

80 

71 

84 

146 

98 

166 

164 

131 

123 

51 

69 

161 

200 

73 

80 

7£ 

19£ 

15: 

168   9< 

BUCHANAN  OAM 

EVAP 
WIND 

* 

* 

.26 
268 

.11 
45 

.07 
35 

* 
30 

.06 
8C 

* 

* 

.67 
233 

.15 
90 

.  11 
91 

.02 

186 

.16 
156 

* 

I 

.40 

164 

.14 

120 

.05 
50 

.13 
30 

.15 

50 

» 

.54  .07 
450   96 

.06  .1 
74   2: 

.17   • 
57   * 

; 

.52 
232 

3.95 
2561 

DEN  I  SON  OAM 

EVAP 

.13 

.08 

.13 

.09 

.01 

- 

.  11 

.28 

.05 

.09 

.06 

.  11 

* 

.15 

.17 

« 

.21 

.10 

.  14 

.13 

_ 

_ 

_ 

.11 

.06 

.15  .11 

51 

nn   1  e 

3.48B 
3021 

WIND 

50 

49 

50 

72 

44 

76 

51 

202 

8 

114 

162 

135 

144 

36 

55 

116 

20  7 

103 

66 

30 

146 

197 

15C 

14; 

lie 

57   4: 

132  148   76   44 

DENTON  EXP  STATION    (A) 

EVAP 

.03 

.07 

.10 

.06 

.04 

- 

.07 

.16 

.03 

.05 

.12 

.08 

.09 

.10 

.05 

,06 

.04 

.19 

-09 

.06 

.05 

_ 

.OS 

.1] 

.06 

.05  .o« 

.  16 

.07  .0" 
110   42 

2.44B 
2836 

WIND 

74 

20 

65 

77 

78 

95 

58 

147 

106 

74 

130 

1771147 

76 

24 

60 

157 

130 

54 

29 

57 

169 

110 

156 

64 

5C 

6C 

6] 

17= 

OILLEY 

EVAP 
WIND 

.20 
93 

.08 
40 

.13 
30 

.02 
53 

.10 
30 

.02 
15 

.16 

59 

.15 
39 

.31 
63 

.  15 
38 

.06 

74 

.13 
77 

.09 
62 

.14 
54 

.12 
23 

.14 

24 

.08 
44 

.27 
93 

.04 
37 

.14 

30 

.16 
23 

.15 
50 

.12 

59 

.27 

54 

.08 
34 

.04 
21 

.14 
21 

.  i: 
42 

.06 
62 

.2; 
2E 

.21 
2S 

4.11 
1400 

FORT  STOCKTON 

EVAP 
WIND 

.17 

32 

.04 
52 

.07 
39 

.05 

102 

.10 
86 

.07 
41 

.24 
88 

.28 

166 

.21 
78 

.31 
115 

.23 
76 

* 

69 

.07 
26 

.07 
23 

.17 
86 

.22 
81 

.23 

68 

.16 
82 

.09 

39 

.11 
43 

.22 

70 

.25 

108 

.  10 
74 

.27 
74 

43 

.  12 
IE 

.10 
24 

.1" 

114 

.36 
117 

.3« 

5C 

.14 
27 

4.96 
2118 

GRAPEVINE  DAM 

EVAP 
WIND 

.23 

113 

.01 

52 

.04 
27 

18 
73 

.03 
90 

72 

.01 
73 

.21 
60 

.15 
156 

.15 
57 

.13 

140 

.12 

153 

.03 

139 

.11 
146 

.10 
44 

13 
47 

.19 
148 

.14 
190 

.08 
72 

.16 
56 

.19 
77 

.23 

197 

11 
LSI 

.  16 
177 

.08 
94 

.07 
102 

.19 
40 

.00 
34 

.46 

184 

.11 
155 

.11 
73 

4.08B 
3223 

HOROS  CREEK  OAM 

EVAP 
WIND 

69 

.01 

100 

.07 
30 

.08 
97 

77 

.02 
122 

73 

.25 
116 

.19 
155 

.28 
138 

.15 
172 

.04 
171 

* 
161 

» 
131 

.23 

36 

.18 
100 

.13 

158 

211 

62 

.27 
55 

.18 
87 

165 

.  13 

108 

.16 
202 

.04 
89 

.  14 

.15 

.16 

.14 

.IS 

.19 

3. 618 
3577B 

IOWA  PARK  EXP  STATION 

EVAP 
WIND 

.08 
16 

.04 
16 

.06 
19 

.02 
36 

.01 
18 

.02 
38 

.04 
54 

.13 
37 

.04 
26 

.08 
39 

.06 

26 

17 

32 

.04 
9 

.09 
18 

.10 

61 

.08 
39 

.05 
23 

.08 
26 

.13 
16 

.15 
38 

.14 
58 

.03 
31 

.08 
S9 

.08 
13 

.07 

11 

.06 
22 

.07 
48 

.19 
94 

.11 

26 

.13 
40 

2.42B 
986 

-AKE  COLORADO  CITY 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

* 
98 
66 
32 

.10 
57 
36 
31 

.03 
31 
49 
33 

.09 
96 
52 
36 

.01 
72 
47 
43 

.07 
116 
57 
45 

.02 
55 
56 
43 

.18 
80 
71 
42 

.30 
122 
63 
39 

.17 
80 
60 
39 

.15 

117 

55 

33 

.05 

123 

42 

31 

.00 
83 
40 
31 

.11 

71 
58 
31 

.12 
53 
64 
32 

.19 

81 
68 
34 

.17 
108 
72 
42 

.03 

107 

42 

31 

.09 
40 
45 
31 

.15 
37 
68 
34 

.18 
57 
72 

40 

.17 
83 
72 

50 

.05 
78 
69 
47 

.18 

135 
48 
42 

.03 
76 
51 
42 

.14 
33 
66 
43 

.16 
88 
68 
43 

.15 
95 
69 
45 

.11 
143 
60 
44 

.22 

92 
63 

40 

.17 
47 
65 
38 

3.59 
2554 
58.5 
38.3 

-AREDO  WB  AP 

EVAP 
WIND 

.16 

110 

.18 

110 

.15 
70 

.03 

50 

.00 
50 

.24 
140 

.29 
65 

.23 
125 

.28 

90 

.20 
115 

.11 
115 

.06 

105 

.20 
117 

.13 
68 

.20 
50 

.17 
130 

.14 
60 

.25 

142 

.17 

88 

.22 

55 

.28 

130 

.28 

125 

.31 

100 

.24 
80 

.11 
80 

.17 
40 

.26 

120 

.16 
135 

.27 
98 

.28 

80 

.32 

107 

6.09 
2950 

-AVON  DAM 

EVAP 
WIND 

.22 

116 

.03 
79 

.07 
38 

.17 
96 

.05 
97 

.10 

71 

.16 
77 

.16 
50 

.20 
134 

.02 
76 

.13 

163 

.15 
164 

.05 
143 

.05 
141 

.13 
65 

.15 
69 

.09 

161 

.15 
247 

.07 

I  10 

.17 
87 

.16 
64 

.24 

193 

.  18 

196 

.18 

144 

.06 
126 

.07 

115 

.10 

47 

.03 
38 

.42 
165 

.27 

131 

.06 
95 

4.09 
3518 

«NSFIELO  DAM 

EVAP 
WIND 

-16 
30 

.05 

64 

.15 
24 

.07 
18 

.04 
32 

21 

.  13 
37 

.16 
32 

.14 
44 

.25 

30 

.14 
74 

.11 
96 

.04 

88 

.12 

106 

.10 
22 

.14 
16 

.06 
68 

.10 
103 

39 

.21 
28 

.11 
16 

.18 
91 

.07 
75 

.30 
81 

.02 
41 

.06 
16 

.09 
6 

.14 
24 

.07 

73 

.24 
34 

.18 

37 

3.90B 
1466 

'OINT  COMFORT        (F) 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.21 

190 
70 
51 

.26 
166 
65 
45 

.13 

106 
66 
46 

.10 

174 
o8 

50 

.09 
154 
68 
60 

.20 
97 
74 
62 

.07 

164 
60 
62 

.14 
51 
81 
62 

.34 
99 
74 

47 

.09 

122 
76 
54 

182 
74 
48 

.10 
139 

56 

52 

.12 
99 
62 
44 

.18 

230 

64 

40 

.05 

150 

64 

44 

.08 
72 
64 
45 

.27 
72 
76 

58 

.06 
197 
74 
42 

.  12 
134 
66 
34 

.18 
88 
72 
38 

.12 
87 
70 
48 

.10 
165 
72 
63 

.10 

137 

81 

62 

.  3  2 
159 
82 
50 

.25 

115 
62 
48 

.11 
81 
72 
42 

.18 
64 
74 
50 

.07 
136 

72 
56 

.19 

116 

80 

60 

.11 
29 
78 
52 

.37 

156 

76 

46 

4.87B 
3931 
71.4 
50.4 

ED  8LUFF  DAM 

EVAP 
WIND 

.02 
89 

.05 

52 

.08 
62 

.09 
121 

.12 

47 

.25 

206 

.31 
120 

.39 
294 

.52 
2  89 

.23 
146 

.16 
140 

77 

.05 
56 

.10 
72 

.13 
39 

.  37 
153 

.17 

128 

.13 
85 

.09 
51 

.14 
39 

.27 
129 

.21 

85 

.  2t, 
161 

.11 
69 

.02 
52 

.21 

111 

20 
131 

.47 
184 

.22 

86 

.20 
75 

.30 
93 

6.07B 
3442 

|AN  ANGELO  DAM 

EVAP 
WIND 

.05 
63 

125 

.08 
28 

.04 

117 

.00 
103 

.00 
100 

.06 

94 

.18 
132 

.28 
164 

.34 
176 

.15 
156 

.00 
182 

123 

107 

.28 
63 

.16 
85 

.24 
198 

.03 
187 

.11 
44 

.07 
42 

.13 
99 

.19 

221 

.10 

159 

.29 
197 

.07 

103 

.  13 

02 

.07 
56 

.20 
122 

.03 
173 

.23 

89 

.24 

60 

3.88B 
3630 

PUR  1  WNW 

EVAP 
WIND 

.13 
78 

.05 

66 

.01 
54 

.10 
97 

.05 
52 

.08 
182 

.06 
65 

.22 

216 

.15 
64 

.12 
230 

.07 

200 

190 

.09 

159 

.05 
51 

.11 
74 

.17 

61 

.06 

2  90 

.08 
95 

.12 
37 

.15 

73 

.27 
169 

.08 
106 

.05 
195 

.13 

202 

.12 
75 

.07 
79 

.18 
182 

.00 

120 

.24 
268 

.10 
140 

.26 
145 

3.37 
4035 

PURGER  DAM  B 

EVAP 
WIND 

.18 

40 

.12 

70 

.13 
44 

.14 
26 

.21 
64 

.02 
32 

.01 
44 

.19 
39 

.30 
103 

.11 
35 

.20 
79 

.17 
86 

.12 
90 

.16 

104 

.15 
30 

.15 
31 

.17 
71 

.11 

110 

.03 
62 

.16 
52 

.16 
38 

.22 

95 

.09 
87 

.20 

118 

.07 
63 

.01 
49 

.05 
23 

.  16 
27 

.20 
81 

.13 
68 

.25 

74 

4.37 
1935 

TEPHENVILLE  3  NE 

EVAP 
KIND 

15 

33 

.10 
62 

.03 
51 

.11 
74 

.06 

101 

121 

86 

.13 
93 

.16 
185 

.16 
111 

.16 
157 

.13 

223 

.09 
150 

.08 
145 

.11 
38 

.12 
83 

.12 
177 

.13 
208 

.12 
78 

.12 
63 

.11 
53 

.12 
147 

.25 

2  68 

.15 
169 

.13 
114 

.07 
55 

.09 
42 

.07 
77 

.10 
211 

.23 

151 

.17 
144 

3.628 

3710 

EXARKANA  DAM          (C) 

F.VAP 
KIND 

11 

51 

04 
46 

24 

16 
48 

.05 
59 

.04 
52 

33 

41 

.14 
75 

.10 

53 

.11 
96 

.11 
98 

.02 

97 

.06 
119 

.11 
45 

.09 
31 

.  10 
53 

.08 
147 

.08 

50 

.15 
68 

.10 
45 

.14 
67 

.05 
117 

.08 

67 

.10 
108 

.02 

79 

.04 
23 

.07 
2  3 

.13 
86 

.10 
78 

.15 

100 

2.70B 
2119 

HOMPSONS  3  WSw 

EVAP 
KIND 

* 

* 

.56 
163 

06 
31 

.21 

151 

.03 
50 

02 

84 

* 

* 

.63 
169 

.21 
75 

.04 

58 

129 

.IB 

121 

* 

* 

.45 

115 

114 

78 

.20 
49 

.17 
20 

* 

» 

.52 
393 

.09 
106 

.  12 
96 

.13 
21 

.17 
12 

* 

* 

.60 
243 

4.86B 
2278 

ESLACO  2  E 

:vap 

KIND 

14 

24 

20 
0  3 

.06 
50 

0  9 
55 

05 
119 

11 
62 

12 
39 

.24 
94 

.32 

62 

10 
46 

.11 

104 

02 
85 

.  17 
92 

.16 
47 

.17 

44 

.07 
63 

.10 
97 

.18 
96 

.15 
84 

.24 
41 

.22 

83 

.09 
118 

.19 

111 

.2d 
76 

.22 
70 

.13 
13 

.17 
79 

.19 
112 

.14 
80 

.27 
62 

.31 
87 

4.99 
2398 

HITNEY  DAM 

:vap 

KIND 

13 

49 

04 

76 

06 
24 

11 
43 

04 

51 

01 
40 

11 
42 

.20 

71 

.28 
133 

13 
40 

.12 

103 

08 
122 

14 

99 

.15 
97 

.15 
45 

.11 

33 

.14 

121 

.14 
145 

0  9 
69 

.16 
62 

.19 
52 

.22 

149 

.13 

1  79 

.23 

133 

.06 

57 

.07 

59 

.09 
23 

.11 
46 

.19 
147 

.29 
105 

.19 
65 

4.16 
2480 

ILLiAK  HARRIS  RES    (A) 

IVAP 
<IND 

13 
40  . 

12 
60 

10 
25 

07 

16 

14 

L25 

04 
34 

05 

80 

.06 
51 

.25 

109 

14 

41 

.14 
79 

11 
50 

16 
L10 

.19 

111 

.13 
34 

12 
36 

.07 
69 

.16 
105 

.15 

65 

.11 
50 

.14 
40 

.11 
101 

.01 
140 

.  19 
70 

.15 
139 

.13 

60 

.05 
26 

.  12 
59 

.09 

115 

.12 
65 

.21 
65 

3.76 
2190 

INTER  HAVEN  EXP  STA 

:vap 

KIND 

18 
76 

14 
36 

.10 
63 

07 

24 

04 

6 

13 
70 

18 

57 

.16 
53 

.15 
40 

.06 

50 

.16 
72 

03 
25 

lo 

62 

.20 

11 

.11 
31 

.11 
41 

.11 
39 

.24 
90 

.08 

21 

.19 
22 

.24 
41 

.08 
42 

.30 
55 

.15 

19 

.27 
37 

.06 
22 

.02 
35 

.14 
78 

.20 
58 

.24 

2d 

.28 

77 

4.58 
1379 

SLETA 

EVAP 
KIND 

14 

29 

12 
50 

.12 
53 

17 

70 

17 
66 

16 
44 

10 

67 

.16 
218 

.15  .24 
92   34 

.19 
114 

.05 
102 

37 

.07 
46 

.11 
34 

.20 

46 

.22 
76 

.16 
91 

.24 
71 

.23 
52 

.21 
37 

.33  .24 
125  135 

.24 
58 

.14 
52 

.12 

2  4 

.16 

156 

.24 

150 

.38 
84 

.41 

70 

.21 

40 

5.87B 
2343 

^1  EVAPORATION  MEASURED 
JURTH  INCH  THICK)  EVAPOR> 
W  AND  MIN  IN  DAILY  EVAP 

UIoVpaIT  PAN  UF  24"INCH  DIAMETER-   <C>   EVAPORATION  MEASURED  IN  A  SCREENED,  SUNKEN  PAN  OF  48-INCH  DIAMETER.   <F,   ALUMINUM  <ONE- 

JRATION  TABLE  REFER  TO  EXTREMES  OF  TEMPERATURE  OF  WATER  IN  PAN  AS  RECORDED  DURING  THE  24  HOURS  ENDING  AT  TIME  OF  OBSERVATION. 

See  reference  notes  following  Station  Index. 

-  75 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


TEXAS 
MARCH    1958 


Day  ot  month 

Station 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

3i 

ABILENE  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.5 

1 

T 

1.5 

T 

T 

AMAR1LL0  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

T 

4.0 

1 

.4 
T 

T 

.2 

3.3 

3 
.0 

T 
2 
.2 

T 

T 

T 

T 

T 

.7 
1 

BRCWNwOOD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

CHILDRESS  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

7.0 
6 

T 

OALHART  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

7.0 

2.0 
5 

1.0 
4 

T 
1 

1 

1  .0 

1.0 
2 

2 

1 

T 

T 

T 
T 

DALLAS  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

EL  PASO  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

T 

3.5 

3.8 

7 

FOLLETT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

FORT  STOCKTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.3 

HEREFORD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 

- 

- 

KNOX  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

7.0 
3 

T 

LUBBOCK.  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

3.5 

1.6 
5 

.5 

T 

T 

6.2 
6 
.6 

4 
.4 

1 

T 

1.3 

1.1 
2 
.2 

.6 

T 

MEMPHIS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6.0 

6 

- 

MIAMI 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

4.0 

T 

MIDLAND  WB  AP 

SNOWFALL 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Texas  may  be  obtained  by  writing  to  the  state  Climatologist  at  Weather  Bureau  Airport  Station   1710  wllshire  nlvrt 
Austin  2,  Texas,  or  to  any  weather  Bureau  Office  near  you.  '  "^  °   "' 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  In  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  In  this  issue. 

Divisions,  as  used  in  "Cllmatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  October  1956. 

Unless  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  in  °F ,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  in  miles 
Konthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F.  "lies. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  ••Evaporation  and  Wind"  Table. 

££.,™."..:.f"  si^ir:.;*;^.^' shown  ln  the  ?tatlon  ,ndex  as  "u- s- weather  Bureau,,)  are  based  °° the  peri°d  ^-^^  •«--«  <°  «*— *  Ab- 
ater equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining 
easurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  sno.nack 
result  in  apparent  Inconsistencies  in  the  record,  «wKav,B, 

Entries  of  snowfall  in  the  "Cllmatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  seasonal  snowfall  table  include  snow  and  sleet 
Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice.  oircv. 

Data  in  the  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table 
.hen  published  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.  During  the  summer  months 
some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time.  summer  muuiub 

valHesnare°atd0600tces"TnOWfa11  ""^  S°0"  ^  GrOUnd"  Table  ls  at  °bservation  "»«  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  Stations.   For  those  stations  snow  on  ground 

II  the  Station  Index  the  letters  C,  H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the  following: 

C   Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes  and  are  published  later  in  "Hourlv 
Precipitation  Data"  Bulletin.  * 

H   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month 
J   "Supplemental  Data"  Table. 

Other  Reference  Notes 

No  record  in  the  "Cllmatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication 
-   No  record  in  the  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;  and  the  Station  Index 
+   And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

•   Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

»   Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  lodicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 
//   Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR   This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 
AM   Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 
B   Adjusted  to  a  full  month. 

Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall 
H   One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  Table  for 

detailed  daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month 
R   Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 
SS   This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 
T   Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V   Includes  total  for  previous  month. 

^b.^tPtni1nKiriC.e:  ,1°    "nts  P"  c°Py.  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and  money  orders  should 
_>e  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents 
jOvernment  Printing  office,  Washington  25,  D.  C. 

Uff-V*1.011  ""cerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 

Lstory  for  this  state.   That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25  D.  C   for  $1  00   simi- 

15rcentsrma      f°r  regUlar  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  issues  of  Local  Cllmatological  Data  Annual,  obtained  as  indicated  above,  price 
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MASON 

3 

30    30 

99    24 

1750 

M 

LOWER    COLO    RIV    AUTH 

WELL 

4556 

WILLIAMSON 

1 

30    49 

97    36 

874 

7  A 

VESTA    B.    WATKINS 

S»ER 

.  5  (.  3 

JASPER 

7 

30    56 

94    00 

290 

*p 

AARON    H.    COLE 

1570 

KENT 

1 

33    15 

100    34 

2010 

c 

TRUMAN    D.    MOORE 

9M 

4573 

BASTROP 

29    49 

97    19 

460 

h-P 

WILLIE    MAE    SCHOBEV 

'PERSON 

-5  77 

MARION 

10 

32    46 

94    21 

219 

7J 

c 

ROBERT    C.    CONNOR 

•■  ■ 

*591 

LEON 

15 

31    21 

96    09 

506 

c 

THOMAS    0*    FAIL 

HNSON    RANCH 

MCCULLOCH 

3 

31    13 

99    28 

1800 

LOWER   COLO   RIV   AUTH 

NES    C8    RANCH 

SCHLEICHER 

30    49 

100    08 

2100 

LOWER    COLO    RIV    AUTH 

MS    -■    RANCH 
UROAWTON   A    SSE 

*630 

SCHLEICHER 

J 

30    59 

100    20 

2275 

AH 

LOWER    COLO    RIV    AUTH 

*t*7 

ATASCOSA 

0 

28    52 

96    30 

502 

1 

L2N 

ALBERT    H.    JUNGERMAN 

NCTIO* 

»67C 

KIMBLE 

3 

30    29 

99    46 

1714 

c 

CLEVELANO    STEPHEN 

NCTIOd   CAA    AP 

ST  IN   .   < 

NNACK 

BNES   CITY 

•  671 

KIMBLE 

30    30 

99    46 

1705 

MID 

U    S    CIVIL    AERO    ADM 

OENTON 

1  5 

33    02 

97    19 

660 

c 

MARVIN    F.    LUTTRELL 

*i.93 

32    41 

94    09 

230 

5P 

7A 

T.    G.    CAOENHEAD 

'  W* 

KARNES 

13 

28    53 

97    54 

404 

5P 

ALV1N    SALGE 

TT-KOLF    MILL 

.  *  -  « i 
NEOY 
«Ml£    6    SSW 

6704 

HARR I S 

14 

29    54 

95    SO 

171 

7A 

LEROY    WILKINSON 

*7Ci 

KAUFMAN 

15 

32    36 

9*    19 

448 

F.    V.    HUBBARD 

Wis 

KARNES 

1  3 

28    *8 

97    51 

283 

SP 

5P 

CITY    OF    KENEDY 

*761 

TARRANT 

1  5 

32    34 

97    14 

735 

6P 

MAURICE    C.    ARCHER 

NT 

6767 

CULBERSON 

9 

31    05 

104     10 

4213 

&P 

TED    GARDNER 

RRVILLE 

UEEN 
RGSVILLE 

RBYVlLLE    FOREST    SERv 

*7B0 

KERR 

< 

30    02 

99    08 

1650 

7A 

7A 

ELVA    J.    HARRIS 

*791 

BELL 

31    07 

97    43 

796 

0* 

U    S    CORPS    OF    ENG 

ItlO 

KLEBURG 

5 

2T    31 

97    53 

6P 

6P 

TEXAS    A    ANO     I    COL 

*8l9 

NEWTON 

12 

30    36 

93     Sfl 

175 

5P 

■A 

STATE    FOREST    SERv 

t    S* 

*&*> 

BORDEN 

i 

32    37 

101    13 

2610 

6P 

MRS.    CLIFFORD    JAMES 

101   CITY 

PPERL 
"UNTIE 

ESS 

GRANGE 

*85? 

KNOX 

1 

33    25 

99    49 

1517 

7P 

7P 

H 

H.    W.    FINLEY 

*itt 

BOSQUE 

1 

32    04 

97    30 

574 

c 

C.    h.    RIDDLE 

*I7B 

HARDIN 

7 

30    23 

94     19 

65 

c 

BUFORD    E.    REA 

*18n 

SWISHER 

15 

34    22 

101    45 

3*77 

c 

CARL    LOSSON 

•  903 

FAYETTE 

3 

29    55 

96    33 

276 

bA 

JOHN    L.    SULAK 

PR  TOR 

'UNA     1    s 
U    BRIDGEPORT    OAN 
(E    COFFEE    NILL 
*E  COLORADO  CITY 

*920 

ZAVALA 

1 

28    57 

99    50 

750 

6P 

6P 

c 

GEORGE    A.    PARK 

*931 

31    59 

106    36 

6P 

MID 

FED    CORK    INST 

»»7J 

WISE 

15 

33    13 

97    50 

c 

WM.    H.    HUTCHESON 

*973 

FANMIN 

10 

96    00 

500 

c 

U   S    FOREST   SERVICE 

*97* 

MITCHELL 

3 

32    20 

100    55 

2100 

9A 

V* 

9* 

c 

TEXAS    ELEC    SERV    CO 

*E    XICKAPOO 
^£   VICTOR    J    ■ 
MESA 

^NPASAS 

WGTIt 

*97» 

ARCHER 

10 

33   40 

98    47 

1045 

MID 

MID 

"ID 

c 

CITY    WICHITA    FALLS 

6*81 

BURNET 

30    54 

98    14 

1400 

LOWER    COLO    RIV    AUTH 

5013 

DAWSON 

3 

32    42 

101     56 

2975 

7A 

7  A 

GENEVA    F.    CRUTCHES 

301«  LAMPASAS 

! 

31    03 

98    11 

1016 

7a 

7A 

RECTOR    A.    WOLF 

3041 

VAL    VERDE 

'  1 

29   48 

101    34 

1397 

c 

SUSIE    G.    MONTGOMERY 

"EDO    *«    AIRPORT 

505T 

WEM 

11 

27   32 

99    26 

500 

HID 

MID 

MIL' 

C      HJ 

U    S    WEATHER    BUREAU 

YON   DAM 

5011 

RAMOLA 

12 

32    21 

94    06 

300 

7A 

c 

CARROLL    V.    TIPTON 

509'. 

COLLIN 

)  5 

33   02 

9*    29 

500 

8A 

*A 

u 

c 

U   S   ENGINEERS 

WAV 

50»T 

TAYLOR 

3 

32    09 

99    44 

1907 

-,A 

LOWER    COLO    RIV    AUTH 

510* 

COLEMAN 

3 

31    34 

99    40 

1550 

u 

LOWER   COLO    RIV    AUTH 

M 

U 

OBSERVATION 

6 

0 

U 

TIME  AND 
TABLES 

STATION 

B 

COUNTY 

< 

fc 

O 

i 

%  OBSERVER 

if 

a 

3 

1 

i 

i 

1 

Si 

LEAKEY 

511  3 

REAL 

e 

29    44 

99    46 

1624 

c 

R.    S.    COX 

LENORAH 

5  158 

3 

32     18 

101    53 

280C 

7P 

GROVER    SPRINGER 

LEVELLAND 

5163 

HOCKLEY 

1 

33    34 

102    23 

3552 

6P 

6P 

ARTIE    B.    FOREHAND 

LEWISVILLE 

519 

OENTON 

15 

33    03 

97    00 

490 

84 

CITY    OF    LEWISVILLE 

LEXINGTON 

5193 

LEE 

. 

30   25 

97    01 

460 

c 

H.    T.    HAMLETT 

LIBERTY 

5196 

LIBERTY 

15 

30   03 

94    49 

36 

6i 

84 

THOMAS     E.     LEWIS 

LIBERTY    HILL 

5202 

WILLIAMSON 

1 

30    40 

97    56 

10*0 

6A 

LOWER    COLO    RIV    AUTH 

LILLIAN 

5216 

JOHNSON 

15 

32    30 

97    11 

750 

AS 

DALLAS    PWR    LIGHT 

LINDALE    5   SE 

S  i  2  B 

SMITH 

32    27 

95    Zl 

550 

7A 

7A 

TEXAS    AG    EXP    STA 

LINDEN 

522  9 

CASS 

LI 

33    00 

94    22 

410 

EDNA    W.    POWELL 

LI  PAN 

5^*3 

HOOD 

1 

32    31 

98    03 

1000 

7* 

BUTLER    B.     IVES 

LIPSCOMB 

9Z47 

LIPSCOMB 

2 

36    14 

100     IT 

2430 

7A 

c 

ROSCOE    M.    COWAN 

LITTLE    ELM    1    NNE 

5253 

15 

33    11 

96    56 

555 

9A 

EOGAR    E.    CLARK 

LITTLEFIELD 

LAMB 

33    56 

102     19 

e« 

6A 

CECIL    0.    RAY 

LIVINGSTON 

5271 

POLK 

15 

30    42 

94    57 

194 

HA 

6A 

A.    W.    ORR 

LLANO 

5272 

LLANO 

3 

30    *5 

98    41 

1040 

Si 

84 

GLENN    D.    MYERS 

LOCKMART    2    NW 

5284 

CALDWELL 

29    54 

97    41 

518 

6P 

EMIL    F.    WlLLMS 

LOMA    ALTA 

5303 

VAL    VERDE 

1  1 

29    55 

100    46 

1922 

c 

VIOLET     D.     LANE 

LOMETA 

5308 

LAMPASAS 

I 

31     13 

96    24 

14B0 

6A 

LOWER    COLO    RIV    AUTH 

LONDON 

5312 

KIMBLE 

3 

30    40 

99    35 

1690 

c 

JAMES    A.    BREWER 

LONG    LAKE 

532" 

ANDERSON 

15 

31    39 

95    46 

240 

T.    V.    ROBINSON 

LONGVIEW 

53*1 

GREGG 

12 

32    29 

94    43 

345 

8A 

WAYNE     G.     MILLARD    SR 

LOOP 

5351 

GAINES 

32    54 

102    26 

3200 

7P 

JAMES    M.     FLEMING 

LORAINE 

5358 

MITCHELL 

: 

32    25 

100    42 

2266 

c 

JOHN    W.     KING 

LORENZO 

5363 

CROSBY 

33    40 

101    32 

3180 

6A 

WILLIAM    0.     LISTON 

LOVELADY 

5  3  9  8 

HOUSTON 

15 

31    07 

95    27 

300 

c 

ROLAND    A.    SHAW 

LUBBOCK 

LUBBOCK 

33    35 

101    48 

3215 

MID 

MID 

c 

TEXAS    AG    EXP    STA 

LUBBOCK    WB    AIRPORT 

5*11 

LUBBOCK 

1 

33    39 

101    50 

3243 

HIE 

MID 

U    S    WEATHER    BUREAU 

LUFKIN    CAA    AP 

ANGELINA 

7 

31     1* 

9*    *5 

286 

Mil. 

M10 

U    S    CIVIL    AERO    AOM 

LULING    1    SE 

5429 

CALDWELL 

* 

29    40 

97    38 

400 

8A 

8A 

c 

RICKARD    R.    HICKS 

LYNXHAVEN    RANCH 

5*49 

KERR 

4 

29    56 

99    28 

2000 

6P 

C.    L.    SECOR 

MABANK 

5*61 

IS 

32    22 

96    06 

425 

c 

W.    M.     COVEY 

MADISONVILLE 

5477 

MADISON 

IS 

30    57 

95    54 

230 

5P 

SP 

ROSS    M600LE 

MAGNOLIA 

5*96 

MONTGOMERY 

14 

30     13 

95    45 

275 

74 

GRADY    E.    ADAMS 

MANCHACA 

5538 

TRAVIS 

30    08 

97    50 

697 

6A 

LOWER   COLO    RIv    AUTh 

MANSFIELD 

556< 

TARRANT 

15 

32    34 

97    09 

580 

A* 

DALLAS    PWR    AND    LGT 

MANSFIELD    DAM 

5561 

TRAVIS 

3 

30    22 

97    55 

550 

BA 

BA 

LOWER    COLO    RIV    AUTH 

MARATHON 

5579 

BREWSTER 

1  1 

30    13 

103     15 

4050 

SS 

SS 

LAWRENCE    A.    PRESTON 

MARCO 

5583 

CONCHO 

3 

31    09 

99    35 

LOWER    COLO    RIV    AUTH 

MARFA    CHARCO    MRNE    RN 

5591 

JEFF    DAVIS 

11 

30    29 

104    06 

5300 

c 

EONA    G.     SMITH 

MARFA     10    SE 

5592 

PRESIDIO 

11 

30     10 

103    54 

4750 

c 

CLAUDE    F.    LEE 

MARFA    16    S 

5593 

PRESIDIO 

11 

30    05 

104    04 

4  800 

7A 

JOE    T.    LANE 

MARFA-RYAN 

PRESIDIO 

11 

30     22 

104     19 

4  700 

c 

VIRGINIA     WILLIAMS 

MARL  IN 

561  ; 

31     19 

96     53 

JOE    SPADORA 

MARSHALL 

3611 

HARRISON 

12 

32     33 

94    22 

375 

64 

84 

NEWS    MESSENGER 

MART  IN    RANCH 

5626 

MASON 

3 

30    38 

99    U 

1500 

64 

LOWER    COLO    RIV    AUTH 

MARYS    CREEK 

PARKER 

15 

32    45 

97    32 

700 

6A 

E.    W.    EDWARDS 

MASON 

5650 

MASON 

99    13 

6P 

6P 

G.    H.    STEEN 

MATADOR 

56  5  B 

MOTLEY 

10 

34    01 

100     49 

2350 

aa 

Bm 

c 

CITY    OF    HATADOR 

MATAGORDA 

IAS9 

MATAGORDA 

5 

2B    *2 

95    SB 

10 

6P 

6P 

R.     9.     TRAYLOR 

MAUD 

56b? 

BOWIE 

10 

33    20 

94    20 

264 

7A 

CHESTER    A.    AOCOCK 

MAURBRO 

j  67  e 

JACKSON 

5 

28    55 

96    27 

30 

7A 

7A 

HUMBLE    OIL    CO 

MAYPEARL 

56  9  5 

ELLIS 

15 

32    18 

97    01 

532 

c 

MADISON    G.    WILSON 

MCALLEN 

5  7.11 

HIDALGO 

11 

26    12 

98    13 

122 

Mil 

Mil. 

CITY    WATER    PLANT 

MCCAMEY 

5707 

UPTON 

9 

31    08 

102     12 

2*5* 

7P 

7P 

CHARLES    0.     SMITH 

MCCOOK 

5721 

HIDALGO 

5 

26    30 

98    23 

225 

6P 

6P 

T.     F.    MACHAC 

MCDONALD    STORE 

5738 

3 

32     12 

99    24 

1750 

6A 

LOWER   COLO    RIV    AUTH 

MCGREGOR 

5757 

MCLENNAN 

31    26 

97     2* 

725 

MRS.     JANE     R.     BROWN 

MCINTOSH   RANCH 

5761 

SCHLEICHER 

3 

30    43 

100    34 

2350 

AR 

LOWER    CuLO    RIV     AUTH 

MCK1NNEY 

576C 

COLLIN 

15 

33    12 

96    37 

612 

6P 

7A 

ROY    F.     HALL 

MCLEAN 

5770 

GRAY 

10 

35     14 

100    36 

2550 

c 

PETE    FulBRIGHT 

MEMPHIS 

5B21 

10 

100    32 

2067 

SA 

5A 

J.     J.     MCMICKIN 

MENARD 

5822 

MENARD 

3 

8A 

DENNIS    >;.    DECKER 

MENTONE 

S62B 

LOVING 

268B 

6A 

E.    F.    DAVIS 

MENZIES    AL    RANCH 

5832 

MENARD 

3 

31    0* 

99    56 

22S0 

6A 

LOWER   COLO    RIV    AUTH 

MERCEDES    7   s 

5  8  36 

HIDALGO 

11 

26    04 

97    54 

75 

7A 

C.     0.     WILLIAMS 

MERRILL    RANCH 

585- 

JEFF    DAVIS 

30    31 

104     00 

5600 

7A 

R.    0.    SWARTZ 

MERTZON 

5859 

IRION 

3 

31     15 

100    49 

2184 

E.    0.    DEAL 

MEXIA 

5869 

LIMESTONE 

31    41 

96    29 

537 

BA 

8A 

JOSEPHINE     NEWMAN 

MIAMI 

5875 

ROBERTS 

2 

35    41 

100    38 

2765 

BA 

8A 

H 

GEORGE    0.    WELLS 

MIDLAND    WB    AIRPORT 

5890 

MIOLANO 

3 

31    56 

102     12 

285* 

MID 

MID 

C     HJ 

'J    S    WEATHER    BUREAU 

MIDLAND    *    ENE 

5H9I 

MIDLAND 

32    01 

102    01 

27*0 

GULF    REFINING    CO 

MIDLOTHIAN 

5896 

ELLIS 

15 

32     29 

97    00 

749 

AR 

DALLAS    PWR    AND    LGT 

MILLER    RANCH 

5930 

SAN     SABA 

3 

30    57 

99    00 

1600 

6A 

LOWER    COLO    RIV    AUTH 

MINEOLA 

595* 

WOOD 

12 

32    *0 

95    30 

414 

flA 

R.    R.    RUCKER 

MINERAL    WELLS 

5957 

PALO    PINTO 

1 

32   48 

98    0  7 

990 

c 

MINERAL    WELLS    INDEX 

MINERAL    WELLS    CAA    AP 

PALO    PINTO 

1 

98    04 

MID 

MID 

U    S    CIVIL    AERO    ADM 

MIRANDO    CITY 

5971 

WEBB 

11 

27     2  1 

99    00 

770 

6A 

it 

MAGNOLIA    PIPELINE 

MISSION 

5972 

HIDALGO 

11 

26     13 

98     19 

7A 

WM.    A.    J.    KAPELLER 

M0BEET1E    2    S 

5°87 

WHEELER 

10 

35    31 

100    26 

3615 

6P 

E.    E.    GRAY 

M0L1NE 

5996 

LAMPASAS 

I 

31   23 

96    19 

1400 

c 

A.     PAUL    LEE 

MONTAGUE 

601* 

MONTAGUE 

10 

33    *0 

97    45 

1075 

MID 

MID 

IEXAS     AC     EXP     STA 

MONTGOMERY 

6024 

MONTGOMERY 

30    23 

9S    42 

332 

NORMAN    0.     BRANCH 

MORGAN    MILL 

6  0  6C 

ERATH 

1 

32    23 

98     10 

1100 

MRS.    HANSEL    MOODY 

MORSE 

6070 

HANSFORD 

2 

36    03 

101    28 

3200 

BA 

G.    G.    MINER 

MORTON 

607* 

COCHRAN 

1 

33    44 

102    46 

3758 

5P 

SOIL    CONS    SEPVKE 

MOSCOW    1    SE 

POLK 

15 

30    54 

94    49 

315 

W.    0.    PARR1SM 

MOSS    RANCH 

60BS 

LLANO 

3 

30    33 

98    41 

1250 

7A 

LOWER   COLO    PIV    AUTH 

MOUNT    LOCKE 

610* 

JEFF    DAVIS 

9 

30    40 

6790 

SP 

5P 

C     H 

MCDONALD    08SERVAT0RY 

MOUNT    PLEASANT 

6106 

TITUS 

10 

33     10 

95    00 

416 

6A 

6A 

c 

CLARENCE    C.     TAYLOR 

MOUNTAIN    CREEK 

6116 

DALLAS 

15 

32    43 

96    56 

520 

AR 

DALLAS     PWR     AND    LGT 

MUENSTER 

6130 

COOKE 

15 

33    39 

97    23 

1005 

84 

STEVE    J.    MOSTER 

MULESHOE    1 

61  35 

BAILEY 

1 

34    13 

102    43 

3790 

74 

TA 

P.     J.     KLUMP 

MULESHOE    2 

61  36 

OAlLEY 

1 

34    14 

102    43 

3790 

c 

SOIL    CONSER    SERV 

MULL  IN 

61*0 

MILLS 

3 

31     33 

98    40 

1440 

64 

LOWER    COLO    RIV    AUTH 

MUNDAY 

61*6 

KNOX 

1 

33    27 

99    38 

1483 

7P 

7P 

H.     P.    HILL 

MURR    RANCH 

KIMBLE 

3 

30    4  1 

100    05 

2400 

LOWER    COLO    RIV    AUTH 

NACOGDOCHES 

NACOGDOCHES 

31    37 

94    39 

7A 

RADIO    STATION    *SFA 

NACOGDOCHES    2    ENE 

NACOGDOCHES 

31    36 

94    38 

435 

c 

w.    £ .    FOUTS 

NAPLES    5    NE 

6190 

BOWIE 

10 

33    15 

94    37 

257 

BA 

RUBY    J.    WELCH 

NATALIA 

6205 

MEDINA 

8 

29    12 

98    52 

700 

6P 

6P 

GRANVILLE    HARRISON 

NEAL    RANCH 

6219 

MCCULLOCH 

3 

31    09 

99    08 

1550 

LOWER    COLO    RIV    AUTH 

NE6LEY 

62*7 

RED    RIVER 

Lfl 

33    43 

95    04 

400 

LULA    E.    PREWITT 

NEUVILLE 

6265 

SHELBY 

12 

31    41 

94    09 

324 

8A 

NEW    BRAUNFELS 

62  76 

COMAL 

*• 

29    42 

98    07 

720 

5P 

5P 

WALTER    STEIN 

NEW    CANEY    4    NW 

6280 

MONTGOMERY 

14 

30    11 

95    14 

250 

7A 

TEX-ILL    PIPE    LINE 

NEW    GULF 

tt  a  6 

1 

29    16 

95    55 

BA 

TEX    GULF    SULPHUR    CO 

6331 

1  5 

33    28 

98   02 

1050 

rs, 

THOMAS     F.     HANSON 

NIX   STORE 

6367 

LAMPASAS 

3 

31    04 

98    22 

1420 

LOWER    COLO    RIV    AUTH 

NIXON 

6368 

GONZALES 

4 

29    16 

97    46 

390 

SP 

5R 

CHAMBER    OF    COMMERCE 

N0GALU5    GUARD    STA 

6382 

HOUSTON 

7 

31    16 

95    08 

400 

9A 

'J    S    fjREjT    SERVICE 

N0RTHF1ELD 

i  .  3  J 

MOTLEY 

LO 

3*     17 

100    32 

1950 

6P 

-««£•■    =.     TIPION 

NOTLA    3    SE 

OCHILTREE 

I 

36    06 

100    36 

2900 

PALP"     MALE 

NOVICE 

6*8* 

COLEMAN 

3  1     59 

99    38 

1979 

6A 

LOWER    COLO    RIV    AUTH 

NUGENT 

6*94 

JONES 

1 

32    45 

99    *3 

1750 

BA 

MARY    F.    DOTY 

ODESSA 

6502 

ECTOR 

3 

31     53 

102    24 

2912 

BA 

CITY    OF    ODESSA 

0    DONNE LL 

(.50* 

32    58 

3046 

c 

BEN    MOCRE    JR. 

OLNEY 

66>6 

1175 

6P 

6P 

JAMES    f.    PAGE 

OLNEY    5    NW 

664  1 

ARCHER 

10 

33     26 

1184 

LUTHER    ADKINS 

ORANGE 

666- 

ORANGE 

12 

30    06 

93    44 

10 

Ha 

GULF    STATES    UT1L    CO 

OVERTON 

b~!2l 

RUSK 

7 

32    16 

94    59 

50  7 

BA 

J.    L.    JOHNS 

6  7  3* 

CROCKETT 

1  1 

30    43 

101     12 

234B 

74 

JOHN  IE    HOKI T 

OZONA    8    WSW 

6736 

CROCKETT 

11 

30    41 

101     20 

2350 

c 

G.    W.    SMITH 

PADUCAH 

6  7*0 

COTTLE 

10 

34   01 

100     18 

1606 

7A 

D.    P.    SANDL1N 

PAINT    ROCK 

67*7 

CONCHO 

3 

31    30 

99    56 

1631 

SP 

W.    M.    BOSWELL 

PALACIOS    CAA    AP 

5750 

MATAGORDA 

5 

26    43 

96    15 

12 

HIO 

HID 

U    S    CIVIL    AERO    ADM 

PALESTINE 

675  7 

ANDERSON 

15 

31    45 

95    40 

*D0 

■ 

c 

MARVIN    F.    CRA1N 

PALO    PINTO 

6  766 

PALO    PINTO 

1 

32    46 

98    18 

816 

A.    C.    MCCLURE 

6775 

GRAY 

2 

35    32 

100    56 

3350 

6P 

6P 

RADIO    STATION    KPDN 

PAMPA    WATER    PLANT 

6776 

GRAY 

i 

33    32 

100    58 

3225 

c 

CITY   OF    PAMPA 

STATION  INDEX 


Pasadena  houston 
pearsall 

PECOS 
PENWElL 


PFLUGERVlLLE 
PIERCE 
PILOT    POINT 
PITTSBURG    *    S 


ARTHUR 
ISABEL 


POTEET 
POYMOO 
PRADE     RANCH 
PRAIRIE    MOUNTAIN 


PROVIDENT    CITY 
PUT NAN 
QUANAH    5    SE 
OUITAQUE 

OUlTHAH    2    S 
RAINBOW 

randolph  field 
ranger  pump  sta 

RANKIN 

RAYMONDVlLLE 
REO  BLUFf  CROSS 
RED  BLUFF  DAM 
RED  SPRINGS  2  E 
REFUGIO 

RENO 
RICARDO 
RICHARDS 
RICHARDSON 

RICHLAIB     SPOINC 

RICHMOND 

RIESEL 

RILEY   BEN    RANCH 


HOMEOINA    2 


RIVERSIDE 
ROANOKE 
ROBERT    LEE 


PO'ri.ANO     1     N 

noc«po*t 
■OCUMUItH 

■ 

•OOSEvClT 

■CSC  Of 
•OUNBCRG 


mm  '  tacu  bar  ukm 

I     ■AKiNAl 

0    DAN 
M«    »»'-<i',    WB    AIRPO*' 

«.an  urroai 

'.*■     ".A** 


*9yt> 

TRAVIS 

7020 

WHARTON 

'0  2  8 

DENTON 

70  66 

CANP 

TO  -17 

MCCULLOCH 

TO'* 

?0TS 

HALE 

'Hi 

tx*c 

CALHOUN 

7146 

KENT 

716* 

MASON 

7172 

JEFFERSON 

717* 

JEFFERSON 

7  179 

CAMERON 

VERDE 
CARSON 
BREWSTER 


7719 

ATASCOSA 

r*3c 

HENDERSON 

7243 
7262 

REAL 

PRESIDIO 

7271 

RUSK 

72« 

COLORADO 

r»s»i 

CALLAHAN 

HARDEMAN 

7961 

BRISCOE 

736! 

HOOD 

7361 

SOMERVELL 

'»/, 

BEXAR 

7426 

EASTLAND 

REEVES 
BAYLOR 
REFUGIO 

PARKER 

KLEBERG 
GRIMES 
DALLAS 
SAN  SABA 

FORT  BEND 
MCLENHON 
GILLESPIE 
MONTAGUE 
STARR 

MEDINA 
EASTLAND 

WALKER 

DENTON 
COKE 


NUECES 

FISMER 
JASPER 
ARANSAS 
'706  EDWARDS 

707    ROCKWALL 
7733-j  KIMeLC 
7*1    NOLAH 
TSfci  FONT    BEND 
T*«|  MCLENNAN 

AUFMAN 
"•2     fISMlB 

CHCVOKCC 
74J2]  TON    GREEN 

7V   i/VALDt 
M   I0M    GREEN 
At    TOM    GREEN 
»•,    Hf  ».* 

i   6CIAR 
NATI 

Ifffl  U       ..■:■ 

Mza    rtltMU 


•  ',»>   PMTOM 


■ 

■ »-      ■ 
ItfON 

■ 

-  n«i'  io 


79    IH 

5       M       26 

I    22 


7*  06 

11  II 

10  06 

10  09 


I*    10  /» 

i  la 

■ 

II  10 


■ 
■ 


■ 


L01    00 
96    39 

91    56 


11 

29 

96 

S3 

in 

it, 

96 

33 

13 

S  ' 

26 

22 

96 

98 

92 

3? 

06 

9  6 

SB 

30 

SI 

9  5 

^* 

33 

00 

97 

13 

OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


101  30 
93  00 
9*     16 


*■  3* 

»»  Ot 

96  II 

(00  3* 


IIOO       I*       7* 


EISER 

D    NAT    PK    SER 

L.    ROGERS 

A    POLICE    DPT 


UNION    GAS    CO 
A    FRANCIS 
V.    HOGUE 

K.    RUPPRECH7 


A.  R.  HOGHLANO 
LOWER  COLO  RIV  i 
PIERCE  RANCH 
ALVIN  N.  BRANUM 
MAY  L.  BULLARD 

LOWER  COLO  RIV  . 
JOHN  HAGUE 
HERBERT  6.  BRINI 
BONNIE  TURNER 
ALUMINUM  CO  OF  , 


C.  1RV1N  WOOO 
CITY  OF  RICHARDSOI 

LOWER  COLO  RIV  AU 


EFFIE    R 

.    PURCELL 

EL  I  2  ABE 

MRS.     MA 
GEORGE 
LOWER    C 

TH   HUEGELE 
£R    SMITH 
RY    F.    SCOT 
R.    JONES 
OLO    RIV    AU 

CARROLL 
CITY    OF 
MATT  IE 
MARINE 
RAYFORO 

ROBY 
BELL    STANLf 

J.    BRISTE 

IVY    M.     COLLUM 
LOWER    COLO    RIV    AU 
E.    M.    COOPER 
RADIO    STATION    KfRl 
LOUIS    B.    JASKA 

GEORGE 

W.    COCHRAN 

ORPS  OF  ENGINEERS 
I  |  M  AT/HSU  BUREAU 

I    S  WEATHER  BUREAU 
,OIL  CONSER  SfRV 


LOWER    COLO    RIV    AUTH 
IANOI  I    t'wc    •    LSI    '  0 
ml  0    Hi    i  IRKPATRJCK 
KM',.      |,     rfhlDT     JH. 
ELNO    N.     ftCHAI  M  U 

oi  ro  h 
n.  i .  i 

HI  '  UU 

..,■.  i  aci 

LfAUGHI 

HIP 

JR. 

JAMtt  L. 

K7MMNM  Hi  ■" 

m>wapd  i 

/  ..   fill*     '   .      [jllPIIAM 


■ 

MX  tUt  1*1 


-  -  ■■ 


i 

w 
O 

U 

U 

OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 

STATION 

| 

COUNTY 

< 
a 

3 

OBSERVER 

8 

ei 

I 

II 

51 

STRATFORD 

B692 

SHERMAN 

i 

36   20 

102   04 

3  700 

0* 

6A 

H 

HORACE   D.    SNEED 

STRAWN    6    NNE 

6696 

PALO    PINTO 

32    40 

98    26 

1050 

7A 

MARGUERITE    RIEBE 

SUGAR    LAND 

6  7;  a 

FORT    BEND 

% 

29    37 

95    38 

66 

8A 

R.    M.    LAPEROUSE 

SULPHUR    SPRINGS 

HOPKINS 

10 

33    08 

95    36 

*95 

6A 

6A 

C 

RALPH   HILL 

SUNRAY 

8761 

MOORE 

2 

36    01 

101    *9 

3526 

c 

ARTHUR    CORSE 

SWAN 

6776 

SMITH 

, 

32    26 

95   27 

*8» 

c 

TYLER    PIPE    AND    FOUNT 

B6I  6 

1 

33    10 

ioi  *e 

2800 

6P 

6P 

FRANK    P.    HlLL 

TALPA 

BI24 

COLEMAN 

31    46 

99    *2 

1950 

6A 

LOWER   COLO    RIV   AUTH 

TAMPICO 

8833 

10 

34    26 

100    *9 

2268 

5P 

HARP  1    ..     ZEARING 

TARPLEY    1    E 

88*.  i> 

BANDERA 

8 

29    39 

99    16 

1450 

6P 

6P 

c 

GEORGE    D.    MATH1S 

TASCOSA 

6652 

OLDHAM 

2 

35    34 

102    19 

3176 

6P 

ROY    TURNER 

as-1/ 

RUSK 

12 

32     19 

94     31 

385 

C 

WILLIAM    f.    DANIELS 

8661 

WILLIAMSON 

30    35 

97    24 

570 

8A 

,   H.     N.     PATTERSON 

TELEGRAPH 

8617 

KIMBLE 

3 

30    20 

99    5* 

1860 

6* 

>  LOWER    COLO    RIV    AUTH 

TEMPLE 

8910 

BELL 

1 

31    06 

97    21 

675 

8A 

6A 

CHARLES    A.     SCHULZ 

TEMPLE    SCS 

891  1 

BELL 

1 

31    03 

97    21 

660 

C 

BLACKLANO    E«P    STA 

TENNYSON 

3  92  0 

COKE 

3 

31    45 

100     17 

1375 

6A 

LOWER    COLO    RIV    AUTH 

TERLINGUA    8    N 

89?". 

BREWSTER 

11 

29    26 

103    36 

2  600 

DAISY   MAE    ADAMS 

TERRELL 

ai^ 

15 

96    16 

530 

8A 

FINIS    G.    EPPLER 

TESCO 

8939 

NOLAN 

1 

32    30 

100    1* 

2000 

BA 

ROY    E.    FERGUSON 

TEXARKANA    DAM 

1944. 

CASS 

10 

33    16 

94    10 

262 

84 

8A 

d* 

c 

CORPS    OF    ENGINEERS 

THOMPSONS    3    WSW 

6996 

FORT    BEND 

1 

29    29 

95    38 

72 

B* 

c 

HOUSTON    L    AND    P   CO 

THORNTON 

900* 

LIMESTONE 

1 

31    25 

96    35 

6P 

T.    E.    CALDWELL 

THREE    RIVERS 

900  0 

LIVE    OAK 

8 

28    28 

150 

«* 

VIOLA    E.    ADLOF 

THROCKMORTON 

vo: ., 

THROCKMORTON 

1 

33     10 

99    13 

1324 

BO 

8A 

W    TEXAS    UT1L    CO 

THURBER    3    NE 

9015 

PALO    PINTO 

1 

32     33 

98    21 

11*5 

*p 

LONE    STAR    GAS   CO 

TILDEN 

90^1 

MCMULLEN 

8 

28    28 

98    33 

255 

6A 

B4 

U    5    SOIL    CONS    SEftVI 

TINNIN    RANCH 

CULBERSON 

31    18 

104    02 

3200 

c 

JOHN    0.     TINhlH 

TOMBALL 

90  76 

30    06 

95    37 

196 

7A 

CECIL    FARIS 

9  1  0  6 

REEVES 

9 

31     18 

103    46 

2B22 

6P 

G.     D.     JOHNSON 

TRENT 

9 1 .'  2 

TAYLOR 

I 

32    29 

100   06 

1914 

6P 

J.    C.    CRAIN 

TRENTON 

9129 

15 

33    26 

96    20 

754 

TOM    M.    HOLMES 

TRICKHAM 

91?? 

COLEMAN 

31    35 

99    13 

1400 

LOWER    COLO    RlV   AUlM 

TRINIDAD    1    SW 

9136 

HENDERSON 

15 

32    OB 

96    06 

292 

76 

TEXAS    PWR     AND    LGT    C 

TROY 

9153 

BELL 

1 

31    12 

97     18 

680 

5P 

VIOLA     TEAFF 

TRUBY 

915* 

JONES 

1 

32    36 

99    56 

1700 

6P 

J.    S.    REEVES 

TRUSCOTT 

9  16* 

10 

33    45 

99    46 

1550 

c 

B.    L.    BATES 

TUL1A 

9175 

SWISHER 

10 

34    32 

101    46 

3500 

64 

KENNETH    E.     HAMSEY 

TYLER    4    NE 

9214 

SMITH 

32   2* 

95     16 

535 

hA 

8A 

DR.     ELDON    W.     LYLE 

UMBARGER 

922* 

RANDALL 

10 

3*    57 

102    07 

3746 

7P 

C.    J.    KERN 

UVALDE 

9265 

UVALDE 

8 

29    12 

99    48 

937 

8A 

8A 

HARRY    E.    CARPER 

VALENTINE     10    WSW 

9275 

PRESIDIO 

11 

30    10 

104    38 

4421 

AS 

C.    E.    MILLER 

VALLEY    JUNCTION 

9?  8  0 

ROBERTSON 

1 

30    50 

96    38 

289 

WALTER    M.     NlIISCnE 

VALLEY    VIEW 

9  2  66 

COOKE 

15 

33    29 

97    10 

715 

7A 

ANDREW    J.    GIBSON 

VAN    HORN 

9295 

CULBERSON 

11 

31    02 

104    51 

4050 

7P 

7P 

WILLIAM    H.MCVAY 

VANCOuRT 

9304 

TOM    GREEN 

3 

31    21 

100     11 

1900 

6A 

LOWER    COLO    RIV    AUTH 

VEGA 

9330 

OLDHAM 

2 

35     15 

102    26 

4000 

6P 

MRS.    ALTIE    WlLLHITE 

VENUS 

9137 

JOHNSON 

15 

32    26 

658 

OALLAS    P    AND    L    CO 

VERNON 

WILBARGER 

10 

34    09 

99     17 

1225 

12M 

12M 

VERNON    DAILT    RECORD 

VICTORIA    WB    AIRPORT 

9363 

VICTORIA 

* 

28    *7 

97    05 

110 

MID 

HID 

c    HJ 

U    S    WEATHER    BUREAU 

VOSS 

9610 

COLEMAN 

3 

31    36 

99    32 

1600 

6A 

LOWER    COLO    «1V    AUTH 

WACO    WB    AIRPORT 

9*19 

MCLENNAN 

1 

31    37 

97    13 

500 

MID 

MID 

U    S    WEATHER    BUREAU 

WAELDER    7    SSW 

9*2* 

GONZALES 

29    36 

97   20 

367 

6P 

THOMAS    W.    STEINER 

WALLER    2    SSW 

94*8 

WALLER 

30    02 

95    57 

250 

ROSS     1.    OAVIS 

WARREN 

9AB0 

TYLER 

T 

30    37 

9*    25 

116 

6P 

6P 

THEODORE    BUSSELLE 

WASHINGTON    STATE    PARK 

9*91 

WASHINGTON 

1 

30    20 

96    09 

210 

7A 

7A 

c 

ANITA   L.    PHILLIPS 

WATER    VALLEY 

94/99 

TOM    GREEN 

3 

31    40 

100    43 

2111 

6A 

c 

LOWER    COLO    RIV    AUTH 

WATER    VALLEY    11    ENE 

9500 

COKE 

3 

31    42 

100    32 

2135 

MARVIN    A.     JONES 

9522 

ELLIS 

15 

32    23 

96    51 

570 

74 

WILLIE     COMBS 

WAYSIDE 

992  1 

ARMSTRONG 

10 

34    48 

101     33 

3310 

c 

J.     J.     LANE 

WEATHERFORD 

9532 

PARKER 

32    45 

97    48 

1040 

7A 

7A 

c 

HAZEL    P.     STUMPP 

WEBS 

9 1  J  8 

15 

32    42 

97    04 

DALLAS    PWR    *    LGT    CO 

WELLINGTON 

COLL IN6SW0RTH 

10 

100     13 

2060 

6P 

c 

WESLACO    2   E 

9361 

HIDALGO 

11 

26    09 

97    59 

75 

MID 

MID 

Mil 

c 

TEXAS    A    AND    M    COLL 

WHARTON 

9655 

WHARTON 

3 

29    18 

96   06 

108 

GEORGE    L.    SCHEEL 

WHEELOCK   2    SSE 

9666 

ROBERTSON 

! 

30    32 

96    23 

395 

C 

JOE    L.    SCASTA 

WHITNEY    DAM 

BOSQUE 

1 

31    51 

97    22 

574 

8A 

c 

U    S    ENGINEERS 

WHITSETT 

LIVE    OAK 

28    38 

96    16 

206 

tP 

A.    H.    GOMILLION 

(WICHITA    FALLS    WB    AP 

9729 

WICHITA 

33    59 

96    31 

1020 

HII 

U    S    WEATHER    BUREAU 

WICHITA    VALLEY    FARM    29 

9730 

WICHITA 

10 

33    56 

98    35 

960 

SS 

GAIL     V.     MITCHELL 

WILL  Jam    HARRIS    RESVR 

9772 

BRAZORIA 

! 

29    IS 

95    33 

*0 

MA 

8' 

c 

DOW    CHEMICAL    CO 

WILLS    POINT 

vbor 

13 

32   42 

96    01 

532 

tl 

JACK    GI8BARD 

wilson  Ranch 

9813 

KERR 

8 

29    54 

99    37 

Z400 

ADAM    WILSON    JR. 

WINCHELL    2    WNW 

9816 

1 

1430 

hA 

LOWER    COLO    RIV    AUTH 

WINCHELL 

9817 

BROWN 

31    26 

99    10 

1410 

c 

REV.    C.    S.    REESE 

WINK 

9829 

WINKLER 

31    43 

10!    09 

Z80  7 

c 

MARY    V.    ANDERSON 

WINK    CAA    AP 

983t 

103    12 

2807 

Mil 

Mil 

U    S    CIVIL    AERO   AON 

WINNSB0R0 

9836 

32    57 

95    17 

330 

BA 

CLAUDINE    HARRIS 

WINTER    HAVIN    EXP    STA 

98*1 

01MMIT 

2B    38 

99    52 

Mil 

MIC 

TEXAS    AG    EXP     STA 

WlNTTRb 

9643 

RUNNELS 

31    38 

99    69 

1  750 

r.A 

LOWER    COLO    RIV    AUTH 

WOLF    CRFEK    DAM 

9656 

OCHILTREE 

! 

36    11 

100    40 

2  700 

c 

SAM    J.    HANOLT 

WOLFF    C ITY 

9899 

10 

33    21 

P.     T.     SMITH 

WOODSBORO 

RFFUC10 

3 

28    14 

97    20 

30 

ROSE    C.    FRICKE 

WOODSON    *    NE 

9693 

THROCKMORTON 

1 

31    04 

99    01 

1  ,'  Oi. 

c 

C.    L.     SIMS 

9952 

LAVACA 

29    IB 

97    09 

183 

99 

II 

PAUL    LEO    BRIIR 

YORK  TOWN 

9tg 

OEWITT 

28    59 

97     JO 

262 

6P 

ftLTON    L.    SCHROLLER 

Y'.lf  IA 

9661 

EL    PASO 

)  i 

31    42 

106     19 

363Z 

BUREAU    OF    RECLA 

ZAPATA 

99  it 

ZAPATA 

i  1 

26    34 

99    16 

113 

c 

ANA    M.     VI i A 

Nl  w     MAT  ION'. 

II  1  VI  N 

9011 

26    70 

96    33 

235 

84 

ii            nil 

9  .     MM  " 

RID 

ii      Did  MAW 

r 

. 

INI         1  1 

'.All     A 

,  Mil 

to 

u 

'" 

i    INTO       M 

U.  S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

SINCLAIR  WEEKS,  Secretary 

WEATHER  BUREAU 

F.  W.  REICHELDERFER,  Chief 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


TEXAS 


APRIL  1958 
Volume  LXIII      No.  4 


ASHEVILLE:   1958 


SUPPLEMENTAL   DATA 


Wind  direction 

Wind 

m. 

speed 
ph- 

Relative    humidity   averages  - 
percent 

Number  oi  days  with 

precipitation 

1*1 

111 

Station 

a 

1 
> 

• 

'  •  t 

S.3  a 

• 
i 
• 
< 

s  • 

51 

• 

.8     1 

t~5  S 

.5  s 
Q       J 

• 

g] 

21 

I 
Z  lO 

< 

o 

o 

z 
o 
o 

z 

Q. 
O 
O 

*0 

8 
3 

H 

jf 

s 

A 

a 
i 

s 

I 

"3 
o 

ABILENE    WB    AIRPORT 

NE 

9 

12.1 

*9 

N 

20+ 

70 

76 

55 

50 

2 

3 

4 

1 

1 

0 

11 

63 

AMARILLO    WB    AIRPORT 

SE 

16 

12.5 

*6 

W 

* 

75 

82 

55 

50 

* 

3 

* 

1 

0 

0 

12 

67 

AUSTIN    WB    AIRPORT 

SSE 

14 

9.7 

29 

E 

13 

82 

87 

63 

59 

6 

7 

4 

0 

2 

0 

19 

48 

BROWNSVILLE    WB    AIRPORT 

SSE 

27 

13.5 

*3 

SE 

8 

89 

92 

60 

69 

5 

3 

0 

0 

0 

0 

6 

51 

CORPUS   CHRISTI    WB   AIRPORT 

SE 

22 

11.6 

33 

S 

23 

87 

89 

62 

68 

9 

2 

2 

0 

0 

0 

13 

68 

DALLAS    WB    AIRPORT 

SE 

13 

11.* 

52 

w 

5 

78 

82 

61 

57 

2 

5 

2 

3 

2 

1 

15 

46 

DEL    RIO    WB    CITY 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

* 

5 

1 

0 

0 

0 

10 

- 

EL    PASO   WB    AIRPORT 

wsw 

15 

16.  1 

66 

w 

8 

32 

** 

27 

18 

1 

2 

0 

0 

0 

0 

3 

90 

FT.    WORTH   WB   AIRPORT 

s 

11 

13.2 

41  +  + 

NW 

20 

81 

85 

65 

63 

3 

2 

4 

6 

0 

1    - 

16 

- 

GALVESTON    WB    CITY 

- 

- 

12.* 

29 

E 

9 

- 

- 

- 

- 

9 

3 

1 

1 

0 

0 

14 

62 

GALVESTON    WB    AIRPORT 

ESE 

21 

13.* 

- 

- 

- 

87 

87 

72 

76 

* 

5 

1 

1 

0 

0 

11 

- 

HOUSTON    WB    CITY 

SE 

- 

11.1 

3* 

S 

23 

- 

- 

- 

- 

5 

5 

2 

1 

1 

0 

14 

68 

HOUSTON    WB    AIRPORT 

SSE 

15 

12.* 

- 

- 

- 

8* 

89 

59 

62 

7 

8 

1 

1 

1 

0 

18 

- 

LAREDO    WB    AIRPORT 

SE 

18 

11.0 

2  5++ 

SE 

17 

71 

8* 

52 

*3 

e 

1 

2 

0 

0 

0 

11 

- 

LUBBOCK    WB   AIRPORT 

ENE 

13 

15.8 

50++ 

w 

5 

67 

79 

51 

** 

8 

0 

2 

0 

1 

0 

11 

- 

MIDLAND    WB    AIRPORT 

WSW 

17 

12.2 

29++ 

wsw 

8+ 

60 

77 

** 

3* 

7 

1 

1 

1 

0 

0 

10 

- 

PORT    ARTHUR    WB    AIRPORT 

ESE 

19 

12.* 

33 

s 

23 

87 

92 

61 

69 

9 

* 

1 

2 

0 

0 

16 

53 

SAN    ANGELO    WB    AIRPORT 

NE 

11 

13.3 

*0++ 

WNW 

5 

70 

77 

55 

*2 

* 

2 

2 

1 

0 

0 

9 

- 

SAN    ANTONIO    WB    AIRPORT 

NNE 

12 

9.7 

26 

NW 

5 

77 

81 

59 

5* 

9 

* 

5 

0 

0 

0 

18 

56 

VICTORIA   WB   AIRPORT 

SE 

- 

11.5 

42% 

s 

23 

- 

91 

60 

60 

9 

* 

0 

1 

0 

0 

14 

- 

WACO    WB    AIRPORT 

S 

16 

12.1 

*0++ 

NW 

30 

80 

8* 

6* 

60 

* 

* 

4 

2 

1 

0 

15 

- 

WICHITA    FALLS    WB    AIRPORT 

N 

11 

10.6 

35++ 

NNW 

19 

7* 

79 

5* 

56 

2 

8 

4 

2 

0 

0 

16 

FASTEST  OBSERVED  ONE-MINUTE  WIND  SPEED. 
PEAK  GUST 


THIS  STATION  IS  NOT  EQUIPPED  WITH  AUTOMATIC  RECORDING  WIND  INSTRUMENTS. 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


Temperature 

Precipitation 

3>    g 

e    E 

a> 

III 

I 

No   ol  Day 

_  c 
pi 

I 

Snow,  Sleet 

No.  ol 

Station 

Max 

Min. 

3-° 

0 

2 

• 

0 

2 

2  1 
>    o 
<  2 

2  I 
<  2 

1 
< 

111 

Q  t  H 

2 

0 
D 

1 

& 

& 

S  < 

hi 

si 

o  * 

"3 

0 

8. 1  S 

Q  U-  t- 

! 

6 

1 

J 

2   o 

e 

I 

1 

0 

HIGH    PLAINS    DIVISION 

AMARILLO    HB    AP 

R// 

61.9 

40.2 

51.1 

-    4.5 

80 

23 

30 

10 

412 

0 

0 

3 

1.74 

.29 

.82 

12 

T 

0 

5 

BIG    SPRING 

AM 

75. 9M 

4  7.7M 

61.8M 

-    2.4 

93 

24 

133 

2 

0 

0 

0 

1.94 

.29 

.98 

20 

.0 

0 

BORGER 

67.5 

41.1 

54.3 

84 

23 

30 

7 

319 

0 

U 

2 

0 

2.71 

1.25 

20 

.0 

0 

BORGER    3    W 

66.4 

42.1 

54.3 

84 

23 

31 

7 

319 

0 

0 

1 

0 

2.18 

.66 

20 

T 

0 

BROWNFIELD    2    E 

AM 

69.5 

41.4 

55.5 

88 

24 

32 

6 

282 

0 

0 

1 

0 

1.71 

.82 

12 

.0 

0 

CANADIAN 

CANYON 

67.0 

38.9 

53.0 

83 

23 

29 

14+ 

361 

0 

0 

* 

0 

2.26 

.79 

.57 

17+ 

.0 

0 

CROSBYTON 

AM 

68.  1 

40.6 

54.4 

-    5.3 

87 

24 

28 

10 

314 

0 

0 

3 

0 

2.68 

.89 

.82 

13 

.0 

0 

DALHART    CAA    AIRPORT 

63.6 

38.4 

51.0 

-    1.9 

83 

22 

29 

7 

412 

0 

0 

6 

0 

1.89 

.20 

.72 

12 

4.0 

0 

DUMAS 

AM 

62.7 

38.3 

50.5 

80 

24  + 

30 

24 

429 

0 

0 

5 

0 

2.13 

1.04 

9 

.0 

0 

FLOYOADA    2    SW 

68.4 

43.0 

55.7 

84 

23 

29 

10 

278 

0 

0 

2 

0 

3.09 

1.49 

17 

.0 

0 

FOLLETT 

AM 

62.  8M 

40. 5M 

51.  7M 

-    4.9 

83 

24 

32 

11  + 

395 

0 

0 

2 

0 

1.57 

-       .60 

.82 

20 

.0 

0 

HEREFORD    1 

AM 

64.6 

38.8 

51.7 

83 

24 

30 

10 

391 

0 

0 

3 

0 

1.98 

.47 

.46 

13 

.0 

0 

LAMESA 

AM 

71. 4M 

42. 6M 

57. OM 

-    5.1 

93 

24 

34 

11  + 

245 

2 

0 

0 

0 

1.17 

-       .32 

•  62 

13 

.0 

0 

LEVELLAND 

70.7 

41.5 

56.1 

87 

22 

30 

10 

271 

0 

0 

3 

0 

1.97 

1.15 

18 

.0 

0 

LITTLEFIELD 

AM 

69.4 

41.2 

55.3 

87 

24 

31 

10 

286 

0 

0 

2 

0 

1.65 

.64 

.54 

13 

.0 

0 

LUBBOCK 

70.0 

44.0 

57.0 

-    2.7 

88 

23 

31 

10 

251 

0 

0 

1 

0 

2.27 

.85 

.89 

17 

LUBBOCK    WB    AP 

67.4 

43.3 

55.4 

-    4.1 

90 

23 

30 

10 

295 

1 

0 

3 

0 

1.97 

.86 

1.07 

17 

.0 

0 

MIAMI 

AM 

64.3 

40.2 

52.3 

-    4.8 

89 

24 

29 

7 

37* 

0 

0 

5 

0 

2.45 

.52 

.91 

9 

.0 

0 

MIDLAND    WB    AP 

R// 

73.1 

47.3 

60.2 

-    4.3 

93 

23 

34 

10 

176 

2 

0 

0 

0 

.78 

-       .63 

.59 

13 

.0 

0 

MIDLAND    A    ENE 

75.6 

47.1 

61.4 

-    2.8 

92 

23  + 

34 

10 

145 

2 

0 

0 

0 

.63 

-       .83 

.52 

13 

.0 

0 

MULE  SHOE    1 

AM 

67.3 

39.3 

53.3 

-    3.3 

89 

28 

28 

10 

345 

0 

0 

5 

0 

1.46 

.19 

.50 

14 

1.0 

0 

PAMPA 

61.4 

38.7 

50.1 

-    6.7 

84 

23 

32 

23 

441 

0 

0 

1 

0 

2.61 

1.05 

.96 

8 

.0 

0 

PLAINS 

AM 

67. 6M 

M 

M 

84 

24  + 

28 

10 

0 

0 

0 

1.31 

.76 

18 

.0 

0 

PLAINVIEW 

AM 

68.1 

39.4 

53.8 

-    5.5 

89 

28 

30 

11  + 

335 

0 

0 

4 

0 

2.56 

.78 

.68 

17 

.0 

0 

SEMINOLE 

72.9 

43.5 

5B.2 

-    3.2 

89 

23 

33 

14  + 

215 

0 

0 

0 

0 

1.68 

.64 

.78 

17 

.0 

0 

SPEARMAN 

AM 

63.2 

38.8 

51.0 

-    4.5 

82 

24 

28 

7 

413 

0 

0 

5 

0 

1.58 

-       .44 

.67 

9 

.0 

0 

STRATFORD 

AM 

61. 7M 

36. OM 

48. 9M 

-    4.1 

79 

24  + 

27 

8 

481 

0 

0 

0 

2.47 

1.03 

1.12 

9 

.0 

0 

T AMOK  A 

69. 1M 

M 

M 

87 

23 

0 

0 

0 

1.76 

.33 

.56 

17 

.0 

0 

TULIA 

AM 

66.3 

39.7 

53.0 

-    3.2 

85 

24 

29 

6 

353 

0 

0 

4 

0 

2.38 

.51 

.46 

14 

.0 

0 

VEGA 

AM 

63.3 

37.5 

50.4 

-    4.6 

79 

24+ 

29 

10 

431 

0 

0 

7 

0 

1.21 

-       .19 

.53 

13 

1.5 

0 

DIVISION 

54.2 

1.93 

.2 

LOW    ROLLING    PLAINS    DIV 

ABILENE    WB    AP 

R// 

72.2 

50.2 

61.2 

-    3.3 

94 

23 

34 

11 

160 

1 

0 

0 

0 

3.50 

1.03 

1.33 

13 

.0 

0 

IN'.  Ml 

M 

M 

M 

95 

23 

38 

10 

2 

0 

0 

0 

2.88 

1.10 

12 

.0 

0 

BALLINGtP    2    N 

AM 

73.7 

46.4 

60.1 

-    5.0 

95 

24 

3* 

11 

168 

0 

0 

0 

2.08 

-       .52 

.75 

13 

.0 

0 

nUi     'AA     AIRPORT 

68.2 

47.5 

'./.'/ 

-    3.8 

93 

23 

37 

10 

229 

0 

0 

0 

2.85 

.42 

.94 

19 

.0 

0 

'      l>-  ■ 

AM 

66.8 

40.8 

53.8 

-    4.7 

87 

24 

32 

14  + 

328 

0 

2 

0 

2.26 

.  12 

.46 

13 

.0 

0 

-»■. 

74.7 

50.1 

62.4 

-    2.9 

88 

28 

37 

1  1 

11  7 

0 

0 

II 

3.38 

.53 

1.23 

13 

.0 

0 

COUMAMX)   (  ITY 

77. 6M 

4  7./ 

63. 4M 

-    1.7 

95 

/> 

32 

10 

100 

0 

1 

0 

1.89 

-       .60 

.90 

13 

.0 

0 

TP» 

AM 

7  1.'/ 

4  0.'/ 

60.4 

93 

/4 

)  J 

11 

159 

0 

0 

0 

2.10 

1.03 

20 

.0 

0 

■ 

AM 

n.« 

48.3 

60.1 

-    4.0 

93 

24 

34 

1 1 

165 

0 

0 

0 

1.77 

-       .83 

.48 

20 

.0 

0 

.  i   .  r          «  - 

AM 

'/.i 

4  '/  .  7 

61.0 

92 

/<• 

37 

1 1 

155 

<• 

0 

0 

2.82 

1.03 

14 

.0 

0 

'1   \'IH 

. 

4  11 .  '/ 

41  ./ 

92 

23 

34 

1 1 

149 

It 

0 

0 

2.09 

1.06 

20 

1  1  ' 

"../ 

48.8 

61.5 

96 

23 

37 

145 

0 

0 

0 

2.44 

.65 

.98 

13 

.0 

0 

*/>                         ■                  It( 

AM 

>  >  .  1  M 

60«0M 

92 

24 

f  1 

10  + 

175 

0 

0 

0 

2.43 

1.05 

18 

.0 

0 

RATI 

*« 

1,1.  \ 

'.  4  .  7 

70 

24 

14 

10 

2  70 

0 

0 

0 

3.07 

1.00 

13 

.0 

0 

AM 

/.».* 

4  4./ 

-    3.4 

■i  ; 

24 

)4 

21  I 

0 

0 

0 

3.  12 

1.38 

.78 

9 

.0 

0 

•    ' 

. 

4  8.1 

II 

/  1 

II 

1 1 

160 

0 

0 

0 

2.43 

-       .56 

.77 

29 

.0 

0 

»A/. 

M.8 

4/..'/ 

■ 

II 

tl 

36 

10 

187 

0 

" 

0 

2.38 

.84 

13 

.0 

0 

AM 

■ 

-    5.1 

92 

/4 

tl 

1 1 

224 

0 

1 

0 

1.98 

.84 

.71 

20 

.0 

0 

»-  • 

'/.  1- 

48.  I 

7  3 

23 

i  l 

10 

164 

a 

0 

0 

3.29 

1  .  14 

1  i 

.0 

0 

■ 

A- 

■ 

-    4.8 

1) 

/4 

1  i 

1 1 

204 

' 

2 

'1 

2.18 

-       .57 

.84 

20 

.0 

0 

A» 

■ 

. 

- 

n 

/4 

1  1 

10 

17/ 

0 

0 

i 

4.49 

2.44 

2.39 

18 

.0 

0 

■ 

44.  1 

■,»>./ 

-    3.0 

7  1 

/  1 

1/ 

10 

/')'J 

0 

1 

. 

2.54 

.56 

.72 

18 

,i  m 

AM 

').'<- 

48.  )M 

1,  1  .  QM 

-     /.  1 

95 

/4 

150 

0 

'1 

/.05 

-       .33 

.98 

/l 

.0 

0 

,"    »► 

» 

• 

40.    / 

. 

■ 

92 

/  1 

•./ 

1 1 

tl  1 

0 

1 

0 

/.5I 

.16 

.72 

17 

.0 

0 

DIv: 

59.6 

2.61 

.0 

mm  MtM  r«ii**ia«  ■■ 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


TEXAS 
APRIL    1958 


Temperature 


2    § 
<  5 


S    § 
I   I 


3    °  2 

lie 


No   of  Days 


Precipitation 


'■3S. 


No   ol  Days 


o-  c 

Q  o 

J 

2  o 


=  2 

—  b 


KITH   CENTRAL    DIVISION 

IANY 

TON    DAM 
IBRCOX    DAM 
IHAM 
HE 
'DJ    !E 

CKENR1DGE 

DGEPCRT 
IWNWOOD 
IE  RON 

BURNE 
IS1CANA 
.LAS    WB    AP 
1 1  SON    DAM 
ITON 

ITON    EXP    STATION 
IL1N 
iTLAND 

IT    WORTH   WB    AP 
IT    WORTH    LEONARD    BLDG 
INESVILLE 
rESVILLE 
IHAM 
INBURY 
kPEVINE    DAM 
iENVILLE    2    SW 
tRIETTA 

:o 

.LSBORO 

:xsboro 

JFMAN 
.LEEN 

:E   KICKAPOO 
/ON    DAM 
!LIN 
XINNEY 
(IA 

<ERAL    WELLS    CAA    AP 
ITAGUE 
«EY 
*IS 

iSUH    KINGDOM    DAM 
<GER    PUMP    STATION 
SiNG   STAR 
:RMAN 

•PHENV1LLE    3    NE 
fLOR 
«PLE 

30CXMORTON 
:o  WB  AP 

XAHACHIE 
•THERFORD 
ITNEY    DAM 

DIVISION 

»ST  TEXAS  DIVISION 

HENS  2  SSE 
3NSON 

STHAGE 

ITER 

1TERVILLE 

»RXSVILLE  2  E 

LLEGE  STATION  7  SW 

LLEGE  STATION  CAA  AP 

NROE 

3CKETT 

ALVILLE  2  W 

LMER  2  S 

ADEWATER 

NDERSOtl 

KTSVILLE 

CKSONVIILE 

SPER 

RNACX 

KBYVILLE  FOREST  SERVIC 

NDALE  5  SE 

YINGSTON 

NGVIEW 

FXIN  CAA  AIRPORT 

DISONVILLE 

RSHALL 

PLEASANT 
COGDOCHES 
LESTINE 
SK 

URGER    DAM    B 
LPHUR   SPRINGS 
XARKANA    DAM 
LER   A    NE 
RREN 
LLS   POINT 

DIVISION 


AM 
AM 
AM 


R// 


AM 
AM 


AM 
AM 
AM 
AM 
AM 
AM 


74.0 

74.2 

71.0 

71.8 

74. 1M 

71.4 

73.1 

72.8 

74.6 

77.2 

75.6 

72.9 

71.6 

69.2 

72.2 

73.1 

71.4 

72.2 

70.4 

72.7 

71.9 

75. 1M 

72.0 

74.8 

70.2 

69.9 

72.6 

74.4 

74. 8M 

75.2 

72.9 

75.1 

70.6 
75.1 


69.3 

73.9 

71. 2M 

70. 3M 

70.8 

72.1 

76.9 

74.9 

71.4 

73.6 

72.0 

70.5 

72.2 


74.6 
72.9 
76.5 
77.1 
76.2 
71.5 

78.5 

79.2 

75.5 

74.7 

70.1 

73.8 

74.6 

76.2 

74.0 

79.2 

7S.3 

79.9 

71.6 

77.4 

73.7 

76.7 

78.0 

75.9 

72.6 

77. 6M 

75.  I 

74.7 

77.7 

70.7 

72.4 

73.1 

79.1 


46.4 

54.4 

51.5 

50.6 

5 1  .  8M 

48.6 

49.9 

49.2 

50.4 

56.2 

51.4 

51.5 

54.0 

49.8 

52.0 

50.5 

49.9 

49.2 

52.5 

52.3 

47.4 

51. 3M 

48.8 

52.3 

51.3 

51.5 

48.2 

51.8 

53. 4M 

49. OM 

50.7 

51.9 

52.0 
51.9 
52.3 
53.2 
51.7 
49.6 

49.4 

53.0 

51.  4M 

49.4 

51.7 

51.0 

54.5 

54.3 

49.1 

54.7 

50.1 

48.7 

52.2 


53.0 
51.3 
54.4 
53.1 
54.9 
52.9 

56.2 

55.2 

50.6 

53.5 

49.9 

51.6 

54.8 

55.8 

54.1 

55.7 

53.2 

56.1 

53.6 

55.8 

51.9 

53.6 

56.5 

54.  OM 

50.0 

51. 3M 

52.7 

53.7 

55.2 

49.3 

51.6 

51.7 

55.7 

49. 7M 


61.2 

64.3 

61.3 

61.2 

63. OM 

60.0 

61.5 

61.0 

62.5 

66.7 

63.5 

62.2 

62.8 

59.5 

62.1 

61.8 

60.7 

60.7 

61.5 

62.5 

59.7 

63. 2M 

60.4 

63.6 

60.8 

60.7 

60.4 

63.1 

64. 1M 

62. 1M 

61.8 

63.5 

61.3 
63.5 
62.0 
62.9 
62.1 
60.7 

59.4 

63.5 

61.3M 

59. 9M 

61.3 

61.6 

65.7 

64.6 

60.3 

64.2 

61.1 

59.6 

62.2 

61.9 


63.8 
62.1 
65.5 
65.1 
65.6 
62.2 

67.4 

67.2 

63.1 

64.1 

60.0 

62.7 

64.7 

66.0 

64.1 

67.5 

64.3 

68.0 

62.6 

66.6 

62.8 

65.2 

67.3 

65. OM 

61.3 

64.  5M 

63.9 

64.2 

66.5 

60.0 

62.0 

62.4 

67.4 


2.2 

1.8 
2.5 
1.1 
2.3 
4.0 
3.5 


3.0 
3.1 


4.4 
3.3 
4.3 


3.0 
2.6 
2.2 
1  .3 

3.6 


2.5 
2.2 


2.6 
3.4 
2.8 


0.0 
3.8 
1.1 
5.6 


0.6 
2.1 

2.6 

1.6 

0.6 
2.1 
0.3 
2.3 


5.1 
3.7 


155 

81 
134 
139 
100 
161 
152 
149 
121 

54 

96 
144 
108 
168 
119 
130 
158 
158 
138 
114 
167 

97 
161 

96 
139 
142 
152 
117 

83 
131 
118 

96 

129 
87 

120 
95 

129 

151 

180 

103 

149 

171 

134 

132 

68 

77 

161 

80 

132 

176 

107 


91 

131 
73 
71 
68 

119 

48 

50 

101 

87 

150 

109 

77 

65 

88 

47 

84 

51 

113 

54 

105 

65 

49 

B8 

135 

76 

87 

80 

61 

164 

122 

128 

55 


3.51 
6.16 
5.76 
5.80 
4.25 
5.06 
4.85 
4.79 
3.04 
6.02 
5.87 
6.36 
9.16 
4.66 
6.66 
6.15 
4.65 
2.67 
8.63 
7.06 
4.01 
2.89 
3.95 
5.82 
8.07 
7.20 
2.47 
5.43 
5.78 
6.37 
7.41 
4.29 

7.84 
2.78 
6.59 
5.12 
5.16 
3.77 

5.55 

4.99 
4.98 
3.30 
6.14 
3.55 
2.23 
4.74 
2.59 
3.60 
7.06 
6.73 
4.25 

5.20 


6.47 
4.40 
4.69 
3.62 
4.34 
7.14 


4.17 
4.43 
3.B8 
4.63 
11.57 
9.50 
6.27 
3.01 

3.25 

11.89 

3.60 

8.70 

4.14 

6.50 

2.80 

2.68 

7.74 

11.60 

4.24 

3.14 

5.50 

2.89 

10.63 

15.95 

8.16 

4.11 

8.35 

6.20 


2.67 
.95 
.05 
2.08 
1.90 
2.32 
5.29 

2.61 

.96 

.15 
4.78 

.16 
1.24 
1.26 


2.76 

.56 

1.94 

1.01 
3.05 
2.80 


1.17 

2.00 

.76 


1. 
.53 

1.34 
.71 
.28 
.37 

3.04 

3.1 


.30 

.86 

.04 

6.92 

1.87 
1.43 


.04 
4.00 

2.04 

1.49 

.68 

3.06 

6.91 

.55 

.52 


6.57 
4.03 
3.07 


.94 
2.76 
1.53 
1.44 
1.10 
2.03 
1.18 
1.38 

.96 
2.65 
1.35 
1.45 
3.40 

.77 
1.42 
1.66 
1.56 

.94 
2.34 
1.31 
1.61 

.61 
2.15 
1.45 
3.25 
2.30 

.77 
1.03 
2.66 
2.09 
2.75 
1.80 

3.18 
.80 
1.28 
1.45 
1.87 
1.01 

1.57 
1.68 
1.54 
.90 
1.50 
1.33 
1.11 
1.39 
1.01 
1.17 
2.76 
1.64 
1.41 


1.50 
1.01 
1.74 
1.18 
1.33 
2.03 

2.36 
1.66 
1.B3 

.99 
4.21 
2.00 
2.18 

.93 

1.29 
4.25 
1.55 
2.27 
1.16 
1.63 
.99 
.49 
2.72 
5.25 
1.36 
.87 
1  .55 
1.55 
3.80 
6.35 
2.67 
1.43 
3.75 


.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 


.0 

.0 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 


.0 
^0 
.0 
,0 

,0 

.0 
.0 


7 
6 

9 

10 
7 
7 
6 
6 


10 
6 


7 

10 

11 

12 

7 

6 

5 

11 

5 

10 

7 


10 
9 

9 


5 

9 
10 

11 

5 


notes   following   Station   Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


Temperature 


TRANS    PECOS    DIVISION 

ALPINE 

8ALM0RHEA  EXP  PAN 

CHISOS  BASIN 

EL  PASO  WB  AP 

FORT  STOCKTON  A 

LA  TUNA  1  S 

MARATHON 

MOUNT  LOCKE 

PANTHER  JUNCTION 

PECOS  A 

PRESIDIO 

RED  BLUFF  DAM 

SANDERSON  1  NW 

VAN  HORN 

WINK  CAA  AIRPORT 

YSLETA  A 

DIVISION 

EDWARDS  PLATEAU  DIVISION 

BLANCO  A 

BOERNE 

BRACKETTVILLE  A 

BRADY  A 

BUCHANAN  DAM  A 

BURNET 

DEL  RIO  WB  CITY 

EDEN  1 

FREDERICKSBURG 

JUNCTION  CAA  AIRPORT 

KERRVILLE  A 

LAMPASAS  A 

LLANO  ' 

MASON 

MC  CAMEY 

020NA  A 

PRADE  RANCH 

ROCKSPRINGS  A 

SAN  ANGELO  DAM  / 

SAN  ANGELO  WB  AP 

SONORA 

TARPLEY  1  E 

UVALDE  ' 

DIVISION 

SOUTH  CENTRAL  DIVISION 

AUSTIN  WB  AP 

AUSTWELL  WL  PEF 

BEEVILLE  5  NE 

BISHOP 

BRENHAM  t 

CORPUS  CHRIST  I 

CORPUS  CHRIST  I  WB  AP 

CUERO  3  NW  I 

FLATONIA 

GOLIAD 

GONZALES  2 

HALLETTSVILLE 

HONDO 

KENEDY 

KINGSVILLf 

LULIN', 

«»•«-.'  IELD  DAM 

>.»IAL  I  A 

.    BAUNFfLS 

»..  .    AP 

-  ».,  -■ 

-.T.TI   PARK 

Dlv: 

HA»  ' 


75.4 
82.0 
77.5 
76.0 
76.3 
77.8 
78.6 
68.6 
83.6 
80.1 
90.5 
78.2 

76.6 
76.9 
78.0 


74.6 

75.8 

82.  3M 

75.0 

75. 4M 

75.7 

80.7 

77.4 

75.5 

76.0 

75.4 

74.6 

77.0 

76.8 

81.0 


M 

77.1 

74.7 
74.0 
78. 1M 
79.8 
79.8 


S  .1 


49.4 

48.3 

50.4 

50.6 

47.2 

4  5.4M 

43.8 

46.8 

53.7 

48.4 

52.3 


4B.1 
48.2 
45.2 


51.7 

53.1 

55.  2M 

48.1 

52. 4M 

52.6 

58.4 

50.0 

52.1 

49.1 

49.9 

50.7 

52.7 

51.9 

49.4 

50. 4M 

50.2 

49.3 

50.5 
51. 4M 
53.0 
54.6 


56.2 

60. 8M 


86. OM 

61  .OM 

78.8 

56.0 

79.1 

66.5 

81.2 

62.5 

82.0 

57.3 

78. 8M 

57. 4M 

81.6 

60.8 

82.  1M 

54. 3M 

80.4 

58.3 

79.5 

54.0 

83.3 

58.3 

85.8 

77.7 

56.4 

77.  7 

51.8 

81  .2 

57.4 

80.4 

56.  6M 

81.3 

58.3 

1!/./ 

60  <  1 

1)2. H 

60.8 

78.2 

. 

. 

55.5 

58.8 

. 

D'.  .  1 

61  .4 

• 

11.1 

2.4 
5.2 

4.0 
3.3 

1.8 

1.6M 

1.2 

7.7 

8.7 

4.3 

1.4 

2.9 


62.6 
61.6 


63.2 

64.5 

68. 8M 

61.6 

63. 9M 

64.2 

69.6 

63.7 

63.8 

62.6 

62.7 

62.7 

64.9 

64.4 

65.2 

M 
63.7 

62.0 
62.3 
64.  8M 
66.4 
67.2 

64.4 


66.3 

70. OM 

73. 5M 

67.4 

72.8 

71.9 

69.7 

68.  1M 

71.2 

68. 2M 

69.4 

66.8 

70.8 

73.2 

67.1 

64.8 

69.3 

68. 5M 

69.8 

7)  .7 

71.8 

67.7 

66.4 

',  9 . 9 

68.6 

■ 
65.4 

M  . 


■ 


2  3% 

O  £  I- 


1.1 
0.0 

0.2 
3.9 

0.2 
0.5 


1.2 
2.3 


1.4 
1.0 
1.0 
4.2 

3.5 
1.5 


0.2 
0.5 
1  .1 


0.3 
2.5 


1  .1 
0.9 
0.3 
1.5 


0.4 

1.1 


43  11 

44  10 


'.6 

43 

42 

45 

43 

13  + 

11 

6 

1  I  I 


122 

87 

98 

116 

144 

130 

137 

233 

35 

97 

8 

118 

122 

129 

141 


105 
85 
25 

14  8 


17 

109 

96 

12  8 

108 

117 

82 

98 

89 

92 

140 

142 

87 

41 

30 


No  ol  Days 


Precipitation 


.12 

.40 

.04 

.05 

.62 

.19 

.32 

.18 

T 

.89 

.00 

.58 

.69 


2.17 

1.17 

.63 

1.00 

.91 

1.76 

.28 

1.41 

1.95 

1.23 

1.10 

2.22 

1.48 

.90 

.68 

.51 

1.03 

1.31 
.95 
.98 
.50 
.76 

1.13 


4.24 
.54 

.19 

2.92 

.39 

.37 

1.38 

2.87 

1.77 

.89 

1.44 

2.01 

.  71 

.27 

1.36 

2.30 

1.00 

1.38 

1.01 

.66 

.65 

1.32 

1.27 

1.67 

1.89 

.85 

2.0  1 

5.44 

1.26 

1.52 


2.50 

I  .02 

',.'M 
1.05 
1. 11/ 
1  .07 
•  V5 


23i 


1.35 
2.34 
1.17 
1.69 

1.42 
1.17 
1.11 
1.52 

2.00 
1.32 
1.36 
1.35 
.00 


It'., 

.12 

14 

30 

.20 

17 

.04 

16 

22 

.04 

16 

14 

.57 

13 

.19 

16 

75 

.30 

17 

29 

.09 

13 

T 

16 

15 

.78 

13 

3  9 

.00 

.51 

17 

.69 

16 

.56 

1  3 

.14 

17 

.97 

.73 

1.37 

1.40 

.64 

.38 

1.76 
1.16 


1.92 
2.00 


1.70 
2.21 

2.05 
.71 
1.51 
1.74 
1.57 
1  .89 


1.37 
1  .06 
1.111 

1.14 

2.19 


1.38 
.42 

.19 

1.06 

.22 

.25 

1.04 

1.63 

.89 

.82 

1.10 

1.48 

.40 

.08 

.67 

1.01 

.50 

.48 

.75 

.58 

.25 

.43 

.39 

.72 

1.04 

.80 

1.10 

3.38 

1.16 


1.17    14 
1.01 
.  If 
2.35 


1  .  18 
1.50 


...     r.f.r.i*.     MtM    f'>H"*lnC    ItttlM 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


TEXAS 
APRIL    1958 


Temperature 


1 1 


2    @ 
I  I 


3J3  2 
III 


No  ot  Days 


Precipitation 


d£h 


ALVESTON    WB    CITY 
ALVESTON    WB    AP 
OUSTON    W8    CITY 
OUSTON   WB    AP 
IBERTY 
ATAGORDA 
AUR8R0 
EW   GULF 

ALACIGS    CAA    AIRPORT 
*SADENA    HOUSTON 
IERCE 

JOINT    COMFORT 
ORT    ARTHUR 
ORT    ARTHUR    WB    AP 
ORT    LAVACA 
ORT    OCONNOR 
iOSENBERG 
UGAR   LAND 
HOMPSONS    3    WSW 
ICTORIA    WB    AP 
ILL  IAN    HARRIS    RESVR 

DIVISION 

SOUTHERN  DIVISION 

GUA  NUEVA 

LICE 

RMSTRONG 

ARRIZO  SPRINGS 

OTULLA  CAA  AIRPORT 

RYSTAL  CITY 

ILLEY 

AGLE  PASS 

NC1NAL  3  NW 

ALFURRIAS 

OWLERTON 

EBBRONVILLE 

!  A  PRYOR 

•  REDO  WB  AP 

IRANDO  CITY 

EARSALL 

OTEET 

10  GRANDE  CITY  2  ESE 

ILDEN 

INTER   HAVEN    EXP    STA 


DIVISION 

LOWER   VALLEY    DIVISION 

ROWNSVILLE    WB    AP 

ARLINGEN 

C    ALLEN 

C    COOK 

ISSION 

ORT    ISABEL 

ORT    MANSFIELD 

AYMONDV1LLE 

IAN   BENITO 

ESLACO    2    E 

DIVISION 


AM 
AM 


AM 
AM 


73.4 

74.1 

78.1 

78.2 

80.3 

78.7 

78.7 

80.7 

77.8 

80.2 

80.2 

80.7 

76.4 

78.2 

80.2 

75.7 

80.  6M 

79.3 

79. 1M 

80.4 

78.4 


83.3 
87.9 
83.4 
82.2 
82.6 
80.6 
84.0 
84.4 
84.9 
84.7 
85.  1M 

66.0 

85.  8M 

82.  4M 

80.5 

90.7 

63.2 

83.2 


82.7 

86.7 

87.3 

88.6 

87.4 

80.0 

80.  4M 

87.4 

86.9 

66.8 


64.1 

63.8 

61.8 

60.1 

58.2 

62.  S 

59.0 

59.4 

60.7 

57. 9M 

57.3 

62.6 

61.2 

59.6 

61.6 

63.6 

59. 3M 

59.1 

57. 8M 

60.1 

60.7 


60.1 
61.3 
59.3 
58.4 
58.7 
56.9 
57.3 
56.7 
62.1 
58.3 
60.  7M 

62.4 

62. 2M 

59. OM 

58.6 

63.2 

58.7 

57.6 


65.7 

65.3 

64.6 

63.2 

65.7 

67.1 

66.  5M 

63.6 

63.5 

65.4 


68.8 

69.0 

70.0 

69.2 

69.3 

70.7 

68.9 

70.1 

69.3 

69. 1M 

68.8 

71.7 

68.6 

66.9 

70.9 

69.7 

70. OM 

69.2 

68. 5M 

70.3 

69.6 

69.5 


74.2 

74. OM 

70. 7M 

69.6 

77.0 

71.0 

70.4 


74.2 

76.0 

76.0 

75.9 

76.6 

73.6 

73. 5M 

75.5 

75.2 

76.1 

75.3 


0.1 
0.1 
0.5 
0.8 
0.8 
1.3 


0.3 
1.0 
0.9 


2.5 
2.1 
2.4 
0.6 


0.5 
1.6 


0.7 
0.4 


1.6 
0.2 


.84 

1.14 

3.08 

2.58 

4.96 

.76 

.74 

.99 

1.44 

3.33 

1.24 

1.13 

2.65 

1.97 

1.13 

.72 

1.44 

2.88 

2.36 

.93 

1.43 

2.04 


.00 
.49 

.03 
.13 

1.34 
.52 

1.05 
.87 
.07 
.06 
.58 
.26 

1.03 
.40 
.35 
.59 

1.38 
.17 
.88 
.48 


-  2.25 

-  2.26 


-  1.29 

-  1.97 

-  1.53 

-1.70 

-  .57 


.76 
.69 
1.48 
1.66 
1.56 
1.23 
1.17 
1.21 

1  .44 

.89 


1.53 
1.19 


1.21 
1.63 


.61 

.67 

1.30 

1.04 

2.95 

.41 

.50 

.43 

1.05 

1.25 

.71 

.88 

1.19 

.91 

.35 

.33 

.57 

1.20 

1.15 

.70 


.00 
.32 
.03 
.10 
.93 
.29 
.85 
.66 
.07 
.03 
.58 
.25 
.32 
.18 
.22 
.12 
1.16 
.09 


.03 

.06 

.05 

.13 

.06 

T 

.05 

.10 

.04 

.07 


DATA   RECEIVED    TOO   LATE    TO   BE    INCLUDED    IN   DIVISION   MEANS. 


0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 


Highest  Temperature 
Lowest  Temperature  _ 


Greatest  Total  Precipitation  17 

Least  Total  Precipitation    0.00 
Greatest  one-day  precipitation 
Greatest  Total  Snowfall    4.0 


at    Rio  Grande  City  2  ESE. 

at  Stratford . 

nches  at      Daingerf ield  9  S 


4  stations 


8.11 


inches  on  the 


_27_ 


Pittsburg  4  S 


inches  at 


Dalhart  CAA  AP 


See    reference   notes   following   Statl 
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DAILY  PRECIPITATION 


3 
o 

H 

Day  of  month 

Station 

1    |    2    |    3 

4        5        6 

7    |    8    |    9 

10   |    11   | 

12 

13  |    14  |    15 

16       17    ' 

8 

19       20      21 

22       23       24 

1 

25      26      27 

28      29 

ABERNATHY 

ABILENE    WB    AP                          R// 

ACKERLY    3   SE 

2.16 
3.30 
1.57 

.04 

•  07 
.15 

.34       .01 
1.33 
.55 

.  19 

.15 

■: 

•49       .03 
•  27 

.23      T 

T 

.30 
T 

AGUA    NUEVA 
ALBANY 

.00 
3.51 

T 

.05 

.26       .94 

.02 

.12 

T             .45       T 

.85 

.44 

.34 

ALICE 

•  49 

•  02 

.02       .32 

.12 

.53 

.55      .50 

113 

T 

r 

ALPINE 
ALTO    5    SSW 
ALVARADO 

.12 

4.42 
6.78 

.23 

.80 

.50  !■ 

.  10 

.55 

.46 

2.73 
.28     1.75       .10 

.55    1 

.37 
.20 

ALVIN 

2.  65 

.14 

1.55 

.13       .77 

.01 

.05 

AMARILLO    MB    AP                          R// 

1.7* 

T 

.20       .24 

.01 

•  62 

.02 

I             .05 

T 

.30       .10 

T 

T 

ANAHUAC    6    E 
ANDERSON 

2.50 
6.11 

.08 

.9* 
.21 

.09 

•  09 

1.17       .16 
.26    1.86 

.75 

.02                   *03 

.76       .04 

•  01 

*09 

i.00 

ANGLETON    *    NE 
ANNA 

2.01 
6.89 

.07 

.72 

1.01 
.96 

.14 

.76 

.81       .Q9 

.06 
.04 

•03       .47 

.02 

.58    1,08.     .08       .92 

.95 

ANSON 
ANTELOPE 

2.86 
3.02 

.05 

1.10 

T             .70 

.45 

.15 
.15 
.03 

.07 

.65       .08 

.75 

•10      -20 

.83                     .54 

.30 

ARANSAS    PASS 
ARCHER    CITY 
ARLINGTON 

.37 
3.21 
7.18 

.06 

.10 

.80 

•  12 

.62       .05 
1.32 

.  -C 

.96       .02 
.45       .60 

•  lb 

.55 

•48    2.29 

.24 

.36       .03 

.56 

.60 

ARMSTRONG 

•  03 

.03 

.51 
.86       .01 
.41       .60 

.36 

.23       .36 

T             .32       .03 

.08 

.56       .93 

.31 

.32 

ARTHUR    CITY 
ASPERHONT 
ATHENS    2    SSE 

5.03 
4.68 

.50 

.*2 

.22 

•  63 

•  23 

.40 

•  66 
•23 

•  05 

.03    1.34    1.16 

.69    1 
.02       .20    1 

.17 
.50 

ATLANTA 

AUSTIN   WB    AP                                R 

AUST IN   DAM 

AUSTIN    HWV    290    BRIDGE 

AUSTWELL 

4.24 
3.56 
2.7* 
•  56 

.37       ,02       T 
•  13 
.16       T 

T 

.08       .19 
.36 
.06 
.10 

•  14 

1.36       .09 
.40       .38 
.36    1.01       T 
.36 

.02 
.03 

.02 

,06 
,06 
,25 

.10 

T             .47 

•  34       .05 
.33       .09 

T 

T 

T 

T          1.35       .04 
1.65 
•  34 

T 

T            .03 
.06       .01 
.03       T 

T 

.07 

.07 

AUSTWELL    ML    REE 

•  5* 

T 

•  07 

T 

•  42 

,05 

BAKERSFIELD 
BALLINGER    2    N 

.93 

2.08 

.60 

.75       .62 

.16 

.13 
.20 

•  12 

.36 

.04       .14 

.05 
•  04 

BALMORHEA    EXP    PAN 

.*0 

BALMORHEA    GRAEF    RANCH 
BARNHART 

1.05 
.70 

.39       .07 

.18 

.06 

BAY   CITY    WATERWORKS 
BAY70WN 

BEAUMONT 

BEAUMONT    EXP    FARM 

BEDIAS 

1.02 
6.91 
3.05 
3.62 
2.61 

.06 
1.23 

.12 
T             .60 

.01 
.01 

.30 
1.65 

.12 
.94 

.01 

.20 
.05 

.39       .17 
2.35    1.35 

1.38       .29 
.04     1.50       .23< 

T 

•  OB 
,02 

T 

T 
1,38      .98 

.33 

.14 
.07 

.80 

.35       .01 
.25 

BEEVILLE    5    NE 

.63 

T             .62 

.42 

.01 

.97      .32       .07 

BELTON    DAM 

6.16 

.16 

.10 

.96       .76 

.66       .04 

.40 

BENS ROOK    DAM 
BENJAMIN 
BIG    SPRING 

5.76 
2.78 
1.94 

.96       T 

.86 

.31 

.60 
.98 

.49 
T            T 

T 

BIG    WELLS 

.28 

T             .28 
.19 
.44       .93 
.99 
.06 

T 

T 

B I  SHOP 
BLANCO 
BLANKET 
BLEwETT 

.19 
2.17 
*.6* 

•  94 

.0* 
T             .02       .03 

T 

.16 
.52 

.06 

.16 

T 

.12 
.16 
.62 

.05       .17 

.71 

.03       .23 
.11 

.06 

T 
1.32       .52 

T            T 

7 

.09 

.19 

80ERNE 
BON    WIER 
BONHAM 
BOOKER 

1.17 
3.39 
5.80 
1.60 

.12       .03 

.51 

.49 

1.18 

T             .71 

.28       .08 

.16 

•  14 

•  20 

.07       .06 

1.26       .101 
.63 
.05 

.  14 

.11 

.05 

.06 

.03 

.17 
.72 

.54 
.23 

.04                   .02 

.43       .65 

.07 

.01      .01 
.31 

.80 

T 

.04 
.44 

BOOulLLAS    RANGER    STATION 

•  00 

BORGEB 
60*»G€R    3    W 

2.71 
2.19 

T 

.15       .53 
.15       .53 

T 
T 

•  55 
.54 

.09 
.07 
•67       .16 

.11 
.16 

•  06 

.03 
•  05 

,oa 

1.25 
T             .66       .02 
1.00       .08 

.60       .03 

.20       .27 

.10 

BOWIE 

4.25 

.5* 
.08 

.30 
.01 

1.13 

.  10 

•  21 

.10 

2.40    2.50 

.65 

.11 

BOXELOCR 
BOYD    3    SE 

9.24 
5.06 

T             .05 

.03 

.96 

•  10 

.16       .40 

T          2.03 

.02       .62 

.40 

BRACKETTVILLE 

.63 

.01 

.28       .06 
•15       .48 

.02 

.13 
.14 

.16       .03 

.01 
T 

.12 
.04 

6RAOV 
BRAVO 

1.00 
1.98 

.55 

1.28 

.15 

.  40 

•  60 

1.38 

.55       .50 

.99 

BRAZOS 

5.08 

.04 

1.07 

■  06 

.40 

.96       .02 

.06       .93 

l.lt 

BRECkEnPIDGE 

*.65 

MCnham 

bridgeport 

B RON SON 

2.92 

*.79 
4.40 

.13 
.02 
.29 

T 

.15    1.06       .07 

1.10 

1.01       .02 
•  23 

.61 

.03 

.06 
.13 

.03                   .59 
•16      .55 

.40       .20       .03 

.05 

.75 

.81 

1.38 
.04       .06 

.13 

.95 
1.00       .12 

.95 
.25 

BROWNFIELC'    2    E 

1.71 

T 

.02       .01 

•03 

T           T 

BROWNSVILLE    WB    AP                  R 

.06 

T 

8POWNWOOO 

3.04 

.41 
.15 
.11 
.06       .60 
.14 

.04       .96 
•26       .10 

.Oil 

■  11 

.15      .83 

.20 

.05 

.27 
.07 

.29 

.02 

•  •.    0*« 

.91 

•13       .66 

.33 

.31 

.49 

.05                     .98 

.06       T 

■  99 

BUFFALO 
B'JLE*    2    NE 

3.51 

2.02 

.29 

•97      .31 

.21 

T 

•  11 

•  05 

.55 

.23 

.20 

T             T 

T            T 

.02 

•ULVCXM 

1.72 

T 

•           "ILL 

1.01 

.31 

.12 
.10                   1.00 
.12 

.06       .17 

.47 

1.33 

1.43 
.98       T 

69 

.10 

.57 

.42 

►UPLCSON 

3.23 
7.11 

.10       .70 

.13 
•  05 

.70 
1.25       .15 

.40       .40    1*38 
.60 

.15 
.19 

.98 

..1 

HJPLINGTON 

J. 75 

.30       .13 

■20 

.18 

.04       .17 

.07 

- 

1.74 

•T*M 

3.5* 

.66 

1.10 
.17       .18 

.27 

.'■  1 

.02     1.00 
.15 

.  10 
.05 

.10 

CAILAN 

1.1* 

.16 

.37       .69 

•  27 

.05 

'.'■'■ 

•  22 

.20    1.47 

.02       .09 

•  10 
.10 

^amfpon 

4.02 

.04 

.22 

•  23 

*n     ■,*«* 

•  M 

T 

■63       .20 

•  61 

T 

1   7   4 

i.4* 

.  16 

MM 

•  14 

.22 

.02 

.57 

./<* 

.37 

.06 

.31 

. 

.05 

- 

',■►'.        ».»'H 

" 

. 

.15 

T 

.62       .07 

.97 

.  )1 

T 

T             ,04       T 

.07 

.  1* 

CAM    *»vh 

■ 

T 

T 

. 

T                           T 

.01 

T 

.10 

►P 1 NCt 

.11 

I           1.1/ 

.06 

. '.  \        .'.1 

.03 

.38    2.73 

.00     .10 

1.13 
.61 

>.4I 

./) 

.  1  ,        .*.  1 

■  1  1 

.07                     T 

.08       .16       .16 

1.74       .76 

.■!• 

•  99 

■29 

.63 

.03 

CAM      ■■ 

.61 

.  i  I 

•  91 

4.1 
1.4 

i 

.30 

.3 

.1* 
.4' 
.19 

l           »I9 

»4] 

T 

.1.' 

.54        .  1  !        I 

.10 
./  ! 
•  50 

.20      .tin 

.  .■ '.       .  1  1 
.0/ 

!          1.23 

.41 
1.  1J 

Itll 

l.ll 

.71 
•  12 

• 

•  3< 

if] 

.09 

.90 
ill 

.94       .10 

T 

,.* 

./ 

.  ra    -o*. 

.1  7 

.66       T 

I 

■ 

■ 

.  / 1 

.  13 

.30 

, 

.id 
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.4 

.11 

•  0 
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.i' 
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■ 
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T 

.1 
.0 

.VI) 
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■ 
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.  19 

.01        .17 

.0  1 
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.04 

.08       .01       1 

.31        ,91 

,  if 

r         i 

.0/      .jo 

.72 
l.ll 

t 

1 

1.11                            ■" 

.15                     .0* 

1  .01 

.4 

t 

.33       ./« 

,11        .14       .  1 

■ 
.06 

■  1 
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r 

.10       .03       ,67 
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' 
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1 
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I 
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,11 
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,01 
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DAILY  PRECIPITATION 


TEXAS 
APRIL  1956 


Station 


Day  of  month 


13       14 


15 


25      26      27 


28      29      30      31 


*Gf    STATION    7    SW 
EGE    STAT  ION   CAA    AP 

8A00  city 

■BUS 


RANCH 
EMS   COVE 

JIMS   SERVICE    STATION 
,;   CMRISTI 
US   CHRIST!    MB    AP         R 

KAMA 

-LA 

.LA   CAA   AIRPORT 

.LA   HlLLJE    RANCH 

*ANCH 


ift   RANCH 
iETT 

JVTON 

i    PLAINS    NO    1 


iSRFIELD    9    S 
tRT    CAA    AIRPORT 

i$  m  ap 

FAM 


5.19 
.14 
3.12 
4.43 
8.66 

1.34 

1.96 


4.46 
17.59 
1.89 


HJZETT 
>N6   RANCH 


RANCH 
MOUNTAIN   LAKE    DAM 
PASS 


OAKS    RANCH 
I  ELD 
RPIAS 


SVILLE 

*DA    2    SW 
ADA   9   SE 

S   V   RANCH 

TT 

TBURG 


STOCKTON 

«OPTM   MS    AP  R 

•ORTH   LEONARD    BLDG 
*0TCH   GUARD    STA 


>VILLE 

iTOH    «8 

CITY 

iT0«   Wfi 

AP 

•   CITY 

F 

LITTLE 

Fl  H 

'ILLE 

.  .EST 

4 

66 

11 

22 

28 

M 

66 

6 

66 

2.09 

2.00 
6.18 
.87 
2.67 
1.41 


e.7a 

1.56 
I.H 


3.63 
7.06 
2.20 


7 

03 

2 

89 

33 

1 

66 

1 

57 

62 

9 

50 

5 

05 

.13       T 

T  T        2.31 


.46 
2.90 


.33 

.66 

.08 

•  06 

.66 

.05 

1.12 

1.35 

.41       .93 


1.32 

.46 
.62       .42 


.01 
.02  1.04 
.16  1.62 
.36       .32 


1.58 

.57 


.12       .62 
•76      .10 


1.45       .62 


1.05    2.13 


.69  1.63 
.62  .56 
.02     1.63 


.83    5.05 
T 

.39    3.J.0 


.72 
2.30 


1.16    3.62 


.14       .92       .15 


.42    2.34       .53 
1.08    1.21 
.02 


.09       . 
1.63     1. 

.05       .06 

.04 
.09       .11     1.03 

T 
2.25       .02 

1.45 


.56       .66       .95 
•64  1.52 

•03       .02       .36 


DAILY  PRECIPITATION 


■3 

Day  of  month 

Station 

H 

12        3 

4    1    5    1    6 

7    1    8    | 

9 

10   |    11 

1     '2 

13   J    14   j    15 

16       17 

18 

19 

20 

21 

22      23      24 

25      26      27 

28 

29     31 

GOLD 

1.91 

.15 

.49 

.18 

.25 

.18 

.17 

.07     .( 

GOLDTHWAlTE 

3.06 

.2* 

.03 

.52      .22 

.04 

.0'* 

•  89 

.01       .07 

•  79      . 

GOLIAD 

1.77 

•  18 

.01 

.63 

.89 

•  06 

T 

.02 

GOLIAD    6   NE 

1.31 

T 

.21 

T 

T             ,B5 

T 

•  17 

•  06 

T 

T           T           T 

GOLIAD    1    SE 

1.70 

1.50 

.20 

GONZALES    1 

1.22 

T 

.07 

.18      .82      .09 

.05 

.01      T 

GONZALES    2 

.89 

.62 

.07 

GRAHAM 

3.95 

.73 

.10 

•  65 

2.13 

.30 

GRANBURY 

S.82 

.75 

1.00       .65 

.01 

.33 

•  56 

.AO      .10 

.71    1. 

GRANDFALLS    3    SSE 

.AS 

.17      T 

.07 

•  11 

T 

GRAPELAND 

3. 36 

.AO 

.60 

.1! 

•  55 

.18 

.20                 T 

T                       T 

.65 

• 

GRAPEVINE    DAM 

8.07 

.56 

T         1*14 

T 

.37 

•  65 

T 

.29 

•39    3.25 

.05 

.55      • 

GREENVILLE    2    Sw 

7,20 

•  61 

.01 

T           .96      .07 

.04 

.13 

•  66 

.02 

.46    2.30 

.85 

■  31      . 

GROVETON 

2. A3 

.40 

•  39 

.11 

•  15 

.59 

.74 

.03 

GRUVER 

1.S6 

.22 

.20 

.20 

.03 

.13 

.07 

.39 

.33 

GUNTER 

7.11 

•  26 

T 

.65 

.35      .34 

.0? 

.19 

.36 

•  07 

.97       .10 

.02 

1.86    1* 

GUTHRIE 

3.02 

.17 

.70      .43 

.36 

.6* 

.04 

.42 

HAGANSPORT 

HALE    CENTER 

HALE    CENTER    1*    MNW 

1.95 

T 

T 

T 

»           ,97 

.38 

HALLETTSVILLE 

l.AA 

T 

T 

T 

.13    1.10 

.19 

T 

T 

HAMILTON    2    NW 

2.71 

•  A9 

•20      .76      .20 

T 

.11 

.03 

.51 

T             .19 

.03      . 

HAML I N 

2.15 

T 

.13 

.62       .03 

.27 

.33 

.23 

.08 

T           T 

.1!      . 

HARLETON 

9.80 

.32 

.96 

•  13 

.08 

.09 

.86    1.15    2.99 

.39 

.63   2. 

HARL1NGEN 

.08 

.06      .01      .01 

T 

HARPER 

1.75 

.72 

•  71 

.32 

HART 

1.76 

•         1.17 

.12 

.21 

.20 

HARTLEY 

1.50 

.05 

.30 

. 

>7      .20 

.46 

.17 

.15 

.10 

HASKELL 

1.77 

.33      .44 

.04 

•  33 

•  48 

T 

T            .08 

.06      . 

HASKELL    6    NH 

1.99 

.12 

•70      .02 

.27 

.05 

.43 

.01 

T 

.24 

HAW  INS 

9.0A 

1.01 

•  83 

.25 

3.00    2.28 

.66    1. 

HAYNES     RANCH 

1.9A 

.72 

.76 

.09 

.23 

HEBBRONVILLE 

.26 

.01 

.23 

HEMPSTEAD 

2.07 

.02 

.13    1.27      .02 

.07 

.12 

.30 

.11 

HENDERSON 

6.27 

.13 

1.00 

.10 

.44 

.03       .61 

2.18 

1. 

HENLY 

1.52 

.56 

.54 

.42 

HENRIETTA 

2.A7 

.09 

.11 

.07      ,51 

.23 

.09 

.77 

.34 

.24      . 

HEREFORD    1 

1.98 

•  26 

• 

13      .32 

•46      .16 

•  31 

•  >0 

.02 

T 

HEWITT    1    SE 

3.13 

T 

•  03 

T 

■42      .70 

•  04 

.OV 

T 

.34 

T 

•06      «39      .09 

.70      . 

HICO 

5. A3 

T 

T 

1.03 

T 

•90      *43 

.06 

.06 

.62 

T 

T           .38      .26 

T 

.7)      . 

HIGGINS 

1.67 

.24 

.02 

.14 

.25      ,01 

.15 

.69 

.01 

.11 

•  09 

HILLSBORO 

5.78 

.56 

1.04 

.04 

.71 

.33    2.66 

HITCHLAND 

1.69 

T 

.58 

T 

.23 

T 

•  11 

.69 

.30 

HONDO 

2.01 

T 

.18 

•05    1*46      .02 

.02 

.21 

T            .03 

T 

T           . 

HONEY    GROVE 

5.89 

.33 

.80 

.28 

.80 

.08 

.43 

.30 

•60      «92 

.06 

.65      • 

HOROS    CREEK    DAM 

2.82 

.02 

.27    1.03 

T 

.28 

.28 

.71 

.0. 

T 

.10 

.02 

.03      • 

MORGER 

A.  03 

.05 

..e 

.02 

1.46      .03 

.0') 

.75 

T 

.08 

.79 

•03      .03       .06 

.12 

HOUSTON   MB    CITY                     R 

3.06 

.01      T 

.06 

1.30 

.09 

.45      .96 

T 

.06 

.12 

T 

.01       T 

T 

HOUSTON   MB    AP 

2.58 

.01      T 

.08 

1.04 

.06 

.31       .87 

T 

.07 

•  03 

.07 

T           T            T 

T           T           .01 

• 

HOUSTON    ALIEF                                R 

2.76 

.10 

.05 

1.10 

.10 

.37      .96 

•  08 

HOUSTON    BARKER 

2.80 

•  A3 

.23    1.97      .17 

HOUSTON   DEER    PARK 

A. 01 

.1A 

1.26 

.05 

1.04    1.15 

.0  7 

•  11 

.19 

HOUSTON    HEIGHTS 

A. 38 

2.25 

.20    1.66      .12 

•  09 

•  06 

HOUSTON    INDEPENDENCE    H 

2.77 

.10 

1  .00 

1.30      .20 

.17 

HOUSTON    MISSOURI     CITY 

2.81 

.65 

•20    1.58      .08 

.09 

.05 

HOUSTON    NORTH    HOUSTON 

2.05 

.66 

T 

.19    1.18      .07 

.15 

HOUSTON    SAN    JACINTO  DAM 

3.7A 

2.00 

.12      .97 

.25 

.".0 

HOUSTON    SATSUHA                     R 

2.21 

.28 

.17 

.80      .62 

.11 

•  23 

HOUSTON    SPRING  BRANCH 

3.03 

.96 

1.60      .09 

■04 

.12 

HUMBLE 

2.92 

.60 

.10    1.42      .06 

.05 

.27 

.42 

HUMBLE    PUMP    STATION 

1.A0 

1.30 

.03 

, 

HUNT 

1.37 

.47 

.69 

.08 

HUNTSVILLE 

3.01 

.12 

T            .93 

.15 

•  60 

.50 

.66 

.05 

HYE 

1.61 

.23      .26 

•  16 

•  40 

.33 

.11      . 

IMPERIAL 

.59 

.32 

.25 

.02 

INDIAN    GAP 

2.67 

.A3 

T            .95 

T            .07 

T 

.63 

.03 

T                        T 

T           T            .10 

T 

.43      . 

IGMA     PARK     EXP    STATION 

2.09 

.09 

T 

.05 

T 

.40      .10 

.08 

.17 

1*06 

•  01 

.03      T 

T 

.04      . 

JACK SBORO 

6.37 

T 

.02 

T 

.56      .34 

.03 

.11 

•  60 

2.09      .44 

.37    1. 

JACKSON    HILL    GUARO    STA 

3.23 

.07 

1.31 

.13 

•  23 

1.20 

.31 

JACKSONVILLE     CUP    STA 

7.63 

T 

T 

.32 

.37      .76 

T 

•  26 

.01 

.13 

.36 

.38      .93      .96 

.03 

.63    2. 

JACKSONVILLE 

. 

. 

. 

. 

, 

. 

.65 

•           •         1.85 

. 

1. 

JAMES    RIVER    RANCH 

1.60 

.07 

.12 

.11 

.78 

.37 

.03 

.07      . 

JAMKELL 

2.15 

.19 

.01    1.20      .07 

.05 

.01 

•  03 

.29 

T           T 

T            .03      .19 

.02 

.01      • 

JASPER 

3.23 

1.29      .09 

•  20 

1.13 

.35 

• 

JEOOO 

S.36 

.02 

T 

.54 

2.64 

T 

.18 

T                        T 

JEFFERSON 

11.36 

.29 

.42 

•  62 

.13 

.11 

.07 

.04 

1.18    2.85    1.48 

1.30 

.83    2. 

JOHNSON     PA*'* 

.77 

.08      .21 

•  36 

.06      • 

JONES    C    BAR    B    RANCH 

1.61 

.05      .09 

.97 

.43 

.02 

• 

JONES    MM    RANCH 

2.26 

.30 

1.00 

.76 

• 

JC'JPDANTON    A    Mf 

1.95 

1.30 

.45 

JUNCTION   CAA   AIRPORT 

1.23 

.02 

.05      .01 

.56 

.03 

.48 

.03       .02 

r         • 

rAPMA'r 

11.69 

.21 

.A9 

.60 

.04 

.06 

.23 

.13 

•  02 

1.20    4.25    1.42 

.66 

.98    1. 

..»•.'•.    rITV 

•  11 

.27 

.04 

KATV    HOLE    HILL 

2.61 

.03 

.19 

.IT     1  .80       .11 

•  04 

■  23 

.02 

KAUFMAN 

T.AI 

T 

.SA 

T            .90      T 

•  10 

•  94 

.41 

T 

.64    2.75 

.60 

T         1. 

..,.•. 

.11 

.03 

.03 

•  40 

•  23 

MNNEDAiC    i    VSM 

7.  7» 

.69 

1.10 

1.40 

.40 

.25    1.75      .20 

.73    1* 

..«• 

.11 

.  11 

, . ...      . 

1.10 

.01      .01 

.10 

.31       .06 

•  30 

.03 

.05      .17 

I 

I           I 

r           ... 

A. 21 

•50      .93 

•  10 

.64 

.16 

1.60 

• 

finmville 

./• 

.01 

.02 

.06 

.01       .05 

.05 

.02                   .01 

■     FO*f»1    n./ 

3.60 

.10 

,.ntj 

.12 

1.35      .OV 

.02 

•  03 

.06 

.04 

.57 

■  ■■!*»     1     SW 

l.AT 

.26 

.10      .06 

2.10 

.22 

•  12 

T           . 

2.AA 

.A) 

•  12 

.96      .11 

.11 

.'j. 

.46 

1.69 

.03 

.04 

.20    1.24       .01 

.02 

.  13 

.01 

.06 

.02 

.01 

t     ►  ••'• 

1.01 

.21 

.12 

.20 

. 

•»      1     t 

.11 

.19 

2.  A) 

•71      .20 

.16 

1.06 

.04 

•  29 

>**</, 

I.AO 

.A  ' 

.46 

.23 

■  20 

LIT 

T 

.62      .10 

.12 

.22 

.11 

T 

T 

,6| 

.31       .61 

.■1'. 

•  94 

1 

•01       .16 

.01 

..     AR                                P 

.40 

7                        7 
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.11 

*  74 

•  03 

.  - 

11.43 

>ll 

.;• 

1.42        .02 

.01 

.10 

T 

•  28 

.15 

1.24    !«2fl    '••  II 

.08 

DAILY  PRECIPITATION 
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Day  of  month 
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H 

1    |    2    |    3 

4        5    1    6 

7        8 

9 

10   |    11    |    12 

13       14       15 
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17 
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19 

20 

21 
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28 

29 

30 
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2.36 

T 

T 

.95 

T 

1.15 
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KTOM 

3.21 

.35 
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.50 

E    RIVERS 

•  35 
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2.59 

.05 

.20      .64 

7 

•  20 
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1.14 

MB 

2.32 

.06 

.36 

■02       .62 

.14 

.50 

.43 

.07 

.12 

DE 

.76 

T           .02      .01 
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.04 

.03 

.37 

.03 

7            .63 

7 

.48 

.38 

HORN 

.69 

T 

.69 

7 

7 

am 

1.65 
1.21 

.07      .01       .35 

.70 
.53       .01 

•  22 

•  07 

.01 

.55 

.10 

T 

.06 

.18 

& 

7.03 

.60 

1.20 

.40 

.50 

•35    2.50      .10 

.30 

1.10 

m 

2.05 

.04 

•  01 

•19      .67 

.03 

.13 

•  98 

OKU   MB   AP                         R 

.93 
2.33 

T           T 

.05 
•  40 

T 

T 

T            .70 
1.18 

7 

.06 

.10 

7 

.05 
.40 

.07 

7                        T 
.10 

.14 

.03 

<r8    AP                                    R 

3.60 

.26 

.03 

T 

1.17      7 

.02 

.22 

7 

•  65 

7 

.06      .59      .21 

.35 

•  04 

OER    7   SSH 

1.46 

•  04 

.10 

.33      .99 

ER    2   SSH 

2.30 

.31 

.21    1.51      7 

.08 

T 

.19 

T 

EN 

6.11 

.03 

T 

1.43 

.39      .84 

.04 

.03 

•  04 

.15 

7 

1.16 

I  NOT  ON   STATE    PARK. 

5.66 

T 

.09    1.12      .10 

.06 

.41 

7 

•  26 

.02 

3.38 

R   VALLEY 

2.50 

1.72 

.78 

R   VALLEY    11    ENE 

3.00 

.30 

1.90 

.40 

.20 

7 

T 

.20 

iMACHlE 

7.06 

.68 

.95 

.04 

.26 

.52 

.63 

.45    2.76 

.77 

HERFORD 

6.73 

.34 

.03    1.21 

.06 

•  35 

.50 

7 

7         1.64 

.87 

1.27 

•  44 

10.12 

•  20 

.50 

1.10 

.60 

.10 

.50 

•  40 

•25    3.38      .75 

.76 

1.58 

INGTON 

2.46 

T 

.06 

.57 

.42 

.42       .04 

.43 

T 

•  34 

.16 

ACO  2  E 

.08 

•07      .01 

T 

TON 

1.22 

.06 

.24 

T 

.02      .70      .11 

7 

.05 

.03 

.01 

7 

7 

NEY   DAM 

4.23 

.53 

1.12 

.07 

.05 

.40 

.14    1.41 

.53 

SETT 

.98 

T           .10 

.03 

.85 

7           7 

T 

ITA   FALLS    MB    AP            R 

2.51 

•  60 

.01 

.16 

.04 

.26 

.10 

.04 

.72 

.45 

.01 

7            .02      7 

.02 

.02 

.06 

ITA   VALLEY    FARM    29 

2.50 

.10 

T 

.04 

T 

.60      .05 

•  08 

.07 

1.27 

.03 

.26      7 

7 

.04 

.14 

IAM   HARRIS   P.ESVR 

1.43 

.77 

.52 

.05 

•  OS 

.04 

S   POINT 

8.33 

.68 

.87 

.10 

.75 

.17 

7            .60    3.75 

.06 

.17 

1.20 

ON   RANCH 

1.67 

.02 

.65      .02 

•  B2 

.16 

HELL    2    HNH 

2.30 

.47 

.65 

1*00 

.18 

CAA   AIRPORT 

.91 

T 

.56 

.02 

.33 

T 

7 

SBOftO 

14.04 

.44 

.14 

1.47 

.05 

.14 

.14 

1.75    2.43 

5.00 

1.33 

1.15 

ER   HAVEN    EXP    STA 

.48 

.01 

.08 

.19 

7 

7 

.03 

.02 

.15 

ERS 

3.10 

1.45 

•  33 

.70 

.60 

E   CITY 

9.07 

.25 

.80 

.45 

.75 

.17 

.25 

.90 

.40    1.80 

1.30 

1.75 

.25 

S80RO 

.56 

.05 

.46 

.05 

UN 

1.28 

T 

T 

T 

1.16 

.12 

7 

TOWN 

1.30 

1*30 

TA 

.15 

.14 

.01 

DAILY  TEMPERATURES 


ABILENE  WB  AP 


A6UA  NUEVA 
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ANGLETON  4  NE 
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ATHENS  2  SSE 

AUSTIN  WB  AP 

AUSTWELL  WL  REF 

BALLINGER  2  N 
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BAYTOWN 

BEAUMONT 
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80 

73 

67 

62 

la 

45 

47 

53 

83   88   76 


79   87   71 
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49  59 
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45   47 


70   70 
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50   46 
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83 
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44   45   47 
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75   71   75 
43   42   49 


44   43   45 


65   62   66 

39   42   46 


63   53   45 

30   38   37 
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31   37   37 


71   63   64 
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4  I       46   50 
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37   34   41 


85   76   75 

48   47   54 
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51   49   41 
30   34   35 


77   77   71 
51   45   48 


71   70 
3  8   40 


48   56   60 


70   64 
48   40 


81   74   70 
44   50   60 


68   67   67 


33   38   43 


82   75   75 
49   47   52 


73   75   72 
51   46   49 


75   73   74 


75   71   72 
49   44   47 


72   59   64 


76   68   69 
45   37   41 


69   67 
37 
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35  33  40 

35  65  67 

40  38  43 
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56   62 


42   41   40 


45   64   76 
35   32   40 


69   71   74 
52   56   51 


73   69   80 


80   75   88 
57   62   49 


67   67   73 


52   54   48 


60   61   51 
58   59   67 


71   73   82 
45   41   46 


69   78   70 
54   61   49 


70   68   76 
57   58   50 


73   75   70 
5  3   5  8   50 


52   60  48 


69   62   67 
51   52   48 


56   66 
52   45 


63   68 
50   51 


69   65 
53   52 


49   67   82 
39   34   38 


48   66   80 

38   34   37 


62   67   77 
52   48   48 


67   60 
50   50 


40   34   44 
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45   43   41 


66   66   67 
30   36   49 
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78   67   75 
54   58   55 


83   82   67 
44   51   57 
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51   54   51 
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76   78   76 
51   53   60 


78   76   76 
50   49   62 


52   54   55 
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54   62 


78   79   69 
49   50   57 
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52   61 


77   76   77 
50   60   65 


82   76   69 
45   50   50 
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83   77 
57   53 


79   76   75 
51   58   60 


78   80 
53   59 


75   79   76 
49   57   57 


79   77 
53   58 


76   77 
50   52 


81   73 
47   50 


46  57  51 

76  75  70 

42  48  59 

80  74  74 
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80  74  71 

45  52  30 
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80   76   72 


81   75   86 
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62   63 


82   85 
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45   44 


77   79 
57   58 


80   82 
60   60 


81   80 
56   55 


85   87 
60   59 


78   77 
58   59 


81   78 
62   59 


78   82 
64   67 


76   82 
49   52 


93   87 
58   58 


78   80 
62   59 


79   81 
58   57 


80   74 
58   53 


78   75 
56   58 


84   74 
48   57 


81   75 
58   52 


75   75 
50   47 


79   78 
47   46 
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48   47 
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34   60 
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38   78   95 
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90   93  105 

65   62   71 


79   82 

63   68   68 


82   85   87 
64   67   71 


91   95   82 
69   45 


81   88   84 
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93   76 
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79   87   86 


66   62   70 

44   57   58 


65   71 
45   49 


95   79 
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79   75   84 


85 

81 

95 

65 

66 

50 

55 

49 

44 

48 

97 

96 

94 

74 

88 
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70 

54 

43 

44 

80 

87 

8  b 

88 

85 

63 

71 

71 

61 

64 

85 

85 

86 

86 

83 

50 

71 

73 

68 

63 

84 

84 

96 

90 

89 

59 

65 

73 

73 

73 

81 

83 

87 

88 

86 

62 

68 

71 

67 

71 

59   60   64 


89   92   93 


91  102  100 
64   72   72 


82   90   90 
56   60   65 


90   93 
56   66 


47   67   53 


75   84   69 
47   54   33 


4  7   54   34 
83   93   83 


8  3   74   9  3 
47   53   53 


91  100  101 
61   70   61 


76   95   78 


83   87   91 


83   73   93 


84   83   88 
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68   68 


85   34 
62   71 


69   77 
42   62 


98  100 
72   68 


66   76 
58   61 


82   82 
58   61 


65   67   73 


66   63 
48   58 


64   68   73 
44   45   55 


71  62  71 

55  56  60 

64  69  78 
57  57  66 

74  65  71 

55  54  56 

65  68  75 
34  40  42 

64  68  74 

38  49  50 

73  64  67 


67   68   65 


67   65   71 
42   58   39 


86   70   88 
37   58   64 


69   70   63 


38   39   67 


62   6  7   6  7 


56   48   48 
71   80   57 


67   37 
8  7   60 


82   83   80 

66   67   64 


4  7   44   43 
86   86   83 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
APRIL  1958 


DaY      Ol  Month 


Station 


19      20      21      22      23 


27      28      29 


i'l.WOOB 
!  HANAN  OAH 

'NET 
HERON 
had  I  AN 
l»ON 

RIZO   SPRINGS 

THAGE 

TER 

TERVILLE 

LDRESS   CAA   AIRPORT 

SOS   BASIN 

RE NOON 

RXSVILLE   2    E 

BUME 

EHAN 

LEGE   STATION    7    S* 

LEGE    STATION    CAA    AP 

oraoo  cm 

«OE 

»*US  CHRIST  I 
•PUS  CHRISTI    KB    AP 
!S1CANA 

"W.LA  CAA   AIRPORT 
XICETT 
>S8YT0N 
"STAL   CITY 

RO  3  N» 

HART   CAA   AIRPORT 

LAS   OB    AP 
IEVANG 
RIO  KB   CITY 

1 1  SON  DAH 

iron 

ITON  EXP  STATION 
X.VILLE  2  V 
LEY 
ILIN 

IAS 


MAX 
HIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


68   71   72 
44   56   57 


67   70   79 
53   55   59 


75   77   85 
54   59 


69   70 
40   40 


77   70 
61   64 


78   76 
50   57 


74   79 
46   52 


73   78 
47   54 


74   79 
48   45 


75   75 
53   54 


68   73 
35   39 


66   77 
47   56 


76   78 
50   55 


78   77   85 
52   60 


80   83   81 
50   54   49 


76   76 
48   55 


72   72   83 
65   66   66 


75   73   86 
61   63   65 


69   76 

39   50   60 


72   78   87 
60   62 


59   39   42 

77   73   71 
46   42   37 


84   85 
54   57 


94   81 

62   50   42 


72   77 
37   49 


70   76 

33   40   43 


70   81 

59   64   62 


79   78   75 
46   58   61 


64   70 

36   41   38 


76   75   81 
56   58   61 


77   76   87 
56   58   66 


76   80 

58   63   60 


72   75   74 
53   57   51 


66   78 

51   56   58 


75   75   80 
49   54   55 


78   75   81 
51   57   64 


75   71 

52   61   63 


72   66   71 

36   39   41 


85   86 
48   51 


76   75 
45   44 


75   68   70 
45   48   47 


70   74 
47   49 


90   81 
56   63 


70  66  65 

34  34  31 

•9  98  82 

65  57  42 

87  85  74 

51  63  57 

87  86  81 

46  56  53 

85  86  78 

49  62  57 


47   58   47 


87   63   75 

51   46   47 


89   80   77 
56   58 


84   79   75 
47   45 


86   88   85 

56   61   49 


78   85   86 

66   65   54 


82   87 

64   57   46 


97   81   85 

56   59   43 


89   86 

62   63   43 


63   66   64 

42   37   30 


89   74 
56   63 


91   80 

58   60   48 


86   72 
53   51 


87   84   71 
51   56   43 


72   73 
47   44 


59   37 
33   38 


85   79 
50   57 


72   68 
44   42 


78   73 
45   43 


75   70 
47   47 


72   76 
43   43 


69   62 

32   35 


73   67 
42   45 


68   68 
42   46 


71   74 
48   50 


73   75 
42   49 


78   72 
49   47 


72   74 
63   65 


72   76 
51   58 


74   67 

44   44 


79   86 
48   49 


75   71 
44   44 


68   61 

36   38 


77   84 
50   51 


81   76 
46   49 


76   77 
47   50 


75   76 
50   53 


65   61 
42   43 


71   66 

42   48 


70   65 
40   44 


69   65 
43   43 


82   76 
46   47 


81   87   72 
57   54   48 


72   68   62 

43   40 


72   66 
42   35 


72   65 

47   43 


71   72 
43   40 


75   69 
4  7   42 


77   75 

48   58 


66 


67  70 

41  39 

66  67 

44  46 

58  52 

38  44 


34   34   36 


57   67 
45   44 


66   70 

40   42 


65   66   63 

41   37   43 


72   70 
48   42 


80   70 
49   43 


78   70 
56   59 


78   70 
54   52 


75   64 
45   40 


73   75 
42   49 


77   66 
49   40 


51   62 
28   30 


76   76 
43   50 


83   75 
50   48 


49   50 
30   34 


56   65 

45   40 


76   73 
4  7   44 


76   72 
49   50 


73   66 
43   39 


65   65 

41   37 


70   63 
38   36 


41   50 
31   33 


62   63   78 
50   51   39 


63   67   78 
33   55   44 


45   65   77 
35   29   35 


73   86   78 
61   38   49 


70   66   72 
51   50   46 


70   69   70 
48   55   48 


69   69   68 
51   51   48 


46   67   77 
43   40   45 


71   68   70 
47   39   52 


44   44   69 
39   32   34 


71   70   66 
54   5  3   44 


68   67   77 
52   52   41 


57   66   81 
50   47   42 


65   77 
51   47 


68   85 

40   42 


74   82 
62   56 


73   85 
60   50 


73   81 
57   51 


45   65 
32   34 


78   80 
58   49 


82   71 
58   48 


66   77 
32   38 


70   80 
61   47 


63   72 
49   47 


56   66 
52   46 


65   74 
50   43 


65   72 

52   46 


84   72 
56   50 


52   67 
48   46 


4  7   66 
31   33 


79   75   77 
49   56   53 


79   79   75 
52   57   53 


79   76   76 
51   58   59 


79   76 
42   49 


81   78 
55   59 


76   82 
48   54 


76   79 
47   58 


75   79 
45   53 


79   60 
51   56 


81   80 
37   43 


72   76 
48   52 


78   76 
47   50 


78   72 
48   55 


79   78 
48   57 


83   77 
49   57 


78   79 
47   55 


78   76 
63   68 


79   77 
55   65 


74   77   77 


79   83 
56   61 


75   78   78 


77   86 
55   61 


80   82 
52   54 


79   66 
42   52 


80   73 
50   56 


76   83 
58   59 


76   75 
47   51 


76   75 
47   48 


75   78 
49   55 


78   79 
53   57 


78   78 
51   56 


77   80 
42   47 


80  78  84 

58  57  50 

82  78  83 

59  61  54 

76  73  77 

48  42  47 

81  90  82 

58  63  58 

79  74  81 

56  62  53 

81  82  72 

56  58  51 

78  82  74 

59  62  53 

78  75  82 

54  53  55 

85  85  85 


65  72  77 

57  62  48 

80  80  83 

58  56  55 

81  76  85 
51  54  55 


75   72   75 


53   60   64 


89   90   90 
56   63   57 


79   83   80 


95  102 
59   67 


81   88   87 
57   67   70 


51   5  5   72 


80   78 
58   62 


76   93   61 
4  7   60   41 


92   91   87 
59   65   58 


31   75   87 


51   62   63 


83   91   89 
52   67   52 


81   85   76 
52   61   46 


75 

83 

87 

91 

57 

53 

65 

70 

81 

87 

87 

95 

52 

56 

51 

65 

84 

79 

84 

85 

65 

52 

50 

52 

79 

82 

81 

95 

69 

68 

70 

74 

80 

86 

87 

98 

63 

63 

66 

72 

78 

75 

78 

79 

58 

55 

51 

51 

80 

92 

96 

101 

62 

60 

60 

65 

77 

73 

82 

79 

56 

51 

51 

55 

76 

72 

74 

82 

48 

50 

44 

48 

82 

92 

99 

100 

63 

60 

60 

67 

86 

83 

85 

91 

63 

55 

56 

66 

83   79   53 
40   36   3  1 


76 

77 

76 

90 

57 

57 

50 

70 

82 

82 

88 

88 

59 

57 

67 

72 

85 

92 

98 

99 

65 

60 

64 

69 

75 

67 

75 

86 

50 

48 

51 

52 

82 

76 

79 

78 

56 

56 

49 

67 

78 

78 

75 

88 

60 

53 

45 

67 

76 

80 

79 

86 

59 

54 

52 

67 

85 

80 

90 

94 

61 

58 

60 

60 

80 

75 

84 

76 

54 

55 

52 

57 

78 

70 

66 

78 

43 

38 

44 

47 

70   66   65 


65   81   81 


85   68   85 
63   62   70 


71   86   75 
56   57   56 


82   63   85 

57   57   62 


58   66   64 
37   41   50 


63   67   68 

54   55   57 


57   51   59 


63   75   78 
48   59   59 


65 

87 

84 

59 

62 

6  5 

70 

70 

78 

45 

57 

58 

89 

85 

86 

58 

62 

63 

76 

80 

81 

62 

74 

75 

78 

83 

83 

61 

71 

73 

64 

64 

65 

57 

56 

59 

66 

85 

81 

63 

64 

70 

83 

66 

83 

56 

56 

5  9 

DO 

66 

67 

36 

38 

5: 

72 

83 

82 

63 

62 

71 

90 

77 

et 

58 

61 

6  8 

62   65   73 


68 

63 

58 

58 

85 

87 

60 

73 

78 

81 

57 

61 

74 

67 

55 

57 

50   58   60 


70 

69 

47 

58 

60 

84 

53 

56 

82 

66 

62 

62 

62   63   61 


62   57   50 


83   82 
57   64 


61   56   50 


83   80 
62   61 


74   57   63 


80   91   77 


83   81   62 
62   59   52 


72   84   75 
62   67   55 


78   84   76 
60   69   56 


64   59   61 


86   81   70 
55   56   51 


75   60   58 


69   76   61 
60   60   50 


63   52   48 


88   85   57 
63   50   46 


66  64  60 

87  81 

62  50  45 

88  85  61 
62  70  66 

84  83  81 

75  76  76 


79   78   63 


70   65   62 


85   67 
61   55 


68   57 
44   40 


89   83   68 
69   68   60 


86 

88 

71 

64 

49 

67 

38 

38 

65   50   50 


87   88   85 
70   70   71 


86   76   59 


59 

55 

60 

58 

50 

49 

79 

59 

50 

50 

63   51   51 


77 

60 

57 

51 

87 

?e 

69 

61 

84 

55 

55 

47 

58 

54 

37 

se 

67.0 
38.9 


59.3 
76.5 


77.1 
53.1 


76.2 
54.9 


68.2 
47.5 


77.5 
50.4 


71.5 
52.9 


75.6 
51.4 


74.7 
50.1 


78.5 
56.2 


77.6 
49.2 


79.2 
55.2 


79.1 
66.5 


75.5 
50.6 


68.1 
40.6 


71.6 
54.0 


69.2 
49.8 


72.2 
52.0 


71.4 
49.9 


62.7 
38.3 


DAILY  TEMPERATURES 


DaY     Ol  Month 


10      11      12      13      14 


16      17      18      19      2C      21      22      23     24      25      26      27 


EAGLE  PASS 

EASTLAND 

EDEN  1 

Et  CAHPO 

EL  PASO  WB  AP 

ELECTRA 

ENCINAL  3  NW 

FALFURRUS 

FLATONIA 

FLOYDADA  2  SW 

FOLLETT 

FORT  STOCKTON 

FORT  WORTH  WB  AP 

FORT  WORTH  LEONARD  BLD6 

FOWLERTON 

FREDERICKSBURG 

GAINESVILLE 

GALVESTON  KB  CITY 

GALVESTON  MB  AP 

GATESVILLE 

GILNER  2  S 

GLAOEWATER 

GOLIAD 

GONZALES     2 

GRAHAM 

MtANBURY 

GRAPEv: 

GREENVILLE     2    SW 
MALLETISVILLE 

MARL  !•• 

HtHRONVILLC 
MCMOfDlC* 

>««p|r    , 

MIU.I 


- 


MAX 
HIN 

M 

MAX 
MIN 

'0 

43 

MAI 
MIN 

'« 

MAD 
MIN 

n 
II 

»A/ 

MIN 

M 
1  1 

M|N 

II 

75 
63 

a  2 
61 

90 
55 

99 

58 

SO 
57 

80 
55 

80 
56 

87 
53 

82 

57 

80 

53 

88 

55 

78 
47 

76 
59 

38 
65 

68 
67 

83 
64 

63 
55 

76 
50 

65 
45 

61 
41 

83 

5* 

79 
52 

82 
52 

84 
50 

72 
62 

80 
64 

88 
58 

97 
60 

81 

78 
66 

87 
66 

94 
67 

74 

43 

74 

45 

73 
45 

68 
42 

65 

44 

71 
46 

70 
46 

72 
42 

79 
53 

61 
45 

81 

46 

87 

".6 

7* 
57 

79 
58 

87 
55 

73 
61 

77 
56 

77 
59 

82 

55 

91 
60 

78 
64 

86 
56 

95 
62 

90 
52 

74 

60 

82 
54 

87 

47 

82 

57 

77 

55 

74 
54 

79 
47 

88 
49 

68 
62 

74 
63 

71 
63 

60 
65 

6  3 
61 

73 
63 

72 
63 

80 
66 

72   79 
55   53 


76   78 
52   59 


57   60   63 

78   82   89 
52   50   54 

6  9 
40 

78   77   81 
50 

71 
10 

r« 

61 

SB 
56   60   66 


82   73 
49   60 


84   84   84 
63   65   45 


89   85 
60   50 


79   87 
50   53 


47  58  52 

80  67  71 

51  49  49 

80  85  74 

50  59  4  7 


79   83 
52   49 


89   96 
65   65 


71   64 
55   50 


71   65 
)«   It 


•  7   (7 
52   35 


•  •   90   71 


7»  »t 


72   65   65 
40   43   43 


73   75 
43   44 


79   77   82 
50   51   58 


78   57   66 

49   45   44 


71   66   63 
39   43   45 


75   71   72 
42   40   48 


65   62   72 
43   46   48 


73   66   64 
42   46   49 


68   68   63 
40   42   45 


69   68   70 
59   61   58 


69   70   70 
59   58   59 


64   61   6  7 
43   41   46 


77   68   63 


79   76   83 
49   53   65 


76   82   79 


72   67   63 
40   45   46 


70   65   73 

44   40   51 


71   65   62 
41   45   47 


n.      19 


70   63   65 


68   70   63 
34   44   47 


74   75   74 
47   47   52 


71   69   72 


58   56   63 
39   37   43 


82   78   76 
41   41   51 


85   77   73 
54   49   55 


78   72   70 

47   45   51 


58   56   50 


48   48   57 


69   70   70 
29   40   40 


57   63   68 

43   39   47 


74   59   66 


76   74   84 
47   56   60 


70   68   65 


70   54   65 
42   37   40 


70   70   66 
54   56   60 


71   66   67 

53   55   60 


69   73   67 
43   39   44 


57   63   68 
48   43   39 


70   63   68 


76   72   79 
49   57   59 


76   73   70 
46   45   53 


62   59   65 

40   34   44 


69   67   67 

43   40   45 


71   56   64 
43   42   46 


69   38   63 


75   75   75 


66   80   75 
55   52   62 


4  1   18   46 


66   65   66 


66   64   62 
46   47   39 


58   68   86 


54   60   47 


66   70   79 
46   40   43 


47   42   45 


74   86   75 
60   58   49 


60   66   50 


73   70 
50   55 


43   64   78 


39   37   37 


64 
46 

51 
38 

70 
43 

58 
52 

64 
47 

72 

42 

70 
52 

56 
53 

66 
46 

79 
57 

80 
57 

81 

50 

68 

50 

67 
50 

82 

40 

69 
45 

55 
50 

66 

41 

67 
63 

67 
59 

75 

56 

69 
63 

67 
59 

75 

55 

61 

47 

69 
53 

80 
42 

67   63   69 


70   68 
52   43 


72   73 
56   58 


77   77   77 
52   52   48 


65   54   67 
50   48   39 


5  7   60 
53   45 


66   63   63 
33   53   44 


43   53   53 


82   86   76 
65   71   53 


61 

64 

63 

58 

5) 

69 

38 

34 

',8 

47 

40 

44 

86 

(11 

70 

71 

87 

75 

4  7 

45 

■,K 

60 

II 

11 

'.' 

69 

72 

70 

68 

72 

32 

44 

43 

91 

54 

46 

u 

19 

'  ' 

67 

56 

|| 

10 

17 

41 

47 

46 

4  2 

M 

II 

'.', 

39 

44 

63 

10 

»7 

!  1 

34 

12 

31 

II 

|| 

69 

60 

66 

78 

92   90   44 


54   54   45 


'.  |   ||  i.l 

47   4  9   4* 


78   79 
60   61 


71   85 
50   50 


78   85 
60   61 


85   82 
60   64 


77   77   77 


72   71 
51   45 


78   61 
50   51 


78   74 
56   49 


70   66 
52   57 


79   70 
53   58 


82   80 
60   61 


47  58  50 

75  80  72 

44  46  50 

74  70  73 

60  63  64 


71   73 
63   64 


75   75 
55   60 


77   65 
50   57 


77   80 
46   57 


80   76 
62   63 


83   81 
52   52 


80   69 
54   58 


75   76 
50   58 


73   76   70 
50   52   54 


76   75 
51   54 


48   63 
86   80 


90   36   60 


50   50   55 


76   59 
49   47 


76   74 
52   99 


76   81 


73   80   75 


85   77   89 


83   82   82 
62   59   55 


74   81   76 


81   91   82 


82   68   80 
62   66   67 


62   58   56 


75   72   78 


81   89   80 
51   56   56 


77   75   78 


69  83  77 
59  53  59 

87  85  92 

58  62  58 

80  76  84 

54  55  52 

70  81  77 

53  50  50 

74  78  73 
65  66  65 

75  79  75 
65  66  64 

82  82  66 

57  57  56 

74  72  75 

54  55  51 

71  79  74 


63   64   59 


83   82   85 
5  3   5  3   54 


63   74 
54   57 


80   76   84 
60   57   55 


66   77   75 
56   56   55 


83   79   83 
62   65   54 


80   68   90 
61   65   68 


74   80   75 


59   63   55 


3  7   90   93 


78   79   73 


60   78   84 
98   95   57 


73   63   84 


71   80   74 


65   75   93 


95   97   83 


67   69   71 


92   86   84 


94  102  110 
58   62 


92   97  105 


0 

61 

58 

61 

4 

80 

66 

68 

6 

36 

40 

50 

0 

83 

51 

62 

5 

33 

34 

39 

7 

96 

69 

71 

74  88  76 

49  68  54 

85  77  93 

53  59  54 

94  100 

61  61  66 

90  92  86 

55  65  61 

79  77  91 

47  49 

77  78  83 

68  70  72 

77  79 

68  70  72 


52   68   51 


79   80   89 


87  102   91 


91   98   98 
66   72   62 


75   94 
58 


52   67   55 


51   59   54 


49   58   57 


69   93   8 


93   94   99 


78   76 
69   71 


65   67   64 
5  3   5  7   54 


62   67   64 
56   57   57 


97   88   92 


74 

75 

75 

75 

79 

7  ) 

63 

68 

56 

44 

44 

50 

98 

1117 

98 

80 

71 

In 

59 

61 

48   SO   46 


79   82   83 


83   93 

5)   66 


■  9   /H   72 


85   92   94 

5 1   60   63 


115    TU   92 


65   81    75 
55   56   60 


64   72   70 
44   50   60 


55   65 

39   43 


63   64 

48   98 


B  |   || 

■  ',   ','1 

76   68 


62   52   47 


85   87   84 
58   73   72 

84   80   81 


62   69   69 


62   61   64 


98   80   87 
60   61   71 


74   83   64 


70   73   73 


71   59   56 


43   49   55 


54   57   61 


67   67   63 
50   55   60 


61   6  5   64 


62   69   60 
55   57   62 


68   72   68 
49   51   58 


75   81   78 


67   67   74 
52   59   60 


67   61   73 
51   52   56 


77   60 
54   54 


78   84   81 
58   66   72 


64   69 
45   53 


85   88   86 


7  1   I'l       M 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
APRIL    1958 


D°Y     Of  Month 


HOUSTON    KB    CITY 

HOUSTON    MB    AP 

HUNTSVILLE 

IOVA    PARK    EXP    STATION 

JACKSBORO 

JACKSONVILLE 

JASPER 

JUNCTION    CAA    AIRPORT 

KARNACK 

KAUFMAN 

KENEDY 

KERRVILLE 

KILLEEN 

KINGSVILLE 

KIRBYVILLE    FOREST    SERVICE 

KNOX    CITY 

-A    PRYOR 

-A    TUNA    1    S 

AKE   COLORADO   CITY 
-AKE   KICKAPOO 
-ANESA 
-AMPASAS 
-AREDO    WB    AP 

AVON   DAN 

EVELLAND 
.IBERTY 
.INOALE    5   SE 

ITTLEFIELD 

IVINSSTON 

LAHO 

0H6VIE» 

UB80CK 

JBBOCK    KB    AP 

UFKIH   CAA    AIRPORT 

UL1N6    1    SE 

ADISONVILLE 

•NSFIELD  OAM 

ARATHON 

ARLIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


71   7* 

55   57 


71   75 
48   57 


81   81 
48   53 


80   79 
52   48 


76   75 
53   57 


73   75 
51   52 


80   78 
54   60 


78   78 
46   58 


77   77 
42   48 


76   75 
56   61 


70   67 
46   56 


68   70 
46   52 


79   75 
60   63 


73   76 
50   46 


83   85 
46   50 


74   70   73 


47   53   50 


77   78   75 


36   52   60 


82   90 
64   65 


75   76 
55   61 


75   75 
3  7   42 


73   76 
54   58 


76   75 
53   60 


74   69 
39   39 


74   75 
56   58 


75   77 
57   54 


78   76 
57   61 


73   75 
45   46 


74   85 
55   52 


75   73 
58   62 


76   85 
59   65 


72   75 
52 


77   82 
56   60 


61  67  60 

84  81 

62  60 

79  93 

55  61  55 

85  81  72 

47  52  47 

87  86  71 

51  54  48 

83  82  72 

56  61  54 

87  84  80 

53  60  55 

91  71  76 
43  49  37 

86  85  74 
45  62  52 

83  86  76 

51  53  48 

92  90  84 
62  64  43 

83  88  74 


90   88   89 
58   64   49 


59   65   50 


85   79   73 


69   60   70 


77   68   73 


99   84 
64   62 


81   87 
49   56 


79   62 

50   38 


89   86 
61   64 


80   83 
57   61 


74   72 
41   43 


85   86 
59   59 


82   93 
46   56 


74   64 
48   42 


74   64 
48   42 


86   80 
49   61 


87   88 
58   62 


85   84 
54   62 


84   76 
41   43 


72  71  79 
54  54  56 

73  71  79 
53  52  59 

75  69  65 

48  49  51 

67  63  63 

37  42  44 

70  65  65 

38  43  43 

68  64  74 
44  44  49 

73  78  75 

50  42  52 

69  74  73 

39  43 

72  66 

1i  69 

43  45  48 

83  78  83 

44  49  62 


10   ll   12   13   14 


88   78   88 


75   70   75 


69   70   60 
37   38   43 


85   66   69 


40   37   49 


74  69  72 

42  40  42 

80  88  87 

54  58  63 

70  65  63 


64 

40 

62 
40 

77 
49 

69 
52 

65 
45 

62 

48 

66 
39 

60 
39 

72 
47 

66 

49 

73 
47 

76 

47 

6  6 
44 

64 

48 

66 
40 

59 
41 

66 
41 

48 
32 

68 
45 

78 
50 

72 

47 

76 

54 

69 

47 

78 
55 

72 
41 

74 
50 

71 

38 

70 
45 

69 
42 

72 
51 

71   72   69 
49   48   53 


77   67   67 
48   44   46 


58   63   64 
37   34   41 


59   64   67 
40   35   44 


70   65 

50   41   47 


73   71   70 
49   40   42 


15 


70   66 
52   46 


75   61 
45   40 


76   70   70 
40   36   43 


75   67   69 
45   40   42 


75   73   72 
49   41   42 


61   64   60 
38   39   47 


72   74   73 
37   43   42 


58   65   66 

37   38   44 


60   65   61 


68   68 
39   42 


72   78 
53   59 


58 

64 

43 

45 

59 

46 

33 

40 

74 

75 

44 

47 

61 

64 

44 

44 

58 

63 

35 

36 

70 

71 

42 

46 

69 

73 

39 

49 

63 

66 

44 

39 

58 

58 

34 

40 

54 

46 

34 

40 

68 

69 

40 

43 

72 

71 

45 

50 

68 

67 

42 

48 

71 

71 

38 

48 

70 

73 

35 

40 

67 

68 

39 

43 

66  67  76 

57  55  50 

66  62  66 

52  55  50 

54  67  76 
48  45  39 

67  65  77 
48  48  43 

65  66  71 

51  52  47 

71  73  75 

55  51  48 

65  70  84 


49  54  48 

70  62  67 

48  52  45 

81  75  78 

58  56  46 

67  69  70 

50  50  38 

78  69  68 

46  50  42 

81  80  86 

62  60  49 

76  68  77 

53  58  45 

51  69  81 
46  40  44 


40   36   41 


64   52   66 
45   44   41 


57   44   70 
35   35   35 


88   79   83 
62   57   56 


58   65   81 
40   31   41 


72   69   70 
54   60   48 


69   66   65 
50   52   49 


54   52   71 
34   32   37 


67   67   67 
55   55   46 


60   67   69 
55   50   42 


72   71 
48   52 


68   69   75 
50   50   45 


63   74   68 

51   56   46 


65   67   77 
52   57   44 


67   70 
52   41 


62   66   77 
49   52   49 


79   75   76 


56   60   62 


76   78   75 


74   78   73 
50   48   59 


76   79   78 


80  79  75 

42  56  52 

76  80  75 

46  50  58 

75  77  76 

47  47  50 

86  78  75 

49  60  61 

83  74  76 

43  55  49 

81  77  75 

48  55  56 

85  85  78 

55  55  61 

78  80  80 

46  53  56 

81  77  75 


74   70   85 
52   45   46 


83   80   66 
49   53   53 


86   82 
64   63 


80   83 
48   44 


83   72 
59   58 


76   77 
55   59 


81   80   66 
41   51   46 


78 

77 

56 

57 

79 

79 

56 

54 

77 

80 

45 

51 

68 

72 

52 

48 

64 

72 

49 

47 

80 

73 

53 

58 

52   60   57 


77   76 
56   58 


79   79 
56   57 


71   82 
48   40 


72   79 
58   51 


75   81 
63   61 


82   80   72 
60   64   54 


82   80   81 
56   54   54 


77   71   76 
58   62   56 


78   73   83 

60   60   51 


77   74 
58   60 


72   80 
53   59 


73   80   77 
54   57   53 


85   82 
63   62 


79   78 
60   59 


86   85   8( 


48   47   48 


60   66   65 


55  57  52 

82  82  83 

46  46  47 

81  84  78 

60  61  54 

63  77  72 

59  61  55 

74  77  76 

51  46  49 


78   80   73 


68   79   75 
58   61   50 


74   73   85 
46   49   52 


53  49  53 

81  72  82 

59  55  51 

77  81  77 

62  64  53 

SO  80  80 

59  62  54 

79  63  79 


89   83   69 


53   57   51 


83   87 

68   71   64 


83   88 

64   71   68 


77   92   88 


83   94   94 


92   96   71 
51   65   52 


48   66   70 


90  100  100 
61   71 


85   92 
54   59 


84   86   91 
59   59   63 


92   89   85 
56   59   54 


52   57   45 


89   90   93 
48   48   42 


85   87 
58   59 


73   77 
53   57 


61   67   72 


77   77 
52   57 


79   85 
48   51 


52   61   70 


80   79   89 


83   88   64 


60   66 
55   69 


82   89 
60   67 


86   93 
56   61 


80   89 
45   66 


25   26   27   28   29   30   31 


84   85 
61   73 


83   85 
62   72 


70   69 
46   58 


60   82 
56   56 


70   72 
56   56 


74   86 
60   60 


67   62 
55   55 


87   89 
56   59 


90   88 
69   72 


85   82   83 
41   49   49 


82   84   84 


81   84   84 


64   70   61 


S3   66   58 
61   49   50 


85   83   55 


79   60 
59   51 


72   54 
52   50 


80   58 
56   52 


76   65 
57   50 


87   87 
69   62 


79   61   72 


62   61   53 


92   91   90 

71   74   75 


83   87 
71   64 


SO   61   5  5 
61   51   43 


79   85   55 
60   51   45 


66 

68 

68 

83 

78 

56 

42 

46 

42 

46 

46 

44 

64 

67 

75 

81 

81 

65 

52 

56 

59 

62 

64 

52 

72 

88 

82 

91 

96 

73 

61 

66 

68 

71 

71 

63 

63 

69 

65 

69 

74 

60 

54 

57 

57 

61 

57 

50 

6- 

70 

75 

68 

59 

60 

39 

49 

53 

43 

41 

41 

91 

90 

89 

87 

83 

86 

64 

67 

71 

69 

71 

67 

71 

61 

65 

77 

80 

65 

54 

54 

58 

60 

63 

52 

63 

68 

74 

81 

64 

59 

39 

45 

47 

47 

41 

37 

86 

86 

85 

83 

80 

82 

60 

62 

69 

63 

69 

63 

66 

65 

69 

85 

85 

67 

54 

57 

60 

64 

65 

54 

81 

63 

68 

74 

81 

64 

54 

55 

56 

62 

63 

51 

67 

70 

79 

79 

69 

58 

41 

51 

53 

51 

46 

42 

65 

67 

6  0 

70 

56 

58 

41 

51 

53 

49 

46 

42 

70 

87 

78 

S3 

81 

74 

59 

61 

63 

64 

59 

57 

79 

64 

a  3 

83 

81 

75 

60 

59 

64 

70 

69 

59 

65 

86 

94 

85 

82 

87 

57 

61 

66 

62 

68 

59 

74 

66 

72 

84 

82 

74 

56 

55 

58 

62 

64 

53 

60 

89 

67 

91 

79 

69 

43 

45 

*9 

44 

53 

46 

68 

75 

'9 

61 

78 

60 

60 

56 

59 

59 

57 

50 

78.1 
61.8 


78.2 
60.1 


DAILY  TEMPERATURES 


Day     Of  Month 


10      11       12      13      1 


16      17      18      19     20     21      22     23     24     25     26     27     28      29     30     31 


MATAGORDA 


MC  COOK 

MC  KINNEY 

MEMPHIS 

MEXIA 

MIAMI 

MIDLAND  »B  AP 

MIDLAND  4  ENE 

MINERAL  HELLS  CAA  AP 

MIRANDO  CITY 

MISSION 

montague 
mount  locke 
mt  pleasant 
mulesmoe  l 

MUNDAY 

NACOGDOCHES 

NATALIA 

NEK  BRAUNFELS 

NEW  GULF 

NIXON 

OLNCY 

OZOMA 

WtS  ■'  »•' 

PALACIO*.  CAA  AIRPORT 
•  T  INF 

PAMPi 

PAHThI 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


«A» 
M|N 


78   80 
57   58 


70   72   78 


74   80 
62   65 


75   74 
56   62 


84   83 
51   49 


80   94 
63   65 


75   79 
56   60 


34   42   46 


89   87 
49   53 


78   72 
58   46 


B6   77 
63   65 


95   86 
65   59 


89   85 
44   50 


98   86 
62   62 


86   81   70 
52   58   47 


78   78   72 


75 

76 

83 

63 

76 

53 

61 

53 

59 

52 

67 

75 

75 

65 

60 

44 

44 

48 

44 

35 

78 

78 

80 

67 

7* 

52 

44 

49 

42 

38 

79 

78 

80 

73 

77 

50 

49 

50 

43 

37 

76 

ei 

90 

72 

73 

57 

56 

50 

56 

51 

82 

78 

92 

95 

SO 

63 

60 

61 

65 

50 

79 

81 

93 

95 

86 

69 

67 

66 

68 

56 

79 

79 

86 

76 

70 

55 

55 

51 

42 

46 

65 

67 

70 

6  5 

66 

60 

51 

53 

28 

39 

79 

77 

81 

88 

75 

54 

60 

44 

47 

52 

73 

72 

70 

67 

63 

-.4 

40 

42 

37 

30 

83 

82 

85 

79 

7* 

52 

52 

47 

48 

43 

76 

88 

91 

90 

64 

65 

54 

58 

74 

90 

91 

86 

61 

11 

53 

48 

78 

It 

90 

82 

-,'t 

64 

62 

66 

74 

8  7 

91 

I] 

M 

14 

62 

61 

70   80 
47   56 


79   81 
37   46 


75   74 
51   K 


72   77 
41   53 


64   70 
)3   45 


82   81 
55   »» 


65   76 

17   51 


50   58 


HI   11 
44   46 


'4  n 


86   86   81 


70   74   73 


61   62 
41   39 


73   75 
49   53 


84   87 
62   60 


74   70 
54   48 


86   88 
58   66 


62   69 
46   49 


62   55 
37   43 


62   62 
30   41 


79   64 
44   47 


64   61 
40   43 


75   68 
42   50 


82   76 
50   55 


75   82 
45   56 


75   76 
49   58 


76   75 
46   45 


70   61   56 


84   77 
58   53 


65   60 
41    34 


86   85 

6|   " 


•  0   84 


82   79 
47   46 


68   65 

40   41 


82   74 
»J   52 


7  7   76 
4  /    «  I, 


4  1     14 
4  /    4'* 


68   69 
40   36 


49   59   59 


73   74 
50   47 


83   74 
48   45 


70   70   70 


80   77 
53   48 


61   64 

44   40 


51   56 
39   38 


76   65 

45   42 


46   51 
36   31 


69   64 
34   36 


58   66 
42   38 


80   77 
50   56 


8  7   79 
5  7   54 


45   58 
28   33 


76   74 
44   48 


84   75 
49   46 


70  75 

40  48 

60  62 

36  38 

74  74 


67   82 
50   42 


45   66 
37   41 


70   78 
62   52 


78   68 
59   49 


76   86 
59   54 


72   81 
39   43 


80   86 
61   60 


64   73 
53   44 


48   68 
36   35 


42   67 
32   34 


70   80 
37   43 


71   82 
37   44 


82   84 
62   62 


63   73 
47   45 


59   68 
31   46 


40   69 
30   32 


71   76   72 


79   76 
56   45 


72   81 
55   46 


75   68 
61   47 


48   47   53 


49  49  42 

33  33  35 

74  77 

42  39 

65  56 

46  4?  41 

87  72  74 

51  4V  4  7 

79  76  71 

45  48  55 


68   79 
3  8   40 


69   77 
56   51 


74   76 
45   55 


64   6  3 
51   4  3 


83   79 

57   51 


52   75 

17    4/ 


77   80   82 
52   56   60 


79   76   75 
45   54   52 


77   79   59 


76   75 
55   60 


51   58   61 


59   66   64 


55   55   50 


59   67   65 


76   74   66 


78   80   62 
42   50   53 


51   55   49 


41   50   51 


80   74   77 
50   53   50 


50   54   52 


78   69   72 


60  61  62 

83  89  86 

58  63  65 

76  75  70 

50  51  56 

67  62  71 

51  44  44 

71  78  81 

43  47  52 

79  79  63 

41  44  46 

79  76  76 

49  56  54 


79   81   80 
5  3   60   5  7 


81   81   75 
52   59   61 


80   80   76 


76   79 
53   52 


76   73 
50   55 


77   73 
55   61 


75   53 

44   48 


74   80 
55   57 


81   79   85 
55   56   55 


72   72   69 


79   82   79 
65   67   60 


76   80   80 
62   63   64 


90   91   91 


90   90   93 
51   55   57 


92   89   92 
60   65   66 


76   75   75 
56   52   54 


72   77   75 


72   77   72 
59   58   55 


68   76   75 


54   52   52 


81   77   86 
59   55   57 


64   66   64 


83   91   91 
66   67   69 


80   76   76 
58   55'  52 


76   74   76 
50   52   62 


69   75   76 


49   45   46 


83   80   74 


83   83   83 
62   60   54 


79   82   83 
62   62   55 


76   82   84 


84   80   89 
53   56   54 


64   67   63 


57   60   53 


91   90   91 
58   59   60 


55   57   51 


80   82   78 


61   63   60 


B3 
55 

83 
63 

65 
72 

92 
58 

95 
65 

93 

6  0 

81 
49 

76 
52 

90 

3  9 

82 
69 

82 

71 

ee 

73 

82 
65 

85 
68 

64 
70 

93 
70 

103 
73 

103 
74 

98 
55 

99 

57 

9  3 

5  2 

97 

67 

105 
72 

102 

74 

75 

46 

87 

68 

84 
54 

83 
47 

75 
47 

93 

41 

78 
55 

77 
52 

87 
63 

72 
42 

72 
43 

85 
35 

63 

54 

13 

75 
58 

84 
60 

66 

68 
58 

62 
60 

84 
67 

82 
55 

55 
50 

64 
45 

66 

46 

73 
54 

62 

47 

58 

84 

73 

62 
74 

83 
73 

85 
75 

85 
73 

65 
62 

84 
74 

82 
72 

84 

71 

85 
73 

89 

74 

88 

72 

93 
74 

93 

75 

91 

74 

82 
54 

90 
59 

93 

58 

93 

51 

57 
45 

90 
74 

ee 
72 

94 

74 

96 

7* 

93 

73 

65 

5  8 

70 
61 

73 
64 

72 
52 

56 

50 

60   68   66 


54   50   44 


91   93   70 


92   92   89 


62 

70 

72 

eo 

66 

56 

59 

63 

65 

54 

61 

63 

72 

59 

56 

41 

42 

45 

41 

42 

71 

83 

84 

57 

57 

52 

57 

51 

48 

43 

69   70   83 
48   50   56 


74   95 
52   66 


98  108 
67   74 


75   82   79 


61   69   52 


79 

76 

47 

52 

83 

86 

43 

47 

79 

95 

47 

65 

85 

82 

50 

53 

91 

90 

60 

70 

93 

94 

60 

70 

81 

89 

66 

71 

91   97   92 


66 

64 

70 

84 

63 

54 

46 

59 

60 

63 

52 

47 

82 

84 

83 

88 

94 

56 

66 

70 

72 

70 

103 

82 

90 

88 

93 

95 

66 

75 

74 

75 

76 

76 

69 

66 

74 

79 

69 

56 

44 

58 

59 

59 

47 

49 

72 

76 

75 

79 

76 

61 

48 

51 

53 

55 

51 

41 

68 

64 

63 

73 

79 

64 

54 

55 

57 

60 

61 

49 

59 

67 

66 

89 

66 

55 

35 

40 

52 

44 

43 

41 

70 

64 

71 

83 

65 

55 

44 

59 

59 

61 

39 

47 

88 

64 

83 

74 

83 

69 

57 

58 

60 

61 

65 

56 

74 

76 

81 

87 

86 

76 

60 

61 

70 

69 

65 

59 

66 

72 

82 

81 

81 

75 

59 

61 

66 

69 

62 

57 

88 

86 

86 

83 

86 

89 

60 

66 

72 

72 

70 

71 

71 

86 

83 

83 

75 

86 

58 

63 

69 

70 

67 

60 

79   89 
55   70 


98   94 
68   66 


50   60   61 


69   64   76 
45   55   55 


83   83   80 


61   63   84 
54   54   57 


60   61   69 
33   38   43 


BO   91   90 
49   52   56 


61   71   67 
55   55   55 


88   8  7   86 
61   62   61 


82   83   83 


91   72 
65   47 


85   87 
72   62 


86   72 
66   61 


93   99   96 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAa 
APRIL  1958 


Station 

Day 

Ot  Month 

01 

2 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

< 

PLAINS 

MAX 
MIN 

72 
3B 

72 
45 

71 
52 

73 

69 

48 

61 
36 

68 
38 

62 

41 

67 
39 

50 

2  8 

63 
33 

53 

40 

45 
32 

84 
46 

64 

84 
35 

63 

37 

73 
44 

67 
52 

78 
44 

75 
44 

54 
43 

67.6 

PLAINVIEW 

MAX 
MIN 

72 
33 

75 
40 

74 
43 

74 
43 

72 
40 

67 
34 

69 
34 

61 
36 

63 

35 

45 
30 

68 

30 

56 

38 

41 

38 

43 
31 

65 

31 

79 

•  40 

78 
46 

58 
46 

72 

48 

74 
46 

74 
46 

82 
42 

79 
42 

88 

34 

60 
34 

64 
38 

65 

50 

89 
48 

67 
45 

68 

41 

66.  1 
39.4 

POINT  COMFORT 

MAX 
MIN 

73 
60 

72 
62 

65 
66 

83 

60 

85 
65 

90 

54 

83 
52 

76 

58 

83 
60 

84 
53 

85 
47 

77 
54 

77 
58 

76 
62 

77 
54 

77 
54 

76 
63 

75 
62 

78 
67 

84 
67 

81 
61 

79 
69 

67 
72 

85 
73 

81 
59 

82 
73 

81 
73 

84 
72 

83 
73 

81 
74 

80.7 
62.6 

PORT  ARTHUR 

MAX 
MIN 

70 
49 

70 
60 

72 
61 

61 
63 

76 
65 

83 
61 

80 
53 

71 
53 

66 
53 

71 
53 

71 
49 

71 
51 

70 
53 

71 
57 

68 
53 

75 
55 

77 
58 

77 
63 

75 
65 

77 
65 

81 
60 

78 
62 

81 
68 

81 

73 

84 
73 

86 
71 

82 

72 

82 

70 

81 
73 

35 
73 

76.4 
61.2 

PORT  ARTHUR  MB  AP 

MAX 
MIN 

70 
55 

73 
55 

83 

63 

81 
63 

83 

59 

80 
54 

72 
48 

69 

48 

74 
55 

71 
50 

72 
45 

71 
50 

72 

57 

68 

55 

75 
49 

77 
52 

79 
58 

78 
60 

80 
62 

79 
61 

80 
55 

81 
63 

84 
71 

87 

72 

87 
73 

83 
72 

84 

71 

82 
69 

86 

72 

84 

71 

78.2 
59.6 

PORT  ISABEL 

MAX 
MIN 

75 
65 

77 
66 

77 
67 

80 
67 

78 

68 

80 
59 

77 
58 

82 
65 

78 
69 

71 
60 

72 
63 

74 
65 

81 
67 

78 
67 

79 
59 

61 
61 

76 
66 

80 
67 

79 
68 

80 
66 

81 

67 

80 
68 

92 
71 

88 
73 

84 
72 

83 
73 

63 
73 

84 

74 

84 
75 

84 
73 

80.0 

67.1 

PORT  LAVACA 

MAX 
MIN 

70 
55 

75 
60 

76 
65 

86 
63 

78 
63 

84 
49 

82 
55 

76 
59 

76 
60 

83 
48 

75 
53 

76 

54 

74 
61 

78 
63 

69 
50 

79 
54 

80 
62 

78 
63 

76 

64 

83 
65 

82 
62 

82 

67 

83 

70 

89 

72 

89 
60 

83 
63 

66 
72 

83 
72 

85 

72 

88 
73 

80.2 
61.6 

PORT  MANSFIELD 

MAX 
MIN 

70 
64 

76 
66 

77 
68 

81 
68 

80 
66 

82 

53 

83 
54 

75 
65 

77 
66 

79 
57 

78 
54 

76 
55 

79 

57 

78 
65 

76 
68 

79 
68 

80 
68 

78 

70 

81 
70 

82 

70 

98 
74 

94 
74 

81 
75 

81 
75 

83 
75 

84 

75 

83 
74 

80.4 
66.5 

PORT  0C0NNOR 

MAX 
MIN 

65 
55 

71 
61 

72 
64 

77 
62 

74 
66 

81 
52 

80 
61 

71 

61 

73 
63 

73 
53 

73 
56 

72 

58 

67 
62 

73 
66 

70 
52 

78 
58 

75 
65 

75 
65 

76 
67 

77 
68 

76 
64 

77 
69 

78 

71 

62 
72 

83 
65 

77 
62 

81 

73 

80 

72 

81 
73 

82 

73 

75.7 
63.6 

POSSUM  KINGDOM  DAM 

MAX 
MIN 

83 
55 

78 
58 

80 
54 

88 
53 

73 
57 

75 
52 

70 
44 

65 
50 

68 

47 

63 

44 

69 
42 

67 
50 

56 
52 

70 
48 

83 
42 

81 

50 

67 
57 

74 
60 

82 
58 

81 
56 

65 
59 

76 
50 

95 
65 

61 
52 

68 

47 

64 
60 

72 
61 

66 
62 

63 

53 

55 
49 

73.9 
53.0 

POTEET 

MAX 
MIN 

72 

60 

74 
64 

89 
63 

90 
57 

83 
60 

85 

43 

75 
44 

79 
50 

80 
51 

78 
44 

73 
56 

67 

46 

81 
53 

75 

57 

77 
53 

79 
59 

78 
61 

77 
59 

81 
62 

82 
63 

87 
56 

90 
63 

95 

70 

94 
67 

67 
62 

83 
64 

81 
70 

62 

70 

78 
68 

84 
60 

80.5 
58.6 

PRADE  RANCH 

MAX 
MIN 

7* 
53 

75 
59 

82 
58 

88 
42 

83 
92 

77 
33 

75 
39 

76 
51 

79 

44 

74 
38 

72 
38 

67 

50 

68 
56 

70 

48 

79 
36 

74 
40 

77 
56 

72 

50 

79 

50 

78 

51 

65 
49 

90 
48 

94 
65 

89 
54 

69 

53 

72 
56 

SO 
65 

81 
66 

75 
55 

58 
50 

77.1 
50.2 

PRESIDIO 

MAX 
MIN 

86 
49 

89 

47 

91 

48 

95 
50 

77 
50 

85 
39 

92 

57 

80 
48 

78 
51 

83 
45 

86 
50 

86 
55 

86 

58 

60 
45 

82 
47 

60 

57 

83 
55 

94 

46 

99 
49 

96 
54 

99 
54 

103 
50 

102 
59 

100 
57 

99 
59 

98 
57 

98 
57 

100 
52 

96 
64 

87 
59 

90.5 
52.3 

OUANAH  5  SE 

MAX 
MIN 

68 
41 

74 
40 

SO 
51 

79 

47 

82 
49 

72 

39 

71 

34 

64 
40 

59 
44 

48 
36 

57 
31 

60 

37 

56 

45 

49 

37 

67 
38 

77 
49 

78 
46 

64 
55 

75 
54 

79 
50 

75 
56 

79 
42 

76 
58 

92 

43 

61 

69 
49 

69 

53 

75 
57 

76 
49 

61 
46 

69.7 
45.3 

RANGER  PUMP  STATION 

MAX 
MIN 

80 
53 

78 
58 

79 

58 

87 
50 

71 
57 

71 
50 

65 

48 

65 

45 

69 

45 

60 
38 

65 
36 

63 
49 

55 

50 

65 
47 

78 
46 

76 

48 

65 
60 

72 
58 

79 
55 

75 
54 

85 
59 

93 
63 

76 
47 

64 

61 
59 

69 
59 

85 
61 

61 

50 

52 
44 

71.2 
51.4 

RAYMONDVILLE 

MAX 
MIN 

80 

51 

79 
66 

91 
65 

93 
70 

89 

70 

86 
49 

81 
49 

85 
56 

87 
70 

78 
52 

76 
48 

89 
61 

65 
66 

75 
64 

84 
50 

85 
54 

80 
63 

82 
63 

68 
61 

90 
63 

91 
66 

97 
67 

100 
74 

96 
72 

90 
68 

91 

74 

90 

73 

93 
72 

94 
75 

92 

74 

87.4 
63.6 

RED  BLUFF  DAM 

MAX 
MIN 

78 

47 

77 
44 

79 
51 

78 
50 

68 
44 

76 
38 

72 
44 

68 

46 

68 
49 

70 
34 

47 
41 

69 
50 

58 
40 

75 
35 

82 

40 

87 
52 

74 
53 

84 
46 

65 
52 

80 
57 

90 
51 

96 

56 

92 

63 

87 
50 

74 
45 

88 
47 

86 

47 

90 
55 

78 
53 

67 
46 

78.2 
47.6 

REFUGIO 

MAX 
MIN 

77 
51 

72 
58 

87 
66 

84 
64 

84 

61 

85 
46 

79 
47 

80 
50 

84 
52 

79 
50 

77 
47 

74 

54 

81 
62 

72 

59 

63 
50 

84 
51 

79 
61 

77 
62 

84 

61 

82 
63 

85 
61 

85 
66 

95 
72 

90 
72 

78 
59 

86 
71 

63 
74 

87 

70 

88 
72 

85 
72 

82.2 
60.1 

RIO  GRANDE  CITY  2  ESE 

MAX 
MIN 

82 
61 

82 
65 

81 
65 

93 
64 

102 
63 

89 
49 

92 

51 

85 
60 

90 
63 

90 

53 

83 
53 

80 
55 

64 
63 

90 

61 

81 
53 

89 

58 

90 
62 

69 
66 

B6 
62 

96 
65 

94 
69 

96 

70 

101 
71 

11  1 
74 

108 
66 

76 
65 

92 

72 

91 
72 

96 

75 

100 
70 

90,7 
63.2 

RISING  STAR 

MAX 
MIN 

70 
45 

77 
52 

78 
53 

79 

57 

72 
62 

70 
55 

67 
43 

66 
47 

67 
48 

70 
40 

62 
35 

65 
40 

63 
50 

50 

47 

64 
42 

48 

69 

53 

74 
55 

69 
52 

78 
54 

74 
50 

82 
52 

87 
55 

92 

48 

63 

44 

60 

47 

62 

52 

70 
55 

85 
53 

55 
47 

70.3 
49.4 

ROBSTOWN 

MAX 
MIN 

72 
57 

76 
61 

75 
65 

88 
63 

89 
66 

85 
49 

85 
52 

77 
54 

77 
50 

85 
51 

76 
51 

74 

56 

75 
61 

79 
55 

72 
52 

63 
56 

84 
65 

79 
55 

78 
61 

85 
63 

82 
63 

90 
63 

91 
65 

104 

72 

95 
59 

81 
62 

65 

74 

83 
72 

89 

74 

88 
73 

82.8 
60.8 

ROCICSPRINGS 

MAX 
MIN 

ROSCOE 

MAX 
MIN 

78 

48 

78 
51 

79 
51 

83 
46 

72 
46 

75 
38 

66 

40 

72 

47 

66 
45 

64 
33 

64 

36 

58 

48 

50 
46 

65 

48 

82 
43 

79 

49 

70 
50 

73 
52 

78 
56 

73 
53 

85 
57 

82 

49 

93 
65 

80 
44 

68 
42 

62 
56 

73 
56 

87 
61 

49 

52 
42 

72.7 
48.3 

ROSENBERG 

MAX 
MIN 

76 
54 

76 
59 

88 
65 

87 
61 

83 
59 

82 

46 

79 
48 

77 

46 

81 
56 

72 
46 

71 
51 

70 
54 

68 
60 

78 
49 

78 

48 

76 
58 

78 
60 

82 

61 

76 
61 

Bl 
53 

87 
64 

88 

75 

66 
71 

85 
60 

86 
72 

65 
70 

85 

71 

87 
66 

86 

71 

80.6 
59.3 

RUSK 

MAX 
MIN 

71 
45 

75 
54 

77 
55 

63 
55 

64 
61 

78 
55 

74 
43 

68 
43 

67 

4B 

75 
50 

63 
43 

66 
45 

69 
52 

66 
52 

66 
49 

73 
51 

75 
58 

78 
56 

71 
57 

74 
56 

80 

55 

80 
53 

80 
57 

88 
70 

83 

54 

62 
55 

84 
59 

74 
62 

82 

67 

74 
52 

74.7 
53.7 

SAN  ANGELO  DAM 

MAX 
MIN 

72 
42 

79 
55 

81 
52 

79 
51 

88 
48 

70 
48 

73 
42 

66 
44 

74 

48 

68 
36 

66 
36 

67 
49 

60 
46 

54 
46 

67 
45 

82 
50 

81 
53 

73 
53 

77 
55 

85 
54 

75 
55 

88 

54 

93 

57 

97 
51 

67 
45 

67 
51 

66 

54 

78 
59 

91 
55 

56 
46 

74.7 
49.3 

SAN  ANGELO  KB  AP 

MAX 
MIN 

80 
54 

81 

57 

80 
52 

89 
52 

70 

48 

73 

44 

67 

44 

73 

44 

67 

46 

66 
35 

65 
39 

60 
49 

54 
48 

67 

45 

82 
42 

80 
52 

74 
55 

76 

53 

84 

57 

76 
53 

88 
57 

93 

54 

95 
66 

71 
50 

65 

47 

65 

57 

77 
58 

90 
61 

62 

48 

49 
47 

74.0 
50.5 

SAN  ANTONIO  KB  AP 

MAX 
MIN 

69 
58 

71 
63 

87 
57 

88 
51 

80 
52 

83 
48 

75 
50 

76 
49 

79 
56 

76 
48 

72 
47 

68 
54 

77 
56 

73 
52 

78 
46 

76 
52 

79 
61 

74 

58 

81 
63 

82 
63 

83 
55 

93 
60 

91 
71 

78 
64 

66 
62 

76 
62 

61 
69 

82 
69 

73 
61 

77 
58 

78.2 
57.2 

SAN  BENITO 

MAX 
MIN 

82 
58 

80 
61 

79 
65 

95 
66 

89 
67 

89 

54 

90 

55 

63 
56 

83 
65 

88 
56 

63 
53 

77 

58 

82 
63 

85 

66 

76 
54 

86 
54 

91 
58 

62 

64 

80 
61 

85 
62 

89 
63 

90 
67 

92 

71 

97 

73 

95 

74 

91 
73 

91 
72 

91 
72 

93 

73 

92 

72 

86.9 
63.5 

SAN  MARCOS 

MAX 
MIN 

72 

50 

72 
59 

75 
61 

87 
46 

90 
61 

80 
47 

80 
49 

73 
42 

74 
53 

80 
48 

73 
44 

71 

48 

64 

53 

71 
54 

71 
44 

81 

50 

76 
60 

78 
59 

78 
62 

81 
64 

81 
55 

82 
52 

90 
65 

90 
65 

77 
60 

63 
59 

75 
62 

83 
70 

80 
66 

72 
56 

77.3 
55.5 

SANDERSON  1  N* 

MAX 
MIN 

SEALT 

MAX 
MIN 

BO 
53 

78 
59 

88 
66 

85 
62 

81 
64 

76 
49 

72 
48 

80 
47 

83 

58 

77 
49 

72 
46 

67 

50 

66 
52 

66 
59 

79 
50 

79 
52 

79 
51 

79 
61 

65 
63 

78 
63 

84 
55 

89 

67 

90 

71 

92 
66 

82 

58 

89 
66 

83 

71 

88 
70 

65 
68 

89 
69 

80.9 
58.8 

■WIN 

MAX 
MIN 

74 

46 

75 
62 

88 
63 

90 
57 

88 
61 

80 

47 

73 
49 

76 
46 

81 

57 

78 
45 

72 
44 

69 
53 

76 
55 

70 
55 

79 
48 

78 

51 

80 
60 

76 
60 

83 
61 

83 
61 

82 
55 

92 

61 

94 
71 

92 
66 

69 
60 

78 
62 

85 
69 

82 

70 

80 
62 

75 
57 

80.0 
57.2 

SEMINOLE 

MAX 
MIN 

76 

40 

76 
49 

78 
45 

76 
45 

69 
40 

74 
40 

65 
37 

67 
41 

56 
41 

67 

33 

62 

34 

56 
42 

45 

40 

70 
33 

81 
43 

78 
47 

67 
52 

80 
45 

76 
50 

78 
47 

87 
49 

87 
47 

89 
56 

79 

38 

71 
40 

75 
44 

64 
54 

86 
47 

69 
44 

58 
42 

72.9 
43.5 

SEYMOUR 

MAX 
MIN 

69 

35 

SO 

46 

79 
52 

79 

45 

84 
51 

70 

46 

72 
35 

64 
36 

64 
41 

57 
36 

59 
31 

63 

32 

60 
47 

53 
42 

66 
38 

77 
40 

80 
50 

63 
54 

74 
54 

82 
53 

75 
54 

83 
46 

76 

50 

93 
45 

63 

44 

70 
48 

67 
57 

75 
60 

82 
50 

60 
49 

71.3 
45.6 

SHERMAN 

MAX 
MIN 

66 

40 

76 
57 

76 
59 

80 
53 

88 
57 

74 

48 

70 
43 

66 
45 

61 

46 

67 

44 

56 

41 

65 

47 

68 

53 

57 

53 

64 

45 

74 

48 

76 
52 

78 
56 

68 

55 

76 
57 

77 
54 

68 
50 

77 
60 

89 

54 

66 
55 

64 
59 

67 
58 

70 
60 

77 
50 

60 
50 

70.8 
51.7 

SINTON 

MAX 
MIN 

76 

58 

73 
63 

87 
66 

85 
64 

86 
68 

87 

48 

85 
48 

78 
53 

86 
67 

80 
49 

80 
46 

61 
55 

SO 
54 

74 

59 

85 
51 

85 
52 

60 

64 

76 
63 

84 
59 

83 
64 

86 
60 

90 
64 

105 
72 

95 
72 

82 
58 

86 

70 

85 

74 

86 
71 

86 
74 

85 
73 

84.1 
61.4 

SMITHVILLE 

MAX 

MIN 

72 

47 

70 
51 

70 
51 

80 
55 

67 

60 

80 
45 

78 
40 

72 

42 

72 
53 

80 
46 

72 
42 

70 

50 

63 

48 

69 
55 

62 
46 

70 
52 

76 
49 

77 
55 

76 
56 

81 
60 

77 
51 

65 

57 

83 
67 

94 
66 

82 
60 

81 
53 

65 
59 

63 
66 

83 
66 

77 
60 

77.0 
53.6 

SNYDER 

MAX 
MIN 

76 
39 

81 
49 

82 
51 

80 
47 

80 

44 

67 
37 

76 

39 

69 
42 

73 

42 

58 
33 

69 

34 

67 

39 

52 
42 

48 
34 

70 
36 

86 
42 

85 
45 

70 
43 

77 
51 

80 

50 

77 

46 

88 
49 

86 
51 

92 

41 

66 

41 

72 
43 

62 
55 

82 
56 

83 
48 

65 

43 

74.0 
43.8 

DAILY  TEMPERATURES 


Day     oi  Month 


16      17      18      19      20      21      22      23     24      25      26      27      28      29      30      31 


SONORA 

SPEARMAN 

SPUR  1  WNW 

SPURGER  DAM  6 

STEPHENVILLE  3  NE 

STRATFORD 

SUGAR  LAND 

SULPHUR  SPRINGS 

TAHOKA 

TARPLEY  1  E 

TAYLOR 

TEMPLE 

TEXARKANA  DAM 

THOMPSONS  3  WSW 

THROCKMORTON 

TILDEN 

TULIA 

TYLER  *  NE 

UVALDE 


VERNON 

VICTORIA  MB  AP 

NACO  KB  AP 

KARREN 

■ASHIHGTON  STATE  PARK 

■AIAXACHIE 

»f ATHERFORD 
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50   63   64 


43   49   54 


63  62  67 

50  50  60 

50  60  63 

31  34  43 

90  64  85 

61  66  71 

63  65  61 

55  55  55 

67  62  80 


57   59   63 
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69 
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57 

67 

82 
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76 
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78 

61 
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EVAPORATION  AND  WIND 


TEXAS 
APRIL  1958 


Station 


Day  of  month 


8       9       10      11      12       13      14      IS      16      17      18      19      20      21      22     23     24 


"3  >,  tj> 
o  o  > 


ANGLETON   4   NE  (A) 

AUSTIN  MB   AIRPORT 

■iEAUMONT   EXP    FARM  (A) 

BELTON  DAM 

BENBROOK  DAM 

BUCHANAN  DAM 

DEN  I  SON  DAM 

DENTON  EXP   STATION  (A) 

DILLET 

FORT    STOCKTON 

GRAPEVINE   DAM 

MORDS  CREEK   DAM 

IOWA    PARK    EXP    STATION 

LAKE    COLORADO    CITY 

LAVON   DAM 
LAREDO  KB   AIRPORT 
MANSFIELD    DAM 
POINT  COMFORT 

RED   BLUFF    DAM 
SAN   ANGELO    DAM 
SPUR    1    WNW 
SPURGER   DAM  B 
STEPHENVILLE    3    NE 
TEXARKANA    DAM 
THOMPSONS    3    WSW 
WESLACO   2   E 
WHITNEY    DAM 
WILLIAM  hARRIS    RES 
WINTER  HAVEN   EXP   STA 
YSLETA 


EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 


.05      - 
109      42 


1.11 
292 


4.21 
2073 


3.77B 
2915 


5.36B 
1639 


6.27 
3436 


5.46B 
3194 


2.94B 
2708 


5.67B 
12  70 


9.37 
2687 


6.38B 
3065 


7.79 
3133 

74.7 
47.5 

6.40(3 
3463 


4.88B 
1146 

7.16 
3503 
83.1 


11.54 
4434 


8.15 
3582 


7.44 
5181 


3.92B 
1985 


8.52 
2894 


6.52 

1530 


12.65 
3198 


(A)  EVAPORATION  MEASURED  IN  A 
FOURTH  INCH  THICK)  EVAPORATION 
MAX    AND    MIN     IN    DAILY    EVAPORATI 


SUNKEN    PAN    OF    24-INCH    DIAMETER.       (C)       EVAPORATION   MEASURED    IN    A    SCREENED.     SUNKEN    PAN    OF    48-INCH 
PAN. 
ON    TABLE    REFER    TO    EXTREMES    OF    TEMPERATURE    OF    WATER    IN    PAN   AS    RECORDED    DURING    THE    24    HOURS    ENDING 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


DIAMETER.   (F)   ALUMINUM  (ONE- 
AT  TIME  OF  OBSERVATION. 


Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

SMARILLO  W8  AIRPORT 
3ALHART  CAA  AIRPORT 
5L  PASO  WB  AIRPORT 
■"ULESHOE  1 
VEGA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 
4.0 

1.5 

1.0 

T 

reference    notes    following    Station    Index. 
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TOTAL  PRECIPITATION 


APRIL  1958 


Children  CAA  AP 


—Ml  «='«»  i .»..  p.  i;  . 

Tf" 

Dundee  ! 
Seymour   •  - 

V^"  O  Rendh* 
I^Bed  Sprlncs. 


I— If—  are  drun  through  point*  of  approximately  equal  valueB.   Hourly  precipitation  data  from 
recorder  -ubfitat Ion.,  will  be  available  In  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data". 
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TOTAL  PRECIPITATION 


APRIL   1958 


,„     JT.l«lilco3Chllar.s|i  tA4\, 


V     / 


0  •  •  Procfpitotion   only 

0  ProciptW/on,  $lorogo 

O  -#-  -O-  Prtripitation   and    Tomparaturo 

■6*  +  ■♦■  Pnctpitorion,  rpmporofuro  and  Evopontic 

Typo  of  ffPOO:        O     Hon- wording, 
•   Recording,        0>    A»'*  <rP" 

►  «>*/#  cwnfrnotton*  indfCOf*  fno   OvOilOP'hty   Of 
mora  datatiad  mataorologieoi  doto. 


Revised    9/57      WKPC    KC  • 


Isolines  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from 
recorder  substations  will  be  available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data". 
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AVERAGE  TEMPERATURE 
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APRIL    1958 
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fMollnftn    are    drain    t.hroiiKh    point*   of    approx  I  mn  t.<- 1  y    dqun]     vtiliM-H. 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


APRIL   1958 
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STATION  INDEX 


STATION 


COUNTY 


ABERNATHY 
ABILENE  MS  A 

ACtERLt  J  SE 

AGUA  NUEVA 
ALBANY 

ALICE 
ALPINE 
ALTO  5  SSV 
ALVARADO 
ALVIN 

ALVORD  5  NE 

•  ■ 
ANAHUAC  6  E 

ANDERSON 
ANOREWS 

ANGlETON  A  N 

ANNA 

ANSON 

ANTELOPE 

ARANSAS  PASS 

ARCHER  CITY 
ARLINGTON 
ARMSTRONG 
ARTHUR  C ITV 
ASHERTON 


.-  AIRPORT 


0012 
0016 
003* 

0120 


0190 
0201 
020* 


SHACKELFORD 

JIM  WELLS 
BREWSTER 

CHEROKEE 
JOHNSON 
6RAZORU 

WISE 

POTTER 

CHAMBERS 

GRIMES 

ANDPFwS 

RAZOR  1 A 

OLLIN 

JONES 


I  DAM 


•   . 90  BRIDGE 
AUSTWELL 

wIlOlIFE  «EF 
SABERS* IELO 
BALLlNGER  2  N 

BALMORHEA  2  ENE 
8ALMORMEA  EXf>  PAN 

F  RANCH 


ATEflwORiS 


BAT  CIT 

BAT  CITY  2  S 

-  ,  1  N 
BEAUMONT 

BEDIAS 
BEEVIllT  ! 

BEN6RC'  I 

BIG  LAKE 

<~IELD  STA 

M.MCO 

- 

- 
BOWMAN 

•OOXfR 

BOR&ER 

■u»v 


REFUGIO 

ARANSAS 

PECOS 
RUNNELS 

REEVES 

REEVES 

'  REEVES 

■  KENOALL 


ATAGO0.0A 
ATAGORDA 
ARRIS 


JEFFERSON 


■ 


■ 

■ 
■ 

0921 


NUECES 

UVALOE 

KENDALL 
NEWTON 
FANNIN 
«*ONT AGUE 
LIPSCOMB 


0910  BC  - 

0955  HUTCHINSON 

0956  HUTCHINSON 
098*  MONTAGUE 


100* 
IOIT 


MCCULLOCH 


10  •><, 

3i  at. 


27  36 

■ 

■  ■ 

Jl  12 

32  16 

32  15 

20  35 

27  35 

SO  05 


95     59 

36U 

02    33 

3*10 

95   23 

27 

96    33 

T0( 

99    5* 

17SC 

98    22 

1012 

103  31 

9e  *9 

101  11 


95  01 

95  01 
9*  06 


ll 

97    36 

»* 

27 

tOO    32 

H 

17 

'5 

bfl 

101    2* 

19 

101     20 

97    51 

11 

C 

97    31 

19 

100    2* 

Jl 

oe 

15 

101    00 

12 

If 

96   07 

*6 

10 

I'- 

*4   01 

' 

97    26 

11 

>«■    59 

96    25 

i« 

I0O    *9 

OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


U  S  WEATHER  BUREAU 
EONARD  COLEMAN 
RS*  F.  C*  RAMIREZ 

ANDREW  W.  REYNOLDS 

0U1S  SCHORLEMMER 

UL  ROSS  STATE  COLLEGE 

ND1AN  MOUND  NURSERY 
•ALLAS  POWEI 


'  OF 


VlN 


NEWTON 
EATHER  BUREAl 
HUMBLE  OIL  AND  REI 

PARKER 
DAN  S. 


TEXAS  AGR1  EXP  STATIO 
Oft  AN  O.  LAIR 
2ENA8IA  L.  ENCKE 
MACK  W.  ROBERTS 
W.  C.  HUT  SON 

JOHN  V.  LONGAN 
CHARLES  T.  HAWKES 
GASTON  A.  COHHAIRE 
MRS.  C.  H.  WOMACK 
FRANCIS  J.  MARTINEZ 


iWER  COLO  I 


AUTH 


ANTONA  W.  FRENSLEY 
BRUNO  E.  BLUHM 
U  S  WILDLIFE  REFUGE 
1RVIN  0.  SMITH 
SUSAN  P.  WITT 

RALPH  MERKLE 

TEXAS  AGRI  FXP  STATU 

OSCAR  GRAEF 

ELROY  SCHNELLL 

LOWER  COLO  RlV  AUTH 


CHESTER  P. 
HUMBLE  Oil 
ROBERT  E. 

TEXAS  AGR 

HILDA  P.  : 
TEXAS  AGR 
U  S  CORPS 

RUbERTA  R. 


ROGERS 
AND  REFINING 
WILSON 


OF  ENGINEERS 


LJAiA, 


U    S    CORPS    OF    ENGINEER: 
ROY    6.    ENGLAND 
RICHARD    W.     KANNADY 
(.     L.     KEATING 
JAMES   B.    FRA2IER 

HERBERT     STANf  ICLD 
CHAMBtR    OF    COMMERCE 
W.    A.    OYARS 
LOWER    COLO    RIV    AUTH 
1.    FLORENCE    WENOLING 


BIG    BCND    NATL    PARK    SERV 
PAUL    A.    POTTER 
ARTHUR     X.     MORGAN 
DRAN    C>    STOVALL 
IRENE    H.    WILLIAMS 

MRS.    F  .    wllLBANAS 
RIO   GRANDI     I     I 

N  HRAN 


f  I V 1 J 


l(  m 


ECTOR    H.     I  I 

■ 

..       I     .       Ml    MUMI    i 

R.    MOORt 

1 
1 

■    !    , 

■ 

(HAWl  IE    *• 

■ 
- 

I 

■        ■ 

■ 

■ 

I 


■    ■ 
- 


■ 

■ 
■ 


• 


■ 


STATION 


CLOOINE 
CLOUDT  RANCH 
COLDSPRING  5  : 

COLDWATER 
COLEMAN 

EGE  STATU 
COLORADO  CITY 


COOPER 
COPE  RANCH 
COPPERAS  COVE 
CORNUDAS  SERVICE  STA 
CORPUS  CHRISTI 

CORPUS  CHRISTI  W6  AP 
CORSICANA 
CORYELL  CITY 
COTULLA 

COTULLA  CAA  AIRPORT 


COTULL. 


HIL 


CRANFILLS  GAP 

CRESSON 

RIDER  RANCH 

ROCKETT 
CR0S6YT0N 
CROSS  PLAINS  1 


CYPRESS  MILL 

OACU'^ 

DAINGERFIELD 


DEN  I  SON  DAM 


DENTON  EX 
DEPORT 

DtWEYVll  I 


... 

DUNDEE  5  NW 
DUNK  RANrn 

EAGLE  MT  LAKE 


DM  i  5* 

DOM  i  w 

B  AIRPORT 
ISM 

LDORADO  16   W 


VAN! 

1 
..  I  ■  : 

I  i  , 


I 


■ 

■ 


1  0  i  0 

LIBERTY 

1 02  3 

BOSQUE 

1*36 

FORT    BEND 

18*3 

EDWARDS 

IR70 

SAN. JACINTO 

187* 

DALLAM 

1871 

COLEMAN 

LSI? 

BRAZOS 

1903 

MITCHELL 

151  l 

COLORADO 

STERLING 
CORYELL 
HUDSPETH 
NUECES 


NAVARRO 

CORYELL 
LA  SALLE 
LA  SALLE 


CONCHO 
FORT  BEND 
CRANE 
BOSQUE 


BLANCO 

MONTGOMERY 

MORRIS 

HARTLEY 

DALLAS 

WHARTON 


BOWIE 
VAL  VERDE 

GRAY'.ON 
DENTON 


ERATH 
MOOHE 
APCHF P 

KIMBI  i 

TARRANT 


'"II 

■ 

1814 

■ 

'Ml' 

w|CHl T A 

J  90S 

RAINS 

■ 

■ 

HIDALGO 

1929 

i  l  |    l  ■ 

,...,, 

■ 

i  oryi  1 1 

El     PASO 

r  m  i  STONI 

■    I 

■    ■ 

.  . .,  ,   i ,., 

Mil 

ii*: 

Ml  .  ui  LOCH 

.  i   i 

OHAI 

1171 



lift 

■    01 

■ 

.  i  ,     , 

■ 

■ 

II 

- 

■ 

■ 

1  ' 

. 

.     i   , 

| 

1 

■ 

■ 

■ 

■ 

I 

■ 

■  ■   ■   ■ 

30  31 

36    2* 

31  50 

30  35 

32  23 
29    *2 

31  5* 


31    21 

29  32 

31    2* 

31  *6 

32  32 

30  03 

31  18 


33  13 

33  15 

3  1  11 

30  18 

31  52 
2  8  *0 

30  21 


■       ■ 
■ 

■■ 


95    *) 
00    22 

95  06 

02    31 
99   26 

96  21 


01  15 
97  54 
05  29 
97    2* 


30     27 

95    *8 

32    5S 

9*    «,2 

36    01 

102    33 

li     51 

96    51 

95  27 
101  15 
99    10 


94  3  7 
100     53 

96  3* 

97  08 

97  11 

95  19 
93  45 
95  16 
99  10 


96  IT 

106  2* 

100  39 

100  50 


32 

■ 

■ 

90     0* 

'1 

■ 

L06    0  ■ 

■   > 

■■ 

■ 

11 

1 

96     10 

■ 

■>■ 

«•    0* 

■ 

to 

t 

■ 

■ 

....     , 
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OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


OBSERVE! 


.  ARNALOO   ROVINCLL! 
R.    M.    JONES 
EVELYN    L.    NEMEC 
LOWER  ca 
LEROY   S.    L>AbN€r 

MAUDE    MCDOUGALD 

W.    J.    STEVENS 

U    S    CIVIL    AERO  AC 

■ 
WALTER   6.    MCMJT1 

rf*L'£P    HEAP. 

:  .6ERT    WOOC 
GEORGE    h'jmp*REys 
JESSE    C.    0AVI5 
£.    LOUIS    MACK 

ODIE    L.    8* 
LOWER   COLO    RlV   AL 
GEORGE    D.    GILMORt 
LEE    R.    TINN1H 
CHAMBER   <jf    ;?#»Ef 

U    5    WEA1 

WALTER    A.    KAMMETT 

w.    L.    ROBBE 

C.    G.    JENNINGS 

U    S    CIVIL    A£R0   At 

FRED    M1LLJE 
LOWER   COLO   RIV  AX 

JULIUS  ROMAN 
JOE  E.  LOWER* 
RALPH   F.    DILLON 

CHARLES    P.    PUTTEE 
BYRON   CR10ER 
james   h.    GIBBS 

i.   CURRY 

-.    BOND 

CHESTER    GLOVER 

LEE    BLACK 

JOHN    S.     HOLDSWORI 
A.    TAYLOR 
ML.    CONVERS 

LOWER    COLO   RIV    Al 
AUHREY    I.    DENNIS 

■ 

S    CIVIL     AERO   A( 

S   WEATHER  SURE' 

JOHANNA    H.     ALLEN! 

-.    AL     ■ 
ETOILE     H.     MOORE 

RK    N.     PUTNAM 

LOWER  COLO   RlV  Al 

.    l.    HARDWICK 
.    P.    NAPP 

i 

i  s  corp: 

RADIO   STATION  KOI 

AS     .»■   i- 
ASBURY    C.    NIXON 

RLCS    P.     THQMSl 
JOHN    W.     THOMPSON 

HRYN    S.    OEWOOI 

A.    POLANSKY 
IN    RAMEY 

OLO    RIV    Al 
LOWER    COLO    RIV   Al 
L.    LADE-IC. 


AHHANT    CO   WTR  Cl 

■■ 
.    H,      .P1SER 

.    wREER 

WILLIAMS 

CLAUD   H.    WAIT 
ORELLA    C.     SPARKM) 

RANCHO   PIPE    LI  HI 
W.    V.    PAINTER 

C  ITT    Of     i  ■ 
LEO   M.    Bl 
JOSEPH    UUKMliADE' 
I   PRDT5  Ci 

i  uN  ■'"* 

VIOLET     ■ 

-   .     IILAIR 
L.     HAL  I  AS 
JAMES    I 

G.     i'APPS 

.     II. 
ItONNII 

.. 
,    (Mfll   N<   I      M.     NALI 
i    I  M  AY 


n..|. 


,.,!• 
■ 


II   I 

II     I 

I 

.         ..,      . 
,,l»l, 


■ 
■ 


n  rANl   ■•  "Tlffl' 

■ 


STATIC* 

u 

OBSERVATION 

6 

£ 

8 

P 

< 

TIME  AND 

z 

L 

p 

p 

TABLES 

STATION 

2 

COUNTY 

* 

E 

0 
SE 
O 

fmQP'DVFTJ 

ll 

UDOtflVLM 

§ 

3 

S 

| 

6 

1 

i 

s 

C 

•j 

B 

as 

j*? 

S    CORYELL 

31    26 

97    45 

74 

t. 

PAT    D.    HOLT 

JSO 

I    LIVE    OAK 

i    28    21 

98    07 

16 

6P 

C.    C    SCHLEY 

352 

5    LEE 

30     11 

96    56 

53 

i 

HERBERT    G.    KOEHLER 

35* 

1 

)    32    42 

94    57 

45 

Ml 

MID 

c 

TEXAS    AGRI    EXP    STATION 

193 

J   PECOS 

31    05 

102    24 

228 

J 

* 

FRED    ZE1TLER 

356 

i    GREGG 
>   RUSK 

1 

32    32 
31    55 

94    5! 

35 

a 

0.    W.    ODOM 
JEWELL    PLUNK    LOWE 

160 

GILLESPIE 

30    21 

98    43 

170 

LOWER    COLO    Rlv    AUTH 

MILLS 

31    27 

96    34 

158 

HARRY    ALLEN 

16] 

GOLIAD 

28    40 

97    23 

16 

6f 

6 

J.    H,   WEBER 

36] 

GOLIAD 

1 

28    43 

97    20 

I5( 

mi 

DAN    SIMMONS 

362 

GOLIAD 

28    38 

7 

POLO    PEREZ 

163 

GONZALES 

29    30 

97    27 

29 

7 

CARL    J.    HAGEN 

362 

GONZALES 

29    30 

97    27 

30C 

5F 

5 

DAILY    INQUIRER 

164 

GRATSON 

i 

33    48 

96    51 

72C 

c 

MOODY    N.    SIEBMAN 

5ft* 

EASTLAND 

32     13 

98    40 

140( 

c 

DAISY    L.    PEVETO 

366 

YOUNG 

33    05 

98    35 

104C 

81 

a 

LETA    BLACK 

361 

HOOD 

32    27 

71( 

3F 

3 

HARVEY    WILSON 

■    .  ■ 

168 

HARD 

31     18 

102    50 

244C 

CHARLES    W.    POTTS 

3eS 

HOUSTON 

31    29 

95    28 

48C 

« 

A.    B.    SPENCE 

3d? 

TARRANT 

32    58 

97    03 

58! 

at 

BA 

c 

U    S    CORPS    OF    ENGINEERS 

:      7     SW 

3'3- 
3771 

TRINITY 

!• 

33    07 
31    04 

96    08 
95    08 

SSC 
323 

6i 

St 
6F 

HAL    W.    ENGLISH 
Ll     M.     HENOLEY 

378" 

HANSFORD 

2 

36    15 

101    24 

3169 

ARTHUR    W.     EVANS 

382* 

GRAYSON 

i 

33    27 

96    45 

697 

if 

FRANK    bROOKS 

102E 

1C 

33    37 

100    20 

1765 

7/ 

RUTH    B.     HUMPHREYS 

3S4I 

Li 

33    21 

95    16 

355 

A.    A.    CARROLL 

3862 

; 

34    05 

101    51 

3430 

E.     E.     WARREN 

3864 

HALE 

34    08 

102    03 

3530 

8A 

ORVAL    C.    BOYD 

3  ST 

KERR 

30    07 

99    36 

2280 

c 

THOMAS    C.    HALL 

IUETTSVIILE 

3873 

LAVACA 

29    26 

96    57 

235 

6P 

oP 

LEO    BRIER 

l-UTON  2  m 

HAMILTON 

31    44 

9P    09 

1243 

BA 

CORNELIUS    M.    MATCH 

ML  11 

3B9C 

JONES 

: 

32    53 

100    07 

1718 

SP 

W.    G.    ROUNTREE 

ML  ETON 

3941 

HARRISON 

10 

32    41 

94    35 

305 

JOHN    H.    POPE 

39*3 

CAMERON 

u 

26    11 

97    42 

37 

7A 

7A 

F.    E.    DOWNING 

IRPEB 

3954 

GILLESPIE 

3 

30    IB 

99     16 

2050 

AR 

LOWER    COLO    Rlv    AUTH 

397  = 

CASTRO 

10 

3*    23 

102    0  7 

3650 

8A 

HORTIE    E.    LOMAN 

3118  1 

HARTLEY 

2 

35    53 

102    24 

3915 

8A 

HOWARD    E.    BAKER 

■ 

3992 

HASKELL 

33     10 

99    44 

1605 

7A 

SAMUEL    P.    HERREN 

. 

3994 

HASKELL 

1 

33    14 

99    48 

1650 

SS 

SAMUEL    P.    HERREN 

4020 

WOOD 

12 

32    35 

95    11 

335 

*P 

JARVlS    CHRISTIAN    COL 

4033 
6058 

BLANCO 
JIM   HOGG 

3 
5 

30    28 

27    16 

98    25 
98    41 

1250 
566 

9A 

6A 

LOWER    COLO    RIV    AUTH 
MONROE    W.    C0RK1LL 

60B0 

WALLER 

30    06 

96    05 

251 

7A 

J.    D.    SARTA1N 

60S] 

RUSK 

7 

32    09 

94     48 

500 

6P 

7A 

M.    KANGERGA 

4oaa 

HAYS 

3 

30     12 

98    13 

1160 

7A 

LOWER   COLO   Rlv   AUTH 

1093 

CLAY 

10 

33    49 

98    12 

915 

HENRIETTA    FIRE    OEPT 

«EPO»D 

6098 

DEAF    SMITH 

34    49 

102    24 

3806 

8A 

C    H 

HENRY    C.    ANGELO 

HlTl    1    5E 

6122 

MCLENNAN 

31    27 

97    12 

664 

BP 

OR.    HALL1E    EARLE 

6137 

HAMILTON 

1 

32    00 

98    01 

1051 

5P 

5P 

W.     R.     HAMPTON 

414C 

LIPSCOMB 

2 

36    07 

100    01 

2569 

BA 

JOHNNY    H.    STEINLE 

-L5BMO 

*  i  e? 

HILL 

1 

32    01 

97    08 

628 

10A 

10A 

W.    6R0UKS    HORO 

A19I 

ATACOSA 

8 

28    42 

98    47 

360 

C 

THELMA    W.    ATCHISON 

rcn*ie 

6196 

HANSFORD 

2 

36    30 

101     19 

3100 

8A 

H.    J.    UONOLlNGER 

**° 

,25. 

MEDINA 

6 

29   21 

99    08 

901 

7A 

7A 

WALTER    H.    KNORR 

6257 

f ANN  IN 

10 

33   35 

95    54 

660 

7A 

C 

RICHARD    M.    MCCLEARY 

=-<     OAN 

-278 

COLEMAN 
JASPER 

3 

31    51 

31    00 

99    34 
94     10 

1962 

no 

8A 

HA 

8A 

C 

U    S    CORPS    OF    ENGINEERS 

OEWITT    T.    MOVE 

-;   city 

6305 

HARRIS 

29    46 

95    22 

41 

C       J 

U    S    WEATHER    BUREAU 

IMPORT 

63D1 

HARRIS 

14 

29    39 

95     17 

50 

MID 

HID 

U    S    WEATHER    BUREAU 

4309 

HARRIS 

14 

29    46 

95    39 

96 

c 

U    S    CORPS    OF    ENGINEERS 

63]  i 

HARRIS 

29    43 
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REFERENCE  NOTES 

Addition*!  information  regarding  the  climate  of  Texas  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Airport  Station,  1710  wilshire  Blvd 
.Austin  2.  Texas,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW ,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

L>elayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

nivislons.  as  used  in  "Climatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  October  1956. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  in  miles. 
Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F. 

rvaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  Table. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted  to  represent  ob- 
servations taken  at  the  present  location. 

lister  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining 
tcTSurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack 
result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  seasonal  snowfall  table  include  snow  and  sleet. 
fotries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Dati  tn  the  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table, 
fhen  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.  During  the  summer  months 
=ome   observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

?now  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  Stations.  For  those  stations  snow  on  ground 
values  are  at  0600  C.S-T. 

[n  the  Station  Index  the  letters  C,  H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the  following: 

C   Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes  and  are  published  later  in  "Hourly 

Precipitation  Data"  Bulletin. 
H   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J   "Supplemental  Data"  Table. 

Other  Reference  Notes 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;  and  the  Station  Index. 
+   And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

*   Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

0       Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 
//   Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR   This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 
AM   Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 
B   Adjusted  to  a  full  month. 

Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 
M   One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  Table  for 

detailed  daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 
R   Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 
SS   This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 
T   Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V   Includes  total  for  previous  month. 

Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and  money  orders  should 
e  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents 
povermient  printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 

nformation  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
listory"  for  this  state.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  printing  Office,  Washington  25,  D.  C.  for  $1.00.  Simi- 
ir  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  issues  of  Local  Climatological  Data  Annual,  obtained  as  indicated  above  price 
5  rents.  F 
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AM 

81.1 

53.5 

67.3 

1.8 

98 

31  + 

43 

1 

51 

7 

0 

0 

0 

2.86 

.24 

1.74 

13 

.0 

0 

; 

PAMPA 

78.1 

54.0 

66.1 

1.5 

96 

26 

40 

1 

71 

5 

0 

0 

0 

2.76 

-       .84 

.88 

28 

.0 

0 

PLAINS 

AM 

82.5 

53.3 

67.9 

100 

31 

42 

5+ 

46 

7 

0 

0 

0 

1.09 

.28 

9 

.0 

0 

( 

PLAINVIEW 

AM 

82.3 

52.3 

67.3 

-    0.5 

101 

28 

41 

1 

60 

9 

0 

0 

0 

2.05 

-       .67 

.83 

12 

.0 

0 

, 

SEMINOLE 

87.8 

54.4 

71.1 

2.0 

104 

30  + 

44 

3 

16 

13 

0 

0 

0 

.94 

-    1.27 

.34 

11 

.0 

0 

SPEARMAN 

AM 

80.5 

53.7 

67.1 

2.9 

103 

31 

36 

1 

73 

6 

0 

0 

0 

2.24 

-       .98 

1.02 

13 

.0 

0 

'-TPATFORD 

AM 

79. 4M 

51.3 

65. 4M 

2.0 

96 

31 

37 

1 

88 

4 

0 

0 

0 

3.46 

1.11 

1.67 

17 

.0 

0 

UH',r» 

84.  2M 

55. 7M 

70. OM 

1.5 

1".' 

30 

45 

3  + 

28 

B 

0 

0 

0 

2.55 

-       .36 

1.04 

13 

.0 

0 

TULIA 

AM 

81.5 

53.8 

67.7 

2.5 

101 

31 

42 

4  + 

59 

8 

0 

0 

0 

1.99 

-       .94 

.98 

13 

.0 

0 

; 

VEGA 

AH 

79.7 

51.6 

65.7 

1.9 

96; 

31 

38 

1 

81 

5 

0 

0 

0 

1.60 

-    1.18 

.50 

25 

.0 

0 

DIVISION 

68.2 

2.81 

.0 

LOW    POLL ING    PLAINS    DIV 

ASILFNF     M    AIRPORT 

R// 

83.6 

60.3 

72.0 

0.3 

99 

27 

48 

5+ 

16 

9 

0 

0 

0 

3.45 

-       .23 

1.14 

13 

.0 

0 

87.  1M 

59. 8M 

74. 5M 

104 

27 

44 

1 

0 

0 

0 

0 

2.05 

1.18 

13 

.0 

0 

BALLINGEP    2    N 

AM 

. 

56.5 

69.8 

-    2.8 

98 

28 

45 

5  + 

35 

8 

0 

0 

0 

4.06 

.48 

1.68 

13 

.0 

0 

CHILDRESS    CAA    AIRPORT 

61.  1 

60.1 

71.6 

1.9 

99 

31 

48 

5 

13 

7 

0 

0 

0 

3.96 

.73 

1.27 

13 

.0 

0 

'     JP'NDON 

AM 

82.5 

55.1 

68.8 

1.6 

98 

30 

42 

5  + 

42 

7 

0 

0 

0 

7.61 

3.96 

5.71 

13 

.0 

0 

■ 

"A. '»»N 

82.9 

59.9 

M  .4 

-    0.9 

98 

28 

47 

1 

15 

6 

0 

0 

0 

4.58 

.40 

2.30 

13 

.0 

0 

, 

COLORADO    (  ITY 

88.  ?M 

60.0 

'4.  1M 

0.9 

103 

31 

'.0 

5  + 

14 

14 

0 

0 

0 

1.80 

-       .87 

1.35 

13 

.0 

0 

, 

»■» 

AM 

83.2 

60.0 

71.6 

102 

II 

48 

5  + 

25 

9 

0 

0 

0 

2.93 

.86 

2 

.0 

0 

; 

•  'LL 

»M 

•  !.',« 

•-'/.  |M 

M  .  1M 

-    0.7 

104 

28 

1 

32 

11 

0 

0 

o 

4.44 

1  .10 

1.28 

28 

.0 

0 

' 

n  i  r    DAM 

AM 

. 

58.5 

69.9 

97 

28 

45 

1 

34 

7 

0 

0 

o 

3.82 

1.75 

13 

.0 

0 

■ 

[',<>    t-APr    I  IV    ITA1  ION 

I  1  1 

86.6 

. 

M.4 

105 

31 

45 

2 

17 

12 

0 

0 

0 

6.  11 

2.37 

2.99 

2 

.0 

0 

. 

K-                                             'It* 

AM 

Mi  I 

58.6 

n.  i 

101 

28 

44 

3 

33 

12 

0 

0 

0 

2.64 

1.49 

13 

.0 

0 

' 

»»  •»r,',f 

AM 

. 

37.3 

69.1 

100 

28 

4   ! 

5 

4  6 

7 

0 

0 

0 

2. S3 

1.10 

13 

.0 

0 

Mr -PHIS 

AM 

. 

. 

. 

1  .4 

■i  l: 

2(4 

45 

1 

25 

i 

o 

0 

0 

3.44 

1.97 

2.60 

11 

.0 

0 

I 

• 

. 

. 

//.  1 

105 

/  ' 

47 

5 

14 

i  i 

0 

0 

•I 

3.89 

.27 

1.60 

18 

.0 

0 

AX 

. 

104 

I  1  t 

49 

5  + 

13 

9 

o 

0 

0 

4.B2 

1.90 

13 

.0 

a 

)  II 

AM 

. 

U.J 

. 

i  DO 

28 

42 

5 

31 

•/ 

0 

0 

0 

4.21 

1.06 

2.10 

9 

.0 

0 

; 

10  1 

II 

45 

1 

17 

0 

0 

0 

3.43 

2.43 

13 

.0 

0 

•  '/» 

AM 

I2,f 

.' 

. 

i'.'. 

/H 

V. 

1 

l  I 

" 

0 

a 

o 

4.36 

.68 

1.22 

2 

.0 

0 

' 

»«■ 

ri.j 

1  .1 

109 

/'I 

4/ 

i 

',(. 

11 

0 

0 

o 

2.83 

-       .11 

1.73 

1  1 

.0 

0 

■.t*;R         -    - 

. 

. 

0,  i 

101 

31 

44 

1 

1  | 

i  ] 

o 

0 

0 

3.  13 

.33 

1.23 

13 

; 

rimOH 

AM 

•  4.  /M 

rz.iN 

. 

10* 

28 

4'/ 

1 

1  7 

0 

0 

0 

3.32 

-        .41 

1.34 

20 

.0 

0 

. 

<I'H|II     >>»ll\     WH     AI»PO»t 

P 

12, < 

'1.7 

1.4 

100 

114 

4  7 

*. 

11 

I 

0 

0 

'• 

4.43 

.37 

2.87 

1 

.0 

0 

I'm 

■ 

3.91 

.0 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TEXAS 
MAY  1958 


Temperature 


2    B 

$  | 
<  5 


3-2 


No  ol  Days 


Precipitation 


i3s 


Q    o 


«TH  CENTRAL    DIVISION 

HIT 

TON   DAN 

3R00K    DAM 

HAH 

IE 

3   3    SE 

CHENRIDGE 

3GEPORT 

«NWOOD 

•RON 

3JRNE 

S1CANA 

.AS    WB    AIRPORT 

I  SON   DAM 

roN 

TON    EXP    STATION 

LIN 

rtAMD 

T    WORTH   WB    AIRPORT 

T    WORTH   LEONARD    BLDG 

1ESVILLE 

ESVILLE 

-IAM 

HBURY 

PEVINE   DAM 

ENVILLE    2    SW 

5IETTA 

0 

LSBORO 

(SBORO 

FNAN 

-EEN 

•    KICKAPOO 

DN   DAM 

LlN 

CINNEY 

IA 

ERAL    WELLS    CAA    AIRPOR 

TAQUE 

EY 

IS 

SUM   KINGDOM    DAM 

3ER    PUMP    STATION 

ING    STAR 

*NAN 

"HENVILLE    3    NE 

-OR 

»LE 

XKMORTON 

3  WB   AIRPORT 
»HACHIE 
THERFORO 
'NEY    DAM 

DIVISION 

ST    TEXAS    DIVISION 

ENS    2    SSE 

4  SON 
THAGE 
[ED 

I'ERVILLE 
'XSV1LLE   2    E 

-EGE   STATION    CAA    AP 
!»0E 

i:kett 

-VILLE    2    W 

|<ER    2    S 

I3EWATER 

I3ERSON 

rSVILLE 

;(SONVILLE 

»ER 

tACK 

3YVILLE    FOREST    SERVIC 

3ALE    5    SE 

INGSTON 

SVIEW 

CIN   CAA    AIRPORT 

ISONVILLE 

SHALL 

'LEASANT 

3GDOCHES 

ESTINE 

k 

'GER    DAM    B 

3hur  springs 
»rkana  dam 
:r  *  ne 

!EN 

-S   POINT 


AM 
AM 


AM 
AM 


AM 
AM 
AM 
AM 


JIVI 


83.9 

85.0 

82.3 

84.2 

84.1 

82.1 

83.5 

83.4 

82.8 

86.1 

86.2 

85.3 

84.5 

82.3 

84.1 

84.9 

81.5 

84.0 

83.3- 

84.5 

84.6 

86. 2M 

81.2 

85.0 

82.2 

82.3 

83.8 

84.9 

86.  6M 

84.0 

85.1 

84.8 

82.6 

85.9 

84.0 

83.1 

83.7 

83.2 

83. 6M 

81.4 

85.5 

82.5 

80.3 

82.8 

83.5 

86.5 

85.6 

82.4 

85.9 

85.0 

82.4 

84.2 


84.4 

80.5 

84.9 

84,6 

84.7 

82.6 

88.1 

86.6 

85.2 

83.9 

80.0 

83.7 

83.2 

84.9 

84.5 

86.4 

84.5 

86.9 

82.6 

85.2 

82.9 

85.8 

87.0 

85.  4M 

83.5 

86.7 

84.4 

83.3 

84.9 

81.8 

81.9 

83.0 

86.1 

84. 4M 


58.7 

63.4 

61.7 

61.1 

61.1 

60.1 

59.5 

60.3 

60.2 

64.3 

60.9 

61.5 

65.1 

62.0 

63.0 

61.1 

60.9 

59.9 

62.9 

64.2 

59.9 

61. 9M 

59.8 

60.7 

62.5 

62.0 

62.5 

61.5 

63. 8M 

60.4 

61.6 

61.4 

62.4 

60.1 

62.8 

63.6 

61.6 

61.3 

57.  9M 

59.9 

61.2 

60.0 

60.1 

63.3 

63.0 

62.9 

63.7 

59.7 

64.1 

60.7 

59.9 

61.8 


61.5 

60.3 

62.6 

61.4 

61.6 

61.8 

65.2 

65.2 

59.9 

62.1 

58.5 

62.4 

64.0 

65.3 

63.1 

63.5 

62.2 

61.5 

62.9 

64.1 

61.7 

63.1 

64.1 

63. 4M 

59.7 

60.5 

62.4 

62.5 

63.1 

59.4 

60.9 

59.8 

62.1 

62. 3M 


SION 


71.3 

74.2  . 

72.0 

72.7 

72.6 

71.1 

71.5 

7.1.9 

71.5 

75.2 

73.6 

73.4 

74.8 

72.2 

73.6 

73.0 

71.2 

72.0 

73.1 

74.4 

72.3 

74.  1M 

70.5 

72.9 

72.4 

72.2 

73. ,2 

73.2 

75. 2M 

72.2 

73.4 

73.1 

72.5 

73.0 

73.4 

73.4 

72.7 

72.3 

70.  8M 

70.7 

73.4 

71.3 

70.2 

73.1 

73.3 

74.7 

74.7 

71.1 

75.0 

72.9 

71.2 

73.0 

72.7 


73.0 

70.4 

73.8 

73.0 

73.2 

72.2 

76.7 

75.9 

72.6 

73.0 

69.3 

73.1 

73.6 

75.1 

73.8 

75.0 

73.4 

74.2 

72.8 

74.7 

72.3 

74.5 

75.6 

74. 4M 

71.6 

73.6 

73.4 

72.9 

74.0 

70.6 

71.4 

71.4 

74.1 

7  3.4M 

73.3 


1.1 
0.6 
0.9 
0.2 
1.2 
0.0 
1.1 

2.3 

0.2 
0.9 
0.2 

0.8 
0.9 
1.7 


1.0 
1.8 
1.0 
2.1 


1.7 
1.1 


1.5 

0.8 
1.2 

0.9 
0.5 
0.3 
0.1 


0.4 

1.7 
0.8 
0.9 
3.4 


0.9 
1.0 

1.3 
0.5 

1.7 
0,4 
2.1 
0.5 


1,6 
1.7 
1.6 


4.38 
2.41 
3.92 
5.05 
3.10 
3.09 
4.16 
6.64 
3.67 
3.41 
3.18 
3.67 
1.57 
7.34 
4.96 
3.47 
2.70 
3.07 
1.50 
2.85 
7.25 
3.73 
3.36 
1.23 
2.34 
4.95 
4.24 
2.29 
7.69 
3.01 
3.94 
3.54 

3.43 
2.69 
5.83 
5.55 
2.45 
3.36 
2.04 
5.55 
2.86 
2.19 
3.35 
6.46 
2.83 
2.67 
2.68 
3.02 
5.58 
3.08 
2.75 
6.  11 

3.73 


2.89 
2.44 
4.06 
3.42 
1.93 
5.55 
1.99 
6.31 
1.67 
3.23 
2.55 
3.40 
3.41 
3.56 
2.74 
3.50 
3.71 
1.24 
3.35 
4.21 
4.96 
2.97 
3.08 
5.71 
5.03 
3.68 
2.09 
1.80 
2.46 
4.54 
4.66 
3.60 
1.87 
3.94 

3.40 


.78 
2.37 
.49 
.89 
1.60 
1.25 
3.40 

.44 

1.98 
1.16 
3.42 


.07 
.45 
1.86 
2.84 
1.10 
1.26 


2.53 
.43 
.86 


1.58 
1.54 
1.57 
1.86 
.75 
1.43 
1.76 
2.30 


.12 

.89 
4.01 
1.30 
1.99 

1.07 
1.35 


5.01 
1.10 

.67 
1.94 

.87 
1.40 

.38 
1.58 
2.60 


.06 

1.16 

.66 


1.27 
1.76 
1.59 
1.70 
1.74 
1.10 
1.57 
2.34 
1.00 
1.71 
1.65 
1.90 
1.07 
3.03 
2.33 
1.72 
1.16 
.87 
.70 
1.05 
4.23 
1.20 
1.15 
.66 
.88 
2.51 
1.35 
.82 
3.94 
1.06 
2.95 
1.51 

1.46 
1.40 
1.72 
3.08 

.79 
1.74 

.87 
2.35 

.87 

.75 
1.00 
1.59 
1.55 
1.87 
2.01 

.85 
3.95 
1.53 
1.15 
3.75 


1.63 
1.02 
1.48 
2.60 
1.60 
2.10 
1.96 
2.37 
.84 
2.34 
1.34 
1.65 
1.25 
1.86 

1.68 
1.47 
.82 
2.28 
1.78 
1.27 
2.72 
1.58 
1.83 
2.73 
1.75 
1.40 
1.30 
1.10 
1.95 
1.53 
1.62 
1.05 
1.86 


0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 


0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


Temperature 

Precipitation 

ni  3 

«,  E 

3  3i 

X 

1 

0 

No  of  Days 

4  g1  0 

3^1 

I 

Sno« 

.  Sleet 

No  o 

Station 

Max 

Mi 

si 

2  o 

£  I 

0         < 

2  : 

2  - 
1  1 

2  6 
%    ^ 

<   2 

0 
< 

III 

Q  Ei*  H 

I 

t 

3 

& 

-  < 

o  * 

si 

s  * 

E.3 

2 
o 

III 

O  [i.  t- 

! 

1 

0 

f- 

■ 

& 

0 

TRANS  PECOS  DIVISION 

ALPINE 

63.5 

56.8 

70.2 

-  0.4 

98 

31 

43 

1 

28 

8 

0 

0 

0 

1.34 

-   .13 

.61 

17 

.0 

0 

3 

BALMORHEA  EXP  PAN 

89.8 

57.0 

73.4 

0.9 

106 

30 

48 

5+ 

6 

17 

0 

0 

0 

1.98 

.66 

.70 

12 

4 

CHI  SOS  BASIN 

83. 4M 

55. 1M 

69. 3M 

96 

30  + 

47 

18 

18 

8 

0 

0 

0 

1.36 

.47 

18 

.0 

0 

3 

EL  PASO  WB  AIRPORT 

R 

87.* 

61.0 

74.2 

2.6 

100 

27 

51 

3 

3 

11 

0 

0 

0 

.40 

-   .01 

.21 

16 

.0 

0 

1 

FORT  STOCKTON 

AM 

84. 4M 

56. 5M 

70. 5M 

-  3.4 

45 

5  + 

31 

14 

0 

0 

0 

2.12 

.56 

1.50 

13 

.0 

0 

2 

LA  TUNA  1  S 

91.5 

56.9 

74.2 

102 

27 

44 

5 

3 

21 

0 

0 

0 

.15 

.11 

16 

.0 

0 

1 

0MARATHON 

85.6 

52.6 

69.1 

0.1 

98 

31+ 

40 

5 

11 

11 

0 

0 

0 

2.35 

.48 

1  .31 

12 

.0 

0 

4 

MOUNT  LOCKE 

77.0 

53.5 

65.3 

1.0 

89 

31  + 

43 

4  + 

74 

0 

0 

0 

0 

1.43 

-   .65 

.65 

16 

.0 

0 

3 

PANTHER  JUNCTION 

88.9 

59.9 

74.4 

101 

31 

47 

1 

1 

15 

0 

0 

0 

1.00 

.74 

18 

.0 

0 

2 

PECOS 

AM 

90.6 

SB. 2 

74.4 

1.5 

109 

31 

45 

1 

14 

16 

0 

0 

0 

1.03 

.01 

.35 

3 

.0 

0 

3 

PRESIDIO 

99.* 

62.6 

81.0 

3.5 

111 

30 

47 

3 

0 

29 

0 

0 

0 

.02 

-  1.00 

.02 

2 

.0 

0 

0 

RED  BLUFF  DAM 

89.6 

57.3 

73.5 

105 

30 

46 

5 

6 

15 

0 

0 

0 

.50 

.48 

12 

.0 

0 

1 

SANDERSON  1  NW 

VAN  HORN 

87.6 

57.1 

72.4 

101 

27 

40 

3 

7 

12 

0 

0 

0 

.24 

.22 

18 

.0 

0 

1 

WINK  CAA  AIRPORT 

89.8 

58.8 

74.3 

106 

30 

47 

5+ 

6 

16 

0 

0 

0 

.88 

.39 

2 

.0 

0 

3 

YSLETA 

AM 

89.0 

54.8 

71.9 

102 

28 

46 

4+ 

11 

13 

0 

0 

0 

.59 

.36 

17 

.0 

0 

1 

DIVISION 

72.8 

.93 

.0 

EDWARDS  PLATEAU  DIVISION 

BLANCO 

AM 

83.3 

59.9 

71.6 

-  1.1 
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INGEN 
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ONDVILLE 
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R 

AM 

85.8 

69.1 

77.5 

-    1.4 

90 

31  + 

60 

6 

0 

4 

0 

0 

0 

1.71 

-    1.38 

.92 
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.0 

0 

3 

1 

0 

88,5 

68.8 

78.7 
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95 
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60 

7+ 

0 

16 

0 

0 

0 

2.53 
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1.20 

19 

.0 

0 

4 

2 

1 
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68.3 
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94 
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7 

0 

18 

0 

0 

0 
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.38 

14 

.0 

0 

3 

0 

0 

AM 
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78.8 
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0 

22 

0 

0 
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1 

1 
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69.1 
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95 
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7 

0 

18 

0 

0 

0 

1.15 
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.67 

14 

.0 

0 

3 

1 

0 

AM 

AM 
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-    0.3 
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7 
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0 

1 
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0 
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0 
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0 

0 
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0 

0 
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0 

0 
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7 

0 

19 

0 

0 

0 
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.60 

19 

.0 

0 

3 

1 

0 
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78.6 

95 
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56 

7 

0 

14 

0 

0 

0 
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14 

3 

0 

0 
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1.47 

.0 
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INCLUC 

ED    IN    C 

IVISIOr. 
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Highest  Temperature    111    o 
Lowest  Temperature    36    on 
Greatest  Total  Precipitation  _ 
Least  Total  Precipitation  T_ 


11.30 


Presidio 


Spearman 


Blanco 


Greatest  one-day  precipitation 


inches  at   Con.udas  Service  Sta 
8.19    inches  on  the    3    at 


Riomedlna    7.    N 


8«e  reference  note*   following  station  Index. 

-    117    - 


DAILY  PRECIPITATION 


■3 

O 

Day  of  month 

Station 

1    |    2    |    3 

4         5         6 

7        8    |    9 

10   | 

11 

12 

13   | 

14 

15 

16 

17 

18 

19   | 

20  !    21 

22      23      24 

25      26  1  27 

28 

29    : 

ABERNATHY 

2.1« 

.54 

.05 

.29 

.78 

.14 

•  09 

.06 

.26 

ABILENE   WB    AIRPORT              R/V 

3.45 

.07       .71       T 

.01 

T 

•  01 

1.14 

.37 

•*9 

.02 

.21 

•  26 

T 

.16 

ACKERLV    3    SE 

1.28 

.35 

.10 

1 

.33 

.50 

AGUA   NUEVA 

2.10 

.10 

1.80 

•  20 

ALBANY 

A.  38 

1.12      .13    1.27 

T 

.01 

.02 

.08 

.50 

.04 

■  45J 

.02 

•  26 

.  17 

T 

.29 

ALICE 

2.11 

.74 

.36 

T 

.04 

.03 

.90 

.02 

ALPINE 

1.3A 

.02                   T 

.0  1 

.34 

.61 

.36 

ALTO    5    SSW 

1.05 

.02 

.68 

.35 

ALVARADO 

2.07 

1.10       .12 

.70 

■  15i 

ALVIN 

3.24 

.02 

! 

1.67 

1.55 

T 

ANARILLO   WB    AIRPORT           R// 
ANAHUAC    6    E 

2. A3 

1*68 

T           .45       .40 

.01                     T 
.17 

T           T           T 

.05 

T 

.80 

.02 

.01 

.26 

T 
.61 

.06 

.80       .03 

T             .01 

.07 

.07 

.29 
.03 

ANDERSON 

2. AS 

2.42 

AN6LETON   A    NE 

3.39 

.03 

.05 

3.01 

•  27 

•  03 

ANNA 

7.57 

2.21    1.50      .82 

.02 

1.97! 

.11 

■  61 

.33 

ANSON 

2.05 

T 

•  22 

1.18 

•  29 

.06 

.70 

.54 

.30 

ANTELOPE 

2.27 

.65      .23      .47 

.02 

.20 

.67 

T 
•  67 

.54 

ARANSAS    PASS 

2.42 

ARCHER   CITY 

2.05 

.48.     .31       .73 

.02 

.19 

.07 

•  05 

.20 

ARLINGTON 

3.00 

1.35      .16    1.01 

.06 

•  42 

ARMSTRONG 

2.15 

.73 

.34 

•  10 

.52 

.41 

.05 

.13 

.22 

.60 

ARTHUR  CITY 

5.00 

1.55      .96    1.76 

ASPERNONT 

A.  21 

.70      .08 

.13 

•  36 

2.13 

T 

T 

.  59 

ATHENS    2    SSE 

2.S9 

,55      .05    1.63 

.01 

•  44 

.20 

.01 

ATLANTA 

AUSTIN   WB   AIRPORT                R 

3.67 

T         2.00      .72 

T 

T           T 

.03 

.01 

•  91 

T 

T 

T 

T 

T 

AUSTIN    DAN 

3.44 

.01       .04    2.90 

•  07 

AUSTIN   HWY    290    BRIDGE 

3.93 

T            .03    2.60 

T 

•  04 

•  02 

1.20 

*02 

T 

1.13 

AUSTHELL 

2.42 

T 

•  52 

.  2fl 

•  05 

AUSTWELL    WL    REP 

2.76 

T 

T 

•  06 

•  20 

.03 

1.70 

.47 

.05 

•  25 

8AKERSFIELD 

1.71 

.12 

•  19 

•  50 

.90 

BALLINGER    2    N 

4.06 

.30      .17      .02 

.14 

1.68 

•  05 

•  29 

.06 

•  78 

•  37 

.  16 

.04 

BALNORHEA   E1P    PAN 

1.98 

T           .05 

.70 

.53 

•  60 

•  10 

BALHORHEA   GRAEf   RANCH 

•  20 

.20 

8ARNHART 

2.38 

.05      .04      .09 

1.30 

■  60 

.30 

BAY   CITY    WATERWORKS 

2.38 

T 

.01 

.04 

•  10 

T 

.26 

.80       .40 

.55     1.62       T 

.15 

BAYTOWN 
BEAUNONT 

1.49 
2.98 

.45 

.40 

.63 

•  56 

.62 

BEAUMONT    EXP    FARM 

BED  I  AS 

8EEVILLE    5   NE 

1.76 

•  87 

.61 

.05 

.17 

.06 

.33 

8ELTON   DAN 

2.41 

.05      .12    1.76 

T 

•  15 

BEMBROOK    DAM 

3.92 

1.59      .12      .97 

T 

T 

.99 

.13 

.13 

.07 

•01       .01 

BENJAMIN 

5.27 

.82 

.81 

•  07 

1.38 

2.19 

BIG   SPRING 

1.63 

.05      .07 

T 

T 

1.30 

•  11 

.04 

BIG  NELLS 

4.02 

•05      .72 

1.66 

.76 

•  12 

•  22 

.49 

BISHOP 

1.33 

.53 

.44 

.36 

BLANCO 

11.30 

T            .10    8.13 

1.43 

.27 

.04 

T 

.17 

.71 

.0? 

.43 

BLANKET 

2.51 

.06    1.04 

.26 

.25 

.04 

•  17 

.55 

.12 

BLEWETT 

3.01 

.06      .04      .53 

T 

.19 

•  69 

T 

•  02 

.05 

.4,4, 

.74 

.25 

BOERNE 

7.34 

.02       .10    6.66 

.09 

•  12 

.15 

BON   WIER    2    E 

1.39 

.15      .35 

.18 

■12       .59 

.05 

60NHAM 

5.05 

1.30    1.70      .70 

1*15 

•  15 

.02 

BOOKER 

3.85 

T 

.18                   .08 

T 

•  48 

.96 

.36 

•  72 

.66 

.04 

T 

.01 

.32 

BOOUILLAS   RANGER    STATION 

1.02 

.13 

T 

.56 

.  19 

.  14 

BORGER 

5.19 

•06      .71 

T 

.15      T 

.08 

•  78 

•  54 

•  62 

.57 

1.53 

.09 

BORGER    3    w 

3.94 

.05      .78 

.10 

.02 

T 

.71 

•  03 

.62 

.09 

1.42 

BOWIE 

3.10 

.06    1.74      .34 

.09 

.10 

.06 

•  10 

•  03 

.58 

■  10 

BOXELDER 

5.14 

2.74      .03    2.15 

.10 

BOYD    3    SE 

3.09 

1.10      .74      .83 

T 

.01 

T 

•  12 

.03 

.06 

•17       ,01 

BRACKETTVILLE 

3.67 

.05      .11    1.16 

.38 

1.12 

.06 

.27 

.02 

.12 

.38 

BRADY 

3.63 

.10      .22    1.12 

T 

.20 

.03 

•  12 

.06 

.02 

1.73 

T 

.05 

T 

BRAVO 

3.60 

•14      .53 

.19 

•  21 

•  23 

•  15 

•  64 
.65 

1.51 

BRAZOS 

4.77 

2.30      .90      .72 

BRECKENRID43E 

4.16 

.46      .54 

•  93 

.06 

.28 

•07 

1.57 

.12 

BRENHAM 

3.42 

1.55 

1.70 

T 

•  13 

.04 

.50 

BRICK*  PORT 
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T 

T 

.  36 
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2.44 

.21 
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.  16 
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.75 
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1.68 
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1.71 

.04 

T            .02 
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.16 

.06 
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.92 

•  37 

T 

•  lr'  .  H  *  "  <   ' 

3.67 
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T            .02 

.64 

1.00 

•  04 

•  10 

•  35 

.02 

•  01 

T 

T 

.06 

2.10 

BUCHANAN    DAM 

4.18 

.04      .07    1.41 

•  09 

•  03 

•  04 

•  18 

BUFFALO 

2.33 

.02      .03    1.92 

.32 

.04 

.or> 

I 

•  15 

BULER    2    N( 

2.31 

1.32 

.08 

.54 

.05 

.64 

BULVEROC 

4.46 

T            .04   4.21 

.06 

.03 

•  23 

BUNKER    HILL 

2.20 

.67 

.49 

.24 

.05 

•  26 

.06 

.41 

BUNKETT 

.     Pi  f  ■  '« 

3.BS 

1.64      .79      .74 

•  75 

•  54 

BURLINGTON 

2.89 

.11       .14    2.02 

.04 

.20 

BURKE  T 

3.97 

.12      .07    2.11 

.17 

.71 

•09 

.48 

■  02 

BVRDt 

4.01 

.41       .04    1.18 

.18 

.79 

•  09 

.10 

.65 

.33 

.06 

CHUM 

4.30 

.07                 1.12 

.49 

.13 

.97 

.37 

.05 

.20 

.52 

.40 

.07 

.55 

1.22 

CAMFROM 

3.41 

.11       .06    1.71 

•  27 

CRJRJ     UIM     IABA 

1.44 

2.00      .96 

.01 

•  04 

.09 

.00 

.15 

.14 

•  15 

CAMP    WOOD    2    1 

3.49 

T         2.40 

T 

.10 

.99 

T 

.64 
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CANDfLAPIA 

1.09 

.02 

.0* 

.  M 

•  02 

•  OS 

1.90 
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4.41 
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.02 
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.09 
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.19      .17    l.to 

T 
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.11 

T 
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/.•I 
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.01 

•  90 
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.01 
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T 
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2.1« 
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1.01 
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T 
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.98 

.13 

.05 
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1.94 
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T 

.18 

1.27 

T 

.1* 

1.11 

.09 

' 
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2.BI 

.04      .09      .06 

.78 

.09 

.10 

t 

.15 
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1.14 

.06 

T 

.04 
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.17 
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.06 

.40 
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.20 
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T.41 
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.02 
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T 
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f 
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I 
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.04 

.07 
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.61 
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.09 

'.  Ftp**** 

3.11 

..*        ,M     1.41 

.17 

■  02 

1.41 

.41        ./I 

1.41 

•  16 

.09 

•  02 

•01      .52 

-     »    ■ 

4. 01 

,'.i    i.*'    Utt 

.29 

.01 

.68 

.27 

1.91 

2.91 

.81 

•  AAWX 

I.JI 
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.49 

.17 
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4.11 
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1.90 
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Day  of  month 


13       14       15 


16       17       18 


19      20      21 


25      26      27 


28      29      30 


EVAN 

LEGE    SI*TI0«    CAA    AP 

0RA00   CITY 

J"BUS 
tANCHE 

■S'OCR 

LM  3  « 

HOE 
•PER 
E   RANCH 

*ERAS  COVE 

HUMS  SERVICE    STATION 

•US  CHRIST  I 

PUS  CHRIST1  VB  AP   R 

SlCAHA 

ULLA 

ULLA  CA.  AIRPORT 
OLLA  HIL.JE  RANCH 
RANCH 

tarn 

DER  RANCH 

CRETT 

SSYTON 

SS   PLAIHS   NO    1 

|VELL 

STAL    CITY 

RO  3  Nw 

RESS  1    S» 

RESS  "111. 

JS 

NGERFIELO   9  S 

HART   CAA   AIRPORT 

LAS    MB   AIRPORT  R/ 

EVAN6 

POUZETT 

ILLA 

LONG  RANCH 

ATUR 


Ri;   I 


CITY 


I  SON   OAN 

TON 

TON  ERP  STATION 

EYVIllE 

i'-VRLE   2    • 

LET 
E  BOX 
|«ITT    A  E 


LE   MOUNTAIN 
LE   PASS 

TLANO 


CANPO 

PASO  MB  AIRPORT 

ORAM   It  S> 

CTRA 


■u 

(ENS    1 

R   OARS  RANCH 
IRFIELO 

•URRIAS 

-S    CITY   >    VSR 


RERSVILLE 


"ESVIUE 
' rOAOA   2    SV 
1 'OADA   9  SE 
'IRC  V  RANCH 


"    VORTH   VB    AIRPORT       R 

• '    VORTH  LEONARD  BLOG 

"  NOTCH  GUARD   STA 

'I.ERTOH 

1 'ERICISBURG 

Lm  ,  ,e 

')  TOW 

au 

>,T 

J    RANCH 

<<■    >  ENE 

'IESVILLE 

''ESTON  VB   CITY  R 

«'ESTON  VB   AP 

■>EN  CITY    1    E 

*»  LITTLE  ELN  OAN 

'HSVILLE 
<IGE  VEST 
<>INGS 


I    E»   2    S 

''IN 

I  >EVATER 

'IFAVN 


A. 58 
1.99 
1.60 


1.96 
1.63 


2.50 
1.35 


1.70 
•  SI 
3.67 


1.90      .09    1.53 


J.B9 
1.67 
3.16 


1.92 
3.00 


.08      .74      .16 


1.58 
.02 


3.6* 

3.91 

1.57 
1.90 


5.53 

1.68 

5.10 

2.96 

4.17 

•  07 

7.3* 

2.3* 

».9(, 

2.33 

3.47 

1.12 

5.10 

3.23 

.05 

3.45 

T 

2.47 

1.2* 

8.29 

•  12 

.50 

.10 

.35 

.07 

•  SO 

•  60 

.60 

.03 

.90 

•  11 

.89 

T 

.30 

1.65 

.37 

1.22 

.51 

1.95 

•  93 

•  06 


.35    1.75 

.03    2.79 

1.00 

.15    3. AS 


2.25 
A. 39 
1.75 


2.75 
1.88 
5.  46 


3.73 

■  14 

1.15 

.20 

"..by 

.09 

.HS 

Z.3J 

T 

.t.9 

2.55 

.17 

.91 

.66 

T 

T 

,01 

3.«.0 

1.65 

•  ?0 

1.  ?5 

•  15 

1.05 

.95      .25    1.65 


.41    2.52 

.66       .06 


1.60 
.34 


.25      .30    1.43 


T  T 

•  34 


tllovln*  Station   led**. 


DAILY  PRECIPITATION 


Station 

*3 

Day  of  month 

J 

1    |    2    |    3 

4    |    5    |    6 

7    |    8    |    9 

10   |    11 

1  12 

13 

14 

15 

16 

17 

13 

19 

20      21 

22      23      24 

25      26      27 

28 

29 

GOLDTHWAITE 

2.58 

•42 

.80      .90 

.13 

7 

.06 

.17 

•  03 

.07 

GOLIAD 

3.73 

1.89 

.07 

7 

.13 

.35 

.10 

.35 

.58 

.06 

GOLIAD    6    ME 

2.4» 

T         1.91 

.31 

T 

.15 

.06 

T 

.02 

.04 

T 

.33 

7 

GOLIAD    1    SE 

2.40 

1.40 

.40 

.60 

60MZALES    1 

3.04 

•04    1.92 

.68 

.02 

1.41 

.99 

.16 

GOMZALES    2 

3.75 

•09    2.49 

7            .04 

.12 

.89 

GRAHAM 

3.36 

1.15 

•74      .40 

.25 

.67 

.19 

GR  ANBURY 

1.23 

.17 

.66 

T 

.06 

.07 

.17 

.10 

GRAMDFALLS    3    SSE 

2.63 

.05 

.60 

.53 

7 

1.45 

GRAPELAKO 

1.9* 

T 

7         1.00 

.55 

.11 

.16 

GRAPEVINE    DAN 

2.34 

•  88 

•49      .83 

.02 

T 

.14 

.04 

GREENVILLE    2    SH 

4.95 

1.18 

.26    2.51 

7 

.03 

.57 

.19 

.21 

0  ROY  ETON 

3.93 

.23 

3.25 

•  45 

GRUVER 

2.41 

.07      .40 

.14 

T 

.60 

.34 

.69 

.05 

.10 

GUNTER 

4.10 

.77 

1.93      .22 

7 

.10 

7 

.27 

T 

.91 

GUTHRIE 

4.32 

•08      .14 

1.45 

1.23 

2.31 

.53 

.27 

.27 

HASANS  PORT 

3.99 

2.55 

.02    1.35 

.02 

.02 

.03 

HALE    CENTER     1*    HNH 

.2* 

.16 

.10 

HALLETTSV1LLE 

4.43 

7         2.47 

.97 

.77 

.22 

.10 

T 

7 

.10 

HAMILTON   2    N¥ 

4.82 

1.50 

.02    2.10 

7 

.36 

7 

.02 

.09 

.73 

HAMLIN 

3.11 

.11 

.90 

.61 

1.38 

.21 

T 

HARLETOM 

4.70 

1.38 

•29    1.12 

1.91 

HARLIN6EN 

2.33 

.52 

.43 

.06 

.26 

1.20 

.06 

HARPER 

4.92 

1.05    1.82 

.31 

.53 

•  36 

1.90 

HART 

.94 

.54 

HARTLEY 

2.12 

.23 

.16 

.18 

.03 

.26 

■  66 

.96 

HASKELL 

4.44 

.51 

.42      .33 

.06 

.20 

.92 

T 

.14 

.33 

1.29 

HASKELL    6    NV 

3.43 

.20 

.18 

.17 

.23 

.89 

7 

.02 

1.36 

.39 

HAW  INS 

1.90 

.92 

.76 

.22 

HATNES    RANCH 

3.07 

1.94 

•  26 

•  11 

.74 

HEVBROMVILLE 

1.91 

•  49 

.61 

.37 

.02 

.05 

.17 

HEMPSTEAD 

5.14 

2.40 

2.10 

.39 

.23 

HENDERSON 

3.41 

1.15 

.23    1.23 

.18 

.35 

.09 

.16 

NENLT 

HENRIETTA 

4.24 

.33 

1.33      .76 

.02 

.10 

.02 

.20 

.15 

.13 

1.16 

HEREFORD    1 

1.34 

.02      .15 

.40 

.07 

.54 

.05 

.08 

NEmrr  1  SE 

1.44 

.02 

.68      .83 

•  16 

.02 

.19 

HICO 

2.29 

.23 

.82       .74 

T.          7 

I           7 

7 

.30 

T 

.03 

.04 

7 

.11 

7 

M1MIM 

2.70 

.27 

.50 

•  64 

•  06 

.51 

.07 

7 

•  45 

H1LLS60RO 

7.69 

2.67 

.06    3.94 

.61 

.21 

HlTCHLAMO 

1.45 

.48 

.03 

.33 

.09 

.47 

.25 

HONDO 

2.49 

T 

.07    1.54 

.03 

.37 

.36 

7 

.05 

.06 

.19 

.02 

HOMEY    GROVE 

3.23 

1.29 

1.35    1.75 

•50      .04 

.30 

HORDS    CREEK    DAN 

3.92 

.08 

.21       .52 

T 

• 

4 

1.75 

.10 

.33 

•  03 

.55 

.03 

•  05 

HOMER 

3.40 

•  01 

T            .21 

1.13 

7 

.71 

.03      7 

1.49 

HOUSTON    V8    CITY                       R 

1.35 

7         1.28 

T 

.22 

.03 

7           7 

T 

T 

.02 

HOUSTON    WB    AIRPORT 

2.40 

T 

7            .10 

7 

.53 

.03 

7           7 

.52                 1.03 

.02 

.13 

.02 

HOUSTON    ALIEF                             R 

3.39 

.38 

.05 

.03 

.05 

.30 

.12 

1.7S 

HOUSTON   BARKER 

1.49 

.83 

.23 

.59 

HOUSTON   DEER    PARK 

.75 

.01 

.12 

.44 

.18 

HOUSTON    HEIGHTS 

1.13 

7 

.27 

.26 

T 

.14 

HOUSTON    INDEPENDENCE   H 

1.65 

1.20 

.15 

.30 

HOUSTON    MISSOURI    CITY 

•  41 

.10 

•  19 

7 

.08 

HOUSTON    NORTH    HOUSTON 

2.55 

.02 

.79 

7 

T 

T 

.31    1 

HOUSTON    SAM    JACINTO   DAM 

2.15 

.36 

,99 

.25 

.57 

HOUSTON    SATSUNA                       R 

3.27 

.95 

.05 

2.22 

.05 

HOUSTON    SPRING    BRANCH 

2.34 

.83 

.13 

T 

7           7 

.26    1 

HUMBLE 

1.35 

.12 

.74 

.37 

.12 

HUMBLE    PUMP    STATION 

1.87 

.05 

.59 

.30 

.62 

.35 

HURT 

4.18 

.19    1.82 

.19 

.19 

1.62 

.22 

HUNTS* I LLC 

3.34 

1.86 

1.44 

T 

.24 

MYE 

IMPERIAL 

1.11 

.07 

.42      .32 

.20 

.10 

INOIAN    GAP 

3.13 

.66 

.32    1.53 

T 

■  01 

.20 

T 

.25 

.60 

7           .34 

1.22 

IOMA    PARK    EXP    STATION 

JACK  MONO 

3.01 

1.06 

.08 

.05 

.99 

.30 

.81 

.19 

JACKSON    HILL    GUARD    STA 

2.17 

.34 

1.16 

.67 

JACKSONVILLE    EXP    STA 

2.74 

.09 

.04    2.09 

.01 

.14 

■ 

1 

7 

•  25 

JACKSONVILLE 

2.74 

2.74 

JAMES    RIVER    RANCH 

3.07 

.19 

1.54 

.20' 

.11 

.24 

.14 

•  06 

•  44 

.19 

JAPJtCLL 

3.44 

.20 

•09    1.80 

7 

.63 

.13 

T 

.63 

JASPER 

3.50 

1.66 

.22 

•           • 

1.60 

JEOOO 

4.79 

.21    2.99 

.02 

2*0)0 

•  21 

JEFFERSON 

3.93 

1.90 

•28      .96 

.32 

.03 

T 

7 

.2* 

.96 

JOHNJON    RANCH 

3.23 

•  09 

•02    1.44 

.44 

.09 

•  34 

.70 

.09 

.09 

JONES    C    BAR    B    RANCH 

2.03 

.08 

.34 

.04 

•  21 

■  21 

.13 

.97 

.07 

•  04 

.32 

JONES     MM    RAMCH 

1.37 

.11 

.90 

.19 

.97 

JOUNDAHTON    *    SSE 

3.99 

.97    1.98 

.31 

•  49 

JUNCTION    CAA    AIRPORT 

2.20 

.07 

.99       .01 

.02 

.29 

.19 

.10 

•  17 

.23 

.20 

.07 

T 

7 

7 

KANHACK 

3.71 

1.47 

.02       .90 

.63 

7 

.09 

•  09 

.03 

•  06 

.96 

KAHBES    CITY 

7.44 

4.43 

•  26 

1,09 

1.47 

.23 

BATY    MOLF    HILL 

4.23 

T            .39 

.76    2.24 

.07 

.99 

r AUEMAM 

9.94 

.79 

.07    2.99 

T            T 

.13 

7 

7 

KFHEDT 

4.44 

2.29 

.46 

.2" 

1.10 

.30 

tPNNCOALe     A    '    -• 

2.04 

.94 

.40 

.72 

.16 

rmi 

.32 

.29 

.23 

KEPJTVILLC 

2.32 

.12 

.14    1.74 

.05 

.16 

.10 

7 

.04 

.06 

.09 

KILLCEN 

1.34 

.07 

.09 

1.31 

1.31 

.60 

BlHMVlLLf 

3.11 

1.33 

.40 

•  31 

.20 

.89 

KlPaWlLLC    FOREST    StRV 

1.24 

.21 

.03 

•  09 

.62 

.13 

UIAPP     *     t* 

2.33 

T 

.21 

.40 

1.68 

.17 

.01 

.36 

tmi  mm 

4*11 

2.94 

.22 

.63 

1.49 

.14 

.55 

.05 

LA    MAKAf 

4.39 

.09    2.02 

1.19 

•  48 

.47 

LA     P»TOP 

9.19 

2.39 

.08 

.02 

.07 

.43 

LA     TUNA     1     1 

.13 

.04 

7 

•  11 

7 

.  r  .         '■  'mxs.     'ITT 

2.44 

.09 

.04 

1.49 

.10 

.12 

.60 

lam  iifiRfnn 

LMr     VKTQR     1    V 

lA#M>tA 

/    /I 

f            .02 

../        1 

1 

.12 

1  .30 

1 

.13      T 

1 

LANPAiAl 

1.23 

.14 

.03    1.90 

.05 

.09 

.39 

.93 

.02 

.03 

■J     AlPPOPT                  R 

2.11 

1 

.14      .04 

1.99 

•  03 

,02 

7 

.03 

7 

*'r» 

i.  n 

.94 

.09      .40 

.64 

.49 

.42 

.19 

.13 

.19 

**'«■      »- 

>.4> 

1.84 

.14     1 .44 

.04 

.44 

•  27 

IJJMJHJ 

2.70 

. 

0     1.90 

•  39 

.19 

LMM« 

4.03 

.4  ' 

.06 

.93 

1.19 

•  23 

1.29 

1.99 

.79 

,40 

1 

/.'<• 

•  40 

| 

r 

1.96 

.04 

.'14 

T             T             T 

■  ,»       UN 

1.441 

T 

T             .11 

1.44 

1.3* 

T 

.17 

.07 

•  33 

7            I            7 

7 

riu-E 

..// 

.44        .<! 

.91 

1 

I  (B#RI* 

.71. 

.84 

.91 

•  19 

|  MJNNNNJ    Hlu 

2.0* 

.13      .84 

.29 

,11 

L  l"l    IAN 

||  >» 

.19      .»» 

.23 

./•. 

I  inm.k    i    »r 

1.1* 

2.24 

.  11 

.04 

■41     . 

2 

•  II 

LIRMR 

..  n 

1.19 

.-:       .14 

.11 

.49 

■  41 

l    .»** 

1.09 

.•' 

.11        .94 

. 

1 

.02 

,01 

•  04 

•40      .20 

l  \wmm 

l.l* 

.84 

.19                     .02 

.03 

/.  1/ 

.04 

.91 

I 

■  12 

DAILY  PRECIPITATION 


2 

o 

Day  of  month 

Station 

1  "1    2    1    3    i 

4    |    5    |    6 

7    |    8    |    9 

10   J 

11 

12 

13   |    14  1 

L5 

16  J 

17 

L8 

IS       20  j    21 

22  1  23  1  24 

25      26      27 

28  1  29  I  30 

31 

NNE 

IMSTOH 

NO 

5.16 
2.0* 
A. 21 
5.*5 

1.85    1.57    1.0*1 
T 

T                        .66 
.07       .15    3.06 

T 
1.78 

.82 

.02 
T 

.02 

•  54 

.58 

.21       .01 

■49 

.01 

T 

.30 

.02                   T 
•04      .04 

T 
1.02 

T 

•18       .13 

•  21 

.06 
•04       .15 
1.53 

T 

(HART    2    NO 

1.59 

•15    1.12 

T 

.06       ,01 

T 

.20 

.05 

ETA 

6. 86 

5.05 

.90 

.93 

,    LAKE 

2.09 

.08       .02       .97 

.65 

.37 

T 

.62 

T 

4.96 

1.33 

1.22       .12     1.27 
T 

.42 

T 

T            .20 

1.11 

.45 

T 

T             .68 

T             T 

ENIO 

3.67 

.66 

.30 

1.05 

.20 

•  10 

T             .40 

•  94 

BOCK 

BXK    «    AIRPORT 

6.51 

2.9* 

T             T 

T            .01       T 

2.05 
1.38      T 

.43 

.  ■  0 
.76 

1.13 
.03 

T 

T 

.48 
.10 

i 

.14 

.01 

.03 
.06 

.22 

.1*                     .02 

(.IN    CAA   AIRPORT 

2.97 

.13       T          2.72 

T 

.10 

T 

T             T             T 

.02 

ING    1    SE 

1.89 

T             .05     1.60 

.0* 

.03 

T 

.07 

T 

T 

•  10 

T 

ihAVEN   RANCH 

3.2* 

1.55 

.12      .30 

.50 

.  77 

ISONVlLLE 

3*06 

.24                  1.58 

.60 

.44 

.13 

NCL1A 

3.16 

1.03 

2.00 

CMACA 

3.21 

2.75 

.30 

.16 

SMElD 

2.10 

•80       .40 

.90 

•  02 

SHIELD   DAN 

*.T6 

.03       .01    4.55 

.09 

.05 

•  01 

AT  HON 

2.35 

.0* 

1.31 

.38 

.17 

.42 

.03 

CO 

*\    16    S 

.9* 

.14 

.06 

.66 

.08 

2.69 

.45     1.40 

.02 

.45 

.05 

SHALL 

5.71 

1.21       .02       .78 

.63 

.67 

.04 

1.83       .13 

TjN    R*NCH 

2.79 

.09       .06    2.20 

.07 

.03 

.0* 

.30 

*S    CREEK 

3.09 

1.25       «3*     1.19 

T 

T 

•  0* 

,1* 

T 

T 

T 

•07       .06 

ON 

2.03 

.05       .29       .99 

.05 

.03       .10 

.02 

•08 

.42 

T 

6MM 

2.55 

T             T 

.35 

1.10 

T 

.35 

.10 

.13                     T 

A«OMA 

2.1* 

1.9* 

.05 

•  15 

0 

A. 66 

1.65       .10    1.16 

.10 

.35 

.45 

.34      .11 

rbjio 

1.09 

.15 

T 

T 

•  14 

•  73 

.07 

.83 

.01 

•09       .38 

•  13 

•  22 

CANgT 

1.03 

•02       .23 

.42 

.36 

T 

COOK 

2.*6 

•  21 

T          1.60 

,01 

.15 

■4a 

03NALD    STORE 

CE60R 

3.83 

T          2,50     1.13 

,     T 

•  20 

T 

1NTOSH   RANCH 

2.*5 

•15       .45 

.35      .10 

•45 

•  80 

.15 

<INNEY 

5.63 

1.72    1.02       .96 

.05 

.30 

1*45 

•  13 

5.** 

.12 

2.60 

.  11 

1.62 

•  19 

•  28 

•  32 

AftD 

3.11 

•05      .16 

T 

.1* 

.17       .17 

.01 

1*19 

.3* 

.20 

.05 

.43 

T3*e 

•  76 

T 

.02 

.02       .20 

.45       .07       T 

ZIPS    AL   RANCH 

2.*0 

•01      .3* 

1.10 

.10       .20 

.2* 

.1* 

•  27 

CEOE5    7   S 

3.15 

.77 

.33 

T 

1.71 

.3* 

RIU    RANC^ 

•  83 

.15 

.08 

•  31 

.09 

.10      .10 

rzoM 

2.35 

•06      .04 

1.65 

•  53 

.05 

lit 

5.55 

•40       T          1.60 

.13 

.  M 

3.06 

3*82 

T 

T                           T 

T 

T 

2.15 

•  52 

T 

1.13      T 

LAND   M8    AIRPORT              R// 

3.2* 

.01       .44       T 

1.36 

L.20 

T 

T 

T 

•  23 

T 

LANO   A   ENE 

1.99 

.03                     .16 

•  61 

1.11 

T 

2*80 

1.70 

1.10 

L6H    RAfcCH 

*.*0 

2.80 

.20 

.60 

.60 

2*27 

1.17                     .74 

.02 

•  3* 

ERAL   HELLS    CAA    AP 

2.*5 

.77       ,75       T 

.02 

T 

T             .05 

.07 

T 

.79 

T 

ANOO   CITY 

3.53 

.15       .06 

.27 

2*25 

•  50 

•  30 

StOM 

1.15 

T 

.67 

T 

.10 

•02 

.56 

EETIE         2    S 

4.55 

.45 

2.90 

.72 

.48 

TAGUE 

3.36 

.05    1.74       .34 

.03 

.08 

.05 

.25 

.12 

.07 

•  04 

•  56 

.01 

f50«ERY 

3.36 

1.49 

1.64 

.01 

.0  3 

.21 

-AN   NILL 

2.13 

.10 

•  10 

1.93 

SE 

2.45 

.05 

.20 

.80 

.10 

.76 

.40 

.14 

TON 

2.43 

.37 

.47 

.  LS 

1.30 

•  07 

•  03 

CO*    I    SE 

4*15 

.03       •          3.05 

•17      .03 

.02 

.02       .83 

S     °ANCH 

2.57 

.09                  1.49 

.99 

NT    LOCKE 

1.43 

.06 

.03 

.21 

.03       .04 

.65 

.02 

.06 

.25      .06 

pleasant 

5.03 

2.73       .12     1.46 

.03 

.56      .11 

NTA1N   CREEK 

1.70 

1.25       .35 

.10 

NSTER 

6.57 

.62    3.86       .83 

.OS 

.01 

.26 

.01 

.13 

.60 

ESHOE    1 

2.86 

.03 

.90 

.12 

.05 

1.74 

.02 

LIN 

5.46 

1.25       .80     1.60 

.2* 

•05 

.10 

•  12 

1.15 

.15 

IOAY 

3.89 

.42       .73 

.25 

•  07 

.51 

•  31 

1  »60 

<f>    RANCH 

1.20 

.70 

.50 

OGOOCMES 

3.68 

.52       .01     1.16 

1.75       .0* 

T 

.02 

.12 

.0* 

■lES    5   NE 

*.29|  2.05       .26    1.27 

.02 

•  60 

T 

.09 

*LlA 

5.7*       .01       .1*    4.33 

.74 

•04 

T 

.06 

.11       .31 

L     RANCH 

4.21                                2.65 

.12 

1.44 

5.20    2.*2       .59    1.16 

.16 

.32 

.55 

VlLLE 

4.65,                               1.63 

1.57 

1.45 

BRAUNFELS 

3.101                               1.45 

.02 

.04 

.01 

.06       .01 

'.51 

CANEy    4    NM 

1.68                                   .12 

1.46 

T 

T 

.05       .05 

T 

4.51                                   .02 

.13 

.02 

.04 

3.10 

•39       .72 

.06       .03 

PORT 

2.39       .72     1.15       .52 

STORE 

4.68       .93    3.10 

.50 

.15 

ON 

3.55                     .04    3.11 

T 

T 

.23 

.03 

T 

.08       T 

.06 

*»LUS    GUARD   STATION 

3.41       .07       T          2.35 

.47 

.37 

T 

.15 

THFIELO 

4.97 

1.25 

.27 

1.85 

1.26 

.15 

.07 

.  12 

LA    3    SE 

2.02                     .05       .02 

.09 

.16       .02 

.03 

.97 

.09 

•  39 

.02 

.16 

ICE 

4.13 

.55       .11       .60 

2.25       .15 

.27 

•  20 

•ENT 

3.45 

.02       .33       .35 

.79 

.16 

1.13 

•  10 

•  05 

T 

T 

•  02 

.50 

SSA 

2.09 

T             ,26       T 

.71 

•  92 

T 

.20 

2.04 

.87       .04        .55 

.13 

T             .20 

.15 

T 

.10 

E'    5   NH 

1.59 

T             ,70       .53 

T             .05 

T 

.31 

T 

T 

7 

SGE 

2.47 

.19 

•  35 

T 

.0* 

.O7       .50 

T          1.00 
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.10      .07 

tTON 
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2.73 
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.05       .0*       .05 

.11 

.45 

2.45 

•  03 

T 

1.04 

jC*m 

4.82 

.10       .05 

1.70 

T 

1.90 

.91 

,  16 

7 

■*T    ROCK 

3.06 

.04       .04       .06 

.17 

1.13       .20 

T 

.82 

.50 

.02 

.10 

*CIOS    CAA    AIRPORT 

1.40 

T            T 

T 

T 

•  82 

.02 

T 

.36 

ESTINE 

2.09 

.05       .04     1.40 

.54 

T 

.01 

...o^ 

T 

0    PINTO 

3.65 

.69       .40       .97 

.09 

•  11 

,23 

.64       ,12 

PA 

DALE 

2.76 

.02       .03 

.08                    T 

.03       .01 

•  75 

•  10 

.61 

T 

.03 

.88                     .22 

HANDLE 

2.08 

T           .02 

.23 

T 

.65 

.41 

.04 

.26 

.10                     .17 

"HER    JUNCTION 
IS 

1*00 

.0  . 

.02 

.15 

.08 

T 

•  74 

5.55 

.96    2.35    1.6= 

.08 

T 

.16 

.33 

ADEN*    HOUSTON 

1.42 

T                          T 

T 

T 

•  50 

.10       T 

.62 

T 

3SALL 
OS 
WELL 
PYTON 

3.47 

.02       .17    2=21 

.35 

.27 

.08 

.10 

.12 

.15 

1.03 

.35 

.32 

•  25 

.05           * 

.06 

2.42 

.20 

.09 

1.92 

.04 

.17 

3.3; 

T                        .29 

T            .02 

.78 

.52 

.19 

.69 

.25 

T 

.58 

RYTON    10    «NN 

'JGERVILLt 

RCE 

OT    POINT 

TS8UPG   4    S 

1.52 

2.7a 

.12 

2.26 

.20 

.02 

.45 

.1* 

.04 

.15 

.60 

.01 

.08 

1.69 
4.6S 
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Do.  y  oi  month 

Station 

1 

12        3 

4    | 

5        6 

7    |    8    |    9 

10 

11     1 

12 

13  |    14  J 

15 

16   1 

i 

17 

18 

19  | 

20  |    21 

22  !   23  '   24 

25 

26      27 

2H 

29 

PLACID 

PLAINS 

1.0' 

.02      T 

•  02 

.26 

-ii 

.08 

.02 

•01 

•  20 

•06 

PLAIMVIEH 

2.0! 

T           T            .04 

T 

T           T 

7 

.83 

.55       T 

T 

T 

T 

.02 

.26 

T 

.08 

POINT    COMFORT 

.29 

.05 

.07 

.03 

.02 

•  12 

POLAR 

».»0 

T            .20 

1*10 

1.65 

T 

•  20 

1*49 

T 

.20 

PONTOTOC 

3.39 

1.39 

.36 

.17 

•08 

.20 

1.03 

PORT    ARTHUR 

3.19 

.11 

T 

•  59 

•  12 

.07 

.47 

.54 

1.29 

PORT    ARTHUR    WB    AIRPORT    R 

2.69 

.20 

•  14 

T 

.17 

.01 

T 

T             T 

.39       .17       .40 

.43 

.78 

PORT     ISABEL 

.11 

T 

T 

T 

.10 

•  01 

PORT    LAVACA 

.it 

7 

T 

•24 

.04 

.40 

PORT    MANSFIELD 

l.»S 

.71 

.27 

.37 

.10 

.50 

PORT    OCONNOR 

2.42 

T 

.96 

.94 

.23 

T 

T 

.12 

.15 

POSSUM    KINGDOM    DAM 

2.M 

.37      .81 

.14 

.03 

•  35 

•  29 

.87 

POST 

3.74 

.01       .09 

.19 

•  *.3 

1.39 

.57 

,06 

T 

.97 

POTEET 

3.9* 

T           .16    2.33 

•25       ,15 

.60 

T 

.05 

POYNOR 

3.41 

.76      .02      *92 

7 

.99 

.72 

PRAOE    RANCH 

3.22 

.14    1.42 

.20 

.15       .16 

.06 

.28 

.02 

.77 

PRESIDIO 

■  02 

•  02 

PRICE 

3.91 

•13    1.47 

.36 

.27 

1.28 

PROVIDENT    CITY 

4.22 

* 

3.68 

.54 

PUTHAM 

3.22 

•20      .06      .38 

.33 

•7S       .45 

.23 

.05 

•  35 

•  31 

.06 

OUANAH    5    SE 

4.21 

.09      .07 

.01 

2.10 

.01 

•  09 

.63       .01 

.01 

.40 

T 

QUITAQUE 

3.5* 

•  04 

.29 

•  20 

•  52 

.76 

.15 

1.56 

QUITMAN    2    S 

3.7* 

1.37      .19      .69 

.03 

.07 

1.27 

RAINBOW 

3.73 

1*36      .03    1.87 

.37 

.05 

.03 

RANGER    PUMP    STATION 

2.19 

.42      .79 

.11 

.03       .33 

•  20 

■2S 

RAVMONDVILLE 

1.77 

7 

•  39 

.41 

T 

,68 

.09 

RED   BLUFF    CROSSING 

3.03 

.32                2.07 

.42 

.24 

RED    BLUFF    OAM 

•  90 

T           T 

7 

•  48 

.02 

T 

T 

T 

REFUGIO 

3.26 

7            .10 

.13 

.06 

•  21 

1.17 

.06 

,58 

.29 

.23       T 

T 

.41 

T 

RICARDO 

2.77 

.77 

.37 

.61 

.29 

.42 

•  31 

RICHARDS 

4.91 

7                     1.66 

1.96 

T 

1.15 

RICHARDSON 

1.61 

.06    1.10      .43 

RICHLAND    SPRINGS 

3.72 

•72    1.34 

.42 

.96 

.26 

RICHMOND 

1.12 

•  02 

.29 

.01 

.37 

.43 

RILEY    BEN    RANCH 

RINGGOLD 

3. (2 

2.10      .73      T 

.23 

.12 

.0<* 

.35 

.25 

RIO    GRANDE    CITY    2    ESE 

3.67 

.08 

.16 

2.30 

.27 

■  62 

•  22 

RI0MED1NA    2    N 

9.09 

.12    6.19 

.15       .12 

.36 

.11 

RISING    STAR 

3.39 

•20      .08    1.00 

.57       .09 

.  Li 

.26 

.02 

•  30 

.27 

.44 

RIVERSIDE 

3.39 

•09                 1.30 

1.33 

.65 

ROANOKE 

3.79 

1.72      .78    1.11 

T 

7 

.07 

.03 

.08 

ROBERT    LEE 

1.78 

•OS      .06      .10 

.10 

.90 

•  10 

.47 

ROBSTOWN 

3.03 

.03 

•  30 

•  33 

•  02 

1.33 

.02 

.01 

.91 

T             .06 

ROBY 

4.09 

•18                   .33 

l.ov 

1*58 

■42 

.27 

ROCKLAND    1    N 

9.00 

.27 

1.40 

T 

T 

.06       ,13 

1.12 

ROCK PORT 

1.33 

.04 

T 

.55 

.02 

.70 

.22 

ROCKSPRINGS 

ROCKWALL    3    WSW 

4.03 

1.22    1.70      .63 

•  33 

.17 

ROOSEVELT 

1.09 

.01       .32 

.31 

.03 

.08 

.  14 

ROSCOE 

3.49 

.10      .21       .02 

2.45 

.23 

.06 

•  16 

,22 

ROSENBERG 

•  40 

.06 

T 

.05 

T 

.04 

.23 

ROSS 

4.74 

.04    3.34       .91 

.16 

.29 

ROSSER 

4.89 

1.09                3.19 

.65 

ROT  AH 

4.33 

.18      .29 

L20 

1.80 

.88 

.02 

RUNGE 

4.28 

7         3.42 

.06 

.17 

.63 

RUSK 

1.10 

7           7         1.30 

.49 

.03 

RUST    CIRCLE    BAR    RANCH 

SABINAL 

1.69 

•  68 

.65 

.31 

.11 

.16 

SAR    ANGELO   DAM 

2.47 

.03      .04      .02 

.12 

.01 

1.51       T 

.01 

.02 

.49 

.  !8 

.02 

.02 

SAN    ANGELO    WB    AIRPORT       R 

2.67 

.02      .04 

T 

.30 

T 

2.12       T 

•  20 

.01 

.16 

.02 

T 

T 

SAN   ANTONIO    WB    AIRPORT     » 

1.98 

.01       .16    1.36 

T 

T             T 

•02       .10 

T 

.10 

.21 

T 

T 

SAN    BENITO 

1.47 

•  04 

.36 

•  09 

.38 

.60 

SAN    MARCOS 

3.62 

7         2.36 

.02 

.03 

.29       .05 

.03 

.15 

T 

.55 

.32 

SAN    SABA 

3.62 

.30    1.61 

.06 

.15 

1.25 

.25 

SANDERSON 

.86 

.13 

.20 

.36 

.17 

SANDERSON    1    NW 

SANDY 

4.94 

1.22    1.12 

.20 

SANGER 

4.91 

1.33    2.99      .39 

T 

T 

T 

•  18 

SARITA-T    t 

•  99 

T 

.33 

.30 

T 

T 

.10 

SCHULENSURG 

2.62 

•02      .03    2.23 

.03 

.10 

.12 

T 

T 

.05 

SEALY 

9.26 

3.60 

•  22 

•05                     .55 

.69 

.17 

SEOUIH 

3.26 

.02      .14    2.23 

.01 

.09       .05 

T 

.04 

•  02 

.66 

T 

T 

KMIMLC 

.♦4 

•  04 

.34 

i2« 

.15 

.12 

.03 

SEYNOU* 

4.96 

.21    1.22      .40 

.73 

.o» 

.  1 1 

.28 

•  09 

.88 

.17 

3.14 

.04 

1.58 

1.15 

.36 

IrrtrmAN 

6.64 

1.46    1.39    1.36 

.27 

.02 

.5-> 

.10 

.78 

.09 

iMOMOoe 

2.41 

1.00 

i.  M 

.04 

.03 

'.ll  VI»»OM 

3.14 

.73      I 

.02 

.65 

.86 

•  32 

.11 

.27 

.06      . 

.90 

.62 

•  0  3 

.11 

.06 

.15 

•  20 

.20 

.  12 

.01 

■     *    SE 

2.t9 

T            .04 

.01       .39 

•  90 

.56 

,','. 

.16 

.23 

mocu 

4.21 

1.66    2.30    1.16 

.10 

.37 

.- 

9.40 

.91      .99    1.09 

.16       .05 

2.15 

1.07 

T 

llE 

2.19 

t           I         1.96 

.19 

T 

.21 

T 

T 

.25 

2.69 

.19      .09      .66 

.0) 

1.75 

.17 

.24 

MbrVU 

2.92 

.06      .10      .69 

.59 

.  14 

.  79 

.05 

.36 

SPYANMM 

2.24 

.19 

.42 

1.07 

.60 

T 

.05 

2.16 

.19      .10      <12 

.24 

.04 

.17 

.09 

.05 

.15 

.57 

.  11 

.25 

....    ;    %t 

4.94 
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.15       .03 

T 

.  18 

T 

-•     1    • 

).« 

.69       .'9       .96 

.06 

.19 

.05 

.04 

1.05 

.... 

1.11 

.04      .12 

.26 

.'.0 

1.25       .01 

.06 

.58 

T 

.21 
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/.44 

.24 

1.10 

T 

.  19 
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.09 

• 

1.21 
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.11 

1*02 

•  05 

.  17 

1.10 
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I.M 
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.12 

.07 

.04 

.26 

2.90 

.09 

1.17 

,22 

.70 

.23 
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l.tl 

•  01 

1.19 

.29 

.14 

.02 

1.44 

.02 

T 

.  U 

.70 

.60 

1.67 

.70 

.19 

•    -• 

4.16 

2.29        .29     1.44 

.17       .19 

.01 

•  04 

.70 

1.09 

1.67 

.02 

. 

•  24 

T 

.10 

.15 
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•  .94 
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T 

T 

.97 
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.06      .01 
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.'.4 

1.04 

.07 
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I 
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.0) 
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.■>/ 

.04 

1.29 
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T                         .10 
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1.04 

.70 

• 
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f            .26      .69 

• 
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T 

.50 

r 

.75 

T 

1.61 
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T 
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T 

.05 

T 

l.t' 
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.69 

.47 

T 
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.19 
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.74 
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1... 
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.1* 
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.49       .61      1 

I. ft      .0* 
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I 
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T 
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-                 «   • 

» 
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l.M 

•         l.M 

DAILY  PRECIPITATION 


TEXAS 
KAY    1956 


Station 

0 

Day  of  month 

O 

i.|.f. 

4    |    5        6 

7    |    8    |    9 

10   ] 

11     1 

12 

13  |   14  |    15 

16 

17 

18 

19, 

20  |   21 

22  I   23  1  24 

25      26      27 

28 

29 

30 

31 

;f     fi!VE«S 

2.92 

•06       .43 

1.50 

.73 

.20 

x«"ORton 

3.02 

.32 

.39       .85 

.02 

.11 

.13       .01       .45 

.67 

.07 

?9ER    5    ME 

3.09 

.51 

.45       .42 

.10 

.31 

.08 

1.22 

1.79 

•16       .69 

.20 

.25      .22 

■  14 

.13 

T 

4.00 
.76 

.50 
.23 

1.30 

T 

.22 

.26 

T 

T 

T 
.05 

.76 

.26 

1.18 

1.38 

.14 

1.11       T             .13 

3.88 

2*96      .35 

T 

.03 

.13 

T 

.36 

.05 

:chmh 

2.76 

.06 

•04       .67 

.01 

.04 

•  03 

1*00       .08       .38 

.06 

.05 

.10 

.02 

<!0A0    1    SW 

u 

3.37 

2.99 
2.71 
1*99 

1.18 

.08 
.31 

•06    1.48 

.43     1.48 
.03 
.02 

.17 

.01 

.01 

•  04 

•  44 

.75       .15 
1.45       .03 
.98 

.74 

.69 

T 

,0  8 

.06 

.19 

.07 
.03 

.10 

:*    •   NE 

3*60 

1.62 

•04       >62 

.09 

.02 

.18 

.23 

T 

.01 

•  20 

.59 

UNER 

2*12 

•05       .27 

.03       .02 

.08 

.47 

.05 

.10       .63 

.24 

.18 

.DE 

3.69 

.08 

•06    1.31 

T 

.40       .70       T 

.07 

.03 

.06 

.26 

.72 

T 

■HTjiie  10  wsm 

•  S3 

.30 

•  23 

uE»   JUMCl JON 

1.81 

.03 

•05    1.40 

.15 

.18 

f»  VIEW 

5.30 

1.30 

2.25    1.74 

T 

T 

T 

T 

.15 

•  02 

•  IB 

.16 

T 

KM 

.24 

.02 

T 

T 

T 

.22 

T 

T 

T         . 

:mi 

4.05 

1.15 

1.35 

1.00 

.55 

I 

1.60 

T             .22 

.07 

T             .03 

.07 

.04 

.32 

.01 

T 

.50 

.24 

.10 

IS 

3.25 

•40 

2.15 

.70 

m 

3.32 

.32 

.05 

.02 

.80 

.08 

.03 

1.34 

.20 

.36 

.12 

rcxtu  we  airport         » 

.93 

T             .18 

T 

•10       .04 

.05 

.02 

T 

.19 

.22 

.13 

T 

j 

7.06 

.27 

.23 

.79 

1.77       .U    1.82 

.68 

1*32 

I    -t>    A'RPOflT                       R 

5.56 

•  11 

3.95       .36 

.04 

■  32 

T 

.D£R    "    SS« 

3.52 

2*90 

.62 

.ER   2   SSW 

4.07 

1.14 

2.02 

.09 

T             .15 

.62 

.05 

ten 

1.87 

•  02 

•01     1.05 

•  07 

T 

.06 

T 

T 

.58                     T 

.01 

.07 

<UMGrON    STATE    PARK 

3.01 

T 

.79 

1.55 

.05 

T 

T 

.25 

•19      .10 

.08 

z*   VALLEY 

1.71 

1.71 

:e    VALLE*    11    ENE 

WACHIE 

3.08 

1.35 

•03    1.53 

.17 

<*ERFO*K> 

2*75 

1.15 

•31       .90 

t 

T 

T             .08 

.01 

.04 

•22       .04 

1 

2.88 

•63       .50 

1.75 

.IMTON 

4.53 

■05      .15 

T 

2.45       .20 

1.23 

•05 

.♦0 

.ACO  2  E 

•  74 

.18 

.36 

T 

.12 

,06 

"» 

•  94 

.46 

T 

.03 

.01 

T 

.31 

T 

.11 

rnE>  dam 

6.11 

1.46 

.09    3,75 

.33 

.48 

rSETT 

3.55 

•25    2.15 

T 

.50      T 

.25 

.10 

.25 

.05 

<ITA   FALLS    WB    AP            R 

4.43 

2.87 

.59       .14 

.07 

.20       .21 

T 

T 

T            .19      .10 

T 

•  05 

T 

T                           T 

T 

.01 

T 

m*.   VALLEY    FARM    29 

4.70 

2.30 

•52       .60 

.29 

T             .42 

T 

.20      .14      .10 

•  05 

T 

.06 

•  01 

•  01 

T          • 

.IAM   HARRIS    RESVR 

2.28 

.08 

T 

1.02 

.47 

T 

.30 

.13       .28 

.S    POIHT 

3.94 

1.02 

■20     1*86 

.86 

T 

MM    RANCH 

3.40 

.10 

.20    1.70 

.20       .16       .40 

•  33 

.29 

:nell  2  -'.- 

4.23 

.24       .27 

1.37 

.15 

.20 

.65 

1.35 

I    CAA   AIRPORT 

.88 

T 

.39 

.03 

•  20 

.26 

T 

T 

T 

■S80RO 

3*30 

1.67 

•03     1.37 

.23 

rEH   HAVEN    EXP    STA 

2.49 

•03 

•06       .04 

T 

1.46       .40 

.49 

T 

.01 

T 

3*57 

.32 

Z  •  00 

.52       .13 

.10 

.50 

:E    CITY 

6*60 

2.35 

1*90 

.85 

•  60 

.30 

.60 

)SSORO 

4.42 

•  24 

.55 

.4*       .08 

.19 

,9<> 

1.60 

.23 

.14 

T 

■ 

3.42 

2.97 

.25 

•  20      T 

;tcwn 

4.35 

3*50 

.25 

.20 

.40 

:TA 

.59 

T 

.07 

•  36 

.09       .06 

.01 

' 

oUowlnc  Station    Isdii 


DAILY  TEMPERATURES 


Day      Ol  Month 


29      3C      31 


ABILENE  WB  AIRPORT 


AGUA  NUEVA 


AMARILLO  WB  AIRPORT 

ANAHUAC  6  E 

ANGIETON  4  NE 

ANSON 

ARMSTRONG 

ATHENS  2  SSE 

AUSTIN  WB  AIRPORT 

AUSTWELL  WL  REF 

BALUNGER  2  N 

BALMORHEA  EXP  PAN 

BAY  CITY  WATERWORKS 

73A  rTOWN 

BEAUMONT 

BEAUMONT  EXP  FARM 

BEEVILLF  5  NE 

BELTON  DAM 

BENBROC  UA« 

BIG  SPRING 

BISHOP 

BLAMCO 


•-  3  W 
■ 


57   80   82 
48   55   56 


53   60   82 


89   89   90 


59   72   77 


85   84   83 
70   66   70 


93   91   92 


72   77   82 
53   48   51 


89   92   74 
60   67   57 


78   69 
63   62 


79   77   60 
60   60   58 


78   81 
46   50 


84   79 
61   55 


83   85 
55   58 


67   64   60 


MAX 

66 

77 

72 

79 

73 

79 

MIN 

54 

65 

62 

60 

56 

50 

MAX 

77 

74 

74 

82 

81 

83 

MIN 

55 

62 

60 

64 

58 

55 

MAX 

83 

82 

8? 

86 

87 

85 

MIN 

73 

71 

7  6 

74 

61 

55 

MAX 

50 

62 

94 

85 

73 

6  0 

MIN 

45 

47 

50 

53 

45 

47 

68   82   86 


73   73   73 


83   83 
74   74 


87   87   87 
62   68   71 


56   72   75 
52   54   60 


68   70 
53   53 


49   55   81 
43   46   49 


89   89 
73   75 


61    71 
52   55 


70   70   77 
52   63   58 


65   72   74 
49   6  1   59 


50   48   64 


82   86   85 


66   61   55 


85   87   79 
67   65   56 


75   79   78 
62   56   56 


82   76 
52   48 


81   63 
62   50 


75   75   78 


6  7   70 
40   42 


70   65 
52   50 


63   f]   rl 

'.  ■>      ',  9  '■  0 


67   65 


59   «.« 


•  '   69 

'4    14 


75   80 

4  6    4'. 


73   80 
50   45 


76   73 
57   50 


76   74 


r«    75 


I 


65   II   66 


•  6   66 


87 

91 

70 

83 

61 

58 

52 

5  5 

3  7 

91 

95 

89 

66 

69 

65 

68 

85 

83 

83 

87 

65 

60 

53 

59 

67 

59 

79 

86 

49 

48 

49 

53 

82 

82 

83 

88 

64 

67 

66 

65 

84 

85 

88 

90 

'.6 

66 

65 

6  6 

96 

89 

90 

8  8 

69 

59 

58 

58 

90   89   91 
63   61   66 


84   84   84 


56   65   68 


83   84   83 


84   92   95 
53   59   55 


56   68   70 


82   87   85 
58   63   68 


63  66 

64  65 


82   84 
60   60 


83   S3 
61   64 


88   72 
49   48 


60   60 
56   48 


80   85 


80   85   85 


I  ■   ||   |  i 


65   «» 

)|  to 


n/   vl   '14 


67   60   61 


55   62   55 


62   65   69 


89   87 
64   65 


53   55   62 


92 

85 

93 

9  6 

59 

4  9 

54 

55 

84 

83 

86 

93 

66 

6  9 

67 

66 

82 

83 

69 

99 

68   66   63 


85   90   90 
70   69   61 


65   68   68 


85   89 
56   60 


60   59   60 


50   5  1    57 


60   8  7   84 
55   60   58 


90  90  90 

64.  64  64 

76  85  87 

79  61  85 


II,        »/   || 


6  6     16    II, 


»/,    HB    0  7 


8  0 
63 

68 
61 

8  0 
62 

87 
63 

78 
67 

83 
67 

83 

56 

81 
56 

80 

5  5 

72 
55 

71 
50 

74 

55 

87 

67 

87 
66 

82 

67 

67 

65 

85 
68 

85 
67 

75 
62 

78 
59 

82 

70 

85 
68 

83 
70 

67 
65 

85 
65 

85 
59 

84 
68 

84 
65 

85 

67 

80 
71 

64 
65 

85 
72 

75 
6  0 

69 
59 

7  8 
60 

80 
5  8 

79 
54 

85 
55 

8  9 
68 

88 
67 

37 

66 

86 
66 

88 
68 

64 
67 

9  1 

Ml 

90 
68 

8  5 
6« 

89   85   76 


63   84 
68   65 


63   61   81 


60   58   56 


89   81   66 
69   65   68 


83   80   75 
60   60   63 


69   7b 
63   62 


52   50   51 


75   74   76 


62  64  61 

83  60  tl 

63  64  64 

90  '6  81 


63   63   61 


6)   64   65 


5  7   54   3  7 


67   65   65 


82   81   82 


78   80   79 
57   62   55 


79   82   83 
63   59   58 


77   76   79 


60   65   62 


86   85   84 


80   81   83 
59   56   55 


85   83   76 


76   70   77 


50   52   53 


81   83   78 
63   66   65 


66   68   65 


85   85   81 
66   65   63 


63   62   57 


65   63   62 


85   80   80 


76   81   86 
56   52   50 


67  68  65 

63  84  87 

66  66  69 

79  86  79 

68  66  63 


84   85   72 
63   64   65 


83   81   82 


81   63   84 
59   61   60 


89   85   83 


65   76   60 


82   83   86 
63   56   54 


65   55   62 


85   67   87 
60   58   60 


60   55   52 


86   90   91 
57   62   65 


86'  89   94 


63  67  66 

83  68  91 

53  56  60 

88  35  89 

57  61  59 


95   91   95 
66   62   69 


92   94   93 


93   69   92 
62   63   60 


82   95   95 
62   60   63 


67 

88 

91 

93 

67 

67 

66 

71 

87 

91 

93 

93 

67 

66 

6  6 

70 

94 

9  6 

104 

90  80  87 

64  69  68 

69  91  91 

58  64  64 

90  93  93 


53   56   60 


92   92   97 
55   55   58 


90   92 
66   67 


86   87   85 
69   71   70 


68   68   66 


88   90 
64   65 


85   90   92 
66   64   65 


84   89   92 
62   61   61 


65   68   68 


93   93   94 
66   68   65 


89   93   95 
66   66   66 


92   96   97 
66   66   73 


93   90   89 


91   90   92 
64   60   63 


94   97  102 
63   58   66 


91   95   95 
61   67   72 


92   92   92 

68   68   74 


90   91 
68   69 


90   94 
67   66 


92   92 
68   71 


93   86 
69   66 


100   92   97   96 
67   65   69   71 


94   93   94   99 

67   67   68   70 


94   90   94   98 
67   70   64   69 


89   94   97   90 
60   60   61   59 


93   94   91   93 

73   71   70   70 


94   90   90   87 
69   67   68   70 


99  101   96   94 
66   66   72   68 


95   95   95   91 
65   66   66   66 


92   90   91   91 
70   66   68   69 


96 
71 

94 
74 

93 
69 

93 
74 

88 
70 

89 
72 

89 
71 

89 
77 

96 
62 

89 
64 

95 
64 

97 
66 

100 
68 

!0C 
61 

106 

66 

102 
69 

94 
72 

95 
71 

95 
71 

90 
73 

93 
73 

69 
71 

88 
73 

87 
74 

96 

74 

95 

70 

96 
69 

94 

7? 

96   94 

66   68   71 


9  7   93   93 
66   68   72 


101  103  103 
74   72   69 


60 

87 

90 

92 

90 

94 

57 

59 

6  1 

62 

62 

66 

B5 

If 

90 

92 

94 

92 

54 

57 

60 

62 

60 

64 

92 

93 

93 

88 

89 

99 

63 

64 

6', 

65 

63 

63 

93 

84 

92 

86 

97 

95 

63 

62 

64 

65 

69 

69 

93 

116 

91 

85 

100 

9  4 

62 

62 

58 

60 

62 

64 

88 

91 

92 

86 

90 

96 

60 

60 

66 

65 

62 

72 

85 

69 

92 

93 

86 

92 

■,(. 

61 

6! 

67 

63 

6  1 

87 

69 

94 

95 

97 

■  1 

59 

64 

66 

67 

67 

68 

n.' 

85 

90 

91 

92 

|g 

v 

',■; 

62 

64 

63 

6! 

n  I 

91 

68 

9  2 

99 

98 

60 

6  5 

66 

6  1 

67 

ir. 

»] 

91 

94 

94 

V5 

6  6 

69 

|  1 

67 

67 

71 

I  1 

10 

94 

94 

64 

92 

9  i 

60 

66 

66 

64 

65 

|0 

85 

1!., 

84 

II  7 

|| 

61 

6  1 

62 

61 

6  2 

66 

11  1 

10 

II 

VI 

84 

'. 

}| 

62 

66 

39 

56 

6  1 

ii  i 

|1 

'111 

10 

6V 

10 

|| 

|| 

6  6 

711 

19 

68 

97 

69 

93 

6  8 

10 

9  0 
6  6 

69 

6  4 

90 

6  9 

9  2 
I    | 

93 

73 

93 
72 

97 
62 

94 
63 

4.' 
|] 

9  1 
64 

91 

60 

91 

6  4 

93 
67 

93 
71 

44 
II, 

10 

66 

94 
72 

93 

73 

96 
69 

97 
68 

9  11 
|| 

96 
67 

94 
67 

91 
19 

9  7 
67 

95 
69 

91 

12 

96 
70 

94 
69 

94 

69 

91 

67 

96 
61 

97 

74 

90   07   86   07 
66   69   69   " 


9  1   95  100 
59   6  1   6  7 


89    90 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
MAY    1958 


Day     OI  Month 


10      11      12      13      14 


16      17      18      19 


21      22      23     24      25      26      27      28      29 


1HH<KXX> 
HMMN  DAM 
>».ET 
•  EMM 
MO  I  AH 
(TOM 

»RIZ0    SWINGS 
ITHME 
ITEM 

.TERYILLE 

ILDRESS  CAA  AIRPORT 
I  SOS  BASIN 
(RENOON 

JARKSVILLE  2  E 
iBURNE 
.EHAN 

.LEGE  STATION  CAA  AP 
-ORAOO  CITY 
MtOE 
«PUS  CHRISTl 

S  CHRISTI  «B  AIRPORT 
SSICANA 

TULLA  CAA  AIRPORT 
0CK€TT 
0S8YTON 
YSIAL  CITY 
ERO  3  N« 

LHART  CAA  AIRPORT 
LLAS  VB  AIRPORT 
ME1NW6 

L  RIO  we  CITY 
1ISON  DAM 
■(TON 

1TON  E«P  STATION 
ALVIULE  2  N 
-LEY 
3LIN 
<AS 


«ws 


MAX 
MIN 

53 
48 

65 
53 

MAX 
MIN 

56 

52 

70 

54 

MAX 
MIN 

66 
50 

72 

64 

MAX 
MIN 

78 
55 

76 
60 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

64 
45 

70 
50 

MAX 
MIN 

62 
58 

72 

63 

MAX 
MIN 

73 
54 

34 
69 

MAX 
MIN 

66 
56 

78 

65 

MAX 
MIN 

67 
57 

79 

60 

MAX 
MIN 

64 
53 

71 
55 

MAX 
MIN 

79 
53 

76 

58 

MAX 
MIN 

65 
42 

66 

49 

MAX 

MIN 

55 
48 

70 

54 

MAX 
MIN 

61 

50 

71 
51 

MAX 
MIN 

58 

47 

80 
57 

60   73   62 


56   64   84 
46   55   49 


86   84 
68   72 


76   76   76 


85   85 
75   74 


55   68 

52   53 


62   66   65 


73   79   80 
55   63   61 


72   88 
59   66 


88   89 
61   69 


66   71   62 


66   71 
52   62 


86   85   79 


68   €6   89 


65   70 
52   59 


59   68 
50   59 


62   71 
50   61 


75   79 
57   68 


71   78 
61   62 


67   66   69 


77   78   80 


83   79   81 
61   60   54 


72   79   86 


89   90   92 
69   55   53 


83   81   77 
59   56   50 


87   73 
55   51 


70   80   75 
54   53   50 


76   78   82 

57   48   50 


71   79   69 


75   74   81 
63   52   50 


75   76   79 
55   50   49 


51   46   50 


69   86   78 


92   90   81 
69   63   57 


72   77   76 
62   56   52 


89   87 
55   57 


67   64   74 
58   55   49 


62   58   53 


81   84   85 
54   62   66 


62   83   82 
49   61   65 


85   86   87 
55   65   63 


90   86   65 
46   54   47 


88   93   95 

54   60   68 


82   86   84 
55   59   64 


80   86   87 
52   57   63 


89   82 
57   56 


64   65 
71 


84   91   74 
54   56   50 


79   78   82 
52   60   65 


83   86   84 


82 

58   54 


86   89 

56   65   66 


82   88   87 

55   61   66 


81   83   81 


55   69   72 


79   85 
53   55 


92   94   85 
54   63 


81   84   86 
51   55   62 


55   64   68 


56   61   65 


BO 

80 

67 

72 

48 

50 

53 

46 

75 

65 

63 

63 

56 

52 

60 

65 

85 

85 

66 

66 

60 

55 

57 

67 

91 

69 

91 

9  0 

56 

6^ 

62 

64 

71 

76 

80 

80 

51 

54 

56 

63 

74 

75 

79 

84 

54 

52 

58 

63 

76 

78 

62 

63 

52 

50 

56 

61 

73 

76 

83 

85 

56 

50 

56 

61 

86 

35 

83 

89 

57 

56 

53 

53 

73 

76 

60 

81 

53 

52 

57 

59 

5  7   65   59 


87   89   87 
62   65   67 


78   85   81 
49   52   54 


80   83 
61   64 


85   86   87 
63   60 


T9   85   84 
56   59   65 


69   85 

49   51   62 


77   79 

59   56   65 


82   87   88 
55   62   62 


85   89   85 
58   64 


66   86   85 

64   67 


84   84 

57   59   58 


89   92   94 
65   65 


86   84 

61   60   57 


91 

6  6 

90 

65 

90 
66 

90 

66 

78 
44 

65 
50 

*0 
59 

84 

64 

«0 
65 

91 
67 

93 

68 

67 
67 

80   85   67 


92   93   97 
58   63   66 


79   83   85 
56   56   61 


76   60 
56   60 


60   84   64 


80   83 
58   62 


82   86   88 


54   60   63 


61   79   83 

41   60   52 


85   77   74 
63   63   64 


83   79   81 
64   65   64 


83   81   82 
64   68   67 


75   74   72 
55   56   52 


86   88   86 

60   67   66 


89   88   90 

58   67   60 


88   85   88 
59   64   66 


78   77   77 
62   60   58 


89   76   75 
56   57   55 


86   84   86 
61   65   67 


85   85   85 
64   67   65 


78   72   75 
62   63   62 


86   92   87 
63   67   67 


87   79   80 
62   61   60 


89   86   89 
62   66   67 


85   78   84 
70   72   71 


86   35   86 
59   64   67 


90   75   84 
66   62   65 


86   84   86 
61   61   66 


61   57   59 

85   84   85 
67   62   65 


76  78  77 

53  52  55 

86  84  86 

66  63  65 

85  83  79 

60  61  64 

85  84  76 

59  59  66 

83  85  85 

61  59  59 

80  74  78 

60  59  60 

73  79  74 

54  50  47 

79  80  76 

57  55  35 


80   80 
60   57 


86   84 
63   67 


80   82 

60   56 


86   83 
63   68 


83   82 
70   70 


85   83 
70   66 


85   87 
64   64 


84   64 
57   60 


?6 
61 

84 
66 

84 
66 

84 
64 

66 

65 

7* 
65 

65 
65 

66 
65 

75 
59 

73 
54 

76 
55 

78 
51 

65 

70 

84 
66 

84 
67 

65 
64 

88 
68 

87 
67 

89 
65 

•83 
66 

8  0 
62 

81 
66 

83 

66 

84 
62 

80 
65 

60 
63 

83 
61 

63 

63 

84 
6  8 

62 
66 

84 
64 

8  4 
65 

81 
65 

83 
65 

83 
62 

66 
62 

86 
66 

82 
65 

82 
60 

61 

60 

85 

62 

74 
64 

83 
65 

84 
65 

77 

63 

72 

64 

80 
62 

79 

60 

76 
57 

76 
56 

76 
56 

76 

48 

76 
60 

78 
66 

83 
66 

80 
65 

83   81   79 


83   78   83 


78   83 
48   51 


84   6«   80 


71   76 
65   65 


70   77 
64   5* 


65   75 
59   64 


78   83 

57   59 


72   7» 
52   50 


79   79 
52   51 


62   60 
65   57 


64   84 
61   59 


76   T» 
60   57 


80   77 
64   64 


80   84 
60   55 


87   76 
66   67 


87   64 
62   61 


88   78 
65   62 


63 

66 

61 

66 

85 

75 

66 

64 

83 

87 

53 

53 

84 

65 

00 

63 

I* 

82 

6? 

6S 

•86 

67 

63 

65 

83 

«S 

57 

5« 

83 

86 

59 

56 

85 

86 

57 

55 

79 

84 

61 

59 

86 

76 

62 

66 

eo 

80 

58 

59 

79 

85 

52 

52 

86 

65 

63 

66 

92   92   93 
66   66   66 


89   87   90 


85   87   93 
60   64   69 


59   65   65 


61   64   64 


88   93   93 


•6   88   87 


87   91   87 
57   57   59 


92   96   96 

56   56   64 


84   88   89 
59   60   6  3 


65   65   67 


89   92   95 
56   59   65 


85   89   91 
65   66   67 


84   85   86 
71   71   74 


67   66   67 


60  63  68 

91  94  9* 

60  62  66 

66  92  93 

60  62  61 


90   93   94 
62   64   67 


91 

93 

65 

o5 

83 

s; 

60 

5  7 

92 

V3 

71 

71 

91 

90, 

65 

M 

92 

93 

65 

6  6 

90 

9  3 

65 

66 

89 

93 

67 

68 

62   65   63 


66   66   69 


96   9*   97 
68   68   70 


90   92 

67   68   69 


92   66 

65   65   67 


W   94   96 
68   6  7   70 


66   86   91 
57   56   61 


92   IS   96 

64   61   62 


6V   6  7   66 


90   95  101 
70   67   65 


8  7   90 
65   65 


93  96  96 

67  67  72 

93  97  102 

63  65  68 

91  92  93 

68  66  71 

91  90  8* 


94   92   92 


95   92   94 
69   66   69 


97   96   99 
65   68   68 


93   94   96 
60   58   65 


55   63   63 


90   90 
64   64 


88   91 
63   65 


87   92 
65   69 


69   69   70   71 


99  100   95 

72   64   70 


95   95 
69   68 


96   92 

71   68 


88   94   97   91 
59   59   57   61 


96   97   98   97 
72   70   69   68 


93   90   93   92 
68   67   66   70 


99   88   93   94 
70   66   64   69 


97   95   93   91 
70   68   67   71 


89  95  97 

68  67  66 

89  92  96  96 

61  59  62  70 

97  87  98  97 

62  63  63 

95  87  86  90 
66  67  66  70 

97  96  97  95 

70  65  71  71 

98  93  93 
70  67  66  67 

98  96  94  9* 
72  69  70  72 

99  97  101  103 

69  67  73  74 

96  95  94 

70  67  69  70 


78   76   76 


91   91   91   91 
66   70   70   73 


99   95   95   93 
71   66   66   69 


97   98   99  160 
66   70   69   69 


97   94   94   92 
67   66   64   65 


95   97   96   96 
67   70   69 


93   95   95 
65   66   66 


83   95   95 
61   58   58 


87   92   99 

70   68   73 


94   94   93 
67   68   70 


91  ez 

58   55 


91   94 
66   66 


95   98   99 


85   88   9T 
65   65   68 


90   94   92 
65   66   66 


91   92   99 

66   64   65 


90   93   95 
68   67   67 


91   95   95 

67   67   68 


69   84   96 


95   95   98 
68   69   71 


94   96   96   97 
72   71   71   71 


84.9 
62  •  6 


84.7 
61.6 


83.4 
55.1 


82.5 
55.1 


88.1 
65.2 


86.6 
65.2 


83.9 
72.8 


86.3 
68.5 


85.3 
61.5 


85.2 
59.9 


96 

97 

98 

89 

7 

71 

70 

69 

64 

8 

94 

96 

94 

88 

3 

70 

67 

69 

64 

6 

89 

96 

6* 

80 

2 

59 

5* 

65 

53 

5 

95 

94 

95 

84 

5 

71 

74 

74 

65 

1 

93 

90 

M 

88 

0 

70 

70 

71 

66 

8 

92 

93 

93 

82 

.3 

69 

73 

75 

62 

.0 

93 

97 

95 

84 

.1 

69 

75 

75 

63 

.0 

94 

95 

95 

84 

.9 

66 

72 

73 

61 

.1 

92 

92 

92 

83 

.9 

65 

65 

68 

62 

1 

94 

95 

96 

86 

3 

62 

66 

6« 

63 

2 

94 

94 

94 

81 

5 

66 

68 

71 

60 

9 

82 

92 

97 

79 

8 

61 

60 

59 

52 

4 

96 

97 

99 

88. 

9 

71 

71 

71 

65 

0 

Se«  ref«r*tv 


DAILY  TEMPERATURES 


EDEN  1 

EL  CAMPO 

EL  PASO  WB  AIRPORT 

ELECTRA 

ENCINAL  3  NW 

FALFURRIAS 

cLATONIA 

FLOYDADA  2  SW 

FOLLETT 

FORT  STOCKTON 

FORT  WORTH  KB  AIRPORT 

FORT  WORTH  LEONARD  BLDG 

FOWLERTON 

FREDERICKSBURG 

GAINESVILLE 

GALVESTON  WB  CITY 

GALVESTON  WB  AP 

GATESVILLE 

3ILMER  2  S 

GLADEWATFR 

GOLIAD 

GONZALES    2 

GRAHAM 

GB ANBURY 

1PAPEVINE    DAM 

'./ILLE     2    SW 

MALLETTSVILLE 

•  :  LL 


Day  Oi  Mon* 


MAX 
MIN   . 

52 
45 

61 

51 

7  9 
57 

MAX 
MIN 

58 

47 

84 
52 

as 

52 

MAX 
MIN 

88 

73 

86 
73 

78 
67 

MAX 
MIN 

79 
52 

71 
52 

78 
51 

MAX 
MIN 

58 
48 

60 
52 

78 
57 

MAX 
MIN 

66 
61 

83 
62 

68 
65 

MAX 
MIN 

93 

72 

91 
72 

90 
75 

MAX 
MIN 

82 
57 

83 
72 

79 
57 

55   69 

45   48 


65   71 

51   61 


54   66 
49   54 


86   89 
62   71 


67   72 
50   64 


80   80 
73   74 


80   81 
74   75 


77   86   86 


88   82 
58   58 


86   91 
55   56 


85   88   90 


91   89 
66   63 


82   80 
58   57 


80   83 
41   46 


71   70   74 


74   78 
54   50 


75   77 
55   54 


94   85 
65   55 


83   89 

57   57 


95   97 
62   62 


90   92 
63   70 


81   62 
56   50 


85   75 
63   61 


11   12   13   14 


62   74   77 
51   62   60 


59   73   69 


60   72 
51   57 


86   86 
63   63 


53   62 
45   52 


64   68 

49   60 


55   67 
50   54 


53   67 
50   53 


85   85 
66   74 


90   92 


52   60 
45   51 


9|   90 


69   79 
55   67 


58   64 


66   67 

42   48 


45   4« 


78   79 
69   62 


79   79 
68   63 


80   72 
59   49 


84   84 
58   58 


85   83 
59   54 


74   75 
50   48 


77   80 
51   48 


75   70 
56   49 


95   87 
65   60 


73   77 


93   89 
64   59 


75   76 


82   81   83 
52   59   67 


7  8   80 
73   73 


90   81 


17  M 


82   77 
57   59 


86   85 
64   68 


83   87 
67   60 


85   80 
63   58 


81   83 
61   60 


81   82 
61   65 


85   87 
64   68 


90   90 
69   70 


90   94 
64   56 


70   87   89 
53   58   66 


89   93   90 
54   53   64 


92   93   93 
67   69   69 


70   80   85 
57   58   59 


85   94   95 


69   70   71 


67   67   67 


81   87   81 


67   79   85 
47   49   55 


85   92   94 


76   83   86 
58   64   66 


65   63   66 


85   86   82 
59   58   62 


72   80   89 


83   85   80 
73   73   75 


90   88 
69   70 


90   92 
65   69 


83   82 
63   63 


84   87   68 


111   H4   111! 


83   86 


77   16   VI 


•6  84  aa 


79   94 
61   62 


89   89   92 
6  7   71   72 


87   76 
50   54 


76   69   74 
62   61   61 


92   89   87 
65   68   69 


85   89   85 
57   61   60 


83   78   70 
64   63   63 


95   90 

72   62   6  7 


90   89   78 
73   65   69 


85   81   82 
63   65   65 


75   74   75 
57   55   50 


83   71   76 
58   58   56 


82   80   7  8 
59   58   59 


81   81   82 
63   66   66 


90   83   84 
71   64   62 


88   86   82 
59   64   66 


82   82   80 
73   75   75 


83   84   81 

71   73   74 


85   85   84 
63   63   65 


86   S3   89 
64   67   68 


84   78   81 
67   69   68 


88   81   81 
67   64   64 


84   74   70 
65   63   64 


84   82   81 
63   66   66 


86   82   87 
62   69   66 


89   8  7   80 
74   68   68 


85   80   7  1 
62   63   38 


91   89   75 
73   64   70 


83   96   82 
62   67   68 


II  It  14 

65   64   60 


73   76   74 
38   39   33 


87   88   81 
6)   63   61 


n«   »4   M 
i.i      i.t      i.l 


as  83 


19     20  I  21      22     23     24     25     26     27      28     29     30     31 


78  84  85 

60  61  58 

82  82  84 

60  58  56 

87  83  86 

66  66  68 

85  85  84 

55  57  61 

76  83  93 

62  61  62 

98  89  88 

67  63  64 

85  82  96 

69  68  69 

84  84  83 

66  63  65 

78  74  77 

58  55  53 

72  77  78 

57  55  57 

80  81  86 

59  60  56 

83  83  84 

65  63  62 

93  96  95 


67   66   62 

78   82   84 
62   56   55 


61   63   61 


70   71   70 


78   77   80 
67   71   70 


85   86   85 


57   57   61 


86   85   84 
62   61   65 


85   85   81 
68   66   67 


85   83   86 
66   59   66 


57   63   59 


91   92   86 
58   62   58 


81   83   85 
63   61   63 


62   62   63 


67   65   66 


96   82   93 
68   67   68 


73   79   83 
60   59   59 


62   63   65 


62   60   38 


F|   II.        In 


82   95 
53   50 


77   86 
66   65 


30   32   86 


95   85 
58   58 


88   80 
63   64 


85   85   77 
66   67   68 


78   82 
64   63 


80   94 
50   52 


79   91 
53   55 


80   69   79 
56   51   53 


83   84 
58   59 


86   83   85 


85   95 
65   67 


92   75   91 


96   92   99 
60   61   65 


89   93 
54  .  58 


93   91   92 
64   66   67 


92   95   96 
60   63   65 


86   90 
58   60 


86   90 
59   59 


65   68   68 


96  102 
66   64 


95   97 
69   71 


95  100 
68   70 


96   98 
69   69 


93   95 

71   70 


65   67 

89   91 


85   92 
53   60 


80   90 
52   60 


60   69   67 


64   67   68 


94   97 
58   63 


85 

83 

90 

9  2 

57 

-j  5 

55 

59 

76 

80 

84 

82 

69 

68 

73 

74 

76 

60 

84 

84 

69 

69 

72 

73 

84 

85 

92 

93 

57 

56 

60 

60 

71   79   91 
61   59   53 


84   75   83 
65   63   55 


81   82 
67   66 


87   80   85 


82   82   83 
60   55   54 


84   85 
58   54 


64   61   58 


63   59   57 


75   93 
66   63 


84   93 
67   65 


86   79 
65   65 


66  68  64 

85  86  87 

5  7  60  64 

79  80  83 

4'/  46  92 

82  92  83 
60  58  61 

u  i  nil  86 

12  99  89 

83  98  82 


90   93 
60   63 


95   95  97 
65   67  69 


95   94  94 
70   71   71 


99   95   9* 

69   72   66 


92   97   96 
66   67   71 


9*   96   95 

70   71 


53   60   6  1 
86   89   92 


99   90 
64   67 


92   93 

67   67 


94   92 
56   60 


91   93 
5  7   62 


94   88   91 
58   66   65 


85   89   91 
58   65   67 


89   90 
63   66 


64   67   67 


89   87   9* 


94  92  95 
60  58  65 

97  90  98 

68  68  72 

95  97  94 
70  68  73 

97  95  97 

65  68  64 


62   60   64 


97   99   93 
65   63   65 


99   90   90 


64   66   65 


69   65   65 


94   92   94 

70   67   71 


93   93   94 
69   66   70 


95   96   98 
67   67   66 


92   93 
59   54 


85   90 
62   65 


92   93  100 


90 

73 

94 
67 

95 
74 

94 
73 

101 
77 

93 

70 

97 
75 

9  6 

74 

98 
65 

9  6 
62 

96 
68 

99 
72 

97 
69 

92 

68 

92 

66 

93 

67 

102 
68 

94 
65 

97 
69 

97 

73 

90 
76 

86 
74 

85 

7  8 

85 
79 

88 
76 

88 

74 

87 
77 

87 
79 

93 

70 

94 
67 

93 
69 

95 
69 

85 
65 

95 
63 

87 
67 

77 

6  9 

97 
73 

8  6 
67 

90 

6  9 

91 
70 

94 
68 

94 
72 

93 
69 

92 

70 

97 
69 

97 

1* 

95 
68 

9. 
71 

98   92   94   9* 


88   92 
64   68 


9(1   9)   92 
60   64   65 


85   88   91 


68 

86 

91 

6  9 

69 

88 

92 

6  6 

67 

93 

94 

67 

69 

91 

92 

71 

70 

90 

96 

64 

69 

95 

96 

67 

67 

92 

93 

69 

72 

92 

100 

69 

72 

99 

95 

60 

60 

93 

98 

65 

67 

•li, 

96 

i,ll 

It 

.,., 

97 

64 

65 

70 

94 

I.t 

69 

■i; 

95 

It 

/4 

95 

66 

97 
67 

9  1 
7! 

91 

65 

99 

Ft 

9> 
71 

99 

93 

73 

94 
72 

93 

69 

92 

68 

93 

71 

91 
69 

99 

73 

95 

n 

9( 
61 

96 
69 

97 
71 

99 

67 

90 
69 

90 

71 

94 

1  ) 

91 

H 

99 
N 

98 
61 

96 

61 

91 

61 

97 
72 

95 

71 

95 

72 

101 
68 

94 
72 

94 
64 

95 

at 

94 

I.' 

89 
63 

91 

68 

91 

69 

92 

71 

91 

75 

91 
73 

DAILY  TEMPERATURES 

TEXAS 
MAY    1958 

Station 

Day 

Of  Month 

a 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9  ' 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

H0OSI0N    KB    AIRPORT 

MAX 
MIN 

83 

74 

82 
74 

82 

68 

87 
71 

79 
62 

■2 
58 

86 
60 

65 
65 

87 
67 

90 
69 

90 

70 

38 
67 

87 
66 

86 

70 

84 
70 

83 
69 

77 
68 

79 
69 

81 
66 

77 
68 

82 

66 

87 
69 

86 
69 

35 
6  6 

91 
68 

93 
70 

96 
72 

96 
71 

9  0 
71 

91 

72 

93 

73 

86.0 
68.4 

MUNTSVILLE 

MAX 
MIN 

82 

60 

80 
73 

82 
62 

71 
62 

83 

60 

73 
54 

80 
54 

85 
64 

36 
66 

84 
66 

86 

64 

88 
61 

87 
63 

86 
66 

90 
68 

84 
65 

92 

61 

82 

66 

82 
66 

70 
64 

73 
65 

82 
64 

BB 
66 

69 
67 

91 
70 

91 
68 

9  3 
74 

96 
72 

94 
71 

92 

71 

9C 
71 

84.9 
65.3 

10UA    PARK    EXP    STATION 

MAX 
MIN 

JACKSBORO 

MAX 
MIN 

61 
49 

73 
56 

82 

59 

82 

57 

75 
49 

SO 
50 

83 

51 

85 
56 

85 
59 

86 

53 

84 
59 

83 
56 

63 
64 

76 
65 

73 
63 

81 
59 

82 
63 

82 

60 

81 
58 

82 
56 

83 

58 

87 

61 

90 
64 

92 

66 

90 
65 

89 
64 

96 

70 

96 

70 

93 
66 

94 

70 

94 
73 

84.0 
60.4 

JACKSONVILLE 

MAX 
MIN 

70 
57 

79 
69 

73 
61 

82 
60 

86 
5B 

77 
52 

80 

54 

85 
63 

82 

66 

82 

58 

63 
63 

85 
62 

82 
62 

87 
67 

84 
66 

83 
64 

80 
60 

80 
63 

78 
64 

60 
62 

84 

64 

89 
64 

93 
64 

92 
64 

91 
69 

93 
66 

9* 
67 

90 
66 

92 

68 

91 
66 

91 

68 

84.5 
63.1 

JASPER 

MAX 
MIN 

83 
63 

83 
72 

80 
61 

S3 

62 

84 
57 

80 
52 

84 
49 

35 
60 

8  3 
62 

88 
65 

88 
63 

87 
54 

87 
61 

86 
65 

88 
65 

86 
61 

82 
62 

82 
69 

80 
66 

78 
65 

88 
66 

86 
65 

92 
67 

90 

66 

89 
66 

91 
63 

94 
67 

91 

72 

93 
67 

91 
64 

93 
71 

86.4 
63.5 

JMNCTION   CAA    AIRPORT 

MAX 
MIN 

61 

50 

83 
58 

86 
52 

78 
52 

83 

45 

85 

46 

86 

50 

86 
64 

63 
61 

87 
56 

89 

56 

85 
62 

73 
64 

72 
60 

75 
62 

79 

60 

82 
56 

84 
58 

82 
59 

75 
54 

82 

50 

87 
51 

92 

54 

92 

59 

92 

57 

95 
59 

99 
59 

94 
69 

96 
64 

95 
65 

9  6 
70 

85.  0 
57.5 

KAMACK 

MAX 
MIN 

64 
52 

82 
62 

80 
62 

82 
56 

78 
60 

77 
51 

80 
52 

86 
56 

84 
6.9 

79 
62 

82 
60 

66 
55 

86 

60 

88 
68 

87 
68 

85 
59 

84 
60 

80 
68 

76 
64 

80 
64 

64 
56 

87 
58 

90 
64 

92 
66 

92 
69 

90 
68 

93 
6  8 

92 
68 

9  2 
6  6 

92 
66 

91 
72 

84.5 

62.2 

KAUFMAN 

MAX 
MIN 

51 
50 

72 
51 

73 
61 

72 
60 

78 
56 

75 
50 

80 
53 

83 
53 

85 
58 

82 
57 

84 
62 

86 
62 

86 
62 

87 
64 

91 
65 

85 
61 

87 
60 

86 

62 

85 
62 

82 
60 

34 

60 

91 
64 

94 
66 

95 
68 

90 

67 

95 

70 

95 
70 

98 

72 

97 

6  7 

93 
68 

95 
70 

85.  1 
61.6 

SENEDY 

MAX 
MIN 

86 

59 

88 
73 

85 
62 

88 

69 

B4 
56 

84 
54 

87 
52 

se 

66 

88 
67 

88 
66 

90 
64 

89 
69 

88 

65 

83 
65 

80 
65 

86 
66 

86 
64 

B4 
64 

B5 
64 

85 
66 

8  2 
6  5 

89 
62 

90 
65 

91 

66 

93 
66 

93 
65 

94 

68 

94 
67 

93 
6  4 

94 
68 

93 
71 

88.0 
64.8 

KERRVILLE 

MAX 
MIN 

56 
50 

69 
56 

72 

56 

82 

57 

81 
49 

8? 
47 

82 

51 

83 
58 

79 
61 

85 
60 

83 
57 

87 
59 

83 

64 

77 
63 

69 

60 

81 
62 

62 
58 

80 
54 

84 
63 

82 
54 

74 

52 

84 
53 

88 
55 

90 
59 

92 
58 

92 
59 

95 
60 

95 
65 

94 

68 

94 
64 

91 
6  6 

82.9 
58.0 

K1LLEEN 

MAX 
MIN 

62 
51 

71 
54 

75 
60 

75 
60 

75 
52 

60 
50 

80 
50 

83 

60 

82 

60 

87 
57 

87 
61 

89 
62 

87 
61 

81 
65 

75 
62 

83 
64 

84 
57 

84 
62 

87 
63 

85 
59 

85 
62 

89 
63 

92 

63 

93 

64 

92 

67 

94 
65 

97 
71 

97 

70 

92 

71 

93 
69 

93 

68 

84.8 
61.4 

KINGSVILLE 

MAX 
MIN 

88 
74 

90 
76 

88 

70 

92 
71 

94 
63 

96 
59 

87 
57 

91 
68 

85 
69 

91 
67 

90 
69 

89 
71 

87 
71 

80 
65 

85 
68 

85 
67 

88 
67 

86 
67 

85 
65 

83 
63 

64 
64 

90 
63 

87 
64 

91 

66 

94 
66 

95 
69 

94 
69 

94 
66 

94 
65 

95 
68 

94 
69 

89.4 
67.0 

KIRBYVILLE    FOREST    SERVICE 

MAX 
MIN 

66 
68 

86 

74 

85 
65 

78 
60 

80 
52 

80 
50 

85 

49 

85 
56 

85 
60 

88 

55 

90 
55 

90 

54 

89 
58 

91 
62 

86 
62 

86 

60 

83 
59 

8  3 
67 

83 
66 

74 
65 

96 
64 

89 
63 

90 
63 

84 
65 

90 
61 

95 
64 

95 

66 

91 
69 

94 

6  6 

93 
63 

93 

65 

86.9 
61.5 

KNOX   CITY 

MAX 
MIN 

56 
48 

79 
45 

78 
55 

75 
54 

79 
49 

84 
51 

92 

55 

93 

65 

83 
56 

81 

57 

89 
59 

87 
60 

82 
62 

75 
63 

74 
60 

84 

61 

82 
61 

80 
61 

82 
58 

86 

57 

88 
58 

92 
59 

94 
61 

97 

70 

92 
67 

97 
66 

104 
67 

94 
69 

100 

67 

101 
70 

105 
75 

86.6 
60.2 

LA   PRYOR 

MAX 
MIN 

70 
57 

85 
65 

83 

89 

85 
53 

90 

88 
66 

87 
63 

86 
62 

89 
61 

85 
62 

78 
64 

82 
63 

78 

64 

81 
61 

83 
62 

85 

64 

80 
58 

84 
63 

90 
59 

92 
62 

90 
64 

96 

96 

67 

93 
67 

96 
66 

96 

69 

97 
66 

96 
67 

87.5 
63.0 

LA    TUNA    1    5 

MAX 
MIN 

83 
46 

80 
51 

78 
46 

83 
47 

69 
44 

93 
53 

89 

53 

85 
50 

89 
52 

91 

55 

90 
45 

90 
56 

88 
54 

92 

54 

92 

58 

90 
56 

90 
56 

90 

90 
58 

86 
60 

90 

57 

97 

57 

98 
59 

100 

65 

100 
69 

100 
68 

102 
65 

101 
70 

98 

6  5 

96 

70 

95 

63 

91.5 
56.9 

LAKE   COLORADO   CITY 

MAX 
MIN 

50 
45 

61 
46 

80 
44 

75 
49 

84 
46 

63 
50 

87 
58 

93 

67 

91 

57 

88 
59 

91 
62 

90 

56 

88 

61 

80 
60 

77 
58 

79 
59 

80 
60 

74 

56 

80 
60 

80 
56 

83 
53 

84 
54 

88 
58 

93 

66 

92 
67 

94 
63 

95 
66 

101 
68 

92 

65 

95 
72 

99 

74 

84.7 
58.6 

LAKE   KICKAPOO 

MAX 
MIN 

-«NESA 

MAX 
MIN 

54 
45 

61 

49 

83 

41 

82 

43 

79 
44 

87 
45 

90 
45 

95 
65 

93 
54 

78 
56 

88 
51 

91 
53 

89 
51 

79 
57 

75 
53 

70 
59 

82 
59 

82 

51 

80 
51 

78 
50 

83 
49 

85 

50 

90 
53 

92 

59 

94 
49 

89 
59 

96 

59 

102 
63 

91 
61 

99 
60 

103 
66 

85.2 
53.2 

LAMPASAS 

MAX 
MIN 

55 
51 

71 
53 

72 
59 

78 
59 

77 
51 

78 
48 

80 
50 

84 

60 

65 
64 

84 
56 

86 
59 

98 
63 

85 
63 

79 
64 

80 
64 

SO 
64 

80 

57 

82 
59 

84 
59 

81 
57 

79 

54 

82 
57 

88 

60 

9  1 
62 

91 
63 

90 
63 

93 

65 

98 

71 

96 
71 

95 
67 

93 
6  3 

83.5 

60.1 

lAREOO   «B    AIRPORT 

MAX 
MIN 

84 
60 

90 
69 

87 
71 

94 
65 

94 
63 

90 
63 

94 

60 

97 
66 

85 
70 

96 
69 

95 

70 

91 
74 

89 
66 

78 
63 

86 
68 

86 
68 

87 
66 

85 
67 

87 
65 

84 
64 

84 
69 

92 
68 

94 

70 

93 
70 

96 

71 

97 
74 

99 
73 

98 

70 

96 
72 

98 
72 

<8 
73 

91.1 
68.0 

LAVON   DAM 

MAX 
MIN 

58 
50 

69 
53 

73 
61 

72 
62 

76 
56 

71 

52 

77 
52 

81 
58 

63 

63 

77 
58 

80 
60 

84 

56 

85 
65 

82 
65 

86 
67 

84 
64 

84 
61 

84 
64 

83 
65 

81 
62 

82 

56 

85 
58 

88 
65 

9  3 

67 

92 
68 

85 
70 

90 
66 

98 
75 

90 

66 

94 
72 

94 

72 

82.6 
62.4 

LEVELLAND 

MAX 
MIN 

75 
41 

80 
52 

75 
42 

80 
47 

82 
42 

65 
■>6 

92 

48 

86 
53 

74 

50 

75 
50 

85 

54 

82 

57 

77 
57 

74 
58 

72 

56 

76 
58 

80 
5B 

75 
59 

82 
51 

84 
56 

83 

57 

89 
57 

89 
56 

93 

6  0 

89 
61 

95 
62 

99 
65 

94 
65 

95 
59 

102 
64 

96 

63 

84.4 
55.0 

LIBERTY 

MAX 
MIN 

88 

71 

86 
74 

86 

6  9 

82 
65 

90 

60 

32 
55 

83 
58 

90 

57 

86 
68 

86 
63 

95 
68 

9  6 
61 

92 

64 

92 
66 

92 
69 

87 
67 

86 
65 

62 

69 

87 
67 

88 
64 

78 
66 

90 
69 

93 
67 

95 

70 

93 
69 

98 

69 

99 
72 

99 
73 

99 

72 

96 

70 

95 
71 

90.1 
66.7 

LINDALE    5    SE 

MAX 
MIN 

60 
52 

72 
57 

76 
63 

69 
61 

79 

56 

69 
52 

76 
56 

8  0 
62 

84 

66 

82 
57 

80 
61 

82 

60 

85 

63 

83 
66 

86 
67 

85 
61 

85 

61 

83 

63 

82 
64 

76 
63 

62 
56 

84 
59 

88 
67 

90 
67 

91 

71 

89 

68 

93 
69 

96 

74 

B9 

66 

90 
70 

92 
71 

82.6 
62.9 

LITTLEFIELD 

MAX 
MIN 

70 
40 

71 
50 

77 

49 

71 
44 

76 
47 

86 
49 

88 
54 

93 
59 

B2 
49 

63 
50 

81 
53 

84 
54 

78 
54 

77 
57 

75 
52 

76 
53 

78 
54 

80 
56 

82 
52 

78 
52 

83 

54 

84 

50 

80 
53 

91 
62 

90 
54 

94 
58 

97 
68 

101 
65 

93 
68 

95 
65 

102 
65 

83.1 
54.5 

LIVINGSTON 

MAX 
MIN 

83 
63 

82 

72 

82 
66 

71 
60 

85 

57 

74 
50 

79 
56 

83 
61 

84 
64 

82 
67 

87 
63 

89 
58 

87 
64 

86 

65 

89 
66 

85 
64 

84 
64 

33 
64 

84 
63 

81 
63 

74 
64 

84 
65 

90 
65 

91 

65 

92 
66 

90 
66 

92 
71 

95 
70 

92 
67 

92 
68 

69 
71 

85.2 
64.1 

LLANO 

MAX 

MIN 

56 
52 

70 
54 

74 

56 

84 

60 

78 
52 

60 
50 

84 
53 

87 
62 

3  5 
66 

83 
57 

89 
57 

92 
65 

87 
64 

80 
65 

74 
65 

82 
64 

85 
60 

64 
58 

87 
63 

82 
56 

32 
54 

84 

57 

90 
60 

92 
64 

94 
63 

93 
64 

95 
>9 

101 
71 

101 
68 

95 
69 

94 
72 

85.3 

61.0 

LONGVIEW 

MAX 
MIN 

62 
52 

73 
60 

70 
52 

69 
58 

82 
58 

71 
49 

78 
52 

61 
61 

36 
66 

81 
60 

80 
63 

64 
56 

87 
61 

84 
66 

89 
66 

85 
60 

85 
60 

64 
64 

81 
65 

75 
64 

83 
57 

85 
58 

88 
64 

91 
6  5 

91 
66 

91 
67 

9  4 

69 

96 
66 

85 
67 

89 

69 

91 
71 

82.9 
61.7 

LUBBOCK 

MAX 
MIN 

61 

46 

77 
51 

75 
47 

77 
46 

83 
44 

83 
46 

91 
53 

89 

63 

69 

49 

76 

51 

86 
55 

34 
59 

75 
57 

74 
56 

74 
52 

78 
57 

76 

54 

79 
56 

78 
53 

80 
53 

83 
54 

88 
56 

90 
57 

91 
62 

89 
64 

94 
62 

99 
63 

86 
63 

94 

61 

102 
63 

101 
66 

83.3 
55.5 

LUBBOCK   H8    AIRPORT 

MAX 
MIN 

62 

46 

76 
51 

74 
43 

74 
49 

83 

43 

86 
49 

92 
56 

65 

50 

65 
51 

77 
51 

85 
57 

7e 

56 

76 
57 

74 
56 

73 
53 

76 
57 

76 
55 

78 

55 

76 

53 

81 
53 

83 

54 

88 

54 

91 
58 

92 

6  3 

87 
63 

95 
62 

99 
63 

84 
61 

96 
63 

101 
66 

97 

64 

82.6 
55.2 

L JFK  IN    CAA    AIRPORT 

MAX 
MIN 

62 
62 

83 

73 

74 
59 

85 

59 

73 
56 

79 

51 

86 
52 

66 

63 

B5 

5  3 

85 
66 

87 
63 

87 
56 

86 

61 

90 
68 

85 
65 

82 
63 

84 
59 

BO 

64 

76 
66 

75 
63 

85 
6  3 

90 
61 

90 
65 

90 
63 

89 
66 

95 
66 

98 

66 

92 

70 

94 

68 

94 
64 

93 

6  9 

85.8 
63.1 

LJLING    1    SE 

MAX 
MIN 

72 
56 

83 
58 

83 
62 

75 
63 

84 
55 

82 
53 

83 
53 

83 
59 

96 
67 

81 
61 

86 
62 

87 

66 

87 
64 

84 

67 

80 
66 

84 
67 

84 
63 

3  7 
6  3 

85 
65 

86 
66 

75 
60 

83 
63 

89 
65 

91 
66 

91 
66 

93 
64 

94 

6  8 

95 
66 

94 
72 

94 

67 

9  3 
73 

85.6  . 
63.4 

"ADISONVILLE 

MAX 
MIN 

82 
60 

80 
72 

78 
63 

83 
61 

81 
57 

81 
51 

83 
54 

86 

64 

8  5 

64 

86 
63 

88 
64 

88 
59 

86 

63 

88 
68 

89 

67 

85 
64 

84 
61 

85 
6  4 

83 
64 

76 
64 

94 
61 

90 
64 

91 
65 

9  4 

67 

94 
67 

96 
67 

9  8 
70 

96 

70 

94 

6  6 

92 
70 

92 
70 

87.0 

64.1 

MANSFIELD    OAM 

MAX 
MIN 

60 
52 

73 
54 

75 
56 

78 
58 

80 

49 

81 

46 

85 
46 

85 
.  60 

97 
61 

86 

57 

90 
58 

92 

70 

89 
60 

83 
62 

84 
59 

85 
60 

85 
55 

87 
57 

66 

57 

84 
60 

8  1 
32 

85 
55 

94 
58 

95 

58 

97 
59 

93 
60 

1O0 
61 

100 
61 

9  9 
67 

97 

64 

96 

70 

86.9 
58.1 

"ARATHON 

MAX 
MIN 

81 
46 

81 
57 

81 

41 

78 

51 

86 

40 

90 
46 

88 
49 

BB 
49 

36 

50 

91 
50 

95 
54 

83 
55 

80 
57 

78 
53 

77 
56 

78 
58 

82 
51 

77 
51 

73 
54 

76 

50 

82 

50 

87 
48 

89 

54 

91 
56 

90 
54 

92 
56 

'35 
53 

90 
59 

94 
57 

96 
59 

96 

be 

B5.6 
52.6 

MARL  IN 

MAX 
MIN 

77 
50 

76 
51 

72 
60 

79 
61 

78 
56 

79 

5  0 

79 
52 

80 
54 

83 
5  5 

83 
56 

86 

59 

67 
64 

89 
65 

89 
65 

82 
65 

87 
59 

85 
61 

86 

5  9 

85 
58 

85 
57 

64 
64 

89 
59 

92 
61 

93 
64 

93 
66 

95 
65 

97 
67 

97 

70 

92 

6  5 

92 

67 

93 

6  9 

85.9 
60.1 

MARSHALL 

MAX 
MIN 

65 

52 

75 
60 

82 
62 

68 

85 
58 

72 

51 

81 
53 

83 
59 

8  9 
66 

83 

60 

82 

86 

59 

90 
63 

87 
68 

90 
69 

88 

68 

88 
64 

96 

64 

74 
63 

85 

60 

68 
62 

91 

66 

94 

6  3 

96 

93 
70 

94 
72 

99 
66 

83 
67 

91 
68 

9  4 
72 

85.4 
63.4 

3e. 

reference 

Dotes   folio 

-    127   - 

'lag   St« 

Idd   Index. 

DAILY  TEMPERATURES 


DaY     Ol  Month 


10       11       12       13       14 


19      20      21      22      23     24      25      26      27 


MATAGORDA 


MIAMI 

MIOLANO  «B  AIRPORT 

MIOLANO  4  ENE 

MINERAL  WELLS  CAA  AIRPORT 

MIRANOO  CITY 


MOUNT  LOCKE 
MT  PLEASANT 
MULESHOE  1 
MONDAY 
NACOGDOCHES 
NATAL IA 
NEK  BRAUNFELS 
NE*  GULF 

Niro* 


'»»  6IRMM1 
'  IN' 
»»«♦» 

PANTMI 

•    ACt. 


50   56   71 


84   63   65 

75   75   75 


84   64   64 


MAX 

91 

91 

MIN 

67 

75 

MAX 

67 

83 

MIN 

47 

57 

MAX 

94 

94 

MIN 

68 

63 

MAX 

65 

70 

MIN 

50 

61 

MAX 

65 

65 

MIN 

45 

51 

MAX 

58 

72 

MIN 

53 

54 

MAX 

66 

68 

MIN 

43 

47 

59   78   80 


5  7   80   81 


61   73   60 


MAX 

66 

36 

MIN 

66 

72 

MAX 

92 

92 

MIN 

69 

69 

MAX 

63 

71 

MIN 

49 

59 

MAX 

76 

66 

55   71   77 


65   69   75 

4  3   4  7   44 


50   49   56 


76   84 
67   70 


85   85   78 
56   72   58 


56   80   82 
49   55   55 


MAX 
MIN 

52 
47 

69 

49 

MAX 
MIN 

60 
49 

M 
33 

MA? 

MIN 

84 

Ik 

3) 

MAX 

M|N 

63 
53 

73 
61 

MAX 

M|N 

64 

40 

|| 

43 

MA/ 

MIN 

•  1 

47 

HI 
•.I 

MIN 

53 
46 

69 

37 

M»» 

MIN 

•  ♦ 

II 

M 
64 

'It 

MIN 

7t 
60 

li 

ro 

MIN 

65 
43 

ri 

M*/ 

MIN 

•  3 

•1 

ii 

'/ 

so 
52 

81 
48 

65 
52 

61 
56 

75 
43 

79 

45 

83 
52 

91 
58 

84 
64 

84 
57 

83 

60 

62 

71 

69 
56 

3  3 

54 

82 
56 

83 
65 

90 

66 

88 

30 

90 
56 

89 
69 

91 
50 

94 
59 

93 
58 

92 

54 

91 
63 

90 

58 

92 
59 

92 

70 

73 
56 

78 

4  9 

81 

57 

82 
63 

77 
48 

80 
47 

84 

50 

92 
57 

79 

57 

74 
53 

79 
57 

63 
65 

72 

42 

70 
43 

82 
56 

83 

57 

65 
47 

90 
51 

93 

60 

69 
60 

86 

47 

90 
52 

92 
56 

90 
60 

75 
52 

80 

51 

83 
56 

87 
65 

88 
62 

64 
60 

86 
62 

92 
64 

93 

67 

89 
63 

89 

59 

90 

66 

73 
50 

78 
53 

81 
61 

64 
61 

78 
51 

81 
54 

76 
55 

73 
56 

80 
56 

69 
47 

78 
50 

62 

58 

74 
45 

83 
48 

87 
52 

90 
56 

78 

47 

82 
49 

69 

55 

92 

64 

85 

55 

74 

48 

62 

50 

8  6 
53 

Be 

55 

B4 
33 

86 
52 

67 

63 

BS 

57 

33 
54 

85 
56 

87 
64 

91 
61 

8) 

64 
55 

84 
64 

82 
55 

8) 
54 

85 
53 

67 
64 

66 

10 
47 

82 
52 

88 
63 

II 

44 

90 

5/ 

69 

60 

90 
60 

31 

61 

8  5 
5  1 

66 
56 

68 

56 

■< 

61 

8! 
56 

82 
60 

8  | 
71 

3/ 
94 

73 

4  / 

80 
33 

84 

'7 

■.I, 

83 
94 

64 

47 

8/ 
'.A 

91 

91 
|| 

91 
If 

■.  i 

|| 

4  6 

li. 

4  8 

n 

96 

i« 

I  1 

•  9 
98 

83 
1,1 

u 

U4 
5  3 

69 

9  5 

»0 

8". 

61 

I  1 
|| 

91 

M 

UK 
|| 

•  1 

1 

•  1 
14 

84 

4  1 

II 

5  1 

91 

91   94 
67   70 


95   94 
54   57 


79   84 
58   59 


76   83 
54   5  5 


60   66   63 


68 
44 

84 
45 

88 

57 

36 
54 

92 

55 

87 
60 

90 

54 

90 
56 

86 
57 

82 
55 

65 
60 

85 
6  4 

92 
68 

92 

66 

92 
70 

89 
69 

91 

71 

93 

74 

78 
54 

88 

54 

82 
62 

79 
57 

64 
58 

80 
50 

80 
61 

80 
55 

83 
58 

65 

49 

77 
53 

65 
56 

80 
55 

87 
57 

85 
63 

85 

64 

67 
60 

89 
57 

86 
66 

67 
60 

8  1 
67 

86 
65 

90 
64 

88 
6  5 

87 
64 

92 
66 

93 

61 

86 

64 

88 
66 

83 

67 

80 

50 

84 
IS 

83 

5  5 

80   87 
57   58 


83   84 
98   63 


99   60   63 


79   78   12 


89   69 


81  72  79 

67  64  64 

81  75  76 

60  57  56 

86  65  85 

66  68  73 

89  87  84 

63  66  67 

89  85  87 


82   82   83 
60   55   59 


82   68   83 
66   66   66 


85   78   75 
60   60   58 


86   86 
63   66 


82   75   76 
59   59   57 


78   76 
58   59 


80   78   78 
59   58   55 


80   74   81 
64   66   65 


62   66   66 


81   76   76 
63   62   63 


76   76   72 
50   51   49 


86   87   86 
58   63   65 


53   55   52 


80   77   72 
62   62   60 


90   88   91 

59   60   65 


68   64   65 


81   83 
66   66 


92   90   66 
64   68   68 


60   82 
69   66 


74   76 
60   60 


77   60   79 
60   60   38 


65   69   68 


5  7   56   56 


83   87 
64   65 


89   86   66 


•7   67   63 


73   75 
56   55 


83   86 
66   66 


69   69   66 


85   88   86 
55   57   50 


82   87   62 
68   66   68 


64  85   85 

65  63   63 


78   60   78 
58   58   58 


64   63   65 


79   79   82 


81   80 
58   62 


81   79   80 
58   58   55 


81   62   84 
61   64   61 


66   66   60 


69   68   70 


63   65   63 


65   71 
49   47 


56   57   65 


80  81  89 

61  60  60 

85  86  85 

58  61  62 

82  85  84 

66  62  60 

84  85  85 

66  63  64 

68  87  80 

67  67  67 

65  65  84 

65  62  62 


60   83   86 

60   58   54 


82   77   80 


87   82   87 
68   69   68 


84   69   84 


35   53   52 


59   56   91 


63   83   86 


82   89   93 

1,0       61   56 


72   76   SO 


72   77   81 
57   53   60 


83   79   63 
69   69   65 


82   84 
67   63 


87   83   84 
65   67   64 


81   84 
50   54 


61   79   83 
59   55   54 


84   79   80 
63   62   61 


78   82 
57   54 


85   83   84 
61   59   56 


82   67 
65   69 


65   76   83 
62   58   52 


80   79 
50   50 


65   70 
62   63 


88   86   83 
60   60   61 


85   83   62 
63   64   61 


85   82 
66   66 


83   77   80 
65   63   59 


79   79   83 

5  6   54   54 


VI 

■7 

61 

86 
64 

67 
58 

79 
93 

115 

92 

67 
69 

82 

71 
II 

10 

4  V 

li 
4  1 

m, 
93 

87   91   92 
56   59   62 


83   86   90 
61   60   66 


65   66   67 


82   88   90 
63   65   66 


89   91   92 
65   67   68 


89  92  94 

60  60  65 

91  91  93 

64  65  65 

69  92  94 

58  65  68 

85  90 

56  56  62 

84  86  90 

64  67  68 

81  92  84 

59  60  57 

88  90  92 

54  57  61 

88  90  93 

55  56  56 

89  92  93 


98  102 
66   68 


87   91 

58   63   66 


80   83   82 
54   62   61 


86   69 

53   59   61 


69   89 
55   59 


69   90   69 
60   62   64 


84  92  92 
64  65  68 

90  89  92 

60  63  64 

63  87  91 
53  56  61 

86  89  93 

46  56  59 

89  93  96 

98  62 

64  67 
66  67 

65  90 
6  7  66 

89  83 

57  58  58 

89  93  92 

65  60  62 

85  89  92 


69   68   62 


93   97 
59   61 


64   65 
87 


65   93 
62   71 


91   91 
70   75 


67   66   70 


98   94   94   96 
71   69   68   69 


100   85   94 
65   65   65 


90   91   86   88 
74   70   73   78 


93   93   90 
70   70 


9  4 
69 

94 

68 

94 
69 

9  3 
70 

93 
70 

90 
71 

97 
64 

102 

66 

100 

74 

9  8 
6  6 

101 
74 

105 
75 

95 

70 

96 
65 

95 
65 

95 
65 

95 

68 

95 

71 

90 
66 

96 

70 

93 
73 

92 

6e 

92 
73 

92 

73 

38 
68 

98 
67 

98 

67 

88 

70 

96 
67 

96 
65 

89 
70 

92 

70 

95 

72 

93 

68 

69 
71 

89 

70 

86 
65 

96 
65 

93 
63 

35 
65 

92 
67 

92 
69 

93 

6  2 

100 
66 

93 
69 

97 
67 

101 
72 

100 
71 

95 
61 

100 
66 

97 
65 

97 
65 

101 
70 

101 
72 

91 
6  6 

97 
67 

92 
71 

95 
66 

95 
71 

96 

73 

102 
70 

102 
72 

98 
68 

96 
70 

95 
71 

96 
70 

94 
72 

94 
71 

93 

70 

9. 
70 

95 
71 

94 
72 

90 

84 

98 
66 

91 

70 

94 
67 

92 
73 

93 
73 

81 
58 

85 
64 

67 
62 

86 
61 

89 
64 

89 
64 

90 
6  6 

92 
63 

97 

67 

85 
65 

90 
68 

93 
69 

85 
60 

93 
61 

98 
62 

95 
63 

93 

6  2 

96 

60 

96 

65 

105 

68 

95 
67 

97 

65 

98 
70 

104 
75 

97   97   98 
63   64   65 


91   95   94 
63   65   66 


95   95   94 
66   66   69 


92   94   95 


93   96   96 


93   65   92 
66   59   63 


95   94   97 


90   96  104 


94   90   91 
68   70   72 


93   90   93 
68   66   66 


83   96   90 
38   63   63 


12       94   98 
63   65   68 


93   87   91 
67   64   65 


89   92   95 
63   64   68 


94   96   96 
63   69   68 


100   96   99 
63   61   67 


92   94   94 
63   67   69 


91   86   99 
62   98   62 


100   93   96   95 
69   65   63   66 


93   92   91   91 


94   93   92 
6  7   72   70 


96   96   95   91 

70   69   70   71 


93   95   93   »J 
65   70   65   67 


99   90   95   94 
66   66   71   73 


100   96   97   96 
66   64   69   70 


90   90   88   88 


96   93   94   92 

71   67   70   70 


80   91   91   91 
6  3   61   63   61 


97   97  100  101 
67   64   70   74 


96   85   89   89 


93  100 
72   72 


97   93   V6   93 
6  7   69   69   61 


106   97  104  109 
71   65   66   72 


94   92   91 


99   96   95  100 
62   60   61   69 


DAILY  TEMPERATURES 

TEXAS 

MAY    1958 

Day 

Of  Month 

01 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

E 

41 

> 
< 

PLAINVIEW 

MAX 

59       60       7! 

71 

74       8' 

87      92       80       67      82       8 

7       79       74       72 

74 

76 

8  0 

79 

79 

83 

87 

92 

92       93       89       97    101       92       95    100      82.3 
58       58       59       59      62      62       60       61       52.3 

MIN 

41        47       45 

45 

42       4< 

48       52       51       46       51       5 

i       56       56      51 

51 

56 

53 

50 

50 

50 

53 

53 

POINT   COMFORT 

MAX 

83       83       8? 

87 

87       8< 

84       83       83       89       87      8 

>       85       83      83 

84 

88 

8") 

86 

79 

84 

86 

36 

86       94       91        91       91       89       89       90       86.4 

MIN 

75       75       62 

74 

65       5( 

62       71       72       66       66       7 

!       66       70      67 

67 

61 

67 

71 

68 

65 

68 

69 

67      65      69       76      76      72       77       77      68.9 

FORT   ARTHUR 

MAX 

83       83       S3 

84 

83       76 

79       81       80       82       83       8 

>       86       87      88 

82 

79 

77 

80 

83 

78 

85 

86 

85       89       89      91      92      91       92       9 

64.  3 

MIN 

73        74       75 

68 

65       5! 

60       66       7 

72       72       6 

i      67       71       73 

71 

70 

68 

68 

68 

69 

69 

71 

67      65       71       73       76       71       73       76      69.6 

PORT    ARTHUR    KB    AIRPORT 

MAX 

85       85       86 

84 

76       7S 

85       83       85       87       88       8 

r       87      87      82 

81 

78 

78 

83 

76 

84 

87 

35 

87       90       93       95       92       91       90       9 

85.4 

MIN 

73        74       67 

68 

61        5" 

58      64      68      68       67       6 

62       68      68 

67 

67 

69 

68 

67 

67 

65 

67 

65       68      69       73      69      68      69       7; 

66.9 

PORT    1SA8EL 

MAX 

84       83       84 

85 

83       82 

82       84      8: 

86       85       8. 

83       81       85 

81 

83 

83 

85 

64 

79 

66 

67 

87      89       69       87       87      88      89      9n      AA..7 

MIN 

74       74       75 

72 

73       65 

68       72       74 

72       74       7 

75       74      74 

74 

72 

70 

70 

70 

69 

68 

70 

70       72       72       7 

74       73       76       77       72.2 

PORT    '  AVACA 

MAX 

83       86       84 

84 

90       85 

84       85      85 

88      69       9( 

88      88      83 

87 

87 

85 

86 

66 

77 

83 

90 

9 

92       95       94       94       94       9?       9; 

87.6 

MIN 

74       74       74 

72 

61       56 

58       64       72 

67       68       6! 

68       70      72 

69 

69 

68 

69 

69 

65 

63 

66 

68       67       69       70       69       71        70       74 

6S.2 

PORT    MANSFIELD 

MAX 

84      83       84 

84 

85       82 

79       81       82 

82     83    a: 

82       81       79 

82 

79 

80 

88 

82 

82 

77 

62 

34 

85       89      84 

87      87       86      9C 

83.2 

MIN 

74       75       76 

73 

66       64 

63       67       73 

73       73       7C 

76       74       74 

74 

70 

67 

67 

69 

66 

66 

68 

7C 

70       72       7; 

72       73       76       T 

71.0 

PORT   OCONNOR 

MAX 

82       81       81 

83 

84       83 

82       81       81 

8  3       84       84 

62       82       81 

81 

83 

81 

87 

84 

75 

80 

S3 

84 

85       90       it 

89       88       87      87 

83.4 

MIN 

74       74      75 

74 

69       66 

61        72        74 

68       72       73 

75       71       75 

75 

69 

69 

68 

70 

69 

66 

69 

71 

70       72       74 

75      72       73       71 

71.* 

POSSUM    KINGDOM    DAM 

MAX 

63       73       84 

77 

81       82 

83       89       70 

86       89       86 

78       74       77 

80 

84 

89 

85 

66 

87 

90 

94 

100 

87       94       99 

94      96       95      98 

85.  5 

MIN 

52       58       61 

57 

55       50 

55      69      57 

54       57      66 

66       65      63 

60 

62 

59 

60 

56 

54 

57 

60 

65 

66      62       64 

70      70      72      75 

61.2 

POTEET 

MAX 

81       84       82 

86 

87       82 

83       84       85 

85       84       93 

83       75       81 

84 

85 

84 

85 

85 

86 

89 

90 

9C 

92       94       95 

93      92       93       95 

86.  7 

MIN 

60       70       57 

69 

51       55 

53       65      62 

68       70       65 

66      69      67 

67 

65 

59 

65 

65 

6*. 

62 

65 

67 

67      67      68 

67      69      68       73 

64.7 

PRAOE    RANCH 

MAX 

68       82       84 

82 

83       82 

81        80       84 

82       86       82 

79      69      72 

77 

80 

81 

81 

79 

81 

85 

89 

90 

89      93      94 

96       90       89       91 

63.3 

MIN 

47       63       53 

58 

43       45 

55       60       60 

57       57      63 

61       58      59 

59 

53 

56 

60 

49 

53 

58 

52 

56 

57      56      60 

63      65       67      66 

57.1 

PRESIDIO 

MAX 

95       87       90 

95 

97    102 

98      96      94 

101    106    102 

96    100      95 

95 

96 

94 

89 

92 

97 

101 

105 

107 

103    105    108 

107    108    111    110 

99.4 

M  I  N 

55       55       47 

60 

56       58 

66      60      55 

55       65       72 

63      64      64 

61 

63 

57 

63 

55 

59 

58 

63 

70 

70      69       70 

67      70       72       78 

62.6 

S    SE 

MAX 

58       65       72 

81 

76       77 

80       88       86 

73       79       84 

82       79      73 

78 

82 

79 

76 

81 

85 

87 

90 

94 

97      90       95 

100       92       99      96 

83.2 

MIN 

48       55       52 

52 

42       43 

57       66       55 

57       58       65 

62       63       60 

60 

59 

58 

58 

53 

53 

56 

62 

67 

67       65       66 

67      65      67      74 

59.2 

'ANGER   PUMP   STATION 

MAX 

60       78       82 

72 

75       81 

82       85       72 

80       85       84 

77       70      75 

77 

80 

82 

61 

81 

84 

86 

91 

92 

86      91       97 

90       94      93       95 

82.5 

MIN 

48       57       58 

55 

51       51 

55       66       56 

52       58      65 

64       63      61 

60 

62 

57 

59 

55 

54 

57 

61 

65 

64      64       67 

68      65       73       70 

60.0 

'AYMONDV1LLE 

MAX 

93       91       89 

89 

89       87 

90       90      90 

88       91       90 

89      83      87 

85 

89 

82 

85 

86 

.'8 

89 

91 

93 

94       94       93 

95      95       95      96 

89.  6 

M  IN 

75       74       75 

75 

65       59 

56       68      66 

69       71        71 

74       69      68 

68 

68 

66 

65 

66 

6* 

62 

66 

65 

72       73      65 

65       67       68      69 

68.0 

fED   BLUFF    DAM 

MAX 
MIN 

69       79       82 

82 

91       95 

95       89       S3 

90       95       87 

84       82       78 

85 

88 

96 

82 

66 

88 

94 

94 

96 

94      97    102 

95    101    105    102 

89.6 

49       50       51 

48 

46       4  9 

56      63       50 

52       56      60 

5  7       58      60 

58 

61 

53 

65 

52 

52 

53 

57 

6  3 

64      60      63 

71       64      64       70 

57.3 

!EFUGIO 

MAX 

87       85       83 

92 

86       86 

86       87      88 

92       94       91 

88       79      85 

84 

86 

85 

86 

80 

83 

90 

90 

93 

95      95       93 

93      93       91       91 

86.3 

MIN 

67       74       68 

72 

59       54 

55       65       70 

65       66      67 

66      69      68 

68 

67 

6? 

65 

68 

65 

65 

66 

67 

66       66       69 

67       70       69       72 

66.5 

!1C   GRANDE    CITY    2    ESE 

MAX 

86       95       95 

95 

97       94 

95       95      98 

94       97       97 

95      92       85 

90 

87 

90 

83 

88 

65 

89 

93 

96 

97     100     100 

100      99      98      98 

93.6 

M  I  N 

65       66       75 

70 

65       57 

58       66       69 

68       71       75 

76      68      69 

68 

67 

67 

64 

67 

63 

65 

6V 

70 

69       72       70 

70      70       71       72 

68.1 

USING    STAR 

MAX 

51       64       78 

81 

72       75 

79       81        79 

70       73       84 

83       78      68 

74 

79 

79 

81 

79 

80 

81 

84 

88 

91       86      92 

96      93       95       94 

80.3 

60.1 

M  I  N 

47       51        58 

55 

56       52 

57       64       58 

53       57      64 

63       64      63 

61 

61 

56 

59 

56 

53 

57 

64 

66 

67      63       65 

67      66      69       71 

'OBSTOKM 

MAX 

86       86       87 

84 

92       89 

87       89      87 

85       90       89 

88      86      79 

81 

83 

82 

85 

87 

78 

82 

87 

69 

92       95       94 

94      95       94       92 

87.5 

MIN 

73       73        71 

68 

63       59 

59       59      63 

61       69       69 

70       69      68 

67 

68 

67 

67 

66 

67 

66 

68 

69 

70      71       71 

68       71       71       71 

67.5 

:ngs 

MAX 
MIN 

!OSC0E 

MAX 

54       80       80 

73 

78       83 

90       93       79 

83       88       86 

75       71       75 

76 

73 

77 

76 

80 

82 

85 

92 

92 

92       95    100 

92      95       98    101 

83.7 

M  I  N 

45       53       51 

52 

48       52 

57       68       57 

55       58      62 

62       61       58 

59 

61 

57 

59 

55 

55 

58 

62 

66 

64       65       69 

67      65       71       72 

59.5 

IOSEN8ERG 

MAX 

87      85       80 

87 

87       82 

86       87      88 

89       90       88 

87       86      85 

84 

82 

36 

83 

77 

82 

89 

89 

91 

93       93      95 

95      92       93       93 

87.5 
64.2 

MIN 

69       72       66 

65 

58       56 

53       52       63 

62       63       63 

62      66      67 

67 

65 

67 

65 

62 

62 

64 

62 

62 

66       68       71 

66      65      69       70 

IUSK 

MAX 

MIN 

68       75       80 

69 

82       73 

78       83       85 

83       84       86 

84      87      83 

82 

80 

70 

78 

75 

80 

90 

91 

90 

91       91       93 

95      92       93       91 

83.3 

53       62       61 

60 

56      53 

58      62       65 

60       64       55 

59      60      61 

63 

65 

62 

60 

64 

66 

66 

64 

65 

69       68       69 

70       67      66      67 

62.5 

i»N    ANGELO    DAM 

MAX 
MIN 

50       64       85 

85 

76       85 

88       91       94 

78       86       90 

90       74      70 

75 

77 

80 

79 

80 

31 

83 

36 

90 

93       93      94 

99      91       97      97 

84.0 

46      48       52 

53 

50      51 

56       61       54 

5  6       5  7      64 

62       58      60 

60 

58 

60 

61 

58 

55 

57 

60 

66 

64      65       66 

67      65      70      70 

59.0 

■AN    ANGELO    HB    AIRPORT 

MAX 

56      83       85 

75 

33       86 

91       93       78 

68       87      87 

74       70       74 

77 

79 

78 

78 

79 

6  3 

87 

90 

92 

93      94       99 

89      95      95      97 

84.4 

MIN 

47       56       51 

53 

46       53 

59       65       58 

57      56       67 

62       60      60 

62 

59 

58 

61 

57 

53 

57 

59 

62 

65      65      66 

70      65       70       73 

59.7 

AN    ANTONIO    WB    AIRPORT 

MAX 
MIN 

75       79       78 

87 

86       82 

84       85       86 

86      88       86 

83       75      81 

85 

85 

83 

86 

75 

81 

88 

90 

92 

93       93      94 

93      92       93      93 

65.7 

59      68      62 

63 

55       55 

53       64      69 

68       63       66 

68      66      65 

66 

63 

62 

65 

62 

61 

62 

63 

66 

67      66      68 

68      71       69      73 

64.4 

AN   BENITO 

MAX 
MIN 

91       92       88 

91 

95       90 

89       90      89 

89       94       94 

92      89      84 

90 

85 

85 

85 

86 

84 

78 

90 

93 

93       94      96 

96       95       95       94 

90.2 

73       73        73 

70 

65       62 

59      60      69 

67       67       69 

73       67      68 

68 

67 

65 

64 

66 

65 

65 

66 

67 

68       69      67 

69      69      70       72 

67.5 

■AN   MARCOS 

MAX 
MIN 

75       76       76 
58       58      61 

75 

85       82 

81       83       86 

84        86       88 

85       82       80 

82 

83 

33 

83 

84 

75 

82 

86 

90 

90       91       91 

93      93      91       90 

84.3 

62 

58       53 

54       60       67 

61       62       64 

64      64      67 

65 

63 

6  3 

64 

64 

61 

63 

63 

68 

64      65       68 

66       71       67       73 

63.3 

ANDERSON    !    ,•<» 

MAX 
MIN 

EALT 

MAX 
MIN 

86       87       79 

88 

82       80 

86       87      90 

89       91       90 

88      89      85 

84 

S3 

86 

80 

77 

64 

90 

92 

92 

92       94      95 

95      93      95       95 

87.9 

64       64       64 

65 

60       56 

56       62       66 

68      69       66 

63      68      68 

66 

65 

69 

65 

67 

64 

66 

66 

67 

65       68       71 

72       69      70       71 

63.8 

EGUIN 

MAX 
MIN 

81       84       76 

86 

84       82 

85       88       85 

88       87      87 

84       80      82 

82 

84 

85 

85 

85 

32 

89 

93 

92 

92       95      95 

94      93      93       93 

86.6 

56       71       60 

67 

55       54 

55       66       65 

66       65       66 

66       67      66 

66 

66 

62 

64 

65 

62 

63 

62 

66 

67       66       69 

68      71       68       73 

64.6 

EMINOLE 

MAX 
MIN 

64       7  7       81 

82 

85       89 

92       89       82 

92       92       85 

80       79       80 

63 

82 

81 

82 

86 

SB 

93 

94 

97 

90       95    104 

96      96    104    103 

87.8 

4  5       45       44 

49 

45       45 

54       61       51 

48       53       56 

56       57      53 

53 

55 

52 

51 

50 

54 

51 

57 

61 

61      60       64 

63      60      65       66 

54.4 

ETMOUR 

MAX 
MIN 

52       58       79 
49       52       57 

77 
55 

75       76 
45       47 

82       85       89 

49       57       57 

66       78       87 
55       57       59 

85       80      69 
62       62       58 

77 
61 

81 
50 

81 
59 

83 
59 

Bl 
55 

35 
34 

86 
55 

99 
59 

93 
52 

95       91        95 
67       63       63 

104      95       98      97 
67      66      67       70 

62.9 
56.3 

HERMAN 

MAX 
MIN 

55       63       69 

50       55       61 

74 

75       74 

78       83       81 

71       80       85 

88       82       82 

84 

85 

35 

65 

13 

35 

88 

>1 

it 

94       87       91 

100       90       93       94 

82.8 

63 

57       55 

58       65       64 

61       59       62 

65      68      67 

64 

S3 

55 

60 

50 

.0 

61 

56 

,b 

66       66       69 

71      66       74       73 

63.3 

I  NT  ON 

MAX 

MIN 

87       88       83 
74       75       67 

95 

90      90 

8  7       90       86 

94    -95       91 

88      86      81 

86 

99 

38 

87 

94 

34 

90 

)4 

?4 

98       97       96 

96      95       94      93 

90.? 
67.3 

71 

60       53 

55       68       71 

65       69       67 

67      70      67 

67 

59 

>6 

67 

57 

j5 

67 

57 

57 

69       67       70 

67      70      70       73 

M1THVILLE 

MAX 
MIN 

80       S3       82 
57       59       62 

75 

85      80 

80       85       86 

86       88       89 

86       84      86 

85 

90 

55 

65 

78 

75 

85 

55 

>0 

92       94       94 

96      95      95      92 

85.8 

63 

56       55 

63       63       68 

66       68       67 

66      67      69 

65 

52       68 

65 

55 

j  2 

68 

54       65 

66       67       67 

67      70       70       70 

64.8 

NYDER 

MAX 
MIN 

51       57       82 

82 

77       83 

89       94       94 

79       88       97 

87       82       77 

77 

95 

57 

83 

33 

36 

90       93       96 

98       95     100 

105      94    100    103 

86.9 

42       46       47 

48 

44       4  5 

49       60       56 

53       56       60 

59      58      55 

56 

58 

,i 

54 

52 

52 

53 

>6       60 

61       63       63 

64       66       67       69 

55.6 

ONORA 

MAX 
MIN 

60       83       85 

81 

85       86 

87       89       83 

91       93       89 

82       77      80 

79 

94 

<Q 

78 

79      64 

87      90      91 

94       95       97 

94       94       93 

65.7 

49       58       49 

53 

47      53 

57       60       59 

58      61       67 

62       59      59 

60 

59      56 

59 

>5 

>3 

56       60      63 

63       63       67 

69      68      68 

59.0 

See    reference   n 

Dtes  following  stnt 

Ion  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


SPEARMAN 
SPUR  1  WNW 
SPUR6ER  OAK  B 
STEPHENVILLE  3  NE 
STRATFORD 
SUGAR  LAND 
SULPHUR  SPRINGS 
TAHOKA 
TARPLEY  1  E 


TEXARKANA  DAM 


THOMPSONS  3  WSW 


THROCKMORTON 


TILOEN 
TULIA 
TVLER  *  NE 
UVALDE 


VERNON 

VICTORIA    WB    AIRPORT 

«ACO    KB    AIRPORT 

•APPfN 

MCHIMTM    <.TATE    PARK 

•AXAHA'HlE 
•FArHfBFORD 

g  2  i 

KHMNF'  ',*" 

mchitj  mi',  n  Ai»p'jpt 

»«  MMMII  i-f-.vp 
MINI 

>l<   'AA  A|»PC*T 


Day   Ol  Month 


72   82 
52   47 


85   84 
73   64 


76   76 
52   61 


67   67   69 


48   52   61 


80   78 
51   45 


53   55   60 


74   75 
52   52 


71   79 
52   62 


59   79 
50   57 


86   89 
72   64 


62   72 
48   45 


73   78 
59   61 


71   83 
62   62 


78   72   80 


67   66   68 


85   85   77 
65   75   67 


73   75 
60   61 


84   80 
72   64 


66   72 
52   60 


47   51   58 


65   72 
53   60 


77   80 
59   59 


65   72   76 


86   73 
58   50 


76   78 
55   56 


72   78 
41   44 


71   77   67 


82   87 
46   50 


88   85 
46   51 


80   80 
55   52 


83   69 
60   51 


75   77 

51   48 


90   87 
58   55 


MAX 

64 

70 

ro 

70 

79 

MIH 

45 

55 

M 

(,'; 

63 

«»< 

49 

■0 

i/ 

•  1 

■I'l 

94 

MIN 

41 

1 ) 

4  1 

49 

4  f 

38 

M*/ 

'0 

I* 

'/I 

91 

1/ 

.17 

MIN 

96 

63 

'  * 

»7 

54 

34 

»»/ 

•  6 

65 

■  1 

IT 

«J 

H 

MIN 

64 

14 

M 

n 

4  1 

M 

»«» 

•0 

•  2 

n 

•0 

»! 

«H 

MlM 

4* 

>.  i 

4* 

4  1 

..  •, 

85   84 
60   59 


77   81 
56   53 


80   79 
56   51 


83   77 
56   55 


67   77 
54   50 


71   73 
50   50 


86   86 
65   58 


80   82   68 


97   94   90 
47   61   54 


50   60   65 


82   85   70 
56   58   56 


79   86   66 

50   50   47 


83   82   87 

55   61   65 


77   80   82 
48   52   60 


92   88   63 
56   60   52 


85   85   85 
49   60   65 


54   60   64 


58   60   65 


77   78   83 
53   56   61 


82   85   85 
52   60   62 


57   59   57 


84   89   91 
53   63   69 


87   92   75 
50   56   50 


78   83   86 

50   60   67 


51   59   64 


63   61   50 


50   53   47 


80   85   89 
59   61   56 


58   65   68 


82   86   83 
5  7   64   64 


85   85   85 
50   54   61 


80   84   87 
54   58   64 


80   83   83 
52   61   63 


79   82   86 


89   88   88 


80   82   85 
34   61   63 


37   58   37 


84   64   83 
39   66   66 


83   82   83 


93   96   85 


10   11   12   13   14 


15 


62   81   85 
40   47   60 


82   90   86 


83   87   87 


78   84   87 


59   79   83 
42   45   49 


89   91   92 
66   67   65 


61   56   55 


80   87   80 
52   55   58 


87   89   86 
58   68   62 


87   88   92 
61   65   65 


86   87   91 
60   62   66 


76   79   61 


70   80   87 
53   58   63 


86   88   91 

67   65   67 


84   61   83 
54   59   52 


83   87   86 


51   53   61 


59   78   85 
4  5   50   5  3 


89   90   88 
68   70   69 


85   89   87 


67   63   53 


62   63   63 


81   85   88 
55   62   60 


33   38   63 


89   93   90 
66   70   72 


79   79   88 

56   62   63 


78   84   82 
54   99   66 


6  7   69   66 


36   61   61 


63   62   66 


89   90   91 


49   48   61 


82   75   76 
55   57   56 


75   76 
57   53 


86   89 
63   63 


78   74   80 
68   68   64 


55  56  53 

90  88  89 

63  69  69 

85  82  8  7 

58  60  65 


65   61   62 


85   85 
67   65 


86 

87 

88 

61 

63 

66 

88 

87 

86 

62 

67 

66 

84 

80 

67 

63   64   60 


91   88   75 
71   65   65 


55   57   50 


85   83 
57   62 


88   80   75 
68   62   63 


87   85   79 
53   59   57 


55   55   54 


64  68   67 

83   87   84 

65  68   67 


57   62   65 


60   60   65 


60   65   65 


80   86 
64   64 


87   83   82 
62   65   65 


69   73 
63   63 


86   87   86 


46   69   69 


48   49   51 


76   76   79 
57   52   53 


84   84   82 
62   59   65 


63   62   64 


79   76   78 


67   66   68 


86   84   82 
59   61   63 


61   60   62 


86   87 
60   62 


84   85   85 
67   62   65 


87   85   85 
63   60   64 


78   80   82 
60   60   5  7 


83   85   87 
68   65   63 


74   75   76 
55   54   55 


56   59   61 


79   83   83 
63   61   62 


80   81   81 


54   50   51 


75   79   83 


85   83 
66   66 


85   85   86 


61  56  66 

84  85  83 
64  60  60 

85  87  87 
60  57  60 

82  83  84 

58  61  60 

84  86  84 
69  66  70 

64  64  85 

63  59  62 

81  82  79 

58  63  62 

85  85  73 


84   66   85 


63   83   83 
65   62   6  3 


84   86 

1,1        I.I 


85   87 
99   56 


71   78   84 
51   54   58 


54   53   51 


75   82   73 
67   65   65 


82   82   84 

62   58   62 


77   79   83 


65   68   66 


82   78   82 
63   58   54 


86   80   85 
60   5  3   54 


86   85   82 


76   72   82 
65   58   56 


85   83   83 
66   67   65 


79   82   83 
60   55   56 


85   86   75 
66   61   67 


78   77   82 


63   57   58 


59   52   53 


77   79   83 
46   49   55 


82   84   86 
60   57   58 


84   76   82 
67   67   65 


83   84   86 


63   63   65 


88   84   85 
62   58   55 


61   57   55 


65   67   65 


82   83   85 


80   64    74 
65   67   65 


80   85   87 
59   32   52 


87   84   85 
64   60   66 


81   76   76 
6V   69   69 


69   92   64 

57   59   57 


89   91   90 


85   90   89 
62   65   65 


62   66   68 


89   82 
56   54 


85   91   91 
66   65   68 


85   87   90 
54   56   63 


89   92   94 
53   59   55 


55   55   60 


87   92   9* 


85   92   91 
64   66   68 


85   89   91 
57   63   65 


56   62   64 


84   90   93 
61   63   65 


86   91   91 
54   60   59 


54   60   64 


85   87   92 


54   60   54 


89   91 
65   67 


89   93   94 
65   69   67 


60   64   65 


89   92   96 
57   62   63 


90   92 
62   65 


89   91   92 
65   65   65 


85   90   94 
62   64   64 


88   91   93 


51   61   63 


84   91   92 
66   67   69 


95   98 
53   99 


92   84   98 
62   61   62 


64   60   62 


63   64   70 


85   93   99 
67   68 


89   63   95 
58   58   56 


93   95   95 
66   69   71 


87 

65   65 


86   95  101 
65   60 


93   95   96 


95   94   96 


89   91 
67   66 


67  63  70 

93  97  96 

65  67  67 

91  85  97 

62  60  62 


92   94   96 
64   65   66 


89   83   94 
55   57   56 


97   93  101 
69   60   64 


95   98 

70   70 


90   93   95 


92   92 
65   65 


28   29   30  31 


98  103  106 
62   66 


89   93   91 

68   63   68 


9  5   95   96 

72   74   73 


83   91   96 
60   59   65 


96   93   94 
67   71   70 


87   90   91 
66   69 


102 
69 

97 


94   91   94 

67   68   67 


87   93 
66   67 


95   96  104 
64   61   66 


97   97 

67   68   68 


91   96   93 


99   93 

61   63   63 


84   87   91 
63   65   67 


92   97   96 

67   71   74 


96   96   97 
69   69   74 


89   97  101 
61   60   63 


89   89   91 
65   67   71 


94   96   97 
68   66   66 


99  100   99 

64   68   67 


86   94   96 
58   59   62 


93   92   92 
71   69   72 


93   94   94 
67   71   72 


94   93   93 
67   63   66 


95   99   93 

68   66   66 


9  7   95  93 
65   69 


90   95  96 
60   71 


93   93  9J 

67   71   72 


100   93   99 
66   69   70 


9  7   92   90 
70   71   72 


90   92   »» 

66   70 


101  106  109 
66   70   72 


96   99  100 
69   67   61 


92   93   9» 
72   71 


100  101   96 
66   67   41 


EVAPORATION  AND  WIND 


TEXAS 
MAY  1956 


Day  of  month 

StdbOQ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

o  o  > 

(A) 

EVAP 
WIND 

1*0 

.26 
120 

122 

.13 
85 

.  17 

45 

.28 
45 

.23 
47 

.4? 
60 

.15 
64 

.30 
35 

.  18 
34 

.23 

64 

48 

.22 
46 

.07 
62 

.  16 
69 

58 

42 

4  0 

.07 
65 

2  4 

36 

.36 
23 

.33 

25 

.21 
29 

.11 
28 

.11 
22 

.29 
39 

.  lb 
37 

.  12 
40 

44 

.49 
50 

6.63B 
1675 

jfIN  we  AP 

EVAP 
WIND 

.00 

79 

.03 
32 

o5 

.31 
73 

.  31 
6b 

.39 
85 

.22 

35 

.34 
99 

.  34 

ii : 

.20 
47 

.  12 
22 

.  11 
28 

.51 
45 

.26 
24 

.06 
16 

.27 
40 

.28 
25 

.24 
32 

19 

48 

.40 
100 

.  10 
53 

.20 
22 

.24 

48 

.26 
29 

.28 
30 

.34 
53 

.30 
42 

.31 

58 

.27 
60 

.  32 
oO 

.  34 

105 

7.79B 
lb31 

tVILLE  5  NE          (A) 

EVAP 
WIND 

.24 
126 

.13 

125 

.16 
163 

.10 

70 

.20 
62 

.22 
81 

.24 
59 

.2; 

1  30 

.27 

155 

.10 

51 

.05 
56 

.25 
52 

10 
68 

.13 
70 

.08 
63 

.01 
56 

.08 
64 

.08 

101 

.  J  7 
114 

.17 

124 

.  15 
7  0 

.07 
52 

1  1 
39 

.05 
31 

.20 

67 

.31 

51 

.15 

41 

.12 
53 

.22 
49 

.20 
57 

.33 
94 

4.99 
2403 

.ION  OAM 

EVAP 
WIND 

.03 
40 

.01 
20 

43 

26 

.27 
8 

.27 

9 

.21 

1 

.  30 
35 

.33 
98 

.24 
34 

.23 
14 

.26 
20 

.26 

30 

.15 
13 

.12 

12 

.19 
26 

.24 
23 

22 

13 

.  12 

3  2 

.31 
74 

.15 

33 

21 
15 

24 

14 

.25 

12 

.27 
13 

.32 
26 

.32 

16 

.  17 

4<1 

42 
49 

.29 

31 

.39 

84 

7.  288 
905 

N6R0OK  DAM 

EVAP 
WIND 

71 

.01 
51 

.  13 
151 

.20 

146 

.25 

116 

.25 

60 

.25 

59 

.38 
186 

.28 
151 

.22 
70 

.23 
39 

.29 

77 

.20 
91 

.  15 
59 

.29 
45 

.20 

37 

.23 

48 

.25 

47 

27 
66 

.26 
85 

.  31 
72 

.28 

46 

.27 
47 

.33 

55 

.26 
5b 

.24 
55 

.34 
49 

.40 
96 

.36 
82 

.44 

12  1 

.46 
159 

6.39B 
2512 

NISON  DAM 

EVAP 
WIND 

36 

83 

.31 

129 

.21 
96 

.  16 
68 

.20 

17 

.29 
50 

.  12 
35 

.10 
75 

.21 
17 

.25 
19 

22 

.15 

2  8 

43 

.22 
23 

.20 
33 

.23 

41 

.21 
54 

.23 

4.. 

.24 
28 

.29 

37 

.30 
49 

.25 

2  3 

61 

.54 
57 

.23 

12 

.22 
50 

.27 
33 

.39 
5b 

.bO 
112 

.27 
162 

7.  438 
1597 

N70N  EXP  STATION    (A) 

EVAP 
WIND 

.  12 
25 

.06 
62 

.27 
99 

.02 

104 

.  18 
94 

.34 
33 

.09 
66 

.  19 

1  J  3 

.  1  l 
79 

.11 
31 

.09 

14 

.  12 

30 

.15 

14 

.05 
26 

.09 
24 

.06 
40 

.12 
20 

.14 
40 

.25 

120 

.  17 
53 

.21 
2  7 

.11 
30 

.  38 
15 

.29 
5 

.06 

7J 

.  11 
30 

.13 

lb 

.  19 
4  b 

.14 
38 

.26 

o 

.38 
144 

4.7. 

1598 

EVAP 
WIND 

.03 
49 

17 

63 

.18 
29 

.26 
24 

.26 

21 

.30 

30 

.27 

47 

.24 
42 

.10 
13 

.22 
25 

.20 
26 

.  33 
64 

.20 

54 

.09 
12 

.19 
32 

.26 

23 

.  17 
20 

.27 

2^ 

.23 
33 

.  14 
34 

.23 
21 

.2? 
1.' 

.28 

13 

.27 
15 

.28 
23 

.33 
12 

.33 
19 

.55 

13 

.37 

4b 

7.0B6 
698 

RT  STOCKTON 

EVAP 
WIND 

.  35 

.12 

28 

.23 

94 

.42 
92 

.20 
28 

.45 
51 

.11 
143 

.  55 
106 

.  46 

0  7 

.28 
38 

.29 

88 

.49 
135 

2  0 

.63 

214 

.30 
134 

.36 

82 

.30 
73 

53 

.23 

.10 
7 

-2o 
3 

.  36 
28 

.3.. 
36 

.50 
64 

.41 
59 

.32 

34 

.  39 
17 

.30 
71 

- 

_ 

- 

9.  7. ..1 
21248 

APEV1NE  DAM 

EVAP 
WIND 

51 

.06 
29 

.12 
95 

.13 
122 

.23 

94 

.25 

63 

.20 

18 

.36 

120 

.19 

1  13 

.17 
51 

.22 
33 

.28 
42 

.31 
56 

.  17 
44 

.08 
27 

.15 

14 

.20 
24 

.23 

28 

.26 

60 

.25 

.32 

50 

.32 

33 

.  3  J 
39 

.30 
30 

.30 
47 

.2b 
53 

.33 
25 

.42 
69 

.33 

60 

.45 

0. 

.45 
152 

7.92H 
1802 

SOS  CREEK  DAM 

EVAP 
WIND 

.00 

" 

- 

.50 

.30 

.28 

.46 

.  39 

.46 

.  34 

.24 

.32 

.28 

.26 

" 

.  16 

.22 

.15 

26 

.25 

.32 

.28 

.26 

.37 

.34 

.39 

.34 

.58 

.24 

.36 

.to 

9.75B 

KE  COLORADO  CITY 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.06 
75 
54 
52 

.02 
35 
59 
48 

.32 
25 

79 
50 

.17 
88 
74 
49 

.25 

71 
82 

53 

.28 

44 
88 
54 

.39 
93 
84 
58 

.48 
121 
83 
60 

.  37 
98 
85 
57 

.36 
91 
84 
60 

.21 

40 
87 
60 

.36 

100 
92 
58 

141 
85 
68 

.23 

80 
84 
62 

.29 

88 
83 

60 

.19 
50 
63 
60 

.26 

80 
87 
62 

.09 
58 
74 
59 

.  16 
70 
85 
60 

.31 
70 
83 
60 

.  31 
36 
87 
59 

.32 

3b 
90 
59 

.  34 

50 
91 

bl 

.26 
65 
95 

b4 

.  17 
19 
94 
66 

.32 
50 

97 
64 

.34 
37 
95 

67 

107 
95 
64 

.26 
52 
91 
65 

.42 

62 

0  4 

68 

.45 
102 
93 
66 

8.56B 
2134 
65.1 
59.8 

5ED0  W8  AP 

EVAP 
WINO 

.03 
75 

.17 
85 

.24 

100 

.33 

90 

.46 
82 

.42 
68 

.60 
150 

.46 
160 

.22 

8  6 

.37 
62 

.39 
93 

.34 

135 

.30 
132 

115 

.21 
85 

.23 

70 

.27 
60 

.24 

80 

.24 
80 

.32 

112 

.21 

6u 

.27 

44 

-  )7 
58 

.40 
70 

.37 

55 

.41 
57 

.45 
68 

.47 

81 

.48 

lOo 

.67 

190 

.41 
105 

10.726 
2B25 

vON  DAM 

EVAP 
WIND 

ao 

.06 
58 

130 

.08 
145 

.28 
88 

.19 
96 

.19 
19 

.39 

170 

.23 
186 

.  16 
67 

.23 
36 

.28 

40 

.31 
68 

.  17 
48 

.24 
62 

.22 

26 

.28 

46 

.30 
46 

.21 

56 

.30 

87 

.27 
49 

.31 
38 

29 
47 

.35 
57 

.34 
b2 

.29 
72 

.29 
29 

.45 
90 

.27 
b3 

.  37 
78 

.46 
156 

8.358 
22B9 

1SF1EL0  OAM 

EVAP 
WIND 

.01 
44 

16 

35 

.18 

51 

.26 

24 

.26 
25 

.22 

13 

.28 
68 

.32 

53 

.18 
18 

.20 
5 

.26 
29 

.21 

40 

.15 
14 

.10 

7 

.  11 
21 

.30 
32 

.26 
15 

.24 
30 

.27 
50 

.13 
18 

.18 
14 

.23 

11 

.26 

16 

.28 
13 

.34 

16 

.21 

11 

.  33 
31 

.33 

41 

.  18 
32 

.24 
69 

7.  IBB 
862 

iNT  COMFORT          (F) 

EVAP 
WINO 
MAX 
MIN 

.21 

138 

88 

72 

.22 

148 
84 
72 

.06 
144 
83 

72 

.28 

162 
90 
72 

.45 

115 

88 

62 

.26 

106 
84 
58 

.51 
82 
02 
62 

.24 
179 
86 
66 

.17 

136 

64 

68 

.20 
65 
84 

64 

.32 

116 

84 

68 

.36 

73 
88 
66 

.26 
89 
86 

64 

.36 
IB 

84 
68 

.19 
173 
86 
66 

.24 
106 
84 
66 

.09 
114 
84 
66 

.33 

109 

89 

68 

.31 

6r. 

8B 

68 

.19 

109 
84 
66 

.24 
80 

60 
64 

.16 
49 
88 
66 

.46 
92 
8B 

68 

.24 
69 
93 
68 

.46 
86 
94 
72 

.19 
39 
92 

08 

.44 
139 

94 
72 

.33 
8o 
94 
72 

.36 

89 
94 
70 

10O 

92 

72 

.  18 
138 
92 

71 

8.59B 
3237 
67.5 
o7.7 

3  8LUFF  DAM 

EVAP 
WINO 

.  IB 
61 

.35 
197 

.36 
62 

.29 
63 

.39 

40 

.46 
55 

.49 

116 

.72 
201 

.35 

80 

29 
56 

.42 
43 

.39 
121 

.25 
68 

.31 

117 

.22 

117 

.31 
68 

.39 
65 

.35 

70 

.23 
58 

.34 
39 

.40 
40 

.37 
40 

.43 
43 

.45 

45 

.4b 
76 

.41 
47 

.44 
36 

.52 
102 

.50 
63 

.49 
64 

.51 
94 

12.09 
2367 

«  ANGELO  DAM 

EVAP 
WIND 

.00 
82 

.00 
39 

-22 
110 

.44 
120 

.38 
90 

.35 
51 

.41 
83 

.  68 
224 

.55 
137 

.31 
70 

.23 
59 

.36 
91 

140 

.  17 
66 

.06 
65 

.15 
60 

.13 

43 

.20 

53 

.  18 
55 

.25 

94 

.31 

64 

.  36 
39 

.35 
35 

.42 
39 

.44 
39 

.48 
52 

.49 

44 

.65 

122 

.38 
44 

.53 
120 

.70 
152 

24  74 

EVAP 
WIND 

.01 
44 

.02 
70 

.23 

135 

.35 
261 

.38 

77 

.38 
110 

.44 

185 

.  51 
260 

.  32 

2  1  2 

.  19 

36 

.31 
72 

.36 

210 

.  14 
156 

.30 
77 

.09 
113 

.12 
75 

.28 
121 

.19 
106 

.18 
126 

.33 
57 

.40 
90 

.30 
93 

.40 

7  6 

.40 

108 

.27 
126 

.42 
94 

.43 
127 

36 
177 

.3B 
89 

.67 

233 

.68 
269 

9.83 
3989 

JfiSER  OAM  B 

EVAP 

WIND 

.15 
55 

.17 
79 

.  2  1 
82 

40 

.19 
67 

.19 
71 

.23 
33 

.24 
52 

.25 

94 

.16 
56 

.2.1 
24 

.27 
2b 

.24 
2  l 

.23 

18 

.24 

30 

.  24 
26 

.26 

34 

.  17 
36 

.08 
33 

.  10 
39 

.09 
33 

.  18 

24 

.30 
2b 

.24 
31 

20 

19 

.21 
23 

.  7 
28 

.30 
32 

.35 

34 

.31 

27 

.29 
37 

b.77B 
1232 

:pmENVILLE  3  NE 

EVAP 
WINO 

89 

.02 
40 

21 
126 

.08 
124 

.16 
76 

.20 
78 

.17 
38 

.28 
164 

.  10 

117 

.16 

66 

.13 
72 

19 
64 

.25 

112 

.09 
49 

.05 

30 

.  17 
37 

.07 
35 

.15 
40 

-  1  7 
113 

.31 
125 

.27 
90 

.21 
37 

21 

4o 

.24 
22 

.26 
53 

.  15 

67 

.20 
33 

.32 

67 

.27 

70 

.44 

99 

.44 
168 

6.18 
2367 

(ARKANA  DAM          (C) 

EVAP 
WIND 

61 

53 

1  34 

61 

.12 
56 

.12 

94 

.13 
22 

.  .0 
31 

.15 
46 

.05 
29 

.07 
18 

.  10 
28 

.19 
21 

.11 
24 

25 

.08 
11 

.15 
13 

.18 
19 

.08 

3  8 

78 

.25 

33 

.16 
22 

.  1  . 
14 

.20 

15 

.20 
25 

.  16 
3b 

.18 

19 

.11 
25 

.13 
4b 

.20 
.-4 

.23 

74 

4  .  38B 
1175 

3MPS0NS  3  WSW 

EVAP 
WIND 

.22 

86 

.23 
90 

" 

* 

.48 

167 

.37 
99 

.27 
13 

.  31 

37 

.20 
81 

* 

* 

.25 

50 

.32 
32 

.25 
20 

.24 

42 

.28 
55 

* 

* 

.35 
1  30 

.24 
53 

.07 

18 

* 

.  56 
33 

* 

• 

.70 

1  10 

.27 
28 

.35 
44 

.43 
49 

: 

- 

7.908 
13128 

iLACO  2  E 

EVAP 
WIND 

B4 

.30 

148 

.23 
123 

.25 
41 

.34 
53 

.  31 
45 

.36 
65 

.41 
139 

.21 

4  5 

.  24 
83 

.28 

48 

.35 
91 

.22 

1  J3 

.22 

94 

.28 
40 

.26 
61 

.21 
51 

.17 
35 

.  16 
29 

.27 

31 

.  10 
50 

.24 
13 

.  2  8 
35 

.23 

35 

.33 
36 

.30 
21 

.36 
39 

.38 
54 

.31 

4  4 

4 

69 

.39 
84 

8.81 

INEY  DAM 

EVAP 
WIND 

.02 

.  J8 

.11 

.30 

.24 

.23 

.35 

.27 

.27 

.19 

.28 

.33 

.17 

.15 

.13 

.25 

.04 

.27 

.33 

.  33 

.27 

.2b 

.39 

.  33 

.34 

34 

.48 

.42 

.  37 

.47 

-LIAM  HARRIS  RES    (A) 

EVAP 

WIND 

.19 

111 

.14 
99 

.15 

1  10 

.13 

71 

.16 
40 

.30 
85 

.20 
15 

.23 
100 

.  2  5 

.  20 
59 

.20 

30 

.21 
31 

.  2  1 
54 

.21 
30 

.24 
61 

.25 
75 

.22 
74 

.13 
2b 

.  12 

5  1 

.18 

50 

.09 
34 

.  12 
20 

.18 

30 

.14 
16 

.14 
29 

.18 
2b 

.  17 
33 

.21 
49 

.23 

31 

.19 

25 

.23 

80 

l'.)i 

■  TER  HAVEN  EXP  STA 

EVAP 
WIND 

.04 

21 

.07 

23 

.25 
64 

.30 
40 

.32 
27 

.48 
42 

.47 
63 

.32 

05 

.26 

7  5 

.23 
39 

.28 
69 

.35 

102 

.04 
1  32 

.14 
62 

.14 
44 

.35 
91 

.12 

.15 
20 

.  19 
28 

.29 
57 

12 

35 

.21 
IB 

.  5  8 
17 

.32 

19 

.30 

14 

.29 
23 

.41 
24 

.36 

27 

.38 

31 

.32 

5  0 

.49 
40 

6.59 
134  7 

ETA 

EVAP 
WIND 

.36 
65 

.24 
80 

.  33 
129 

.54 
58 

.36 

34 

.44 
26 

.44 
54 

.54 

108 

.42 

6  9 

.45 
53 

.43 
44 

.34 
36 

.14 
42 

.41 
42 

.44 
67 

.38 
91 

.77 
69 

.36 

51 

.43 

60 

.46 

87 

.40 

6  •-. 

.37 
32 

.4  ! 

'OH 

.  50 
17 

.53 

44 

.50 

on 

.49 

41 

.51 
29 

.58 
90 

..14 

55 

.53 
95 

]  3  .  9b 

EVAPORATION  MEASURED 

IN  A 

SUNt 

EN  F 

AN  ( 

)F  24 

-INC 

H  DI 

AMET 

ER. 

<r 

Fi 

apdc 

atit 

U  Ml 

AQIIC 

Fn 

M  A 

(F)   ALUMINUM  IONE- 
AND  MIN  IN  DAILY  EVAPORATION  TABLE  REFER  TO  EXTREMES  OF  TEMPERATURE  OF  WATER  IN  PAN  AS  RECORDED  DURING  THE  24  HOURS  ENDING  AT  TIME  OF  OBSERVATION. 


»••   ref«r«iic*   not**   follo-»ln«  Station    Index. 
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TOTAL  PRECIPITATION 


MAY   1958 


j„,,  ,     drawn    tbrOUft)    1  '     »|ij»ox  I  ma  t  <■  1  y    <<|ual     val  m-f.  .       Hourly    pTCClpltatlOD    datu    from 

,riH    will     Ix-    available     In     Hi<-     publication    "Hourly     Vrvc  I  \i  I  t  a  1. 1  on    Data". 
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TOTAL  PRECIPITATION 


MAY   1958 
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^.^WF.         s^t 
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\-t>£o^        o        <^xv-    ;    ^LX^k     p    /  j_„L 

O  »aelder  JMI      Calhoun      f  XM         -*o2  *3,^'~fiouBtA  »B  AP  r^-^j&S'^  .     2 

\ 

Paoevf  ng  <X\aay  City  Wtrriie       _^Fr|eport    1KB 
,-,  Baurbro  I  I "0-         ^*\ 

ras.^"    I  ll»»*F"tlM 


Galveston  WB  City 
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lnal    3K* 

~ 1 .#  o. 1 


Laredo  IB  AP 


i  Rivers  \ 
G.J&,!     ' 


.        i*       z_    I  I  Allci 
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-\  WL  Bel 

2 


TEXAS 


STATUTE   MILtS 


\   \ 

;eo         V      1 
I      F  Tport    Isabel 

"fcqpJ.    I - 


STATION    LEGEND 
O      •       *     Prtcipitothm    anJy 
<P  Pneipifatieit,  ttorog* 

■o    ■+■    ■&-   PncifiitaHom  oat  rompmfvr* 
■^    4"    "^    Prmcipitvtioii,  Fmpirwhif*  m*  £v*por9?r* 

T/p*  of  gogm:       O    No*-r*cortmg; 

•    Recording,         9     tfpM  f>ff«f. 

OxaMe  <wrAy  combiftottotu   tmticot*   thg   ovoilobiMf    of 

morm  dmtoitod  mtforotoetcoi  etofc 


\ BroVnsville 


lb  ap1 


ge vised   9/57      W1PC   KC 


Isolines   are   drawn   through   points   of   approximately  equal   values;      Hourly   precipitation   data   fro 
recorder  substations  will  be  available   in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data". 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


MAY    1958 


O 


CoeIcti    3N  | 
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ft 
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lOOr     » 


I    \ 
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InollnoH    in    drawn    throu|<h    poIntH    of    approximately    equal    val  uch  . 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


MAY   1958 
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STATION  INDEX 


STATION 


ABERNATHY 
ABILENE  KB  AIRPORT 
ACKERLY  3  SE 
AGUA  NUEVA 
ALBANY 

ALICE 

ALPINE 
ALTO  5  SSW 
ALVARADO 
ALVIN 

ALVORD  5  NE 
AMAR1LLO  WB  AIRPORT 
ANAHUAC  6  E 
ANDERSON 
ANDREWS 

ANGLETON  A  NE 

ANSON 

ANTELOPE 
ARANSAS  PASS 

ARCHER  CITY 
ARLINGTON 
ARMSTRONG 
ARTHUR  CITY 
ASHERTON 

ASPERNONT 

ATHENS  2  SSE 

ATLANTA 

AUSTIN  VB  AIRPORT 

AUSTIN  DAM 

AUSTIN  HWY  290  BRIDGE 

AUSTWELL 

AUSTWELL  WILDLIFE  REF 

BAKERSF1ELD 

BALLIN3ER  2  N 

8ALM0RHEA  2  ENE 
BALHORHEA  EXP  PAN 
BALNORHEA  GRAEF  RANCH 
BANKERS"ITM 
BARNHART 

BAY  CITY  WATERWORKS 
BAY  CITY  2  S 
BAVTOWN 
BAVTOWN  1  N 
BEAUMONT 

BEAUMONT  EXP  FARM 
9EDIAS 

9EEVILLE  5  NE 
8ELT0N  DAM 
BENAVIDES 

BEN8R00K  DAM 

BENJAMIN 

BIG  LAKE 

BIG  SPRING  FIELD  STA 

BIG  SPRING 

BIG  WELLS 

BISHOP 

BLANCO 

BLANKET 

BLEWETT 


600UILLAS  RANGE"  STA 

eo»«* 

lODtfll    1    W 
BOWIE 

BOXELDCR 

BOYD    3   SE 

BRACKCTTvlLLE 

BRADY 

8*AV0 

■UZOf 

MIMC 


••X  HA  NAN    £>AM 
»ULVC*t* 


)Z48 


COUNTY 


HALE 
TAYLOR 
HOWARD 
JIN    HOGG 
SHACKELFORD 

JIM    WELLS 

BREWSTER 

CHEROKEE 

JOHNSON 

BRAZORIA 

WISE 
POTTER 
CHAMBERS 
GRIMES 

ANDREWS 


0257  BRAZORIA 

0262  COLLIN 

0268  JONES 

0271  JACK 

0302  SAN  PATRICIO 


■ 


ARCHER 
TARRANT 
KENEDY 


STONEWALL 

HENDERSON 

CASS 

TRAVIS 

TRAVIS 

TRAVIS 
REFUGIO 
ARANSAS 
PECOS 

RUNNELS 


TARRANT 

KNOX 

REAGAN 

HOWARD 

HOWARD 

DIMMIT 


KENDALL 

NEWTON 
FANNIN 
MONTAGUE 
LIPSCOMB 

BREWSTER 
HUTCHINSON 
HUTCHINSON 
MONTAGUE 


WISE 
KINNEY 
MCCULLOCH 
HARTLEY 
PALO  PINTO 

STEPHENS 

WASHINGTON 

HALL 


ELLIS 
IABIHE 

TERRY 
CAME BON 


LLANO 
PECO* 

I  f  ON 

OCMILiRfC 
COMAL 


'.I  i  »  IHI 


=■ 


33  50 

32  2b 

32  31 

26  54 


31  00 
30  56 

30  08 


27  36 

32  39 

33  35 

31  12 

32  16 

32  15 

28  35 


12  II 

31  20 
33  11 

2)  5* 


11  /% 
3*  10 
29  44 

36  0' 

12  00 
M     11 

II  00 


11  54 
/9  »7 
It  01 

10  51 

11  00 

79  M 
15  51 
10  09 
1*  59 
10  50 


95  23 

96  33 

99  5* 
98  22 

97  10 

98  : 


36    27 

100    32 

29    12 

102    57 

35    40 

101    24 

35    39 

101    28 

33    34 

97    51 

33    29 

94    53 

33    04 

97    31 

29    19 

100    24 

31    08 

99    20 

35    39 

103    00 

32    39 

96    07 

32    44 

90    53 

30    10 

96    23 

96  48 

102  18 
99  57 


101  11 

95  57 

95  58 

95  01 

95  01 

9*  06 

94  17 


97  48 

96  25 

96  46 

100  02 


U     \T 

94     34 

II    0* 

94     1', 

tl    40 

101     11 

96     96 

n    »* 

94     4  7 

ii    •• 

94     1  1 

II     i» 

t»     IS 

»*■    41 

ioi   in 

11    04 

98     M 

/.     14 

>i     J*. 

.-,   N 

y    4t 

14       >4 

I'M)     1/ 

•»  ri 

IN     I' 

9'     14 

M   » ' 

14*     44 

11       IF 

94    41 

-9       It 

»•    // 

1/      /I 

•  r    j| 

OBSERVATION 
TIME  AND 

TABLES 


OBSERVER 


M.  0.  HOOD 
U  S  WEATHER  BUREAU 
LEONARD  COLEMAN 
MRS.  F,  C.  RAMIREZ 
ANDREW  ■•  REYNOLDS 

LOUIS  SCHORLEMMER 
SUL  ROSS  STATE  COLLEGE 
INDIAN  MOUND  NURSERY 
DALLAS  POWER  AND  LIGHT 


CITY  Of  i 


U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  WEATHER  BUREAU 
HUMBLE  OIL  AND  REFINING 
DR.  M.  E.  PARKER 
DAN  S.  MCDONALD 


TEXAS  AGRI  EXP  ST 
ORAN  0.  LAIR 
ZENA8IA  L.  ENCKE 
MACK  W.  ROBERTS 

W.  C.  HUT  SON 


JOHN  V.  LONGAN 
CHARLES  T.  HAWKES 
GASTON  A.  COMHAIRE 
MRS.  C.  H.  WOMACK 
FRANCIS  J.  MARTINEZ 


I  ION 


ALBERT    BAUGH 
RADIO    STA    KBUD 
OPEN    A.    B.    YOUNG 
U    S    WEATHER    BUREAU 
LOWER    COLO    RIV    AUTH 

antona  w.  frensley 
bruno  e.  8luhm 
u  s  wildlife  refuge 
irvin  0.  smith 
Susan  p.  witt 

RALPH 
TEXAS 

ELROY 

LOWER 

MERKLE 

AGRI    EXP    STAT 

GRAEF 

SCHNELLE 

COLO    RIV    AUTH 

CHESTER  P.  ROGERS 
HUMBLE  OIL  AND  REFINU 
ROBERT  E.  WILSON 


TEXAS 

AGRI 

EXP   ST 

HILDA 

P.    S1HES 

TEXAS 

AGRI 

EXP    ST 

U    S    CORPS 

F    ENG1 

RUBER 

A     Ra 

BAZAN 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
ROY  B.  ENGLAND 
RICHARD  W.  KANNAOY 
F.  E.  KEATING 
JAMES  8.  FRAZIER 


DORA  WOLLSCHLAEGER 

WALLACE  B.  FULLER 

I.  CANTRELL 

IE  D.  MARSHALL 

.  CAMPBELL 


BIG    B 

END    NATL    PARK    SERV 

PAUL 

I.    POTTER 

ARTHUR    W.    MORGAN 

ORAN 

:.    STOVALL 

IRENE 

n,    WILLIAMS 

MRS. 

F.    WILLBANKS 

RIO    GRANDE    ELEC    COOP 

MRS. 

J.    COCHRAN 

0.    W. 

BENTON 

VIVIA 

N    ALLEN 

ECTOR 

B.    FIELDS 

W.    G. 

STEIN 

CHARL 

:s   V.    MURFF 

w.   E* 

BEATR 

ICE    R.    MOORE 

HAZLE 

DOLLAR 

B.    E. 

MARSH8URN 

PADIC 

ATHER   BUREAU 

PEARL 

SMITH 

LOWER 

COLO    RIV    AUTH 

CHARLIE  A.  SQUYP.ES 
L.  PAULINE  MCCARTOR 
LAURA  0.  WOOD 


LOVE*  ■  M  0  RIV  AUTH 

ALVIN  turn 

LOWE*  COLO  RIV  AUTH 


I  mat  n.  MURRAY 
RANCH  I.  HOWARD 
I.  8.  MIA6AMCR 

OWfR  COLO  RIV  AUTI 


:  Dm  COM   « 

--■     P.     PAtl 

r   .     r  .     '  MMN 


STATION 


CLEVELAND 
CLIFTON  9  E 
CLODINE 
CLOUDT  RANCH 
COLDSPRING  5  S 


COLDWATER  1874 

COLEMAN  1875 
COLLEGE  STATION  CAA  AP 

COLORAOO  CITY  1903 

COLUMBUS  1911 


COMANCHE 
COMMERCE 
COMSTOCK 
CONLEN  3  N 
COHROE 

COOPER 
COPE  RANCH 
COPPERAS  cove 
CORNUDAS  SERVICE  STA 
CORPUS  CHRISTI 

CORPUS  CHRISTI  WB  AP 

CORSICANA 

CORYELL  CITY 

COTULLA 

COTULLA  CAA  AIRPORT 

COTULLA  HILLJE  RANCH 

CRABB  2  W 
CRANE 
CRANFILLS  GAP 

CRESSON 
CRIOER  RANCH 
CROCKETT 
CROSBYTON 
CROSS  PLAINS  1 

CROSS  PLAINS  2 
CROWELL 
CRYSTAL  CITY 
CUERO  3  NW 
CYPRESS  1  SW 

CYPRESS  MILL 
DACUS 

DA1NGERFIELD  9  S 
DALHART  CAA  AIRPORT 
(DALLAS  WB  AIRPORT 


DAVILLA 
DAWSON  5  N 
DE  LONG  RANCH 

DECATUR 

DEKALB 

DEL  RIO  WB  CI 


DENTON  EXP  S 
DEPORT 
DEWEYVlLLE 
DIALVILLE  2 


EDEN  1 
EDFN  2 
EDNA  3 


PASO  WB  AIRPORT 
ELDORADO  3  SSW 
ELDORADO  16  SW 

ELECTRA 
EMORY 

ENCINAL  3  NW 
ENGELMAN  GARDEN 


EVADALF 

EVANT 

FABENS  1 

FAIR  OAKS  RANCH 


■cm  ii  ■  rem 


LORESVILLF 
LOYDADA  7  V 


FOR* AN 

FONT  DAVIS 

FOPf  MOO  TON 

FOffl    STOCKTON  75   *.5W 

■''•"•     WORTH    Mil     AIRPORT 


'OPT    WORTH   MFA 


1A  M      1     FNF 

MIM8VII  i  ' 

ftALVrtlOM    WH    < 


•  /*      I    I  Ml   I      til 


COUNTY 


LIBERTY 
BOSOAJE 
FORT  SEND 
EDWARDS 
SAN  JACINTO 

DALLAM 

COLEMAN 

8RAZ0S 

MITCHELL 

COLORADO 

COMANCHE 

HUNT 

VAL  VERDE 

DALLAM 

MONTGOMERY 

DELTA 

STERLING 

CORYELL 

HUDSPETH 

NUECES 

NUECES 
NAVARRO 
CORYELL 
LA  SALLE 


LA  SALLE 
CONCHO 
FORT  BEND 
CRANE 
BOSQUE 

JOHNSON 
REAL 
HOUSTON 
CROSBY 


HARRIS 

BLANCO 

MONTGOMERY 
MORRIS 
HARTLEY 
DALLAS 

WHARTON 

LIPSCOMB 

MILAM 

NAVARRO 

SCHLEICHER 


BOWIE 
VAL  VERDE 
GRAYSON 
DENTON 


NEWTON 

CHEROKEE 

FRIO 


CASTRO 
MCCULLOCH 
GILLESPIE 
GONZALES 


MOORE 
ARCHER 

IH6LE 


2741 

CONCHO 

2  74' 

CONCHO 

2/6S 

JACKSON 

7772 

VAN    2ANDT 

J  Ffli 

WHARTON 

279 

EL    PASO 

2811 

SCHLEICHER 

2814 

5CHLEICHER 

2816 

WICHITA 

IfOi 

RAINS 

1901 

LA     SALLE 

2911 

HIDALGO 

1429 

ELLIS 

100(1 

JASPER 

300! 

CORYELL 

3032 

EL    PASO 

303C 

COMAL 

10*   1 

FREESTONE 

3063 

BROOKS 

J06' 

KARNES 

106C 

COLLIN 

11  M 

ELLIS 

11 4  j 

MCCULLOCH 

10 

11 

100 

27 

JO 

31 

95 

me 

Jb 

24 

102 

31 

71 

50 

99 

?4 

3fl 

39 

96 

71 

32 

23 

100 

5] 

29 

42 

94 

33 

31 

54 

98 

it 

33 

15 

95 

53 

33 

23 

95 

4? 

31 

jy 

101 

15 

31 

07 

54 

31 

47 

105 

18 

27 

S8 

97 

24 

27 

46 

97 

76 

05 

96 

28 

31 

33 

97 

37 

28 

26 

99 

28 

27 

99 

13 

31  18 
33  39 

32  07 


30  23 

30  27 
32  ->i 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


95  27 
101  15 
99    10 


29 

20 

100 

53 

33 

94 

33 

13 

97 

oe 

33 

15 

97 

11 

33 

J] 

93 

19 

32    05 

96    20 

35    52 

101    38 

33    49 

98    56 

30    19 

99    37 

95  38 

96  17 
106  24 
100  39 

100  30 

96  35 


30  21 

31  29 

31    30 


90 

38 

96 

10 

96 

04 

21 

96 

40 

97  06 
100    39 

98  09 


1350 
1610 
1300 


llY    Of    ELECT' 


i      iTANOI  I  i 
t.    L0N8 

jAMrs  w.  CLACl 
I   u    >,    HIATHIR  6UWAU 


STATION  INDEX 


STATION 


A'eSVILLE 
E0»6T   WEST 

ii"E»   ?   S 


3N2ALES  1 
MULES  2 
MDOHVILLE 

3KNAN 

»AM*M 
IAM6U6Y 

»ANO*ALLS    3    SSE 
>»»ELAHO 

U»CVtNE    DAN 

tCtNVlLLE   2    S" 

HWEVOI 

WVER 

■ntB 

JTmRIE 

ILE  CENTER    I*   wni 

ILL  «»NCM 
1LLETTSVILLE 


RLETON 
<*LlNSEN 
RPER 


*n£5   RANCH 

BBRONVILLE 

■PSTEAO 

NDERSON 


*RIETTA 
PEFOBD 
WITT    J    SE 


sewo 

NOES 

TCHLANO 

NOO 

NET    GROVE 

ROS   CREEK    DAM 

■GES 

USTON  MB  CITY 

UST3M   MB   AIRPORT 

JSTON- ADO  ICtS 

USTON-ALIEF 
■-^TOM-BARKER 
J5TQH-eeER   PARK 
^TON-MEHJMTS 
JSTON-IND   HEIGHTS 

J5T0N-M|SSOUftl    CITY 

JSiON-NORTH   HOUSTON 
-STOH-s*N    JACINTO  DAM 
;?tow-s»tson* 
.-5TON-SW>ING   BRANCH 


»    PARI    EXP    STATION 

CSBOOO 

tSON   MILL    GUARD    STA 

"XSONVILLE    EXP    STA 

JtSONVILLE 

*ES    SivER    RANCH 

WELL 


-IS  ON    RANCH 

lES    CP    RANCH 

iES    «tr   RANCH 

iRDANTON   *    SSE 

KTlOH 

KTJON  CAA    AIRPORT 

TIN    *    S 

tNACK 

WES   CITY 

Y-WOtf   MILL 
t««AN 


COUNTY 


3*85 

CORYELL 

39QI 

LIVE    OAK 

3525 

LEE 

35*6 

UPSHUR 

3457 

PECOS 

3565 

GREGG 

3585 

RUSK 

J  60  5 

GILLESPIE 

361* 

MILLS 

16U 

GOL 1  AD 

3619 

GOLIAD 

362C 

GOLIAO 

1622 

GONZALES 

3623 

GONZALES 

1642 

GRAYSON 

36*6 

EASTLAND 

9661 

YOUNG 

3673 

HOOD 

3660 

WARD 

3669 

HOUSTON 

3691 

TARRANT 

373* 

HUNT 

3778 

TRINITY 

3767 

HANSFORD 

3e;: 

GRAYSON 

"EOALE  6  SSW 
*VJLLE 


:  FOREST  SERV 


E    BRIDGEPORT    OAM 
E   "OFFEE   MILL 
E   COLORADO   CITY 


*D0   WB   AIRPORT 


LAVACA 

HAMILTON 

JONES 

HARRISON 

CAMERON 
GILLESPIE 

CASTRO 

HARTLEY 
SKELL 
HASKELL 
WOOD 

BLANCO 
JIM    HOGG 
WALLER 
RUSK 


DEAF    SMITH 
MCLENNAN 
HAMILTON 
LIPSCOMB 


ATACOSA 

HANSFORD 
MEDINA 

FANNIN 


ARRIS 
ARRIS 
ARRIS 


HARRIS 
HARRIS 
HARRIS 

HARRIS 
SUTTON 
KERR 

WALKER 
BLANCO 


SAN    AUGUSTINE 


KENT 

BASTROP 

MARION 

LEON 

MCCULLOCH 

SCHLEICHER 

SCHLEICHER 
ATASCOSA 
KIMBLE 
KIMBLE 

DENTON 

HARRISON 
KARNES 


KARNES 

TARRANT 
CULBERSON 


KLEBURG 

NEWTON 
BORDEN 


*8ftO 

SWISHER 

*903 

FAYETTE 

*9?0 

Zavala 

»931 

EL    PASO 

4972 

WISE 

*973 

FANNIN 

.97* 

MITCHELL 

*978 

ARCHER 

6961 

BURNET 

501  3 

DAWSON 

5018 

LAMPASAS 

50*fl 

VAL   VERDE 

505  ' 

WEBB 

5081 

PANOLA 

509* 

COLLIN 

5097 

TAYLOR 

5109 

COLEMAN 

5111 

REAL 

5158 

MARTIN 

31  26 
26  21 
30  11 


33  10 
33  1* 
32  33 


30  06 
32  09 
30  12 


76 

61 

97 

20 

26 
29 

36 
30 

97 
97 

27 
27 

.•9 

97 

21 

33 

*e 

96 

51 

32 

13 

98 

60 

13 

OS 

98 

\S 

32 

27 

97 

31 

IB 

102 

50 

31 

29 

93 

26 

32 

5B 

97 

03 

33 

07 

96 

[)B 

31 

0* 

99 

101 

oe 
74 

33 

27 

96 

45 

33 

37 

100 

20 

33 

71 

lh 

34 

06 

10? 

03 

30 

07 

99 

3fi 

29 

J  6 

96 

57 

30 

59 

28 

5? 

30 

29 

30 

30 

0? 

97 

41 

76 

51 

29 

54 

96  22 
95  17 
95  39 


95  08 
95  26 

9  5  2  5 


95  1* 
100  18 
99  19 


30 

07 

99 

08 

31 

07 

97 

43 

21 

31 

97 

5? 

10 

36 

9? 

50 

3  2 

37 

101 

13 

29 

55 

96 

53 

26 

57 

99 

50 

31 

■?•) 

106 

36 

33 

13 

97 

50 

M 

9ft 

nr> 

32 

20 

mo 

55 

13 

*0 

30 

s* 

98 

1* 

32 

*2 

101 

56 

31 

03 

91 

11 

29 

101 

3* 

27 

32 

99 

2fl 

92 

21 

9* 

06 

OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


OBSERVER 


PAT  D.  HOLT 
C.  C.  SCHLEY 
HERBERT  G.  KOEHLER 
TEXAS  AGRI  EXP  STAT 
FRED  ZEITLER 

0.  W.  ODOM 
JEWELL  PLUNK  LOWE 
LOWER  COLO  R1V  AUTH 


DAN  SIMMONS 

POLO  PEREZ 

CARL  J.  HAGEN 
DAILY  INQUIRER 
MOODY  N.  S1EBHAN 

DAISY  L.  PEVETO 
LETA  BLACK 
HARVEY  WILSON 
CHARLES  W.  POTTS 
A.  B*  SPENCE 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
HAL  W.  ENGLISH 
L.  M.  HENDLEY 
ARTHUR  W.  EVANS 
FRANK  BROOKS 

RUTH  B.  HUMPHREYS 
A.  A.  CARROLL 
ORVAL  C«  BOYD 
THOMAS  C*  HALL 


LEO  I 


IER 


CARL  L.  KNELLY 
W.  G.  ROUNTREE 
JOHN  H.  POPE 
F.  E.  DOWNING 
LOWER  COLO  RIV  AUTH 

HORTIE  E.  LOMAN 
HOWARD  E.  BAKER 
SAMUEL  P.  HERREN 
SAMUEL  P.  HERREN 
JARVIS  CHRISTIAN  COL 

AUTH 


LOWER 

COLO   RIV 

MONROE    W.    CORK 

J.   0. 

M.    KANGERGA 

LOWER 

COLO   RIV 

HENRIETTA  FIRE  DEPT 
HENRY  C.  ANGELO 
OR.  HALL  IE  EARLE 
W.  R.  HAMPTON 
JOHNNY  H.  5TEINLE 

W.  BROOKS  HORD 
THELMA  W.  ATCHISON 
H.  J.  DONDLINGER 
WALTER  H.  KNORR 
RICHARD  I 


u  s  corps  of  engineers 
dewitt  t.  moye 
u  s  weather  bureau 
u  s  weather  bureau 
u  s  corps  of  engineers 

gilbert  w.  liestman 
lill1e  h.  fry 
shell  oil  company 
0.  r.  hoffman 
ellen  m.  yeager 

El izabeth  hemmi 
edgar  w.  thompson 
james  0.  granberry 
tommie  0.  keepers  jr. 
ethel  c.  powell 

charles  f.  madden 


LOWER  COLO  RIV  AUTH 

PECOS  COUNTY  WATER  DIST 
WILL  IAM  R.  BYNUM 
TEXAS  AGRI  EXP  STATION 


LOWER  COLO  RIV 


AARON  H. 
TRUMAN  I 


COLE 


MOORE 
E  SCHOBEY 
ROBERT  C.  CONNOR 
THOMAS  0.  FAIL 
LOWER  COLO  RIV  AUTH 

LOWER  COLO  RIV  AUTH 
LOWER  COLO  RIV  AUTH 
.LBERT  H.  JUNGERMAN 
CLEVELAND  STEPHEN 
S  CIVIL  AERO  ADM 


MARVIN  F,  LUTTRELL 

i.  CADENHEAD 
N  SALGE 
LEROY  WILKINSON 

'.  HUBBARD 

OF  KENEDY 
!1CE  C.  ARCHER 
TED  GARDNER 
ELVA  J.  HARRIS 

S  CORPS  OF  ENGINEERS 

TEXAS  COLL  ARTS  AND  IND 
STATE  FOREST  SERVICE 
CLIFFORD  JAMES 


BuFORD  E.  REA 

CARL  LOSSON 

JOHN  L.  SULAK 

GEORGE  A.  PARK 

FED  CORRECTIONAL  INST 

■  H.  HUTCHESON 
S  FOREST  SERVICE 
XAS  ELECTRIC  SERV  CO 
TY  WICHITA  FALLS 
LOWER  COLO  RIV  AUTH 

GENEVA  F.  CRUTCHER 

ECTOR  A.  WOLF 
SUSIE  G.  MONTGOMERY 

WEATHER  BUREAU 
CARROLL  V.  TIPTON 


U  S  CORPS  OF  I 
LOWER  COLO  RI< 
LOWER  COLO  RI' 


TEXAS 
MAY  1958 


STATION 


LEVELLAND 
LEWISVILLE 
LEXINGTON 
LIBERTY 
LIBERTY  HILL 

LILLIAN 
LINDALE  3  SE 

LINDEN 
LI  PAN 
LIPSCOMB 

LITTLE  ELM  1  NNE 

LITTLEFIELO 

LIVINGSTON 

LLANO 

LOCKHART  2  NW 


LOOP 

LORAINE 

LORENZO 


LUBBOCK  WB  AIR 
LUFKIN  CAA  AIR. 
LULING  1  SE 
LYNXHAVEN  RANCI 
MABANK 

MAOISONVILLE 
MAGNOLIA 
MANCHACA 
MANSFIELD 
MANSFIELD  OAM 

MARATHON 


52* 


CASS 
HOOD 
LIPSCOMB 


5258  DENTON 
5263  LAMB 

5271  POLK 

5272  LLANO 
5284  CALDWELL 


ARFA  CHARCO  MARINE  RCH 


MASON 
MATADOR 

TAGORDA 


YPEARL 
MCALLEN 
MCCAMEY 
MCCOOK 
MCDONALD  STORE 


MEMPHIS 

ENARD 

ENTONE 

IENZIES  AL  RANCH 
MERCEDES  7  S 

MERRILL  RANCH 


MERTZON 


4INE0LA 
MINERAL  WELLS 
4INERAL  WELLS  CAA  I 


MOBEETIE  2  S 

MOLINE 

MONTAGUE 

MONTGOMERY 
MORGAN  MILL 
MORSE 
MORTON 
MOSCOW  1  SE 

MOSS  RANCH 
MOUNT  LOCKE 
MOUNT  PLEASANT 
MOUNTAIN  CREEK 
MUENSTER 


MULE" 


1 


MURR  RANCH 

NACOGDOCHES 
NACOGDOCHES  2  ENE 
NAPLES  5  NE 
NATALIA 
NEAL  RANCH 

NEGLEY 

NEUVILLE 

NEW  BRAUNFELS 

NEW  CANEY  4  NW 

NEW  GULF 

NEWPORT 

NIX  STORE 

NIXON 

NOGALUS  GUARD  STATION 

NORTHFIELD 

NOTLA  3  SE 

NOVICE 

NUGENT 

ODESSA 

0  DOfMELL 

OLNEY 
OLNEY  5  NW 
ORANGE 
OVERTON 
OZONA 

OZONA  B  WSW 

PAOUCAH 

PAINT  ROCK 

PALACIOS  CAA  AIRPORT 
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REFERENCE   NOTES 

Additional    Information  regarding   the  climate  of  Texas  may   be  obtained   by   writing   to   the  State  Cllmatologlst   at  Weather   Bureau  Airport  Station      1710   Wllshlre  Blvd 
Austin  2,   Texas,   or   to  any  Weather  Bureau  Office   near  you.  '    ±,±v    rusllIre  aiva, 

rifures   and   letters   following   the   station   name,    such  as   12   SSW,    Indicate  distance   In   miles   and  direction    from   the  post   office. 

Delayed  data  and  corrections  will   be  carried  only   In   the  June  and  December   issues  of   this  bulletin. 

Koothly  and  seasonal  snowfall  and   heating  degree  days   for  the  preceding   12  months  will  be  carried   in   the  June   issue  of   this   bulletin. 

stations  appearing  In  the   Index,    but   for  which  data  are   not   listed    in   the  tables,    are  either  missing  or  received   too   late   to   be   included   in   this   issue. 

•rislons.    as  used    in   "Cllmatologlcal   Data"    Table   and   on   the  maps,    became   effective  with   data    for  October   1956. 

:cle«  otherwise    Indicated,    dimensional    units   used    in   this  bulletin   are:      Temperature    in    °F,    precipitation   and   evaporation    in   Inches,    and  wind   movement    in  miles 
lontnly  degree  day   totals   are   the  sums  of    the   negative   departures   of   average  daily   temperatures   from  65°F.  miles. 

Svaporation   Is  measured   in  the  standard  Weather  Bureau   type  pan  of  4   foot  diameter  unless  otherwise  shown  by   footnote  following  the  "Evaporation   and  wind"   Table. 

.In.tTn.t.kn^t   Jhe^reslnt^oc.Jion?"086   Bh°"    ^   ""  Stati0°    ^^   "  "° '    S'    Weat"er  Bureau"  >    are   based  °°   the   Period    1921-1950,    adjusted   to   represent   ob- 

r.ter  equivalent  values  published  in   the  "Snowfall   and  Snow  on  Ground"   Table  are  the  water  equivalent  of  snow,    sleet,    or   ice  on   the   ground.      Samples   for  obtaining 
:e^t™r.pp.rr:nttaJnecnons"tencir;n   K^LoE .8UCCSSBl"  Nervations,    consequently,    occaslona!   drifting  and   other  causes   of    locaT   variablli?y    In   the   "o.pacl 

Intrl.s  of   sno:fon1grounoei'nciuSrsnof!%aleetat^dTacee  and    the  "SD°W,a11    aDd  Sn°W  °D  GrOUDd"   TaMe'    a"d    **   "*   SeaE°°al    S°°*fa11    table    «-»— ■   snow   and   sleet. 

V    l°K,t.hek'l.D"lly   !reCjElt?.tlt°°"    Table;    "Dally   Temperature"   Table;    and   "Evaporation   and  Wind"    Table,    and   snowfall    in    the   "Snowfall    and   Snow   on   Ground"   Table 
K  Servers 'tax!   £.   llUll^oll   rndda?l!ghr^v?n%°^:e:atl°n "      ""   S^10"    ^   ■h°"   °b""a»°"   *»-    *°    ■— »   •*«-.«•    «...      during   t^suTer   lonJhs 

■°?uer.rIO!|nd0600t?es'.T°O,'fa11  ""   ^^  °°  GrOUDd"   Table   ^  "*   °bservation   tlme   for   a11   e*cept   Weather   Bureau   and   CAA   Stations.      For   those   stations   snow  on   ground 
d   the  Station   Index  the  letters  C,   H,    and   J   In   the   "Special"    column   under   the   heading  "Observation   Time  and  Tables",    indicate   the   following: 

°       Pr'efijltatiin'  Data" "Bulletin  StatlOD-      H°Urly  Palpitation  values   are   processed   for   special   purposes   and   are   published   later    In   "Hourly 
J       "Su^leMntal   DatI"°TableUDd      Tabl6'      Omlsslon  of   data   in   a"y  *°*tb    Indicates   no  snowfall    and/or   snow  on    ground    In   that   month. 

Other  Reference   Notes 

Wo  record   in   the  "Cllmatologlcal   Data"   Table   and   the   "Dally  Temperature"   Table   Is   indicated   by   no   entry 
Interpolated  values   for  monthly  precipitation   totals  may  be   found   in   the  annual    Issue  of   this   publication 

♦  AnYalso^on^"^^^^^^^^^11''   Table;    "EvaP°ratlon   aDd  wlnd"   Table;    "Snowfall   and   Snow  on   Ground"   Table;    and    the   Station    Index. 

•  Amount    Included   in   following  measurement,    time   distribution   unknown 

'       Se™«ter«   III   f^r^H   eiP°Bed   ln   ?   shelter    located   a   few   feet    above  sod-covered   ground;    however,    the   reference   Indicates    that    the 
thermometers   are   exposed   in   a  shelter   located  on   the   roof  of  a  building 
//       Gage   1b  equipped  with  a  windshield. 

II       This  entry   in   time  of  observation   column   in   Station    Index   means    after   rain. 
AM       Data  based  on  observational  day  ending  before   noon. 
B        Adjusted   to  a   full   month. 
u       Ja!eLe2!!il*i,",t   °5   snow,a11  ,"h;11'  «  Partl7   estimated,    using  a   ratio  of   1    Inch  water   equivalent   to   every   10   Inches   of   new  snowfall. 

°!t   ?f.ne«d,yB      *   !;eCOrd   mlssla*;    "   average   value   is   entered,    less   than    10  days   record   is   missing.      See   "Dally  Temperature"    Table   for 
»        illuitl   f^l   VeC^d-      DegFee ,?,"/  data'    "   Carrl6d    f°r   thlS   statl°".    have  been   adjusted    to   represent    the   value   tor    a   full"onth 

Hour"  PrecVta^l'onnD:a?a8r  "°  "'  essentia11''  "curate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts   to  be  published   later   in 

SB       This   entry   In   time  of  observation   column    In   station    Index   means   observation   made    near   sunset 
T       Trace,    an   amount   too  small    to  measure. 
V       Includes  total   for  previous  month. 

""..de^n.V.blV^o   the    Superintend  oTn"7   ""t   aDDUal;    *2 -50   Per   year.       (Yearly   subscription    includes   the  Annual    Summary.)      Checks   and   money  orders   should 
""n.eSr'rlnting   olffce      JashllgSon    25      f.T  "omittance   and   correspondence   regarding  subscriptions   should   be   sent    to   the   Superintendent   of   Documents 

taJor'A'for  mTsV.t'e*   *m.t  ^M?,.?^"!''^^    ^l"*??™ '   elevations,    exposure,    etc.,    of   substations   through  1955  may  be   found   in   the  publication  "Substation 
.r    lTf«™tT«n    51  ,        publication  may  be  obtained   from  the   Superintendent   of  Documents,    Government   Printing  Office,    Washington   25      D      C      for  SI    00        <Umi 

!    cent"  '°r    r6gUlar    "eather   BUreaU    statl°°s   ™y  "e   found    in   the    latest    issues   of   Local   Cllmatological   Data   Annua??   obfained   as    in5ica?ed   above.    "Tee 
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TEXAS    -    JUNE   1958 

WEATHER   SUMMARY 

June  brought   a   great   variety  of  weather.      During   the   first   half   of   the  month 
peratures    were    slightly    above    normal.      Rainfall   was   light   in  widely   scatl 
thunderstorms . 

On  the  15th  Alma,  the  season's  first  tropical  storm,  moved  inland  just  soul 
Brownsville.  Almost  immediately  it  lost  its  identity  without  doing  any  appi 
able  damage  or  producing  much  rain.  From  the  16th  through  the  18th  the  deep,  n 
surge  of  tropical  air  brought  northward  with  the  dying  tropical  storm  trigg, 
torrential  rains  in  the  Edwards  Plateau,  and  parts  of  south  and  east  Texas.  B 
iest  rains  fell  in  the  counties  of  Maverick,  Real,  Bandera,  Medina,  Uvalde,  Ed* 
and  Kinney.  Most  amounts  were  from  6  to  10  inches,  with  some  unofficial  amount 
16  to  20  inches.  Flash  flooding  occurred  along  all  the  creeks  and  rivers  that 
in   the   Edwards  Plateau  Escarpment. 

Early  on  the  19th  several  tornadoes  occurred  in  the  Panhandle  as  a  cool  push  oi 
began  a  southward  march  across  the  State.  By  Sunday  the  22d,  the  cool  front 
penetrated  to  the  coast.  It  became  stationary  along  the  coast  after  setting 
torrential  local  rains  in  the  Brownsville-Lampasas  area.  It  brought  welcome 
lief    from   the   summer    heat. 

Typical  summer  weather  returned  on  the  23d.  This  weather  pattern  was  abru 
interrupted  as  an  unusually  strong  "norther"  entered  the  Panhandle  on  the  2 
By  the  evening  of  the  27th  it  had  stalled  in  the  Gulf  of  Mexico  south  of  Galve 
and  Corpus  Christi  and  extended  westward  across  the  Rio  Grande  Valley  just  s 
of  Laredo.  Record  low  temperatures  for  late  June  were  recorded  at  many  point 
the  Panhandle,  South  plains  and  in  north  central  Texas.  This  front  set  off  h 
rains  in  the  Lower  Rio  Grande  Valley  on  the  27th,  amounts  ranging  up  to  six  in 
or  more. 

The  month   ended  with  typical   summer  weather. 


R.    D.   Blood 
State  Climatologi 
U.    S.    Weather  Bur 
Austin,    Texas 


Highest   Temperature  115  on   the  24  at  Presidio . 

Lowest   Temperature  46  on   the  26  at  3   stations . 

Greatest   Total   Precipitation  11.30  inches   at  Brackettville . 

Least   Total    Precipitation  T  inches   at   2   states . 

Greatest   one-day   precipitation  8.25  Inches   on   the  17      _  at  Henly 
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ASTEST   OBSERVED   ONE-MINUTE   WIND   SPEED. 
EAK  GUST. 


THIS   STATION    IS   NOT    EQUIPPED   WITH  AUTOMATIC    RECORDING  WIND    INSTRUMENTS. 
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69.3 

70.3 

71.4 

70.0 

65. 3M 

69. 5M 

68.7 

70.9 

68.6 

68.9 

70.8 

71.2 
72.4 
69.8 
71.9 
69.8 
69.7 
70.1 


69.8 
68.3 
70.3 
69.5 
70.5 
69.9 
72.8 
71.0 
67.1 
68.1 
l,l,  .'• 
69.6 
71.7 
77.1 
69.8 

ro.o 

69.8 

69.0 

I',.', 

I',.    ■ 

70.0 
71.7 
71. IM 
68.9 

i.h.i, 

10,* 

. 


81.5 

82.2 

82.7 

79. B 

81.6 

81.1 

81.2 

81.9 

81.3 

82.7 

82.4 

82.4 

82.6 

80.1 

81.  8M 

81.4 

80.7 

80.  6M 

82.3 

83.5 

81.5 

82.5 

81.5 

82.7 

81.8 

80.2 

82. 9M 

82.0 

82. 9M 

80.9 

81.3 

81.3 

80.7 
81.2 
81.2 
80.6 
81.9 
78. 7M 
M 
78.5 
82.9 
79.9 
80.4 
81.2 

82.9 
82.6 
82.1 
82.4 
82.0 
81.8 
81.7 

81.6 


80.9 
77.1 
81.1 
80.9 
81.8 
79.9 
84.4 
87.9 
79.9 
79.6 
76.9 
80.1 
80.7 
87.7 
80.3 
81.5 
80.3 
81.5 
80.3 
81.5 
80.1 
il  1  .  '. 
«  |  . '. 
«7.  im 

r»,» 

80.3 
HI  ./ 

fl  .1 
It,   > 

. 
II,] 

ni .  i» 


1.5 

2.5 
0.8 
1.0 
1.8 
1.2 
0.7 

1.6 

0.9 

1.6 
0.9 

1.7 
1.9 


0.7 
2.4 
2.0 
1.6 

0.1 


0.8 
0.5 


1.1 

2.0 
1.6 
1.1 
0.6 
0.8 
2.3 


1.5 

0.  1 
3.3 


1.7 
0.8 


0.4 

I  .'< 
I  .7 


•Ill 
I  .  I     I  i,  I 


28 

28+ 

26 

26 

26 

2  8 

25 

28 

28  + 

28  + 

26 

27+ 

26 

27  + 

28  + 
27 
26 

28  + 

26 

28 

28 

27 

28 

27+ 

27 

27+ 

26 

27+ 

27 

26 

26 

26 

28+ 
2  8  + 
27 
28 

27  + 
27 
26 
27 
25 

28  + 
26 

2  8+ 

26 

27 

26 

26 


Preopilation 


.54 
2.29 
.75 
6.60 
3.09 
.79 
.94 
.87 
3.02 
3.74 
2.35 
1.39 
1.90 
2.45 
2.59 
2.35 
2.97 
4.33 
.67 
.78 
4.96 
1.27 
1.71 
2.54 
2.94 
6.99 
2.20 
1.08 
1.24 
1.42 
2.11 
8.14 

2.83 
2.19 
1.40 
2.28 
1.13 
3.70 
2.10 
5.66 
1.03 
5.39 
2.01 
2.56 

6.62 

5.35 
1.90 
2.72 
1.84 
2.07 
3.04 

2.68 


1.94 
4.16 
5.18 
6.43 
4.66 
6.12 
2.40 
.18 
3.89 
4.47 
6.62 
4.30 
7.30 
2.39 
4.37 
3.36 
6.42 
4.51 
4.91 
1  .'.4 
4.27 
2.95 
4.72 
4.82 
7.  74 
6.97 
4.27 
2.38 
3.04 
I.  10 
6.81 
5.46 
1.4/ 
2.2  1 

'.  .    || 


1.64 
2.42 

.34 
1.17 

.84 
1.83 
1.55 


.17 
1.37 
2.72 

1.60 
2.01 
1.85 


2.66 
1.03 
1.79 
2.11 
2.35 
1.81 


1.55 
2.30 


3.93 
2.24 
.80 
.47 
1.44 
1.21 


4.15 
1.72 


1  .07 
1.24 


.18 
.60 
1.26 
4.42 
3.43 
1.19 


3.76 
1.4  3 


.27 

1.16 

.62 

1.60 

1.58 

.51 

.63 

.82 

2.25 

2.33 

2.00 

.72 

1.20 

1.60 

.86 

.99 

1.65 

2.40 

.43 

.54 

2.41 

.65 

1.58 

2.30 

1.18 

3.00 

.96 

.41 

.54 

.52 

.68 

6.40 

1.17 
1.25 

.55 
1.87 
1.06 
2.04 
1.05 
2.58 
1.00 
3.30 
1.70 

.91 

6.00 
3.18 
1.47 
1.96 
1.31 
1.89 
2.26 


.91 
2.18 
2.42 
3.06 
4.16 
2.08 
1  .13 

.13 
2.12 
2.99 
4.35 
1.70 
2.45 
1.03 
2.65 
1.82 
4.01 
2.78 
2.71 

.09 
1.09 
1.14 
2.41 
2.21 
3.29 
3.33 
2.94 
2.35 

.76 
4.29 
2.39 
7. 'i  7 

.51 

.67 


.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TEXAS 
JUNE    1958 


NS    PECOS    DIVISION 

NE 

ORHEA    EXP    PAN 

OS    BASIN 

ASO   WB    AIRPORT 

STOCKTON  t 

UNA    1    S 
THON 
T    LOCKE 
HER   JUNCTION 
S  A 

I0IO 

BLUFF    DAM 
HORN 

CAA    AIRPORT 
TA  A 

IVISION 

ARDS    PLATEAU    DIVISION 

CO  A 

HE 

CETTVILLE  A 

1  A 

ANAN    DAM  A 

ET 

RIO    WB    CITY 

1 
ERICKSBURG 
riON    CAA    AIRPORT 
'ILLE  A 

»SAS  A 


»MEY 

AM 
RANCH 
SPRINGS  AM 

^NGELO    DAM  AM 

(NGELO    WB    AIRPORT  R 

!A 

-EY    1    E 

>E  AM 

IVISION 

'H   CENTRAL  DIVISION 

IN  WB  AIRPORT  R 

IELL  WL  REF 
LLE  5  NE 
)P 

<A«  AM 

(S  CHRIST  I 

15  CHRIST  I    WB    AIRPORT       R 
)    3    NW  AM 
WIA 

10 
iLES    2 

:ttsville 

AM 
IY 
WLLE 

16  1  SE  AM 
IELD  DAM  AM 
IA 

RAUNFELS 

.10 

OWN  AM 

NTONIO    WB    AIRPORT  R 

IARCOS  AM 


IN 

IVILLE 

NGTON    STATE    PARK 


VISION 

R    COAST    DIVISION 

AC  6  E 

TON  4  NE 

ITY  WATERWORKS 

WN 

ONT 

ONT  EXP  FARM 

ANG 

MPO 


92.4 
98.7 
90.8 
96.5 
96.7 

M 
92.  3M 
85.8 
96.9 
101.3 
107.6 
98.8 
96.9 
98.2 
98.6 


91.0 
90.4 
96.0 
92.7 

M 
91.5 
93.5 
95.0 
91.0 
92.8 
89.7 
92.2 
95.0 
92.6 
96.6 
93.  7M 
89.9 

94.5 
92.5 

92. OM 

93.1 

94.5 


93.6 

91.2 

94.8 

96. 8M 

95.5 

89.0 

92.4 

96.0 

92.9 

94.2 

96.3 

94.3 

94.9 

94.6 

94.9 

93.7 

95.0 

93.2 

93.9 

95.3 

95.1 

93.4 

92.6 

91.8 

95.4 

94.1 

94.5 

95.1 

95.2 

94.9 


91. 4M 
91.9 
92.8 
90.7 
93.  8M 

92.6 

96.3 


66.2 

67.8 

63.9 

70.5 

68.1 

67. 3M 

62.  6M 

58.9 

69.8 

68.9 

74.6 

67.6 

68.5 

70.5 

66.2 


69.5 
68.8 
70.7 
67.3 

M 
69.8 
73.5 
67.1 
68.9 
67.8 
68.6 
70.3 
70.5 
69.5 
73.1 
67. 6M 
67.9 

69.3 
69.2 

68.2 
69.6 
71.3 


72.8 

76.8 

72.3 

73. 4M 

71.0 

79.4 

75.7 

72.0 

71.3 

73.7 

71.8 

72.6 

70.0 

71.7 

73.9 

72.0 

68.0 

71.7 

72.3 

70.5 

73.5 

75.1 

73.0 

72.0 

72.2 

71.8 

74.4 

70.5 

69.5 

74.6 


73. 2M 
73.2 
74.0 
74.5 

74. 2M 

73.6 
73.0 


79.3 
83.3 
77.4 
83.5 
82.4 

M 
77. 5M 
72.4 
83.4 
85.1 
91.1 
83.2 
82.7 
84.4 
82.4 

82.0 


80.3 
79.6 
83.4 
80.0 

M 
80.7 
83.5 
81.1 
80.0 
80.3 
79.2 
81.3 
82.8 
81.1 
84.9 
80.  7M 
78.9 

81.9 
80.9 
80. 1M 
81.4 
82.9 

81.2 


83.2 

84.0 

83.6 

85.  1M 

83.3 

84.2 

84.1 

84.0 

82.1 

84.0 

84.1 

83.5 

82.5 

83.2 

84.4 

82.9 

81.5 

82.5 

83.1 

82.9 

84.3 

84.3 

82.8 

81.9 

83.8 

83.0 

84.5 

82.8 

82.4 

84.8 

83.4 


82.  3M 
82.6 
83.4 
82.6 

84. OM 

83.1 
84.7 


3  s 

e  e 


2.3 

3.3 


4.0 
2.9 


1.1 
1.2 
1.5 

0.0 

0.8 


1.2 
1.6 
1.1 


1.9 
1.2 
0.1 


1.6 
0.2 


1.7 
2.5 


2.2 

1.5 


63 

28 

66 

24 

64 

26 

70 

7 

66 

3  + 

68 

9 

65 

28 

73 

22 

70 

3  + 

67 

2 

64 

8 

69 

3  + 

63 

7 

6  8 

27+ 

65 

28  + 

66 

7+ 

67 

3 

65 

27 

62 

28+ 

65 

3 

67 

27+ 

6  5 

8+ 

67 

3 

70 

1 

6  9 

28+ 

65 

26 

68 

28  + 

67 

27+ 

68 

2 

64 

27 

65 

29+ 

71 

27+ 

6  6 

28 

69 

8+ 

66 

29 

67 

28 

66 

28 

6  9 

4  + 

6  1 

3 

recipitahon 


4.85 
1.54 
1.02 
1.66 

.73 

.99 
1.81 
3.38 
1.20 
1.80 

.87 
2.10 

.44 
1.58 
1.42 


6.35 
3.20 
11.30 
2.48 
2.84 
3.20 
3.94 
2.97 
7.52 
4.34 
5.78 
6.90 
2.97 
3.35 
.92 
1.49 
9.70 

1.49 
1.14 
6.29 
9.95 
8.68 

4.85 


2.89 

.54 

.64 

2.15 

.87 

1.19 

.75 

.53 

2.67 

1.44 

2.75 

4.71 

2.67 

1.87 

2.96 

4.08 

7.70 

3.18 

2.24 

.66 

.57 

1.50 

3.39 

1.52 

5.94 

1.70 

2.54 

1.53 

1.52 

1.54 

2.33 


.84 
.25 

2.18 
.98 

5.21 

1.94 

1.24 


1.04 
1.02 


3.98 
.52 

8.69 
.54 

.03 
1.52 

.57 
4.95 

2.79 

3.89 

.57 

.70 

1.12 


3.40 

3.61 

.70 


2.64 
.80 
.45 

1.13 
.64 
.25 
.81 

1.37 
.46 

1.50 
.83 
.61 
.15 

1.15 

1.17 


3.85 
2.38 
4.69 
1.45 
1.80 
1.75 
2.50 
1.27 
5.98 
2.11 
3.00 
3.75 
1.83 
1.51 
.48 
.68 
3.86 


.77 
1.05 
2.341 
8.00    17 
4.80    18 


.31 

1.90 

.45 

2.48 

.57 

.25 

.71 

2.58 

.51 

.86 

2.13 

.46 

3.20 

.25 

.47 

2.17 

1.57 

1.27 

1.79 

1.58 

2.12 

.04 

1.51 

1.60 

1.80 

1.48 

1.70 

7.25 

1.93 

.78 

.81 

2.29 

.54 

.42 

.86 

.19 

3.15 

1.48 

.55 

2.62 

3.13 

1.51 

1.54 

.14 

1.55 

2.45 

.81 

1.83 

.85 

2.48 

.92 

.30 
.08 

1.48 
.45 

1.79 

1.20 
.82 


0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 


0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 


0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


Tem 

setatute 

Pteop 

■  tation 

Day 

t 

s» 

..SIM 

Nool 

Station 

Max 

M 

n. 

. 

t>  £ 

a  I 

S 

|  J  1 

_. 

Q 

|  J  1 

= 

|! 

I 

S 

2  E 

2  1 

2 

See 

_c 

<u 

4 

« 

w 

to  . 

! 

5  i 

s  * 

■5 

See 

5 

g 

s 

x  O 

a 

5 

5 

<  £ 

<  S 

< 

q  J:  £ 

X 

s 

.3 

o 

£ 

" 

SI 

.  -_ 

fel 

12 

□  lT  H 

i3 

Q 

° 

£  § 

2 

° 

c 

GALVESTON  WB  CITY 

R 

87.0 

79.4 

83.2 

1.7 

91 

26 

72 

27 

0 

2 

0 

0 

0 

.23 

-  3.12 

.21 

22 

.0 

0 

1 

0 

GALVESTON  WB  AIRPORT 

88.4 

79.4 

83.9 

2.1 

92 

26+ 

73 

27 

0 

12 

0 

0 

0 

.86 

-  2.49 

.33 

22 

.0 

0 

3 

0 

HOUSTON  WB  CITY 

R 

92.1 

75.9 

84.0 

2.2 

96 

20 

69 

27 

0 

25 

0 

0 

0 

2.10 

-  1.98 

.96 

18 

.0 

0 

4 

2 

HOUSTON  WB  AIRPORT 

91.9 

74.9 

83.4 

2.9 

98 

21  + 

70 

27 

0 

25 

0 

0 

0 

.47 

-  3.22 

.31 

22 

.0 

0 

2 

0 

LIBERTY 

AM 

95.8 

73.1 

84.5 

3.7 

99 

19  + 

64 

28 

0 

29 

0 

0 

0 

2.10 

-  2.53 

.71 

10 

.0 

0 

6 

2 

MATAGORDA 

92.1 

77.4 

84.8 

3.3 

95 

17+ 

70 

27 

0 

29 

0 

0 

0 

.86 

-  2.45 

.67 

22 

.0 

0 

1 

1 

MAURBRO 

AM 

92.3 

74.3 

83.3 

94 

22  + 

69 

3 

0 

29 

0 

0 

0 

1.43 

1.12 

23 

.0 

0 

2 

1 

NEW  GULF 

AM 

93.7 

73.3 

83.5 

97 

7 

69 

8 

0 

29 

0 

0 

0 

1.78 

1  .12 

19 

.0 

0 

2 

2 

PALACIOS  CAA  AIRPORT 

91.1 

77.4 

84.3 

93 

21  + 

71 

27+ 

0 

28 

0 

0 

0 

2.73 

2.73 

22 

.0 

0 

1 

1 

PASADENA  HOUSTON 

AM 

94.4 

74.3 

84.4 

101 

8 

68 

28 

0 

26 

0 

0 

0 

T 

T 

23+ 

.0 

0 

0 

0 

PIERCE 

AM 

94.2 

72.1 

83.2 

2.7 

99 

21 

68 

27+ 

0 

29 

0 

0 

0 

.25 

-  3.31 

.13 

23 

.0 

0 

1 

0 

POINT  COMFORT 

91.8 

77.5 

84.7 

95 

5 

71 

7 

0 

28 

0 

0 

0 

2.36 

1.52 

22 

.0 

0 

3 

2 

PORT  ARTHUR 

AM 

89.9 

78.1 

84.0 

2.2 

93 

21  + 

70 

27  + 

0 

20 

0 

0 

0 

2.25 

-  2.63 

1.05 

27 

.0 

0 

4 

2 

PORT  ARTHUR  WB  AIRPORT 

R 

91.5 

74.1 

82.8 

2.7 

95 

15+ 

67 

28 

0 

24 

0 

0 

0 

1.93 

-  2.85 

1.16 

22 

.0 

0 

4 

1 

PORT  LAVACA 

AM 

93.6 

75.5 

84.6 

2.9 

96 

18+ 

70 

7  + 

0 

30 

0 

0 

0 

3.45 

.97 

2.70 

23 

.0 

0 

4 

1 

PORT  OCONNOR 

AM 

89.7 

79.1 

84.4 

93 

21 

74 

23 

0 

17 

0 

0 

0 

1.69 

.86 

23 

.0 

0 

3 

1 

ROSENBERG 

94.4 

71. 9M 

83.  2M 

98 

21  + 

68 

2  7+ 

0 

28 

0 

0 

0 

1.43 

-  1.79 

.71 

22 

.0 

0 

3 

2 

SUGAR  LAND 

AM 

92.8 

72.9 

82.9 

1.7 

97 

21 

68 

28+ 

0 

27 

0 

0 

0 

1.60 

-  1.92 

1.00 

7 

.0 

0 

3 

1 

THOMPSONS  3  WSW 

AM 

M 

71. 2M 

M 

63 

2 

0 

0 

0 

1.08 

.45 

19 

.0 

0 

3 

0 

VICTORIA  WB  AIRPORT 

R 

93.2 

73.6 

83.4 

0.3 

97 

19 

68 

3 

0 

29 

0 

0 

0 

.76 

-  2.48 

.60 

22 

.0 

0 

2 

1 

WILLIAM  HARRIS  RESVR 

AM 

92.0 

73.9 

83.0 

96 

21 

70 

27+ 

0 

27 

0 

0 

0 

2.02 

1.48 

19 

.0 

0 

3 

1 

DIVISION 

83.6 

1.57 

.0 

SOUTHERN  DIVISION 

AGUA  NUEVA 

2.03 

1.80 

25 

.0 

0 

ALICE 

AM 

95.1 

73.9 

84.5 

99 

11 

67 

3 

0 

30 

0 

0 

0 

2.04 

1.94 

19 

.0 

0 

ARMSTRONG 

96.7 

71.7 

84.2 

101 

25+ 

64 

7 

0 

30 

0 

0 

0 

.77 

.41 

27 

.0 

0 

CARRIZO  SPRINGS 

AM 

96.6 

73.5 

85.1 

0.9 

103 

11 

67 

2 

0 

29 

0 

0 

0 

5.15 

2.97 

3.65 

17 

.0 

0 

COTULLA  CAA  AIRPORT 

97.8 

72.9 

85.4 

104 

21+ 

67 

3 

0 

28 

0 

0 

0 

1.49 

.58 

22 

.0 

0 

CRYSTAL  CITY 

96.0 

73.5 

B4.8 

102 

10 

68 

3 

0 

28 

0 

0 

0 

3.86 

2.75 

18 

.0 

0 

OILLEY 

AM 

95.8 

71.9 

83.9 

0.6 

102 

26 

64 

3 

0 

28 

0 

0 

0 

1.99 

-   .39 

1.21 

18 

.0 

0 

EAGLE  PASS 

AM 

95.9 

73.2 

84.6 

-  0.5 

104 

11 

69 

26 

0 

27 

0 

0 

0 

6.82 

4.11 

4.40 

18 

.0 

0 

ENCINAL  3  NW 

AM 

98.4 

71.9 

85.2 

0.6 

104 

26+ 

66 

7+ 

0 

29 

0 

0 

0 

.45 

-  1.84 

.35 

16 

.0 

0 

FALFURRIAS 

AM 

95.6 

75.0 

85.3 

1.3 

100 

22  + 

70 

3+ 

0 

30 

0 

0 

0 

3.15 

.23 

1.81 

23 

.0 

0 

FOWLERTON 

98. 3M 

71. 7M 

85. OM 

102 

22  + 

64 

4 

0 

30 

0 

0 

0 

3.07 

.60 

1.65 

22 

.0 

0 

HE8BR0NVILLE 

AM 

M 

M 

M 

6B 

3+ 

30 

0 

0 

0 

.35 

-  2.17 

.35 

23 

.0 

0 

LA  PRYOR 

96.8 

70.9 

83.9 

1.1 

102 

10 

63 

5 

0 

30 

0 

0 

0 

4.66 

2.13 

2.90 

17 

.0 

0 

LAREDO  WB  AIRPORT 

R 

97.2 

75.3 

86.3 

0.5 

103 

25+ 

71 

2 

0 

29 

0 

0 

0 

.43 

-  1.66 

.14 

26 

.0 

0 

MIRANDO  CITY 

AM 

98.2 

73.8 

86.0 

104 

23  + 

70 

5  + 

0 

30 

0 

0 

0 

1.25 

1.18 

23 

.0 

0 

PEARSALL 

98.9 

72.1 

85.5 

104 

7+ 

68 

10+ 

0 

30 

0 

0 

0 

1.14 

-  1.32 

.92 

22 

.0 

0 

POTEET 

93.8 

73.0 

83.4 

97 

21  + 

67 

3 

0 

29 

0 

0 

0 

2.33 

1.20 

22 

.0 

0 

RIO  GRANDE  CITY  2  ESE 

AM 

99.1 

75.3 

87.2 

2.4 

105 

26 

70 

28+ 

0 

30 

0 

0 

0 

.63 

-  1.48 

.35 

28 

.0 

0 

TILDEN 

AM 

96.7 

73.3 

85.0 

101 

22 

67 

7+ 

0 

29 

0 

0 

0 

2.88 

1.75 

19 

.0 

0 

WINTER  HAVEN  EXP  STA 

96.3 

72.2 

84.3 

103 

10 

66 

3 

0 

29 

0 

0 

0 

4.31 

3.62 

17 

DIVISION 

85.0 

2.44 

.0 

LOWER  VALLEY  DIVISION 

BROWNSVILLE  WB  AIRPORT 

R 

91.1 

75.6 

83.4 

0.8 

96 

22 

70 

6 

0 

23 

0 

0 

0 

.77 

-  2.28 

.51 

27 

•  0 

0 

1 

HARLINGEN 

AM 

94.9 

75.1 

85.0 

2.3 

101 

25 

69 

3 

0 

29 

0 

0 

0 

2.34 

-   .60 

1.42 

28 

.0 

0 

1 

MC  ALLEN 

93.8 

74.0 

83.9 

98 

24 

70 

28+ 

0 

30 

0 

0 

0 

2.04 

1.30 

27 

.0 

0 

2 

MC  COOK 

95.9 

72.9 

84.4 

100 

25+ 

65 

3 

0 

30 

0 

0 

0 

4.00 

1.23 

27 

.0 

0 

3 

MISSION 

AM 

95.0 

74.7 

84.9 

0.8 

99 

25  + 

70 

2 

0 

3  0 

0 

0 

0 

2.01 

-   .34 

.97 

15 

.0 

0 

2 

PORT  ISABEL 

90.3 

77.8 

84.1 

1.4 

96 

22 

73 

29 

0 

17 

0 

0 

0 

.74 

-  1.44 

.38 

27 

.0 

0 

0 

PORT  MANSFIELD 

AM 

89.1 

78.2 

83.7 

98 

23 

72 

28 

0 

9 

0 

0 

0 

.79 

.64 

20 

.0 

0 

1 

RAYMONDVILLE 

95.7 

73.5 

84.6 

2.0 

99 

25  + 

66 

5  + 

0 

JO 

0 

0 

0 

2.17 

-   .85 

1.24 

30 

.0 

0 

2 

SAN  BENITO 

AM 

95.2 

73.5 

84.4 

1.8 

99 

25 

69 

30  + 

0 

JO 

0 

0 

0 

.88 

-  2.68 

.42 

28 

.0 

0 

0 

WFSLACO  2  E 

93.0 

73.9 

83.5 

97 

24  + 

67 

3 

0 

28 

0 

0 

0 

4.65 

4.09 

27 

1 

D I V 1  S  I  ON 

84.2 

2.04 

.0 

t      DATA  RECEIVED  TOO  LATE  TO  BE  INCLUDED  IN  DIVISION  MEANS. 
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DAILY  PRECIPITATION 


TEXAS 
JUNE    1958 


■a 

Day  of  month 

Station 

3 

12        3 

4     1     5 

6 

7    | 

8 

9 

10   |    11    |    12 

13   |    14  |    15 

16   J   17   1 

18 

19 

20 

21 

22  1 

23  1 

24 

25  1 

26  | 

27 

28  1   29  1 

30 

31 

UTMV 

NE   WB    AIRPORT              R// 

1.46 
2.08 

.06 

.46 

■04 

.73 

.02 

.35       .06 

.07       T 

.  74 

.03 
T 
•  45 

.96 

(L»    )    SE 

1.15 

.30 

.4.; 

T 

NUEVA 

2.03 

.13 

1.80 

.10 

V 

.54 

.07 

•12       .04 

.03       .01 

.27 

2.04 

.04 

.06 

1.94 

E 

4.85 

T           .01 

T 

T 

.14 

2.64 

•  16 

•  1C 

•  02 

.88 

.87 

.03 

1     5Sw 

5.87 

.25 

.14    4.52 

.16 

.80 

ADO 

3.75 
.45 

•  05 

.05 

.26 

3.C7 

.20 

.15 

!_L0   W6    AIRPORT            R// 

4.22 

T 

.03 

.04       T 

.16 

3.69 

.08 

T 

.21 

T 

.0  1 

T 

AC    6   E 

.84 

.30 

.01 

•  04 

.13 

.08 

.03 

.18 

SOU 

1*34 

.01       .31 

.37 

.31 

TOM   *    NE 

.25 

3.72 

1.83 

T 

T 

T 

1.40 

.10 

.01 

1.41       .31 

.05 

T 

T 
.33 

•  40 

.08 
1.16 

.03 

.44 

.08 

C*E 

2.11 

.  4E 

.63 

1.00 

AS    PASS 

1.52 

.05 

.71 

.65 

.11 

9    CITV 

2.47 

1.44 

.27 

.  ?4 

•  02 

6T0H 

.92 

.09 

.18 

.46 

.17 

mm 

.77 

•  25 

.11 

.  4  1 

R   CITV 

4.23 

.16 

.62 

•  S3 

.89 

1  .83 

MONT 

1.81 

.01 

.61 

1.11 

•  08 

S   2   SSE 

1.94 

•23      .91 

.26 

.54 

TA 

N   «B   AIRPORT                 R 

2.89 

T 

.01       .06 

•57    1.90 

T 

.  34 

•  01 

T 

N    DAM 

3.68 

3.39 

.03 

•  21 

•  05 

N   HMY    290   BRIDGE 

1.91 

.02 

T 

T          1.25 

•  02 

•  62 

T 

ELL 

.92 

.10 

.82 

ELL    W.    REE 

.54 

T 

T 

•  45 

.09 

T 

SFIELD 

1.62 

.62 

.58 

.42 

HGEB    2    H 

.63 

.04       .36 

.21 

.  0  2 

RHEA    EXP    PAN 

1.54 

.03 

.80 

•  05 

.66 

RM£A   6RAEF    RANCH 

ART 

1.60 

.45       .10 

.05 

1  .00 

ITY   WATERWORKS 

2.18 

.63 

.03 

1.46 

T 

•  02 

.02 

UN 

.98 

.15 

.38 

•  45 

OUT 

5.21 

1.79 

.90 

.22 

.50 

•  67 

1.13 

ONT    EXP    FARM 

LLE    5    NE 

•  64 

.07 

•  57 

N   DAM 

2.29 

.02 

1.16 

■04 

1.07 

OOK   DAM 

.75 

T             .11 

.62 

.02 

KIN 

1.12 

.27 

.65 

PRING 

ELLS 

1.63 

T          1.41 

.09 

.13 

2.15 

.70 

.71 

.60 

.14 

1 

6.35 

.10    3.8S 

.34 

.10 

1.14 

•  82 

ET 

2.50 

.27 

.26 

1.97 

TT 

7.39 

.04 

1.06    2.60 

2.34 

.47 

•  88 

E 

3.20 

.53       .22 

.02 

.05 

2.38 

IER  2    E 

4.21 

.35 

.89 

.73 

.69 

1.25 

.30 

6.60 

T 

•  02 

1.05 

1.60    1.36 

.35 

1.25 

.25 

.70 

R 

5.07 

T 

2.76 

1.21 

.23 

.24 

.60 

.03 

LLAS   RANGER    STATION 

.53 

•  11 

.16 

.15 

.03 

•  OS 

.03 

R 

1.73 

.07 

.91 

•  60 

.15 

R    3    M 

1.70 
3.09 

T 

T 

.06 

1.56 

.09 
.60 

.55 

.23 

.82 

.Bl 

.02 

.03 

3ER 

6.17 

.28 

1.49    2.05 

■19 

.77 

.24 

1.15 

1   SE 

•  79 

T 

.01 

.12       .12 

T 

.51 

•  03 

E'TVILLE 

5 

11.30 
2.48 
1.59 
1.85 

.16 

T 

4.21    4.69 
•23       .78 
.38 

1.41 

.02 

.07 

1*05 

.13 

1.45 

1.85 

.79 

T 

:nridge 

.94 

.07 

.01 

.14 

.03 

.06 

.63 

T 

y* 

.87 

.51 

.05 

.02 

.29 

:PO*T 

.87 

.62 

.05 

T 

M 

4.16 

•  02 

.05 

.49 

.35       .61 

.40 

2.18 

.06 

C!€L0  2    E 

2.01 

.43 

•  13 

1.45 

T 

5VILLE    WB    AIRPORT    R 

.77 

T             .09 

.02 

.01 

.51 

.14 

MOD 

3.02 

.10 

.46 

T 

T             .18 

.01 

2.25 

*AN   DAM 

2.84 

1.04 

1.80 

.0 

3.00 

.01 

T          2.64 

.02 

.28 

.05 

2   NE 

2.17 

.40 

.74 

.08 

.13 

.72 

.10 

>0E 

1.59 

T 

T            T 

T 

1.03 

.56 

*    HIU 

1.42 

.19 

.11 

.18 

.94 

KM 

.65 

.05 

.60 

•ETON 

r 

5.26 

3.20 

4.86 

4.04 

.35 

.06 

.19    3.89 
.02    1.75 

.23 
1.80    1.13 

•  99 

1.20 
1.43 

4.22 
.12 

M 

3.74 

.23 

.06    2.33 

.74 

.38 

>s    SABA 

1.53 

.73       .25 

.49 

.06 

«000   2    S 

9.24 

.69       .48 

3.66    3.15 

.0  3 

.47 

.56 

AN    1    ENE 

.ARIA 

1.05 
1.07 

.05 

.07 
•  42 

T 

.19       .05 

.08 

T 

.63 

.51 

.06 
.05 

T 

.01 

RANCH 

IANCH 

7.50 

5.50 

•  10 

1.90 

10    SPRINGS 

5.15 

.07 

.20 

.22    3.65 

.67 

.17 

.17 

-LTON 

2.90 

T 

T 

.85 

T 

.49       .20 

r 

T 

.01 

1.32 

.03 

WE 

5.18 

T 

.27 

.60 

T 

.25    2.42 

T 

.69 

.95 

UJKH 

-L 

! 

1.40 

3.23 

6.43 

.25 

T             .32 

3.06 

.52 

.10 
.63 

.09 

T 

,70 

.90 
1.70 

L.33 

.07 
.35 

.96 

.06 

*VILLE 

4.66 

.03    4.16 

.04 

.40 

.03 

:l 

2.58 

.85 

1.73 

*ESS   C*A    AIRPORT 

.32 

T 

.10 

T 

.15 

T 

•  06 

.01 

CO  THE 

1.20 

.03 

.18 

.07 

.42 

.33 

.17 

T 

5    BASIN 

1.02 

•  02 

■45 

T 

.01 

•03       .27 

.07 

.11 

.06 

rOVAL 

4.79 

4.14       .50 

.  1  1 

.04 

3   CREEK 

2.62 

.02 

2*60 

1DON 

3.68 

•  29 

.39 

.59 

1.  12 

.01 

.01 

1.27 

>VILLE    2    E 

6.12 

•  99 

•  06 

.43    2.08 

•  86 

.07 

1.62 

.01 

■NS   RANCH 

.79 
4.68 

T 

T           T 
.37 

.19 

.03 

2.32 

.60 

.24 

.72 

*NE 

2.35 

.04       .19 

2.00 

.12 

.AND 

2.89 

•  13 

.58 

1.54 

.64 

X   9    E 

2.27 

.12 

•  50 

.71       .31 

.18 

.08 

.37 

IE 

2.83 

•68 

T 

.41 

.46 

r    RANCH 

SR|NG   5    S 

2.53 

.86 

.02 

.01       .19 

.69 

.30 

.41 

.05 

ITER 

.95 

T 

.16 

.79 

DAILY  PRECIPITATION 


| 

Day  of  month 

Station 

o 

1              1 

H 

12        3 

4    |    5    J    6 

7    |    8    |    9 

10   [    11    |   12 

13       14       15 

16       17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25      26      27 

28      29      30 

COLEMAN 

2. ST 

T 

T 

.22      .03 

2.30 

T 

COLLEGE    STATION    CAA    AP 

2*40 

.05 

1.13 

•  90 

T 

.32 

COLORADO    CITY 

1.32 

.70 

.10 

.10 

.42 

COLUMBUS 

2-55 

T 

T 

1*52 

.49 

T 

T 

.02 

.52 

COMANCHE 

1.72 

.18 

1.54 

COMSTOCK 

4.20 

1.23 

.11     1.90 

•25 

.71 

CONLEN    3    N 

.97 

.05 

.37 

.55 

CONROE 

.16 

T 

.13 

•  03 

.02 

COOPER 

6.33 

.80     1.05 

1.33    1.45 

•  25 

.50 

.95 

COPE    RANCH 

1.90 

.50 

1.40 

COPPERAS    COVE 

8.96 

.15 

3.60 

•  21 

4.95 

.05 

CORNUOAS    SERVICE    STATION 

.60 

.47       .07 

.06 

CORPUS    CHRIST  I 

1.19 

.86 

.33 

CORPUS    CHRI5TI     WB    AP          R 

.75 

T 

T             T 

T             .46       T 

T 

T 

.04 

•  25 

CORSICANA 

1.39 

.72 

.22 

•  24 

.21 

COTULLA 

1.23 

.36 

.45 

.02 

.40 

CCTULLA    CAA    AIRPORT 

1.49 

.36 

.46 

T 

.07 

.58 

COTULLA    HILLJE    RANCH 

1.00 

1.00 

COX    RANCH 

2.03 

1.10 

.90 

.03 

CRESSON 

.47 

.10      .30 

.07 

CRIDER    RANCH 

6.96 

.50    2.27 

•  75 

.12 

3.32 

CROC<ETT 

3.89 

.29    2.12 

•  38 

1.10 

CROSRYTON 

1.25 

.05 

.03 

T 

.03 

•  62 

.52 

CROSS    PLAINS    NO    1 

CROWELL 

2.21 

.67 

1.40 

.14 

CRYSTAL    CITY 

3.86 

T 

.08 

.40       .05 

2.75 

.22 

T 

.03 

•  33 

CUERO    3    NW 

.53 

.07       .06 

.15 

.25 

CYPRESS     1    SW 

•  76 

.10 

.22 

CYPRESS    HILL 

8.28 

7. BO 

.48 

DACUS 

.30 

.30 

OAINGERFIELD    9    S 

6.36 

1.68 

2.22     1.58 

.07 

.06 

.25 

.52 

DALHART     CAA     AIRPORT 

•  55 

.01 

T 

T 

T 

T 

.06       T 

•  10 

.05 

T 

.04 

T                          T 

.27      T 

DALLAS    WB    AIRPORT                  R// 

1.90 

T 

.13 

1.20                     T 

T 

T 

.16       T 

T 

T 

T 

•  40 

.01 

T             T 

DANEVANG 

1.94 

T 

1.20 

.30 

.01 

.38       .0 

DARROU2ETT 

2.25 

T 

T 

T 

.02       T 

.17 

1.11 

.05 

.10 

.70 

•  10 

DAVILLA 

5.50 

4.00 

1.50 

OE    LONG    RANCH 

3.79 

1.40       .75 

.04 

1.60 

DECATUR 

2.04 

.10 

1.10       .11 

•  14 

.49 

.10 

DEKALB 

7.47 

.05 

T 

1.02    1.00 

.03 

1.43 

1.00 

2.94 

DEL    RIO    WB    CITY 

3.94 

T             T             T 

.76       .10 

2.50 

T 

•  11 

•  29 

.04 

.12 

DENISON    DAM 

2.45 

.04 

.02 

.60 

1.60 

.16       .03 

DENTON 

2.59 

•86       .40 

.02 

.06 

.46 

.35 

DENTON    EXP    STATION 

2.35 

.02 

.99       .06 

T 

.32 

•  54 

.16 

.20       .06 

DEWfYVILLE 

3.62 

1.05 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

2.57 

DIALVILLE    2    W 

4.47 

•  14 

.52 

.14 

.33    2.99 

.02 

.32 

.01 

DILLEY 

1.99 

T 

.11 

1.21 

.05 

.62 

DIME    POX 

1.13 

.70 

.23 

.20 

DIMM  ITT    6    E 

1.94 

.06 

1.20 

.40 

.21 

.07 

DOOLE 

2.30 

.60 

1.65 

.05 

DOSS 

5*60 

.40 

4,00 

1.20 

ORYER    1    NW 

2.28 

.72 

T 

T 

1.56 

T            T 

DUBLIN 

2.97 

.37 

T 

T          1.65 

.02 

•  93 

T             T 

DUMAS 

1.87 

.85 

•05      .13 

.14 

•  59 

T 

•  11 

T            T 

DUNDEE    3   NW 

1.95 

T             T 

1.55 

.40 

T 

DUNK    RANCH 

4.78 

.44    2.78 

.20 

1*23 

.13 

EAGLE    MOUNTAIN    LAKE    DAM 

1.20 

•  36 

.64 

EAGLE    PASS 

6.82 

T          1.05 

1.08 

4,4.0 

.01 

,22 

.06 

EASTLAND 

4.33 

.36 

.10       .56 

.89 

2.^.0 

•  02 

EDFM    1 

2.97 

1.27       .71 

.97 

.02 

T 

EDNA     3    SW 

2.28 

1.97 

.15 

.16 

EDO*    1    W 

3.75 

.04 

.03 

1.30       .07 

T 

•  76 

.02 

1.53 

EL    CAMPO 

1.24 

.82 

.10 

.3 

EL    PASO    WB    AIRPORT               R 

1.66 

.02 

T 

T             .03 

.72       .10 

T             .12 

1.13 

.04 

ELDORADO    16    Sw 

ELCCTRA 

1.56 

.30 

1.20 

.03 

.05 

T 

fMORY 

3.88 

1.56    1.20 

.32 

.17 

.09 

.54 

fur |N»L    3    NW 

.45 

.35      .05 

.05 

EMCENAN    GARDEN 

1.92 

.05 

•25 

1.47 

.05       .1 

ENNIS 

2.43 

T 

T            .85 

1.54 

.04 

EVADALE 

3.39 

.15 

.26 

.06 

.57 

2.35 

FAKNfl    l 

.29 

.11 

.16 

r»[B    ',**'     RANCH 

4.30 

.27 

.27 

3.76 

'AIRFIELD 

3.20 

2.60 

.35 

.25 

FALfUMIAJ 

3.15 

.06 

.04 

.19 

.17 

.05 

1.61 

.8 

?.77 

.25 

1.40 

1*12 

T 

T 

r  »wc  UVfLLC 

2.37 

.57 

.28       .56 

.34 

.15 

.47 

w  r »R  I « 

*,fOPf 

4.32 

2.13 

.15 

1.94 

.10 

2.15 

.37 

.66 

.80 

.30 

7.67 

.50 

2.17 

*LO"OT 

7.79 

.36 

.75 

1.68 

2.25 

.18 

.61 

1.26 

.»?'.* 

.88 

T 

.02 

.01        .03 

•  43 

.39 

I    '  rDAOJ    •,    u 

1.1) 

f 

.05 

T 

T 

.9'. 

T 

.  14 

.     MH'M 

3.45 

.55 

2*90 

'ourri 

1.73 

.12 

.81 

.03 

.06 

•84 

.33 

.04 

ronri riu»c 

4.10 

.11 

2.25 

.92 

•  05 

.49 

.28 

7.4* 

.43 

1.11 

.90 

*o*t    M 

7.75 

.22 

.0) 

.33 

.20 

■  91 

.74 

.16 

.01 

.03                    .0 

.  ri 

.64 

.09 

.      ■ 

.47 

1 

f             .01 

T                           .01 

f 

T 

t|]        .01 

f 

.43 

I             T 

- 

.  '• 

T 

.  14 

-5<t 

T             .10 

■ 

.  ra 

.07 

.78 

.40 

- 

•  09 

1.33 

1.63 

.*.*>•'. 

r.u 

5.  96 

1.94 

mtwi  ,  «• 

.1  1 

.05 

.73 

.90 

.90       - 1 

'►r«« 

.61 

- 

.06 

.70       .9) 

1.70 

.33 

.04 

.-* 

.  1/ 

.97 

i.ii 

.09       .56 

.36 

.30 

»  Mr     MNCM 

1.  >s 

.15 

.85 

.32 

7.40 

•     r.r 

%.*4 

t 

.11 

.98 

/.*1 

.64 

.1  I 

.16 

.21       .02 

MVftfW  M  (Iff                •■ 

./* 

t 

r 

I 

.71 

T 

.02 

■     *    »» 

.44 

T 

.11 

1             .04 

•  13 

.06 

.12 

' 

|«M 

.  '5 

.16 

.*« 

.0 

-       .- 

.01 

.0) 

.05     1.9» 

.06 

1.96 

■01 

.14 

.14 

.11       .69 

.14 

« 

.71 

.  '/  I        .  /  i 

•  06 

.  pi 

.19 

.  1  i 

-.    <,   ■»'.• 

.1* 

.09 

.79 

f 

4.4/ 

.14 

4.19       .10 

.14 

.01 

.16 

1  ,t,  \ 

./■ 

■ 

f 

.  1  | 

,.     *  » 

.90    1.70 

.49 

1.70       .09 

• 

4.90 

.90 

Ml 

.'i ; 

h./U       .to 

.97 

.06 

DAILY  PRECIPITATION 


TEXAS 
JUNE  1956 


3 

Day  of  month 

Station 

E- 

1    |    2    |    3 

4 

5 

6 

7    |    8 

1     9 

10   [    11    |    12 

13  |    14  |    15 

16       17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25  1  26  1 

27 

28  1   29  1   30 

31 

DLOTHWAITE 

3.64 

.31 

T             .38 

2.90 

.05 

HI  AS 

1.44 

•  17 

1.27 

XIAO    6    NE 

3.33 

T 

T 

.04 

T 

.01 

T 

3.28 

T 

T 

XIAO    1    SE 

•  90 

.10 

.80 

3NZALES    1 

2.44 

.27 

•  09 

.20       .24 

1.64 

CH2ALES   2 

2.75 

•  50 

•  14 

.08 

.11 

.13 

1.79 

UMAM 

1.71 

.13 

1.58 

? ANBURY 

2.54 

.06 

T 

.17 

2.30 

.01 

(ANOFALLS    3    SSE 

.17 

.17 

tAPELAND 

3.90 

.15    3.40 

.25 

.10 

UPEVlNF    DAM 

2.94 

.0* 

.34 

.01 

T 

•02     1.18 

.12 

1.14 

T 

.09 

*EENVILLE    2    SW 

6.99 

T 

3.00 

1.40    1.56 

T 

.21 

.01 

■  25 

.18 

.01 

.37 

*OVETON 

5.58 

.73 

.91 

.97 

2.97 

RIVER 

1.20 

.0  9 

T 

T 

T 

T 

.29 

.03 

.03 

.58 

•  07 

.  11 

■reo 

5.61 

.02 

.20 

T 

4.23       ,02 

.15 

.21 

.58 

T 

.20 

JTMRIE 

.74 

.74 

164N5POPT 

7.18 

T 

T 

.30    2.30 

•  40 

1.43 

.15 

.53 

1*00 

T 

.02 

1  .05 

ILE   CENTER    1*    WNW 

ILLETTSVILLE 

4.71 

.10 

.10 

1.56 

.08 

.68 

.05    2.12 

kNILTON    2    NW 

.65 

.14 

.14 

.28 

.09 

WtlH 

.95 

.42 

•05 

.08 

PLETON 

8.03 

1.53 

T 

2.74    1.53 

.55 

1.04 

•  64 

RUMEN 

2.34 

.32 

.03 

.02 

.08 

.19 

.12 

1.42       .15       .01 

RPER 

6.63 

.13 

6.35 

2.15 

PT 

1.82 

.52 

.27 

.88 

.15 

P.TLE-! 

•  93 

.05 

•  09 

.08 

.03 

.28 

•  30 

.  10 

5KELL 

1.68 

.02 

.02 

T             T             T 

T             .28 

1.36 

T 

ISKELL    6   NW 

1.11 

T 

, 

3      .20 

.17 

•  60 

.01 

WKINS 

6.17 

.14 

.13 

2.05     1.67 

•  40 

.17 

1.61 

*N£S    RANCH 

2.26 

1.52      .20 

•  54 

88RONV1LLE 

.35 

.35 

MPSTEAD 

•  38 

.07 

.06 

.05 

.20 

NDEPSON 

7.30 

.73 

.39 

2.45 

.80 

2.16 

.75 

NLY 

9.07 

8.25 

.50 

.32 

NRIETTA 

2.20 

.96 

.78 

.03 

•  23 

.06 

.06       .08 

RE FORD    1 

2.63 

.75 

.63 

T 

.07 

.57 

.25 

.03 

.05 

.28 

"WITT    1    SE 

1.79 

.06 

T 

.06    1.38 

•  14 

.07 

.08 

T 

CO 

1.08 

.17 

T 

T 

T             .41 

.  36 

.14 

T 

WINS 

3.60 

.03 

.01 

1.32 

1.32 

.15 

.25 

.12 

■40 

T 

LLSBORO 

1.24 

.03       .54 

.42 

.25 

TCHLAND 

.97 

.24                     .20 

.21 

.15 

.17 

MM 

2.67 

.06 

.10       .02 

.93 

.02 

1.51 

.03 

HEY   GROVE 

7.50 

•05 

2.45    1.55 

.75 

.75 

.91 

.04 

RDS    CREEK    DAM 

3.56 

.02 

.19 

.33 

3.02 

RGER 

5.41 

.47 

.61 

.03 

.04 

.14       .09 

.03 

1.01 

2.68 

.06 

.03 

USTON    WB    CITY                       R 

2.10 

T 

T 

T             T 

.84 

.96 

.17 

T 

T 

.13 

T 

USTON   MB    AIRPORT 

•  47 

T 

T 

.06 

T 

.31 

T             .10 

WSTON    ALIEF                            R 

1.82 

.05 

.86 

■  55 

.36 

USTON   BARKER 

.87 

.26 

.26 

.35 

KJSTON    DEER    PARK 

.09 

.09 

USTON    HEIGHTS 

3.44 

■  25 

2.09 

.10 

USTON    HIDDEN    VALLEY 

2.36 

.21 

•  11 

.20 

.72 

.12 

USTON   MISSOURI    C  ITY 

1.16 

•  64 

T 

.02 

.50 

USTON    NORTH    HOUSTON 

1.05 

.32 

.01 

.01 

.67 

•  04 

USTON    SAN    JACINTO   DAM 

.84 

.36 

.17 

.31 

USTON    SATSUMA                       R 

•  93 

.91 

T 

.02 

USTON    SPRING   BRANCH 

1.93 

.02 

.04 

1.32 

.55 

T 

■M8LE 

•  70 

.07 

.09 

.35 

.19 

M8LE    PUMP    STATION 

IT 

4.14 

1.67 

.27 

2.20 

NTSVILLE 

2.39 

.21 

.41 

.30 

1.03 

.44 

E 

8*03 

7.55 

■  48 

PEPIAL 

.32 

•  32 

OIAN    GAP 

1.49 

.35 

.25 

.89 

T 

IWA   PARK    EXP    STATION 

CK5BORO 

1.42 

.49 

.03 

.20       .11 

.52 

.07 

CKSON    HILL    GUARD    STA 

2.09 

•24       .64 

.75 

.46 

CKSONVILLE    EXP    STA 

5.17 

.17 

.01 

T 

3.10       .63 

.06 

.01 

.10 

.01 

.88 

CKSONVILLE 

4.37 

.20 

.30 

.10 

.10    2.65 

.10 

.15 

.57 

«ES    RIVE*    RANCH 

3.92 

1.18    1.80 

.30 

.42 

.22 

RRELL 

2.20 

1.25 

.10 

.85 

SPER 

3.36 

.20 

.12 

.23 

•35 

.42 

.22 

1.62 

OOO 

3.67 

.34 

.18 

3.15 

FFERSON 

7.46 

.04 

.27 

.07 

T 

1.84    2.65 

.10 

.16 

2.  14 

.19 

HNSON    RANCH 

1.41 

.38       .43 

.60 

HES   C    BAR    8    RANCH 

8.26 

3.40    4.30 

.49 

.03 

.06 

NFS    W*    RANCH 

-URDANTON    *    SSE 

1.15 

.03       .04 

.18 

.09 

.81 

NCTION    CAA   AIRPORT 

4.34 

T            T 

2.11     1.84 

.05 

.02 

.32 

T 

PNACK 

6.42 

T 

.33    4.01 

1.43 

.65 

RUES   CITY 

2.58 

.13 

2.20 

.25 

TY   WOLF   HILL 

.53 

.12 

.01 

.12 

.27 

.01 

UFHAN 

2.11 

.65 

.02       .59 

.68 

T 

T             .17 

NEOY 

1.87 

T 

.09 

1*60 

.18 

NHEDALE    6    SSW 

.75 

.20 

.55 

NT 

•  64 

•  06 

.04 

.06 

.20 

.20 

.08 

PRVILLE 

5.78 

3.00 

.90 

.70 

.18 

LLEEN 

8.14 

.  14 

1.50 

6.40 

.10 

NGSVtLLE 

2.96 

■  84 

1.80 

.08 

.24 

R8YV1LLE    FOREST    SERV 

4.J1 

.76 

.39 

.04 

.04 

2.76 

.50 

APP    6    SW 

.57 

.12 

T 

T 

T 

.42 

.03 

OX   CITY 

2.98 

.22 

T 

.17 

2*38      ,06 

.15 

T 

GRANGE 

1.39 

T 

T 

T 

.13 

.15 

.11 

PRYOR 

4.66 

.31       .09 

2.90 

•48 

.88 

TUNA    1    S 

.99 

.20 

.11 

.17 

.02       .18 

.25 

.06 

KE   COLORADO    CITY 

1.22 

.46 

.06 

.05 

.63 

<E   KICKAPOO 

KE   VICTOR    3    w 

3.65 

2.65 

1.00 

-ESA 

•  98 

.16 

.50 

.32 

T 

"PASAS 

6.90 

.28 

3.75 

.03 

2*84 

RCOO   WB    AIRPORT                  R 

•  43 

T 

T             .11 

.01 

.06 

T 

T 

•  03 

.14 

.08 

TEX 

6.76 

.08 
1.17 

T          3.61 

.20 

1.10 

.95 

,62 

VON   DAM 

2.83 

.  10 

T 

.17       .58 

T 

.16 

.61 

.04 

WN 

2.13 

1.36       .15 

.62 

ADAY 

NORAH 

T 

T 

T            T 

T 

T 

VELLAND 

1.37 

-             - 

.04       .71 

T 

T 

.62 

WISVILLE 

4.87 

62 

T 

.06    2.02 

T 

2.02 

•  13 

BEPTY 

2.10 

T 

T 

.71 

.21 

,16 

.25 

.10 

.67 

BERTY  HILL 

4.26 

•15    3.21 

.20 

.70 

LLIAN 

•  75 

.25 

.50 

NDALE    5    SE 

4.91 

T 

•  02 

.32    2.71 

.05 

.27 

1.52 

.02 

NOEN 

7.18 

3.65       ,75 

1.18 

1.60 

PAN 

3.92 

•  08 

.01 

.01       .15 

T 

3.67 

PSCOMB 

3.48 

T 

T 

T 

1.50  ' 

.92 

.06 

.12 

.81 

.07 

DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


LITTLE  ELM  J  NNE 

LITTLEFIELD 

LIVINGSTON 

LLANO 

LOCKHART  2  NW 

LOMETA 
LONG  LAKE 
LONGVIEW 
LOOP 
LORENZO 

LUBBOCK 

LUBBOCK  WB  AIRPORT 
LUFKIN  CAA  AIRPORT 
LULING  1  SE 
LVNXHAVEN  RANCH 

MADISONVILLE 
MAGNOLIA 
MANCHACA 
MANSFIELD 
MANSFIELD  DAM 

MARATHON 
MARCO 
MARFA  16  S 
MARLIN 
MARSHALL 


MA 


IN  RANCH 
MARYS  CREEK 
MASON 
MATADOR 
MATAGORDA 

MAUD 

mauRBRO 
MC  ALLEN 
MC  CAMEY 
MC  COOK 

MC  DONALD  STORE 
MC  GREGOR 
MC  INTOSH  RANCH 
MC  KINNEY 

MEMPHIS 

MENARD 

MENTONE 

MENZIES  AL  RANCH 

MERCEDES  7  S 

MERRILL  RANCH 

MERTZON 
HEX  I A 

MIAMI 

MIDLAND  MB  AIRPORT 
MIDLAND  *  ENE 

MIDLOTHIAN 

MILLER  OANCH 

-INEOLA 

MINERAL  WELLS  CAA  AP 

mIRANDO  CITY 

MISSION 
M08EETIE    2  S 
MONTAGUE 
MONTGOMERY 
MORGAN  MILL 

- 

MORTON 
MOSCOW  1  SE 
»»tCM 

MOUNT    LOCKE 


1.** 
2.97 
1.62 


MUNOAY 
»'jM   MACK 
NACOGOOfHfS 
NA^ES    3    HE 
NATAL  IA 

•,r»i     tAMCH 

NFWlLLE 

••'*   MMMPVLt 

• 
■m*0»1 

*|l     *TO«t 

MOOAltn   '..*"'    |f  AT  ION 


•  *IH*      >"' 

■ 


1.21 
1.20 
7.70 

1.81 
2.00 
2.77 
2.19 
4.82 

3.17 
1.05 
3.35 


7.12 
1.A3 
2.0* 
.92 
4.00 

3.95 
3.27 
5.40 
1.40 
2.66 

3.70 
.95 
6.20 
3.69 
4.56 

5.91 

2.28 

3.03 

.50 


13       14       15       16       17       18 


25      26      27 


28      29      30 


4.12 
1.13 
1.25 

2.01 

4.20 

3.70 

.26 

2.19 

2.10 
1.36 
3.27 
2.36 
3.38 

7.74 
1.20 
3.58 
1.73 
3.38 

1.91 

2.05 
6.97 
4.88 
3.18 

2.40 
5.85 

10.16 
7.2*. 
2.30 


...  .* 
2.07 
>.« 
.21 

2.10 

?.  '* 
8.07 
*.«! 
I.** 

.71 
.88 

r.n 
»./' 

1.0* 

|#M 

1.20 


.16 

01 

.0.    1 

1* 

.13 

37    1 

..3    2 

23 

1 

.76 

.62 

.50 

.19    7 

.25 

.52 

.03 

1.11 

.26 

1.25 

.59    2 

.21 

.50    1 

.48 

.0". 

•  39 

1.49    1 

.51 

.10 

.05 

.68    1 

.75 

•  39 
1*52 
1.53 


.67 
.79 


1.30 
1.23 


2.8.      .39 
4.00    1.10 


.75      T 
1.00      .10 

1.86 

.03    2.23 

.30 

.10      .50 

•  49 

•  59 


I  1.13    1.35 

.07      T  T 


.20    1.50       .15 


1.03 
.25 

1.93 

1.36 
.66 
2.20 

.73 
.03 


2.71 

1.44 
2.09 


•  I    •    t 


1.7. 


DAILY  PRECIPITATION 


3 

Day  of  month 

Station 

e2 

12        3 

4         5 

6 

7    |    8    ] 

9 

10   |    11    |   12 

13   |    14   |    15 

16       17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25      26      27 

28 

29 

30 

31 

ACID 

2.72 

.90 

.30 

1.30 

.22 

HNS 

1.26 

.05 

.21       .31 

.03 

.68 

AINVIEW 

2.36 

.06 

T 

T 

T             .10 

T 

.29 

.02 

.02 

•  02 

1.87 

T 

1MT    COMFORT 

2*36 

.to 

1.52 

.20 

.04 

H.AR 

3.18 

.35 

.35 

T 

•36 

T 

2.10 

HTOTOC 

1.43 

.38       .42 

.63 

RT    ARTHUR 

2.25 

.15 

.03 

T 

.25 

T 

.77 

1.05 

RT    ARTHUR    W6    AIRPORT    R 

1.93 

.10 

.34 

T             T 

.19 

T             T 

•  01       T 

.02 

T 

.06 

.05 

1.16 

T 

*T     ISABEL 

.7* 

•08       *17 

.11 

.38 

RT    LAVACA 

3.45 

.10 

.42 

•  09 

2.70 

.14 

RT    MANSFIELD 

.79 

T 

.64 

.10 

.05 

•RT    OCONNOR 

1.69 

T 

T 

.86 

.49 

.24 

.03 

.07 

SSU"   KINGDOM    OAM 

1.03 

.03 

1.00 

ST 

1.23 

.06 

.16 

.39 

.62 

TCET 

2.33 

.15 

.03       .06 

T 

.67 

1*20 

YNOR 

3.10 

.12 

T 

T           T 

1.36       .64 

.12 

.84 

ADE    RANCH 

9.70 

.09 

.82     3.86 

1.03 

.05 

3.65 

•  20 

fSlDIO 

.B7 

.02 

.83 

.02 

5.01 

.03 

.27 

.23 

2.88 

.60 

1.00 

OVlDENT    CITY 

1.32 

1.32 

TNAM 

3.74 

.78 

.68 

.90 

1.38 

ANAH    5    SE 

2.04 

.11 

.02 

.01       .04 

1.61 

.12 

•  13 

TTAOUf 

2.25 

.15 

.53 

.15 

1.42 

ITMAN    2    S 

4.03 

.06 

1.86       .70 

•  26 

.09 

.18 

.02 

.16 

.68 

INflOH 

3.61 

.11 

1.93 

1.52 

.05 

N6ER    PUMP    STATION 

5.39 

.30 

1.29 

•  20 

.30 

3.30 

YMONOVILLE 

2.17 

.07       .02 

.06 

.11 

.01 

.62 

.01 

.03 

l  .24 

D   BLUFF    CROSSING 

2.70 

.80 

1.90 

D   BLUFF    DAM 

2*10 

T             .20 

.06 

.35       .11 

•  61 

.52 

.02 

.23 

FUGIO 

.57 

T 

.05 

.02 

.42 

.08 

CAROO 

2.41 

•  20 

.45 

1.76 

CHAROS 

1.69 

T 

•  06 

.28       .98 

.35 

CHARDSON 

.76 

.40 

.36 

CHLAND    SPRINGS 

CHMOND 

.57 

.12 

.11 

.28 

.06 

LEY    BEN    RANCH 

4.05 

2.00       .65 

1.40 

NGGOLD 

1.49 

.42 

.47 

■  44 

.16 

0   GRANDE    CITY    2    ESE 

.63 

.15 

.08 

•  03 

.02 

.35 

0MEO1NA    2    N 

1.95 

.21 

.07 

1.57 

•  10 

SING   STAR 

2.01 

.27 

.02 

.02 

1.70 

VER5IDE 

2.73 

.98 

1.10 

.65 

ANOKE 

2.75 

.05 

.07       .03 

2.53 

.02       .05 

BERT    LEE 

•  34 

.07 

.07 

.20 

BSTOWN 

1.50 

.02       .02 

T 

.01       T 

.06 

.06 

.86 

.45 

BY 

.02 

.02 

KKLAND    1    N 

2*84 

.04 

.01 

.12 

.46       .13 

T 

2.00 

.06 

KKPORT 

1*68 

T 

1.43 

.25 

CKSPRINGS 

CKWALL    3    WSM 

2.59 

.77 

.24 

.24       .76 

.56 

KJSEVELT 

4,00 

1.49    1.66 

.85 

SCOE 

.26 

.02 

.03 

.11 

.10 

SEN8ERG 

1.43 

T 

•  54 

.71 

.03 

.15 

ss 

2.27 

•  33 

.13    1,37 

.23 

.21 

SSER 

2.00 

.05 

1.95 

TAN 

.46 

.29 

.07 

•  10 

HGE 

1.69 

1*80 

.09 

SIC 

2.36 

T 

.03 

2.35 

T 

T 

ST    CIRCLE    BAR    RANCH 

BINAL 

8.96 

.70    6.56 

•  49 

1.06 

.15 

N   ANGELO   DAH 

1.49 

T 

.01 

.77       .26 

.34 

•  11 

N   ANGELO   WB    AIRPORT       R 

1.14 

T 

T 

1.05 

•  01 

T 

.08 

N   ANTONIO    MB    AIRPORT    R 

3.39 

T 

.06       T 

T             T 

.11 

.07 

3.15 

T 

T 

H   BENITO 

.68 

.32 

.42 

.14 

W   MARCOS 

1.52 

.04       .28 

.02 

.26 

.30 

.55 

T 

.05 

N   SABA 

NOERSON 

.88 

.11        .08 

.31 

.38 

NPY 

6.51 

6.00 

.51 

NSER 

3.12 

T 

T 

1.67 

.10 

1.05 

.20 

.10 

RITA    7    E 

1.67 

T 

T 

T 

.05 

1.62 

HULENBURG 

2.65 

.10 

T 

T             T             .08 

.20 

1.36 

.03 

.74 

.12 

ALY 

5.94 

1.01 

3.13 

.10 

1.68 

.02 

GUIN 

1.70 

.08 

•  02 

1.54 

.03 

T 

•  03 

* I  HOLE 

.76 

.05 

.26       T 

.35 

.10 

nmifl 

.80 

•  14 

.56 

.04 

.04 

AMROCK 

3.36 

.17 

.92 

.58 

.82 

.87 

ERMAN 

2.56 

.02 

.04       .02 

•  01 

.21       .73 

.06 

.30 

.91 

.11 

.03       .12 

ERWOOC 

5.36 

2.01 

•  50 

2.60 

.25 

LVERTON 

1.72 

T 

.20       .26       .08 

T 

.10 

.48 

.60 

T 

NT  ON 

2.54 

.05 

1.55 

.81 

.13 

ATOM    5    SE 

2.33 

.97 

.08 

.04 

1.26 

.16 

IDELL 

1.45 

•  36 

.10 

.28 

.60 

.09 

OAN 

3.31 

•30       .36 

2.  45 

.20 

1THVILLE 

1*53 

T 

T 

T             T 

.72 

.81 

T 

YDER 

2.32 

1.30 

T             .10 

T 

T 

•  92 

NORA 

6.29 

1.56    2.34 

1.09 

1.30 

EJUM1N 

1.97 

•  05 

.91 

.46 

.10 

.12 

.25 

.08 

INKS    RANCH 

4.15 

1.75    1.56 

.67 

.15 

RING   BRANCH    2    SE 

1.73 

T             .07 

.03       .05 

•  98 

.60 

'MNGTOWN    3    W 

•  96 

.05       .30 

•  61 

UR    1    WNW 

2.03 

.03 

.26 

.16 

T 

1.35       .08 

.13 

»URGER   DAM    B 

3.04 

.22 

.41 

.76 

T 

.51 

T             .02 

.21 

.53 

.38 

AMFORD    1 

1.26 

.08 

•20      .10 

•  66 

EPHENVILLE    3    NE 

ERLEY 

FRLING    CITY 

2.21 

.11 

2.10 

ERLING   CITY    9    NH 

.40 

.40 

RATFORD 

1.48 

1.06 

.04 

.01 

•  01 

.36 

RAWN    8    NNE 

1.48 

.03 

T             .26 

.06       .02 

1*11 

GAB    LAND 

1.60 

1.00       T 

.15 

.45 

JLPHUR    SPRINGS 

7.10 

•  35 

.12 

.02 

4.25       .35 

•  10 

T 

T 

1,14 

T 

.07 

.70 

IHOKA 

2*26 

.12 

.24 

.99 

.52 

.39 

ILPA 

3.31 

.04 

.05 

1.74 

1.48 

IMP  KO 

2.06 

.66 

.42 

.15 

.40 

•  39 

.02 

IRPLEY    1    E 

9.95 

T            T 

.20    8.00 

.15 

1*60 

*SC0SA 

2.34 

•  90 

.01 

.25 

.05 

.12 

.30 

.10 

.54 

.07 

>YLOR 

6.62 

T 

T 

,04    6.00 

.02 

.56 

"LFGRAPh 

4*35 

2.35       .63 

•  13 

.82 

.42 

"MPLE 

5.35 

.06 

T 

.05    1.94 

•  12 

3.18 

'NNYSON 

.69 

.51 

•  18 

:rrell 

3.06 

.31 

•11     1.74 

.10 

.52 

.28 

ESCO 

1.S9 

.40 

•88       .12 

.07 

•  12 

:iARKANA   DAM 

6.81 

1.25       *49 

.02 

.55    1.42 

•  03 

.70 

2.35 

^OMPSONS    3    HSW 

1.08 

.04 

.45 

•  39 

.  20 

-•ORNTON 

2.46 

.08                     .68 

1.70 

■»FE    RIVERS 

1.40 

.65 

.75 

DAILY  PRECIPITATION 


TUA 

JUNE    195 


Station 

| 

Day  of  month 

e2 

1    |    2    |    3 

4    |    5    | 

6 

*\ 

8 

9 

10   |    11 

1    lZ 

13    |     14    |     15 

16   |   17  | 

18 

19      20 

21 

22 

23      24 

25      26      27 

28      29 

30 

3i 

THROCKMORTON 

1.90 

.26      . 

4 

.03 

1.47 

THURBER    5    NE 

2.20 

.18 

1.82 

.20 

TILDEN 

2.88 

.18 

1.75 

•  95 

TOMBALL 

.86 

.70 

.05 

.11 

7 

7 

TOYAH 

2.87 

7 

.03 

.05 

.55 

7           7 

.27 

1.97 

7 

TRENT 

2.22 

1.10 

.55 

.57 

TRENTON 

6.67 

T 

T           .42 

3.36 

.38 

2.25 

.26 

TRKKHAM 

.98 

.25 

.73 

TRINIDAO    1    SW 

2.32 

.04 

1.45 

.27 

•32      .04 

TROV 

3.29 

.11 

T 

.07    1.75 

T 

1.33 

.03 

TRUBY 

2.22 

.36 

.22 

1.18 

.46 

TULIA 

2.04 

.64      .16 

.05 

.62 

.04 

.13 

TYLER    *    NE 

5.46 

7 

.31 

T 

.09    2.47 

.02 

7 

.30 

T 

2.07      7 

UMBARGER 

.74 

.02 

.08 

.14 

.14 

.06 

.30 

UVALDE 

6.68 

T            .09 

.29    2.10 

u.to 

.02 

.B5      .67 

VALENTINE     10    WSW 

.83 

.63 

VALLEY    JUNCTION 

3.40 

1.93 

■84 

1.43 

VALLEY    VIEW 

2.80 

.13 

T 

T 

.06    1.20 

.46 

.50 

.29 

T            .16 

VAN    HORN 

.44 

T 

T 

7 

T 

.11 

7 

•  15 

.07 

T 

T             T 

.11 

VANCOURT 

2.55 

1.90      .65 

VEGA 

.79 

.03 

.03 

.28 

.14 

.04 

.17 

.10 

VENUS 

2.65 

.40 

.25 

2.00 

VERNON 

1.86 

.29 

.33 

•  21 

.80 

.14 

.11 

VICTORIA    WB    AIRPORT            R 

.76 

.12 

7 

.03 

7 

.60 

7             .01 

VOSS 

•  60 

.60 

WACO    WB    AIRPORT                       R 

2.72 

T 

.25 

.01 

1.96      .17 

7 

.10 

.01 

.22 

WAELDER    7    SSW 

2.51 

.30 

2.01 

WALLER    2    SSW 

.06 

.06 

7 

WARREN 

1.47 

T 

.17 

.10       .49 

.04 

.51 

.16 

WASHINGTON    STATE    PARK 

1.52 

•  42 

T           T 

T 

.85 

7 

.21 

.04 

WATER    VALLEY 

.32 

.35 

.17 

WATER    VALLEY    11     ENE 

1.10 

1.10 

WAXAHACHIE 

1.84 

.03      7 

.30 

1.31 

WEATHERFORO 

2.07 

T 

.06      .02 

T 

1.89 

.10 

WEBB 

1.50 

.75 

.50 

.25 

WELLINGTON 

2.99 

T 

.04 

.53 

2.00 

T 

.42 

WESLACO    2    £ 

4.65 

.14 

.15      T 

.03 

.02 

4.09 

.06      .08 

.06 

WHARTON 

.66 

7 

.32 

.16 

WHITNEY    DAM 

3.04 

.07 

32 

.01 

.36    2.26 

.32 

WHITSFTT 

4.17 

.20 

T           7 

3.10 

.84 

.03 

WICHITA    FALLS    WB    AP            R 

1.62 

T 

.02 

.45 

7 

1.28 

.04 

T 

7           7 

.03 

WICHITA    VALLEY    FARM    29 

2.60 

T 

.22 

T 

•75      .03 

1.55 

■  02 

7 

.03 

WILL IAM    HARRIS    RESVR 

2.02 

1.48 

.11 

.06 

WILLS    POINT 

2.21 

T 

T 

.53 

T 

.13       .61 

T 

.67 

.27 

WILSON    RANCH 

5.55 

.41    3.06 

.25 

.10 

1.70 

.03 

WINCHFLL    2    WNW 

2.48 

.96 

1.60 

WINK    CAA    AIRPORT 

1.58 

7 

.01 

T 

1.15 

.41 

.01 

7 

WINNSBORO 

6.97 

2.97    2.84 

•  09 

.15 

.18 

.74 

WINTER    HAVEN    EXP    STA 

4.31 

.16      .07 

.11    3.62 

.02 

T 

.03 

.30 

WINTERS 

1.87 

.07 

l.flO 

WOLFE    CITY 

6.9s' 

1.10 

.60 

1.90    1.1! 

•  45 

.49 

.60 

.70 

WOODSBORO 

.64 

.62 

•19      .03 

YOAKU" 

1.54 

T 

.10 

.10 

.92 

.42 

rORi-TOwN 

1.68< 

•  95 

.73 

YSLETA 

1.421 
1 

.03 

.07      .10      .02 

•  03 

1.17 

Location 

T»rpl*y 
Tarpley 

29*38' 
29*33' 

99*11' 
99°1S' 

1600 
1200 

Kolppa 

29*17' 

99*32" 

980 

golppa 
flablBal 

29*16' 
29*23' 

99*33' 
99*28' 

940 
1020 

•abloal 

29*27' 

99*29' 

1170 

Sablnal 

29*26' 

99*38' 

11  SO 

Ut'.pla 
Btopli 

Vand.-rp'.ol 

29*27' 
29*42' 
29*44' 

99*32' 
99*30' 
99*33' 

1403 

1833 

I  MO 

Tan<j4Tpool 

'OirlB 

OMMM 
till). 

29*32' 
29*30' 
29*30' 
29*37' 
29*29' 

99*33' 
99*43' 
99*48' 

N  *'. 
99*48' 

2200 
1300 

14  V> 
1810 
1280 

SUPPLEMENTAL    PRECIPITATION    DATA 
Storm  of    June    15-18,    1958 
Amount    and    time   of   observation 


OBB 


17 


Qbj 


nl,,. 


Tout 


General  Storm  Period 


Type  of  Gage 


5.5 
8.5 

10a 
8:30a 

4.5 
2.5 

6:30a 
7:30p 

9.9 

9a 

6.0 
2.0 
4.0 
2.0 

9a 
111 

5a 
2p 

21.0 
8.3 

Bp 
8a 

5.3 
9.29 

9.1 
10.1 

s.a 

111 

lOp 

pro 

1pm 

IP 

17.3 
3.5 


5.5 

8.5 


7.0 
10.0 
9.9 


8.0 
17.5 
21.0 
11  .8 

1,1 

10.34 
9.1 

10.1 
5.6 


17  2a 

16  DN 

17  3a 
17  3a 

17  DNA 


10  DNA 

15  DNA 

16  10:30p 
16  lip 

16  ll:30p 

15  DNP 


DNP 
5a 


17  10a 

17    8n 


6  x3/4"  plastic  tube 
10  x  3"  glass  tube 


17   DNP      5  1/2  x  3/4"  glass  tube 
17    6p      10  1/2  x  23"  metal  barrel 
17   11a      5  1/2  x  3/4"  glasB  tube 


17   111 


6"  glass  tube 


17  2p  5  1/2"  glass  tube 

17  lip  34  x  22"  steel  barrel 

17  6p  36  x  13"  stoel  barrel 

18  8:30a  Standard  8" 


17  11a 

18  la 
]  7  pm 
17  pm 
17  pm 


5  1/2  x  3/4"  glass 
Standard  (USGS) 
5  1/2"  glass  tube 
5  1/2"  glass  tube 
5.80  gage 


tube 


Data    collected     in    r»op«rat  I'.n     »lth    1-Mm-    ll'.ard    '.  f    Wal«r     Ingln^.ri,. 


MONTHLY  AND  SEASONAL  SNOWFALL 

Season  of     1957-1958 


ABERNATHY 

ABILENE    W8    AIRPORT 
ACKERLY    3    SE 
IC-UA    NUEVA 
UBANY 

ILICE 
(LPINE 
1L10    5    SSH 
11VARADO 
>LVIN 

(NARILLO   MB    AIRPORT 
tNAHUAC    6    E 
INDERSCN 
INGLETON    4    HE 
iNNA 

.NSON 
.NTELOPE 
iRANSAS    PASS 
iRCHER   CITY 
.RL1NGTON 

■RKSTRONG 
iRTHUR   CITY 

SPERMONT 
JHENS    2    SSE 

TLANTA 

USTIN  MB  AIRPORT 

USTIN  DAM 

USTIN   HWY    290    BRIDGE 

USTWELL 

USTWELL  WL  REF 

AXERSFIELD 
ALLINGER  2  N 
ALMORHEA  EXP  PAN 
ALMORHEA  GRAEF  RANCH 
ARNHART 

AY  CITY  WATERWORKS 

AYTOWN 

EAUMONT 

EAUMONT  EXP  FARM 

ED  I  AS 

EEVILLE    5   NE 
ELTON   DAM 
ENBROOK    DAM 
ENJAMIN 
IG   SPRING 

1G   WELLS 
I  SHOP 
-ANCO 

-ANKET 
-EWETT 

JERNE 

)N  WIER   2    E 

)NHAM 

X1ICER 

JOUILLAS    RANGER    STATION 

1RGER 
)RGER   3    w 
)WIE 
1XELDER 
>Y0   3   SE 

IACKETTVILLE 

JADY 

!AVO 

!AZOS 

!ECK£NRIDGE 

^ENHAM 
IDGEPORT 
ONSON 

OWNFIELD    2     E 
OWNSVILLE    W8    AIRPORT 

OWNWOOD 
CHANAN    DAM 
FFALO 
LER    2    NE 
LVERDE 

NICER    HILL 

RKETT 

RLESON 

RLINGTON 

RNET 

RDS 

LLAN 

HERON 

"R    SAN    SABA 

HP   WOOD    2    S 

WHAN    1    ENE 

HDELARIA 

"TON   2    W 

SYON 

apS    RANCH 

'R  Ranch 

WUO   SPRINGS 

'ROLLTON 

fTHAGE 

>l  ranch 


July 


August 


September 


5.5 
3.5 

2.0 


January 


14.0 
4.7 
1.0 


February 


April 


May 


June 


2.0 
5.0 


2.0 
3.0 
2.0 
1.5 
1.0 


4.0 
4.0 


5.2 
1.3 
1.0 


14.0 
4.0 
3.0 


5.0 

3.0 


5.0 
3.0 


See   reference   ootee   following    St. 
-    153    - 


1.0 

T 
2.5 


.5 

2.5 


5.5 

8.1 
3.0 


1.0 
2.0 


4.5 
1.0 


36.6 

14.0 

6.0 


21.9 
1.3 

1.0 


4.0 

T 
4.5 

2.0 

3.5 


1.0 
2.0 


3.0 
1.5 
1.0 


7.0 
3.0 


MONTHLY  AND  SEASONAL  SNOWFALL 

Season  of    1957-1956 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

CASTELL 

- 

- 

T 

T 

1.0 

1.0 

CEL1NA 

•0 

CENTER 

.5 

T 

.5 

CENTERVILLE 

CHAPPEL 

~ 

CHILDRESS  CAA  AIRPORT 

.6 

3.0 

4.0 

T 

.2 
9.0 

7.5 

5.0 

.2 

7.0 
6.0 

15.1 
14.2 

CHILLICOTHE 

13.2 

CHI  SOS  BASIN 

CHRISTOVAL 

- 

- 

- 

_ 

CIBOLO  CREEK 

1  •  8 

_ 

5.1 

4.0 

- 

CLARENDON 

.0 

CLARKSV1LLE  2  E 

1.0 

2.5 

3.5 

CLASSENS  RANCH 

CLAUDE 

" 

T 

.  6 

.5 

CLEBURNE 

1.0 

1.0 

CLEVELAND 

T 

CLIFTON  9  E 

T 

CLODINE 

CLOUDT  RANCH 

- 

- 

" 

•  0 

COLDSPRING  5  S 

COLDWATER 

T 

4.0 

T 

3.0 
,5 

17.5 
T 

T 

_ 

COLEMAN 

_ 

_ 

- 

COLLEGE  STATION  7  SW 

- 

- 

- 

T 

T 

COLLEGE  STATION  CAA  AP 

COLORADO  CITY 

1.0 

1.0 

COLUMBUS 

2.0 

T 

- 

COMANCHE 

COMSTOCK 

- 

CONLEN  3  N 

T 

T 

CONROE 

COOPER 

_ 

.0 

COPE  RANCH 

- 

- 

■ 

. 

COPPERAS  COVE 

3.0 

3.0 

- 

CORNUDAS  SERVICE  STATION 

_ 

CORPUS  CHRIST! 

CORPUS  CHRIST  I  US  AIRPORT 

T 

.5 

.5 

CORSICANA 

~ 

2.0 

- 

COTULLA 

1.8 

2.9 

COTULLA  CAA  AIRPORT 

1*1 

COTULLA  HILLJE  RANCH 

COX  RANCH 

- 

- 

- 

T 
10.0 

T 

CRESSON 
CR1DER  RANCH 

' 

T 

- 

CROCKETT 
CROSBVTON 

T 

10.0 

6.5 

5.0 

9.0 

30.5 

CROSS  PLAINS  NO  1 

6.0 

T 

2.5 

4.0 

. 

- 

CROMELL 
CRYSTAL  CITY 

2.5 

T 

2.0 

2.5 

2.0 

CUERO  3  Nil 

- 

CYPRESS  1  SW 

CYPRESS  MILL 

- 

- 

- 

- 

" 

- 

" 

~ 

. 

OACUS 

.0 

DAINGERFIELD  9  S 

2.5 

T 

T 

3*0 

6.0 

12.0 

4.0 

27.5 

DALHART  CAA  AIRPORT 

T 

.8 

T 

.8 

DALLAS  »B  AIRPORT 

DANEVANG 

T 

1.5 

4.5 

6.0 

- 

DARROUZETT 

T 

- 

OAVILLA 

~ 

_ 

_ 

. 

- 

- 

DE  LONG  RANCH 

" 

- 

- 

DECATUR 

DEKALB 

T 

1.1 

1 

DEL  RIO  KB  CITY 

- 

- 

*  * 

DEL  RIO  »B  AP 

T 
T 

T 

DEN  1  SON  DAM 

- 

DENTON 

BENTON  EKP  STATION 

- 

- 

- 

" 

- 

" 

" 

" 

" 

'- 

OEKEYVILLE 

•  6 

.6 

OIALVILLE  2    « 

1.0 

1  .0 

2.0 

DILLE' 

2.8 

2.8 

DIME  BOX 

4.0 

1  1.5 

- 

OIMMITT  6  E 

MMX  r 

- 

" 

_ 

_ 

_ 

- 

- 

- 

DOSS 

' 

1.0 

1.0 

OBV(.  1  N» 

7.0 

1  .0 

T 

a.o 

DUBLIN 

T 

4.0 

9.0 

7.5 

12.5 

29.0 

-. 

3.0 

1  .0 

_ 

6.0 

~ 

■ 

- 

OUNT  • 

- 

.0 

.  .  ..   ,.     ,- 

1.0 

1.1 

15.0 

1.0 

2.0 
7.1 

uu> 

1.0 

.8 
III 

T 

16.8 
3.9 

• 

I 

1 

T 

' 

. 

4.  1 
3.0 
1.0 

2.0 

" 

7,3 

T 

13.4 

... 

,  5 

- 

- 

- 

T 

7.0 

- 

raj 

! 

1 

1  .5 

- 

1 

1  .5 

.0 

- 

T 

T 

/  m  / 

2.2 

- 

/.5 

.5 

3.0 

MONTHLY  AND  SEASONAL  SNOWFALL 

Season  of   1957-1958 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

IR  OAKS  RANCH 

2.0 

1.0 

_ 

_ 

IIRFIELD 

.0 

ILFuRRIAS 

T 

T 

ILLS  CITY  A  WSW 

T 

- 

IRNERSVILLE 

.0 

RNSNORTH  3  NNW 

2.0 

6.0 

RRIS 

.0 

FE 

7.0 

. 

SCHERS  STORE 

T 

2.0 

2.0 

AT0N1A 

T 

1.0 

1.0 

OHOT 

- 

_ 

_ 

ORESV1LLE 

- 

_ 

OYDADA  2  SW 

4.0 

7.0 

4.0 

11.0 

26.0 

OYDAOA  9  SE 

4.0 

4.5 

2.0 

6.0 

16.5 

TINS  V  RANCH 

LLETT 

T 

6.5 

_ 

_ 

. 

_ 

REST8URG 

T 

T 

3.0 

4.0 

7.0 

RSAN 

4.0 

1.0 

T 

T 

5.0 

RT  DAVIS 

4.0 

7.0 

2.0 

13.0 

RT  STOCKTON 

" 

2.3 

.5 

.3 

RT  WORTH  KB  AIRPORT 

T 

T 

.9 

.9 

RT  WORTH  LEONARO  BLD6 

T 

.5 

.5 

UR  NOTCH  GUARD  STA 

.0 

WLERTON 

- 

EDERICKSBURG 

4.5 

2.5 

7.0 

EEPORT  1  NE 

2.0 

2.0 

EER 

T 

2.0 

2.0 

10  TOWN 

T 

.5 

.5 

IONA 

- 

- 

- 

- 

OST 

- 

- 

NIC  RANCH 

IL  5  ENE 

- 

- 

3.0 

- 

T 

2.0 

- 

_ 

_ 

INESVILLE 

- 

T 

- 

- 

- 

LVESTON  KB  CITY 

.1 

.1 

LVESTON  MB  AIRPORT 

.2 

.2 

RDEN  CITY  1  E 

_ 

_ 

RY 

R2A  LITTLE  ELM  DAM 

.0 

TESVILLE 

2.0 

T 

1.0 

T 

3.0 

ORGE  WEST 

- 

3.0 

- 

DOINGS 

1.2 

1.2 

LNER  2  S 

RVIN 

T 

- 

T 

.4 

- 

ADEWATER 

.0 

ENFAWN 

T 

T 

LD 

LDTHWAITE 

3.0 

T 

1.0 

T 

4.0 

LIAD 

T 

6.0 

6.0 

LIAD  6  NE 

T 

3.5 

3.5 

LIAD  1  SE 

T 

- 

- 

NZALES  1 

_ 

_ 

N2ALES  2 

_ 

_ 

- 

- 

AHAM 

.5 

3.5 

.8 

4.8 

ANBURY 

.8 

.8 

ANDFALLS  3  SSE 

T 

1.5 

T 

1.5 

APELAND 

_ 

_ 

APEVINE  DAM 

- 

- 

EENVILLE  2  SW 

.2 

.2 

OVETON 

.0 

UVER 

T 

1.5 

5.0 

6.0 

10.5 

23.0 

MTER 

T 

T 

.7 

T 

.7 

THRIE 

T 

T 

6.0 

- 

GANSPORT 

.2 

- 

- 

LE  CENTER 

4.0 

_ 

LE  CENTER  14  WNW 

13.0 

- 

" 

- 

- 

LLETTSVILLE 

1.0 

1.0 

MILTON  2  NW 

- 

. 

MLIN 

3.0 

2.0 

.5 

5.5 

11.0 

RLETON 

.0 

RLINGEN 

.0 

RPER 

RT 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

RTLEY 

4.0 

- 

- 

11.0 

- 

SHELL 

2.0 

3.0 

2.0 

7.0 

14.0 

SHELL  6  Na 

3.0 

4.0 

2.0 

6.0 

15.0 

KINS 

.0 

YNES  RANCH 

BBRONVILLE 

.0 

MPSTEAD 

.0 

NDERSON 

.0 

NLY 

NRIETTA 

T 

. 

_ 

- 

REFORD  1 

3.0 

_  . 

- 

3.0 

- 

WITT  1  SE 

T 

T 

CO 

T 

2.0 

.3 

2.3 

GGINS 

T 

2.5 

- 

8.0 

_ 

LLSBORO 

.0 

TCHLAND 

_ 

- 

- 

- 

- 

NOO 

1.5 

- 

- 

NEY  GROVE 

T 

T 

T 

T 

RDS  CREEK  DAM 

_ 

RGER 

.0 

USTON  MB  CITY 

T 

T 

USTON  WB  AIRPORT 

1.7 

1.7 

USTON  ALIEF 

" 

•Terence  notes  following  Station  index 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  SNOWFALL 
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Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

HOUSTON  BARKER 

T 

T 

HOUSTON  DEER  PARK 

HOUSTON  HEIGHTS 

T 

T 

HOUSTON  HIDDEN  VALLEY 

HOUSTON  MISSOURI  CITY 

HOUSTON  NORTH  HOUSTON 

1.5 

1.5 

HOUSTON  SAN  JACINTO-DAM 

HOUSTON  SATSUMA 

HOUSTON  SPRING  BRANCH 

3.0 

3.0 

HUMBLE 

HUMBLE  PUMP  STATION 

HUNT 

3*5 

1  .0 

1.0 

HUNTSVILLE 

HYE 

_ 

IMPERIAL 

T 

INDIAN  GAP 

" 

IOWA  PARK  EXP  STATION 

2.0 

2.0 

4.0 

JACKSBORO 

T 

.0 

JACKSON  HILL  GUARD  STA 

.  5 

.5 

JACKSONVILLE  EXP  STA 

JACKSONVILLE 

" 

JAMES  RIVER  RANCH 

- 

~ 

" 

~ 

2.0 

4.0 

JARRELL 

2*0 

.0 

JASPER 
JEDDO 

T 

.5 

.5 

.0 

JEFFERSON 

_ 

_ 

_ 

_ 

JOHNSON  RANCH 

_ 

_ 

_ 

_ 

- 

JONES  C  BAR  B  RANCH 

- 

~ 

" 

JONES  MK  RANCH 

- 

~ 

~ 

~ 

_ 

JOURDANTON  *  SSE 

JUNCTION 

7.0 
7.0 

" 

- 

T 

" 

" 

" 

~ 

7.0 

JUNCTION  CAA  AIRPORT 

.0 

KARNACK 

T 

T 

KARNES  CITY 

1  .0 

1*0 

KATY  WOLF  HILL 

T 

.5 

T 

.5 

KAUFMAN 

T 

T 

- 

KENEDY 

- 

~ 

.0 

KENNEDALE  6  SSW 

_ 

_ 

- 

KENT 

1  .0 

4.5 

KERRVILLE 

3.5 

2.0 

2.0 

KILLEEN 

7 

T 

KINGSVILLE 

2  »6' 

2.6 

KIRBYVILLE  FOREST  SERVICE 

_ 

KNAPP  6  SH 

5.0 

1  .0 

2.5 

7.0 

15.5 

KNOX  CITY 

LA  GRANGE 

T 
T 

T 

T 

LA  PRYOR 

T 

T 

T 

LA  TUNA  1  S 

T 

T 

- 

LAKE  COLORADO  CITY 

1.0 

_ 

_ 

_ 

- 

LAKE  KICKAPOO 

■ 

LAKE  VICTOR  3  U 

- 

- 

- 

- 

5.0 

" 

4.  5 

.5 

3.6 

13. a 

LAMESA 

1  .0 

- 

LAMPASAS 

T 

T 

T 

LAREDO  MB  AIRPORT 

T 

T 

LATEX 

T 

LAVON  DAM 

T 

LAVN 

- 

" 

" 

LEAOAY 

- 

~ 

4.5 
6.0 

5.0 

1.5 

5.0 

16.0 

LENOPAH 

12.4 

- 

LEVELLAND 

.   /ILLE 

" 

T 

_ 

LIBERTY 

_ 

_ 

_ 

- 

- 

- 

LIBERTY  HILL 

- 

~ 

~ 

.0 

LILLIAN 

T 

T 

T 

LINDALE  i    SE 

LINDEN 

T 
5.0 

1  .0 

T 

6.0 

LIPAN 

T 

5.5 

3.B 

11.2 

- 

LIPSCOMB 

1.0 

- 

LITTLE  ELM  1  HUE 

4.0 

T 

10.0 

- 

LlTTLEFIELD 

1.0 

LIVIN&STO* 
LLAHO 

4.5 

T 

1  .0 

T 
1.5 

4.5 
1.5 

LOCKHAPT  ,     ■■• 

- 

DM  •» 

- 

" 

~ 

T 

T 

LO«G  '" 

LO«svir< 

- 

3.0 

9.5 

T 

11.0 

23.5 

L00» 

m 

- 

- 

LO«f 11 ; 

\.W        ■ 

■ 

" 

T 

3.5 

8.1 

)  .2 

14.3 

27.1 

Luuocr  *n  a  IMM1 

.5 

2.2 

r  [H  (  AA  AJCt- 

.2 

T 

.5 

2  .0 

UA.IM 

I 

1  .5 

- 

miHAVIA  RANCH 

.0 

-• 

•  0 

• 

- 

- 

- 

" 

- 

- 

" 

.0 

- 

■AM  .       .- 

- 

- 

4.0 

4.0 

■MafMM 

_ 

_ 

- 

- 

- 

13.5 

13.5 

•  It  I 

_ 

if 

- 

«... 

j 

I 

(MCI  |«  •A"*'.' 

T 

T 

~.t*.      I    .1   I    .-!-,     HI 
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MASON 

MATADOR 

MATAGORDA 

MAUD 

MAURBRO 

MC  ALLEN 

MC  CAMEY 

MC  COOK 

MC  DONALD  STORE 

MC  GREGOR 

MC  INTOSH  RANCH 
MC  KINNEY 
MEMPHIS 
MENARD 
MENTONE 

MEN2IES  AL  RANCH 
MERCEDES  7  S 
MERRILL  RANCH 
MERTZON 
MEXIA 

MIAMI 

MIDLAND    MB    AIRPORT 

MIDLAND    4    ENE 

MIDLOTHIAN 

MILLER  RANCH 

MINEOLA 

MINERAL  HELLS  CAA  AIRPORT 

MIRANDO  CITY 

MISSION 

MOBEETIE  2  S 

MONTAGUE 
MONTGOMERY 
MORGAN  MILL 
MORSE 
MORTON 

MOSCOW  1  SE 
MOSS  RANCH 
MOUNT  LOCKE 
MT  PLEASANT 
MOUNTAIN  CREEK 

MUENSTER 
MULESHOE  1 
MULL  IN 
MUNDAY 
MURR  RANCH 

NACOGDOCHES 
NAPLES  5  NE 
NATALIA 
NEAL  RANCH 
NE6LEY 

NEUVILLE 

NEW    BRAUNFELS 

NEW    CANEY    4    NW 

NEW    GULF 

NEWPORT 

NIX    STORE 

NIXON 

NOGALUS    GUARD    STATION 

NORTHFIELD 

NOTLA    3    SE 

NOVICE 
NUGENT 
ODESSA 
OLNEY 
OLNEY    5    NW 

ORANGE 
OVERTON 
020NA 
PAOUCAH 
PAINT    ROCK 

PALACIOS    CAA    AIRPORT 

PALESTINE 

»ALO   PINTO 

SAMPA 

'ANDALE 

MANHANDLE 

•ANTHER    JUNCT ION 

JARIS 

'ASADENA    HOUSTON 

'EARSALL 

>ECOS 

'ENWELL 
"ERRYTON 
'ERRYTON    10    WNW 
i'FLUGERVILLE 

"IERCE 

'I  LOT    POINT 

"ITTSBURG    4    S 

I'LACID 

PLAINS 

I'LAINVIEW 
I'OINT    COMFORT 

'OLAP. 
('ONTOTOC 

ORT    ARTHUR 


July 


Augu6t 


September 


7.0 
3.0 


2.0 
7.5 


3.5 

1.1 


2.0 
5.0 


January 


February 


2.0 

3.0 


April 


May 


1.0 
4.0 


2.5 
2.0 


4.0 
1.0 


3.5 

2.0 


2.0 
4.5 


3.0 
1.5 


1.0 
5.0 
10.1 


1.0 

1.0 


3.5 
3.0 


6.3 
5.0 


2.5 

5.0 


14.3 
3.0 


5.5 

7.5 
2.0 


3.5 

2.0 


7.5 
7.0 


17.5 
8.5 


3.3 

.0 


8.0 
17.0 


1.0 
10.1 
4.0 


7.0 
.5 

3.0 

3.5 
22.5 


28.3 
8.2 
4.5 


MONTHLY  AND  SEASONAL  SNOWFALL 

Season  of  1957-1956 


PORT  ARTHUR  WB  AIRPORT 
PORT  ISABEL 
PORT  LAVACA 
PORT  MANSFIELD 
PORT  OCONNOR 

POSSUM  KINGDOM  DAM 

POST 

POTEET 

POVNOR 

PRADE  RANCH 

PRESIDIO 
PRICE 

PROVIDENT  CITY 
PUTMAN 
QUANAH  5  SE 

QUITAQUE 

QUITMAN  2  S 

RAINBOW 

RANGER  PUMP  STATION 

RAYMONDVILLE 

RED  BLUFF  CROSSING 
RED  BLUFF  DAM 

REFUGIO 
RENDHAM 
RICARDO 

RICHARDS 

RICHARDSON 

RICHLAND  SPRINGS 

RICHMOND 

RILEY  BEN  RANCH 

RINGGOLD 

RIO  GRANDE  CITY  2  ESE 

RIOMEDINA  2  N 

RISING  STAR 

RIVERSIDE 

ROANOKE 
ROBERT  LEE 
ROBSTOKN 
ROBY 
ROCKLAND  1  N 

ROCKPORT 
ROCKSPRINGS 
ROCKWALL  3  WSW 
ROOSEVELT 
ROSCOE 

ROSENBERG 

ROSS 

ROSSER 

ROTAN 

OUNGE 

RUSK 

PUST  CIRCLE  BAR  RANCH 

SABINAL 

SALT  FLAT  CAA  AP 

SAN  ANGELO  OAM 

SAN  ANGELO  KB  AIRPORT 
SAN  ANTONIO  MB  AIRPORT 
SAN  BENITO 
SAN  MARCOS 
SAN  SABA 

SAND' I 

IKSON  1  NW 

SANGER 
SAPITA     7    E 

SCMULENBURG 

SE&UIN 

••OLt 

• 

•,„>  MM 

- 
SUV- 
UNTO* 


July 


August 


September 


October      November 


M 


UIOUL 

•  .Lit 

- 
-     - 

■ 


1.0 
1.5 


5.5 
3.6 


6.0 
5.4 


6.9 
6.0 


5.5 
iC 


January       February 


2.9 

3.0 


1.0 

.5 

l.S 


March  April  May 


L.2 

1.0 


T 
2.0 
1.0 


5.0 
6.0 


June  Total 


2.9 

.0 
3.0 


2.5 
2.5 


6.0 
15.6 


17.0 
2.5 


5.5 

1.0 


■•.  .•r.r.w.  »m  toiiaviai  ■'•»i««  i*u> 


MONTHLY  AND  SEASONAL  SNOWFALL 

Season  of    1957-1956 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

ULPHUR  SPRINGS 

T 

T 

.2 

.2 

AHOKA 

4.0 

12.5 

9.0 

25.5 

AL»A 

ampico 

- 

3.0 

6.6 

5.0 

- 

ARPlEY  1  E 

1.0 

T 

1.0 

ASCOSA 

3.0 

T 

- 

4.2 

5.2 

T 

_ 

AVLOR 

.0 

ELEGRAPH 

ELE PHONE 

T 

T 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

EMPLE 

T 

1*5 

1.5 

ENNYSON 

ERRELL 

.3 

.3 

ESCO 

3.0 

1.0 

- 

2.0 

- 

EXARKANA  DAM 

.0 

HOHPSONS  3  WSW 

" 

- 

HORNTON 

2.0 

2.0 

HREE  RIVERS 

2.0 

2.0 

MROCKMORTON 

4.0 

2.0 

2.0 

3.0 

11.0 

HURBER  5  NE 

- 

- 

- 

- 

T 

T 

T 

- 

ILOEN 

" 

OMBALL 

- 

. 

OYAH 

7.0 

3.5 

T 

2.0 

12.5 

RENT 

3.0 

4.5 

2.0 

6.5 

16.0 

RENTON 

.0 

RICKHAM 

R INI  DAD  1  SW 

.5 

.5 

ROY 

.0 

RUBY 

- 

- 

- 

- 

- 

UL1A 

- 

- 

- 

5.0 

- 

YLER  4  NE 

.2 

.2 

MBARGER 

5.0 

10.0 

5.0 

5.0 

25.0 

VALDE 

4.0 

.5 

4.5 

ALENTINE  10  WSW 

1.2 

6.5 

1.0 

8.7 

ALLEY  JUNCTION 

.0 

ALLEY  VIEW 

T 

T 

1.7 

" 

" 

AN  HORN 

.9 

6.0 

8.9 

ANCOURT 

EGA 

- 

3.0 

8.0 

- 

- 

1.5 

- 

ENUS 

.0 

ERNON 

" 

- 

- 

" 

- 

ICTORIA  WB  AIRPORT 

. 

3.4 

3.4 

OSS 

ACO  KB  AIRPORT 

T 

T 

T 

T 

A  CO 

AELOER  7  SSW 

T 

T 

ALLER  2  SSK 

- 

- 

ARREN 

2.9 

2.9 

ASHINGTON  STATE  PARK 

T 

T 

ATER  VALLEY 

ATER  VALLEY  11  ENE 

" 

- 

.1 

- 

- 

AXAHACHIE 

T 

T 

EATHERFORD 

T 

.8 

.8 

T 

1.6 

EBB 

.0 

ELLINGTON 

T 

- 

- 

3.5 

5.0 

- 

ESLACO  2  E 

HARTON 

2.0 

2.0 

HITNEY  DAM 

.0 

HITSETT 

_ 

4.0 

- 

ICHITA  FALLS  WB  AIRPORT 

3.9 

.4 

4.8 

5.2 

14.3 

ICMITA  VALLEY  FARM  29 

5.0 

T 

" 

5.5 

" 

1LLIAM  HARRIS  RESVR 

- 

- 

ILLS  POINT 

.5 

.5 

ILSON  RANCH 

8.0 

4.0 

- 

- 

INCHELL  2  WNW 

INK  CAA  AIRPORT 

3.0 

3.0 

T 

T 

6.0 

INNSBORO 

- 

- 

INTER  HAVEN  EXP  STA 

INTERS 

OLFE  CITY 

.0 

OOOSBORO 

2.0 

2.0 

OAKUM 

1.0 

1.0 

ORKTOWN 

2.0 

2.0 

SLETA 

1.0 

1.3 

5.3 

7.6 

reference    note,    following    Station    Iodei 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day 

01  Month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

ll 

12 

13 

14 

15 

16 

17- 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ABILENE  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

97 

74 

95 
72 

94 
69 

94 

70 

93 

70 

94 
68 

95 

72 

96 
63 

101 

71 

102 
71 

101 
75 

96 

74 

97 
72 

94 
71 

95 
76 

91 

71 

82 
67 

95 
66 

96 

73 

97 
76 

89 
67 

82 
65 

64 
63 

95 
61 

87 
58 

82 
60 

85 
65 

93 
62 

96 

71 

96 

71 

AGUA  NUEVA 

MAX 
MIN 

ALBANY 

MAX 
MIN 

99 
69 

98 
68 

97 
65 

95 

64 

95 
68 

96 
66 

97 

71 

97 
70 

96 

71 

101 
75 

105 
73 

102 
74 

96 
72 

99 

71 

96 

77 

97 
76 

94 
67 

62 
63 

97 

73 

99 

73 

99 

74 

88 
65 

85 
59 

88 
62 

9  6 
72 

85 
57 

84 
60 

90 

51 

94 

69 

96 

70 

ALICE 

MAX 
MIN 

94 
69 

95 
70 

93 

67 

94 
69 

94 
69 

92 

69 

94 
70 

■95 

71 

96 

71 

98 
75 

99 
75 

96 
76 

97 
74 

96 

77 

95 

79 

93 
79 

96 

77 

94 

79 

94 
72 

94 
79 

97 

77 

98 
76 

93 

72 

92 
76 

97 
77 

96 

78 

96 

75 

94 

74 

95 
73 

93 

71 

ALPINE 

MAX 
MIN 

97 
70 

97 
70 

94 

64 

89 
66 

88 
65 

87 
65 

85 
63 

92 

65 

96 
68 

100 
72 

100 
74 

97 
69 

95 

67 

96 
69 

90 
67 

92 

71 

92 
62 

79 

65 

89 
62 

99 
66 

99 

71 

94 
69 

87 
59 

93 
65 

96 
71 

94 
63 

80 
55 

6  9 
62 

91 
62 

94 
69 

AMARILLO  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

89 
59 

94 
61 

95 
66 

91 
64 

88 
63 

90 
63 

92 
64 

97 

70 

98 
68 

98 
60 

98 
55 

96 
66 

97 

65 

96 
69 

93 
-  65 

89 

65 

87 
61 

93 
63 

87 
64 

92 
61 

67 
54 

78 

57 

85 
59 

96 

61 

77 
52 

79 
48 

87 
51 

97 

61 

93 
62 

94 
68 

ANAHUAC  6  E 

MAX 
MIN 

89 

76 

91 
72 

91 
72 

91 
73 

92 

72 

91 
68 

93 
67 

89 

74 

91 

73 

90 

76 

91 
73 

92 
72 

92 

75 

91 
77 

92 
78 

91 
76 

91 

75 

93 
76 

93 

79 

93 

74 

93 

76 

92 
72 

90 
71 

92 

75 

91 
76 

96 
68 

87 

66 

67 

90 

ANGLETON  4  NE 

MAX 

MIN 

90 
70 

90 
69 

91 
69 

90 
70 

91 
71 

93 
71 

90 

69 

90 
69 

90 
72 

92 

73 

94 
73 

92 

72 

91 

78 

93 
76 

94 
79 

90 
79 

93 

76 

94 
74 

95 
76 

95 

77 

95 

75 

90 
77 

92 

73 

94 
72 

93 
78 

92 

74 

92 

70 

89 
70 

90 
73 

91 
72 

ANSON 

MAX 
MIN 

102 
72 

102 

73 

96 
62 

99 
66 

100 
64 

101 
65 

102 
67 

106 
66 

102 

70 

101 
73 

100 
75 

99 

74 

91 

73 

88 

68 

98 
63 

96 

70 

88 

62 

89 
59 

67 
60 

63 

70 

93 
62 

96 
70 

99 

70 

ARMSTRONG 

MAX 
MIN 

98 
66 

94 
66 

95 

68 

95 
67 

92 

71 

98 
65 

98 

64 

97 
68 

99 

73 

98 
72 

99 

71 

96 

73 

96 
72 

97 
72 

98 
72 

100 
72 

97 
76 

93 
76 

96 

76 

100 
80 

101 
73 

101 
75 

93 

75 

98 
73 

101 
71 

97 
79 

91 

73 

92 
72 

95 
69 

95 

70 

ATHENS  2  SSE 

MAX 
MIN 

92 
69 

93 
70 

93 
67 

94 

67 

94 
68 

96 
69 

94 

67 

92 

68 

92 

73 

93 

74 

94 
74 

95 
72 

95 
72 

96 
67 

96 

79 

91 
73 

86 

73 

93 
73 

94 
74 

94 
77 

93 

77 

85 
70 

90 
65 

92 
65 

92 
77 

69 
59 

84 
62 

86 
62 

91 

62 

92 

68 

AUSTIN  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

94 

72 

93 
72 

94 
72 

94 
70 

94 
72 

96 

72 

94 

72 

95 

70 

95 

72 

97 

76 

97 
76 

96 

76 

96 
74 

96 
72 

95 
80 

69 

74 

87 
72 

95 
75 

93 

76 

99 

78 

96 

73 

86 
74 

90 

71 

95 
74 

96 

75 

86 
64 

86 
66 

87 
69 

95 
71 

95 

73 

AUSTWELL  WL  REF 

MAX 
MIN 

88 

75 

89 

73 

90 
71 

90 
78 

91 
78 

90 
74 

9  0 
70 

90 

77 

91 
76 

92 

77 

91 
77 

92 
78 

91 

80 

92 
80 

92 
76 

90 
61 

92 
78 

93 
62 

94 

81 

93 

81 

93 

81 

91 

73 

90 
73 

92 

79 

91 

60 

92 

77 

91 
73 

91 
74 

91 

74 

92 

76 

BALLINGER  2  N 

MAX 

MIN 

97 
66 

99 

68 

95 
64 

95 
65 

94 
66 

95 
64 

95 
63 

97 
66 

101 
68 

104 
69 

108 
71 

106 
72 

99 
69 

99 
67 

100 
73 

97 
73 

83 
68 

83 
65 

96 
68 

97 
69 

99 
73 

95 
66 

86 
62 

89 
65 

99 

69 

98 
58 

83 
56 

99 

60 

96 
66 

97 
68 

BALMORHEA  EXP  PAN 

MAX 
MIN 

103 
70 

102 
65 

98 
65 

94 

63 

92 
68 

92 
62 

98 

64 

99 

67 

105 
70 

106 
75 

100 
70 

103 
66 

103 
68 

99 
66 

101 
70 

96 

72 

92 

68 

93 
65 

104 
64 

104 
67 

100 
69 

95 

67 

104 
66 

104 
69 

96 
82 

82 
59 

95 
65 

99 
69 

100 
67 

103 
75 

BAT  CITY  WATERWORKS 

MAX 
MIN 

90 
72 

91 

71 

92 

71 

9- 
71 

94 
72 

94 

71 

94 
71 

92 

71 

91 
74 

91 

75 

92 

75 

93 
75 

94 
74 

95 

75 

95 

81 

93 

80 

92 

77 

94 
76 

92 

76 

95 
79 

95 

77 

95 
72 

88 
74 

94 

74 

92 

79 

92 
76 

91 

70 

94 

71 

91 

66 

93 

74 

BAYTOWN 

MAX 
MIN 

89 
75 

90 
75 

89 
71 

90 
74 

91 

73 

90 
71 

90 
70 

91 
68 

91 

73 

92 

76 

91 

77 

91 
76 

91 

75 

91 

77 

92 
76 

92 
81 

91 
75 

91 

74 

95 

80 

93 
60 

92 

80 

88 
76 

89 

72 

92 

75 

90 
80 

93 

77 

89 
68 

86 
67 

89 
71 

91 

72 

BEAUMONT 

MAX 
MIN 

93 

75 

94 
73 

95 
72 

9  5 
74 

95 
73 

96 

71 

90 

6  8 

93 

72 

94 
75 

90 
75 

93 
76 

97 

75 

97 
74 

97 
77 

96 

79 

95 

79 

95 
78 

89 
76 

96 

79 

95 
79 

99 

78 

96 

74 

69 
72 

90 
74 

95 
71 

96 

76 

95 
69 

88 
66 

88 
69 

BEAUMONT  EXP  FARM 

MAX 
MIN 

BEEVILLE  5  NE 

MAX 
MIN 

93 
70 

93 
66 

93 
66 

95 
69 

95 

70 

94 
69 

95 
67 

94 
68 

94 
69 

95 
74 

96 

75 

98 

73 

96 

69 

96 
74 

97 
79 

94 
79 

94 

75 

94 

75 

95 

74 

96 
78 

99 

78 

99 

76 

87 
70 

92 

74 

97 
77 

97 

75 

92 

70 

94 
70 

93 
70 

96 

70 

BELTON  DAH 

MAX 
MIN 

9  3 
71 

93 

71 

94 

70 

94 
69 

94 
71 

94 
71 

96 

70 

95 
69 

94 
70 

94 
75 

96 

77 

96 
75 

96 

74 

96 

71 

95 

78 

96 

76 

97 
72 

81 
73 

93 
75 

94 
76 

95 
75 

94 

6  9 

88 
71 

89 

92 

76 

94 
64 

65 
64 

6  4 

88 
67 

92 
72 

8ENBR0OX  DAM 

MAX 
MIN 

94 

68 

97 

71 

94 
70 

94 

72 

96 

73 

95 
72 

98 

71 

96 

73 

94 

71 

95 
76 

98 

78 

98 

73 

97 

73 

98 
74 

97 
80 

97 
78 

89 

70 

85 
68 

96 

75 

98 

78 

95 

78 

90 
66 

85 
65 

91 
68 

94 
79 

96 

60 

84 
62 

86 
62 

90 
66 

94 
74 

BIG  SPRING 

MAX 
MIN 

BISHOP 

MAX 
MIN 

95 
69 

96 
69 

97 
71 

96 
72 

97 
70 

97 
68 

97 

75 

99 

74 

98 
75 

■in 
73 

98 

75 

96 

77 

95 

75 

96 
77 

99 

79 

98 
73 

96 

72 

97 
75 

97 
76 

96 

76 

95 

74 

95 

70 

BLANCO 

MAX 
MIN 

n 

70 

92 

68 

91 
66 

90 
65 

93 

67 

91 

64 

94 
67 

92 

66 

93 

70 

93 

73 

95 

75 

94 
73 

9'. 
71 

95 
72 

94 
74 

93 

75 

89 
70 

81 

70 

9  2 
74 

94 
74 

95 

72 

95 
69 

82 

70 

86 
69 

91 

74 

93 
63 

63 
63 

85 
63 

69 

67 

91 
69 

BOERNE 

MAX 
MIN 

9  2 

61 

88 
66 

88 

64 

9  0 

63 

90 
65 

91 
63 

89 
66 

90 
68 

91 
71 

93 

n 

93 

72 

93 
73 

94 
71 

91 

70 

91 
75 

86 

I', 

85 
66 

90 
72 

92 

73 

94 
74 

93 

73 

9  1 
70 

89 
66 

90 
67 

9) 

73 

90 
64 

88 
65 

86 
62 

89 
67 

90 
71 

BONHAM 

MAX 
MIN 

9  7 
74 

97 
70 

95 

73 

94 
71 

96 
71 

96 
68 

93 
■  66 

90 
72 

92 

74 

93 

75 

94 

75 

94 
75 

97 

73 

97 
75 

97 
76 

HK 

66 

86 

66 

93 
70 

93 

73 

92 
70 

86 
68 

64 

87 
62 

90 
66 

68 
.  61 

76 
55 

83 
56 

84 
'.6 

87 
64 

90 
69 

BORGEP 

MAX 
MIN 

94 
64 

95 
69 

97 
70 

96 

70 

97 

71 

68 

97 
69 

98 

72 

100 
69 

99 
67 

99 
66 

98 
63 

103 
74 

101 
67 

97 

73 

93 

70 

90 
71 

96 

67 

94 
70 

87 
64 

79 

37 

83 
57 

85 
52 

96 
50 

73 
53 

a; 

16 

97 
66 

97 
66 

BOPGER  3  . 

MAX 
MIN 

91 
66 

92 

63 

96 
66 

94 
63 

92 

66 

91 
65 

v. 
65 

97 
70 

98 

70 

97 
62 

97 
61 

97 
71 

103 
69 

100 
70 

92 
66 

|« 
61 

90 
66 

92 
66 

66 

64 

89 
64 

86 
54 

81 

54 

86 
56 

97 
63 

9  6 
51 

70 
46 

65 
55 

9  6 

65 

94 
62 

95 

70 

BOW  It 

MAX 
MIN 

93 

67 

98 

70 

99 
70 

98 

72 

96 

70 

93 

70 

95 

72 

91 

75 

99 

74 

96 

75 

97 
76 

96 

75 

94 
76 

90 
70 

86 

67 

94 
69 

95 

70 

93 

73 

90 

70 

63 
68 

65 
67 

93 
66 

90 
62 

•0 

60 

87 
64 

90 

70 

90 

70 

93 

74 

BO'D  1  Sf 

MAX 
MIN 

95 
68 

93 

70 

93 
69 

98 
68 

98 

70 

93 

73 

93 
71 

',4 

73 

99 

76 

98 

74 

74 

97 
74 

96 
78 

95 

74 

91 
68 

88 
68 

95 
71 

97 
72 

95 
72 

63 
65 

84 
61 

68 
64 

93 

73 

90 
60 

82 
56 

62 
54 

90 
66 

92 
72 

/ILLF 

MAX 
MIN 

97 
66 

II 

67 

97 

u 

96 

68 

98 
68 

96 

70 

99 

70 

101 

103 
71 

102 
74 

101 
73 

99 
72 

99 
71 

|| 

73 

86 

70 

69 

71 

90 
75 

93 

77 

95 
75 

94 
73 

91 

71 

|| 

66 

•14 
14 

96 
69 

90 
72 

94 

69 

94 

70 

93 

70 

ex»c 

MAX 

MIN 

94 
63 

■u 

u 

92 
63 

93 

67 

|| 

I,l| 

93 
63 

94 

70 

•in 
72 

10, 
72 

101 
69 

93 
68 

96 
63 

96 

70 

93 
72 

80 
68 

82 
68 

94 

70 

94 
73 

93 

73 

93 

70 

67 
68 

86 
67 

92 

95 
58 

83 
59 

llll 

62 

91 
60 

93 

60 

..  [  C.I 

MAX 

MIN 

94 

I.I 

II 
M 

93 
68 

96 
68 

96 

70 

96 

70 

99 

70 

IV. 
76 

100 
74 

98 

73 

98 

'  1 

97 
71 

96 
76 

II 

67 

B4 
66 

96 
64 

96 
69 

99 
73 

90 
67 

IS 

67 

88 
61 

95 
67 

•  7 
39 

89 

60 

88 

61 

9  4 

60 

94 
60 

93 
69 

MBMM 

MAX 
MIN 

93 
69 

II 

67 

93 

96 
69 

■a. 
70 

96 
68 

94 

71 

96 
72 

98 

96 

72 

99 

71 

98 

71 

97 
76 

99 

i  i 

97 
76 

96 

73 

v. 
75 

97 

7  7 

100 
74 

99 

74 

83 

70 

94 
71 

|| 

74 

97 
66 

90 
67 

90 
65 

91 
67 

94 
72 

'»0»T 

M|N 

98 

69 

97 

ro 

■If. 
69 

100 
70 

II 

71 

99 

73 

92 

70 

|f 

M 

10. 

73 

102 

76 

id  i, 
i: 

100 

71 

101 
7? 

■ii, 
74 

93 

1,11 

83 
69 

96 

71 

98 

73 

93 
73 

60 
66 

|| 

63 

88 
64 

99 

67 

93 

61 

62 
51 

|| 

37 

92 
59 

95 

70 

■  IN 

•  9 

N 

*7 

H 

67 

90 
It'/ 

91 
1,  / 

86 

in 

M 

88 

70 

90 
68 

v.. 
66 

90 

70 

63 
73 

83 

76 

88 

M 

6? 

1/ 

i  . 
70 

93 

75 

87 
73 

61 

71 

77 
64 

83 

63 

64 
74 

86 
63 

81 
63 

76 
60 

71 
58 

82 
61 

• 

-  ■  / 

• 

■*k 

n 

V, 

i 

90 

>.l 

■i: 

92 

• 

96 

1.1 

9  7 

10'. 

66 

101 
66 

|| 
62 

V7 
66 

II 

47 

■n, 
70 

92 

1,1, 

|  I 
|  1 

19 

I  1 

93 
68 

97 
71 

62 

'.  I 

82 
63 

90 

60 

97 
66 

71 
57 

110 
38 

17 
59 

95 
62 

93 
63 

tt    <l»^' 

■IN 

'1 

N 

ri 

N 

n 

H 

M 

70 

•a 

7/ 

90 

'  I 

1  I 

91 

fi- 

■i/ 
1  ' 

92 

77 

91 
II 

•  9 

v, 

93 

79 

7  1 
VI 

91 

III 

90 

(11 

93 

79 

9  2 
60 

V4 
III 

96 

VI 

92 
79 

V3 
76 

94 

77 

93 

1  I 

90 
73 

66 

72 

90 

71 

90 
73 

3NT1NUED 

1 

JA 

1L 

r 

IE 

Mi 

'El 

IAT 

UF 

LE£ 

i 

TEXAS 
JUNE  1958 

Station 

Day 

01  Month 

0) 

01 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

ii 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

4) 

> 
< 

OWNWOOD 

MAX 
MIN 

95 
71 

96 

70 

95 
67 

94 
68 

92 
69 

94 
68 

95 
70 

94 
68 

93 
66 

97 
74 

100 
74 

100 
72 

96 
72 

97 
69 

95 
75 

94 
76 

92 

70 

83 
67 

95 
72 

95 

75 

96 
76 

93 
67 

85 
65 

89 
68 

92 

75 

95 
60 

85 
63 

83 
60 

90 

67 

93 
70 

93.1 
69.5 

CHANAN  DAM 

MAX 

MIN 

95 

68 

94 
69 

93 

68 

93 
69 

93 
70 

92 

74 

92 

76 

96 

75 

96 

70 

98 
69 

91 

71 

92 
62 

94 

78 

95 

68 

90 
71 

93 
78 

95 
62 

84 

64 

66 

92 

RNET 

MAX 
MIN 

92 

69 

92 

67 

91 
67 

92 

.  66 

92 
66 

94 
66 

92 

68 

91 
70 

91 

70 

95 

74 

94 
74 

94 

73 

94 

72 

94 
69 

95 
72 

89 

77 

85 

71 

93 
72 

93 

74 

93 
75 

93 

74 

67 
68 

86 
65 

91 

60 

94 
76 

93 
61 

85 
65 

85 
63 

90 
69 

92 
72 

91.5 
69.8 

MERON 

MAX 
MIN 

94 

73 

9* 

70 

93 
71 

92 

70 

95 

71 

95 

71 

94 

71 

95 
69 

95 

74 

96 

75 

95 

77 

96 

71 

96 

75 

95 

70 

95 
78 

93 

77 

87 
73 

94 
74 

96 

76 

97 

77 

96 

76 

92 
70 

89 
69 

95 
71 

96 

78 

68 

65 

86 

65 

88 
65 

91 

68 

94 
69 

93.4 

72.0 

KADI  AN  1  ENE 

MAX 
MIN 

79 

85 

54 

93 
63 

95 
62 

95 
73 

NYON 

MAX 
MIN 

90 
58 

91 
57 

88 
56 

94 
60 

91 
58 

89 
56 

92 
57 

103 
57 

98 
63 

98 
66 

101 
52 

95 
61 

96 
59 

95 

66 

99 
62 

93 

66 

90 

59 

92 
62 

93 

64 

95 
63 

85 
55 

80 
57 

92 
62 

97 

64 

92 
52 

79 
47 

89 
47 

94 
61 

93 

64 

95 

70 

92.6 

59.4 

RRJZO  SPRINGS 

MAX 
MIN 

99 

72 

99 

67 

97 

68 

96 
69 

97 
69 

95 
66 

96 
68 

97 
69 

98 
75 

101 
77 

103 
73 

101 
77 

101 
76 

99 
76 

98 
78 

94 
78 

95 

74 

78 
76 

92 

74 

96 
78 

98 
77 

99 
78 

93 

73 

95 
69 

98 

76 

100 
78 

94 

74 

96 

70 

95 
72 

96 

75 

96.6 
73.5 

RTHAGE 

MAX 
MIN 

94 
69 

92 

72 

93 
67 

93 
69 

93 

70 

96 

70 

94 
68 

92 

79 

93 
72 

92 

71 

95 

73 

96 
71 

96 

70 

97 

71 

95 
78 

93 
75 

86 
72 

69 

73 

94 
73 

93 
76 

93 
77 

87 
69 

88 
67 

92 

66 

93 

75 

91 
66 

83 
61 

84 
59 

89 
62 

90 
69 

91.9 
70.3 

NTER 

MAX 
MIN 

94 
70 

95 

69 

95 
67 

92 

68 

96 

68 

97 
71 

95 
67 

94 
69 

94 
71 

93 

70 

97 

75 

97 
71 

97 
69 

99 

71 

94 
78 

96 
75 

90 
71 

65 
71 

86 

71 

96 
76 

95 

77 

96 

71 

84 
67 

91 
65 

94 
74 

92 

67 

70 

62 

85 
59 

87 
61 

89 
65 

92.2 
69.5 

NTERV1LLE 

MAX 
MIN 

93 
69 

95 

70 

94 
67 

97 
68 

95 
68 

95 

70 

97 
72 

96 
68 

96 
66 

95 

75 

96 
76 

97 
74 

97 

71 

100 
68 

95 

78 

93 

72 

95 
71 

84 
73 

95 
73 

96 

78 

97 
78 

94 
72 

83 
68 

88 
68 

94 

77 

95 
65 

76 

64 

84 
62 

86 
62 

92 
70 

93.1 

70.5 

IIDRESS  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

94 

70 

95 
71 

94 
69 

95 
68 

95 
71 

96 
70 

95 
72 

95 
74 

107 
74 

106 
77 

103 
68 

98 
72 

100 
77 

98 
72 

96 

73 

91 

67 

89 
65 

96 
68 

92 

68 

94 
74 

81 
63 

82 
61 

85 
65 

101 
65 

85 
.  55 

79 
57 

88 
57 

97 
62 

98 
73 

97 

74 

94.1 
68.4 

ISOS  BASIN 

MAX 
MIN 

97 
61 

93 
63 

89 

61 

86 
64 

81 
65 

86 
56 

88 
60 

95 
64 

97 

65 

97 
70 

98 
72 

94 
63 

93 

63 

90 
61 

88 
66 

88 
66 

77 
66 

80 
62 

90 
62 

92 

69 

92 
67 

92 

64 

96 
60 

99 
70 

97 
69 

91 
62 

88 
62 

88 
60 

90 
60 

90 
63 

90.8 
63.9 

ARENDON 

MAX 
MIN 

95 
63 

93 
66 

94 
64 

96 

63 

96 
63 

96 
65 

97 
64 

97 
68 

97 

72 

105 
67 

104 

60 

99 

64 

96 
66 

101 
65 

100 
65 

99 

70 

89 
63 

90 
64 

99 
66 

89 
68 

92 
63 

67 
58 

80 
63 

82 

59 

94 
63 

66 

48 

78 
50 

67 
57 

95 

61 

96 
69 

92.3 
63.2 

ARICSVILLE  2  E 

MAX 
MIN 

91 
71 

90 
72 

95 

72 

92 
69 

94 
70 

97 
71 

96 

68 

92 

71 

91 

73 

91 

74 

91 

75 

92 

74 

94 

72 

95 
72 

97 
77 

92 

73 

87 
69 

84 
72 

90 

73 

93 

75 

87 

73 

82 
68 

»3 

64 

88 
66 

91 

76 

91 
59 

60 
59 

63 

60 

62 
62 

86 
68 

89.9 
69.9 

EBURNE 

MAX 
MIN 

99 

72 

100 
70 

96 
69 

98 

70 

98 
71 

99 

70 

99 

71 

95 
72 

96 
71 

98 

74 

99 

74 

98 
73 

98 

73 

99 
71 

98 
79 

92 

77 

87 
69 

96 
71 

99 

73 

96 

77 

87 
73 

86 
66 

85 
65 

93 
67 

95 

77 

62 

59 

87 
63 

88 
62 

92 

66 

93 
68 

94.3 

70.4 

LEMAN 

MAX 

MIN 

95 
68 

92 

67 

92 
65 

92 
65 

92 
66 

92 

68 

94 
68 

94 
67 

98 
69 

103 
73 

100 
72 

96 
72 

95 

71 

95 

66 

93 

77 

90- 
73 

80 

70 

94 
67 

95 

70 

96 

72 

93 
69 

83 
66 

85 
65 

92 
66 

93 
65 

81 
59 

85 

63 

90 
61 

92 
68 

100 

70 

92.4 
68.0 

(.LEGE  STATION  CAA  AP 

MAX 
MIN 

97 
72 

96 
71 

97 

71 

97 
69 

95 
70 

100 
72 

97 
72 

97 

70 

99 
76 

98 

75 

99 

77 

101 
75 

99 

72 

98 
72 

100 
78 

98 
80 

88 
71 

97 
76 

96 

77 

100 
80 

99 
73 

85 

74 

91 
71 

98 
72 

100 
78 

83 
66 

87 
67 

92 
66 

95 
68 

95 

72 

95.9 
72.6 

LORADO  CITY 

MAX 
MIN 

105 
72 

98 
72 

98 
70 

95 
65 

95 
71 

95 
70 

96 

70 

100 
74 

107 
75 

107 

78 

106 
77 

103 
78 

99 

76 

99 

'  73 

98 
79 

94 

74 

93 

67 

96 
65' 

99 

73 

99 

74 

96 
72 

86 
65 

89 
66 

97 
65 

96 
64 

65 
61 

92 

65 

95 
68 

96 

73 

95 

74 

97.0 
70.9 

NROE 

MAX 
MIN 

95 

67 

95 
69 

95 

71 

95 
70 

95 
70 

92 
72 

96 

70 

94 
69 

94 
70 

95 

70 

97 
73 

97 

71 

96 
69 

95 

76 

96 

76 

96 

75 

96 

75 

94 
72 

97 

75 

97 

77 

101 
74 

99 

74 

87 
70 

93 

63 

96 

76 

97 
71 

92 
65 

89 
64 

90 

66 

92 

70 

94.8 
71.0 

RPUS  CHRIST  I 

MAX 
MIN 

86 

76 

87 
76 

88 
76 

88 

81 

66 
61 

67 
60 

8-7 

77 

89 
79 

89 

60 

89 

79 

89 
79 

89 
80 

69 
80 

89 
79 

88 
83 

86 
82 

90 
61 

90 
63 

92 

82 

90 
82 

90 
82 

66 
73 

90 
76 

91 

80 

91 

81 

92 

81 

90 
77 

89 
76 

89 
79 

91 
79 

89.0 
79.4 

RPUS  CHRIST  I  WB  AIRPORT 

MAX 

MIN 

91 
72 

90 

70 

90 

70 

91 

75 

90 

75 

90 
73 

90 
72 

92 
74 

92 
76 

93 

77 

94 
76 

93 

76 

92 

76 

91 

77 

91 
81 

92 

81 

93 
79 

93 

80 

95 
78 

94 
81 

95 

80 

92 

73 

90 
72 

94 
76 

95 

79 

96 
78 

93 
75 

91 
73 

93 
72 

95 

74 

92.4 
7S.7 

RSICANA 

MAX 
MIN 

93 
70 

94 
72 

96 
72 

96 

73 

97 
72 

98 

71 

99 

72 

98 
71 

94 
73 

94 
75 

96 

75 

97 
73 

97 
73 

97 
70 

96 
72 

98 

76 

91 

73 

88 
72 

95 

74 

95 

77 

97 

77 

94 
68 

79 
66 

92 

68 

»5 

73 

95 
59 

80 
59 

90 
61 

91 
65 

95 

72 

94.0 
70.6 

TULLA  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

100 
69 

98 
68 

98 
67 

98 

70 

95 

70 

96 

69 

96 

70 

99 

70 

99 

74 

103 
73 

102 

75 

101 
74 

100 
73 

101 
74 

93 

77 

96 

78 

87 
77 

92 
74 

101 
76 

104 
77 

104 
76 

66 

74 

94 
71 

101 
72 

103 
77 

95 

77 

95 
75 

97 
69 

99 
70 

100 
70 

97.6 
72.9 

OCKETT 

MAX 
MIN 

93 
63 

95 
63 

94 
67 

95 

68 

95 
67 

94 

68 

96 

70 

93 
65 

95 
64 

94 

70 

95 
72 

96 

69 

96 

69 

96 
69 

97 
67 

97 
66 

96 

69 

81 
70 

96 

72 

97 
73 

97 

73 

91 
69 

86 

67 

91 

66 

93 
69 

94 
63 

77 
62 

86 
61 

85 

61 

89 

60 

92.7 

67.1 

OSBYTON 

MAX 
MIN 

98 
62 

94 
63 

92 
61 

91 
61 

90 
62 

92 
60 

91 
62 

90 

64 

96 

66 

104 
66 

102 
66 

10? 
67 

93 

70 

97 

66 

96 
67 

94 
69 

94 
62 

85 
61 

95 
63 

96 

68 

97 
67 

79 
60 

82 
57 

84 
57 

94 
62 

70 
52 

60 
52 

84 
58 

92 

60 

91 
67 

91.5 
62.6 

YSTAL  CITY 

MAX 
MIN 

98 
70 

96 

70 

95 

68 

96 
72 

96 

71 

96 
69 

96 
70 

97 
71 

100 
74 

102 

74 

100 
75 

100 
75 

99 

74 

97 
75 

95 
78 

94 
78 

86 

70 

89 
75 

95 
76 

97 
78 

97 

78 

92 
74 

94 
73 

96 
70 

99 

75 

93 
78 

95 
75 

96 

72 

97 

73 

96 

74 

96.0 
73.5 

ERO  3  NW 

MAX 
MIN 

95 
69 

95 
67 

96 

68 

96 
69 

97 
70 

97 
68 

97 
68 

97 
68 

95 
70 

96 

73 

97 

73 

99 

73 

99 

72 

99 
73 

100 

78 

95 
78 

97 
75 

95 

74 

95 
75 

99 

77 

99 
75 

100 
72 

83 
72 

91 
74 

98 

75 

97 
71 

91 
69 

91 

72 

98 
70 

97 
73 

96.0 
72.0 

LHART  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

90 
60 

92 

61 

94 

66 

91 
64 

81 
59 

90 

66 

92 

60 

96 
62 

93 
60 

95 

54 

94 

57 

97 

68 

97 
65 

99 
72 

84 
64 

83 
62 

85 

64 

91 

60 

66 

60 

89 
65 

68 

53 

79 
56 

89 
59 

98 
64 

72 
53 

79 

49 

89 
55 

96 
60 

97 

60 

96 
66 

■  9.5 

60.9 

LLAS  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

99 

74 

95 
76 

96 
76 

95 

75 

96 
76 

98 
75 

95 

72 

93 
75 

94 
74 

96 

77 

96 

78 

96 
77 

97 
76 

97 
76 

96 

80 

89 

71 

86 

68 

98 
74 

97 
77 

93 
74 

87 
69 

81 
67 

88 
67 

93 

72 

92 
62 

83 

60 

85 

65 

87 
65 

90 
69 

93 

75 

92.7 
72.4 

NEVANG 

MAX 
MIN 

92 
69 

92 
70 

92 
69 

93 
69 

92 
72 

94 
70 

92 

70 

92 
70 

91 

72 

93 
74 

93 

73 

92 
73 

94 
74 

94 
75 

93 

80 

92 

79 

94 
76 

93 

75 

92 

76 

94 
78 

94 

77 

90 
76 

94 

74 

92 
74 

93 

79 

95 

75 

95 
70 

90 
72 

90 
72 

90 
74 

92.6 
79.6 

L  RIO  WB  CITY 

MAX 
MIN 

96 

71 

96 
71 

93 
71 

93 
72 

93 

73 

93 

71 

95 

72 

96 
73 

98 

74 

100 
76 

99 
76 

97 

76 

96 

76 

95 
74 

94 
78 

87 
76 

84 

71 

92 
71 

91 
77 

95 

77 

91 

76 

93 

73 

92 
72 

93 
69 

97 

77 

87 

70 

93 

74 

92 

71 

93 
72 

92 

74 

93.5 
73.5 

NISON  DAM 

MAX 
MIN 

92 

72 

95 
70 

94 

70 

93 

71 

93 
70 

95 
67 

94 
69 

93 
74 

95 
75 

97 
79 

96 

77 

96 

76 

96 

74 

90 
77 

92 

72 

90 
65 

86 
69 

94 

75 

91 

79 

88 
69 

78 
64 

82 
64 

86 
65 

92 
73 

87 
57 

78 
60 

82 
57 

85 

60 

90 

69 

91 
73 

90.4 
69.7 

NTON 

MAX 
MIN 

96 

75 

98 
7* 

99 

72 

96 

72 

97 
72 

98 
72 

99 

71 

96 
75 

95 

73 

95 

77 

97 
78 

98 
76 

96 

75 

97 

74 

95 

74 

95 
72 

90 

66 

87 
72 

94 
72 

95 

70 

93 
70 

65 

82 
62 

89 
67 

90 
69 

90 
59 

80 
59 

86 

59 

86 
67 

93 
70 

93.2 
70.3 

NTON  EXP  STATION 

MAX 
MIN 

97 
74 

96 

70 

96 
70 

95 
70 

97 
69 

97 

70 

96 

70 

94 
73 

95 
71 

98 

71 

98 

70 

97 
75 

96 

75 

98 
72 

98 

72 

95 
68 

86 

67 

94 
67 

97 
70 

97 

77 

92 
70 

84 
65 

88 
65 

94 

65 

93 
63 

83 
59 

85 
57 

88 
61 

91 
72 

96 

72 

93.6 
69.0 

ALVILLE  2  W 

MAX 
MIN 

92 
68 

92 
66 

93 
69 

94 
68 

93 
68 

95 
70 

94 
66 

92 
67 

92 
71 

94 
71 

94 
71 

92 
71 

96 

68 

99 

69 

92 
75 

90 

70 

84 
68 

91 
71 

93 

71 

93 
74 

92 
74 

86 

67 

87 
65 

90 
65 

92 

73 

86 

59 

82 
60 

84 
60 

88 
62 

69 
66 

91.0 
66.1 

LLEY 

MAX 
MIN 

97 
66 

97 
68 

92 
64 

94 
68 

95 
69 

94 
68 

95 
66 

96 

69 

97 
72 

99 
72 

100 
74 

99 
73 

99 
72 

99 

71 

98 

77 

93 
77 

95 

78 

86 
74 

92 

74 

98 

76 

100 
76 

101 
76 

85 
71 

93 

70 

98 

75 

102 

77 

92 
73 

95 

70 

95 
71 

98 

71 

95.6 
71.9 

BLIN 

MAX 
MIN 

97 
70 

95 
70 

94 

68 

94 
69 

94 
70 

95 

71 

95 

71 

95 
69 

92 
67 

95 

71 

97 
73 

98 
71 

95 

70 

95 

69 

96 

75 

96 
75 

96 
68 

80 
68 

93 

73 

93 

75 

95 
75 

89 
65 

82 
66 

87 
6  2 

91 

72 

93 

59 

80 
60 

85 
62 

90 
66 

92 

70 

92.3 
69.1 

"AS 

MAX 
MIN 

91 
56 

89 
62 

93 
62 

96 
64 

93 

64 

87 

64 

90 
65 

93 

65 

97 
63 

95 
59 

97 
56 

97 

63 

97 
63 

100 
68 

100 
64 

86 

65 

85 
60 

90 
62 

95 
62 

85 
63 

93 

56 

59 
51 

79 
57 

85 
61 

100 
50 

71 

48 

88 
49 

90 
60 

96 
64 

95 
67 

90.5 
60.4 

GLE  PASS 

MAX 
MIN 

100 
72 

100 
71 

98 
70 

96 
72 

96 
71 

96 
71 

96 

72 

97 
72 

99 
76 

100 
76 

104 
76 

102 
76 

99 

75 

99 
75 

95 
75 

95 
75 

92 

71 

85 
71 

88 

73 

95 

77 

97 
77 

95 

72 

92 
72 

95 
70 

96 
75 

97 
69 

37 
74 

95 
71 

95 
76 

96 
74 

95.9 
73.2 

S««   reference   notes   following  fltetlon   Index 
-    161    - 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day 

Of  Month 

4 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

11 

• 

EASTLAND 

MAX 
MIN 

93 

72 

100 
70 

94 
65 

93 
67 

93 

67 

93 

68 

94 

67 

95 
68 

93 
64 

9  6 
75 

100 
70 

100 
70 

94 

71 

95 
68 

95 

77 

95 
74 

90 
68 

83 
67 

93 
72 

95 

72 

95 

74 

80 
61 

86 

66 

92 

75 

69 

58 

88 
60 

90 

91 

91 

64 

92 

67 

92 
66 

EDEN    1 

MAX 
MIN 

99 
69 

99 
68 

96 
66 

95 

64 

97 
64 

99 

64 

97 
66 

99 

68 

102 
69 

107 
71 

106 
74 

97 
69 

99 

69 

101 

64 

98 

75 

89 
69 

85 
67 

93 

67 

94 

70 

94 

71 

95 

70 

84 
67 

89 
62 

64 
64 

96 
71 

82 
58 

69 
62 

95 

5  9 

96 

6  8 

94 
69 

95 

67 

EL    CAMPO 

MAX 
MIN 

95 

70 

97 
71 

98 
63 

98 

71 

98 

72 

98 
71 

97 

70 

95 
70 

95 
72 

96 

74 

97 

74 

98 

73 

99 
74 

100 
75 

98 

80 

96 

79 

99 
76 

95 

75 

96 
76 

98 

77 

98 
77 

88 

75 

94 
72 

98 

74 

96 
72 

94 
71 

92 

69 

93 
72 

96 

73 

96 

71 

9  6 
73 

EL    PASO    WB    AIRPORT 

MAX 

MIN 

95 

73 

95 
66 

97 
72 

96 

70 

92 

70 

92 

70 

95 

68 

96 
66 

95 

73 

95 

74 

96 

67 

96 

71 

100 
67 

97 
68 

98 
69 

99 

76 

90 
66 

95 
67 

102 
71 

99 
66 

93 

68 

9b 
70 

101 
72 

102 
61 

98 
75 

90 
65 

95 
69 

100 
71 

101 
74 

96 
79 

96 
70 

ELECTRA 

MAX 

MIN 

100 
70 

97 
70 

96 
69 

95 
68 

96 
68 

97 

70 

98 

70 

98 
71 

98 

71 

102 
73 

108 
79 

105 
78 

99 
78 

99 
72 

99 

72 

96 

77 

96 
66 

88 
68 

87 
68 

94 
68 

93 
69 

80 
64 

63 
64 

9  0 
66 

96 

68 

78 
57 

81 
60 

87 
61 

92 

63 

94 

73 

94 

69 

ENCINAL    3    NW 

MAX 
MIN 

99 

6B 

100 
68 

99 
66 

97 
68 

95 
66 

98 
66 

98 

66 

96 
70 

99 

73 

100 
74 

102 
76 

102 
74 

102 
72 

101 
74 

98 
76 

91 
77 

97 
76 

82 
73 

95 
75 

100 
76 

104 
76 

104 

77 

95 
69 

101 
72 

101 
71 

104 
75 

91 

75 

98 

68 

101 

66 

100 
72 

98 
71 

FALFURRIAS 

MAX 
MIN 

96 

71 

96 

70 

94 
70 

95 
74 

96 
73 

92 

72 

94 
72 

95 
72 

97 
7, 

98 

75 

99 

74 

100 
76 

98 
75 

97 
77 

95 

80 

94 
79 

98 

77 

97 
77 

90 
78 

93 
79 

97 
79 

100 
81 

95 
72 

92 

76 

97 
77 

99 

77 

96 

76 

92 
71 

94 
72 

93 

72 

95 

75 

FLATONIA 

MAX 
MIN 

92 

71 

92 
70 

92 

69 

92 
69 

92 

71 

93 

70 

93 

70 

93 
64 

94 

70 

96 
74 

95 
74 

95 
72 

95 
71 

94 
72 

94 
78 

93 
73 

91 

74 

92 
73 

97 
75 

96 

76 

98 

76 

93 

70 

88 
70 

93 

69 

93 
72 

90 
66 

87 
66 

67 
69 

93 

70 

94 
72 

92 
71 

FLOYDADA    2    SW 

MAX 
MIN 

96 
64 

96 
62 

94 
62 

92 
62 

95 

63 

93 
61 

94 
65 

101 
71 

104 
70 

105 
69 

106 
58 

95 
68 

100 
72 

97 

65 

96 
65 

96 
68 

89 
64 

95 
62 

98 
71 

98 

72 

94 
65 

83 
61 

62 
61 

96 
60 

95 
55 

82 

51 

87 

52 

94 
64 

92 
61 

94 
69 

94 
63 

FOLLETT 

MAX 
MIN 

92 
62 

88 

62 

93 
65 

95 

65 

94 
65 

92 

63 

95 
63 

95 

62 

94 
69 

101 
63 

102 
62 

93 
62 

100 
71 

100 
72 

103 

67 

85 

66 

82 
63 

90 
66 

94 
63 

87 
63 

82 

54 

78 
54 

80 

55 

61 

55 

92 

48 

65 
48 

75 
50 

84 

56 

91 
64 

94 

67 

89 
61 

FORT    STOCKTON 

MAX 
MIN 

102 
69 

104 
70 

100 
68 

96 
67 

92 

70 

92 

67 

92 
69 

97 
71 

100 
70 

98 
75 

105 
77 

102 
71 

100 
63 

99 

59 

94 
72 

94 
70 

92 

61 

90 
54 

92 
71 

103 

71 

104 
73 

98 
64 

88 
66 

100 
70 

104 
71 

94 

59 

83 
66 

91 
69 

97 
69 

97 

71 

96 
66 

FORT    WORTH    WB    AIRPORT 

MAX 

MIN 

95 
73 

95 

7* 

94 
73 

94 
74 

94 
73 

95 

71 

95 
71 

93 

74 

93 

70 

98 
75 

98 
77 

97 
76 

98 
76 

98 
76 

97 
81 

89 
72 

86 

70 

96 
72 

97. 
77 

95 
76 

08 
69 

63 
67 

89 
67 

95 

72 

9  3 
63 

82 
61 

87 
63 

86 
61 

91 
70 

95 
76 

93 

71 

FORT    WORTH    LEONARD    BLDG 

MAX 
MIN 

95 
75 

99 
74 

97 
73 

96 

73 

97 
74 

98 

73 

99 
72 

97 
74 

94 
73 

95 

77 

99 

76 

98 

75 

98 

75 

96 
76 

98 

76 

97 
77 

89 
69 

85 
72 

98 
77 

99 
80 

95 

76 

83 

68 

83 
68 

91 

71 

95 

78 

93 
60 

83 
64 

66 
63 

91 

69 

92 
75 

94 

72 

FOWLERTON 

MAX 
MIN 

97 

66 

98 

67 

96 
66 

98 
64 

95 
69 

97 
68 

97 
66 

99 
72 

99 

72 

101 
74 

100 
74 

100 
75 

100 
72 

101 
71 

93 

78 

99 

80 

96 

67 

98 
72 

100 
75 

101 
78 

102 

76 

102 
70 

94 
71 

96 
72 

101 
71 

100 
76 

95 

75 

99 

71 

99 
71 

98 
71 

FREDERICKSBURG 

MAX 
MIN 

94 
69 

91 
65 

91 
64 

91 
65 

92 
66 

93 
64 

94 
66 

92 

66 

92 

71 

96 
72 

97 
71 

94 
71 

94 
72 

93 

69 

93 
75 

67 
75 

84 
69 

90 
72 

91 

73 

92 

75 

92 
72 

85 

70 

86 
69 

90 

68 

93 

73 

86 

61 

88 

64 

66 
62 

90 
67 

90 

71 

91 
6« 

GAINESVILLE 

MAX 
MIN 

97 
73 

99 

70 

100 
69 

99 
70 

98 
68 

100 
69 

97 
69 

99 

69 

99 
70 

97 

74 

100 
76 

101 
76 

99 
75 

101 
72 

101 

77 

91 

71 

94 
65 

87 
69 

95 
68 

93 
69 

92 
69 

83 
65 

84 
62 

88 
64 

94 
74 

87 
59 

81 
57 

91 
56 

90 

64 

92 

70 

94 
61 

GALVESTON    WB    CITY 

MAX 
MIN 

85 
78 

86 
79 

87 
78 

87 

80 

87 
80 

88 

76 

88 
79 

86 

80 

86 
77 

86 
81 

88 
81 

80 

80 

88 

80 

90 

80 

88 
83 

87 
82 

88 

82 

89 
81 

86 
82 

88 

82 

88 

82 

84 
7b 

85 
77 

89 

80 

88 
82 

91 

77 

32 

72 

34 

75 

85 
79 

67 
81 

87 
7? 

GALVESTON    WB   AP 

MAX 
MIN 

87 
79 

87 
78 

88 

78 

87 

80 

88 

80 

89 

76 

88 
79 

89 
80 

88 

79 

88 
80 

90 
81 

89 
80 

88 
60 

91 
81 

92 

83 

90 
8  2 

90 

80 

91 
81 

90 

82 

90 
S3 

90 
82 

85 
77 

85 
76 

90 
79 

91 

62 

92 

81 

83 

73 

85 

76 

85 
75 

87 
80 

86 
79 

6ATESVILLE 

MAX 
MIN 

96 

69 

95 
70 

95 
69 

95 
69 

96 

70 

97 
70 

96 
70 

94 

72 

95 
67 

97 
75 

98 

75 

98 

71 

97 
73 

96 
71 

98 
72 

91 
75 

86 

72 

95 

70 

96 

73 

97 
76 

93 

74 

89 
68 

91 
65 

94 
66 

98 

77 

92 
65 

92 
61 

94 
60 

95 
70 

96 

71 

94 

70 

GILMER    2    S 

MAX 
MIN 

87 
67 

91 

71 

86 

68 

89 

68 

89 
67 

92 

67 

89 
65 

87 
69 

89 

71 

89 
72 

90 
71 

91 
69 

93 
69 

93 
67 

93 

75 

86 
60 

83 
68 

86 
69 

69 
71 

87 
69 

87 

70 

79 
67 

85 
61 

85 
63 

86 
65 

76 
58 

79 
56 

79 
59 

63 
61 

83 
64 

81 
61 

GLAOEWATER 

MAX 
MIN 

92 
69 

92 

73 

94 
71 

92 

7  0 

92 

70 

92 
69 

92 
70 

92 
68 

92 
68 

92 

74 

92 
73 

94 
72 

95 
72 

96 

73 

96 

77 

9  5 

ro 

95 
70 

84 
71 

89 
73 

94 

77 

92 
75 

92 

71 

80 
64 

88 
67 

92 
73 

92 
60 

73 
59 

84 
60 

84 
64 

88 
66 

90 
69 

GOLIAD 

MAX 
MIN 

93 
69 

93 

71 

94 
69 

93 
71 

94 
72 

95 

70 

94 

70 

93 

70 

94 

71 

95 

n 

96 

74 

95 
74 

96 
7* 

97 
77 

92 

78 

93 

78 

93 
76 

39 

76 

98 
76 

98 

78 

97 

77 

99 

71 

91 

73 

94 

76 

95 
71 

91 
77 

92 

71 

92 
75 

94 
73 

96 

74 

94 
73 

GONZALES    2 

MAX 
MIN 

n 

(.8 

97 
70 

98 
68 

9  8 
70 

95 
72 

96 
68 

94 
63 

96 
71 

97 

71 

99 

'5 

100 
75 

98 

71 

97 
72 

94 

73 

101 
74 

97 
76 

97 
77 

98 

74 

ion 
76 

102 

78 

99 

75 

9  6 

74 

91 
72 

93 
71 

92 

70 

93 
69 

93 
68 

94 

70 

97 

73 

94 

71 

91 

71 

GRAHAM 

MAX 
MIN 

99 

I? 

96 

72 

94 
68 

94 
69 

94 
67 

94 
68 

96 

70 

39 

70 

95 

72 

98 
76 

101 
75 

100 

74 

91 

76 

98 
72 

98 
80 

vl 
77 

92 
68 

83 
65 

96 

76 

97 

77 

95 
73 

94 

1,1. 

84 
62 

86 
65 

93 
75 

85 
39 

81 
58 

67 
60 

90 
68 

94 
73 

92 

70 

GPANBURY 

MAX 
MIN 

91 

96 

70 

95 
68 

91 

70 

96 
69 

98 
69 

too 

71 

<• 
71 

96 

70 

100 
77 

100 
74 

98 

75 

99 

72 

97 
70 

99 

80 

94 

78 

85 

70 

97 
68 

98 
75 

94 
78 

92 

78 

a: 
99 

91 

65 

95 
66 

91 
72 

84 
62 

88 
64 

90 

58 

93 
17 

95 

73 

94 

70 

GRAPEVINE    DAM 

MAX 
MIN 

93 

74 

96 
72 

95 

71 

95 

7  0 

96 

71 

95 

70 

97 
70 

it. 
73 

94 
71 

76 

97 

77 

97 
75 

9  2 

74 

98 

74 

98 
79 

99 

73 

89 

69 

86 

71 

96 
76 

96 

79 

95 
72 

8 '| 

66 

81 
65 

SO 

67 

94 
7G 

94 
59 

79 

59 

65 
61 

87 
65 

92 

75 

92 
71 

GREENVILLE    2    SW 

MAX 

MIN 

93 

n 

93 
72 

95 
73 

71 

95 

73 

95 

71 

95 

62 

93 

72 

90 

74 

■ii 
It 

93 

76 

93 

73 

99 

73 

96 

71 

97 

77 

95 

70 

88 
68 

83 

71 

91 

75 

91 

76 

88 

70 

84 
66 

80 
63 

86 

66 

91 
71 

90 

57 

77 
59 

B2 
61 

84 
63 

87 
70 

90 
69 

MALLETTSVILLE 

MAX 

MIN 

9* 

ra 

93 
68 

93 
69 

94 
60 

94 

71 

95 

69 

95 

TO 

94 
69 

96 

75 

97 
73 

97 

74 

92 

73 

7  8 
It 

97 

74 

95 

79 

99 

79 

94 

75 

95 

74 

91 

91 

76 

96 

79 

97 

79 

92 
72 

89 
70 

93 

74 

94 

70 

90 
68 

9a 

70 

95 

70 

95 

73 

9  4 

72 

MARLIN1FN 

MAX 
MIN 

n 

n 

9* 
70 

93 
69 

89 

75 

92 

71 

91 

70 

91 
71 

92 

73 

94 
75 

91 

:i. 

98 

76 

99 

77 

9  l 

H 

94 
78 

93 
78 

■1  1 

VI 

97 
78 

97 
78 

91 

78 

97 
79 

98 

79 

99 

!■• 

100 
77 

7  6 

77 

101 
7J 

99 
78 

94 
75 

91 
71 

90 
70 

94 
73 

94 

v> 

MAUCfLL 

MAX 
MIN 

103 

73 

93 
71 

97 
70 

n 

n 

96 

70 

98 
70 

97 

70 

98 

73 

98 

71 

102 

MM 

76 

103 
77 

97 

74 

98 

72 

98 

78 

1  \ 
78 

96 

66 

85 

64 

97 
75 

99 

75 

100 
73 

99 

i.i. 

83 

64 

84 

68 

91 

73 

85 
59 

84 
59 

91 

93 

72 

97 
73 

■If 
70 

hCMDOMVILLE 

MAX 
MIN 

97 
68 

96 

68 

■i< 

72 

96 

72 

91 
71 

94 
70 

100 
77 

96 

77 

99 

i. 

99 

77 

102 
79 

103 
71 

74 

76 

10C 

71 

102 

71 

99 

75 

96 

71 

MCNOOSON 

MAX 
MIN 

N 

90 
72 

91 
70 

99 

69 

90 

70 

91 
73 

■i  • 
69 

91 

71 

91 
73 

90 

'  1 

91 

74 

91 
74 

i 
72 

93 

74 

91 
79 

7  0 
74 

84 
71 

87 
73 

7  2 
74 

92 

77 

90 

78 

III! 
III 

85 

67 

99 

69 

90 
7( 

83 
62 

81 
62 

8. 
64 

69 
91 

87 
70 

119 

71 

't» 

MA/ 

M|N 

11 

100 
72 

102 
70 

95 

96 
69 

96 

72 

n 

1  ■ 

99 

72 

99 

70 

I'll 

74 

10! 

77 

104 

77 

In 
77 

100 
71 

101 
79 

•ii 
77 

94 
72 

88 

69 

96 

72 

69 

94 
72 

mi 

87 
64 

88 
63 

74 

72 

89 

57 

81 
57 

HI 

91 

92 
69 

95 

74 

7  4 

70 

Ht*t'0»tl     1 

MIN 

10 

93 

60 

91 
62 

60 

90 
39 

90 
63 

99 

1,1 

92 

i.i. 

96 
62 

91 

91 

•■4 

99 
63 

91 

34 

91 
17 

96 
58 

7  11 

9  / 

91 
63 

32 
63 

90 

67 

95 
63 

91 
63 

81 
38 

80 
62 

85 
60 

■it 

72 

51 

80 
52 

hi 
91 

94 
39 

93 

68 

71 

91 

MA» 

MIN 

99 

95 

72 

95 
68 

n 

99 

96 

69 

97 
60 

96 

7  4 

69 

95 

72 

9  8 
76 

97 
76 

96 

72 

7  | 

1. 

91 
72 

96 

77 

99 

74 

90 
69 

95 
69 

97 

70 

96 

75 

94 

70 

84 
66 

90 
64 

93 

63 

9! 

7« 

83 

60 

89 

64 

90 
61 

91 
69 

94 

72 

74 

n 

M»» 

MIN 

97 
'2 

M 

7J 

t 

M 

97 

74 

97 

74 

90 

72 

39 

a. 

97 

ri 

96 

75 

%  1 

n 

99 

74 

99 

71 

61 
73 

99 

a. 

97 
78 

98 

II 

95 
68 

84 
64 

92 

70 

94 
76 

96 
59 

65 
69 

83 
11 

90 
69 

94 

74 

74 

ri 

«MN 

MAX 

M|N 

■  : 

91 

70 

94 
60 

31 

93 
68 

97 

31 

i.i 

31 

93 

33 

91 

99 

M 

93 

73 

97 
72 

98 
19 

96 
75 

99 

ri 

92 

14 

89 

71 

92 

U 

91 

74 

99 

74 

99 
72 

86 
68 

91 
65 

94 
71 

98 

67 

92 
67 

91 

91 

92 
61 

96 

10 

MS 

n 

M*/ 

WIN 

■ 

91 

70 

74 
69 

1 

'■ 

92 
68 

74 

111 

... 
" 

39 
1 

95 

'1 

39 

101 

1 

101 

1 1 

■ii 
19 

97 

17 

96 

76 

1 1 

81 

67 

81 
66 

7  4 
Mi 

93 

74 

97 
75 

91 
64 

85 

64 

67 
63 

9] 

75 

91 
57 

81 
61 

III 
91 

92 
61 

93 
69 

91 
II 

NMWTOi    • 

w»» 

MIN 

7  1 
73 

9 

92 

31 

U 

91 

92 

92 

71 

94 

H 

'Ik 

n 

91 

n 

7  4 

in 

74 
HI 

99 

II  r, 

7  4 
11. 

93 
71 

(9 

77 

96 

VI 

95 

7B 

n  i 
1  i 

91 

/4 

94 
76 

94 

7S 

7 
73 

88 
69 

81 

70 

S3 

71 

68 

16 

II 

75 

■ 


DAILY  TEMPERATURES 


HOUSTON    WB    AIRPORT 

HUNTSVILLE 

IOWA    PARK    EXP    STATION 

JACKSBORO 

JACKSON"  RLE 

JASPER 

JUNC'ION    CAA    AIRPORT 

KARNACK 

KAUFMAN 

KENEDY 

KERRVILLE 

KILLEEN 

KINGSVILLE 

KIRBYVILLE    FOREST    SERVICE 

KNOX    CITY 

LA    PRYOR 

LA    TUNA    1    S 

LAKE    COLORADO    CITY 

LAKE   KICKAPOO 

LAMESA 

LAMPASAS 

LAREDO    WB    AIRPORT 

LAVON    DAM 

LEVELLAND 

LIBERTY 

LINDALE    5   SE 

LITTLEFIELD 

LIVINGSTON 

LLANO 

LONGVIEW 

LUBBOCK 

LUBBOCK  WB  AIRPORT 

LUFKIN  CAA  AIRPORT 

LULING  1  SE 

MADISONVILLE 

MANSFIELD  DAM 

MARATHON 

MARL  IN 

MARSHALL 


TEXAS 
JUNE  1958 


DaV      Ol  Month 


92   90   90 
73   72   72 


91   92   93 

70   73   73 


95   94   94 
73   73   70 


92   94   93 
68   72   69 


93   93   95 
68   70   69 


97   97   93 
68   66-   63 


92   93   94 

70   73   70 


93   94   95 
71   71   71 


93   93   94 
70   66   66 


94   92   90 
68   65   65 


93   94   93 
68   69   67 


92   95   95 

70   68   67 


94   95   97 
68   66   67 


101   99   98 

70   70   69 


97   96   98 
68   66   65 


96   98  101 
61   64   68 


102   99   98 
70   69   67 


99  103   99 
64   63   64 


95   95   94 
69   69   68 


98   96   96 

73   71   73 


96   96   95 


93   93   93 

71   70   73 


94   94 

70   71 


92   92 
70   69 


91   94 
70   70 


96   95 

73   71 


94   94 
68   69 


91   90 
66   65 


92   93 
66   69 


95   92 
75   72 


98   98 
68   69 


96   95 
69   63 


99   95 
66   61 


94   92 
67   68 


72 

71 

00 

94 

61 

63 

96 

95 

71 

72 

92 

92 

69 

71 

96 

99 

66   69   68 


90   90   92 
70   69   70 


91   92   93 
69   74   69 


97   95   93 
64   69   65 


96   94   93 
64   68   67 


94   94   95 
69   70   70 


94 

94 

73 

69 

94 

94 

68 

70 

97 

98 

69 

66 

98 

96 

60   60   61 


94   93   95 
70   68   68 


95   95 

70 


94   94 
65   59 


94   95 
73   73 


84   92 
57   62 


98   95 
73   73 


69   71   72 


93   93 
61   62 


92   92 
70   70 


96   97 
69   69 


92   94 
69   73 


91   91 
67   66 


94   97 
69   70 


95   95 
70   68 


95   98 
70   72 


96   95 

65   63 


95   97   97 


91   92   91 
72   72   73 


94   92   92 


96   94   95 

72   72   67 


93   91   92 

69   70   72 


95   93   93 


70 

68 

71 

71 

95 

97 

102 

101 

67 

71 

74 

71 

90 

92 

92 

94 

72 

72 

72 

74 

95 

93 

93 

94 

71 

73 

75 

75 

64 

69 

94 

96 

71 

75 

95   93   95 


91   91   90 
68   69   70 


94   94   94 
68   67   67 


95   94   97 

69   76   76 


96   93   90 
66   66   70 


99  100  106 
71   73   70 


97   98  101 
65   68   72 


95  100  100 
70   72   67 


95   96  101 

63   62   70 


95 

69   68 


96   97  100 

72   74   74 


98   94   91 
68   71   73 


94   97  100 
64   63 


99   97 
67   69 


93   94   92 

69   71   74 


92   98   97 
63   66   63 


95   91   90 
68   69   70 


97   95 
67   73 


92   91   90 
68   72   74 


93   98  102 
63   70   68 


94   98  101 

68   70   70 


93   95   92 
67   68   71 


95   95 
68   71 


95  93  95 

72  70  73 

98  96  97 

65  65  71 

93  97  100 

60  59  62 

95  94  95 
65  64  63 

96  96  94 


10   11   12   13   14 


94   94   93 


72   74   73 


99   99   99 


92   94   94 
71   73   72 


94   94   95 


97   97   96 
74   75   72 


71   72   73 


94   96   96 

74   74   72 


96   99   96 

74   74   75 


95   96   96 

67   70   67 


108  106   99 

72   75   78 


102  101  101 
73   75   74 


105  106  105 
77   75   77 


106  107 
69   68 


92   96 

75   76 


93   94 
75   75 


100  101 
74   62 


92   94 
73   76 


99  100 
64   61 


89   93 
70   72 


96   99 

76   73 


91   92   93 

73   74   73 


102  103 
69   68 


101  104 
71   63 


95   96 
71   73 


95   9*   97 


9  7   99 
72   74 


95   97 
69   75 


91   93   95 


95   96   93 
71   72   77 


96   96   94 

70   70   76 


95   94   93 
68   72   78 


96   96   94 
70   64   75 


94   96   95 


95   96   97 


97   96   95 
70   71   77 


93   93   89 
73   71   74 


96  102 
67   77 


97   95   95 
74   78   84 


66   72   75 


101  100 
75   71 


101   98   97 
72   71   77 


98  101  97 
73   63  63 

96   96  93 

71   70  77 

99  95  88 
76   78  79 


94   96   96 


99   96   96 
65   69   69 


98   99   97 

72   75   79 


95   96   96 

73   72   78 


96  102   98 

70   68   66 


98   99   98 
72   68   72 


93   91   96 
71   71   73 


99   98   98 
70   68   68 


99   95   95 

72   68   70 


96   94   93 


98   97   97 
71   72   79 


98   96   95 
72   71   76 


98   99   98 
72   68   72 


95   90   93 
65   60   67 


96   96   90 
72   69   76 


96   96   98 


16   17   18   19   20   21   22   23  24   25   26   27   28   29   30   31 


80   78   76 


91   93   85 


94 

82 

95 

96 

96 

65 

66 

67 

71 

73 

90 

85 

92 

92 

92 

72 

70 

72 

72 

76 

94 

96 

95 

94 

97 

71 

73 

73 

72 

75 

80 

82 

93 

91 

94 

73 

69 

72 

71 

73 

96 

84 

88 

92 

92 

70 

72 

72 

74 

76 

95 

92 

85 

95 

95 

72 

70 

72 

74 

76 

95 

94 

93 

97 

99 

78 

75 

76 

75 

78 

90 

83 

79 

90 

90 

74 

68 

70 

73 

75 

91 

94 

93 

94 

94 

72 

76 

74 

76 

73 

94 

95 

93 

94 

97 

75 

77 

74 

78 

78 

01 

90 

97 

92 

98 

75 

75 

73 

71 

75 

97 

84 

96 

98 

100 

66 

66 

66 

75 

78 

93 

91 

90 

95 

98 

77 

72 

73 

70 

71 

98   94   84 
70   66   65 


90   83 
71   71 


98   98   98 


95   95   97 
76   79   76 


70   77   65 


69   73   75 


89 
69 

65 
70 

93 

74 

94 
77 

82 
63 

93 
66 

99 

67 

100 
70 

96 
77 

94 
75 

99 
72 

97 
79 

90 

72 

83 
72 

92 

75 

92 
76 

98 

60 

88 
64 

92 

68 

99 
71 

93 

71 

90 
73 

95 
73 

97 
78 

90 

72 

84 
72 

98 

73 

96 
77 

91 

73 

81 
73 

86 
74 

94 
77 

89 

93 
62 

99 

69 

100 
70 

87 
64 

94 
66 

99 

71 

100 

71 

85 
70 

95 
75 

97 
73 

97 

77 

91 
77 

91 

74 

92 

75 

96 
78 

92 
72 

95 
75 

97 
75 

97 
78 

94 
67 

86 
68 

96 
69 

94 
74 

84 
65 

85 
62 

95 

65 

100 
65 

89 
78 

93 

72 

92 

72 

94 

72 

92 
72 

87 

73 

91 

73 

96 
76 

84   90   92 

77   74   74 


73   70   72 


86   93 
63   64 


86   87   89 

70   66   6  7 


95 

90 

68 

65 

90 

9  3 

65 

63 

87 

90 

65 

66 

80 

90 

65 

67 

90 

96 

70 

7* 

80 

91 

66 

66 

91 

92 

67 

66 

93 

94 

71 

75 

90 

93 

68 

66 

86 

99 

64 

66 

94 

95 

70 

74 

106 

104 

72 

67 

86 

89 

64 

63 

87 

93 

63 

61 

86 

87 

67 

67 

97 

101 

74 

73 

80 

67 

64 

65 

88 

101 

67 

67 

89 

95 

72 

71 

78   87 
65   66 


83   87 
66   61 


85   90 

68   70 


86   93 
68   69 


80   67 
64   66 


85  101 
60   60 


82   89 
72   74 


94   82 
63   62 


79   76   70 


77   66   66 


92   80   85 
61   59   57 


89   82 
59   61 


93   90   88 
75   74   65 


91   90   82 
76   62   59 


96   96   92 


69   92   84 
73   61   62 


94   86   87 


97   96   95 
78   76   73 


94   90   89 
74   71   67 


84   90 
58   56 


98   96 
72   71 


105   95   98 

71   67   64 


97   85   84 


104   77   83 
69   56   61 


92   94   83 


103  100   97 


92   91   79 
74   58   62 


97   79   69 
59   58   57 


97   97   96 
78   76   69 


89   92   72 

74   59   59 


93   93   91 
75   71   65 


93   97   87 


89   91   80 


65   54   54 


83   79   86 
58   53   56 


94   84   84 
76   67   64 


95   95   89 
76   67   65 


95   94   85 
79   65   65 


96   98   90 
75   62   63 


93   82   87 
65   58   62 


86   87   89 


93   89   91 
64   67   70 


68   93   94 
60   65   78 


82   85   88 
62   63   69 


86   90   89 
63   62   65 


84   84   88 
58   62   66 


91   92   93 

72   73   69 


87   89   90 
61   64   71 


94   92   93 
69   71   72 


88   90   92 
59   60   60 


95   98   98 
62   72   72 


97   96   96 

74   73   70 


104  104  101 
70   66   74 


90 

94 

67 

61 

Bi 

88 

61 

67 

95 

96 

72 

73 

85 

87 

62 

63 

95 

94 

71 

66 

92 

91 

64 

67 

82 

83 

61 

65 

90 

96 

61 

63 

88 

89 

63 

67 

91 

92 

64 

68 

84 

83 

59 

63 

95 

91 

64 

63 

95 

91 

65 

62 

87 

90 

62 

63 

86   88   94 

69   70   72 


89 

93 

64 

65 

90 

88 

62 

64 

90 

92 

62 

63 

66 

93 

62 

?3 

86   86   88 


DAILY  TEMPERATURES 


TCXAS 
JUNE    1998 


MATAGORDA 


MC    KINNEY 


MEMPHIS 


MEXIA 

MIAMI 

MIDLAND    W8    AIRPORT 

MIDLAND    4     ENE 

MINERAL  WELLS  CAA  AIRPORT 

MIRANDO  CITY 

MISSION 

MONTAGUE 

MOUNT  LOCKE 

MT  PLEASANT 

MULESHOE  1 

MUNDAY 

NACOODOCMES 

NATALIA 

NEK  8RAUNFELS 

NEW  OULF 

•i  IXM 

01 NF' 
070MA 
PAD-- '  < 

I   :0S  CAA  AIPPOPT 
PAlCtTINC 

P»MPA 
•  ANTW 

pah-. 

»AlAOfN»  ••' 


Day  01  Month 


96   94   92 
71   68   67 


99  9*  94 

62  65  66 

90  91  91 

76  75  71 

91  90  90 

72  70  69 

94  95  92 

70  70  70 

104  100  95 

73  77  73 

95  97  96 

69  66  65 

95  95  94 
73  73  73 

97  95  95 

70  69  69 

89  89  90 

72  71  70 

96  91  92 
68  67  68 


103   98 
68   68 


95   96 
72   71 


98   96   94 
72   70   72 


94   94   95 


96   95   95 


91   89   86 


94   94   96 

73   70   71 


92   96 
59   65 


100   98   96 


95   95 
69   69 


92   91   90 


93   92 

72   70 


91   92 
69   65 


93   93 
72   70 


93   93 

71   70 


93   93 
73   72 


94   98 

73   73 


95   95 
66   67 


93   93 
68   65 


10   11   12   13   14 


93   94   95 
66   67   66 


72   72   67 


99  100 
62   69 


99  tOO 

68   70 


92   93 
68   70 


85   88 


102  100 


90   90 

M   M 


104   7» 

ro    '.•/ 


106  107 


..  i     ..  -. 


■ 


91 

90 

67 

67 

91 

92 

67 

65 

95 

97 

69 

71 

94 

97 

70 

72 

95 

95 

72 

73 

97 

96 

68 

69 

60 

82 

54 

53 

95 

95 

68 

71 

90 

90 

60 

60 

97 

98 

69 

70 

93 

96 

70 

70 

91 

91 

68 

67 

92 

93 

70 

69 

94 

96 

93   93   94 
71   72   72 


91   90   90 
71   78   80 


94   92 

70   72 


93   92 
70   72 


96   95 
68   68 


95   91 
71   73 


95   96 
69   70 


94   92   90 

72   70   74 


94   95 

65   67 


94   98 
66   73 


93   99 
65   71 


97   95   97 
72   70   73 


93   94   94 
72   72   76 


97   95 
69   63 


80   88 
57   55 


93   95 
68   70 


98   98  103 


92   92 

70   70 


99   98   95 

74   72   72 


104  105   94 
76   68   74 


89   93   93 
80   80   80 


91  93  93 

76  76  76 

95  95  95 

75  75  76 

108  104  100 

76  78  77 

98  96  99 

75  76  75 


76  77  75 

107  107 

72  68 

91  92 

75  75 

103  101 

69  60  63 

103  101  96 

76  75  74 

104  102  96 

76  72  73 

100  100  98 

77  78  75 

104  102  103 

76  74  76 

96  97  97 

76  76  77 

99  98  98 

67  67  70 

95  85  89 

65  59  62 


70   72   70 


96   95 
70   67 


68   76 
95 


97   97 

66  i.t: 


91   92 
73   73 


92  93  94 

71  68  72 

90  90  88 

64  64  64 

95  90  91 

70  67  67 

92  91  95 

70  69  70 

94  95  94 

n  /'.  ". 

99  101  102 

M  M  M 

.'  91 

<,',  i/  U 

i.i  m  M 

• 


97   93 
71   69 


96   95 
65   65 


15 


97  100 
55 


.10  105  98 

75  76 

93  95 

70  73  72 

95  96  96 

73  75  74 

96  95  96 

75  75  75 


91   93   94 


I.' 

96   98 


95   95   95 

70   67   77 


98   92   96 
68   62   70 


94   95   94 


93   94   9* 

76   75   77 


95   93   93 

74   73   75 


98   93 
72   79 


98  102  100 


93   93 

74   72 


96  101   98 

70   68   67 


97   95   92 

73   68   76 


97   95   92 
73   66   74 


98   97 
71   78 


94   98 
76   76 


97   94 
65   65 


91   88   88 
62   61   60 


95   97 
69   67 


95   98   95 
64   67   66 


99   94 
71   79 


96   97 
69   69 


74 


97  99  107 

70  71  70 

90  90  91 
73  78  79 

97  96  96 

69  69  67 

91  96  9  7 
66  66  64 

94  98  102 


94   92   91 
6/   69   73 


72   72   76 


101 
61 


101 

11 

96  102  106 

i.  ,       I.  I       I.I 

V    7  1    If 

1,1         H    I'l 

||    |J    || 

l    -         1.1         I.I. 


72   71   73 


110  108   99 


90   91   91 
79   80   80 


91   91   92 


65   61    74 


74 

72 

71 

71 

95 

61 

93 
61 

96 

67 

95 
66 

101 

79 

103 

71 

100 
70 

98 

70 

95  95   96 

72   70   77 

96  95   95 


70   78 


95   96   96 

72   75   79 


98   97   98 

70   71   70 


77   69   78 
95   95   95 


103  100   98 


91   93   92 


96   97   98 


95   95   94 


II 

69 

l  V 

99 

it, 

H.'l 
/4 

101 

n 

11 

'1 

107 
70 

101 

61 

■/•, 
n 

II 

71 

95 
73 

100 

101 

94 

99 

92   95 

81   80 


93   91 
81   78 


100   93 
70   66 


92   87 
76   72 


97   87 
67   63 


91   88   93 

72   68   67 


91   88   94 

74   67   65 


94   96 
74   74 


89   83   92 


84   75 
71   58 


95   88   86 

69   69   69 


97   85 
65   66 


89   88   91 


95   93 
78   76 


94   95 
76   78 


95   98 
75   79 


98   93 

67   67 


97   95 
67   61 


100.   99 
70   71 


99   99 

68   69 


98   96 
76   75 


98  102 
76   75 


91   97 

76   75 


23  24   25   26   27   28   29   30   31 


96   98 
76   76 


97 

•  fj 

71 

67 

99 

89 

67 

65 

91 

93 

81 

Mil 

93 

91 

75 

71 

83 

90 

62 

64 

95 

91 

70 

68 

■a, 

|< 

,,i 

65 

93   91   95 


104  101 
)  1  l.'l 


90   9  7 
68   69 


97  100 
74   74 


93   95 
72   74 


96   97 
74   77 


97   99 
75   77 


96   99 

72   75 


95   93 

72   75 


91   94 
72   74 


93   93 

82   83 


97   98 
69   73 


89   89 

73   75 


95   96 
79   60 


99  109  109 


91   99  101 


82   85 
62   62 


79   87 
68   70 


81   87 

57   55 


95  101 
66   65 


96   99 
65   63 


88   94 
65   66 


96 
74 

104 
76 

102 
76 

98 
78 

99 

75 

96 
77 

82 

83 
59 

90 

59 

79 
53 

86 

58 

92 

64 

BV 
69 

83 
61 

88 
61 

72 
62 

82 
62 

84 
63 

82 
65 

66 
64 

97 
67 

94 
69 

81 
61 

90 

64 

98 
71 

91 
69 

93 

70 

96   91   93 

70   71   72 


93   97 
70   73 


87   95 
60   64 


87  102 
63   64 


64   88 
66   69 


97  103 
66   72 


96   98   98 


97  102 
69   68 


86   9! 
72   72 


86   95 
64   62 


90   92 
79   70 


92   92 
75   70 


96   91 
76   71 


86   91 
60   67 


99   91 

75   70 


81   87 
57   61 


74   81 
58   54 


91   86 
61   59 


70   78 
50   54 


79   88 
59   65 


89   90 
59   65 


83   87 
62   62 


96   94 
72   72 


98   97 
77   76 


76   84 
51   51 


93   79 
59   61 


71   80 
55   53 


82   89 
59   57 


92   75 
61   65 


95   89 
67   67 


90   94   90 

73   73   74 


92   91   93 

72   73   74 


91   91   93 

70   71   73 


95   94   92 

71   78   76 


92   90   90 
70   70   72 


89   96   96 
55   62   70 


84   86   89 
63   66   73 


96   99   94 
67   69   70 


95   93   90 
66   68   61 


90   92 
68   67 


82   86 
57   54 


96   85 
59   60 


91   92 

80   71 


93   72 
63   62 


74   91 
51   52 


96   93 
62   64 


71  55  57 

9  7  9  7  95 

79  78  70 

100  95  94 

76  in  16 


89   93 
59   67 


96   98 

72   73 


91   92 

71   72 


86   91   91 


81   86   85 
58   58   59 


82   85   89 
57   60   61 


87   92   94 
57   64   68 


94   96   97 
62   72   74 


83   86 

58   60 


86   9  3   94 

70   68   72 


92   91   92 

70   72   74 


91   92   97 
69   69   71 


90   95   95 
59   77   81 


91   9J   94 

65   69   71 


84   85   89 

62   66   71 


90   90   91 
58   62   69 


96   91   97 

69   69   69 


81   82 
61   63 


89   88   89 
68   72   75 


98   97   98 


96  101  105 

71   70   74 


92   94 
66   6  7 


CONTINUED 

1 

JJr 

11JL 

I 

11 

iivxj: 

'Ct 

lAJ 

LUf 

iH 

TEXAS 
JUNE  1956 

Station 

Day 

Ol  Month 

en 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23     24      25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

PLAINVIEW 
POINT  COMFORT 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

96   93   9 
61   63   6 

92   89   9 

77   78   7 

k   93   92   9 
9   60   60   6 

!   91   95   9 

!   74   73   7 

1  92   94   97   99  100  106   94   99   96 

2  63   63   68   63   57   57   69   68   65 

t   89   91   91   92   92   90   90   92   91 
'■        71   81   81   79   79   79   81   79   82 

99 

65 

92 

81 

97   89   95   99   98   74   82   83  100   70   62   88   96   87 
63   63   63   70   65   60   60   60   61   53   52   54   59   64 

92   91   93   94   94   93   92   94   92   92   93   93   92   90 
80   76   81   81   82   74   75   77   81   81   76   76   73   72 

92.5 
61.6 

91.8 
77.5 

PORT  ARTHUR 

MAX 
MIN 

87   89   9 

77   79   7 

93   93   9 
>   79   77   7 

)   92   91   8 

'       70   76   8 

1      87   89   91   91   93   92 
>   79   80   80   80   81   83 

91 
82 

90   9C 

81   7< 

90   91   93 
81   81   81 

91   83   87   92   90   92   85   86   89 
82   75   76   82   80   70   71   72   76 

89.9 
78.1 

PORT  ARTHUR  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

92   9*   9< 
73   70   7' 

93   91   9. 
74   74   6* 

90   91   8 
69   71   7 

>   92   94   93   93   95   95 
75   76   73   75   78   81 

93 
80 

91   93 

77   76 

93   94   92 

78   79   77 

83   86   94   93   93   85   86   89   90 
73   73   74   80   73   69   67   70   71 

91.5 
74.1 

PORT  ISABEL 

MAX 
MIN 

89   SB   8" 

75   75   7! 

89   89   8< 
78   79   7( 

88   91   9 

77   78   7< 

92   91   91   90   89   91 
79   79   79   78   78   79 

90 
80 

91   91 
78   76 

93   94   93 
80   81   80 

96   89   93   92   90   69   86   89   89 
60   76   80   80   79   75   74   73   74 

90.3 
77.8 

PORT  LAVACA 

MAX 
MIN 

92   93   93 

72   71   7C 

93   93   9: 

75   76   7; 

93   93   93 

70   75   7< 

93   94   96   95   94   95 
78   76   77   77   77   79 

95 
80 

93   96 

78   78 

95   95   95 
74   60   60 

95   93   93   93   93   91   92   92   93 

76   72   77   79   76   72   74   75   75 

93.6 

75.5 

PORT  MANSFIELD 

MAX 

MIN 

89   88   8£ 

75   75   73 

86   89   67 

79   75   76 

88   88   8S 

75   79   7£ 

89   90   9C 
79   79   8] 

88   87   88 
80   80   8  1 

90 
79 

89   89 

81   81 

90   88   90 
82   78   81 

90   96   90   89   90   89   89   86   87 
81   77   79   80   81   79   72   73   78 

69.1 
78.2 

PORT  OCONNOR 

MAX 
MIN 

87   87   88 

77   78   77 

68   86   67 

79   79   77 

89   88   89 
75   75   79 

89   89   9C 
80   80   81 

90   90   91 
80   79   62 

91 
82 

90   92 
81   81 

92   91   93 
82   83   82 

92   91   90   91   91   90   90   87   89 
82   74   80   82   81   75   76   75   78 

89.7 
79.1 

POSSUM  KINGDOM  DAM 

MAX 
MIN 

100   94   96 

75   75   71 

96   96   96 
71   69   69 

97   95   98 

71   75   75 

101   98   9" 
77   75   76 

98   98   96 
73   74   78 

92 

71 

87  101 
70   68 

97   95   86 
78   80   68 

88   95   94   89   92   9 
6  7   62   6  5   62   64   6 

92   93   95 
62   71   73 

94.6 

70.9 

POTEET 

MAX 

MIN 

93   92   93 
72   68   67 

93   93   93 

66   68   68 

93   94   95 

68   70   72 

96   96   97 
76   76   74 

97   95   93 
74   78   73 

92 

79 

91   92 

76   72 

95   97   97 
76   76   78 

93   89   93   96   93   90   93   95   96 

72   71   78   76   79   72   69   70   72 

93.8 
73.0 

PRADE  RANCH 

MAX 
MIN 

91   90   89 
68   66   64 

69   90   91 
64   64   62 

90   91   92 
61   67   69 

95   95   93 
72   72   72 

93   93   90 
72   67   73 

86 

72 

62   87 
66   70 

90   90   89 

72   73   72 

87   90   68   92   86   8f 
69   64   61   73   61   6! 

88   89   90 

61   71   71 

89.9 
67.9 

PRESIDIO 

MAX 
MIN 

112  109  105 

73   74   75 

103  101   99 
73   69   70 

101  106  109 
72   70   77 

HI  111  111 
79   81   74 

111  109  108 

81   76   76 

106 
79 

02  102 

72   73 

108  111  108 

75   80   75 

107  111  115  114  101  104 
71   73   74   76   72   73 

108  110  110 

73   73   77 

107.6 
74.6 

OUANAH  5  SE 

MAX 
MIN 

101   97   96 

68   70   68 

96   96   97 
68   65   70 

99   98   98 

72   75   73 

106  109  108 
77   77   75 

99  103  100 

77   72   74 

100 
75 

94   90 
63   63 

97   91   92 
66   70   68 

77   83   87   98   73   8C 
64   62   65   72   56   52 

88   94   97 
62   72   74 

94.8 
68.9 

RANGER  PUMP  STATION 

MAX 
MIN 

96   91   92 

70   72   68 

92   92   93 

68   70   69 

94   93   95 
70   68   72 

97   96   94 
67   73   72 

95   94   94 

72   71   77 

90 
69 

82   93 
68   67 

95   94   84 
72   76   67 

82   86   92 
66   63   66 

90   82   84 
57   59   63 

86   92   92 

61   71   71 

91.1 
68.6 

RAYMONDVILLE 

MAX 

MIN 

98   96   96 
66   66   66 

96   94   94 
70   66   69 

96   95   96 
69   69   74 

99   99   99 

74   74   73 

99   93   96 
73   78   79 

96 
80' 

96   92 

77   76 

94   96   96 

78   78   79 

99   94   9S 
76   77   75 

99   97   91 
76   76   73 

92   92   93 

72   72   71 

95.7 
73.5 

RED  BLUFF  DAM 

MAX 

MIN 

104  103  100 
64   69   68 

96   95   95 

69   70   67 

98  103  104 
66   66   62 

104   94  102 
68   68   65 

102   97  101 
70   69   69 

100 

67 

88   99 
66   68 

105  107   96 
68   71   67 

86  102  104 
67   68   68 

97   82   92 

73   62   67 

101  103  104 
65   69   73 

98.8 
67.6 

REFUGIO 

MAX 
MIN 

91   93   93 
70   68   67 

95   95   95 
71   72   69 

94   94   94 

68   71   73 

95   95   96 

75   75   74 

96   97   94 
73  .  77   79 

96 
80 

95   96 
75   77 

97   96   95 

76   79   77 

97   94   95 
73   72   74 

96   97   95 

75   75   74 

93   96   95 

73   70   74 

95.1 
73.5 

RIO  GRANDE  CITY  2  ESE 

MAX 
MIN 

98   98   96 

73   71   72 

95   98   97 

74   74   70 

97   97   98 

71   73   76 

100  101  101 

77   77   77 

100  100   95 
75   77   78 

95  100   99 

78   78   76 

97  101  102 

77   78   76 

104  102  102 
79   74   77 

104  105  102 
79   77   76 

95   96   95 

70   72   74 

99.1 
75.3 

RISING  STAR 

MAX 

MIN 

94   96   96 

'70   74   73 

93   93   93 

71   70   69 

95   94   92 
70   68   67 

96   94   98 

67   70   69 

96   96   94 

70   70   74 

95 

75 

64   80 
68   69 

98   95   97 
71   73   75 

86   85   84 
65   64   67 

91   94   81 

74   56   60 

65   90   91 
58   66   71 

91.9 
68.9 

ROBSTOWN 

MAX 
MIN 

91   93   92 

70   71   71 

91   92   91 
72   74   71 

94   94   93 

73   72   74 

93   95   95 

76   76   76 

94   9  5   94 
74   77   80 

91 

79 

93   93 

78   78 

95   96   96 

77   80   79 

96   91   92 
80   72   76 

95   96   92 

77   76   74 

94   92   93 

73   72   74 

93.4 
75.1 

ROCKSPRINGS 

MAX 
MIN 

ROSCOE 

MAX 
MIN 

99   97   94 
71   71   68 

92   93   93 

68   69   68 

95   99  105 
69   66   66 

107  105   98 

74   76   76 

98   96   93 

73   69   77 

93 

71 

82   95 
66   65 

98   98   92 
71   75   70 

86   87   99 
63   62   65 

91   84   89 
61   59   61 

95   96   95 

68   70   71 

94.8 
68.6 

ROSENBERG 

MAX 
MIN 

94   94   94 
69   68   68 

94   94   95 
68   75   71 

94   95   94 
71   69   69 

97   97   97 
72   72   72 

95   96   97 
71   73   72 

96 
79 

95   92 
76   72 

97   98   98 
72   76   75 

93   96   95 
75   72   71 

95   93   91 

76       68 

89   90   87 
69   71   73 

94.4 
71.9 

RUSK 

MAX 
MIN 

92   94   93 
70   71   69 

93   95   95 
69   72   66 

93   91   91 

68   71   72 

92   94   95 

73   72   70 

96   96   91 

70   74   74 

91 
69 

B5   91 
74   73 

93   94   93 
74   76   70 

83   88   90 
67   67   74 

89   89   85 
61   63   67 

88   89   90 
69   72   73 

91.3 
70.4 

SAN  ANGELO  DAM 

MAX 
MIN 

99  101   99 
71   72   67 

96   94   94 
68   67   68 

96   96   98 

69   71   72 

103  105  104 
74   74   72 

97   98   98 
70   68   75 

94 

70 

33   64 
J9   68 

92   94   95 
72   72   75 

88   87   90 
67   67   64 

95   95   82 
71   59   62 

90   94   94 
64   69   72 

94.5 

69.3 

SAN  ANGELO  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

99   97   93 

72   72   67 

91   91   92 
68   68   67 

94   96  101 
69   71   73 

104  102   95 
75   75   73 

96   95   92 
/2   69   74 

82 
69 

30   91 

>e     68 

92   94   89 

72   72   71 

66  89   93 

67  68   64 

96   80   69 
60   59   65 

92   92   91 

64   72   73 

92.5 
69.2 

SAN  ANTONIO  KB  AIRPORT 

MAX 

MIN 

93   91   92 
73   72   70 

93   93   93 
72   73   69 

91   94   93 

72   71   73 

96   95   96 
75   76   75 

95   94   95 

74   71   78 

91 

79 

35   92 
11       75 

96   97   95 

75   77   73 

83   88   93 
70   70   74 

97   90   91 
76   69   70 

89   92   94 
69   70   72 

92.6 

73.0 

SAN  BENITO 

MAX 
MIN 

95   96   95 
69   69   71 

92   95   94 

72   71   71 

94   95   94 

71   71   71 

94   96   96 

74   74   74 

97   96   95 
73   75   75 

94   95   95 

77   76   77 

90   95   95 

73   77   77 

96   97   98 
77   77   75 

99   97   98 
76   76   76 

94   94   94 
70   70   69 

95.2 
73.5 

SAN  MARCOS 

MAX 
MIN 

91   91   91 
71   68   66 

91   93   91 

67   69   67 

93   92   93 

67   67   70 

93   93   95 

76   75   76 

94   95   95 
74   69   76 

95   92   87 

79   76   75 

93   95   97 
76   78   77 

96   82   87 

73   71   73 

93   95   85 
77   65   68 

87   86   92 

72   70   71 

91.8 

72.0 

SEALT 

MAX 

MIN 

95   96   95 
69   69   66 

95   95   96 

74   70   70 

9  7   96   96 
70   68   71 

97   99   99 
72   72   73 

99  100   98 
71   72   78 

98  100   94 

79   74   74 

97   98   98 

75   78   75 

92   90   96 
75   72   72 

95   92   88 
76   69   68 

88   91   91 
68   70   73 

95.4 
72.2 

SEGUIN 

MAX 
MIN 

94   92   93 
73   72   66 

94   94   94 
70   70   67 

94   94   94 

70   68   70 

96   96   97 

72   74   74 

97   97   94 
74   70   70 

93   89   94 

79   77   74 

96   99   99 

74   77   75 

93   89   95 

70   70   75 

96   93   89 

76   67   67 

88   94   95 
70   69   72 

94.1 
71.8 

SEMINOLE 

MAX 
KIN 

107  101   96 
64   62   61 

95   95   94 
60   59   60 

95  101  104 
62   68   66 

106  100   99 

68   71   74 

102   96   95 
72   62   6  7 

96   87   97 
67   63   62 

05  104   91 
67   67   73 

88   97  105 
63   64   61 

100   87   92 
65   57   59 

99   97   99 
65   65   65 

97.7 
64.7 

SEYMOUR 

MAX 
MIN 

102   99   99 
69   71   67 

96   97  100 
67   67   68 

98   99   99 

71   71   71 

103  106  106 
75   76   76 

100  100  100 
76   70   72 

96   97   85 
79   66   64 

95   96   97 

66   75   70 

82   86   84 
64   60   63 

99   80   84 

69   59   55 

91   95   99 

60   64   73 

95.7 
68.5 

SHERMAN 

MAX 

MIN 

95   96   97 

75   70   74 

96   95   98 
74   72   72 

96   96   93 

70   73   74 

94   96   97 
76   76   76 

96   99   99 

75   74   79 

90   87   85 
70   67   72 

94   93   88 

76   70   70 

81   82   87 
66   65   68 

94   89   60 
74   58   61 

85   87   60 
60   66   71 

91.5 
70.8 

SINTON 

MAX 
MIN 

92   95   94 
72   68   69 

95   96   96 

72   72   71 

95   94   94 
69   72   75 

95   96   95 

76   75   76 

96   95   93 
73   78   80 

94   93   97 

81   77   77 

95   94   95 

76   80   79 

90   93   94 

72   72   75 

95   98   96 

78   76   74 

93   93   94 
72   72   74 

94.5 

74.4 

SMITHVILLE 

MAX 
MIN 

94   95   94 

71   67   67 

95   95   94 
67   68   68 

96   95   95 
68   67   70 

96   97   98 

72   70   71 

97   96   99 
70   69   70 

98   95   92 

79   77   72 

96   99  100  1 

76   79   70 

00   83   92 
66   70   72 

96   96   93 
76   66   64 

96   90   90 
69   68   73 

95.1 
70. S 

SNYDER 

f 

MAX 
UN 

05  106  100 
66   59   67 

96   98   98 
66   68   67 

98  100  103 

67   71   71 

107  109  109 
73   75   76 

100  103  102 
74   75   74 

92   96   90  1 
74   65   64 

01  104  104 
65   72   72 

91   88   86 
63   64   63 

96   62   87 

68   59   60 

95  100  100 
65   67   71 

98.4 
68.0 

SONORA 

1AX 
UN 

99   96   94 
66   66   65 

93   93 

65   65   66 

93   94   97 
66   66   69 

00   96   94 

71   71   69 

93   95   92 
70   67   72 

91   88   90 
70   67   68 

90   91   92 

72   73   74 

84   92   69 
67   67   64 

94   82   86 
74   58   65 

89   89   88 
66   69   71 

92.0 
68.2 

SPEARMAN                      | 

tAX 

IN 

95   91   94 
60   67   67 

97   96   94 
63   61   64 

94   97  100 
66   67   69 

00  100   96 
56   58   64 

98  101  104 
68   72   65 

87   90   91 
65   60   65 

97   84   85 
61   64   53 

62   83   83 

53   54   55 

95   68   78 

50   49   55 

69   96   96 
62   63   71 

91.4 
61.6 
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DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
JUNE    1951 


Station 


SPUR    1     WNW 

SPURGER    DA"    B 

STEPHENVILLE  3  NE 

STRATFORD 

SUGAR  LAND 

SULPHUR  SPRINGS 

TAHOKA 

TARPLEY  1  E 

TAYLOR 

TEMPLE 

TEXARK.ANA  DAM 

THOMPSONS  3  WSW 

THROCKMORTON 

TILOEN 

TULIA 

TYLER  *  NE 

UVALDE 

VAN  HORN 

VEGA 

VERNON 

VICTORIA  KB  AIRPORT 

WACO  WB  AIRPORT 
<APREN 

WASHINGTON  STATE  PARK 
•iJJfA'HIf 

:-FOPC 

WESLACO  2  E 

-  •  .- 

.    1IRPQPT 

WILLI*-  KMRII  I 

WILL* 

•  INT   '«»  HOPW 


Day  oi  Month 


92   93   94 

67   70   68 


92   93 
70   74 


95   96   95 

72   70   69 


93   92   93 
72   72 


92   93   94 
69   71 


100   98   96 
72   71   69 


95   97   96 


95   94   92 


98   97 
69   68 


93   93   93 
61   64   63 


97   95   93 
68   68   68 


102 
71 

90 


98   96 
70   66 


92   93 
73   72 


94   93 
70   70 


94   93 
68   65 


96   97 
69   69 


93   95 
72   73 


94   95 
70   72 


10   11   12   13 


92   91 
60   63 


93   93 
68   70 


92   89 
58   61 


98   98 
70   72 


95   92  106 

62   67   68 


92   95   98 
61   62   56 


93   92 

70   70 


95   90 
68   71 


98  103 
64   68 


94   96 
65   72 


97   96 
68   72 


95   94 
72   73 


91   91 
71   73 


96   96 
67   70 


92   94   95 
64   68   63 


91   92   93 

70   69   68 


93   95   96 
67   65   66 


9*   95   94 
68   68   68 


9  7   96 
70   69 


96   97   96 


94   96 
7  1   70 


97   95 
69   71 


92   94 

71   70 


9»   97 

■  .   M   '  ■■■ 


107  103   99 


«»/ 

M 

7  7 

M 

M|N 

69 

67 

"»/ 

94 

93 

U 

'I 

71 

i/ 

-tl 

74 

97 

•1 

"IN 

:> 

47 

63 

95   93 
68   69 


97   99 
70   69 


90   91 
69   69 


95   96 
70   69 


96   97 
71   70 


92   93 

73   72 


98   98 
6|  i.i 


94   94 
70   68 


95   93 

i,;       t  I 


'in     94 


15 


109  107   96 
73   69   67 


89   93   93 


96   96   95 
51   52   56 


91   91   92 

73   73 


102  100   95 
68   66 


98   98 

73   74   74 


96   97   97 

75   76   74 


9  3   95   96 

74   77   75 


94   95 
71   71 


99  100  100 
74   76   76 


99   98  103 
65   54   65 


93   93   92 

73   73   73 


100  101  101 
73   73   74 


101   99   97 


94   94   89 
67   73   76 


99   97   98 
64   64   65 


93   93   95 


71   65   70 


95   92   92 


98   97   98 
75   69   78 


96   95   93 


93   95   96 
73   72   76 


95   99   98 
67   66   68 


95   94   98 
62   61   59 


98   97 
73   74 


91   92 
72 


16   17   IB   19   20   21   22   23  24   25   26   27   28   29   30   31 


99   95   99 

68   75   70 


95   97  100 
65   54   62 


104  111  107 


93 

71 

93 
71 

93 
73 

94 

74 

95 

74 

95 
76 

95 
72 

94 

72 

94 

10 

96 
76 

95 

77 

97 
7S 

94 
66 

95 
64 

91 
67 

95 
68 

96 
69 

96 
66 

95 
69 

94 
67 

95 
67 

96 

67 

98 

71 

9  'i 
71 

00 
72 

97 
72 

n 

74 

95 
74 

97 
75 

97 

73 

98 

70 

99 
69 

93 
68 

97 
73 

101 
77 

100 

93 
69 

93 

72 

93 

74 

94 
76 

93 

74 

95 
76 

98 

re 

97 
71 

93 

93 

i,l 

98 

76 

97 
74 

98  101 
69   68 


99   98 
70   63 


107  100  100 


98  104  107 

67   74    7? 


97   98  101 
68   61   73 


93   96   93 


96   96   98 

61   6?   62 


97   97 
72   71 


108   99  103 


10)  101  101 
73   73   74 


96   97 

74   74 


I 7   98   9» 

64   67   67 


96   91 

75   79 


96   93 
72   80 


97   92 

70   75 


97   97 

70   71 


99   97 
69   75 


99   99 

72   78 


97   98 
71   78 


94   93 
76   79 


97   95 
71   75 


98   93 
73   76 


92   92   89 


60   58   60 


95   94   94 


73   76 
95   87 


93   85 
69   63 


96 

73 

93 
75 

ve 

72 

98 
79 

94 
77 

93 
67 

98 

75 

100 
79 

95 
79 

96 
78 

99 

65 

95 
65 

96 

68 

92 
62 

96 
68 

95 
78 

96 

70 

91 
72 

90 
72 

96 
76 

93 

77 

91 
71 

91   88   91 
70   68   72 


99   92 

77   71 


94   90   83 


93   86   81 

73   70   69 


98   99   96 


72   76   75 


87   84 
56   51 


96   97 
75   75 


92   80 
74   70 


99   92 
69   65 


96   94 
75   69 


95 

97 

76 

76 

94 

93 

75 

69 

94 

88 

77 

72 

9*   96   97 


99   98 
76   73 


96   85   96 

72   69   66 


90   91   85 
66   61   63 


99 

95 

80 

66 

92 

92 

79 

77 

91 

85 

73 

73 

I'll    v. 


95   91   96 

74   74   72 


100   98   92 


77  69  69 

97  91  85 

76  67  67 

92  94  91 

78  77  78 

94  87  84 

74  71  71 

93  89  95 
67  67  68 


96   93   96 

74   70   69 


V*   78   90 
76   70   73 


96   93   92 

79   76   76 


100  101   94 
73   70   64 


98  100 
78   78 


95   98 
69   65 


103   97 
72   70 


95   95 

73   73 


95   91 
78   73 


98   98 
76   72 


96   96 

76   77 


100   95 
76   76 


94   95 

78   80 


95   94 
76   75 


93   80 
70   66 


98   98 
72   70 


71   72   68 


97   93 
79   74 


104  102 
71   64 


82   85   98 
62   61   60 


95   85   89 


78   86 
58   61 


95   82   93 

76   73   72 


85   81   87 
6  7   62   65 


83   89   99 
62   61   61 


86   90   93 


96   87   93 

71   68   70 


6  7   65   66 


82  84  87 

65  63  65 

01  85  93 

72  72  74 

70  78  84 


97  90  91 

74  70  66 

97  103  105 

67  66  73 

65  80  89 
54  63  60 

81  90 

66  57  69 

88  92  94 

73  73  75 

86  90  93 

69  69  72 

88  91  94 

72  68  65 

100  86  92 

73  69  69 

93  83  90 
66  62  65 

84  82  82 

65  63  65 

97  95  97 

79  76  75 

91  84  90 
69  67 

84  88 

64  64  64 

94  83  92 
78  73  73 

92  95 

66  63  63 

85  100  105 


63   57   62 


92   93   90 

75   74   67 


93   94 

77   75 


89   88 
66   57 


96   80 
58   56 


91   94   98 


96   92   91 

81   74   72 


95   95 
72   74 


96   85 

73   59 


96  100 
78   76 


98   68 
62   52 


90   92 
76   59 


95   98 
70   72 


90   84 
72   58 


99   73 
54   46 


100   75 
57   57 


95   90 

78   77 


94   85 
66   60 


99   99 

70   66 


94   95 
73   59 


95   95 

74   57 


96   95 

77   74 


98   95 
75   61 


83   80 
58   58 


92   92 

78   75 


97   97   93 


87   87   90 
63   64   69 


82   83   87 
60   61   63 


91   93 
62   63 


93   95 
65   72 


65  67  67 

88  91  93 

69  70  73 

81  84  85 

60  63  67 


95   97 
71   73 


95   89 
61   66 


82   87 
61   67 


93   95 
70   71 


96   96 
64   66 


93 

94 

72 

73 

92 

9* 

69 

73 

94 

94 

39 

64 

93 

93 

65 

68 

90 

92 

6* 

72 

90 

93 

62 

72 

92 

92 

71 

73 

99   92   80 


96   95 
77   73 


102   99 
67   63 


88   91 
63   72 


89   89 

7*   74 


8  7   92 
63   65 


99  101 
72   73 


97   97 
71   72 


96   93 

7>   72 


102  102 
63   71 


MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 


Season  of    1957-1956 


ABILENE    WB    AIRPORT 

AGUA    NUEVA 

ALBANY 

ALICE 

ALPINE 

AMARILLO    WB    AIRPORT 
ANAHUAC     6    E 
ANGLETON    4    NE 
ANSON 
ARMSTRONG 

ATHENS    2    SSE 
AUSTIN    KB   AIRPORT 
AUSTWELL    WL    REF 
BALL1NGER    2    N 
BALMORHEA    EXP    PAN 

BAY    CITY    WATERWORKS 

BAYTOWN 

BEAUMONT 

BEAUMONT     EXP    FARM 

BEEVILLE    5    NE 

BELTON  DAM 
BEN8ROOK  DAM 
BIG  SPRING 
BISHOP 
BLANCO 

80ERNE 
BONHAM 
BORGER 
30RGER  3  W 
BON  IE 

BOYD  3  SE 

BRACKETTVILLE 

BRADY 

BRECKENRIDGE 

BRENHAM 

BRIDGEPORT 

BRONSON 

BROWNFIELD    2    E 

BROWNSVILLE    WB    AIRPORT 

BROWNWOOD 

BUCHANAN  DAM 
BURNET 
CAMERON 

CANADIAN  1  ENE 
CANYON 

CARR1ZC  SPRINGS 

CARTHAGE 

CENTER 

CENTERVILLE 

CHILDRESS  CAA  AIRPORT 

CHISOS  BASIN 
CLARENDON 
CLARKSVILLE  2  E 
CLEBURNE 
COLEMAN 

COLLEGE  STATION  7  SW 

COLLEGE  STATION  CAA  AP 

COLORADO  CITY 

CONROE 

CORPUS    CHRIST  I 

CORPUS    CHRIST  I    WB    AIRPORT 

CORSICANA 

COTULLA    CAA    AIRPORT 

CROCKETT 

CR0S8YT0N 

CRYSTAL    CITY 

CUERO   3    NW 

JALHART  CAA  AIRPORT 

>ALLAS  WB  AIRPORT 

1ANEVANG 


July 


>EL    RIO    WB 

CITY 

>EL   RIO    WB 

AP 

>ENISON    DAM 

JENTON 

)ENTON    EXP 

STATION 

JIALVILLE 

w 

JILLEY 

)UBLIN 

>UMAS 

-AGLE    PASS 

"ASTLAND 

:oen  1 

:L   CAMPO 

L    PASO    WB 

AIRPORT 

:lectra 

'NCINAL    3    NW 

ALFURRIAS 

"LATONIA 

LOYDADA    2 

SW 

:OLLETT 

'ORT    STOCKTON 

ORT    WORTH 

W8    AIRPORT 

ORT    WORTH 

LEONARD    BLDG 

'OWLERTON 

REDERICKSBURG 

August 


September 


61 

125 


127 
158 
175 


117 
162 

2  44 
261 
185 

183 

57 

143 

182 

104 

170 
164 
260 


2  62 

269 


108 
109 
120 
191 

181 
253 
142 
125 
151 


122 

104 


120 
300 


166 
184 
137 


162 
307 


154 
151 


127 
182 


194 
316 

146 
144 
131 


November 


478 
193 
449 

721 
200 
171 


313 
298 
158 
492 

451 

186 

187 
199 
190 
236 

3  32 
399 

540 


326 
403 
613 
641 
445 

455 
273 
423 
522 
250 

424 
312 
624 
102 
420 


341 
252 
629 
638 

251 
2  79 
281 
2  86 
556 

401 
633 
354 
356 
398 


260 
455 

2  74 
146 

161 

3  76 
251 
302 
645 

254 
240 
750 
371 
165 


418 
381 
413 

302 
258 
433 


471 
476 
158 
476 
4  86 

244 
170 
233 
602 
686 

4  74 
402 
363 


462 
204 
382 

683 
324 

204 


32  8 
275 
157 
540 
405 

235 

231 


345 
42  9 
465 


356 
432 
601 
581 
461 

492 
285 
495 
489 
308 

462 
454 
62  7 


367 
253 
619 
658 

250 
313 

388 
349 
572 

355 

630 
464 
367 


283 
421 
384 
117 

157 
402 
256 
412 
652 

276 

285 
730 
363 
211 


458 
364 
416 

324 
283 
454 
697 
321 

493 
450 
198 
570 
545 

287 
199 
240 
657 
663 

411 
410 
371 


January 


681 
374 
690 

867 
509 
418 


549 
499 
366 
701 
625 


497 
425 

565 
635 
694 
297 
602 

533 
663 
811 
803 
636 

726 
464 
670 
654 
517 


892 
219 
606 


550 
492 
784 
832 

402 
548 
596 
561 
705 

608 
801 
716 
553 
602 


494 
608 
564 
283 

307 
62  7 
426 
611 
852 

441 
464 
906 
584 
40  7 


657 
620 
625 

5*9 
470 
629 
901 
468 

708 
567 
405 
677 
698 

458 
323 
4*8 
834 
883 

649 
615 
596 


February 


622 
285 
403 

758 
476 
367 
606 
1*5 

514 
457 
285 
613 
454 

364 

393 
438 


535 
619 
591 
202 
553 

490 
607 
774 
689 


678 
356 
597 
590 
478 


678 
117 
576 

477 
517 
443 
713 
680 

322 
520 
549 
519 
699 

350 
7*5 
656 
538 
537 


436 
519 
463 
223 

232 

57* 
348 
561 

743 

324 
379 
741 
561 
346 


642 
590 
570 

540 
378 
611 
752 
34* 

637 
519 
356 
370 
65* 

3*6 
226 
40  8 
692 
853 

482 
592 
581 
315 
50  7 


569 
176 
472 

861 
2  69 
227 
495 
125 

396 
319 
182 
575 
383 

217 
205 
207 
235 
242 

383 
510 
562 


369 
508 

801 
539 

562 
257 

535 
536 
311 

542 
427 

715 
102 
469 


203 
338 
362 
342 
689 


468 
425 
480 


301 
480 
258 
158 

176 
453 
229 

399 

771 

208 
253 
915 
470 
203 


534 
487 
470 

382 
259 
544 
933 
227 

544 
*32 
213 
422 
595 

241 
172 
249 
688 
953 

462 
496 

*83 
182 
403 


April 


155 

9 

122 


81 
134 
133 


139 
319 
319 

100 


148 
152 


149 
131 
2  82 


May 


NORMAL 
JULY-JUNE 


71 

68 

229 


328 
119 


101 
314 


412 
108 


168 
119 
130 


22 
158 
429 


158 
109 


116 
159 


278 
395 

144 
136 
114 


3161 
1284 
2721 

4721 
1912 

1*70 


2305 
1999 
1157 
3292 
25*0 

1*9* 
15*5 


2  38* 
2910 


2283 
2929 


*157 
3017 


3046 
3148 
2022 


4148 

652 

2772 


2396 
1896 

*296 

1500 
2181 
2365 
2254 
3656 


4247 
2941 
2476 


1918 

2719 

2098 

960 

1071 
2740 
1576 
2514 
4373 

1575 
1721 

4668 
2590 
1*28 


3057 
2758 
2773 

2290 
1738 
3025 
♦  879 
1721 

3205 
2717 
1397 
2765 
33*8 

1658 
1133 
169* 
3980 
*862 

2805 
2806 
2658 


MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 


Season  of  1957-1956 


GAINESVILLE 
GALVESTON  WB  CITY 
GALVESTON  WB  AIRPORT 
GATESVILLE 
GILMER  2  S 

GLADEWATER 
GOLIAD 
GONZALES  2 
GRAHAM 
GRANBURY 

GRAPEVINE  DAM 
GREENVILLE  2  SW 
HALLETTSVILLE 
HARLINGEN 
HASKELL 

HEBBRONVILLE 
HENDERSON 
HENRIETTA 
HEREFORD  1 
HI  CO 

HILLSBORO 

HONDO 

HORDS  CREEK  DAM 

HOUSTON  WB  CITY 

HOUSTON  WB  AIRPORT 

HUNTSVILLE 

IOWA  PARK  EXP  STATION 

JACKSBORO 

JACKSONVILLE 

JASPER 

JUNCTION 

JUNCTION  CAA  AIRPORT 

KARNACK 

KAUFMAN 

KENEDY 

KERRVILLE 

KILLEEN 

KINGSVILLE 

KIRBYV1LLE  FOREST  SERVICE 

KNOX  CITY 

LA  PRYOR 

LA  TUNA  1  S 

LAKE    COLORADO    CITY 

LAKE  KICKAPOO 

LAMESA 

LAMPASAS 

LAREDO  WB  AIRPORT 

LAVON  DAM 

LEVELLANO 

LIBERTY 

L INDALE  5  SE 

LITTLEFIELD 

LIVINGSTON 

LLANO 

LONGVIEW 

IBBOC* 

LUBBOCK  WB  AIRPORT 
LUFr IN  CAA  AIRPORT 
L'JLING  1  SE 
MADISONV1LLE 

MANSFIELO  DAM 

MAPATHON 
MARL  IN 
"APiHALL 

-ATADOP 
"A'AGORDA 

N   A'.  LEN 

M<  ' 

NCUPMII 

-  <  :  J 

»>.-,  <.  em 

■ 
- 

-  ■•n.t 

■ 


July 


August   September  October 


0        0 
0 

0 

0 

0 

-, 

0 


87 

175 


iei 
lie 

154 
156 
75 


106 
160 
150 
162 


156 
141 


128 
166 
175 
205 


143 
232 


134 
257 
100 
110 
109 

212 

228 
110 


148 
206 
127 
2  74 

155 
146 
136 


172 
297 
144 
298 
158 


PO 

',/ 
I  M 

115 

175 


472 
1*5 
152 
332 
3  86 

341 
185 

467 
3  70 

387 
412 
210 
115 

524 


684 
392 

346 

308 
454 
175 
185 

259 

443 
400 


346 
423 
308 
387 


406 

3  74 
154 
142 
469 

248 
505 
508 
481 
595 

410 
189 
399 
560 
172 

351 
635 
241 
361 

313 

5  70 
661 
271 
281 
231 

323 

4  72 
296 
314 
351 

600 
152 
211 
147 
420 

148 
388 
561 
346 
690 

5  30 
493 
410 


4)7 
642 
403 
698 
4  72 

309 
240 

/H/ 

210 
2*7 

449 

0 

1H7 
1/1 


January 


515 
175 
189 
302 
432 

409 
203 

512 
367 

441 
456 
227 
115 
509 


303 
486 
680 
3  50 

364 

349 
464 
208 
245 


495 
408 
377 
330 


464 
361 
434 

213 

495 
391 
130 
331 
463 

263 
620 
511 
524 
585 

446 
163 
452 
607 
290 

391 
620 
317 

446 
377 

562 

640 
379 
333 
287 

354 
478 

415 
377 

580 
167 
294 


107 
397 
590 
371 
676 


446 
384 
4  74 
699 
483 

41  1 
262 
268 

2  70 
253 

301 

4  «  7 
'.'/  / 
//  / 

3  76 


727 
401 
419 
530 
684 

638 
361 

705 
583 

650 
698 
419 
224 

706 


555 
672 
900 
561 

597 

524 
656 
406 
449 

5*8 
644 
596 
610 
481 


617 
592 
651 
388 

642 

600 
299 
508 
636 

*35 
717 
706 
678 
78* 

6*8 
320 
66* 
8** 
*5* 

639 

870 
527 
600 
606 


565 
536 
«70 

568 
720 
5** 
667 
5*5 

738 
382 
468 
252 
632 

261 

604 
757 
593 
8  76 

709 
676 
609 


644 
869 
70  7 


617 
437 
475 

i.t,i. 
4/4 

676 

tie 

1. 1.' 

it* 


February 


671 
379 
390 
5  50 
657 

580 
317 
472 
626 
568 

6*0 
6*9 

401 
127 
652 


527 
651 
671 
554 

565 
452 
599 
397 

417 

493 

620 
594 
541 
478 


518 
536 
599 
358 

561 

548 
220 
463 
607 

360 
413 
591 
701 
628 

578 
2*9 
625 
635 

*2* 

591 
651 
50* 
518 
573 

656 

677 
518 
476 
455 

515 

486 
520 
5  70 
459 

702 
315 
399 
166 
484 

168 
559 
722 
536 

774 

366 
330 
586 


640 
345 
637 
683 
618 

568 
176 

475 


I.  I  I 
519 

u.i. 


582 
220 
226 
395 
483 

418 

185 
248 
588 
459 

529 

517 
210 
107 
623 

184 
356 
588 


420 
321 
562 
221 
234 

327 
567 
525 
383 
250 


440 
362 
489 
193 

447 
408 
140 
273 
555 

243 
444 
565 
627 
619 

468 

154 
509 
637 
202 

441 
746 
299 
400 
404 

685 
726 
337 
337 
310 

392 
464 
401 
397 
397 

708 
195 
256 


114 
476 
723 
402 
895 

522 

491 
511 


545 
616 
481 
7  70 
366 


23J 

259 

/  I) 
30J 

3  73 

4  11.' 
h/l 

i*2 

1117 


April 


May 


27 
161 


139 
142 


152 
391 
117 


65 

149 
131 


130 
175 
179 
245 


129 
271 


113 
266 


251 

295 


120 
257 


151 
233 
133 

343 

160 


3359 
1304 
2*39 


MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 


Season  of    1957-1 958 


Station 

July 

August 

September  October 

November  December   January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

NORMAL 
JULY-JUNE 

PANTHER  JUNCTION 

PARIS 

PASADENA  HOUSTON 

'EARSALL 

AM 
AM 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

58 
0 
9 
0 

340 
86 

180 
69 

742 
371 
431 
188 

703 
286 
487 
229 

889 
551 
734 
415 

835 
342 
677 
422 
336 

913 
287 
5  54 
221 
197 

441 
35 

180 
22 
12 

71 

1 

36 

0 
0 

11 

0 
0 
0 
0 

5003 
1959 
3288 
1566 

PECOS 
PIERCE 
PLAINS 
PLAINVIEN 
POINT  COMFORT 

AM 
AM 
AM 
AM 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

1 

0 
10 
25 

118 

63 

253 

2  70 

453 
216 
627 
675 
72 

512 
282 
614 
656 

691 
471 
8  74 
909 

472 
412 
652 
710 

427 
2  64 
684 
796 

97 
33 

335 

14 

0 

46 

60 

0 
0 
0 
3 

2785 
17*1 

**39 

191 

293 

167 

0 

0 

0 

PORT  ARTHUR 

PORT  ARTHUR  WB  AIRPORT 

PORT  ISABEL 

AM 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

78 
83 
12 

169 
181 

275 
269 

469 
478 

443 
440 

228 
232 

33 
34 

0 
0 

0 
0 

1695 
1717 

1517 

PORT  LAVACA 

AM 

o 

83 

54 

171 

79 

90 

0 

0 

0 

*89 

PORT  MANSFIELD 

AM 

56 

169 

199 

3  99 

333 

212 

8 

0 

0 

1376 

169 

135 

0 

0 

0 

PORT  OCONNOR 
POSSUM  KINGDOM  DAM 
POTEET 
PRADE  RANCH 

AM 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
4 
0 

47 

107 

70 

178 
3  72 
248 

210 
388 
244 

384 
561 
449 

317 
540 
384 

196 

4  70 
232 

11 

103 

18 

0 
8 
0 

0 

0 
0 

13*3 
2549 
1645 

PRESIDIO 

111 

47 

392 
326 

4  80 
400 

630 
543 

496 
251 

435 
157 

92 

8 

12 
0 

0 
0 

2652 
1732 

OUANAH  5  SE 

RANGER  PUMP  STATION 

AM 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

12 
4 
0 

198 

544 

622 

771 

722 

700 

224 

31 

0 

3824 

RAYMONDVILLE 
RED  BLUFF  DAM 

1  52 
29 

459 
153 

42  7 
166 

615 
292 

60  7 
177 

533 
139 

149 
3 

15 
0 

0 
0 

2961 
959 

REFUGIO 

0 

131 

477 

515 

689 

465 

426 

118 

6 

0 

2  82  7 

161 

363 

276 

175 

7 

0 

0 

RIO  GRANDE  CITY  2  ESE 
RISING  STAR 
R08STOWN 

AM 
AM 
AM 
AM 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
4 
0 

26 
173 

164 
485 

182 
523 

319 
684 

201 
644 

120 
565 

0 
171 

0 
28 

0 
0 

1012 

3277 

ROCKSPRINGS 

36 

176 

181 

338 

268 

167 

4 

0 

0 

1170 

POSCOE 

0 

0 

5 

168 

512 

461 

658 

587 

559 

164 

19 

0 

3133 

ROSENBERG 
RUSK 

AM 
AM 

0 
0 
0 
0 

0 

0 

0 

63 

194 

221 

436 

389 

218 

22 

0 

0 

1543 

SALT  FLAT  CAA  AP 

SAN  ANGELO  DAM 

SAN  ANGELO  KB  AIRPORT 

0 
0 
0 
0 

0 
5 
1 

0 

119 
179 
147 
138 

311 
587 
446 
451 

340 
669 

451 
424 

579 

648 
611 

562 

578 
546 

376 

528 
487 

80 

140 
142 

6 

28 
14 

0 

0 
0 

2373 

2967 
2813 

2107 

SAN  ANTONIO  WB  AIRPORT 
SAN  BENITO 
SAN  MARCOS 

AM 

AM 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
3 

71 
18 

2  70 
115 

292 
105 

453 
249 

419 
139 

289 
119 

22 

0 

0 
0 

0 
0 

1816 
745 

1579 

SANDERSON  1  NW 

303 

358 

536 

473 

329 

45 

0 

0 

SEALY 

0 

0 

0 

64 

197 

227 

435 

401 

232 

27 

0 

0 

1583 

SEGUIN 
>EMINOLE 

0 
0 
0 
0 

0 

1 

67 

239 

226 

437 

399 

257 

29 

0 

0 

1655 

.EYMOUR 
>HERMAN 
>INTON 

AM 
AM 

0 
0 
0 

3 
10 

4 

190 
204 
158 

559 

561 
425 

530 
578 

450 

744 
810 
679 

549 
623 

581 

507 

215 
20* 
134 

16 

37 
18 

0 

0 
0 

3387 
2998 

321 

256" 

148 

1 

0 

0 

M1THVILLE 
NYOER 

AM 
AM 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

2 

110 

263 

327 

545 

4  70 

329 

76 

0 

0 

2122 

ONORA 

0 

1 

174 

549 

545 

7*8 

622 

614 

192 

36 

0 

3481 

PEARMAN 

AM 

0 

0 

115 

3  73 

401 

554 

461 

403 

87 

10 

0 

2404 

PUR  1  WNW 

0 

55 

308 

702 

718 

932 

794 

933 

413 

73 

13 

49*1 

0 

4 

192 

559 

541 

705 

640 

610 

200 

19 

0 

3*70 

PURGER  DAM  8 
TEPHENVILLE  3  NE 
TRATFORD 

AM 

AM 
AM 
AM 

0 
0 

0 
0 

0 
9 

100 
195 

222 
4  72 

371 
552 

571 
684 

501 
666 

297 

576 

61 
132 

5 
14 

0 

2128 

UGAR  LAND 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

73 

2  85 

806 

741 

951 

791 

969 

481 

88 

20 

5205 

ULPHUR  SPRINGS 

0 
6 

65 
169 

193 
417 

278 
457 

449 

707 

406 
635 

229 

517 

27 

164 

0 
27 

0 

0 

1647 
3099 

AHOKA 
ARPLEY  1  E 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

7 

202 

571 

549 

767 

28 

0 

AYLOR 
EMPLE 

AM 
AM 
AM 

0 
0 

1 
4 

61 
115 

292 

331 

363 
334 

508 
567 

448 
517 

304 
362 

41 
68 

3 
8 

0 
0 

2021 
2306 

EXARKANA  DAM 

0 
0 

1 

127 

326 

338 

547 

520 

393 

77 

13 

0 

23*2 

0 

141 

343 

435 

686 

633 

445 

122 

23 

0 

2828 

HOMPSONS  3  WSW 

AM 

0 

44 
166 

HROCKMORTON 
ILDEN 

AM 

0 

0 

2 

500 

509 

713 

671 

606 

161 

34 

0 

3362 

ULIA 

YLER  4  NE 

AM 
AM 

0 
0 

0 

34 

271 

655 

652 

862 

719 

213 
799 

9 
353 

0 
59 

0 
5 

4409 

0 

3 

132 

355 

409 

664 

603 

439 

128 

18 

0 

2751 

VALDE 

AN  HORN 

AM 

0 

0 

0 

75 

2  88 

360 

535 

432 

287 

30 

3 

0 

2010 

EGA 

0 

0 

10 

164 

485 

533 

696 

410 

436 

122 

7 

0 

2863 

ERNON 

AM 

AM 

0 

0 

38 

314 

70  7 

676 

913 

721 

901 

431 

81 

10 

4792 

ICTORIA  WB  AIRPORT 

0 
0 

0 

1 

143 

470 

666 

620 

609 

150 

17 

0 

0 

0 

63 

199 

224 

392 

338 

223 

9 

0 

0 

1**8 

1126 

ACO  MB  AIRPORT 
ARREN 

0 

0 

0 

113 

340 

327 

559 

514 

401 

80 

7 

0 

2341 

2025 

ASHINGTON  STATE  PARK 
AXAHACHIE 

AM 
AM 
AM 

0 
0 

0 
0 

0 
3 

84 
104 

206 
276 

330 
369 

494 
571 

468 
507 

255 
3*9 

55 

80 

0 
0 

0 
0 

1892 
2259 

EATHERFORD 

0 

0 

1 

148 

409 

439 

661 

615 

484 

132 

24 

0 

2913 

0 

0 

9 

192 

456 

482 

687 

661 

576 

176 

29 

0 

3268 

ESLACO  2  E 

0 
0 
0 
0 

HITNEY  DAM 

AM 

0 

0 

21 

113 

106 

235 

1*5 

106 

1 

0 

0 

727 

'CHITA  FALLS  WB  AIRPORT 

0 

0 

152 

378 

437 

655 

609 

4  64 

107 

20 

0 

2822 

ILLIAM  HARRIS  RESVR 
ILLS  POINT 

AM 
AM 

0 
0 

4 
0 

190 
62 

491 
196 

539 
231 

688 
446 

677 
390 

630 
203 

183 
11 

18 
0 

0 
0 

3*20 
1539 

3025 

0 

0 

4 

149 

3  70 

430 

702 

637 

417 

14 

0 

NK  CAA  AIRPORT 
NTER  HAVEN  EXP  STA 

0 
0 

0 

0 

123 

471 

512 

687 

503 

449 

129 

6 

0 

2880 

)AKUM 

0 

2 

56 

262 

256 

421 

3*5 

226 

12 

1 

0 

1581 

>LETA 

0 

0 

0 

52 

172 

188 

389 

356 

182 

9 

0 

0 

13*8 

0 

0 

10 

131 

496 

630 

728 

404 

453 

1*1  | 

11 

0 

3004 

EVAPORATION  AND  WIND 


TEXA 
JUNE   195 


Day  of  month 

Station 

H   < 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

2% 

29 

30 

31 

ANGLE  TON  4  NE            <A> 

EVAP 

WIND 

.06 
51 

.15 
38 

.28 
46 

.27 
42 

.26 
46 

.32 
40 

.39 

43 

.23 

54 

.33 

el 

.08 

73 

.23 

66 

.28 

70 

.35 

31 

.15 

21 

.17 
64 

.36 
55 

.22 

101 

.15 
40 

.22 
75 

.22 

68 

.26 
56 

.  16 
50 

.14 
40 

-  16 

98 

.23 
16 

11 
53 

.23 
0  3 

4  0 
7  6 

.22 
61 

BO 

6.83 

1700 

AUSTIN  WB  AP 

EVAP 
WIND 

.44 

155 

.22 

85 

.  3b 
65 

.34 
51 

.27 
45 

.30 

41 

.32 

35 

.36 

76 

.37 
97 

.35 

123 

.37 
130 

.34 

100 

.36 

90 

.33 
55 

.30 
34 

.34 
56 

102 

34 

.30 
37 

.30 
46 

.31 
44 

.33 
40 

.14 
50 

,26 

34 

.30 
38 

.40 
60 

.37 
100 

.35 
90 

.29 
53 

.30 

6, 

9.698 
2028 

BEEVILLE  5  NE           (A) 

EVAP 
WIND 

.26 
92 

.29 
68 

.18 
43 

.28 
52 

.25 
67 

.26 
66 

.21 
50 

.38 
61 

.  28 

10  J 

.29 
135 

.05 
126 

.11 
107 

.32 

104 

.42 

77 

.25 
94 

.31 
142 

.23 
112 

.24 
74 

.19 

66 

.31 

128 

.15 
128 

.  30 

121 

.13 

60 

.16 
5  0 

.36 
116 

.30 

131 

.  37 

105 

.34 

100 

.28 
66 

.32 
84 

7.84 
2736 

BELTON  DAM 

EVAP 
WIND 

.46 
95 

.24 
48 

.3b 
33 

.35 
30 

.35 
33 

.33 
22 

.33 

26 

.38 
57 

.39 

103 

.37 
101 

.40 

97 

.42 

84 

.48 
82 

.30 

51 

.27 

48 

.27 
50 

.00 
48 

.29 

11 

.34 
50 

.31 
69 

.36 
73 

.36 
61 

.19 
28 

.25 
24 

.47 
112 

.36 
99 

.22 

3  9 

.31 

26 

.31 

46 

.34 

71 

9.83 
1721 

BENBROOK  DAM 

EVAP 
WIND 

.44 
166 

.38 
81 

.41 
93 

.43 
100 

.45 
98 

.38 

54 

.40 
90 

.35 
129 

-58 
156 

.50 
192 

.54 
191 

.57 
163 

.55 

174 

.49 
129 

.50 
127 

.26 

98 

.lb 

100 

.12 
43 

41 
106 

.40 
124 

.39 

121 

.20 
107 

.21 
57 

.32 

74 

.47 
196 

.33 

184 

.41 
97 

.41 
76 

.43 

116 

.42 

159 

11.91 
3603 

DEN  1  SON  DAM 

EVAP 
WIND 

.29 
39 

.32 
32 

.  34 

39 

.34 
37 

.34 
34 

.34 
38 

.26 

70 

.52 
94 

.55 
124 

.49 
121 

.39 

84 

.59 

118 

.49 
100 

.43 
67 

.20 
72 

83 

.32 

10 

.50 
49 

.16 

30 

47 

73 

.24 

39 

.25 
22 

.41 
52 

.13 
139 

.33 
65 

.29 

29 

.23 
29 

.42 
48 

.34 
29 

L0.57! 
1613 

DENTON  EXP  STATION      <A1 

EVAP 
WIND 

.23 
89 

.20 
31 

JO 
46 

.24 

50 

.23 

44 

.19 
21 

.26 
71 

.29 
109 

.57 
113 

.14 
170 

.13 
157 

.45 
112 

.41 

125 

.17 
58 

.25 

50 

.00 
133 

.41 
84 

.21 

17 

.22 

63 

.28 
70 

.13 
66 

.17 
33 

.18 
60 

.20 
70 

.27 
138 

.34 
166 

24 
72 

.14 

48 

.26 

92 

.22 
133 

7.23 
2511 

DiLLEY 

EVAP 
WIND 

.37 
44 

.36 
37 

.43 
44 

.33 

27 

.38 
37 

.19 
30 

.32 
24 

.34 
44 

.41 
63 

.34 
54 

.39 
53 

.39 

56 

.41 

64 

.37 

45 

.25 

46 

.18 
56 

.28 
56 

16 

.21 
26 

.31 
39 

.37 
56 

.31 
37 

.20 
24 

.30 
22 

.37 

50 

.35 
51 

36 
42 

.37 
37 

.37 

40 

.38 
58 

9.978 
1278 

FORT  STOCKTON 

EVAP 

WIND 

" 

" 

- 

- 

" 

- 

- 

- 

- 

" 

- 

- 

- 

" 

" 

- 

" 

" 

" 

.56 
92 

73 

59 

.23 

46 

.42 

102 

.46 

81 

.16 
125 

.07 

38 

.44 

100 

.54 
130 

.57 
165 

- 

GRAPEVINE  DAM 

EVAP 
WIND 

.47 
151 

.37 
56 

.39 
69 

.30 
69 

.52 
61 

.28 
38 

.49 
76 

.39 
91 

.55 

141 

.57 
166 

.46 
146 

.54 
142 

.53 
153 

.52 
103 

.50 

111 

.27 
85 

.26 

90 

.13 
25 

.35 
56 

.35 

78 

.36 

75 

.27 
93 

.  14 
25 

.31 
36 

.48 
112 

.26 

195 

.34 
67 

.39 

61 

.37 
79 

.39 

121 

11.55 
2777 

HORDS  CREEK  DAM 

EVAP 
WIND 

.42 

.50 

.43 

.49 

.45 

.41 

.46 

.51 

.51 

.54 

.55 

.74 

.57 

.49 

.54 

.42 

.11 

.17 

.39 

.37 

.36 

- 

.30 

.27 

.37 

.67 

.30 

.34 

.37 

.46 

12.94 

LAKE  COLORADO  CITY 

EVAP 
WIND 
MAX 

MIN 

.38 
58 
97 
68 

.48 
82 
97 
68 

.40 
90 
9o 
65 

.51 
47 
90 
65 

.50 
137 
90 
67 

.36 
68 
91 
67 

.43 
129 
93 
68 

.36 
60 
97 

70 

.52 
60 
97 
65 

.52 
100 
97 

71 

.47 
71 
99 
70 

.54 

111 

94 

72 

.48 
95 
91 
69 

• 

* 

1.16 

232 

94 

68 

.36 

125 
93 

08 

.14 
32 
83 
68 

.28 
78 
95 
70 

.48 
94 
95 
72 

.56 
112 
95 

73 

# 

150 
91 
66 

.78 

64 
65 

.46 
217 
94 

70 

.40 
165 
63 
56 

.36 

54 
81 
58 

• 

• 

1.37 
267 
94 
63 

12.32 
2654 
92.4 
67.3 

LAREDO  W8  AP 

EVAP 
WIND 

.50 
135 

.48 
115 

.47 
105 

.15 
125 

.62 
105 

.38 
60 

.48 
120 

.55 

170 

.53 

170 

.52 
165 

.59 
172 

.57 
198 

.62 
143 

.40 
122 

.19 

100 

.29 
153 

.26 

137 

.22 
100 

.35 
110 

.56 
155 

.56 

199 

.33 
38 

.32 
58 

.32 

110 

.51 
167 

.55 

115 

.42 
88 

.32 

70 

.54 
140 

.49 
142 

13.09 
3807 

LAVON  DAM 

EVAP 

WIND 

.45 
205 

.36 

81 

.38 
61 

.36 
60 

.41 
70 

.19 
39 

.60 
66 

.35 

91 

.34 

187 

.55 

224 

.48 
216 

.45 
151 

.46 

167 

.46 
113 

.40 
126 

.26 
104 

.21 

114 

.16 
41 

.24 
63 

.28 
99 

.29 

84 

.  33 

115 

.09 
37 

.28 

3  2 

.45 
169 

.22 

181 

.29 

9o 

.35 

58 

.38 
60 

.39 

112 

10.48 
3262 

MANSFIELD  DAM 

EVAP 
WIND 

.38 
61 

.34 
40 

.45 
35 

.32 

33 

.39 
36 

.36 

34 

.31 
24 

.39 
56 

.40 
68 

.35 
77 

.42 

62 

.43 
73 

.41 
79 

.41 

40 

.25 

48 

.34 

73 

56 

.11 

8 

.22 

17 

.28 
33 

.34 

44 

.25 

.12 

41 

.23 
14 

.38 
85 

.38 

60 

.28 

29 

.32 
27 

.24 
33 

.31 

4b 

9.73E 
1352 

POINT  COMFORT           (F) 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

145 
92 

72 

.42 
88 
92 
72 

.49 
85 
92 
72 

.26 

104 

92 

77 

.15 

109 

91 

74 

.17 
94 
92 
72 

.55 
90 
86 
71 

.39 

141 
85 

81 

187 
90 

82 

.69 
98 
92 
82 

.39 

144 
92 
73 

.53 

121 
96 

74 

.33 

122 
93 
74 

.45 

112 

96 

78 

.38 

171 
94 

81 

.27 
107 
93 
84 

.35 
87 
92 
83 

.38 
131 
90 
76 

.28 
111 
94 
76 

.43 
144 
96 
77 

.40 

134 

95 

76 

.50 
65 
92 
76 

.14 

116 

94 

75 

.46 

93 
98 
76 

.44 
93 
97 
78 

.28 

170 
96 
80 

.24 

101 

95 

74 

.30 

113 
90 

re 

.34 
23 
96 
73 

.37 
152 
93 

74 

10.60 
3451 
92.9 
76.4 

RED  BLUFF  DAM 

EVAP 
WIND 

.46 

61 

.52 

74 

.67 

106 

.58 

135 

.59 

130 

.53 
85 

.54 
97 

.49 
66 

.03 

85 

.74 
121 

.33 
60 

.48 

105 

.38 

64 

.56 
103 

.53 

80 

.45 
63 

.24 

83 

.40 
49 

.43 
59 

.58 
92 

.60 
100 

.17 
47 

.37 
54 

.44 
61 

.55 
124 

.35 
103 

.30 
71 

.47 

8  3 

.44 
127 

.68 

115 

14.50 
2605 

SAN  ANGELO  DAM 

EVAP 
WIND 

.62 

133 

.59 

115 

.60 
101 

.60 
107 

.46 
102 

.53 
84 

.56 

87 

.64 

148 

,68 

171 

.72 

164 

.78 
170 

.78 

170 

.67 
189 

.68 
125 

.54 
129 

.50 
92 

.11 

1  1  0 

.23 

100 

.42 

71 

.42 

102 

.45 
94 

.26 
112 

.30 
72 

.35 

64 

.51 

175 

.64 
207 

.48 
100 

46 
73 

.50 
112 

.56 

143 

15.68 
3642 

SPUR  1  WNW 

EVAP 

WIND 

.40 
103 

.51 
279 

.54 

i  90 

.42 
131 

.51 
107 

.33 

171 

.53 
13 

.44 
241 

.51 
227 

.75 
268 

.41 
107 

.32 

231 

.54 
187 

.55 
156 

.41 
102 

.40 
107 

..'8 

144 

.28 
79 

.52 
153 

.41 
156 

.33 

236 

.23 
132 

.21 
93 

.35 
115 

.30 
396 

.27 

185 

.36 
53 

.  70 
158 

.52 

218 

.66 

248 

12.99 
4986 

SPuRGER  DAM  B 

EVAP 
WIND 

.32 

58 

.32 

57 

.25 

24 

.34 
23 

.30 
24 

.27 
30 

.38 
30 

.28 
34 

.30 

55 

.31 
68 

.33 

65 

.28 

44 

.28 
36 

.22 
32 

.16 
27 

.13 
35 

.31 
60 

.15 
18 

.29 
38 

.24 
66 

.27 

50 

.  16 
53 

.04 
25 

.24 
16 

.33 
61 

.36 
75 

.26 

50 

.32 

30 

.32 
29 

29 

47 

8.07 
1269 

•.A  DAM           (O 

EVAP 
WIND 

.26 

109 

.15 
23 

.16 
22 

.17 
28 

.29 
26 

.15 
14 

.37 
34 

.32 

35 

,28 
M 

.29 

108 

.22 
89 

.18 
73 

.20 

71 

.20 
46 

.25 

40 

.15 
54 

55 

19 

.13 
36 

.14 

37 

.06 
23 

.17 
48 

.11 
36 

.22 
33 

.22 

83 

35 

.07 

117 

.20 

90 

.21 
36 

10 
Ml 

5.94S 

1481 

THOMPSONS  3  NSW 

EVAP 
WIND 

- 

- 

.25 

,0 

.18 

16 

.25 
64 

.37 

40 

■ 

'. 

,9i 
1*3 

.33 
82 

.31 
76 

.31 
59 

.35 
65 

» 

# 

.94 
202 

30 

.24 
38 

37 

.31 

77 

' 

* 

1.10 
209 

.26 
32 

.28 
78 

.25 
89 

.25 

73 

N 

* 

1.01 
179 

9.161 
1769E 

'.  !£ 

EVAP 
WIND 

.37 
SO 

.33 

51 

23 

48 

.32 
56 

.31 
63 

.34 
58 

.44 
50 

.35 
86 

.  36 

.35 

148 

.42 
89 

.40 

111 

.35 
46 

.25 
45 

.30 
122 

.36 

109 

.  3  0 

90 

.21 
58 

.30 
60 

.37 

81 

.43 
88 

.24 

1,3 

.25 
26 

.  in 
41 

.47 
100 

.32 

70 

33 

.21 

.30 
47 

.27 

4  0 

9.91E 

2039 

WHITNEY  DAM 

EVAP 
WIND 

.47 

.41 

44 

.41 

.31 

.41 

.26 

.47 

.49 

.39 

" 

.52 

.53 

.49 

.37 

.22 

.10 

.16 

.29 

.34 

.35 

.22 

.22 

.30 

.38 

.39 

.28 

.  3  2 

.36 

.37 

10.62 

■  ILL  1  AM  HAM 

EVAP 
WIND 

.26 
64 

.23 

31 

.22 
L9 

.25 
59 

.25 
51 

.25 
39 

.26 
31 

.27 
59 

.22 

6i 

.29 

80 

.26 

64 

.25 
56 

.29 
70 

.27 
54 

.24 
20 

.30 
130 

.25 
60 

.22 
41 

.26 

39 

.22 

60 

.26 
50 

.  2  8 

71 

.15 
29 

.20 

40 

.26 
80 

.24 

65 

.24 
45 

.71 
41 

.28 
55 

.20 
0  4 

7.44 
1619 

MINTED  MAVI  N 

EVAP 

WIND 

.24 
53 

.32 

62 

IS 

.41 

60 

.44 
82 

.34 

49 

.44 
51 

.48 

.46 

.40 
69 

.48 
70 

.50 
93 

.47 

102 

.36 

64 

.16 
42 

.19 
61 

28 

.19 

43 

.24 
40 

.33 

35 

.33 
65 

.27 
67 

.30 
45 

,34 
36 

.15 

51 

.33 

44 

.31 
38 

.41 
50 

.37 
54 

.43 
77 

10.67 
1714 

' 

EVAP 

.43 

47 

.48 
43 

.53 
65 

.67 

101 

.52 
25 

.49 
171 

.49 

71 

,46 

42 

.52 
79 

.66 
46 

.52 
60 

.45 
60 

.46 
35 

.36 

1.0 

.46 
35 

.44 
66 

.63 

90 

.40 
26 

.51 

.'  1 

.63 
55 

li 

32 

.41 
49 

.49 

45 

.62 
78 

.59 
127 

.45 
80 

.44 

41 

.55 

50 

.50 
49 

15.10 

1  Mil'. 

MAX    AMD    MIN     IN    DA        I  ON     TABLE 

V.wrl  n 
roust'-  '  i,  p/.n 


pi  I  I  p     ri      II  H'l  Ml  S    (il      II  MPIP.AIUI-1      I  I      W/i  I 
INCH    DIAMETER.       (C)       EVAPORATI 


ER    iN   PAN   AS    RECORDED   DURING    THE 
ON   MEASURED    IN   A    SCREENED,    SUNKE 


24    HOURS    ENDING   AT    TIME    OF    OBSERVATION. 
N   PAN   OF    48-INCH   DIAMETER.       <F>       ALUMINUM   (ONE- 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


Temperature 


JANUARY  1955 

SOUTH  CENTRAL  DIVISION 
ENCINAL  3  NW 

APRIL  1957 

HIGH  PLAINS  DIVISION 
DUMAS 

MAY  1957 
DUMAS 

JUNE  1957 
DUMAS 

JULY  1957 
DUMAS 

AUGUST  1957 
DUMAS 

SEPTEMBER  1957 
OUMAS 

NOVEMBER  1957 

NORTH  CENTRAL  DIVISION 
LAKE  KICKAPOO 

DECEMBER  1957 

LOW  ROLLING  PLAINS 
VERNON 

NORTH  CENTRAL  DIVISION 
LAKE  KICKAPOO 
STEPHENVILLE  3  NE 

JANUARY  1958 

HIGH  PLAINS  DIVISION 
DUMAS 
LUBBOCK 

LOW  ROLLING  PLAINS  DIVISION 
IOWA  PARK  EXP  STATION 

SOUTH  CENTRAL  DIVISION 
GON2ALES  2 

UPPER  COAST  DIVISION 
POINT  COMFORT 

FEBRUARY  1958 

HIGH  PLAINS  DIVISION 
DUMAS 
LAMES A 
LUB80CK 

SOUTH  CENTRAL  DIVISION 
GONZALES  2 

UPPER  COAST  DIVISION 
BEAUMONT  EXP  FARM 

MARCH  1958 

NORTH  CENTRAL  DIVISION 
LAKE  KICKAPOO 

APRIL  1958 

LAKE    KICKAPOO 
3LNEY 

SOUTH   CENTRAL    DIVISION 
3EEVILLE    5    NE 

MAY    1958 

LOW    ROLLING    PLAINS    DIVISION 
IOWA    PARK    EXP    STATION 

NORTH    CENTRAL    DIVISION 
-AKE    KICKAPOO 

UPPER   COAST   DIVISION 
3EAUMONT    EXP    FARM 


>  J 
<  5 


58. B 
60.6 


50.2 
51.0 


37.1 
33.4 


21.2 
27.3 


49.9 
56.1 
53.3 


68.7 
73.0 


82.3 

I    84.3 
79.6 

86.7 


3  32 
8.  6  6 
q  £  E- 


48.0 
47.0 


35.7 
39.2 


25.8 
28.5 
29.4 


49.5 
48.0 


37.9 
42.3 
41.4 


59.1 
60.5 


72.4 
70.8 
76.4 


-3.8 
-3.3 


No  of  Days 


524 
552 


752 
628 
656 


179 
168 


.56 

1.63 


.51 
1.46 


.57 
.35 

.58 


2.88 
4.94 


TEXAS 
DELAYED    DATA 


Precipitation 


33-S 
B.  I  g 


.44 

1.13 


.26 
.67 


.22  27 
.23  22 
.23      22 


.90 
1.22 


Snow.  Sleet  No.  of  Day; 


7.5 

.5 


11 

a  I 

2   o 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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DAILY  PRECIPITATION 


TEXAS 

DELAYED    DATA 


3 
o 

Day  of  month 

Station 

1     | 

'I 

3 

4    1 

5    1 

6 

7    |   8 

1- 

10   1 

11 

12 

13  |    14       15 

16 

17   | 

18 

19 

20  I 

21 

22 

23 

24 

25  | 

26 

27 

28  | 

29 

30 

31 

JANUARY    1955 

ENCINAL    3    NW 

1.23 

.05 

.05 

.25       .50       .05 

.05 

.08 

.10 

.10 

APRIL    1957 

DUMAS 

2.49 

.03 

.14 

T 

.06 

T 

T 

T 

.74 

.12 

.03 

1.14 

.20 

0  3 

MAY    1957 
DUMAS 

5.10 

.07 

.06 

.36 

.k2 

.01 

1.13 

.01 

1.76 

.46 

.11 

.41 

-30 

JUNE    195  7 

DUMAS 

1.35 

.19 

.22 

.03 

.34 

.57 

JULY    1957 
DUMAS 

2.16 

.39 

T 

T 

T 

T 

.71 

.65 

.41 

AUGUST    1957 
DUMAS 

3.68 

.11 

T 

.50 

T 

T 

.06 

L.58 

.57 

.06 

.18 

.49 

-13 

SEPTEMBER    1957 

DUMAS 

.47 

.19 

.12 

.16 

T 

T 

NOVEMBER    1957 

LAKE    KICKAPOO 

6.64 

.10 

.03 

2.20 

1.70 

.42 

.75 

.51 

.09       .05 

.52 

.  15 

.  12 

DECEMBER    1957 

HYE 

1.00 

.11 

.61 

.28 

LAKE    K.1CKAP0L 

.56 

.10 

.02 

1.13 

.02 
.05 

STEPHEtWlLLE    3    NE 

1.63 

.22 

.26 

VERNON 

.12 

.07 

JANUARY    1958 

COTULLA    HILLJE    RANCH 

5.65 

2.50 

.65 

.05 

1.25 

1 .00 

.20 

T 

DUMAS 

-51 

.02 

.04 

.26 

-15 

GONZALES    2 

6.50 

1.01 

2.60 

* 

.65 

1.35 

.25 

.64 

IOwA    PARK    EXP    STA 

1.57 

.02 

.31 

.20       .04       .01 

.58 

.21 

.20 

T 

KENT 

1.14 

.20 

.  16 

.34 

LUBBOCK 

1.46 

.22 

.67 

.24 

T 

T 

.33 

POINT    COMFORT 

6.16 

.90 

T 

.78 

.77 

1.16 

.02 

.25 

.27 

1  .60 

.41 

T 

FEBRUARY    1958 

BEAUMONT    EXP    FARM 

2.33 

.03 

T 

.23 

.73 

.08 

.15       .04       .43 

T 

.05 

.25 

.03 

.31 

COTULLA    HILLJE    RANCH 

6.33 

.50 

T 

T 

.30 

2.00 

1.50 

2.03 

OUMAS 

.57 

.14 

T 

T 

.19 

.02      T 

T 

.22 

GONZALES    2 

6.95 

* 

" 

.60 

.50 

1.10 

2.50 

2.25 

KENT 

1.66 

.35 

.60 

.57 

.14 

LAMESA 

-35 

I 

.02 

T 

.02 

.04 

T 

T 

T 

.02 

.02 

.23 

T 

LUBBOCK 

-58 

T 

.07 

.02 

.10 

T 

T 

.03 

.04 

.04 

.23 

.05 

SHERWOOD 

.71 

.17 

.24 

.30 

MARCH    1958 

DEWEYVILLE 

.67 

.98 

.26 

.01 

.04 

.06 

KENT 

.64 

.20 

.15 

.13 

.  16 

LAKE    KICKAPOC 

1.96 

.13 

.13 

.23       .40 

.65       .06 

.05 

.03 

.30 

NEAL    RANCH 

2.96 

.36 

.15 

1.20 

.25 

.55 

.25 

.20 

THORNTON 

1.40 

.40 

-85 

.  15 

APRIL    1958 

SEEVILLE    5    NE 

.58 

.06 

.25 

.20 

.07 

COTULLA    MILlJE    RANCH 

.84 

.09 

-03 

T 

.12 

.60 

LAKE    KlCKAPOO 

2.88 

.17      .48 

.13 

.86 

.05 

.90 

.29 

OLNEY 

4.94 

T 

.43      T 

T 

.61       .07 

.10 

.04 

.86 

.02 

.82 

1.22 

75 

MAY    1958 

BEAUMONT    EXP    FARM 

1.41 

.41 

T 

.10 

.23 

.02 

.10 

.02 

.53 

COTULlA    HILLJE    RANCH 

2.21 

.07 

.04 

2.10 

DE    LONG  RANCH 

4.02 

.04 

.07 

3.50 

.25 

.10 

.06 

FUNK     RANCH 

2.28 

.09 

.10 

.16 

1.87 

.06 

MENLY 

9.60 

S.00 

1  .  10 

.50 

HYE 

4.37 

.02 

.07 

4.  18 

.10 

IOWA    PARK    £XP    STATION 

5.06 

1  .68 

.90 

1.05 

.25 

.02 

T 

.04 

.20       .01 

.10 

T 

I 

T 

T 

LAKE     KlCKAPOO 

3.27 

.27 

1.42 

.85 

r 

.19 

T 

.  12 

.19 

T 

.23 

T 

LAKE    VICTOR 

2.36 

.37 

1.36 

.63 

MC    DONALD    STORE 

2.68 

1.02 

.33 

.70 

.63 

PLAC  10 

2.36 

.77 

.49 

1.10 

RUST  CIRCLE    BAR    RANCH 

4.66 

.07 

.57 

1.45 

1.09 

.75 

.75 

DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day 

01  M 

onth 

tJ, 
P 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

JANUARY    1955 

ENCINAL     3    NX 

MAX 

64 

84 

04 

85 

64 

78 

64 

58 

58 

Ml 

58 

6b 

aO 

50 

58 

60 

73 

79 

65 

64 

61 

68 

68 

50 

65 

70 

7b 

68 

68 

70 

82 

67.6 

HIN 

42 

40 

58 

62 

62 

43 

48 

48 

A8 

34 

45 

44 

48 

4b 

47 

4b 

31 

31 

37 

38 

38 

30 

31 

34 

32 

34 

42 

42.2 

APRIL     1*57 

MAX 

M 

65 

72 

45 

SO 

63 

11'; 

18 

M 

68 

73 

40 

2b 

44 

59 

83 

78 

79 

87 

79 

67 

74 

6b 

70 

72 

80 

66 

62 

53 

59 

63.8 

Mill 

43 

44 

33 

29 

30 

',/ 

35 

23 

25 

3  7 

35 

24 

24 

23 

30 

61 

46 

33 

56 

43 

47 

4H 

40 

42 

45 

41 

62 

4^ 

43 

43 

38.1 

W-1    I957 

- 

MAX 

63 

6A 

61 

61 

52 

39 

71 

73 

78 

78 

65 

62 

13 

72 

82 

63 

69 

63 

68 

84 

74 

73 

73 

68 

70 

76 

77 

77 

78 

78 

78 

70.7 

MIN 

4., 

52 

51 

42 

39 

45 

49 

VI 

50 

44 

45 

43 

66 

47 

48 

44 

4  3 

46 

48 

54 

51 

VI 

32 

34 

4,1 

30 

■>4 

32 

36 

•</ 

96 

48.3 

JUNf     1957 

.  m. 

MAX 

67 

57 

67 

n 

76 

83 

8  1 

91 

86 

89 

92 

89 

81 

96 

84 

93 

93 

76 

81 

88 

91 

Hill 

87 

70 

82 

99 

92 

90 

97 

101, 

83.2 

MIN 

53 

A0 

48 

4'( 

■■  1 

55 

60 

59 

56 

51 

57 

30 

39 

34 

60 

68 

37 

91 

19 

61 

67 

36 

v. 

92 

38 

64 

66 

h-, 

51 

63 

36.9 

JULY    1997 

DIM  . 

MAX 

96 

02 

>'■> 

HH 

96 

■'• 

,1 

94 

96 

'I', 

98 

98 

99 

99 

IV, 

98 

94 

97 

96 

94 

93 

92 

90 

92 

86 

92 

96 

101 

98 

90 

96.2 

MIN 

62 

70 

11 

N 

60 

II 

68 

67 

68 

VI 

69 

68 

62 

66 

69 

68 

70 

71 

69 

68 

63 

11 

61 

63 

66 

67 

70 

VI 

63 

66 

66.7 

1 931 

- 

MAX 

.. 

95 

01 

M 

79 

■  ill 

•ii 

•m 

99 

93 

94 

ii 

98 

98 

101 

83 

74 

81 

83 

89 

93 

91 

83 

87 

89 

97 

98 

91 

HI 

84 

91.1 

MIN 

>.'. 

67 

67 

•■: 

'.4 

63 

i.i. 

r-i 

69 

62 

63 

1.7 

65 

66 

66 

67 

62 

60 

61 

60 

63 

66 

62 

1.4 

66 

69 

64 

1,0 

61 

57 

60 

64.1 

- 

- 

MX/ 

H 

89 

91 

•>. 

II 

94 

1': 

74 

83 

!■■ 

83 

63 

S3 

114 

63 

81 

82 

85 

91 

61 

83 

74 

74 

82 

82 

79 

81 

79 

82 

It 

81.4 

>./ 

39 

61 

■.</ 

'• 

58 

4H 

48 

VI 

54 

45 

♦  7 

53 

41 

44 

51 

37 

53 

48 

48 

46 

49 

30 

53 

90 

42 

43 

■,.' 

99 

31.2 

DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
DELAYED  DATA 


Day 

Of  Month 

g 

P 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

i 
< 

NOVEMBER  1957 

LAKE  KICKAPOO 

MAX 
MIN 

72 
54 

74 
54 

63 

46 

52 
46 

51 
43 

49 
43 

52 
46 

65 
40 

54 
36 

58 
38 

54 

38 

51 

43 

33 

43 

60 

44 

66 

48 

72 
43 

66 
51 

52 
39 

50 
35 

59 
35 

48 
32 

35 

29 

48 
30 

53 
38 

63 
41 

67 
46 

56 
35 

54 
36 

49 

32 

56.8 

40.8 

DECEMBER  1957 

LAKE  K1CKAPOO 

MAX 
MIN 

54 
33 

60 
36 

60 
39 

57 
39 

61 
39 

60 
40 

60 
38 

59 
38 

50 
36 

60 

37 

55 
19 

39 
23 

34 
32 

61 

33 

64 
34 

66 
38 

65 
45 

62 
47 

65 
47 

60 
38 

61 

38 

64 
42 

65 

48 

58 
39 

48 
40 

59 
38 

59 
37 

57 
34 

54 

35 

61 
35 

62 
32 

58.8 
37.1 

STEPHENV1LLE  3  NE 

MAX 
MIN 

60 
34 

62 
36 

56 

34 

62 

34 

60 
32 

56 
32 

57 
34 

46 
27 

66 
30 

68 
22 

45 
22 

53 
22 

66 
24 

68 
31 

71 
36 

72 
44 

64 

51 

65 
36 

66 
36 

60 
32 

66 
34 

66 

35 

63 
44 

56 

44 

61 
35 

59 
35 

57 

31 

55 

32 

62 
32 

64 
36 

43 
28 

60.6 
33.4 

VERNON 

MAX 
MIN 

59 
29 

68 

39 

64 
46 

61 
35 

69 

44 

69 
45 

71 
44 

64 

43 

74 
45 

57 
20 

44 
24 

59 

28 

62 
29 

69 

35 

76 
38 

67 
44 

65 

47 

63 

31 

54 
25 

70 
35 

59 
37 

62 
38 

62 

30 

58 

30 

60 
33 

63.4 

35.8 

JANUARY  1958 

DUMAS 

MAX 

MIN 

41 
15 

52 

16 

55 

16 

39 

16 

34 
26 

43 
25 

54 
23 

53 

21 

61 
24 

62 

23 

55 

25 

55 
21 

54 
23 

50 
21 

44 
16 

56 

20 

64 
21 

58 
24 

55 
25 

28 

15 

28 
12 

41 
13 

42 
17 

54 
23 

56 
24 

54 
20 

54 
21 

52 

28 

40 
27 

55 

28 

66 
29 

30.2 
21.2 

GONZALES  2 

MAX 

MIN 

55 

56 
28 

32 

44 

57 

38 

57 
37 

54 
27 

54 
32 

64 
38 

38 

67 

61 
44 

69 
38 

63 

41 

63 

31 

41 

63 

58 

33 

33 

44 
33 

35 

61 

54 

50 

66 
41 

74 

50 

IOWA  PARK  EXP  STATION 

MAX 
MIN 

54 
20 

59 
25 

56 
26 

52 
33 

48 
38 

56 
2  9 

51 
23 

54 
17 

68 
31 

64 
31 

60 
28 

56 
36 

53 

47 

51 
37 

47 
29 

63 
26 

61 
33 

62 
30 

53 

43 

48 
31 

48 
28 

53 
25 

51 

38 

55 
24 

65 

37 

63 
32 

60 
32 

55 

36 

60 
31 

66 
30 

63 

46 

36.7 

31.4 

LUBBOCK 

MAX 
MIN 

50 
18 

56 
25 

54 
25 

40 
34 

35 
30 

38 
20 

40 

12 

48 
18 

49 
26 

49 
27 

51 
24 

49 

34 

50 
30 

47 
29 

55 
26 

60 
28 

61 
32 

56 

31 

44 
38 

38 
24 

47 

21 

53 
22 

43 
25 

60 
24 

60 
37 

58 
26 

59 
33 

41 
32 

63 
28 

68 
28 

60 
39 

31. 0 
27.3 

POINT  COMFORT 

MAX 

MIN 

38 

29 

38 

47 

43 

39 

39 

32 

38 

48 

48 

51 

50 

44 

45 

37 

47 

41 

54 

50 

41 

40 

44 

59 
41 

71 
49 

72 
52 

72 
44 

66 

50 

59 
43 

72 
49 

7b 
62 

44.3 

FEBRUARY  1958 

BEAUMONT  EXP  FARM 

MAX 
MIN 

76 
38 

67 
37 

67 
32 

59 
36 

63 
45 

69 
61 

77 
39 

56 
30 

56 

33 

49 
37 

39 
32 

48 
32 

37 
24 

49 
28 

61 
38 

56 
30 

54 
35 

43 

30 

45 
38 

47 
38 

60 
40 

58 

47 

55 

49 

57 
50 

66 
46 

71 
49 

72 

49 

71 
43 

58.1 
39.1 

OUMAS 

MAX 
MIN 

55 
23 

55 
16 

53 
20 

67 
28 

70 
34 

56 

25 

48 
21 

40 
24 

35 
21 

35 
20 

33 
22 

26 

15 

25 
16 

46 
25 

38 

17 

24 
18 

46 
16 

58 
21 

61 
29 

45 
34 

50 

36 

62 
35 

59 
36 

70 
37 

68 
40 

70 
41 

49 
25 

54 
24 

49.9 
25.8 

GONZALES  2 

MAX 
MIN 

61 
36 

66 
34 

63 

36 

70 
46 

78 

70 
50 

62 
37 

62 
32 

55 

40 

50 
35 

40 
35 

40 

31 

47 
22 

68 

31 

54 
35 

57 
30 

45 
38 

44 

38 

48 
38 

54 
41 

56 
44 

58 

50 

SO 
52 

44 

61 
46 

78 

64 
49 

71 

40 

58.6 
38.8 

LAMESA 

MAX 
MIN 

62 
27 

63 
23 

58 
23 

66 
24 

76 

41 

67 
33 

62 
30 

50 

24 

63 
24 

41 
27 

33 

26 

34 

12 

37 

15 

54 
22 

53 
19 

55 
18 

69 
20 

-9 
>0 

61 
28 

52 
37 

47 
38 

49 
42 

50 

42 

59 
38 

73 
38 

75 
39 

49 
38 

63 

30 

56.1 
28.3 

LUBBOCK 

MAX 
MIN 

57 
24 

57 
23 

50 
25 

74 
36 

70 
47 

52 

30 

48 
28 

58 
24 

46 

27 

39 
26 

29 
25 

34 

15 

49 
20 

46 
32 

45 
IS 

55 
17 

49   58 

17   28 

54 
35 

♦  5   48 
37   41 

50 
42 

50 
41 

71 
38 

72 
40 

55 
35 

55 
26 

45 

26 

33.1 

29.4 

MARCH  1958 

LAKE  KICKAPOO 

MAX 

MIN 

55 
32 

42 
33 

51 
32 

53 
34 

50 
42 

55 
43 

53 

43 

53 

♦3 

50 

31 

54 
33 

48 
35 

41 

30 

35 

28 

41 
29 

SO 

31 

57 
35 

30   39 
33   30 

45 
30 

53   64 
35   39 

35   64   50 
<8   46   40 

57 
41 

54 
35 

59 
37 

52 

41 

64 
48 

58 
39 

54 
31 

52.3 
36.5 

APRIL  1958 

BEEVILLE  5  NE 

MAX 
MIN 

75 

51 

75   73 
JO   63 

86   90 

61   64 

39 

=  0 

34 

50 

77 
52 

30 
>3 

62   75   75 
47   46   46 

73   80 
57   58 

80 
50 

90   83   80 
31   57   62 

74   84   81 
51   62   58 

36   90  103 
>0   67   70 

94 
57 

77 
60 

86 
67 

82 

71 

86 
71 

90 
65 

•2.3 

58.2 

LAKE  KICKAPOO 

MAX 
MIN 

64 
42 

78 
56 

74 
56 

76 
55 

77  69 

>4   47 

58   63   59 
39   39   44 

58   55   63 
41   39   43 

61   54 
48   46 

64 
42 

76   74   65 
49   56   55 

70   79   75 
55   53   57 

50   72   86 
50   58   46 

61 
46 

67 
52 

66 
55 

69 
61 

79 

50 

58 

30 

68.7 
4».S 

OLNEY 

MAX 

MIN 

82 

50 

79 
51 

80 
53 

85 
44 

80 
51 

71 
46 

69 
35 

53 

40 

>5 

44 

58  60 

36   31 

56 
43 

55 

47 

56 

45 

78 
37 

79 
44 

72   74 
52   53 

91 
55 

79   83 
55   55 

79   94   87 
45   65   45 

68 

44 

68 
58 

74 
66 

85 
58 

65 

47 

53 

46 

73.0 
48.0 

MAY  1958 

BEAUMONT  EXP  FARM 

MAX 

MIN 

85 
73 

84 
73 

96 

72 

85 
67 

34 
JO 

78 
55 

81 
55 

87 
53 

85 
55 

82 
65 

31 
57 

30 
59 

89 

62 

30 
56 

90 
67 

85 
66 

34   81 
53   68 

75   87   79 

58   66   67 

37   89   90 
58   65   63 

90 
66 

93 

67 

96 

71 

87 

72 

94 
70 

94 
66 

91 

71 

86.7 
66.1 

IOWA  PARK  EXP  STATION 

MAX 
MIN 

57 
52 

77 
56 

30 
58 

79 
55 

76 

»7 

90 
49 

B4 
55 

38 
54 

95 

58 

79 
54 

34 
57 

33 
54 

81   75 
64   64 

73 
64 

82   81   80 
5B   62   60 

63   82   85 
51   56   57 

)9   92   94 

56   60   65 

90 
67 

93 

63 

96 
63 

95 
70 

95 

66 

96  100 
70   75 

84.3 
60.4 

LAKE  KICKAPOO 

MAX 

MIN 

54 
49 

SI 

53 

75 
;6 

75 
58 

72 
52 

74 
'2 

77   73 
54   64 

75 
59 

63 

59 

78   81 
>9   64 

80   75 
66   64 

69 

64 

74   79   82 
59   61   61 

79   81   82 
>3   56   60   t 

13   85   90 
>4   64   68 

92 

70 

89 
63 

91  100 
70   71 

91 
69 

93 

71 

92 
76 

79.6 
62.0 

EVAPORATION  AND  WIND 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

3S? 

DECEMBER  1957 
STEPHENVILLE  3  NE 

EVAP 
WIND 

.16 

103 

.16 
86 

.  13 
180 

.13 
97 

.16 
66 

.15 

214 

.06 

102 

.17 
144 

.15 
119 

.09 
32 

.19 

220 

.17 
50 

.  19 
99 

.09 
34 

.08 
52 

.04 
110 

.  11 
133 

136 

.08 
57 

.33 
185 

.15 

44 

.  17 
102 

.08 
136 

.08 
101 

.30 
63 

.12 
83 

.12 

112 

.09 
107 

.08 
27 

.09 
93 

.07 
115 

4. 128 
3252 

JANUARY  1958 

IOWA  PARK  EXP  STATION 

EVAP 
WIND 

.05 
22 

.07 
35 

.06 
30 

.  10 
46 

.05 
12 

.03 

13 

.16 
24 

.08 
17 

.04 

21 

.06 
13 

.04 
11 

.01 
18 

10 

12 

.04 
42 

.03 
11 

.04 
12 

.07 
27 

.04 
64 

34 

.01 
57 

.02 

18 

.03 
14 

.03 
29 

.05 
21 

.07 
9 

.09 
37 

.02 
53 

.04 
40 

.09 
29 

.18 
91 

1.77B 
872 

POINT  COMFORT          (Fl 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

62 

44 

.07 
76 
56 
26 

.11 

128 
58 
38 

# 
39 
58 
54 

.20 

477 

54 

45 

.18 
266 
54 
40 

.25 

167 
54 

38 

.06 

110 

50 

28 

.07 
64 
52 

34 

.04 
42 
66 
42 

.01 
57 
51 

48 

.17 
157 
68 
45 

.14 
166 
64 
48 

.09 
75 
68 
44 

.17 

226 
66 

42 

.13 

84 
58 
36 

.08 

113 
56 
46 

.11 

95 
58 
40 

.02 
150 
61 
52 

.23 

138 
62 
52 

.13 
183 
52 
36 

.09 
86 
46 
38 

240 
52 
46 

.18 

174 
60 
40 

.00 
152 
66 
46 

.18 
90 
68 
47 

.14 
119 
68 

44 

.07 

125 
66 
48 

.10 
131 
64 
42 

.12 

108 
68 
46 

.35 

248 

72 

60 

3. 738 
44298 
59.9 
43.1 

FEBRUARY  1958 

BEAUMONT  EXP  FARM      (A) 

EVAP 
WIND 

.22 

169 

.12 

68 

.18 
SB 

.08 
57 

.02 
146 

.02 

131 

.17 

173 

.14 
81 

.12 
74 

.09 
128 

.11 

161 

.04 

116 

.13 
70 

.13 

94 

.04 
154 

.03 
68 

.08 
87 

.11 
95 

.07 
97 

.08 

101 

.11 

99 

.06 

124 

153 

.02 

50 

.04 
42 

.03 
72 

.01 
134 

.  18 
113 

2.57B 

2945 

APRIL  1958 

BEEVILLE  5  NE          (A) 

EVAP 

WINO 

83 

.02 
76 

.02 
103 

.06 
68 

.31 

154 

.21 

18 

.18 

125 

.20 
112 

.14 
143 

.23 

138 

81 

61 

.14 

114 

.10 

121 

.16 
93 

.02 
28 

.13 
50 

.16 
108 

.11 
81 

.07 
65 

.11 
60 

.13 

89 

.23 

173 

.21 

154 

.26 

171 

.04 
100 

.12 
105 

.  13 

94 

.08 
90 

.17 

128 

4.16B 
2986 

MAY  1958 

BEAUMONT  EXP  FARM      <A1 

EVAP 
WIND 

.14 

138 

.09 

138 

.18 
166 

.10 

191 

.10 
11 

.23 
99 

.18 
60 

.13 
71 

.24 

117 

.05 
62 

.14 

39 

.14 
29 

.17 
48 

.14 

.22 

113 

.15 

71 

.19 
75 

.  16 
92 

.12 

98 

.43 

114 

88 

.08 
56 

.13 

38 

.  10 
47 

.13 

42 

.21 
65 

.16 
42 

19 
51 

.16 
53 

.  13 
61 

.10 
52 

4.85B 

24058 

IOWA  PARK  EXP  STATION 


EVAP 
WIND 

.07 

7 

.06 
21 

.39 

60 

.19  .18 
38   22 

1 

.24 

22 

.32 

58 

.15 
30 

.23 

47 

.10 

7 

.21 

2  2 

.26 

52 

.18 
39 

.02 
9 

.04 
11 

.15 
17 

.15 
13 

.14 

7 

.22  .25 
17   14 

.  27 
25 

.  28 
7 

.281 
15 

.27 

20 

.26 
27 

.27 
17 

.33  .23 

14   31 

.30 

24 

.38 

59 

.41 
69 

6.83 

821 

"7-   -"i>   nin    IN   DAILY    EVAPORATION    TABLE    REFER    TO   I 
»*>       EVAPORATION    MEASURED     IN    A    SUNKEN    PAN    OF    24- 


EXTREMES    OF    TEMPERATURE    OF    WATER    IN    PAN   AS    RECORDED    DURING    THE    24    HOURS    ENDING   AT    TIME    OF    OBSERVATION. 
INCH   DIAMETER.       <F)       ALUMINUM    (ONE-FOURTH    INCH    THICK)    EVAPORATION   PAN. 
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TOTAL  PRECIPITATION 
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laol  IBM    «»-<■    <1r»wr,    OurOVgl    J".ln««    of    approximately    .-qual     valued.       Hourly    precipitation    data    from 
Ion*    will     bo    available    In    the    publication    "Hourly    Precipitation   Data". 


1  Ik    - 


TOTAL  PRECIPITATION 


JUNE    1958 


O  •  »  Precipitation  onir 

<D  Precipitation,  etoraga 

-O  ■•-  -O-  Precipitation  ana   Temperature 

■§■  "4"  -$-  Precipitation,  Temperature  ana"  Evaporation 

Typo  of  oaea:       0    Hon- retorting, 

•    Recording;  9      dWA   'rP« 

Doubt*  circle  comPmationt  indicate  the  ovailaPHity  at 

more   detoitaa  mateoro/ogicel  Ooto. 


Revised    9/57      TWPC    KC 


Isolines   are   drawn   through   points   of    approximately   equal    values.      Hourly   precipitation   data   from 
recorder   substations   will    be   available    in   the   publication   "Hourly   Precipitation  Data". 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


JUNE    1958 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


JUNE    1958 
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STATION  INDEX 


STATION 


ABERNATHY 
ABILENE  MB  A 
ACKERLY  3  SE 
AGUA  NUEVA 
ALBANY 

LICE 
ALPINE 
ALTO  5  SSW 
ALVARADO 


1  ANGLETON  4  NE 


I  ANSON 

.  ANTELOPE 

|  ARANSAS  PA: 

ARCHER  CIT 
ARLINGTON 
ARMSTRONG 


T  IN  .B  AIRPORT 


290  BRIDGE 


A.JSTJN 


AUSTIN  HW 

AUSTWELL 

AUSTWELL  WILDLIFE  REF 

BAKERSFIELD 

BALLINGER  2  N 
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9ALNORMEA    EXP     PAN 
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6 A RH HART 


'     bATERWORKS 
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'    CITY    2    S 
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BEAUMONT    EXP    FARM 
BEDIAS 

BEEVlLLE    5    Nf 
.TON   OAM 

lAvlOES 
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ORAN    0.    LAIR 
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CLODINE 
CLOUDT    RANCH 
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14 
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11 
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LOWER    COLO    RlV    AUTH 
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CRESSON 
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CROSBYTON 
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REAL 
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CROSBY 
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32 
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03 
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MORRIS 
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96 
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DECATUR 
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GONZALES  1 
GONZALES  2 
GOROONVlLLE 


GRAN&UR' 

GRANDFALLS    3    SSE 
GRAPELAND 

GRAPEVINE    DAM 
GREENVILLE   2    SW 
GROVE TON 
EMVER 
GUNTER 

GUT  MR  IE 

HAGANSPORT 

HALE    CENTER    1*    WNl 

MALL    RANCH 

MALLETTSVILLE 

■ILTON   2    NW 
KANLIN 
MA RL ETON 
LINGEN 

HARPER 


HNS 

haynes  Ranch 
he8br0nville 
hempstead 

HENDERSON 
HENLEY 

HENRIETTA 
HEREFORD 
MEM ITT    1    SE 


H1GG1NS 

MlLLSBORO 
HlNDES 

MITCHLANO 
HONDO 
HONEY    GROVE 

HOROS    CREEK    DAM 

HM6ER 

"HOUSTON    MB    CITY 
"HOUSTON    MS    AIRPORT 

HOUSTON-ADDICKS 

MOySTON-ALIEF 
HOUSTON-BARKER 
HOUSTON-DEER    PARK 
HOUSTON-HEIGHTS 
HOUSTON    HIDDEN    VALLEY 

HOUSTON-MISSOURI    CITY 
HOUSTON-NORTH   HOUSTON 
HOUSTON-SAN    JACINTO   DAI 
MOUSTON-SATSUMA 
HOUSTON-SPRING   BRANCH 

HUMBLE 

MUMBLE    PUMP    STATION 
HUNT 
"MUNTSVILLE 


IOWA    PARK     EXP    STATION 

JACK  S60RO 

JACKSON    HILL    GUARD    ST, 

JACKSONVILLE    ExP    STA 

JACKSONVILLE 

JANES    RIVER    RANCH 

JABOELL 

1  JASPER 

J  ATT  ON 
JCDOO 
JEFFERSON 
JEWETT 
JOHNSON    RANCH 

JONES    CB    RANCH 

JONES    MM    RANCH 

JOJRDANTON    A    SSE 

JUNCTION 

JUNCTION   CAA    AIRPORT 

JUSTIN   A    S 

KARKAC" 
KARNES   CITY 


KOUNTZE 

KRESS 

LA   GRANGE 

I   PRYOP 

k  TUNA    1    S 

LAKE  BRIDGEPORT    DAI 

LAKE  COFFEE    MILL 

LAKE  COLORADO    CITY 

LAKE  K1CKAPOO 

LAKE  VICTOR    3    M 

LANESA 

LAMPASAS 

LANGTRY 

LAREDO    MB    AIRPORT 

LATEX 

LAVON    DAM 

LEADAY 
LEAKEY 

LEHORAH 


3-85 

CORYELL 

\  b  r.  c 

LIVE  OAK 

35?5 

LEE 

35.6 

UPSHUR 

SS51 

PECOS 

3565 

GREGG 

3  5  A  b 

RUSK 

360  5 

GILLESPIE 

COUNTY 


GOLIAD 
GONZALES 
GONZALES 
GRAYSON 


EASTL 

YOUNG 
HOOO 
WARD 
HOUSTON 


ND 


JONES 

It  SON 
CAMERON 
GILLESPIE 

CASTRO 
RTLEY 

HASKELL 
SKELL 
4020    WOOD 


BLANCO 
JIM    HOGG 
MALLER 

RUSK 


SAN    AUGUSTINE 


MCCULLOCH 

SCHLEICHER 
CHLEICHER 
TASCOSA 
IMBLE 
IMBLE 

DENTON 
IARR  1  SON 
ARNES 
IARR  IS 

AUFMAN 

ARNES 

CULBERSON 


EBURG 

NEWTON 
BORDEN 


ITCHELL 

RCHER 
BURNET 

DAMSON 
AMPASAS 
AL  VERDE 

MEBB 

PANOLA 

COLLIN 
YLOR 
COLEMAN 
REAL 


31  55 
30  21 
11   21 


32  13 
13  05 
32    27 


98  07 
96  56 
94    57 


100  20 

1765 

95  16 

355 

102  03 

353C 

99  36 

2260 

98  25 
98  41 
96    05 


36 

30 

101 

19 

>j 

21 

99 

on 

33 

35 

95 

54 

31 

51 

99 

34 

31 

00 

94 

10 

31 

21 

96 

09 

31 

13 

99 

2B 

30 

49 

100 

OS 

10 

59 

ion 

?0 

28 

52 

9B 

30 

32  20 

33  40 
30    54 


32  21 

33  02 
32    09 

31  3* 
29    44 

32  IB 


95  08 
95  26 
95    25 

95  30 
95    31 

95    08 


32 

34 

97 

14 

11 

05 

104 

10 

10 

07 

no 

31 

o  ? 

97 

43 

7.1 

31 

97 

53 

10 

36 

93 

50 

32 

37 

in  1 

13 

33 

25 

99 

49 

96  53 
99  50 
106    36 


98  11 
01    34 

99  28 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


OBSERVER 


PAT  D.  HOLT 
C.  C.  SCHLEY 

HERBERT  G.  KOEHLER 
TEXAS  A6RI  EXP  STATION 
FRED  ZEITLER 

0.  W.  ODOH 
JEWELL  PLUNK  LOWE 
LOWER  COLO  RIV  AUTH 


POLO  PEREZ 
CARL  J.  HAGEN 
DAILY  INQUIRER 
MOODY  N.  SIEBMAN 


HARVEY  WILSON 
CHARLES  M.  POTTS 
A.  B.  SPENCE 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
HAL  w.  ENGLISH 

l.  m.  menoley 
arthur  w.  evans 
fran";  brooks 

Ruth  b.  Humphreys 
a.  a.  carroll 
orval  c.  boyd 
thomas  c.  hall 


CARL  L.  KNELLY 
M.  G.  ROUNTREE 
JOHN  H.  POPE 
F.  E.  DOWNING 
LOWER  COLO  RIV  Al 

HORTIE  E.  LOMAN 
HOWARD  E.  BAKER 
SAMUEL  P.  HERREN 
SAMUEL  P.  HERREN 
'IS  CHRISTIAN 


FIRE  DEP 
NGELO 
EARLE 


1 1  CHARD  M.  MCCLEARY 

I  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

•EMITT  T.  MOYE 

I  S  WEATHER  BUREAU 

I  5  WEATHER  BUREAU 

I  S  CORPS  OF  ENGINEERS 


GILBERT  M.  LIESTMAN 
LlLLIE  H.  FRY 
SHELL  OIL  COMPANY 
0.  R.  HOFFMAN 
ELLEN  M.  YEAGER 

ELIZABETH  HEMMI 
EDGAR  W.  THOMPSON 
JAMES  0.  GRANBERRY 
TOMMIE  0.  KEEPERS  JR. 
ETHEL  C.  POWELL 

CHARLES  F.  MADDEN 
LOWER  COLO  RIV  AUTH 
MARY  M.  SCHUMACHER 
R.  V.  SILLERS 
LOWER  COLO  RIV  AUTH 

PECOS  COUNTY  WATER  DIS 
WILLIAM  R.  BYNUM 
TEXAS  AGRI  EXP  STATION 
BERTRAM  FOX 
MILDRED  E.  LACY 


AKftN   I 


COLE 


truman  d.  moore 
willie  mae  schobey 
robert  c.  connor 
thomas  0.  fail 
lower  colo  riv  auth 

lomer  colo  r)v  auth 

lomer  colo  riv  auth 
:rt  h.  jungerman 
cleveland  stephen 
s  civil  aero  adm 


:iTY  OF  KENEDY 
IAURICE  C.  ARCHER 
ED  GARDNER 
ILVA  J.  HARRIS 
I  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

EXAS  COLL  ARTS  AND  INC 
,TATE  FOREST  SERVICE 
IRS.  CLIFFORD  JAMES 
I.  M.  FINLEY 

.  H.  RIDDLE 


REA 


FOREST  SERVICE 
AS  ELECTRIC  SERV  i 

Y  MICHITA  FALLS 
ER  COLO  R|V  AUTH 


CORPS  OF  ENGINEERS 
LOMER  COLO  RIV  AUTH 
LOWER  COLO  RIV  AUTH 
R.  5.  COX 
JGROVER  SPRINGER 


LEVELLAND 
LEWISVILLE 

LEXINGTON 
LIBERTY 


.INDALE  5  SE 


LITTLE  ELM  1  I 

LITTLEFIELO 
LIVINGSTON 
LLANO 
LOCKHART  2  NW 

LOMA    ALTA 


COUNTY 


LORAINE 
LORENZO 

LOVELADY 
LUBBOCK 


AOI 

SONVI 

I  F 

AGN0L1A 

ANC 
ANS 

HACA 
FIELD 

0N  = 

FIELD 

DAM 

IARC0  MARINE  RCH 


MENARD 
MENTONE 
MENZIES  Al 
MERCEDES 


ULLER  Ranch 
UNEOLA 
IINERAL  WELLS 
UNERAL  MELLS 


MOBEETIE  2  S 

MOLINE 

MONTAGUE 

MONTGOMERY 
MORGAN  MILL 
MORSE 
MORTON 
MOSC' 


SE 


MOSS  RANCH 

MOUNT  LOCKE 
MOUNT  PLEASANT 
MOUNTAIN  CREEK 
MUENSTER 


NACOGDOCHES 
NACOGDOCHES  2  ENE 
NAPLES  5  NE 


NEGLEY 
NEUVILLE 

NEW  BRAUNFI 


OLNEY 

OLNEY  5  NW 
ORANGE 

OZONA 

OZONA  B  WSW 
PAOUCAH 

ROCK 
IOS  CAA  AIRPO 
PALESTINE 

PINTO 

MATER  PLANT 

PANHANDLE 


CASS 
HOOD 
LIPSCO 


lDwEl 


VAL  VERDE 

LAMPASAS 

KIMBLE 

ANDERSON 

GREGG 

GAINES 

MITCHELL 
CROSBY 


LUBBOCK 
ANGELINA 

CALDWELL 


5496 

HON T GOME 

5531 

TRAVIS 

5560 

TARRANT 

5561 

TRAVIS 

5579 

BREWSTER 

55S3 

CONCHO 

JEFF  DAV 

5592 

PRESIDIO 

5593 

PRESIDIO 

5594 

PRESIDIO 

561  J 

FALLS 

561  e 

HARRISON 

MATAGORDA 

BOM  IE 
JACKSON 

ELLIS 
HIDALGO 
UPTON 
IDALGO 


MCLENNAN 

.EICHER 
COLLIN 


MESTONE 
ROBERTS 
IDLANO 

IDLAND 


WOOD 

PALO  PINTO 

PALO  PINTO 


DALGO 
WHEELER 
5996  LAMPASAS 
MONTAGUE 


HANSFORD 
COCHRAN 
POLK 


BAILEY 

BAILEY 

MILLS 

KNOX 

KIMBLE 

NACOGDOCHES 

NACOGDOCHES 

BOWIE 

MEDINA 

MCCULLOCH 

RED  RIVER 
5HELBY 
COMAL 
MONTGOMERY 


LAMPASAS 
GONZALES 
HOUSTON 
MOTLEY 

OCHILTREE 
COLEMAN 
JONES 
ECTOR 


YOUNG 

ARCHER 

ORANGE 

RUSK 

CROCKETT 

CROCKETT 


33 

no 

94  2 

32 

31 

98  0 

36 

14 

100  1 

33 

11 

96  5 

33 

3  0 

56 
42 

102  1 
94  5 

32 

54 

L02 

76 

\i 

/•> 

4? 

33 

40 

10  1 

3? 

31 

0/ 

95 

27 

33 

35 

101 

48 

30  oe 

32  34 
30  72 


102  23 

97  00 

97  01 


96  53 
94  22 
99  11 


95  56 
94  20 

96  27 


98  13 

102  12 

98  23 

99  24 


31 

<.l 

96 

79 

35 

41 

100 

30 

31 

56 

102 

1? 

32 

01 

102 

01 

1? 

2« 

97 

no 

30 

57 

99 

00 

3* 

1* 

107 

43 

31 

33 

98 

40 

33 

27 

36 

30 

41 

100 

05 

31 
31 

37 
36 

M 

38 

33 

15 

94 

it 

JO  06 
12  16 
10  43 

93 
101 

59 

10  41 

101 

70 

94  01 

100 

18 

95  40 

98  18 

100  58 

100  58 

101  35 
101  23 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


OBSERVER 


DALLAS  POMER 
TEXAS  AGRI  EX 
EDNA  W.  POWEL 
BUTLER  B.  1VE 
ROSCOE  H.  COW 

EDGAR  E.  CLARl 


VIOLE 

r  d. 

LOMER 

COLO 

JAMES 

a.  a 

fiosi 

WAYNE 

G.  M 

LLARD  SR 

EMJNG 


ROSS  MADOLE 
GRADY  Ei  ADAMS 
LOWER  COLO  RIV  AUTH 
DALLAS  POWER  AND  LIGHT 
LOWER  COLO  RIV  AUTH 

LAWRENCE  A.  PRESTON 
LOWER  COLO  RIV  AUTH 
EDNA  G.  SMITH 
CLAUOE  F.  LEE 


JOE  SPADORA 
NEWS  MESSENGER 
LOMER  COLO  RIV  l 
E.  M.  EDMARDS 


CITY  OF  MATADOR 
R.  R.  TRAYLOR 
CHESTER  A.  ADCOCK 
HUMBLE  OIL  CO 

MADISON  G.  M1LS0N 
CITY  WATER  PLANT 
CHARLES  0.  SMITH 
T.  F.  MACMAC 

LOWER  COLO  RIV  AU 


DENNIS  C.  DECKER 

.  DAVIS 
LOWER  COLO  RIV  A 


GEORGE  D.  WELLS 

S  WEATHER  BUREAU 
GULF  REFINING  CO 

AS  POMER  AND  LH 
LOMER  COLO  RIV  AUTH 
.  R.  RUCKER 
INERAL  WELLS  INDEX 
S  CIVIL  AERO  ADM 


MAGNOLIA 


IPE 


AGRI  EX 


TIO 


NORMAN  D.  BRANCH 
MRS.  HANSEL  MOODY 

G.  MINER 
S  SOIL  CONS  SERVICE 

0.  PARRISH 


.OWER 


'  AUTH 


MCDONALD  OBSERVATORY 
CLARENCE  C.  TAYLOR 
DALLAS  POWER  AND  LIGHT 
STEVE  J.  MOSTER 


LOWER  COI 
RADIO  ST 


LOWER  COLO  I 


.  GUL 


THOMAS  F.  HANSON 
LOWER  COLO  RIV  AUTH 
CHAMBER  OF  COMMERCE 
S  FOREST  SERVICE 
MES  A.  TIPTON 


G. 

u. 

SMITH 

>• 

SANDL1N 

BOSWELL 

x„ 

RVI 

IVIL  AERO 
N  F.  CRAIf 

c. 

MCCLURE 

;J< 

STATION  1 

:i 

DF  PAMPA 

tENRI 

MILLS  JR 

J. 

WEISEH 

STATION  INDEX 


"1 

OBSERVATION 

i 

UJ 

0 

U 

U 

I 

TIME  AND 
TABLES 

STATION 

a 

COUNTY 

< 

E 

0 

OBSERVER 

|l 

3 

z 
0 

^ 

t 

I 

I 

a 

J 

B 

S 

1  = 

PANTHER    JUNCTION 

6792 

BREWSTER 

ii 

29    19 

103    13 

3800 

5P 

3P 

C    H 

BIG    BEND    NATL    PARK    SERV 

PARIS 

6794 

1Q 

33    39 

95    35 

592 

'A 

7A 

THOMAS    L.    ROGERS 

PASADENA    HOUSTON 

662b 

HARRIS 

1- 

29    43 

95     13 

30 

8A 

PASADENA   POLICE   DEPT 

PEARSALL 

6875 

FRIO 

28    53 

99     06 

629 

5P 

SP 

WARREN    B.    WOODS 

PECOS 

6692 

REEVES 

' 

31    26 

103    30 

2580 

6A 

6A 

SOUTHERN    UNION    GAS    CO 

PEHMELL 

6932 

ECTOR 

9 

31     44 

102    36 

2940 

6P 

NOLA    FRANCIS 

PEP 

693S 

HOCKLEY 

33    49 

102    32 

3660 

C 

L.    V.    HOGUE 

PERRVTCN 

6950 

OCHILTREE 

2 

36    24 

100    48 

2942 

6P 

G.    K.    RUPPRECHT 

PERRYTON   10   MNH 

6953 

OCHILTREE 

I 

36    27 

100    58 

PFLUGERVlLLE 

6992 

TRAVIS 

3 

30    26 

97     37 

675 

6A 

LOWER    COLO    RIV    AUTH 

PIERCE 

7020 

WHARTON 

i 

29    15 

96    11 

102 

7A 

7A 

PIERCE    RANCH 

PILOT    POINT 

7028    0ENTON 

15 

33    24 

96     57 

665 

ALVIN    N.     8RANUM 

PITTSBURG    *    S 

7066    CAMP 

32    56 

370 

74 

MAT    L.    BULLARD 

PLACID 

7072    MCCULLOCH 

3 

99    11 

1630 

6A 

LOWER    COLO    RIV    AUTH 

PLAINS 

7074i  YOAKUM 

3 

33     11 

102    50 

3500 

8A 

8A 

c 

JOHN    HAGUE 

PLAIMvlEW 

7079 

HALE 

1 

34    12 

101    43 

3400 

7A 

7A 

HERBERT    G.    BRINK 

PLE»ONS 

7116 

HUTCHINSON 

2 

35    47 

101    21 

2600 

c 

BONNIE    TURNER 

POINT     COMFORT 

CALHOUN 

5 

26    39 

96    33 

22 

c 

ALUMINUM    CO    OF    AMERICA 

POLAR 

7146 

KENT 

1 

33    01 

101    00 

2300 

6P 

ERNEST    L.    PETERSON 

PONTOTOC 

716* 

MASON 

3 

30    55 

96    59 

1560 

fcA 

LOWER    COLO    RIV    AUTH 

■PORT     ARTHUR 

7173 

JEFFERSON 

5 

29    52 

93    56 

5 

7A 

7A 

ALICE    TURPIN 

FPORT    ARTHUR    KB    AIRPORT 

7174 

JEFFERSON 

5 

29    56 

94    01 

16 

MID 

MID 

U    S    WEATHER    BUREAU 

PORT     ISABEL 

CAMERON 

5 

26    04 

97    12 

15 

5P 

5P 

STUART    ADKINS 

PORT     LAVACA 

7182 

CALHOUN 

5 

28    37 

96    37 

19 

riA 

6A 

MARSH    F.    CANION 

PORT    MANSMELD 

7184 

WILLACY 

5 

26    33 

97    26 

9 

7A 

7A 

WILLACY    CO    NAVlG   DIST 

PORT    0   CONNOR 

71S6 

CALHOUN 

28    26 

96    24 

15 

8A 

BA 

M.    F.    MUNSCH 

POSSUM    KINGDOM    DAM 

7205 

PALO    PINTO 

32    52 

98    26 

1092 

MID 

MID 

J.    P.    COCHRAN 

POST 

7206 

GARZA 

33    12 

101    12 

2680 

8A 

LEWIS    C.    HERRON    JR 

POTEET 

7215 

ATASCOSA 

29    03 

96    35 

500 

&P 

S.    R.    HUGHES 

POTNOR 

7230 

HENDERSON 

32   04 

95    36 

417 

fcP 

ROBERT    S.    LEE 

-  a  NCH 

7232 

REAL 

29    53 

99    49 

2050 

5P 

5P 

E.    T.    PRADE    JR 

PRAIRIE    MOUNTAIN 

7243 

30    34 

96    53 

1500 

c 

ROBERT    C.    KEESE 

PRESIOIO 

7262 

PRESIDIO 

29    33 

104    24 

2SB2 

MID 

HID 

U    S    WEATHER    BUREAU 

PRICE 

7271 

32    07 

94    58 

360 

5P 

A.    P.    MULLINS 

PROVIDENT   CITY 

7299 

COLORADO 

29    17 

96    38 

143 

7A 

VIRGINIA    L.    BALUSEK 

'327 

CALLAHAN 

32    12 

99    12 

1591 

6P 

J.    D.     ISENHOWER 

5    St 

7336 

HARDEMAN 

34     15 

1495 

6A 

BA 

ARTHUR    E.    HERCHMAN 

OU1TAQUE 

7361 

BRISCOE 

34    23 

101    03 

2265 

iP 

HOMER    A.    GREGG 

.       rHAN    2    S 

7363 

WOOD 

32    46 

95    28 

365 

6A 

ARDIS    D.     SANDERS 

7368 

SOMERVELL 

32    15 

97    42 

620 

HA 

RHODA  noack 

RAtDOLPM    FIELD 

7*22 

BEXAR 

29    32 

98    17 

760 

c 

U    S    AIR    CORPS 

PUMP    STATION 

7426 

EASTLAND 

32     29 

98    37 

1300 

MID 

MID 

GULF     REFINING    COMPANY 

RAW  IN 

7431 

31     14 

101    56 

2595 

c 

FRED    W.    WELLING 

RAYMOWDVILLE 

7458 

26    29 

31 

6P 

GRACIA    JEAN    AOAMS 

RED   BLUFF    CROSSING 

7480 

SAN    SABA 

31     12 

96    35 

1220 

6A 

LOWER    COLO    RJV    AUtH 

RED   BLUFF    dam 

7481 

REEVES 

31    54 

103     55 

2800 

6P 

6P 

6P 

c 

WILLIAM    B.    JENSEN 

RED    SPRINGS    2    ESE 

7499 

BAYLOR 

99    23 

1370 

c 

CHESTER    B.    COX 

REFUGIO 

7529 

REFUGIO 

28    18 

97    17 

45 

6P 

6P 

T.    G.     JETER 

RENO 

7556 

PARKER 

32    57 

97    35 

725 

c 

THOMAS    F.    WELCH 

RICAROO 

7560 

KLEBERG 

27    23 

97    46 

53 

7A 

ERNEST    A.    FORD 

RICHARDS 

7586 

GRIMES 

30    32 

95    51 

331 

7A 

C.     1RVIN    WOOD 

■ 

7566 

DALLAS 

32    57 

96    44 

630 

5P 

CITY    OF    RICHARDSON 

RKM.ANO    SPRINGS 

7593 

5AN    SABA 

31     16 

96    56 

1375 

LOWER    COLO    RIV    AUTH 

RICHMOND 

7594 

FORT    BEND 

29    35 

95    46 

110 

7A 

MRS.    WILLIE    BUTLER 

RIESFL 

7608 

MCLENNON 

31    29 

96    53 

450 

c 

AGRICULTURAL    RESEARCH 

BlLCY    BEN    RANCH 

7612 

GILLESPIE 

30    26 

98    53 

1750 

6A 

LOWER    COLO    RIV    AUTH 

RINGGOLD 

MONTAGUE 

33    49 

97    57 

910 

6P 

L.    H.    CAMPBELL 

RIO   GRAMDE    CUT    2    ESE 

762^ 

26    22 

98    47 

160 

7A 

EFFIE    R.    PURCELL 

BIOMEOINA    2    N 

7b?e 

MEDINA 

29    2B 

9B    52 

950 

7A 

ELIZABETH    HUEGELE 

•TAR 

7  6  3  3 

EASTLAND 

32    06 

96    58 

1600 

!fi 

7A 

J.    WALTER    SMITH 

7691 

WALKER 

30    51 

95    24 

169 

'A 

MRS.    MARY    F.     SCOTT 

ROANOKC 

765* 

DENTON 

3  3    00 

97    13 

7A 

GEORGE    R.    JONES 

ROBERT    LEE 

'  1 ',  1 

COKE 

11     54 

100    29 

1775 

M 

LOWER    COLO    HIV    AUTH 

ROBSTOWN 

7*77 

NUECES 

27    47 

97    40 

85 

8A 

CARROLL    KEACH 

ROBY 

7678 

FISHER 

32    45 

100    23 

1876 

5P 

CITY   OF    ROBY 

.       1    N 

7700 

JASPER 

31    01 

94    25 

126 

6A 

c 

MATTIE    BELL    STANLEY 

BOCKPO01 

7703 

APAN^AS 

28    01 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  Information  regarding  the  climate  of  Texas  may  be  obtained  by  writine  to  the  «,t»  ml.  f„i   •  .   <. 

Austin  2,  Texas,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.  writing  to  the  state  Climatologist  at  Weather  Bureau  Airport  Station,  1710  Wilshlre  Blvd. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW ,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  In  the  June  issue  of  this  bulletin 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  in  this  issue 

Divisions,  as  used  In  "Climatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  becane  effective  with  data  for  October  1956 

K^%%h^"sw1-w.1.:ir«-1s,i=.'1«"t1j:  S«^1SiS^i'SLjrffinyuli^KtSJr and  evap°ration  ln  lnch-  a°d  —  ~  *■  —■ 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  dimeter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  ..Evaporation  and  Win,.  Table 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  station  Index  as  "n   5   w»,<.h.,  » 

servations  taken  at  the  present  location.  nation  Index  as  U.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted  to  represent  ob- 

Water  equivalent  values  published  In  the  "snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  eouivalent  of  c      ,   ♦ 

.easurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently   occasional   h,     '  3  tl    °r  iCe  °"  the  grOUnd-   Samples  for  obtaining 

result  In  apparent  inconsistencies  In  the  record.  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack 

mries  0°f  ::«f:",j:«s;*i'oSii::t:is5:c:i.2tt:odTi"! and  the  "snovlzn  and  snow  °n  oround"  ^^  - i-  «•  ~i  .„«.„  «lbIe  lnclude  snow  and  sleet. 

some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time.  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.   During  the  summer  months 

«^r.5°:r,oiSo1rS'.T?"falX  EDd  SDOW  °n  Gr°Und"  Ta"e  tS  at  *-*»««  «■  «»  ■»  "cep,  Weather  Bureau  and  CAA  Stations.   For  those  stations  snow  on  ground 
in  the  Station  Index  the  letters  C,  H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the  following- 

Preflpifation  S"S  """^   H°Urly  Palpitation  values  are  processed  for  special  purposes  and  are  published  later  in  "Hourly 
J   "S^ementat  Da'u""^'^"  Tabl6'   °mtSSl°n  "'  d3ta  ln  *">   "°nth  lndlCates  "°  »«'»»  »«"/«>'  ««  on  ground  in  that  month. 

Other  Reference  Notes 


jnterpoi;:^  wS»s^^sj;ip^i^:s:.*s«.s  ziz  ssrs-s  s^^-^Sir^iS.^ 

;  i:dr:f^,o.n„th.e.r?iiivj.ecoi?i-t:ttu°?" Tablei  """*■»**•»  -  «--  *-»-= ^s;  :ir»i/rziti™ -Tablei  and  the  statlon  Index. 

I   i?OUnt  lnclude<i  in  following  measurement,  time  distribution  unknown 

^melers  III   fxp'osed'lnTs'helter  ^lll"^^  l?.*^?   S°d-C°Vered  ^"^    h<™ '  "»  »<«" »  *"*"*-  that  the 
Gage  is  equipped  with  a  windshield.  8' 

This  entry  in  time  of  observation  column  in  station  Index  means  after  rain. 
Data  based  on  observational  day  ending  before  noon 
Adjusted  to  a  full  month. 


AR 


ST   £a1ceenanyamountlmtoofsmbf?Ttl0D  C°1UmD  *"  Stati°"  lDdeX  means  observation  made  near  sunset. 

*    irdce,  an  amount  too  small  to  measure . 

V   Includes  total  for  previous  month. 

Sy.'eitalr  or.nicrmay^e^t'^ 

^Z^SS^S^ilE^^^   ^pertnte-nS—f  £^5™= l^Z^lX^    2?  ^^0^ 

15  cents.  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  issues  of  Local  Cllmatological  Data  Annual,  obtained  as  indicated  above,  prTce 

USCOMM-WB-Asheville  —  8-12-58  —  1650 


CORRECTIONS 
July  1957:   Livingston,  Cllmatological  Data  Table,  total  precipitation  should  be  1.50. 

Livingston,  Daily  Precipitation  Table,  precipitation  on  27th  should  be  .10  and  total  1.50. 
«ber  1957:   ^-^J-^Auja.yMT^tijl.jsto..  Cllmatological  Data  Table,  total  precipitation  should  be  11.15,  greatest  day  9.80  on  the  10th,  and 

Delayed  Data  for  August  X957,  Livingston,  Daily  Precipitation  Table,  precipitation  on  the  10th  should  be  9.80,  30th  0.26,  31st  0.02,  and  total 
Mansfield  Dam,  Cllmatological  Data  Table,  degree  days  should  be  354. 

more°i;  andTSoT'moreT  TaMe'  ^  »reclPlt*"°'>  =»ould  °e  1.37,  departure  -1.12,  greatest  day  0.81  on  25,  days  .10  or  more  2,  .50  or 
Denton,  Dally  Precipitation  Table,  precipitation  on  25th  should  be  0.81  and  total  1.37. 
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TRANS    PECOS    DIVISION 

ALPINE 
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MARATHON 

MOUNT  LOCKE 

PANTHER  JUNCTION 

PECOS  A 

PRESIDIO 

RED  BLUFF  DAM 

VAN  HORN 

WINK  CAA  AIRPORT 

YSLETA  A 

DIVISION 

EDWARDS  PLATEAU  DIVISION 

BLANCO  A 

BOERNE 

BRACKETTVILLE  A 

BRADY  A 

BUCHANAN  DAM  A 

BURNET 

DEL  RIO  WB  CITY 

EDEN  1 

FREDERICKSBURG 

JUNCTION  CAA  AIRPORT 

KERRVILLE  A 

LAMPASAS  A 

LLANO  A 

MASON 

MC  CAMEY 

OZONA  A 

PRADE  RANCH 

ROCKSPRINGS  A 

SAN  ANGELO  DAM  A 

SAN  ANGELO  WB  AIRPORT 

SONORA 

TARPLEY  1  E 

UVALDE  A 

DIVISION 

SOUTH  CENTRAL  DIVISION 

AUSTIN  WB  AIRPORT 

AUSTWELL  WL  REF 

BEEVILLE  5  NE 

BISHOP 

BRENHAM  / 

CORPUS  CHPISTI 

CORPUS  CHRIST  I  WB  AIRPORT 

CUERO  3  NW  / 

FLATONIA 

GOLIAD 

GONZALES  2 

HALLETTSVILLE 

HONDO  / 

KENEDY 

/ILLE 
LULING  1  SF  I 

MANSFIELD  OAM  / 

NATALIA 
NEW  BRAUNFELS 

PEFUGIO 

/ 
-,*>,    ANTONIO   WB   aippoct 
■.»'i    "ARCOS  I 

teouiN 

SINTON 

•.    STATE     PAP' 

i  ;HOM 


93.0 

91.9 

96.7 

98.3 

100. 5M 

95.1 

85.3 

97.3 

103.9 

107.2 

100.0 

98.1 

100.0 

98.5 


94.4 

92.8 

97.9 

95.9 

96. 1M 

94.5 

96.0 

98. 6M 

94.0 

96.5 

92.2 

96.0 

97.9 

95.7 

98.6 

96. 7M 

91.9 

97.3 
95.2 
94. 1M 
95.9 
97.6 


95.9 
92.1 
96.9 

M 
97.0 
90.0 
93.8 
97.9 
93.5 
97.3 

94.5 

97.2 

97.  1 

95. OM 

95.5 

98.1 

94.8 

95.9 

7  7.'/ 

96.5 

74.6 

. 
94.6 
97.1 
95.8 

. 

»7.2 


. 


66.8 

64.7 

72.2 

69.5 

67.5 

63.  1M 

60.7 

70.3 

71.1 

74.8 

70.3 

69.8 

72.3 

66.8 


71.7 

71.3 

72.3 

70.2 

74. 2M 

72.7 

75.1 

69. OM 

70.6 

71.1 

70.9 

73.0 

73.4 

72.2 

73.1 

71.6M 

70.5 

72.0 
72.5 
I 
72.1 
71.7 


74.3 
78.0 
74.1 
I 
72.3 
80.1 
77.1 
73.5 
73.6 
75.6 

74.3 

71  .0 

73.3 

75. 4M 

73.1 

70.8 

73.1 

73.1 

72.8 

74.9 

75.9 

73.9 

73.5 

73.? 

73.2 

76.4 

73.5 

'I  |2 

I/,./ 


rt,,on 

. 

ii..  i 
li..  1 


79.9 

78.3 

84.5 

83.9 

84. OM 

79. 1M 

73.0 

83.8 

87.5 

91.0 

85.2 

84.0 

86.2 

82.7 

83.1 


83.1 

82.1 

85.1 

83.1 

85. 2M 

83.6 

85.6 

83. 8M 

82.3 

83.8 

81.6 

84.5 

85.7 

84.0 

85.9 

84. 2M 

81.2 

84.7 
83.9 

M 
84.0 
84.7 


85.1 
85.1 
85.5 

84.7 
85.1 
85.5 
85.7 
83.6 
86.5 

84.4 

84.  1 

85.2 

85. ?M 

84.3 

84.5 

84.0 

84.5 

85.4 

85.7 

85.3 

84.6 

84.  1 

85.2 

84.5 

86.2 

M'.  .  I 

■4,2 

85.7 


B4.5 


3.2 
2.2 


3.2 

3.7 

5.2 
6.0 


0.1 
1.2 
0.8 

1.5 

0.5 
0.9 


1.1 
1.4 
0.5 


1.0 

1.7 

0.9 

1.7 
0.7 
1.0 


0.4 
0.5 
1  .3 


o.a 

i .'. 


100 

95 

101 

100 

10.' 

92 

96 

102 

97 

102 

100 
102 
101 

100 

1  on 

If)  ) 

100 

101 

102 

100 

99 

on 

'/■/ 

102 

99 

■iv 

I  lei 

10.' 

LOO 


1.02 
1.36 

.71 
1.33 
1.11 
3.90 
1.64 

.28 
1.53 
2.01 
1.12 
2.03 


.24 
.12 

.35 
.03 
.35 
.56 
.33 
.35 
.78 
.09 
1.37 
.02 
.68 
.26 
.74 


.34 


.13 
.21 
.56 
.30 
1.08 

.42 


3.42 
1.68 

.34 
3.34 
3.10 

.39 
1.13 
2.71 
3.2 

.55 

3.82 
1.  14 
2.30 
3.27 
2.52 

.49 
4.77 
2, 
1.  12 

.62 
2.64 
7.39 
3.72 
2.12 
2.35 
1.27 
1.88 
2.21 
5.75 


.04 
1.18 


1.15 
.20 


1.11 
.02 


2.69 
2.75 
1.65 
2.13 

1.48 
1.25 
2.12 

1.35 

1.21 
1.90 
1.14 
2.23 

.70 


2.71 
.79 
.24 

1.13 
.23 


.61 

1.44 


.61 
1.67 


5.48 
.83 

1.65 
.16 

1.85 

1.09 
.62 

2.25 


.03 

1.57 

.85 

3.16 

3.33 


4  0 

28 

8  6 

2  8 

34 

6 

88 

29 

55 

27 

26 

6 

49 

26 

1.47 
.54 


.12 

.12 
.35 
.03 
.35 
.43 
.25 
.23 
.78 
.07 
1.26 
.02 
.68 
.16 


.09 
.11 
.56 
.30 
.54 


.99 

.16 
2.40 
1.50 

.39 
1.01 
2.33 
3.28 

.34 

2.67 

1.11 
2.05 
1.99 
1.31 

.30 
4.20 
2.63 

.99 

.30 
1.44 
4.45 
2, 
1.37 
1.96 

.47 
1.20 
1.63 
2.16 


4.60 

1  .32 

.46 

.111 

.72 

.65 

1.72 


.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
■  0 
.0 

.0 
.0 
•  0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


CONTINUED 


TEXAS 
JULY  1958 


Tempeialuf 


GALVESTON  WB  CITY 
GALVESTON  WB  AIRPORT 
HOUSTON  WB  CITY 
HOUSTON  WB  AIRPORT 
LIBERTY 
MATAGORDA 
MAURBRO 
NEW  GULF 

PALACIOS  CAA  AIRPORT 
PASADENA  HOUSTON 
IPIERCE 

iPOINT  COMFORT 
PORT  ARTHUR 

PORT  ARTHUR  WB  AIRPORT 
[PORT  LAVACA 
PORT  OCONNOR 
ROSENBERG 
SUGAR  LAND 
THOMPSONS  3  WSW 
VICTORIA  WB  AIRPORT 
WILLIAM  HARRIS  RESVR 

DIVISION 

SOUTHERN    DIVISION 

AGUA    NUEVA 
ALICE 

armstrong 
carruo  springs 
totulla  caa  airport 
crystal  city 

I5ILLEY 
iAGLE    PASS 

:ncinal  3  nw 

rALFURRIAS 
'OWLERTON 
+EBBRONVILLE 
LA    PRYOR 

-AREDO    WB    AIRPORT 
HRANDO    CITY 
I'EARSALL 
'OTEET 

<IO   GRANDE    CITY    2    ESE 
ILDEN 
'INTER    HAVEN    EXP    STA 

j       DIVISION 

LOWER  VALLEY  DIVISION 

ROWNSVILLE  WB  AIRPORT 
IARLINGEN 
C  ALLEN 
C  COOK 
ISSION 
•ORT  ISABEL 
ORT  MANSFIELO 
AYMONDVILLE 
AN  BENITO 
ESLACO  2  E 


DIVISION 


88.5 

90.5 

93.8 

93.7 

97.6 

92.71 

93.0 

94.5 

91.8 

95.  2M 

95.1 

92.9 

90.9 

92.4 

94.8 

91.6 

95.2 

94.7 

94.  8M 

95.1 

93.5 


96.8 
96.2 
98.5 

101.4 
99.1 
99.3 
98.5 

100.8 
95.5 

101.3 
97. 8M 

100.9 

100.3 
98.8 

97.2 
99.4 
99.2 
99.5 


91.6 
95.9 
93.8 
96.2 
94.9 
90.5 
89.4 
95.3 
95.1 
93.5 


80.6 

81.3 

77.4 

75.8 

74.2 

78.7 

75.7 

74.5 

79.7 

74.  7M 

74.3 

78.7 

79.2 

75.6 

77.0 

80.4 

72.9 

73.6 

72.  9M 

75.1 

75.9 


75.3 

72.5 

74.7 

74.0 

74.8 

72.7 

75.0 

72.4 

75.5 

73.5 

74.  4M 

73.1 

76.3 

74.3 

74.1 
76.0 
74.8 
73.2 


75.7 
76.1 
74.8 
74.6 
75.3 
78.1 
78.9 
74.0 
75.6 
74.5 


84.6 

85.9 

85.6 

84.8 

85.9 

85. 7M 

84.4 

84.5 

85.8 

85. OM 

84.7 

85.8 

85.1 

84.0 

85.9 

86.0 

84.1 

84.2 

83. 9M 

85.1 

84.7 

84.9 


86.1 

84.4 

86.6 

87.7 

87.0 

86.0 

86.8 

86.6 

85.5 

87.4 

86.  1M 

87.0 

88.3 

86.6 

85.7 
87.7 
87.0 
86.4 


|  3  S 

oE  £ 


1.6 
2.6 
1.8 
2.2 
3.0 
2.5 


2.0 
2.3 
2.6 


0.6 
0.5 
0.1 
0.3 


0.1 
1.9 


0.2 
0.5 


90 
93 
98 
99 
102 
95 
96 
98 
94 

98 
95 
95 
97 

9  8 
94 
98 
98 
100 
98 
98 


101 
102 

104 

106 
104 
1  0  5 

106 
104 

101 
10  7 
102 
1  0  6 
105 
103 

101 
105 

1  0  3 


2  8  + 

28 

29 

22 

30+ 

2  8  + 

30 

30  + 
28 

30- 
26+ 

30 

2  = 
30 
29+ 

31  + 
3H 
23 
30  + 

3  0 


DATA  RECEIVED  TOO  LATE  TO  BE  INCLUDED  IN  DIVISION  MEANS. 


1.69 

.73 
1.94 
6.04 
4.92 
3.79 
1.42 
4.15 

.97 
8.42 
2.46 
1.38 
4.85 
5.65 
1.33 
1.05 

.98 
1.49 
1.70 

.88 
2.52 


.00 

.78 
3.82 
2.45 

.95 

.63 
1.58 

.23 
1.97 
2.92 
1.  10 
1.31 

.00 
1.76 

.90 

2.27 
3.67 


1.68 
1.45 
1.87 

.70 

.93 
3.05 

.80 
3.27 
1.60 

.94 


3.11 
3.98 
2.51 
1.25 
.37 
.19 


1.63 
1.15 
2.90 


-  2.82 

-  2.77 


1.68 
.16 
.88 
.75 
.60 

2.46 
.36 


.98 

2.07 


.85 
.45 


.67 

.32 

1.12 

1.89 

2.12 

2.83 

.70 

2.80 

.85 

4.10 

.64 

.50 

.94 

2.52 

.83 

.58 

.38 

.60 

.73 

.74 

1.42 


.00 

.57 
2.00 
1.90 

.70 

.72 
1.02 

.18 
1.85 
1.58 
1.10 
1.02 

.00 
1.19 

.50 

2.25 

2.03 
.54 
.11 


1.05 

.67 
1.11 

.35 

.87 
2.10 

.34 
1.53 

.84  10 
9 


15+ 


2  Stations 


Highest  Temperature    116    o 

Lowest  Temperature    50    on  the    6  at   Dalhart  CAA  AP 

Greatest  Total  Precipitation     10.84  inches  at  Dumas 

Least  Total  Precipitation    0.1 


inches  at 


16  Stations 


Greatest  one-day  precipitation 


inches  on  the 


Strawn  8  NNE 


efereace  notes  following  station  Index. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Station 

3 

Day  of  month 

o 

i|.| 

3 

4 

5    |    6 

7    |    8    | 

9 

10 

11    |   12 

13    |     14    |     15 

16       17       18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28      29 

3 

ABERNATHY 

2. A3 

1.47       .54 

.23 

.19 

ABILENE    HB    AIRPORT               R// 

3.12 

T 

•02       .54 

T 

1.24 

1.32 

T 

ACKERLY    3    SE 

•  86 

.46 

T 

•  40 

T 

T 

AGUA    NUEVA 

•  00 

ALBANY 

A. 69 

3.28 

1.02       .02 

•39 

T 

T 

•02 

ALICE 

•  76 

.02       .57 

.19 

ALPINE 

3,87 

.04 

T 

T             .01 

.04 

.16       .47 

T 

.18 

T 

.30 

1.44    1.23 

ALTO    5    SSW 

3.56 

3.56 

ALVARADO 

2.30 

1.05       .75 

.50 

ALVIN 

3.61 

.49      .95 

1.34       .14 

.52 

.07 

.08 

.06 

AMARILLO    WB    AIRPORT            R// 

6.16 

T            T 

1.  16 

.14 

1*27    1.08 

•  08 

T 

T 

.06 

•  29 

l.U 

T 

.67 

.03 

■  13 

ANAHUAC    6    E 

6.  14 

.03    4.60 

■OS 

.23 

1.23 

ANDERSON 

A. 55 

1.87 

1.73 

.95 

ANGLETON    A    NE 

3.56 

.02 

.33 

1.32 

L.24 

.15 

.50 

ANNA 

1.93 

.27       .34 

.49 

T 

.63 

ANSON 

3.63 

3.40 

.23 

ANTELOPE 

2.51 

.02 

.04    2.00 

.12 

.33 

ARANSAS    PASS 

.40 

.10 

.16 

.12 

ARCHER    CITY 

4.61 

.03 

.40     1.95 

.11                     .04 

.70 

.3b 

.97 

.05 

ARLINGTON 

3.93 

1.98 

1.69 

.26 

ARMSTRONG 

3.82 

.74    2.00 

.45 

.55 

.08 

ARTHUR    CITY 

5.58 

1.27       .78 

.83       .11 

.06 

2.41 

.10 

ASPERMONT 

1.97 

.45    1.26 

.02 

.08 

ATHENS    2    SSE 

2.38 

.09       .73 

1.12 

.28 

.16 

ATLANTA 

AUSTIN    WB    AIRPORT                  R 

3.42 

.03       .07 

.71    2.52 

.09 

T 

AUSTIN    DAM 

.79 

.08 

.15 

.53       .03 

AUSTIN    HWY    290    BRIDGE 

3.94 

.21 

.44 

3.22       .07 

AUSTWELL 

.78 

.60       .08 

T 

.10 

AUSTWELL    WL    REF 

1.68 

.14 

.99 

.27 

.26 

T 

T 

BAKERSFIELD 

1.51 

.66 

•  25 

.60 

BALL INGER    2    N 

1.24 

.06 

1.18 

BALMORHEA    EXP    PAN 

BALMORHEA    GRAEF    RANCH 

BARNHART 

.15 

.15 

BAY    CITY    WATERWORKS 

2.23 

.01 

.  30 

.36 

.03       .16 

.36       .25 

.46 

.22 

.05 

.03 

BAYTOWN 

BEAUMONT 

2.54 

.19       .20 

.32 

•26       .20 

.13 

.16 

.81 

.25 

BEAUMONT    EXP    FARM 

2.92 

.17       .36 

.34 

.15 

•  72      .50 

.13 

.17 

.10 

.09 

•  19 

BEDIAS 

4.13 

3.00 

1.13 

8EEVILLE    5    NE 

•  34 

.13 

.16 

.05 

BELTON    DAM 

.08 

.08 

8ENBROOK,    DAM 

3.59 

1.56 

1.10 

T 

.93 

BENJAMIN 

3.89 

2.59 

1.30 

BIG    SPRING 

.57 

T             .20 

T 

.14 

.20 

.03 

BIG    WELLS 

2.02 

2.02 

BISHOP 

3.34 

2.40       .30 

.64 

BLANCO 

•  24 

.12       .12 

BLANKET 

BLEWETT 

.60 

.24       .36 

BOERNE 

.12 

.12 

BON    WJER    2    E 

3.08 

.11 

1.06 

.07 

.21 

.88 

.75 

BONHAM 

3.05 

.95       .25 

.45 

1.15 

.25 

BOOKER 

6.31 

■43 

1.04 

.20 

.06 

.01 

.89 

.37 

.93 

.67 

.03 

1.13 

.48 

.05 

B0QUILLA5    RANGER    STATION 

.83 

.08 

.01 

.24 

.  13 

.33 

.04 

BORGER 

8.83 

.30 

L.82 

1.31       .98 

.29 

.01 

.30 

2.56 

.02 

.23 

.28 

.71 

BORGER    3    W 

9.66 

.35 

l.Tfl 

.06 

1.12       .94 

.46 

T 

.11 

•  31 

2.31 

.22 

.70 

T 

1.10 

BOWIE 

3.29 

.56     1.90 

T 

.42 

.41 

BOXELDER 

4.71 

.54    2.30 

.55       .23 

.77 

.32 

BOYD    3    SE 

2.68 

1.25 

.97 

.03 

•  04 

.02 

.97 

BRACCETTVILLE 

•  35 

.35 

0JMOV 

.03 

.03 

T 

BRAVO 

4.92 

1.33 

1.25       .20 

•  29 

.55 

1.00 

.24 

.10 

BRAZOS 

2.70 

2.48 

.22 

BRCCKENRIOOE 

6.76 

.20    5.65 

.46 

.  11 

.14 

BBENhAM 

3.10 

.07 

.67     1.50 

.86 

BRIDGEPORT 

3.25 

.42 

1.55 

1.26 

•  02 

.05 

B RON SON 

1.77 

.06       .07 

.46       .65 

.41 

•  07 

SROWNFIELO   2    E 

3.30 

T 

T             .04 

.03 

.36 

2.87 

BROWNSVILLE    WB    AIRPORT    R 

1*60 

T 

T             .01 

-30       .24 

1.05 

•  03 

.05 

T 

T 

■  -■■•■     .- 

1.90 

T             .10 

.17 

.13 

1.07 

.03 

■.     DAM 

•  33 

.35 

buffalo 

•  97 

.39 

.40 

.15      .03 

BULC*    2    NE 

5.50 

.13 

.35 

.66       .27 

.03 

.20 

.58 

.81 

1.09 

.05 

.36 

.77 

B'JLVERDC 

•  S2 

T 

•  22 

.41        .06 

T 

.  13 

.■w«o    MILL 

5.41 

.27 

.66 

1.37    1.13 

.45       .13 

.18 

.20 

.25 

.75 

M«"' 

1.19 

.71 

.03 

.12 

.30 

*  m  Eton 

5.05 

1.20       .90 

2.60 

■UNLIftftTON 

1.2) 

.42 

T 

.81 

|  MM  • 

.96 

.13 

.43 

1.00 

.50 

.50 

CALLAN 

.00 

'»■'"* 

1.02 

.54 

.46 

'»-(-    -,»«.    «A0A 

.00 

.    2    ft 

1.91 

T 

1.37       .21 

4.12 

.  1| 

.97       .62 

.02 

.48 

.17 

.26 
•  10 

.36 

.90 

.67 

.18 

.57 

1.00 

.93     1.12 

CAMOfLA»IA 

3.36 

5.91 

.14       T 

.46 

.09 

.49 
1.75     1.07 

.  14 

.28 

.41 

.09 

.05 

.50 

.27 

CAPP1    »<•.'« 

'#»»   UMKM 

•  77 

.19 

.62 

'#**;/',    -niw 

2.49 

1.90       .31 

.10 

■07 

.60 

/.*> 

.05    1.17 

.47 

|,41 

.40     1.11 

.01 

•  19 

CAM    IUMCH 

.*' 

.09 

.42 

.  IV       .  "1 

./5 

.45 

'"•'•» 

.  '4 

.14       .07 

• ' ' 

riur 

.:; 

./♦ 

Wl        .1? 

||    'A#    *|ftPC*1 

1.01 

■  01 

1.45 
.94     1.94 

.14 

I                           T 

.0? 

1.27 

.ii.' 

.19 

.02 

■•  rHi 

4.70 

T 

1.5*     1.79 

T 

1.24 

1.  37 

.40       .11 

1.02 

.09 

.14 

.0) 

.05       .03 

.01 

•  06 

• 

.43 

•'" 

.'0 

,43 

.10 

f  .14 

./i 

l.tl 

.94      |s*] 

.  II 

I 

•  20 

1.24 

i  /  » 

.4*     1.90 

•M      .0/ 

.11 

1.55 

1.9* 

.02 

•-.,', 

1.41 

.0  t 

.11 

■ 

4.'* 

.4  1 

.42 

•*l     1.4/ 

•  60 

•  73 

1  .82 

-    ri  ,►.* 

l.ll 

.  ,W      ).',' 

.4) 

.49 

.41 

.04 

.  1  1 

.03 

-    »  « 

.92 

•09      .10 

.00 

./l 

.17 

.'-I 

.0* 

1.90 

.01 

.#••.. 

.15 

... 

■  '' 

.90      *it 

.  1 1 

.49 

- 

VM 

,f| 

.61        .10 

.  to 

.4/ 

•  1  6 

DAILY  PRECIPITATION 


TEXAS 
JULY  1958 


M.EMN 

XLEGE  station  caa  AP 

3L0RAD0   CITY 
JLUM8US 

5MANCHF 

MSTOCK 

"NLEN    3    N 

MROE 

JOPER 

>PE    RANCH 

3PPERAS    COVE 

WNUOAS    SERVICE    STATION 

»PUS    CHRISTI 

»PUS    CHRISTI    WB    AP         R 

MS1CANA 

)TULLA 

)TULLA    -AA    AIRPORT 

>TuLL*    HILLJE    RANCH 

)X    RANCH 
IESSON 

(IDER    RANCH 

tOCKETT 

iOSBYTON 

tOS>    "LA1NS    NO    1 

(OWELL 

(YSTAL    CITY 

(ERO    )    NW 
'PRESS    1    SW 
'PRESS   HILL 
ICUS 

IINGERFIELD    9    S 

ILHART    CAA    AIRPORT 

kLLAS    WB    AIRPORT  R/ 

INEVANG 

iRROUZETT 

IVILLA 

:    LONG    RANCH 

iCATUR 

:tALB 

L   RIO   W8    CITY 

NI50N    DAM 
NT  ON 

:NTON    EXP    STATION 
:«EYVILLE 
ALVILLE    2    W 

LLEY 
NE   BOX 
MMITT    6    E 
>OLE 

ISS 

IYER    I    NW 

IBLIN 
'MAS 

iNOEE    5    NW 
INK    RANCH 

IGLE    MOUNTAIN    LAKE    DAM 

iGLE    PASS 

ISTLAND 

iEN    1 

m  3  sw 

)0M    1    w 

CAMPO 

PASO   H8    AIRPORT  R 

DORADO    16    SW 
ECTRA 

net 


ADALE 

8ENS    1 

IR   OAKS    RANCH 

IRFIELD 

LFURRUS 

LLS   CITY    4    WSW 


OMOT 

ORESVILLE 
OYDAOA    2    SW 
OYOAOA    9    SE 
TING    V    RANCH 

H-LETT 

*EST8URG 

'RSAN 

'RT    DAVIS 

*T    STOCKTON 

«T    WORTH   W8    AIRPORT       R 
«T    WORTH    LEONARD    6LDG 
*JR   NOTCH    GUARD    STA 
•WLERTON 
E0ERICKS6URG 


EEPORT    1    NE 


ilNESVILLE 
'LVESTON    W8    CITY 
'LVESTON    W8    AP 

RDEN   CITY    1    E 
<«ZA    LITTLE    ELM    DAM 
'TESVILLE 
ORGE    WEST 
DOINGS 

LM£R    2    S 
RVIN 

ADEWATER 
ENPAWN 


2.90 
2.7* 
1.02 


3*72 
1.69 
.73 


Day  of  month 


.60 
1.99 
4.70 

.30 
1.40 
3.84 
2.00 
5.74 

•  83 


6.22 
8.57 
1.97 
1.10 


2.50 
2.59 
1.95 
5.41 


5.75 
3.16 
1.08 
1.80 

2.42 

3.83 
10.64 
4. 45 


.19  .14 


T  .16    1.10 

1.82       .43 


.05       .27       .15 


.65       .60 

1.56    1.10 


•74       .73 
.25 


.90    4.65 

•OB   2.33       .83 

.67       .65 

.32 

1.22      .25 


.44 

1.15 

.64 

.68 
.25 

.56 

.08 

•  02 

1.00 

.12 

T 
.75 

.30 
.55 
.74 

.75 

.45 

.42 

2.10 
.27 

1.02 
2.30 

.69 
.45 

.10 

.82 

.06 

.26 
•02  2,97  1.27 
.08       .05       .32 


.12       .15 

.52    1.05 


.21       .68    1.26 


1.77 

.4ft 

1.09 

.68 

.12 

1.26 

.44 

T 

•4B    2.25 

.13 

.20 

.34 

T 

T 

2.80 

.52 

.60 

.15       .18    2.40 


1.75 
.64       .48 


2.05       .20 


2*93 

.20       .10 


.58 

1.05    4.15 


.63 

1.50       .05 
.12     1.85 

.10    1.25 
1.84       .06 

.60       .32 


1.64     1.69 


1.15       .15 
.20 
.18 


13       14       15 


2.40       .13 


.70       .90       .14 


1.62 
2.00 


2.58  .02 

.10 

.06  .75    1.26 

.01  .66 

1.  10  .  14 


T  .36       T 

.76 


DAILY  PRECIPITATION 


Station 

3 

Day  of  month 

A 

1    1 

2 

3 

4    | 

5        6 

7    | 

8 

9 

10  1 

11   |   12 

13   |    14   |    15 

16   1    17  1    18 

19 

20 

21 

22 

23  | 

24 

25      26      27 

28      2€ 

30 

GOLDTHWAITE 

i.*» 

.04 

.31 

1.10 

GOLIAD 

.55 

.34 

.17 

.04 

GOLIAD    fa    NE 

1.31 

.07 

.15 

.47 

T 

.42 

,14 

.06 

T 

GOLIAD    1    5E 

.65 

.35 

.10 

,20 

GONZALES    1 

1.99 

.55 

.09 

.37 

.98 

GONZALES    2 

GRAHAM 

3.54 

1.10 

1.60 

.09 

.20 

.46 

.'.-! 

GRANBURY 

2.82 

1.25    1.25 

.25 

T 

.07 

GRANDFALLS    3    SSE 

1.30 

.92 

.28 

.10 

GRAPELAND 

.85 

.60 

.20 

.05 

GRAPEVINE    DAM 

1.80 

.74 

.61 

.05 

.40 

GREENVILLE    2    SW 

3.93 

.63    2.00 

1.02 

.04 

.24 

GROVETON 

.00 

GRUVER 

7.53 

.68 

.51 

.11 

.88       .46 

.78 

.35                     T 

•  91 

•  71 

1.00 

.06    1.06 

GUNTER 

1.89 

•85      .35 

T 

•  69 

GUTHRIE 

5.23 

.50 

1.75 

.12 

2.86 

HAGANSPORT 

6.73 

.62    3.80 

.80 

.10 

.18 

.35 

.88 

HALLETTSVILLE 

3.82 

.52 

.14 

.04 

2.67 

.39 

.06 

HAMILTON    2    NW 

.83 

.18 

.51 

,14 

HAML I N 

.55 

7 

T             .43 

T 

T 

.12 

T 

HARLETON 

5.3* 

.37       T 

3.50 

T 

1.37 

.10 

HARLINGEN 

1.45 

.40 

.67 

.OS 

.29 

T             .04 

HARPER 

.88 

.88 

HART 

2.09 

.99      .37 

.49 

.24 

HARTLEY 

6.74 

.63 

1.15    1.10 

1.40       .50       .05 

1.33 

.10 

.20       .28 

HASKELL 

3.02 

.01 

.03    1.70 

1.14 

.01 

.06 

T             .07 

HASKELL    6    NH 

2.67 

.05 

.86    1.55 

.02 

.05 

.13 

HAWKINS 

2.43 

* 

1.98 

.35 

.10 

HAYNES    RANCH 

.28 

.11 

.17 

HEBBR0NV1LLE 

1.31 

.04 

1.02 

.25 

HEMPSTEAD 

1.76 

.35 

.15 

1.10 

.13 

.03 

HENDERSON 

1.41 

.16 

.82 

.08 

.35 

HENLY 

1.08 

.62 

.46 

HENRIETTA 

4.69 

1.00 

1.27 

1.46 

.70 

.03 

.17       .06 

HEREFORD     1 

5.68 

.07 

1.35    1.93 

.14       .15 

.78 

1.13 

.13 

HEWITT     1     SE 

1.84 

1.54       .05 

.25 

T 

T 

T 

HICO 

2.78 

.28       .80 

•  02 

1.54 

.14 

H1GGINS 

5.77 

.57 

1.55       .30 

.96 

.68 

,84 

.35 

.10       .28 

.14 

HILLSBORO 

3.51 

.96 

2.44 

.11 

HITCHLAND 

5.46 

.78 

.70 

1.32 

.06 

1.08 

.60 

.51 

.41 

HONDO 

1.14 

1.11 

.03 

HONEY    GROVE 

2.56 

1.25       .11 

.10 

.45 

.65 

HORDS    CREEK    DAM 

3.23 

.24 

.04 

.81 

2.05 

.09 

HORGER 

2.73 

.09 

.71 

.10 

.01 

.14 

.10 

.02 

1.54 

•  02 

HOUSTON    WB    CITY                       R 

1.94 

.40 

T             .11 

1.12 

.08 

.03 

T 

T 

T 

.09 

.11 

HOUSTON    WB    AIRPORT 

6.04 

1.89 

.50 

1.27 

1  .09 

.44 

.01 

T 

T 

.71 

.11       . 

)3 

HOUSTON    ALIEF                             R 

1.40 

.30 

.35 

.11 

.64 

HOUSTON    BARKER 

2.06 

.28 

.30 

.05 

.59 

.33 

. 

7       .2 

HOUSTON    DEER    PARK 

2.63 

.19 

.43       .16 

1.54 

.13 

.18 

HOUSTON    HEIGHTS 

2.49 

.20 

T 

.45 

.98 

.61 

.25 

HOUSTON    HIDDEN    VALLEY 

1.92 

.08 

.64 

1.09       .02 

.09 

HOUSTON    MISSOURI    CITY 

2.61 

.72 

.15 

.78 

.28 

.15 

T 

.53 

HOUSTON    NORTH    HOUSTON 

1.43 

.81 

.56 

.06 

HOUSTON    SAN    JACINTO   DAM 

1.25 

.07 

.15 

1.03 

HOUSTON    SATSUMA                       R 

.30 

.15 

.15 

HOUSTON    SPRING   BRANCH 

2.32 

.06 

.15 

1.06 

.05 

.16 

.13 

.21 

.48 

T 

HUMBLE 

.75 

.60 

.15 

HUMBLE    PUMP    STATION 

.10 

.10 

HUNT 

.20 

.04 

.16 

MUNTSVlLLE 

1.53 

.03 

.69 

.25 

.50 

.06 

HYE 

IMPERIAL 

•  80 

.80 

INDIAN    GAP 

1.07 

.18 

.48 

.21 

.20 

IOWA    PARK    EXP    STATION 

3.26 

T 

.30     1.37 

.02 

T           T 

T 

•  60 

.62 

.35 

4.10 

.04    3.50 

.12 

•04 

•  40 

•ILL    GUARD    STA 

2.77 

.44 

1.67 

.46 

IV  :lle    EXP    STA 

1.31 

T          1.26 

.03 

.01 

T 

.01 

JACKSONVILLE 

.90 

.25 

.65 

T 

jAMfS    »IvE»    PAhCM 

.80 

.80 

JARPELL 

.30 

.05 

.36 

.09 

J*^P£» 

4.86 

.20 

1.26 

.38 

1.10 

1.92 

ttooc 

2.44 

7 

.47 

1.20 

.77 

3.37 

.10       .60 

1.72 

.02 

T 

.05 

.88 

JOMMSOM    PAN^h 

.31 

•  31 

JOMES    C    BAR    B    RAN'H 

.12 

.  12 

-    PAMCH 

m  4   isc 

1.42 

1.36 

.06 

JUNCTION    CAA    AIRPORT 

.09 

.07 

.02 

r ARttA'r 

3.37 

.26       .67 

.47 

.45 

1.52 

'ITY 

1.04 

.4? 

.62 

1     MILL 

1.86 

.95 

.09 

.54 

•  28 

T 

3.36 

.09    1.10 

1.82 

T 

T 

.35 

• 

2.30 

•  12 

•Of 

2.05 

.09 

4   fttw 

3.78 

3.20 

•  56 

1.76 

.15 

.41 

.15 

.65       T 

.40 

1.37 

I 

.11 

1.26 

KILL  (CM 

■  ■•• 

•■Ltf 

3.27 

•01 

1.99 

.19 

.31 

11    M»V 

5.77 

1 

•  03 

1.56 

.06 

1.74       .28 

.08 

1.16 

.72 

.14 

.13 

r«tM    *    tV 

•  4* 

1 

.20 

.02 

.  1  1 

2.52 

.09 

.J?     ).?* 

T 

.31 

2.41 

7 

.'•• 

.0? 

1.28 

.4A 

I 

T 

■ 

.'.'. 

98 

l.ll 

t 

.26 

.12 

.07 

T 

T 

.•2 

.64 

.04 

.  12 

•  *    >    * 

.07 

.02 

* 

1.78 

J. IV 

,44 

,01 

T 

Af(l 

I.M 

.62       .24 

/.4(l 

.06 

.29 

.15 

1.   II 

•  64 

.  )  1 

,  .    ,. 

.17 

■  11 

1.10 

.60 

1.75 

.25 

,..', 

■If 

1 

1 

1  .60 

.10 

!.»• 

I 

T 

T 

.09 

.17       T          1.16 

.49       T 

• 

/... 

1.44 

.** 

..1/ 

/.I/ 

.46 

./  1 

T 

2.05 

I.M 

.75 

.40 

•••1 

1          1.10 

1.44 

.  (I 

.16 

l.ia 

.05 

».»4 

1.7? 

.57 

.58 

.L/ 

•  67 

.04 

.05 

4.11 

.,1 

.»7 

L»fl      •' 

T 

.29 

T 

.56 

1.50 

.  J5 

■07       .78 

1.12 

.79 

■  15 

DAILY  PRECIPITATION 


TEXAS 
JULY  1958 


Day  of  month 


2        3 


ITTLEFIELO 

JVIN6ST0N 

,UM> 

OCKMART    2    NH 

ONETA 

ONG    LAKE 
■r-NSVlE* 
OOP 
0REN20 

ubbock 

u6bock  hb  airport 
ufkin  caa  airport 

ULlNG    1    SE 
TNXHAVEN    RANCH 
AOISONVILLE 

AGHOL  1  A 

ANCHACA 
AHSFIELO 
AN5F1EL0  OAM 
ARATHON 

ARCO 

ARFA  16  S 
ML  IN 

*ftSHAL_ 

ART  IN  RANCH 

ARYS  CREEK 

ASON 
ATAOOR 
ATAGORDA 
HB 

AUR8R0 
:  ALLEN 
Z   Camet 

:  cook 

:  oonalo  store 

:  GREGOR 

:    INTOSM    RANCH 

:   KINNEY 

■"PHIS 

:NARO 

•  NT ONE 

:N2IES  al  ranch 

:RCEO£S    7    S 

:RR1LL    RANCH 
■RT20N 

itlA 
IANI 
iDLANO   WB    AIRPORT 

OLAND    A    ENE 

OLOTHUN 

LLER    RANCH 

NEOLA 

NEftAL    HELLS    CAA    AP 

fiANDO   CITY 

SfilOM 


I     S 


ILL 


>BEETIE 
►NTAGUE 
1NTG0MERY 
*GAN 

■"SE 


IRTON 

'SCOW    1    SE 

>SS   RANCH 

"UNT    LOCKE 

PLEASANT 

UNTAIN   CREEK 

'ENSTER 

•LESHOE    1 

ILLIM 

NOAY 

RR  RANCH 
COGDOCHES 
PLES    5  NE 

TALI  A 

AL    RANCH 

GLEY 

WiLLE 

V  BRAUNFELS 

•  CANEY    A    NH 

*  GULF 


N€V 

»Et  3   NH 
ANGE 

ERTON 

ON* 

OUCAH 

INT    ROCK 

LACIOS   CAA    AIRPORT 

LESTINE 
LO   PINTO 


NOALE 

NHANDLE 

*THER    JUNCTION 

ma 

SAOENA    HOUSTON 


WELL 
RRYTON 

Wtton  io  mnh 

-UGERV1LLE 
ERCE 

4.OT   POINT 
TTSBURG  A    S 
ACID 


.23 

1.A5 
«AA 
1.13 

3.19 


2.65 
1*66 
2.52 


.76 
2.65 

2.40 


1.21 

3.05 
1.75 
3.00 


5.85 
3.34 
2.07 
2.51 
4.28 


1.24 
5.45 

4.77 


8.81 
1.57 
2.94 


1.12 
1.95 
3.78 

5.17 
2.31 
2.18 
1.16 
4.78 

5.48 


2.75 
8.39 
1.64 


1.19 
5.99 
6.16 

2.24 
2.46 

3.07 
3.08 


.12 

2.75 

.05       .06 


1.20 

.16 

.06       .83    2.15 

T  2.70       .40 


.06       .06       .06 
.68 
3*34 


1.31 
.34       .73 


.24 


.65 

1.05 

.32 

.03 

T 

.90 

.60 

.50 

1  .69 

1.66 

.37 

1.00       .10 

1.47 


1.31 

.17 

1.26 

1.05    1.55 


.33    1.11       .23 


13         14         15 


.60    2.22 

.99 

2.63 


.10    3.U 

1.56 

2.90 

1.41 

it 

.04    1.93 
1.50 

13 

•25    2.04 

.20 

.23 


.86 


.».9 


1.00 

2.18 

1.02    1.06 
.48 


1.75 

3.74 

2.50 

.19    1.50 
1.25 


16    |    17       18 


.27       T  T 


.30      .75      .02 


.  18 

.4,5 


25      26      27 


28   I    29   i    30       31 


2.30 
.74      T 


2.24      .47 

.25 


,12       .54    1.04 


DAILY  PRECIPITATION 


Continued 

| 

Day  of  month 

Station 

5 

"»T 

2    |    3 

4    1 

5        6 

7    |    8    | 

9 

10 

11     | 

12 

13  |    14  |    15 

16         17         18 

19       20 

21 

22      23      24 

25  1  26  1   27 

28    |    29 

30 

PLAINS 

2.37 

.12 

.09 

.46 

.01 

.08 

.04 

.25 

1.32       T 

PLAINVIEW 

1.-6 

T 

•IB      .97 

.02 

T 

.16 

.02 

•03 

.02 

.06 

T 

POINT    COMFORT 

1.38 

■24 

.1*       T 

.46 

.02 

.50 

T 

T 

POLAR 

.38 

•  06       T 

T 

•  30 

T 

PONTOTOC 

.83 

•  39 

.50 

PORT    ARTHUR 

4.83 

T 

•74      .24 

.94 

.89 

•  33 

.24 

.39                     T 

T             T             ,30 

.20       .05 

.47       T             .06 

PORT    ARTHUR    WB    AIRPORT    R 

3.63 

.27 

.11       T 

.42 

•  32 

.46 

.02 

T            .03 

•04       .31    2.52 

T 

T 

•03       .91 

•  21 

T 

PORT     ISABEL 

3.03 

.76    2.10 

.03 

.11 

.05 

PORT    LAVACA 

1.33 

T 

.50 

.83 

PORT    MANSFIELD 

.80 

•25      .17 

.04 

.34 

T 

T 

PORT    OCONNOR 

1.05 

T 

•  44       T 

T 

T 

.58      T 

T 

T 

.03 

T 

T             T 

POSSUM    KINGDOM    DAM 

6.31 

1.S3    3.73 

.02 

.73 

POST 

1.20 

.06 

T 

1.10       .04 

POTEET 

2.27 

2.25 

.02 

POYNOR 

1.69 

.25 

1.39 

.03 

.02 

PRADE    RANCH 

.28 

.21 

.07 

PRESIDIO 

1.33 

.03 

.07 

.35 

.15 

•  30 

•37       .26 

PRICE 

1.67 

.55 

.48 

•  44 

PROVIDENT    CITY 

3.72 

.21 

3.12 

.14 

.25 

PUTNAM 

2.»5 

.80    1.65 

OUANAH    5    SE 

4.6? 

.20 

.56    1.13 

.76 

.39 

.77 

.03 

.65 

OU1TAOUE 

3.18 

1.33 

.79 

•  52 

.  54 

QUITMAN    2    S 

2.22 

1.00 

1.09 

■07       .06 

RAINBOW 

2.26 

.81 

1.24       T 

•04       .17 

RANGER    PUMP    STATION 

6.99 

4.63 

.  16 

•  20 

RAYMONDVlLLE 

3.27 

.02 

1.53 

.01 

.86       .31 

.  17 

.37 

.65       .13 

RED    BLUFF    CROSSING 

.90 

.12 

.06       .01 

RED    BLUFF    DAM 

2.01 

.07       .09 

1.54 

T 

T 

REFUGIO 

.62 

.06 

.04 

T 

.22       T 

.30 

T 

RICARDO 

1.12 

.75 

.37 

RICHARDS 

3.40 

.22 

1.06 

.55       .70 

.02 

.85 

RICHARDSON 

2.20 

.40       .90 

.20 

.70 

RICHLAND    SPRINGS 

.34 

RICHMOND 

•  86 

.18 

.01 

.03       .04 

T 

.02 

■25 

.08                     *25 

RILEY    BEN    RANCH 

.97 

.47 

.50 

RINGGOLD 

3.93 

■92    1*61 

T 

.64 

.76 

RIO    GRANDE    CITY    2    ESE 

3.67 

.05 

,95 

2.03 

RIOMEDINA    2    N 

.29 

.06 

.23 

.18 

1.38 

RISING    STAR 

1.94 

.38 

RIVERSIDE 

2.43 

.".9 

•99       ,95 

ROANOKE 

3.58 

2.10 

.45 

1.03 

ROBERT    LEE 

.00 

ROB ST OWN 

2.84 

1.38 

.02 

1.44 

.45 

ROSY 

.69 

.24 

.53       .29 

ROCKLAND    1    N 

4.25 

•  02 

2.39       .15 

.40 

.47 

ROCKPORT 

1.44 

.15 

.05 

.66 

,51 

.05 

.02 

ROCKSPRINGS 

POCKWAt_L    3    WSH 

3.85 

3.15 

.70 

ROOSEVELT 

.16 

.16 

.34 

ROSCOE 

2.34 

2.00 

ROSENBERG 

.98 

.10 

.04       .05 

.05 

.33 

.03 

.38 

ROSS 

.65 

.52 

.06       .07 

ROSSER 

2.40 

.75 

1.65 

ROT  AN 

.02 

.02 

RUNGE 

1.00 

1.00 

RUSK 

1.70 

.10       .SO 

.80 

T 

SABINAL 

1.17 

1.17 

•  09 

SAN    ANGELO   DAM 

.13 

.04 

.10 

SAN    ANGELO    MB    AIRPORT       R 

•  21 

T             .11 

T 

' 

SAN    ANTONIO    MB    AIRPORT    R 

7.39 

.01 

.01 

2.52 

4.45 

.40 

SAN    BENITO 

1.60 

.49 

.27 

.84 

SAN    MARCOS 

.IS 

.06 

2.35    1.16 

T 

SAN    SABA 

.35 

SANDERSON 

.35 

'.A*',' 

.31 

.16 

.15 

SANGER 

3.07 

1.53       .49 

1.03 

SAR1T*     7    f 

1.73 

.30 

T 

.03 

1.15       .20 

,09 

.02 

T 

SCMULEN8URG 

3.04 

.10 

.09      .27 

2.46 

.12 

SFALY 

2.12 

•03 

.61 

1.37 

.11 

KM  IN 

2.35 

.30 

.09 

1.96 

SEMINOLE 

1.63 

.06 

.55 

.31 

.07 

.10 

.20      .02 

.12 

,44       .02 

.13 

iCVNOUN 
IHAMMOCl 

5.66 
5.92 

.09 

.20 
1.22 

•31    1.72 
1.20 

1.91 

•  47 

.64 

.18 

•  26 

1.30 

1.10 
.01       .98       .01 

.04 

iiiimi 

2.09 

•36      .46 

.46       .01 

• 

.00 

SILVERTON 

2.79 

T 

.33 

.70       .70 

r 

•  22 

■  84 

SINTON 

1.27 

.35       .42 

.47 

.03 

.17 

•  36 

2*38 

iLAfOM    5    SE 

3.02 

■01 

.03 

.62 

.06 

SLIOCLL 

2.62 
.16 

1.12 

iH 

.10 

•     t-LC 

1.88 

.07 

.05 

1.20      .36 

T 

.31 

!■>'-'► 

.13 

.02 

lONOftj 
l^fANMAN 

.34 
6.33 

.75       .'J 

.56 

.75       .30 

1.32       .03 

.34 

.49 

•  47 

.23 

.10       .66 

inm:  »an<m 

.00 

■.►•IH4   »»*nCm    2    ir 

.81 

.20      .33 

.29       .03 

1.19 

1P9)|N«1'SVN      J     * 

».!« 

3.09 

.96 

.08 

.15 

T, 

1.05 

1«V«     )     MJM 

2.93 

.A3      .39 

2.06 

.04 

.13       .25 

.94 

.02 

.06 

•  60 

■'■>     I 

1..1 

T             .90 

1.92 

tTfPMfirVlLLP     1    NC 

1.60 

1.00 

.24 
■*| 
.13 

tUNUM    (  1" 

.J' 

.0  I 

ftTr«LlM  cif»   ♦  m 

1.61 
T.I9 

.1*      |T| 

•  01 

Ltfl 

.73       .  #0 

2.00       .19 

.42       .41 

.79       .69       .06 

•.••>»••.    •    NJNJ 

10.81 

1.19 

9.00       .49 

.20      .72      .09 
.60      .19 
.34       T 

>.»! 

•  20 

.14 

.29       .02 

.09 

.03 

.19 

1.12 

.4/          .44 

.47       .15 

.1) 

•  1  ) 

1.40       .19 

*»*•■*  » 

2.01 

.10 

•  0» 

.92 

.34 

•#     »» 

.61 

1.3'. 

f 

.41     1WI 

.08 

1.14 

.99 

,.•  i 

.30 

.-..4 

.91       .11 

I 

/.49     1.7* 

.30 

T 

.31 

.74       .04 

.99 

I. 01 

.04 

.99     1.40       .69 

.06 

3.M 

.03       .01 

»./4       .41 

UM 

.16 

.7fl 

1.11 

.70       .47 

■ • _  .■  ■  . 

.M 

.11 

'»»3»r 

3.66 

.4)      |.4| 

1*20 

ill 
.11 

.10     l.tl 

•  31 

1.04                     .06 

!•«         t- 

>.M 

.02       .41 

1.74       .01 

■      • 

l.tl 

.',* 

.  M      ,$t 

■  •J 

.41 

.01 

.01 

.« 

"••'      » 

.11 

.11 

•  11 

.09 

1.4. 

i        |,M 

1.40 

I 

%     -r 

♦  .II 

..',i      l.l. 

.  '/ 

I             1 

DAILY  PRECIPITATION 


TEXAS 
JULY    1958 


Day  of  month 


T1C0CN 

ro«B*u 

'0*AH 

'RENT 
■RENTON 


*LER    *    NE 
IK8ARGER 
JVALDE 

-ALENTINE    10    WSU 
•ALLEY   JUNCTION 


ALLEY   VIEW 
AN  HORN 
ANCOURT 


ALLER   2    SSH 

UKM 

ASHINGTON   STATE    PARK 

ATER   VALLEY 

ATER   VALLEY    11    ENE 


N ART ON 

■I  I  THEY   OAK 

■1ITSETT 

ICH1TA   FALLS    WB    AP 

ICMiTA    VALLEY    FARM    29 

1LL1AM   HARRIS    RESVR 
ILLS    POINT 
ILSON   RANCH 
INCHELL    2    WNW 
'NK    CAA   AIRPORT 

I NNSBORO 

INTER   HAVEN    EXP    STA 

INTERS 

>LFE  CITY 

W0580RO 

UKUM 
NKTONN 

>LETA 


1*08 
4.21 

2.42 


.04       .04 
•17       .02 


•61    1.93 
.60      .70 

1.04 


.90 

.45 

.il 

.93 

1.75 

.25 

1.25 

.47 

.74 

.57      .10 
1.27 
.40 


10       11       12 


13      14       15 


16      17      18 


T  .06 

.45      7 


19      20      21 


22  I   23      24 


.01      T 
•26      .26 


.13 
.60    1.50 


25      26      27 


.03      .66 
.13      .96 


28      29      30      31 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 


ABILENE  WB  AIRPORT 

AGUA  NUEVA 

ALBANY 

ALICE 

ALPINE 

AMARILLO  WB  AIRPORT 

ANAHUAC  6  E 

ANGLETON  4  NE 

ANSON 


ATHENS  2  SSE 

AUSTIN  WB  AIRPORT 

AUSTWELL  WL  REF 

BALLINGER  2  N 

BALMORHEA  EXP  PAN 

BAT  CITY  WATERWORKS 

BAYTOWN 

BEAUMONT 

BEAUMONT  EXP  FARM 

BEEVILLE  5  NE 

BELTON  OAM 

BENBROOK  DAM 

BIG  SPRING 

BISHOP 

BLANCO 

60ERNE 

BOHHAM 

MMM 

»0»Gf»  3  w 

■Mil 

•orb 

»»*£«» 

.  ■,■»■< 

•  •CMUM 


Day  Ol  Month 


95   95   94 


69   70   66 


96   90 

70   71 


67   71   71 

92   92   93 

71   72   72 


96   95   95 
72   72   70 


69   69   68 


93   95 

7*   74 


92   91   90 


97   97   97 


66   63   70 


97 

89 

76 

83 

75 

65 

64 

60 

96 

96 

98 

89 

74 

7  5 

75 

73 

94 

97 

83 

82 

70 

72 

61 

62 

77 

75 

77 

86 

59 

58 

58 

59 

93 

93 

94 

94 

71 

72 

73 

69 

94 

94 

89 

93 

71 

72 

71 

72 

90 

85 

85 

95 

70 

64 

64 

70 

99 

97 

93 

89 

73 

72 

73 

73 

95 

90 

82 

88 

66 

68 

70 

67 

96 

94 

87 

91 

74 

70 

69 

70 

92 

94 

89 

90 

78 

77 

73 

73 

98 

97 

90 

88 

74 

69 

62 

60 

10   11   12   13   14 


95   99  100 
73   73   74 


89   97 
71   74 


93   99 
66   68 


91   92 

75   71 


9  1   92   92 


98   98 

73   74 


98 

96 

97 

98 

73 

72 

76 

77 

95 

94 

94 

94 

70 

70 

73 

74 

95 

95 

96 

91 

70 

70 

75 

75 

94 

93 

94 

94 

72 

72 

74 

71 

96 

96 

96 

95 

74 

76 

74 

69 

93 

96 

97 

90 

73 

74 

74 

67 

n 

90 

9  1 

92 

93 

■it 

i? 

72 

69 

73 

74 

74 

90 

90 

90 

91 

i/ 

93 

72 

72 

70 

73 

73 

73 

9  1 

92 

93 

94 

h: 

SI 

71 

71 

71 

69 

66 

67 

97 

96 

9  1 

90 

91 

77 

73 

63 

u 

62 

57 

59 

96  90  92 

70  68  62 

7  3  9  3  9  5 

71  71  72 

74  II  75 

rj  c 

m  n  m 

M  71  70 

9  1  ||  7  J 

71  70  69 

76  II  V6 


98   91   91 


61   61   45 


9  7   96   »» 

l.-l       69   46 


90   92   95 


93   94   92 


92   91   92 

73   74   72 


76   69   72 


96   88   93 


77   85   88 
68   66   70 


86   90   97 


72   73   74 


100  100   99 


97   98   97 


99  103  103 


67   70   73 


94   94   92 

74   75   78 


92   92   92 


99  100  103 


96   92   95 


95   95   96 
76   78   77 


91   91   92 


102  101  102 


M 

91 

72 

75 

61 

65 

94 

97 

91 

74 

69 

69 

91 

74 

.e 

ro 

ro 

71 

91   93   96 
71   73   73 


95   87 
7  7   68   6  3 


96   77 
It         It 


98   9»   IV 


64   10        10 


it       16   14 
66   64 


94 
69 

85 
67 

90 
68 

19 

87 

89 

69 

68 

66 

84 

82 

92 

67 

64 

63 

•0 

79 

87 

61 

62 

70 

78 

119 

95 

60 

12 

61 

■2 

|| 

93 

*| 

I  i 

67 

n 

|| 

97 

u 

63 

64 

95 

90 

V4 

70 

70 

72 

|4 

10 

93 

II 

65 

68 

|| 

10 

96 

'.' 

1.1 

70 

•4 

HI 

93 

li 

7  0 

73 

■  i 

M9 

eg 

7,9 

71 

7/ 

70 

•  J 

M 

90 

|| 

|| 

61 

«« 

til 

•  4 

N 

73 

91   91   94 


73   77   76 


73   73   75 
92   93   97 


95   95   94 


96   95  100 

71   70   70 


9  2   91   92 


91   91   92 
67   69   71 


92   93   94 
73   72   75 


97   98   96 


92   93   94 

73   74   75 


94   94   96 
72   73   74 


96   95   99 
73   73   72 


97   93   95 
69   68   69 


95   97 
73   73 


94   93   96 


96   95   97 


71   70   75 


96  I0O 
44   70 


96   93   95 
76   79   81 


95   91   93 


98   96   96 


72   77   77 


105  103 
76   74 


95   93 
75   71 


95   95 
72   74 


93   95 
75   82 


16   17   18   19   20   21   22   23  24   25   26   27   28   29   30   31 


76   96 
71   76 


98   99 
77   76 


94   95 
73   75 


9  8   98 
73   75 


98   97 
78   75 


96   92 
63   61 


92   95 
65   71 


lot  104  io' 

M   69   75 


97   97 
77   74 


92   94 
82   77 


102  100 
73   70 


94   95 
77   76 


94   94 
70   70 


89   82 
65   59 


94   92 
73   76 


96   98   97 


94   98   94 


97  99  99 

77  75  73 

96  97  97 

77  72  74 

97  97  97 


100   98   99 


96   95   96 


94   95   95 


93  93  91 

74  72  71 

95  93  97 

75  74  74 

89  95  96 

65  75  71 

91  97  95 

63  70  70 

95  93  97 

75  74  74 

98  96  97 

75  75  75 

100  95  99 

75  72  71 

96  97  97 
70  69  71 

96  97  98 

76  75  77 

97  96  98 

75  74  73 

101  99  100 


68   66   64 


92   92   91 


97   99  100 

72   71   71 


96   97   96 


96   98   98 

74   73   75 


101  103 
72   68 


68  70  70 

97  100  100 

76  78  79 

96  95  97 

71  73  71 

88  92  95 

65  64  68 

92  93  90 

78  79  77 

94  95  95 

74  75 

9  7  100 

68  70 

100  98 

71  72 

96  96 

76  71 

98  99  99 

77  77  76 

94  93  94 

79  80  80 

98  92  97 

72  60  71 


98   96   95 


94   93   94 

75   74   75 


96   99   98 

71   74   75 


97   97   99 

72   72   76 


98   99  101 


101 

74 

101 
71 

100 
70 

100 
73 

102 

75 

104 

78 

99 

77 

9  6 

77 

99 
76 

9  6 
75 

100 
75 

101 
77 

93 

69 

9  4 

67 

90 
62 

83 
62 

89 
65 

89 

66 

90 
63 

85 
66 

68 
62 

93 

67 

9  5 
69 

90 
67 

93 
76 

92 

ri 

93 
75 

94 
76 

9  6 
77 

94 
75 

94 
76 

95 

75 

97 

74 

9  5 
72 

95 
73 

95 
73 

100 
72 

99 
73 

100 

71 

101 
74 

107 
78 

102 
77 

99 

75 

98 
75 

96 

71 

97 
70 

102 
70 

102 

74 

96 
72 

96 
73 

98 

75 

100 
75 

99 

74 

99 
74 

97 
76 

98 
76 

96 
76 

99 

75 

100 
75 

99 

75 

94 

80 

93 
82 

93 

79 

93 
77 

9* 
79 

95 

79 

101 

67 

99 
73 

99 

73 

100 
72 

103 
72 

105 
74 

102 

70 


95   96   95 

75   77 


93  95  95 

70  68  73 

97  99  96 

74  73  70 


95   99   98 


96   85   92 
74   65   60 


97   95   93 

75   73   65 


too 

71 


99   99  101 


97   99   99 

67   70   73 


98   91   81 
74   73   70 


97   98   99 


101  101  101 


92   92   93 


95   96   90 

77   73   75 


100  100   99 


92  97  95 
76  68  74 

98  99  101 

71  71  75 

97  96  98 

80  74  76 

97  97  96 

74  75  74 

94  95  96 

74  74  75 

93  92  97 
69  69  74 

84  90  95 

69  68  69 

68  92  93 
6  7  66  68 

95  87 

69  66 

92  98  92 

71  66  70 

100  101  101 

74  74  72 

98  96  99 

70  65  72 

96  92 
70  67 

99  100  100 
74  75  73 


92   96  103 
68   67   66 


92   92   93 


95   96 

75   76 


99   96 
71   76 


100  100 
75   76 


103   99 
76   74 


96   97 
69   72 


95   95 
66   71 


97   96 

74   74 


96   89 
65   65 


90   90 
65   62 


97   98 
77   77 


99  100 
77   73 


102  101 
72   74 


100  100 
71   69 


100   96 
77   74 


95   96   96   9! 

76   76   75   7! 


96   97  100   9( 
76   76   76   8( 


99  100  101 
74   75   71 


98   98   99  10< 
71   74   75   7! 


98   98  100  10. 
76   77   76   71 


97   95   96  10: 
72   72   75   71 


97   99  100   91 

76   73   74   7! 


97   97   98 
74   71   72 


96   97 

70   71 


95   96   99   91 


67   90   94   9i 

65   70   73   71 


104   91   91 
69   6  3   66 


93   91   93 

75   76 


911 

63 

92 
66 

93 
70 

9 

7 

97 

72 

101 
77 

102 
78 

10 
7 

99 
76 

|| 

76 

102 
77 

10 
7 

01 
76 

10/ 
72 

101 
73 

10 

7 

711 
7* 

9  7 

70 

100 
73 

to 
7 

7H 

74 

101 
77 

103 

IB 

10 

0" 
73 

101 
74 

101 
69 

10 

6 

on 

10O 

1114 

10 

Continued 

J 

Jl 
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I 

1£ 

.Mi 

'M 

tAJ 
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TEXAS 
JULY  1958 

Station 

Day 

Ol  Month 

01 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

16 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

2 

> 
< 

6R0MNK00D 

MAX 

MIN 

93   93 
70   72 

94   93   94   95   83   89   93   95   95   98   98   96   98 

71   73   74   70   70   65   71   71   72   73   76   74   75 

98 

74 

98   9( 
72   75 

98   99  IOC 

73   74   73 

94   93 
65   68 

95  100   99   96   98   99  101  103   96.1 
71   75   71   74   74   74   76   76   72.3 

9UCHANAN  DAM 

MAX 
MIN 

94   93 

73   72 

95 
71 

94   86   89   95   93 

70   68   72   72   73 

96   96 
76   76 

96 

77 

96   96 
73   74 

96 
76 

99   99 

76   77 

100   99 

77   77 

99   99  100  100   96.1 
78   73   76   76   74.2 

3JRNET 

MAX 

MIN 

92   92 

72   73 

92 
7] 

92   93   9, 

73   74   7 

86   91   93   92   93   93   94   95   94 
69   67   69   72   71   71   74   74   76 

95 

75 

95   95 
72   73 

95   97   96 

70   71   74 

97   97 
75   76 

98   98   97   96   96   97   98   98   94.5 
77   71   72   76   75   71   73   74   72.7 

CAMERON 

MAX 
MIN 

94   94 
74   71 

9! 
72 

95   97   9] 
71   73   71 

84   91   94   95   95   95   95   95   96 
69   70   72   73   72   74   76   78   76 

97 

77 

97   96 
74   74 

96   98   98 
74   73   76 

98   99 

78   76 

99   99   99   99   98   97   99   98   95.9 
76   74   74   75   76   75   76   75   74.0 

CANADIAN  1  ENE 

MAX 
MIN 

97   95 
75   72 

92 
65 

93   92   75 
69   62   6; 

80   86   94   95   96   96   97   95   95 

62   60   64   61   73   70   66   74   72 

93 
73 

96   97 
72   72 

99   95   98 
75   62   62 

90   90 
66   61 

94   94   90   90   88   92   96   92   92.6 
69   68   65   69   62   68   73   71   67.6 

CANYON 

MAX 
MIN 

95   92 

71   71 

94 

70 

94   91   76 
62   59   56 

79   87   92 
58   60   61 

94   96   96   99  101   99 
68   66   69   66   66   73 

91 
66 

94   96 

70   67 

94   90   89 
69   65   58 

90   93 
65   65 

97   94   92   90   87   91   95   93   92.4 
66   62   65   62   63   65   68   69   65.3 

CARRIZC  SPRINGS 

MAX 

MIN 

97   97 
72   72 

97 
72 

97   98  100 
74   74   76 

100   93   92 

71   73   74 

96   91   9! 

71   75   72 

97   98  100 

73   73   78 

99 

79 

96   98 

74   78 

95   99  101 

74   74   75 

101  102 
80   76 

102  102  101  101   99  102  102  104   98.5 
78   73   75   80   76   74   74   76   74.7 

CARTHAGE 

MAX 
MIN 

91   94 
66   70 

93 

70 

92   69   82 

69   61   70 

86   90   94 

72   70   70 

93   94   94 

73   73   7! 

93   94   95 

73   75   74 

96 

74 

95   96 

74   74 

97   97   95 

73   74   74 

91   95 
72   71 

97   96   98   99   98  100   99  101   94.3 
75   73   73   74   73   75   75   74   72.2 

CENTER 

MAX 

MIN 

90   92 
65   70 

94 
69 

95   95   91 
66   73   71 

87   90   92 
72   72   70 

94   94   97 
71   72   75 

95   94   97 
74   75   74 

98 

74 

97   96 

73   74 

94   96   99 
73   74   74 

98   93 

74   72 

97   99  100  101   99  102  102   99   95.7 
75   74   73   74   73   74   73   74   72.5 

CENTERVILLE 

MAX 
MIN 

91   93 
70   70 

95 
70 

95   94   96 

70   71   70 

92   79   86 
70   67   70 

95   92   95 

72   72   74 

95   94   95 

74   77   77 

97 
75 

98   98 
74   76 

97   96   98 

73   73   75 

95   98 

75   78 

96   96   98   98  100  101  100  IOC 
75   75   74   75   75   75   75   7! 

95.4 
73.3 

CHILDRESS  CAA  AIRPORT 

MAX 

MIN 

98   96 

74   74 

99 

75 

97   78   77 
66   64   64 

81   87   96 
64   63   65 

97  100  100 
71   71   74 

104  101   98 
72   78   77 

97 
75 

99   98 
74   73 

100   93   84 
75   72   63 

94   92 
70   70 

0' 
7C 

94   96   94   89   97  101   96 
68   69   71   70   72   76   75 

94.7 
70.9 

CHISOS  BASIN 

MAX 

MIN 

89   91 
62   65 

67 
68 

92   98   81 
64   65   64 

S3   86   91 
61   60   59 

90   93   95 
60   63   66 

102  100   96 
69   71   67 

93 

72 

87   91 
67   63 

89   91   95 
66   64   65 

95   94 
62   68 

94 
65 

95   93   95   90   88   93   92 
64   65   67   63   64   62   66 

91.9 
64.7 

CLARENDON 

MAX 
MIN 

96   97 
71   70 

97 
67 

95   91   76 
62   61   60 

76   80   66 
60   59   61 

95   95   99 
64   65   69 

99  101  101 
67   71   71 

93 

65 

96  100 
65   68 

99  101   90 
71   67   61 

84   92 
61   64 

91 

6". 

102   90   95 
65   64   6" 

86   89   97   99 
66   67   69   72 

93.4 
65.6 

CLARKSVILLE  2  E 

MAX 
MIN 

91   92 
69   70 

92 
72 

92   95   66 
68   69   69 

85   87   91 
64   68   73 

92   92   92 
72   74   68 

92   92   93 
74   75   72 

94 

73 

95   96 

72   73 

95   95   95 
71   66   69 

93   89 
73   73 

94 
73 

93   94   94 
72   73   73 

94   97   95 
73   73   73 

92.6 

71.3 

:leburne 

MAX 
MIN 

93   95 
68   73 

94 
72 

96   95   84 
74   71   68 

85   86   96 
68   66   68 

94   94   96 
72   78   73 

94   96   97 

76   75   76 

98 
75 

98   99 

74   74 

100  102   97 
73   74   79 

97   94  101 
75   66   76 

101  101  101 

74   74   76 

100  105  103  102 
76   74   74   75 

96.6 
73.2 

:OLEMAN 

MAX 
MIN 

92   92 

71   70 

92 
70 

93   93   83 
71   65   69 

85   89   94 
67   64   67 

94   95   97 
70   67   68 

97   98   98 
75   74   77 

97 
73 

97   98 

70   72 

98  100   95 

70   73   69 

91   92 
65   71 

96 

72 

97   95   96 

71   70   74 

95   98  101  103 
73   73   72   75 

94.9 
70.6 

ALLEGE  STATION  CAA  AP 

MAX 
MIN 

98   98 
71   72 

98 
71 

99   99   97 
72   68   69 

81   91   97 
69   70   75 

95   97   97 
75   74   76 

97   97   98 
75   77   76 

99 

76 

99   99 

75   75 

99  101   96 

75   75   75 

99  100  101 
76   78   77 

100  101  101 
75   75   76 

101  101  101  103 
75   76   75   75 

98.1 

74.2 

OLORADO  CITY 

MAX 
MIN 

95   96 

75   74 

97 
74 

97   94   80 
75   68   69 

86   91   97 
63   62   69 

96   99  102 
74   72   71 

103  103  102 
76   79   77 

100  100  100 
75   75   75 

102  100   96 

75   75   70 

100  101  105 
74   78   78 

104  100  100 

76   75   77 

97  102  105  108 
74   75   79   61 

98.6 
73.9 

ONROE 

MAX 
MIN 

93   97 
67   70 

96 

66 

96   96   99 
65   70   69 

95   86   94 
69   69   72 

91   90   97 
72   70   73 

97   96   96 
72   72   74 

98 
73 

99   98 

73   71 

100  100  100 
72   72   72 

99  100 

74   74 

99 
73 

101  100   99 
72   72   71 

100   99   99   99 
73   72   71   72 

97.1 
71.3 

ORPUS  CHRISTI 

MAX 
MIN 

90   90 
81   80 

91 
80 

91   91   92 
82   82   81 

87   89   86 

76   77   79 

66   90   92 
78   79   78 

90   90   90 
80   80   82 

92 
82 

92   90 
81   80 

90   90   90 
80   80   80 

90   90 
82   81 

90 
61 

90   90   90 
79   81   81 

90   90   90   89 
81   80   78   80 

90.0 
80.1 

ORPUS  CHRISTI  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

94   94 

77   76 

95 
75 

95   95   95 

77   78   77 

87   89   86 

74   75   76 

8  7   92   94 
76   73   75 

93   94   94 
78   79   79 

95 
79 

95   94 

78   77 

95   95   95 

76   77   79 

95   95 

79   79 

96 
79 

95   95   96 

75   79   79 

95   95   96   96 
79   76   75   78 

93.  S 

77.1 

ORSICANA 

MAX 
MIN 

95   96 

73   70 

96 
71 

95   96   97 
73   71   69 

87   88   89 
71   67   68 

96   94   95 

74   75   75 

95   95   98 
76   77   77 

96  100   99 

76   75   75 

101   99  101 

75   75   77 

95  102 

77   71 

99 
71 

100  103  101 
76   76   76 

101  101  104  102 
76   77   77   75 

97.4 
73.9 

OTULLA  CAA  AIRPORT 

MAX 

MIN 

100  100  100 
72   72   73 

101  103  103 
75   75   71 

88   94   98 
70   72   74 

95   98  100 

71   73   73 

103  103  102 
74   76   77 

101  101  102 
78   73   73 

102  104  102 

73   74   75 

104  105  105 
76   76   78 

103  102  104 
72   75   76 

104  104  106  106 

77   73   73   75 

101.4 
74.0 

ROCICETT 

MAX 
MIN 

91   92 
66   69 

94 

6  6 

93   96   95 
68   66   68 

85   86   91 
68   61   68 

93   93   95 

71   69   71 

95   95   97 
70   72   72 

96 
71 

97   95 

71   70 

97   98   98 
71   68   70 

97   98 
73   71 

96 
72 

99  101   99 

72   70   70 

103  101  103  101 
68   71   69   71 

95.9 
69.5 

90SBYT0N 

MAX 
MIN 

92   94 
68   69 

92 

70 

95   95   79 
68   65   62 

76   80   87 
60   58   58 

94   94   98 
62   68   70 

99  103  104 
70   72   74 

98 
73 

97   98 
71   67 

97  100   93 

66   70   71 

89   98 
70   69 

96 
70 

104   98   96 
70   71   73 

95   84   93   95 
64   65   70   71 

94.0 
68.0 

RYSTAL  CITY 

MAX 
MIN 

97   97 
74   74 

97 
73 

98  101  100 
75   76   76 

93   91   95 

72   73   73 

92   96   98 
73   73   74 

100  100  100 
74   75   76 

97 
78 

99   99 

75   75 

100  101  101 
73   75   75 

101  102  102 

76   77   77 

101  101  102 
75   76   77 

102  102  104  103 
76   74   75   75 

99.1 
74.8 

UERO  3  NH 

MAX 
MIN 

99   97 
72   74 

99 
73 

98  101  101 
68   73   75 

99   84   94 

73   70   72 

93   93   96 

7  3   72   72 

97   94   94 

74   77   77 

96  100   98 
75   75   72 

98   98   96 
72   73   74 

99  101  101 
73   75   75 

101  100  100 
72   74   77 

100  102  102  102 

75   74   74   74 

97.9 
73.5 

ALHART  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

94   90 
68   66 

93 

65 

90   76   76 
63   52   50 

78   92   97 
57   61   64 

98   89   95 

68   68   67 

97   99   85 
61   64   63 

89 
62 

90   91 
65   67 

91   87   81 
66   54   58 

67   91 
63   65 

SO 
54 

84   87   81 
62   64   60 

85   94   92   90 
63   64   66   65 

89.0 
62.7 

ALLAS  KB  AIRPORT 

MAX 

MIN 

95   95 
76   75 

90 
75 

96   90   80 
72   71   68 

85   86   94 

71   68   71 

95   94   96 

75   77   77 

94   95   97 

79   77   78 

97 

78 

J6   98 

79   78 

99  101   93 

79   78   80 

96   94  100 

77   69   76 

103   99   99 

76   78   78 

99  102  101  100 
78   80   81   78 

95.6 
76.0 

ANEVANG 

MAX 
MIN 

92   93 
73   74 

93 

73 

93   95   89 
72   72   76 

90   93   89 

71   71   74 

88   93   94 

74   73   74 

93   94   95 

75   79   79 

97 
76 

97   96 
76   74 

95   95   96 
73   75   73 

97   96 
76   76 

S6 
77 

97   97   96 
74   76   77 

97   98   97   97 
75   75   73   74 

94.5 
74.6 

JL  RIO  KB  CITY 

MAX 

MIN 

93   94 

74   74 

94 

73 

94   96   93 
74   75   72 

93   92   94 

69   71   73 

91   94   94 
74   74   74 

96   96   97 

75   75   76 

95 
77 

>4   96 
76   76 

96   99   98 

73   75   75 

97  100   99 
77   78   79 

98   97   98 
77   76   78 

98   98  102  101 

78   75   77   77 

96.0 

75.1 

:NISON  DAM 

MAX 
MIN 

93   93 
70   70 

9  "4 

76 

94   77   76 
65   68   69 

82   81   92 
68   64   66 

92   95   95 
76   76   72 

95   94   96 

75   77   74 

96   97   99 

77   77   76 

98   99   88 
76   72   70 

93   90   98 
69   75   60 

95   98   96 
75   74   76 

98   96  102  100 
80   79   79   79 

93.4 
73.5 

:NTON 

MAX 

'IN 

95   95 

75   73 

97 
74 

96   95   95 
76   69   68 

78   84   86 
66   69   68 

95   93   94 
73   74   74 

95   96   95 
75   76   77 

97   97   97 
76   76   75 

97   98   95 
74   74   75 

94   90   90 
72   66   74 

96  100  100 
77   76   77 

98   98  102  103 

77   80   79   79 

94.9 

74.1 

:NTON  EXP  STATION 

MAX 
MIN 

95   95 
75   72 

S5 
75 

97   95   74 
77   68   68 

84   86   94 
68   63   65 

94   94   96 

72   75   73 

95   95   96 

75   75   77 

96   97   98 

75   75   75 

98   99   94 

74   77   74 

97   95   98 
70   67   75 

100   99   98 

77   76   76 

98  101  103  102 
75   75   75   76 

95.4 
73.2 

'ALV1LLE  2  w 

MAX 

'IN 

90   93 
65   68 

SI 
56 

93   92   87 
67   65   67 

79   67   92 

67   65   66 

92   92   93 

70   69   71 

92   95   95 

71   71   71 

97   94   95 
72   70   70 

96   98   95 

70   70   70 

95   95   98 
72   72   73 

100   99   99 
71   70   69 

96  100  100  100 
70   70   69   70 

94.3 
69.3 

LLEY 

MAX 
MIN 

98   98 
72   72 

se 

71 

98  100  100 
73   74   75 

100   84   93 

71   71   74 

96   93   97 

71   72   72 

99  100  101 
72   75   75 

00   98  100 

76   71   72 

00  101  102  1 
71   72   73 

00  102  103 
74   73   74 

103  101  102 
70   73   75 

102  102  102  105 

76   71   71   73 

99.3 
72.7 

'BL1N 

MAS 

MAX 

'IN 

1AX 
MIN 

92   93   94 

72   71   71 

98   99   86 
70   65   62 

94   94   95 
73   75   68 

96   88   74 

60   57   54 

83   85   87 
67   65   69 

75   78   89 
57   56   63 

94  93   95 
71   72   72 

95  98   91 
68   66   68 

97   97   96 

75   73   74 

100  101   96 
66   65 

98   98   99 
73   72   73 

86   91   96 
59   66   68 

97   98  100 

73   75   77 

94   95   87 
68   64   56 

91   91   91 
65   66   69 

81   88   91 
60   64   59 

94   97   96 

74   73   74 

91   66   88 
61   61   62 

96   96   99  100 

74   74   76   75 

82   88   93   94 
62   63   68   65 

94.5 
72.0 

90.2 
62.9 

GLE  PASS 

MAX 
UN 

96   95   97 

74   74   73 

96   97   98 
74   67   76 

98   94   94 

70   70   73 

96   93   96 

74   73   74 

99   98   99 

77   74   75 

90   98   95 
76   75   75 

99  100  102  1 
75   75   77 

02  102  103 
78   76   79 

103  102  101 
77   77   78 

102  102  101  106 

78   77   75   77 

98.5 

75.0 

■ 

„.„ 

ereac 

tea  following  Stat 
195  - 

1 

Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


Day      Of  Month 


10      11      12      13      14 


15 


EASTLAND 

EDEN    1 

EL    CAMPO 

EL    PASO    W6    AIRPORT 


ENCINAL     3    NW 


FALFURRIAS 


FLOYDADA  2  SW 


FORT  STOCKTON 

FORT  WORTH  WB  AIRPORT 

FORT  WORTH  LEONARD  BLDG 

FOWLERTON 

FREDERICKSBURG 

GAINESVILLE 

GALVESTON  WB  CITY 

GALVESTON  WB  AP 

GATESVILLE 

GILMER  2  S 

GLADEWATER 

GOLIAD 

GONZALES  2 

GRAHAM 

GPANBURY 

GRAPEVINE  DAM 

GREENVILLE  2  SW 

MALLETTSVILLE 

MARL  !■• 

hcmdonvklc 
HUM  I 

MllLt 


• 


93   93   94 

67   70   70 


97   95 
73   75 


96   99   99 

75   69   78 


97   97 
74   74 


100  101   98 
71   72   69 


74   73   73 


90   92 
73   73 


70   69   72 


MAX 

94 

95 

MIN 

66 

72 

MAX 

96 

96 

MIN 

70 

71 

MAX 

96 

96 

MIN 

77 

75 

MAX 

95 

95 

MIN 

76 

75 

93  93  91 

71  72  66 

96  99  91 

69  72  64 

98  99  95 

73  74  71 

100  100  87 

72  73  68 

98  97  75 
71  70  66 

99  101  104 
71  74  75 

91  95  96 

74  76  75 

93  94  96 


89   92 
65   60 


98   99  100 

69   73   64 


96   92   79 
72   71   69 


96   97   94 

77   72   71 


100  101  102 


72   72   72 


91   91   91 
71   71   69 


95   95   96 


89   89   89 


95   97   98 


90   92   93 
69   70   71 


90   95   94 
74   75   74 


95   95 
73   73 


95   96 
75   71 


90   9} 
71   71 


92   92 
72   71 


96   98 
74   68 


90   91   91 


71   71   71 


65   65   67 


95   93   88 
74   69   71 


96   97   97 

74   76   78 


95   96   90 


97   97   75 


96   95   90 


76   1 7 
'4    '4 


Dii   N 
69   73 


'  ■«   66 


<5   75 

u       II 


It         '4 


89  ee  86 


9*   7«   88 


9*   92   71 
63   53   55 


96   89 
70 


7*  i.; 


»»   9  7   99 

7|    71   /4 


74    74    74 
II    /I    '.• 


67   62   61 


85   95   97 
64   60   66 


90   96   95 

71   71   75 


89   94   99 
64   66   69 


75   84   89 
66   66   66 


71   72   72 


97   85   90 

78   76   75 


87   88   91 
69   68   73 


59   58   62 


66   78   83 
58   58   60 


86   86   90 
62   60   64 


85   86   93 
70   67   69 


78   86   90 
68   66   68 


99   93   99 

72   71   73 


87   88   92 
69   66   68 


73   82   85 
68   62   64 


87   87   86 


74  78  76 

90  93  98 
69  68  67 

68  65  67 

86  82 

69  68  70 

91  95  93 
74  71  75 


67   63   67 


69   65   67 


68   66   68 


n 

<  ■ 

19 

i  a 

81 
67 

M4 

69 

94 
74 

93 
76 

87 

70 

7H 
70 

■II, 
75 

91 

76 

96 

77 

>■•, 
75 

II 

72 

u 

67 

75 
65 

M 

63 

99   90   90 


82   87   90 
72   70   72 


79   83 
65   63 


75   78   69 

||   9|   9| 


•  r   •  «   89 

II,    1,1     II, 


97   (9   92 

69  >.»       70 


II        7  1 


94   95 

77   76 


96   96 
75   75 


92   94 
68   70 


90   88 
80   80 


96   97   96 


94   98   99 
75   73   74 


94   93   95 


95   96   97 

72   74   73 


72   76   75 


95   92   92 

73   73   75 


88   94   94 

73   72   73 


86   93   96 

73   75   76 


93   95   97 
73   73   73 


90   90   91 

14    74    II, 


97   97   98 


95   90   96 

(.5   64   68 


70   72   72 


99   9*   95 


94   93   95 
76   78   79 


105  105  105 
84   83   78 


100   99   98 
74   75   76 


101  101  101 
72   74   76 


95   95   95 
76   77   79 


91   92   93 

74   75   77 


102  104  100 
67   74   75 


102  106  107 
73   70   73 


95   96   96 


97   98   97 


100  101  101 


93   93   93 
72   71   73 


88   89   90 


98   98   99 

74   75   76 


68   73   73 


96   95   96 

75   77   78 


97   97   98 
78   76   77 


94   93   94 
72   75   75 


90   95   95 

ii      in      it 


69   91   92 
72   7b   76 


100  102  102 
66   68   67 


98   96   97 
II        76   78 


96   95   96 
76   77   77 


74   7  7   76 
71   71   73 


97   96   98 
76   77   75 


98   95   90 


100   98   99 

77   77   76 


102   98   98 
76   72   72 


95   95   97 

78   75   74 


96   97   96 
68   68   68 


90   97 
68   70 


99   99   98 
70   72   72 


97   97   96 


97   98   98 
77   77   78 


93   94   96 

73   70   70 


?0   90   90 
33   83   83 


91   92 
83   83 


95   95   95 


99   99   99 
77   76   74 


98   96   97 
75   76   77 


97   98   99 

75   79   75 


95   95   95 

75   75   74 


95   95   95 
77   75   73 


95   95   96 


100   97   97 
75   76   74 


97   97   98 
75   75   74 


92   92   92 

7b   76   75 


100  100  100 


92   91   95 
64   61   65 


98   99   99 


97   97   97 


9  7   96   96 

7  1   II        II 


97   95   94 


95   96   97 

73   72   71 


102 
70 


96   96   97 


86  97  100 

70  69  71 

101  102  94 
75  75  66 

102  103  104 

70  72  73 

97  98  98 


94   95  95 

72   74  74 

97  96  93 
66   69  64 

98  101  87 
70   67  61 

99  99  103 
72   70  72 

98  100  93 
77   78  78 

99  99  100 


102  103  103 
73   73   74 


95   96   96 
68   69   72 


100  101  100 
73   75   74 


31   83   83 


92   90   91 
81   83   83 


100  102   97 
73   72   75 


71   71   65 


92 

66 

91 
66 

98 
69 

101 
73 

97 
76 

98 
77 

102 
69 

103 
74 

90 
67 

98 

67 

103 
74 

102 
74 

99 

77 

100 
77 

97 

74 

97 
77 

98 

66 

98 
67 

8  2 
63 

87 

61 

10  6 
73 

100 
72 

9  6 
76 

92 

70 

93 
76 

96 

67 

105 
76 

104 

70 

97 
73 

97 

73 

92 

67 

98 

66 

89 
83 

87 

76 

91 
B4 

90 
79 

10.' 

101 
74 

99  101 
70   71 


97   9 
73   74 


96   95 

74   76 


87   89 
65   65 


104 

70 


97   99 
76   74 


95   96   97 
73   75   75 


98   97   97 
76   77   79 


97   99   91 
74   78   67 


93   94   92 
74   75   75 


97   98   99 
71   69   71 


66   66   73 


85   95 

73   75 


101   98   99 


71   67   67 


94   92   93 

71   69   71 


98   98   99 
75   77   76 


98   98   98 


93  100   95 


89   95   96 

74   75   75 


92   97 

78   67 


92   98   96 

77   70   75 


94   89   93 
64   65 

97   93 


103  100 
78   78 


95   97 
68   73 


62   82   63 


91   92 
83   83 


73   72   73 


101   99 
76   74 


95  100 
73   78 


96   97 
75   75 


86   91 
67   68 


100  102 
80   80 


97   99 
69   71 


91   91 
81   83 


75   75   74 


97   96  100   96 

75   76   76   75 


100  100  102  100 
76   76   77   76 


97   97   98 

74   71   75 


100  100  100 
70   76   77 


97   96   98 

76   76   75 


98   97   96 


99   99   98 
75   78 

103  100 


95   95   95 

76   75   75 


101  100  100 


96   90   70 
62   60   64 


100  100   98 


100  101   98 


101  100   98 


99   96   97 


96   95   95 
78   79   78 


96 

77 

M 

76 

102 
78 

102 

BO 

99 

76 

103 
77 

103 
80 

104 

79 

99 

77 

98 

77 

102 

76 

101 
77 

98 

It. 

96 

74 

LOO 

77 

100 
76 

99 
75 

lOo 
75 

100 

75 

99 

74 

mo 
79 

100 
76 

101 
77 

101 
77 

98 

72 

96 
71 

101 
79 

101, 
60 

i  no 
76 

101 
75 

102 
74 

102 
76 

95 
75 

97 
77 

97 
76 

97 
76 

ion 
73 

99 

72 

103 
76 

104 
80 

89 
65 

65 

92 
66 

•| 

70 

tot 

75 

101 

74 

102 

79 

102 

75 

99 
76 

99 

77 

101 
77 

too 

76 

too 

7* 

100 
61 

101 
69 

102 
69 

97 

97 

99 

101 

72   7*  t»      T* 


do  ho  re  T9 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 


HOUSTON    WB    AIRPORT 

HUNTSVILLE 

IOWA    PARK    EXP    STATION 

JACKSBORO 

JACKSONVILLE 

JASPER 

JUNCTION   CAA    AIRPORT 

KARNACK 

KALFMAN 

KENEDY 

KERRVILLE 

KILLEEN 

KINGSVILLE 

K1RBYVILLE    FOREST    SERVICE 

KNOX    CITY 

LA   PRYOR 

LA    TUNA    1     S 

LAKE    COLORADO    CITY 

LAKE   KICKAPOO 

LANESA 

LAMPASAS 

LAREDO    WB    AIRPORT 

LAVON    DAM 

LEVELLAND 

LIBERTY 

LINDALE    5    SE 

LITTLEFIELD 

LIVINGSTON 

LLANO 

LONGVIEW 

LUBBOCK 

LUBBOCK    MB    AIRPORT 

LUFKIN    CAA    AIRPORT 

LULING    I    SE 

"AOISONVILLE 

MANSFIELD  DAM 

MARATHON 

MARL  IN 

MARSHALL 


TEXAS 
JULY  1958 


Day 


92   96   96 
69   72   70 


97   96   97 
75   74   76 


95   95   95 

78   68   74 


88   90   90 
72   69   67 


93   94   92 
64   70   68 


92   93   91 
72   69   69 


90   92   92 
68   70   69 


91   94   95 
72   72   71 


93   95   94 
71   71   72 


90   89   90 
72   71   70 


93   92   94 
73   71   71 


94   93   93 
75   70   73 


94   96   95 
63   69   67 


98   98   99 
75   73   74 


96   97   96 
72   72   71 


99  102  102 
70   71   74 


94   95   96 
74   73   73 


92   92 
74   72 


95   94 
72   73 


94   95 
72   68 


96   94 
70   74 


91   92 
70   70 


95   95 
72   68 


89   91 
72   72 


94 

93 

71 

73 

96 

96 

75 

76 

95 

95 

66 

66 

98 

94 

69 

69 

98 

100 

74 

74 

03 

102 

66 

68 

99   98 
76   75 


91   94 
73   74 


94   94 
70   71 


96   98 
66   73 


88   90 
69   70 


93   96 
68   72 


95   96 
72   72 


88   90 
67   70 


95   92 
69   69 


95   93 

70   70 


92 
72 

93 

76 

94 
72 

99 
75 

100 
77 

100 
78 

95 
74 

97 
68 

88 
69 

92 

64 

95 

71 

91 
58 

98 
71 

98 
71 

98 
74 

91 
70 

92 
68 

92 

67 

91 
61 

98 
61 

82 
59 

96 
70 

95 

70 

96 
65 

94 
73 

95 

75 

97 
73 

65   71   68 


94   95 
67   73 


96   96 
70   73 


97   95 
71   70 


91   92   85 

70   69   7  2 


96   81 
66   63 


96   81   77 
68   62   61 


98   93 
70   70 


94   96   91 


99   95 
73   70 


98   83 
62   63 


96   94 
72   69 


94   94   82 


72   72   76 


83   88   95 
66   62   67 


84   87   94 
67   63   68 


94   93   92 


67   63   65 


87   87   89 
69   66   69 


94   93   93 
70   69   72 


92   88   89 

69   67   67 


93   89   93 
70   67   67 


89   93   90 


82   89   96 
65   63   67 


96   95   96 


90   94   99 
61   63   69 


63   61   67 


95   86   93 


95   90   95 


85   85 
69   69 


83  86  92 

56  55  62 

100  90  97 

72  73  74 

86  81  86 

70  67  69 

79  83  94 

61  59  63 

92  86  93 

69  71  72 

95  89  94 

69  67  70 


10      11      12      13      14 


93   89   97 


95 

73 

96 

74 

96 
73 

94 
63 

95 
72 

96 

63 

88 
71 

88 
71 

91 
73 

89   91   94 
70   71   75 


94   95 
67   68 


92   92   92 

74   74   76 


70   74 

92   95 

72   70   73 


9  5   94 
72   72 


89   90   91 
68   70   73 


96  100  101 
73   73   73 


97  101  101 
73   72   71 


96   95 
72   73 


70   70   70 


90   95 
58   60 


92  82  93 

68  67  74 

78  91  95 

70  69  70 

98  92  92 

67  64  66 


62  59  60 

92  90  89 

67  69  71 

88  86  91 

70  71  71 


93   93   93 
76   79   79 


98   98   99 
76   77   77 


96   97   97 
72   72   74 


93   94   95 


97   96 
73   76 


92   93   94 

70   71   74 


93   94 
75   75 


97   96   96 

74   76   77 


91   91   92 


94   95   96 
72   72   76 


89   94   94 
70   73   72 


102  101  103 
76   78   78 


72   74   78 


108  108  109 
71   75   73 


95   95   96   96 

75   76   77 


92   97  100 

74   75   75 


93   9*   93   94 

70   73   74   74 


94   98  100 
64   68   72 


93   94   97 


90   90 
74   75 


96  102 
67   70 


93   89   93 
73   73   74 


97   94   96 
72   72   66 


96  100   98 
68   65   65 


95  101  100 
67   66   70 


91   96   96 
73   73   74 


72   72   74 


94   95   95 


96   96 
71   69 


92   97  100 


74   73   71 

95   95   96 

72   74   76 


107  109  102 
71   74   68 


98   95   95 
74   77   78 


92   91   93 

75   76   76 


109  110 
70   71 


72   74   73 


105  106  100 
71   73   74 


94   94   95 


97   97   98 

73   74   74 


102  104   98 


96   95   96 


16      17      18 


97   99   98 
76   76   75 


96   97   98 

73   75   76 


92   92   92 

73   73   73 


95   95   97 
73   72   69 


96   96   95 

72   69   74 


94   95   94 
72   76   76 


95   97   95 
75   76   74 


98   98   98 
76   72   71 


92   92   92 

73   71   69 


96   97   96 

75   72   73 


95   95   96 

71   71   72 


100  102  101 
75   73   75 


100  101  103 
76   74   72 


102   98   96 

70   67   63 


102   99  100 
75   75   74 


97   98 
76   72 


95   97   97 
76   76   75 


97   93 
78   66 


98   98   90 


95   93 
73   74 


94   96   96 

70   71   74 


98   96 
70   71 


95   94 
76   75 


97   97 
75   75 


98   99   99 


93   92 

69   68 


97   99 

70   74 


97   98 
76   76 


95   96 

70   71 


103   96   95 
77   67 


71   72   74 


101  101 
70   66   70 


97  100 

78   77 


91   95 
68   71 


75   75   75 


93   93 
76   75 


96   97 
66   66 


94   97 
75   74 


94   96 

76   75 


98   98 
56   67 


97   98 

71   70 


98   97 
73   74 


96   96 
74   72 


97   98 
75   69 


95   95 

64   68 


96   95   96 


98 

98 

100 

70 

72 

75 

102 

102 

101 

76 

76 

77 

96 

97 

99 

74  75  79 

96  9*  97 

67  69  65 

100  98  99 

75  74  75 

94  94  94 

75  74  76 

98  97  98 

64  64  62 


96  98   99 

76  76   75 

95  94   98 

68  68 

97  97 
70  66 

93  95   96 

76  75   76 


75   72   75 


101  101  100 
73   75   74 


68  73  75 

96  95 
75  70  70 

100  100  100 

74  77  78 

94  94  95 

74  74  74 

97  98  100 

75  76  75 

97  97  98 

79  79  82 

96  90 

78  72 

100 
72 

103  103  102 


26     27     28      29     30     31 


100   98 
75   78 


97   97   96 

74   74   73 


95   96   96 

74   72   71 


102 
70 


97   98 
73 


94   95   95 

76   76   76 


98  101   99 

74   76   75 


98   98 
75 


100 
71 


97  106 
71 


75   75   75 


105  105  103 
67   69 


95  101  101 


97   97 
73   73 


73 

99  98  100 

72  74  75 

98  96  96 

76  75  75 

98  96  92 

66  68  64 

98  92  89 

70  68  64 

97  99  98 

72  73  74 

96  98  98 

74  75  74 

98  97  97 

75  74  75 

98  98  100 

69  70  72 

99  97  99 


95  99  99 

74   75  76 

104  104  104 

79   78  78 

96  94  92 

73   69  71 

98  100 
61   69 

100  102 

77   78  76 

92   87  93 


98   9T 
79   78 


96   96 

72   70 


101  101 
70 


103  102 
72   74 


73   69   65 


72   71   71 

92   96  100 
66   65   64 

97   98   98 
74   71 

101  101  103 
76 

96 
75 

103 


99  100   97 

74  72   76 

103  102  103 

76   78   79 

97  100   97 

75  76   76 

98 
71 

98 
76 


99   99  100 

75   76   73 


97  100  102  102 
72   77   80 


99  101  101  103 
72   75   78   79 


95   97   97   97 

72   74   74 


97  100   98 
72   72   73 


99   98 
77   76 


99  100   99 
75   75   75 


99  100  101  101 
7*   7*   74   76 


94   95   97   98 
74   67   70   70 


98  101  101  101 
72   7*   7*   73 


98   98   96   96 
70   71   71   71 


94  102  106  107 
70   74   76   80 


105  104  103  102 
71   75   73 


72 

99   97 


95   99 
67   65 


94   99 

67   70 


96   98 
71   70 


98   99 
75 


97   98 
76   78 

101  102 
72   75 

95  100 
63 

95  97 
74   76   76 

96  86   95 
70   72   75 


93   93   93 

75   74 

105  101 
66   67   64 


98   95 
7* 


98   95   98 

77   72   75 


95   92 
64   69 


100 
69 

95 

68   63   64 

101  100  100 
74   74   73 

98   99   99 
74   74   75 


96   92   98 
62   63   67 


104   96  102  104 
73   73   79   81 


97   98  100  102 
73   72   75   75 


103  103  105  104 
79   77   77   78 


96   96  100 
76   75   76 


90   90   98   95 


97  101  102  101 
75   75   75   7* 


96   95 

74   75 


80   86   92   97 
64   65   68 


95   97   97   95 
7*   7*   73   73 


100  101  103  101 
75   72   76   76 


97   98  101   98 
71   78   76   76 


95.7 
73.9 


96.0 
73.1 


96.1 
72.0 


94.8 
71.7 


93.0 
73.0 


93.1 
73.0 


97.1 
73.3 


92.2 

70.9 


96.1 
72.2 


93.0 
75.4 


94.0 
70.3 


98.4 
72.5 


100.9 
73.1 


97.6 
72.3 


96.0 
73.0 


99  100 
76 


102   99 
72   72 


97   97 
65   67 


97   98 
75   68 

95   99 


84   91 
63   68 


95   97 
70 


101  101  100  101 
71   74   73 


99   96  100  100 
74   74   75   75 


100  100   99  100 
75   75   74   75 


100  100  101  103 
74   69   72   72 


89   92   95  100 
63   66   64   65 


97   99   99   99 
74   73   78   76 


99    100    103    100 
75       78      76      76 


100. 
76. 


94.0 
73.3 


97.6 
74.2 


95.1 
72.3 


96.7 
72.3 


95.3 
73.1 


98.1 

70.8 


93.1 
63.1 


95.3 
72.* 
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Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


TEX> 
JULY   19! 


Day     Ol  Month 


1      12      13      14 


MASON 

MATADOR 

MATAGORDA 


MC    HINNEY 


MIDLAND  MB  AIRPORT 

MIDLAND  4  ENE 

MINERAL  WELLS  CAA  AIRPORT 

MIRANOO  CITY 

MISSION 

MONTAGUE 

MOUNT  LOCKE 

MT  PLEASANT 

MULESHOE  1 

MUNOAY 

NACOGDOCHES 

NATAL  IA 

NEK  BRAUNFELS 

NEK  GULF 

NIXON 

OLNEY 

MOM 

■->■    .'»- 

PALAf  IOt  CAA  nIWOM 

»»lf 

►ANTMft  SJ-'- 

■Mil 

< 
••CM 

■ 


91   91   91 
71   69   70 


76   78   76 


MAX 

93 

93 

93 

MIN 

73 

75 

74 

MAX 

94 

92 

93 

MIN 

75 

74 

71 

MAX 

93 

96 

96 

MIN 

72 

73 

73 

MAX 

93 

92 

94 

MIN 

72 

72 

70 

MAX 

95 

95 

95 

MIN 

74 

72 

72 

MAX 

98 

99 

98 

MIN 

71 

73 

72 

MAX 

89 

92 

93 

MIN 

73 

72 

73 

94   95   94 
72   72   65 


95   95   96 

72   71   72 


94   95   97 
72   72   72 


96   96   96 
74   73   73 


74   72   72 


94   95   93 
76   74   73 


95   94   93 
68   70   71 


84   60   80 
59   58   60 


91   93   94 
69   68   68 


94   69 
66   66 


97   97   98 
75   74   74 


94   95 
68   66 


90   92   89 

74   72   72 


91   93   92 

69   72   70 


88   94   92 
72   74   72 


95   98   96 


U 

100 


to    n    m 


91  89  »e 

10  7]  64 

70  TO  48 

»*  •»  91 


74   75   74 


107  105  101 

'/   '/   '> 


ri  '»  i/ 


■ 


93   95   92 


91   95   75 
68   64   63 


94   95   93 
79   80   79 


93   93   93 


94   95   95 
73   75   75 


97   98   90 
75   71   65 


95   96   97 


76  67  70 

98  94  79 

63  66  63 

92  92  93 

73  73  69 

94  91  76 

66  62  59 

97  94  84 

72  68  64 

97  93  85 

70  75  65 

97  69  78 

77  70  69 

98  96  98 


94   95   96 


73 

76 

94 

94 

66 

60 

85 

87 

62 

62 

93   93   85 
72   67   69 


95   90   73 
69   65   59 


92   94   95 
66   66   68 


96   96   95 

74   75   75 


94   95   97 
72   75   75 


91   93   94 
72   73   76 


97   99   97 
73   74   73 


98   87 
70   64 


92   92 
79   80 


88   70 
6)   60 


•I  100 

i\      •,; 


vi   00 

70   65 


IOt  105  101 
'I    M   M 


91   95   97 

■ 


79   86 
60   62 


93   91 
72   76 


66   92 
72   72 


75   75   73 


95   95 
64   69 


86   94 
63   65 


92  100 
62   67 


79   64 
52   55 


80   89 
59   62 


87   93 
62   68 


91   94 

71   74 


89   95 
62   65 


94   95 
68   69 


92   86 
72   76 


10   H7 
69   69 


•  1   91 
59   61 


90   95 


SO   81 
68   67 


•  II   VI   Vi 

/.•,  1. 1  /.«. 


93   91   91 
78   77   76 


90   88   92 
75   73   76 


92   93   94 

73   74   73 


94   99  102 

72   72   74 


94   95   92 
64   68   69 


94   99  101 

70   70   70 


95   96   97 

71   74   72 


97   98   96 
73   74   76 


90   91   94 
60   65   65 


86   89   92 
59   60   65 


94   95  101 
65   65   69 


94   97   96 
72   72   73 


93   89   93 
72   71   74 


90   92   95 
72   73   72 


93   95   97 


91   95   97 

70   70   72 


98  101  101 
69   70   72 


93   93   94 

72   72   73 


93   94   93 
67   66   67 


95   97  102 

6B   6V    II 


90  ae  90 

72   73   73 


I  I 
72   70   71 


H   V4 

'I  1% 


7a  14 

;i     mi     6> 


•I   94  100 
01   64   64 


91   91   91 
80   82   82 


92   92   92 

78   79   80 


92   93   91 

75   76   77 


94   94   97 
75   76   77 


100  102  101 
68   72   73 


97   97   95 
65   70   71 


98   97   98 
78   76   77 


96   97   98 

74   73   77 


94   95   95 
67   65   67 


93   92   90 
69   67   67 


95   93   94 
71   75   76 


100  105  108 
68   70   70 


96   96   95 
73   73   75 


95   95   95 

74   74   76 


94   92   93 

75   78   79 


97   96   96 
72   73   71 


106  103  102 
71   78   78 


91   92   92 
82   82   82 


96   93   86 
66   68   65 


104  106  102 
74   77   73 


91   90   90 
69   72   73 


95   93   95 
73   76   76 


110  113  114 
M   l»   75 


93   95   93 


101  106  IOt 

II    U        II 


99   97   96 

69   73   70 


93   92   93 


96   97   98 


93   93 
60   61 


94   94   94 
75   77   76 


96   97 
73   78 


97   98  100 

76   77   75 


89   92   96 
66   66   68 


98   97   97 
72   74   70 


93   94   95 
74   76   76 


97   96   97 
66   66   66 


87   66   86 
62   60   60 


95   96   96 

74   75   73 


98   97   97 
73   72   73 


94 

75 

94 
76 

103 
74 

103 
76 

98 
76 

ve 

75 

101 

77 

78 

103 
71 

9* 

66 

85   95   92 
64   68   71 


80   81   80 


95   94 
78   76 


99   99  100 

78   82   77 


100   97   97 


104   95   95 
69   65   65 


94   93   94 
80   79   81 


95   95   94 

75   76   79 


96   95   95 
73   76   76 


102   99   98 

75   76   78 


99   98   97 

71   74   72 


98  101  102  102 
76   71   75   74 


93   97   98 

66   75   70 


94   92   93 


80   79   79   80 


95   97   97   97 
77   75   74   76 


95   95   96 

74   74   76 


91 

68 

100 
76 

100 
77 

100 
75 

93 

69 

92 
68 

107 

64 

93 

65 

9e 

70 

95 
70 

95 
75 

98 
75 

9  7 

9  6 

105 

104 

70 

68 

70 

77 

99 

100 

102 

100 

78 

72 

74 

80 

00 

10? 

102 

101 

77 

76 

77 

77 

93 

90 

98 

101 

69 

69 

71 

74 

96 

97 

98 

97 

76 

75 

75 

7* 

62   65   66 


101  102 
72   74 


98   91 
76   74 


102  100 
76   73 


96   97 
76   76 


95   91 
66   56 


65   87 
5  7   64 


96   96   97 
73   72   68 


95   96 
69   62 


97   89 
74   67 


94   94   97 
72   71   73 


94  101 
67   74 


102  101 
76   76 


97   97 
76   74 


94   93   95 

61   58   66 


67   65   67 


98   97   98 
74   70   72 


99   97   94 
71   69   66 


101  102  101 

74   76   75 


96   97   97 

74   76   77 


98   95   95 

74   72   71 


88   90   94   97 
66   68   71   71 


96 

72 

99 

74 

102 
76 

9  6 
71 

100 
75 

102 
77 

103 
76 

104 

79 

105 
78 

101 
77 

102 
78 

103 
78 

96 
76 

97 

75 

99 
77 

98 

99 

100 

92 
63 

93 
65 

68 
64 

90 
62 

92 
70 

92 

70 

95 

75 

95 
72 

93 
64 

100 
68 

104 
66 

92 
61 

95 
70 

101 

75 

100 
75 

99 

70 

99 

71 

95 
74 

98 

73 

96 
71 

72   83   87   89 


56   57   62   63 


96   97   98   96 


94   97   96 

76   76   75 


96   96   97 

75   75   73 


94   97   97 
73   72   71 


100  101  101 
76   72   73 


93   92   93 


94   95   94 

74   75   74 


101   93   93 
72   68   67 


93   95   96 
76   75   76 


94 
71 

95 
73 

9  7 

n 

97 

75 

97 

75 

97 
69 

98 

71 

98 

73 

100 

100 
72 

99 
76 

98 
73 

95 
75 

9  6 
74 

9  6 

76 

97 
78 

96 
75 

96 

74 

100 
74 

99 
75 

101 
73 

101 
75 

101 
76 

99 
73 

97 
71 

70 

66 

98 
66 

93 
66 

96 

72 

97 

75 

101 
74 

101 
74 

100 

74 

101 

74 

101 
73 

102 
72 

911 

71 

98 

70 

107 

75 

102 
72 

101   VI   VII 
67   68   68 


92   93 

82   82 


95   95   96 

73   73   74 


93   96 
73   68 


96   97 
73   76 


103  104  103 

II   1/       10 


97   96   97 


9  7   96   99 
M    '.V    64 


93   93   93 


75   75   73 


86   93 
66   63 


100  100  100 


8)   89   87 
69   68   68 


99   93   97 
76   75   75 


103  106  110 

10   14   70 


93   96  101 
66   69   69 


93   93   93 

80   82   82 

96   98   97 


82  89 

63  66 

99  98 

74  73   73 

94  93   94 

73  73   73 

98  99   98 

75  73   73 


109  103  104 
69   72   70 


97   96   97 


nil. 
70 


73   74   75 


86   84   92   99 
65   64   66   70 


102 
75 


97   99   99   98 

72   72   73   73 


98   98  100  100 
75   70   70   73 


101  100 
73   75 


96   98   98   97 

75   74   74   74 


102  101 
74   73 


102  102 
85 


99  102  103 
73   75   75 


89   98  102  102 
69   72   73   79 


94   93   91   93 
62   82   81   81 


99   98 
73   74 


66  90  93   87 

63  63  68   66 

99  94  97   99 

66  68  68   71 

94  91  100 

75  75  73 

97  97  99 

76  76  75 


97  100  103 


96   97   96   97 
75   75   73   73 


82   90   93 


■m  mtarmm  mm  i-iiwim  Hi 
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DAILY  TEMPERATURES 


POINT    COMFORT 

PORT    ARTHUR 

PORT  ARTHUR  WB  AIRPORT 

PORT  ISABEL 

PORT  LAVACA 

PORT  MANSFIELD 

PORT  OCONNOR 

POSSUM  KINGDOM  DAM 

POTEET 

PRADE  RANCH 

PRESIDIO 

QUANAH  5  SE 

RANGER  PUMP  STATION 

RAYMONDVILLE 

RED  BLUFF  DAM 

REFUGIO 

RIO  GRANDE  CITY  2  ESE 

RISING  STAR 

ROBSTOWN 

ROCKSPRINGS 

ROSCOE 

ROSENBERG 

RUSK 

SAN  ANGELO  DAM 

SAN  ANGELO  WB  AIRPORT 

SAN  ANTONIO  WB  AIRPORT 

SAN  BENITO 

SAN  MARCOS 

SEALY 

SEGUIN 

SEMINOLE 

SEYMOUR 

SHERMAN 

SI  NT ON 

SMITHVILLE 

SNYDER 

SONORA 

SPEARMAN 


TEXAS 
JULY  1956 


DaY     01  Month 


92   92   93 
77   76   76 


90   91   92 

76   79   77 


91   92   93 

70   75 


90   90   89 
79   78   75 


89   88   69 
80   78   76 


90   90   90 
81   74   80 


96   96   97 

75   75   76 


95   96   96 
7*   74   72 


88   89   89 

71   71   70 


109  108  108 
79   79   78 


97   97   97 
76   75 


94   94   94 
71   71   71 


101   98  100 

70   70 


91   92   92 
70   71   72 


94   95   94 

75   75   74 


90   92   93 


94   93   95 


90   92   91 


93   94   93 


94   92   94 
75   73   73 


95   90   94 

72   73   72 


92   91   92 
79   80   81 


94   95   87 
73   75   76 


92   93   91 

78   80   80 


94   94   95 
76   76   78 


89   90 
79   80 


97   88   79 
78   71   68 


90   91   90 
70   71   69 


112  114  103 

77   79   69 


98   96   76 
68   66   66 


93   91   77 
73   69   65 


103   96   85 
71   70   62 


97   98   97 
73   76   78 


98  101  101 

74   76   77 


93   93   81 

72   73   71 


94   95   92 
76   75   77 


96   90   76 


94   97   93 
71   69   72 


93   93   89 
70   67   70 


94   95   96 


73   74   69 
94   96   96 


91   93 
71   80 


85   87 
73   78 


95   95   96 

74   75   75 


93   95   95 
72   74   76 


93 
72 

93 

72 

97 
71 

99 
71 

95 
72 

93 

71 

95 
72 

97 
73 

97 

70 

100 
69 

99 

64 

83 
59 

99 
74 

9  6 
75 

99 
69 

97 
69 

93 
72 

95 
73 

95 
79 

96 
68 

95 

74 

95 

75 

96 
75 

97 
78 

95 

68 

95 

71 

92 
70 

95 

72 

ft 

70 

100 
71 

102 
71 

103 
74 

90 
70 

89 
69 

91 

70 

91 
72 

99 
65 

69 
61 

89 
65 

90 
59 

90   87   85 
76   76   77 


92   87   90 


89   95 
65   68 


103  105 
72   72 


82   88 
61   67 


89   93 
62   68 


89   87   89 

74   74   74 


97   90 
76   73 


89   93 
68   70 


80   87   94 
62   61   67 


72   72   74 


69   68   71 

85   90   92 
63   64   66 


62   63   68 

80   90   93 
70   68   72 


10      11      12      13      14        15        16      17      18      19      20      21      22 


76  74  75 

95  83  90 

69  68  70 

87  90  92 

71  70  74 

66  91  93 

72  68  72 

89  94  98 

59  58  63 

73  82  87 
65  60  63 


90   92   92 
74   72   75 


97   83   92 

68   70   72 


62   69   97 
61   58   64 


68   64   67 


95   92 

76   79 


85   90   88 


91  89  93 

75  75  77 

89  90  91 

76  78  79 


90   90   92 


94   96   97 
70   75   72 


92   94   96 


107  109  113 

76   77 


96   96   99 
73   71   74 


94   94 
72   73 


99  103  105 
69   68   70 


93   96 
73   72 


86   94   95 

74   75   75 


95   93 
70   71 


89   87   94 
76   73   75 


93   97  100 


69   94   95 


92   93   91 


96   94   97 
71   70   70 


91   95   96 

71   70   71 


91   93   94 

74   73   74 


89   94   95 

74   75   75 


93   96   93 


92   93 
81   82 


89   90   90 
80   80   83 


91   93   95 
76   80   80 


91   91   90 
79   80   60 


95   92   93 
80   80   81 


91   91   91 
81   82   82 


98   97   97 
79   76   75 


116  116  113 
79   71   75 


100   96   97 
68   76   77 


96   96   97 
74   69   74 


93   93   92 

74   76   78 


110  111  107 
72   83   75 


96   93   93 
76   77   78 


94   95   96 

72   76   75 


92   91   93 


99   99   99 
73   75   75 


97   97   96 
75   75   75 


96   97   96 
74   74   76 


95   95   96 
76   75   76 


93   94   95 

75   76   77 


93   96   97 
73   72   73 


93   92   95 
72   71   73 


97  104  105 
65   64   65 


95   95   97 
69   71   72 


93   93   96 


93   95   96 

76   73   74 


93   92   92 


89   91   94 
69   70   70 


96   97   92 
66   69   67 


95   94   97 
74   76   75 


96   96   97 
75   68   76 


113  109  103 


96   97   95 
70   77   77 


97   97   94 
74   76   74 


95   94   95 
77   76   79 


74   76   75 


94   94   95 
72   71   73 


96   95   93 
61   68   65 


92   93   93 

79   78   80 


90   93   91 

81   61   77 


95   90   94 

76   76   70 


90   89   89 
78   79   78 


94   96 

79   78 


89   89   90 
80   79   79 


93   93 

82   81 


96   97   99 
76   76   72 


97   97   97 
77   77   76 


92   91   91 
73   71   72 


105  100  103 
79   78   75 


99   96   99 
75   73   75 


95   95   96 

73   73   74 


95   94   96 
76   73   72 


101  101   96 
72   73   70 


97   98   97 
73   73   72 


94   96   96 

79   77   76 


72   74   74 

97   96   94 

75   74   73 


94   95   95 


99   98   98 
73   68   72 


95   95   96 


95   96 
76   76 


94   94   94 


92   91   91 
75   60   81 


92   93   92 

75   75   76 


91   93   91 

78   76   79 


93   93   93 
81   82   81 


100   96   92 
77   79   71 


98   99   98 
75   73   74 


92   94   94 
69   71   71 


109  104  106 
71   68 


100  101   96 

73   74   64 


97   96   88 
73   78   71 


96   96   97 


99  100   99 

71   76   70 


98   97   98 
74   75   74 


98   97  100 

71   74   73 


95   96   96 
75   75   76 


96   97 
73   68 


95   95 
73   73 


23     24      25      26 


95   95   95 


77   73 
99   99 


73 


98 

75  74   74 

96  96   97 

76  76   73 

100  100  100 

67   71   66 

99   98   99 
75   72   72 

97  97   99 
71   77   76 

98  98   98 
79   76   76 

95   96   97 
78   72   72 

107  105  105 

70 


63   68   69 


98   99 

73   73 


97   96 
73   73 


92  96  99 

62  t>6  66 

94  95  94 

81  81  80 

91  92  86 

81  81  79 

93  88  92 
78  73  78 

91  91  91 


95  95  97 

79  78  76 

91  90  91 

80  81  60 

92  92  93 

82  82  82 

99  90  98 

75  67  75 

00  100  100 

76  76  75 

95  95  95 

73  74  70 

110  109  111 

75  77  75 

86  94  95 

68  68  70 

93  92  97 

67  65  74 

99  99  100 

76  76  76 

03  106  108 

71  72  71 

97  93  98 

75  77  75 

02  102  102 

78  78  78 


93   95   93 


93   92   92 
80   81   81 


94   92   95 
75   77   77 


97   96 
76   76 


28      29     30      31 


93   92   92 


101 
78 


100  100  100 
73   74   75 


93   93 
68   71 


110  106 
78   78 


104   96  100 

72   71   76 


96   95 
68   72 


99   98   99 


67   89   93   97 
65   64   65   69 


93   94   94 

SI   81   80   80 


92   95   95   93 

61   81   79   82 


96   97   96 

77   77   77 


91   93 

76   76 


96   98   96   97 
76   77   78 


96  101  102  102 
76   77   80   80 


91 

67   68 


95   98   97 


97   95 
75   75 


95   94 
74   72 


99  100 
72   73 


98   99   96 
65   68   68 


99   99 
73   74 


100  100 
75   77 


97   97 
75   76 


95   96 
72   73 


104  106 
72   73 


9*   96   9B 


97   98 
72   64 


97  102 
76   77 


96   97 

73   74 


95   95 
75   76 


99  101 
69   75 


99   99 

75   75 


98   98 
77   76 


96   96 

77   79 


96   97 
78   77 


100  100 
76   76 


99   98 
75   76 


104  108 
70   70 


98   89 
66   67 


94   90 
68   69 


97   96 

78   79 


101  101   94 

66   70   71 

99   98   97 
73   74   76 

103  101  102 


93  94   95 

73  71 

97  95 

73  77   77 


97   97 
75   71 


96   97 
74   73 


102  100 
75   72 


96   96 
74   73 


100   99  101  101 
76   72   73   74 


94   97   95 

72   70   71   72 


97   97  103  106 
67   67   70 


97   89   99  104 
70   72   77   79 


96   99  101  105 
7*   7*   74   76 


99  100  100  100 
76   73   72 


93   98  101  104 
72   71   75   67 


99  100   99   96 
77   76   74 


103  101  105  105 
78   77   75   77 


97   99  100  101 
74   73   75   76 


95   96   97   99 

76   75   75   77 


90.9 
79.2 


90.5 
78.1 


89.4 
78.9 


91.6 

80.4 


95.8 
74.3 


98  100 
75   71 


100  100 
79   77 


106  104 
72   75 


101  100 
74   72 


100   98 
67   62 


100  103  105 
76   77   78 


98   98   96 
73   72   72 


97   96 
74   73 


99  101  103 
75   77   77 


99  102  102 
75   76 


96   99  100 

72   75   76 


97   98   96 
75   75 


97   97   99 
73   74   75 


103  100 

75   70 


100   99 
75   75 


110  106 
74   69 


98   99   95 


101  102  101 

73   74   73 


98   98   99 
74   75   75 


95  104  104 
69   70   71 


94   98  105 

70   75   77 


95  103 
74   76 


98   98 
76   76 


100  100   98 
73   76   75 


103 
70 


97  102  104 
71   72   76 


100  100  102 
70   74   75 


88   93  100 

65   70   68 


97.2 
74.1 


107.2 
74.8 


95.2 

71.5 


95.3 
74.0 


100.0 
70.3 


96.5 

74.9 


99.4 
76.0 


94.6 
75.9 


96.1 

71.6 


95.2 

72.9 


93.4 
72.3 


97.3 
72.0 


95.2 
72.5 


95.2 
73.9 


95.1 
75.6 


97.1 
73.2 


95.8 
73.2 


95.3 

70.5 


96.0 
76.4 


95.8 
73.5 


101.8 
70.6 


90.2 
64.5 


8«*    reference    note,    following    Station    Iod.x 
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Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


TEX, 
JULY    19: 


Station 

Day 

OI  Month 

i 

0 

2 

p 

> 
< 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

SPUR  1  WNW 

MAX 
MIN 

97 
72 

101 

67 

99 

71 

99 

69 

93 
62 

81 
63 

81 
62 

91 
58 

98 
61 

98 
67 

102 
59 

103 
72 

106 
68 

105 
75 

103 

77 

101 
71 

102 
73 

101 
69 

103 
69 

100 

70 

95 
64 

100 
68 

100 
70 

107 
66 

105 
71 

100 
68 

97 
70 

89 
65 

92 
69 

100 
72 

102 
73 

96. 

68. 

SPURGER  DAM  B 

MAX 
MIN 

92 

64 

95 
73 

95 
67 

96 

70 

96 
69 

97 
73 

93 

72 

90 

73 

92 

71 

92 

72 

91 
72 

91 

75 

94 
73 

93 

74 

95 

74 

95 

73 

98 
72 

95 

71 

96 

70 

96 

71 

97 
73 

98 
76 

99 
69 

90 
74 

95 

74 

95 

74 

97 

71 

97 

72 

97 
72 

99 

74 

98 

74 

95. 
72. 

STEPHENVILLE  3  NE 

MAX 
MIN 

STRATFORD 

MAX 
MIN 

99 

95 
66 

90 
61 

93 

63 

87 
58 

77 
57 

76 
56 

77 
58 

90 
61 

95 

67 

98 
68 

97 
64 

98 
64 

96 
65 

84 
62 

88 
65 

90 
66 

92 
66 

93 
62 

85 
59 

81 

60 

87 
63 

90 
65 

91 
62 

87 
61 

87 

60 

61 
60 

86 
61 

91 
65 

94 

6* 

69. 
62. 

SUGAR  LAND 

MAX 
MIN 

B9 

70 

93 
73 

92 

70 

93 

73 

94 

71 

95 

73 

87 
71 

92 

73 

94 
76 

91 

74 

93 

73 

95 

74 

95 

73 

96 
73 

95 
76 

,5 

76 

97 
76 

96 
74 

96 

75 

98 
74 

97 
73 

96 

75 

93 
73 

94 
7* 

97 
74 

97 
76 

96 

74 

96 

74 

97 

74 

9  8 
73 

98 
75 

94. 
73. 

SULPHUR  SPRINGS 

MAX 
MIN 

88 
70 

90 
70 

90 

70 

90 

71 

91 
66 

81 
67 

85 
68 

85 
65 

91 
65 

90 
72 

90 
73 

91 
71 

90 
71 

91 

74 

92 

74 

92 

74 

93 

74 

93 

74 

94 
73 

93 
73 

93 

70 

90 
68 

91 

70 

92 
70 

94 

75 

94 

74 

95 
72 

93 
74 

93 

74 

97 
7* 

95 

7* 

91. 

71. 

TAHOKA 

MAX 

MIN 

94 
66 

93 
68 

95 

65 

95 

65 

83 
63 

80 
65 

B4 
59 

90 
57 

95 

64 

94 
67 

101 
69 

100 
72 

106 
70 

106 
74 

100 

70 

96 

68 

98 

70 

97 
67 

99 

67 

95 

68 

91 
64 

97 

68 

100 
67 

103 
70 

98 
71 

95 
62 

93 

68 

97 

63 

92 
68 

96 

70 

100 
73 

95. 
67. 

TARPLEY  1  E 

MAX 
MIN 

94 
73 

93 
73 

93 
72 

95 
73 

97 

74 

95 
74 

88 
68 

92 
66 

95 
69 

92 

71 

93 
72 

94 
71 

95 

73 

97 
74 

96 

75 

97 
75 

95 
72 

96 

72 

96 

71 

93 

73 

96 

75 

97 
76 

99 

74 

99 

75 

99 
71 

98 

73 

99 

73 

100 
68 

99 
69 

100 
72 

100 
69 

95. 
72. 

TAYLOR 

MAX 
MIN 

95 

72 

95 

71 

95 

71 

95 

72 

92 

75 

95 
71 

96 
68 

87 
69 

92 

71 

94 

73 

93 
72 

93 
73 

93 

75 

93 
76 

95 
76 

95 

77 

95 

73 

96 

72 

95 

72 

95 

73 

96 

74 

98 
76 

98 
76 

99 

75 

78 
73 

100 
73 

97 
75 

97 
75 

99 

73 

100 
75 

100 
74 

95. 
73. 

TEMPLE 

MAX 
MIN 

93 

73 

93 
73 

94 
72 

92 

72 

94 

73 

93 
71 

95 
69 

85 
71 

90 
72 

94 
73 

92 
74 

92 

73 

94 
73 

94 
76 

95 
77 

96 

73 

97 

73 

95 

75 

96 

74 

95 
74 

98 
74 

97 
76 

98 
78 

97 
76 

98 

75 

99 

75 

97 
75 

98 
75 

98 
76 

99 

75 

99 
75 

95. 
73. 

TEXARXANA  DAM 

MAX 
MIN 

89 
68 

91 
70 

92 
72 

92 
74 

92 

70 

78 
71 

88 

70 

84 
70 

88 

71 

90 
72 

94 
74 

94 
76 

92 

70 

92 

75 

93 
74 

94 
76 

95 

75 

96 
76 

97 

77 

98 

77 

96 

70 

69 

70 

92 
71 

87 
73 

96 

71 

94 
78 

97 

78 

96 
71 

95 
80 

100 
75 

96 
76 

92. 
73. 

THOMPSONS  3  WSW 

MAX 

MIN 

87 
70 

93 
73 

92 

71 

86 
70 

92 

73 

94 
74 

90 

73 

89 

72 

95 
73 

95 

76 

95 
75 

98 

74 

97 
74 

93 
73 

93 

73 

95 

73 

96 
76 

100 
74 

95 

73 

98 
71 

98 

73 

96 
73 

98 
73 

98 
73 

98 
71 

99 
72 

94. 
72. 

THROCKMORTON 

MAX 
MIN 

95 

74 

96 
74 

95 
74 

97 
74 

95 

73 

82 
66 

72 
65 

82 
62 

88 
67 

95 
72 

95 
72 

97 
73 

97 
79 

99 
79 

97 

78 

100 
75 

97 
75 

98 
75 

98 
75 

100 
76 

91 
67 

90 

70 

100 
69 

94 
67 

102 
78 

99 
74 

99 
79 

100 
76 

98 
79 

103 
78 

104 
80 

95. 

73. 

TILDEN 

MAX 

MIN 

98 
74 

96 

74 

97 
73 

98 
74 

99 
76 

101 
76 

100 
72 

86 
70 

94 
73 

95 
73 

91 

71 

98 
73 

99 

73 

101 
78 

100 
78 

100 
79 

98 
75 

100 
75 

100 
75 

101 
73 

102 

75 

101 
76 

103 
77 

103 
77 

102 
73 

101 

77 

102 
77 

101 
78 

102 

74 

102 
7* 

103 
76 

99. 

74. 

TULIA 

MAX 
MIN 

92 

68 

91 
69 

90 
69 

96 

67 

89 
62 

79 
56 

76 
58 

79 
59 

87 
60 

93 
6b 

93 
65 

99 
66 

99 
65 

102 
69 

104 

71 

91 
66 

94 
65 

96 

67 

95 
68 

96 

68 

92 
62 

88 
61 

93 
65 

95 
67 

101 
66 

93 
61 

91 
61 

87 

66 

87 
64 

96 

64 

100 
68 

92. 
64. 

TYLER  »  NE 

MAX 
MIN 

89 
66 

91 
68 

92 
66 

91 

70 

92 

66 

92 

67 

88 
69 

83 
67 

88 
67 

93 

74 

93 

74 

93 
73 

93 

73 

92 

75 

94 
75 

94 
75 

96 
74 

95 

74 

95 
75 

96 
74 

95 
76 

93 

71 

85 
69 

94 
73 

95 
75 

94 

74 

96 
74 

95 
75 

96 

74 

97 

75 

96 
76 

92. 

72. 

UVALDE 

MAX 
MIN 

95 
71 

95 

71 

94 
69 

94 
72 

96 

73 

97 
74 

95 
69 

91 

70 

92 

72 

94 
7  2 

93 

72 

95 

70 

97 

71 

98 
73 

100 
74 

99 

76 

96 

71 

98 
71 

98 
70 

100 
70 

101 
71 

101 
73 

97 

73 

102 
75 

101 
71 

101 
72 

100 
73 

101 

74 

102 
69 

101 
71 

103 
70 

97. 
71. 

VAN  HORN 

MAX 
MIN 

97 
70 

95 
73 

101 
69 

102 
70 

98 

71 

94 
64 

85 
63 

93 

60 

97 

64 

100 
68 

103 
69 

105 

70 

107 
76 

107 
79 

105 
79 

98 
72 

94 

70 

95 
71 

91 
70 

100 
69 

101 
68 

100 
71 

103 
70 

103 
72 

100 
70 

97 

70 

96 
69 

92 
66 

88 
67 

94 
70 

100 
73 

98. 
69. 

VEGA 

MAX 
MIN 

98 
63 

95 
65 

90 
67 

97 
62 

98 
58 

75 
56 

75 

57 

78 
59 

90 
62 

91 

6  6 

96 
66 

92 
66 

103 
67 

105 
66 

101 
65 

89 
60 

91 
64 

95 
66 

94 
68 

95 

64 

90 
58 

82 
61 

93 
64 

94 
64 

94 

61 

90 
61 

94 
63 

87 
63 

82 
63 

91 

66 

92 

68 

91. 
63. 

•VERNON 

MAX 
MIN 

97 
76 

98 

98 

99 

73 

97 
69 

79 
65 

85 
64 

91 
66 

97 
7  5 

97 

100 

100 
79 

100 

101 

101 

100 

102 

98 

67 

99 

72 

98 
67 

98 
74 

98 
68 

102 
75 

9  8 
69 

98 
79 

101 
S3 

105 
83 

97. 

VICTORIA  KB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

92 

74 

94 
74 

94 

74 

9". 

73 

95 
74 

96 
76 

87 

72 

93 

70 

93 

75 

91 

75 

94 
74 

95 
73 

94 
75 

94 
78 

95 
78 

95 

76 

96 
76 

97 
75 

96 

74 

96 

75 

96 

75 

97 
75 

97 

77 

97 
78 

97 

75 

96 
76 

96 
78 

97 

77 

98 

76 

98 
75 

97 
75 

95. 

75. 

VACO  MB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

95 

75 

95 
73 

95 
72 

96 

74 

97 

72 

93 

71 

SB 

71 

91 

70 

96 

71 

94 

75 

95 

75 

95 
75 

95 

77 

96 

77 

96 

78 

97 

76 

97 
75 

97 
76 

97 

75 

99 
76 

95 

78 

99 

78 

9  8 
73 

99 

77 

100 
76 

98 

76 

9  8 

78 

98 

77 

100 
78 

100 
78 

100 
76 

96. 

75. 

KARREN 

MAX 
MIN 

95 
59 

97 
67 

96 
65 

97 
63 

98 
67 

94 
70 

92 
69 

93 

71 

95 

69 

9  2 
71 

95 

70 

98 
73 

96 

72 

97 
66 

99 

71 

101 
69 

98 
69 

99 
69 

97 
69 

98 

68 

99 
68 

99 

73 

90 
70 

96 

71 

97 
70 

97 

70 

99 

68 

99 

70 

100 
69 

99 

70 

100 
69 

96. 
68. 

WASHINGTON  STATE  PARK, 

MAX 
MIN 

7  0 
69 

97 
70 

97 

70 

100 
69 

99 
69 

100 
69 

95 

67 

80 
68 

91 
68 

95 

72 

92 

71 

95 

71 

95 

72 

95 

72 

95 

74 

97 
74 

98 
73 

99 
72 

97 

71 

99 

71 

100 
71 

99 

72 

101 

74 

102 
73 

101 
72 

101 

72 

100 
72 

101 
73 

101 

72 

loo 
72 

101 
72 

97. 
71. 

KAXAHACHIE 

MAX 
MIN 

94 
74 

95 
69 

96 
70 

96 

74 

19 

69 

95 
67 

86 

i.i: 

87 
65 

90 
65 

95 
70 

94 

70 

95 

73 

95 

75 

94 
75 

96 

74 

97 
74 

98 

74 

98 

73 

99 

73 

99 

74 

100 
76 

94 

73 

98 
67 

97 
67 

100 
73 

102 

74 

99 
75 

99 

75 

100 

75 

102 
75 

101 

73 

96. 

71. 

VEATHERFORD 

MAX 
MIN 

72 

95 
73 

91 
72 

M 

74 

97 
70 

93 
69 

80 
68 

92 
62 

86 

66 

94 

71 

94 
72 

95 
72 

97 
76 

97 
74 

97 
75 

98 

74 

97 

73 

99 

74 

99 

73 

100 
75 

101 
75 

69 
72 

98 
65 

93 
69 

100 
75 

101 
73 

101 
75 

99 
75 

97 
76 

103 
76 

104 

73 

96. 

72. 

KESLACO  2  E 

M»X 

MIN 

92 

74 

92 
73 

93 
71 

94 

73 

94 

74 

96 

75 

91 

74 

nl 
75 

85 

73 

91 
72 

93 
72 

93 

73 

92 

76 

93 

78 

91 
78 

93 

74 

95 

72 

96 
73 

95 

74 

95 

76 

94 
77 

95 

77 

95 

76 

95 

77 

95 
72 

94 

76 

94 

75 

95 

77 

96 

74 

96 

74 

97 
75 

93. 

74. 

«MIIlif<  DAM 

MAX 
MIN 

93 
74 

95 
72 

95 
71 

95 

73 

96 

71 

96 
68 

91 

70 

8/ 
70 

89 

68 

96 

73 

96 

73 

97 
73 

97 
76 

97 
73 

98 
73 

99 

75 

98 

73 

98 

76 

100 
74 

99 
75 

101 
78 

95 

73 

99 

71 

97 

73 

101 
73 

102 
75 

100 
76 

101 
76 

101 
75 

102 
76 

102 

75 

97. 
73. 

■  ICHITA  FALLS  KB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

97 

75 

98 

75 

98 
76 

97 
76 

81 
68 

71 
68 

82 
66 

M 

62 

96 

67 

95 

74 

97 
74 

99 

75 

II 

76 

98 
76 

100 
77 

77 

99 

77 

100 
76 

100 
76 

91 
76 

88 

64 

94 
69 

63 
64 

7  9 

73 

93 

76 

99 

72 

97 

74 

92 

72 

100 
78 

102 
78 

102 
81 

94. 
73. 

■ILLIAM  HARRIS  Pf',7" 

MAX 
MIN 

11 

71 

90 
74 

88 
73 

10 

73 

93 

75 

93 
76 

92 
70 

92 
73 

93 
76 

87 

75 

89 

74 

94 
73 

95 
76 

91 
10 

92 

80 

92 

77 

97 
76 

95 

75 

94 
75 

95 

77 

95 

78 

9  5 
79 

97 
79 

M 

76 

97 

75 

97 
76 

96 

78 

96 
78 

97 
77 

98 
77 

97 
76 

93. 
73. 

I-'JlNT 

MAX 
MIN 

7  J 

95 
72 

»» 
73 

100 

ro 

96 
66 

89 
68 

M 

68 

II 

90 
65 

95 
67 

96 
73 

96 

73 

96 

73 

96 

73 

97 
73 

98 

73 

98 
73 

99 

74 

100 

73 

100 
72 

102 
76 

100 
72 

98 
68 

|| 

72 

102 

72 

104 
73 

inn 
73 

103 
72 

104 

73 

103 

73 

104 

72 

97. 
71. 

VIM  rAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

MM 

99 

75 

102 
74 

101 

71 

10  1 
74 

12 

63 

|| 

65 

92 
65 

96 
66 

96 

71 

102 
70 

106 
72 

111 
76 

110 
78 

104 
76 

102 
72 

98 

72 

100 
70 

102 
74 

102 

75 

102 
72 

101 
75 

103 
75 

75 

100 
73 

101 
69 

72 
72 

94 
71 

97 
74 

101 
75 

104 
77 

100. 
72. 

IT/I 

MAX 
MIN 

97 

1/ 

97 

96 

71 

•1 
1  : 

99 

74 

99 

75 

n 

n 

92 
Fl 

96 
72 

95 
72 

96 
72 

98 

72 

101 
72 

102 

74 

101 
7» 

98 
76 

99 
72 

ion 
73 

101 
72 

102 

73 

101 
73 

102 
75 

103 
73 

10  1 
76 

101 
73 

102 

74 

102 
76 

103 

75 

102 

72 

104 
73 

104 

73 

99. 
73. 

■     ».  - 

MAX 

M|N 

N 

7/ 
76 

91 

H 

n 

93 

76 

94 
77 

91 
71 

IS 

72 

91 

77 

90 
76 

96 
75 

95 

75 

93 
78 

92 
80 

94 
79 

96 

78 

96 

77 

96 
76 

96 

74 

97 
76 

97 
77 

98 
76 

98 

77 

99 
78 

96 

74 

97 
76 

97 
81 

99 
76 

100 

77 

100 
76 

99 
76 

93. 

76. 

»A» 

MIN 

II 

M 

V  1 
67 

100 
70 

101 

i.i 

102 

'i 

101 
63 

•o 

II 

91 

... 

II 
II 

ioa 

10? 
64 

H,6 
66 

106 
73 

107 
79 

107 
75 

107 
71 

100 
69 

96 

67 

93 
69 

90 
62 

99 
11 

101 
58 

104 
62 

104 
67 

101 

73 

101 

71 

93 
67 

92 

6  4 

92 
65 

83 
63 

90 
68 

98. 
66. 

•nUl     f-.||.,.l-«     ■  ••«■*•     In4*i 


EVAPORATION  AND  WIND 


TEXAS 
JULY    1958 


ANGLE  TON    4    NE 
AUSTIN   WB   AP 
BEAUMONT    EXP    FARM 
BEEVILLE    5   NE 
BELTON   DAM 
BEN8R00K   CAM 
DEN  I  SON   DAM 
DENTON   EXP    STATION 
DILLEY 

FORT   STOCKTON 
GRAPEVINE   DAM 
HORDS   CREEK   DAM 
IOWA   PARK   EXP    STA 
LAKE   COLORADO  CITY 

LAREDO  WB   AP 
LAVON  CAM 
MANSFIELD    DAM 
POINT   COMFORT 

RED  BLUFF   DAM 
SAN  ANGEL 0   DAM 
SPUR    1    WNW 
SPURGER   DAM   B 
TEXARKANA    DAM 
THOMPSONS   3   WSW 
WESLAC0   2   E 
WHITNEY   DAM 
WILLIAM   HARRIS    RES 
WINTER   HAVEN   EXP   STA 
YSLETA 


Day  of  month 


EVAP 
Ml  NO 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 
MAX 

MIN 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WINO 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 


EVAP     .17 
WIND       46 


EVAP 
WIND 


EVAP 
WIND 


EVAP 
WINO 


EVAP 
WIND 


EVAP 
WIND 


EVAP 

'wind 


121 

.04 
lb 

1.02 
243 

9  3 
68 

.50 

147 


1.16 
208 


.39    .61 
331     32 


.47    .62 
261     31 


1.62 
326 


51 

83|  124 


63    .67 
761  108 


.62 

101 

.22 

23 

1.30 
226 

96 


.19 
103 


115 
.23    .37 


37'     34'     32 


.23 

49      64 


135 

48 
165 

.2" 
27 

2.46 
219 

9a 


.47 

85)   103 


.38 
53 


.47 

141 


.65 
183 


.53 

146 


.55 
102 


64    106 

97 

69 


.25    .35 
63'     69 


103 

.76 
188 

.34 

69 

.41 
73 

.26 

83 

.35 


6.84 
1826 

9.96B 
1945 

5.69 
2017 

10.35 
3571 

12.51 
2496 

14.02 
4144 

11.33B 
26648 

7.41B 
2526 

11.56 
1702 

15.46 
3209 

13.30 
3099 

15.36B 
4229 

10.32 
1296 

15.91 
2891 
94.5 
68.8 

17.27 
4828 

12.63B 
3550 

1C.92 
1673 

12.39 
4068 
95.3 
76.8 

14.21B 
2540 

17.17B 
4246 

15.12 
5311 

9.78B 
1588 

5.72B 

1670 

8.20B 
1757 

10.68B 
2442 


7.36 
1540 


13.59 
2074 


foiRTH^ScH^HICK^E'vAPURATlSN'pAN^    "*"    *    **~,NCH    D1AMETER'       (°       EVAPORATION    MEASURED    IN    A    SCREENED,    SUNKEN    PAN    OF    48-INCH    DIAMETER. 
AX  AND   MIN    IN   DAILY   EVAPORATION    TABLE    REVER    TO   EXTREMES    OF    TEMPERATURE    OF    WATER    IN    PAN   AS    RECORDED    DURING    THE    24    HOURS    ENDING   AT    TIME    OF    OBSERVATION. 


14.55 
1718 


(F)        ALUMINUM    (ONE- 


See  reference  notes  following  Station  Index. 

-  201  - 


TOTAL  PRECIPITATION 


JULY   1958 
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Ud 


Irnapp  6£» 


O  Breck. 

I     I       S 


Uiralne     R? 

•  ; 


I  (X&l            Putnaml 

,       Lenorah  Big  Spring   Fid   Sta    p- -".'A,.  r.,»     '  W[                  0           '. 

•                             ,    n                                    I          I  -V-    C     ,  A           y     (Abilene  IB  AP                  w     ,        E>: 

I                   Apdre.s           !                °                  9                         l7Tke   color^Stltvl        I  Cross  ri.lns  ,;,       I 
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U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
RUBERTA  R.  BAZAN 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
ROY  B.  ENGLAND 
RICHARD  W.  KANNADY 
F.  E.  KEATING 
JAMES  B.  FRAZ1ER 


LORENCE  WENOLING 


BEND  NATL  PARK  SE' 

UR  W.  MORGAN 

C.  STOVALL 
E  H.  WILLIAMS 

F.  W1LLBANKS 
GRANDE  ELEC  COOP 

J.  COCHRAN 
.  BENTON 
AN  ALLEN 


VIVI 

ECTOR    B.    FIELDS 
W.    G.    STEIN 
CHARLES    V.    MURFF 
W.    E.    HEMBREE 
BEATRICE    R.    MOORE 


AUTH 


OR 


pearl    IHITI 

LOWER   COLO 
JAMES    M.     HLFl  IN 
CHABL IE     A.    SQUYRES 
L.     PAULENf.     Ml  Ci 
LAURA    D.    WOOD 

E.     J.    DIXON 
LOWER    COLO    RJV 
R.    G.    BRANSON 
M  ||N|«    Li    KI  '  II 
(IIY    OF    BURNET 


I 
. .    ,       HIJ    8N|I 

,OW|R  COLO  RIV 


Ullil     MABMIfcOl 

■ 


1.1.     ',AMl>(  ftt 

ICKIY 

.      :.•>   i    I 
-       ■ 

*>,*v\%    Mil 

*l   Ut      »(,M 


.    ,  .    ijNbikMOOb 
U    :   Mfl     pap*    *» 

- 

IV.AI/     I   .     -»H      >* 


.-,... 


'•"I'll 


STATION 


CLODINE 
CLOUOT  RANCH 
COLOSPRING  5  S 

COLOWATER 
COLEMAN 
COLLEGE  STAT  10 
COLORADO  CITY 


COMANCHE 

COMMERCE 

COMSTOCK 

CONLEN 

CONROE 


COOPER 
COPE  RANCH 
COPPERAS  COVE 
CORNUDAS  SERVICE  STA 
CORPUS  CHRIST1 

CORPUS  CHRISTI  WB  AP 

CORSICANA 

CORYELL  CITY 

COTULLA 

COTULLA  CAA  AIRPORT 

COTULLA  HILLJE  RANCH 

COX  RANCH 

CRABB  2    W 

CRANE 

CRANFILLS  GAP 

CRESSON 


I  DE  '-■ 


'WO' 


CROCK 
CROSBYTON 
CROSS    PLAINS    1 

CROSS    PLAINS    2 
CROWELL 
CRYSTAL    CITY 
CUERO    3    NW 
CYPRESS    1    SW 


DE    LONG    RANCH 


DEN  I  SON    DAM 


DENTON    EX 
DEPORT 

DEWEYVILL 


DOOLF 
DOSS 

DRYER 


DUMAS 
DUNDEE    5   N 

OUNK    RANCH 
EAGLE   mt    L 


'Al FURRIA 
'ALLS  C IT 
'ARMEPiVli 


I5CMERS    STORE 


,..i. 


PMHOOm  i 

t»Tf 

rue  row 

FPI'jNA 

KM1 


.  .      : 


IBERTY 
BOSOUE 

FORT  BEND 


SAN  JACINTO 

DALLAM 

COLEMAN 
BRAZOS 
MITCHELL 
COLORADO 

COMANCHE 

VAL  VERDE 

DALLAM 

MONTGOMERY 


NUECES 
NAVARRO 
CORYELL 
LA  SALLE 
LA  SALLE 

LA  SALLE 


JOHNSON 
REAL 

HOUSTON 
CROSBY 


FOARD 
ZAVALA 
DEWITT 
HARRIS 


2317 

SCHLEICHER 

2334 
2352 
2  )  5 

2  394 

2403 

WISE 

BOWIE 
VAL    VERDE 
GRAYSON 
DENTON 

240* 
1*1  S 

244* 

DENTON 

NEWTON 
CHEROKEE 

MCCULLOCH 
GILLESPIE 

GONZALES 


MOORE 
ARCHER 

KIMBLE 


ELLIS 

JASPER 
CORYELL 
EL  PASO 
COMAL 
FRftlTONl 


33 

29 

15 
41 

tOI 

53 

11 

36 

14 
19 

95 

15 
27 

33 

23 

95 

42 

31 

it 

101 

15 

31 

07 

97 

S* 

31  33 

28  26 
28  27 


29  08 

29  58 

30  23 
30  27 
32  55 
36  01 
32  51 

29  02 


96  51 
96  12 


96 

34 

91 

OH 

97 

11 

95 

19 

93 

45 

95 

16 

99 

10 

96 

50 

102 

12 

OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


OBSEEVEH 


El 


106  24 
100  39 
100    50 


32 

Nl. 

101     J? 

HI 

36 
II 

101    53 

10)    02 

H, 

34 

10/    32 

i/ 

50 

97    01 

ARNALDO    ROVINELL1 

I.     JONES 
EVELYN    L.    NEMEC 
LOWER    COLO    R|V   AUTH 
LEROY   S.   DABNEY 

MAUDE    MCDOUGALO 
I.     STEVENS 
CIVIL    AE«0    ADM 
COLORADO    CITY    FIRE 
ER    B.    MCNUTT 

ER    BEAR 

i HENRY    ELBERT    WOOD 

GEORGE    HUMPHREYS 

JESSE    C.    DAVIS 

LOUIS    MACK 

HE    L.    BRIDGES 
LOWER   COLO    RIV   AUTH 
IGE    D.     GILNORE 
R.    T INN  IN 
CHAMBER    OF    COMMERCE 

1    S    WEATHER    BUREAU 
'ALTER    A.    HAMMETT 
i.    L.    ROBBE 
.    G.    JENNINGS 
I    S    CIVIL    AERO    ADM 


LOWER   COLO    RIV    AUTr 

LI US  ROHAN 
JOE  E.  LOWERY 
RALPH    F.    DILLON 

CHARLES    R.    PUTTEET 
BYRON   CRIDER 
JAMES    H.    GIBBS 

■I.    CURRY 

■t    BOND 

CHESTER   GLOVER 
LEE    BLACK 
JOHN    6.    HOLDSWORTK 
H.    A.    TAYLOR 
JOHNNIE    W.    DOLEN 

ER    COLO    RIV    AUT. 

AUBREY  Z.  DENNIS 
LONE  STAR  STEEL 
U    S    CIVIL     AERO    AOM 

U    S    WEATHER    BUREAU 

JOHANNA    H.     ALLENSOI 
M.    M.    ALTM1LLER 
ETOILE    H.    MOORE 
CLARK    N.     PUTMAN 
LOWER   COLO    RIV   AUTt 

S.    L.    HAROWICK 
:.    P.    NAPP 

'  S  WEATHER  fiUREAU 
'  S  CORPS  OF  ENGINI 
RADIO    STATION    KDNT 


CHARLES    P.     THOMSON 
H    W.    THOMASON 
HRYN    S.    0EW00DY 


EOWIN 
LOWER 
LOWER 


Y    OF    ELECIRA 

M.    0RA2IEL 

JOSEPH    HURMlOLDER 

ENGELMAN    PRDTS   CO 

L.    BRUNSON 

LET    R.    KIRKPATR 


AMES    F    GROTE 


STATION   KFLD 
HARRISON 


AUll 
FLEMING 

I      II.      In'.IlM 
K    )  .     CI  I  MORE 

■  .  obi  i 

0.    BISHOP    J«> 
JOHN    E.    I>l  I  I 

'    '.    wr  *  mi  R    B *" 

1    CIVII      » *'" 

■   i  iF' I",     10  I  HI 

■LADYS   L.    CHATHAM 

■  i  It    w.     Ml  "MAN 

DUMAH       I.      DIEM 

rROY    ii.    Mi  i  RAMI 

W AH BUNION 
BYRON    I  .    1 10*1  '   ' 


0Hi  q    qi  o  "iv  urn 

'•• 

» •■'■"" 

AMI"*   W.    CLACI 

- "" 

-I  41 -,■>■■ 

lifANT    a.    MANN II 

I     II   F  Ul II 

IN    [Nl 


STATION  INDEX 


5atesville 
seorge  west 
,ido:ncs 

GIl««E«    2    5 

i  GtWEMATER 
,  GlfMFAWN 
>  COLD 

60LDTMMAITE 

6OLIA0 

JOLlAC  6  NE 
GOLIAD  1  SE 
GONZALES  I 
SOMZALES  2 
SORDONVlLLE 

COWAN 

".SAM*" 

goanbuov 

sranofalls  3  sse 
bupeland 

,   SOAPEvUE    DAM 

;  greenville  2  sw 
i  sroveton 
;  grume* 
BUNTCt 

SjThRIE 
m*GAN$POBT 
HALL   ftANCH 
-'LLETtSVILLE 
HAMILTON  2   NH 


HARLETON 
HA Rl  INGE* 

HtoPE") 


HARTLEY 
HASKELL 

ha5xell  6  nu 

-*'ne?    o»nch 

HfSBRONVILLE 

HE«PSTEAO 

HENDERSON 

m£NLEy 

HENRIETTA 


"I  NOES 
M1TCMLAN0 
HONDO 

HONEY   GROVE 
HORDS    CREEK    OAK 

hORGER 

'HOUSTON   MS   CITY 
"HOUSTON    KB    AIRPORT 

"OUST  ON- ADD  I  CltS 

"OUSTON-ALIEF 

HOUSTON- PARKER 
HOUSTON-DEER   PARK 
•HOUSTON-HEIGHTS 
HOUSTON    HIDDEN    VALI 
■OUSTON-MISSOURI 


CITY 

HOUSTON-NORTH   HOUSTON 
HOUSTON-SAN    JACINTO    0 
HOUSTON-SATSUMA 
HOUSTON-SPRING  BRANCH 

HUMBLE 

1UNBLE    PUMP    STATION 

nun 

'H'JNTSVItlE 


:c«r*    P*R<    £»p    STATION 
JACXS60R0 

jackson  hill  guard  st 
jacksonville  exp  sta 

-■*:iso>.v:lle 

JANES  RIVER  RANCH 

JARRELL 

JASPER 

JAYTON 

JEDOO 
JEFFERSON 

J?«ETT 

JOHNSON    RANCH 
JONES   C6    RANCH 


AIST|I     »      ; 

tARNACK 
(ARNES    CI' 
tATY-MOLF 
(AUnUM 
(ENEDY 


'ENNEDALE    6    SSM 


."•01   CITY 

Korea. 

[tOUNTZE 

fPESS 

.*   GRANGE 
,'.*   PRyoR 

.*    TUNA     1     S 
[-«£  BRIDGEPORT    DAM 

AX£   COFFEE    MILL 
LAAjE  COLORADO    CITY 

-«E  KICKAPOO 
l-ACE   VICTOR    3    W 

-A»ESA 

'-A-PASAS 

-AfiFDO   MB    AIRPORT 

-ATEX 

-AVON    Oam 

Lamb, 
Leamv 

:.e«et 

.E NOR AH 
-EvELLANO 


COUNTY 


GREGG 
RUSK 

GILLESPtE 
HILLS 
GOL I  AD 

GOLIAD 
GOLIAD 
GONZALES 

GONZALES 
GRAYSON 

EASTLAND 

YOUNG 

HOOD 

HARD 

HOUSTON 

TARRANT 
HUNT 
INITY 

NSFORD 
GRAYSON 

CINQ 


3  6  9C 

JONES 

3941 

HARRISON 

3942 

CAMERON 

3954 

GILLESPIE 

39^2 

CASTRO 

398! 

HARTLEY 

3992 

HASKELL 

HASKELL 

4020 

HOOD 

4033 

BLANCO 

MCLENNAN 
LIPSCOMB 


32  13 

33  05 
32  27 


32  58 

33  07 
31  04 


HARRIS 
SUTTON 


LEON 

MCCULLOCH 
SCHLEICHER 

SCHLEICHER 

ATASCOSA 
KIMBLE 


CULBERSON 


BO 

5  QUE 

HA 

RDIN 

SH 

SHER 

FAYETTE 

7A 

EL 

PASO 

■.  5  fi  | 

BURNET 

50  13 

DAHSON 

501  a 

LAMPASAS 

S.CB 

VAL    VERDE 

50'.  ! 

ME  SB 

i081 

PANOLA 

»094 

COLLIN 

5097 

TAYLOR 

5  119 

COLEMAN 

5111 

REAL 

5158 

MARTIN 

5183 

HOCKLEY 

27  18 
30  06 
32  09 
30  12 


96  OB 
95  08 
101  24 


33  55 

33  14 

31  18 

31  59 


32 

46 

94 

71 

31 

21 

96 

09 

31 

13 

28 

30 

49 

100 

OB 

30 

59 

100 

20 

/B 

5? 

98 

30 

30 

/9 

30 

30 

99 

33 

02 

97 

19 

32 

41 

94 

09 

28 

53 

97 

54 

29 

54 

95 

so 

31 

05 

104     10 

30 

02 

99    08 

31 
27 

0/ 
31 

97    43 

97    53 

3  0 

36 

93    50 
101     13 

33 

Z5 

99    49 

32 

Oh 

97    30 

30 

23 

94     19 

34 

22 

101    45 

29 

55 

96    53 

28 

57 

99    50 

31 

59 
13 

106    36 

97    50 

33 

u 

96    00 

iZ 

id 

100    55 

OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


100 

0  7 

35 

9" 

42 

16 

102 

0' 

102 

24 

99 

48 

95 

11 

9B 

25 

98 

41 

96 

05 

4B 

96 

13 

98 

12 

102 

24 

12 

9B 

01 

LOO 

01 

98 

47 

101 

19 

nr 

OB 

99 

34 

94 

10 

95 

22 

9b 

17 

95 

39 

95 

36 

95 

43 

95 

06 

95 

26 

95 

25 

95 

JO 

95 
95 

31 
08 

95 

37 

95 

30 

95 

14 

100 

18 

OBSERVER 


Pat  o,  holt 
C.  C.  SCHLEY 

HERBERT  G.  KOEHLER 
TEXAS  AGRI  EKP  STATION 
FRED  ZEITLER 

0.  H.  ODOM 
JEWELL  PLUNK  LOME 
LOMER  COLO  RIv  AUTH 
HARRY  ALLEN 
J.  H.  ME8ER 

DAN  SIMMONS 
POLO  PEREZ 
CARL  J.  HAGEN 
DAILY  INQUIRER 
MOODY  N.  SIEBMAN 

OAISY  L.  PEVETO 

LETA  BLACK 
HARVEY  WILSON 
CHARLES  M.  POTTS 
A.  B.  SPENCE 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
HAL  W.  ENGLISH 
L.  M.  HENDLEY 

ARTHUR  M.  EVANS 
FRANK  BROOKS 

RUTH  B.  HUMPHREYS 
A.  A.  CARROLL 
THOMAS  C.  HALL 
LEO  BRIER 
CARL  L.  KNELLY 

U.  G.  ROUNTREE 
JOHN  H.  POPE 
F.  E.  DOMNING 
LOWER  COLO  RIV  AUTh 
H0RT1E  E.  LOMAN 

HOMARD  E.  BAKER 
SAMUEL  P.  HERREN 
SAMUEL  P.  HERREN 
JARVIS  CHRISTIAN  COL 
LOMER  COLO  RIV  AUTH 

MONROE  M.  C0RK1LL 

J.  0.  SARTAIN 

M.  KANGERGA 

LOMER  COLO  RIV  AUTH 

HENRIETTA  FIRE  DEPT 

HENRY  C.  ANGELO 
DR.  HALL1E  EARLE 
W.  R.  HAMPTON 

THOMPSON 


NELSON  1 


GALLE 


rHELMA  M.  ATCHISON 
]■  J.  DONDLINGER 
•ALTER  H.  KNORR 
UCHARD  M,  MCCLEARY 
)  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

1EW1TT  T.  MOVE 

J  S  WEATHER  BUREAU 

I  S  WEATHER  BUREAU 

I  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

ilLBERT  M.  LIESTMAN 


ELLEN 

M.    YEAGER 

ELIZABETH    HEMMI 

EDGAR 

W.    THOMPSON 

JAMES 

0.    GftANBERR 

TOHHl 

:   0.    KEEPERS 

IT  MEL 

C.    POWELL 

CH»U, 

IS    F.    MADDEN 

LOWER 

COLO    RIV    AU 

MARY    M,     SCHUMACHE 

SILLERS 

.OWER 

COLO    RIV    AU 

PECOS 

COUNTY    WATEF 

LOWER  COLO  RIV 
LOWER  COLO  R|v 

LOWER  COLO  RIV 


I  SALGE 
'  WILKIN 
HUBBARl 


CIT 


KENED 


MAURICE  C.  ARCHER 

TED  GARDNER 

ELVA  J.  HARRIS 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

TEXAS  COLL  ARTS  AND  I ND 


CARL  LOSSON 
JOHN  L.  SULAK 
GEORGE  A.  PARK 
FED  CORRECTIONAL  INST 
i.  MASSINGtLL 


GfuEv 


CRUTCHER 


ECTOR  A.  MOLF 
NEAL  Ei  BILLINGS 

S  HEATHER  BUREAU 
CARROLL  V.  TIPTON 

S  CORPS  OF  ENGINEERS 


STATION 


-EHISVILLE 
.EXINGTON 
.ISERTY 
.IBERTY  HILI 


LITTLEFIELO 
LIVINGSTON 
LLANO 

LOCKHART  2  NM 
LOMA  ALTA 

LOME T A      " 
LONDON 
LONG  LAKE 
LONGVIEW 
LOOP 

LORAINE 
LORENZO 
LOVELAOY 

UBBOCK 

UBBOCK  WB  AIRPORT 


AIRPORT 


lAOISONVILLE 


4ANCHACA 
•ANSFIELD 
•ANSFIELD  DAM 
URATHON 


MAYPEARL 

MCALLEN 
MCCAMEY 
MCCOOK 

MCDONALD  STORE 
MCGREGOR 

MCINTOSH  RANCH 
MCKINNEY 
MCLEAN 
MEMPHIS 

MENARD 

MENTONE 

MENZIES  AL  RANCH 
HERCEDES  7  S 
lERRlLL  RANCH 
*ERTZON 

4EXM 


UNEftAL  WEL 
HNERAL  WEL 
HRANDO    CIT 


M0BEET1E    2    S 

MOLINE 

MONTAGUE 

MONTGOMERY 


IOSS 


ANCH 


MOUNT  LOCKE 
MOUNT  PLEASANT 
MOUNTAIN  CREEK 
MUENSTER- 
MULESHOE  1 

MULESHOE  2 
MULL  IN 

MUNDAY 
MURR  RANCH 


NEW  6RAUNFELS 
EH  CANEY  4  NH 
EH  GULF 
EMPORT 

IX    STORE 

IXON 
NOGALUS    GUARD    STAT 
NCWTHFIELD 
NOTLA    3    SE 

NOVICE 

NUGENT 
ODESSA 
0  OONNELL 
OLNEY 

OLNEY  5  NH 

ORANGE 
OVERTON 
OZONA 
OZONA  8  MSH 

PADUCAH 
PAINT  ROCK 
PALACIOS  CAA  A1RP0I 
PALESTINE 
PALO  PINTO 

PAMPA 

PAMPA  MATER  PLANT 

PANDALE 


CASS 
HOOD 
LIPSCOMB 
258  DENTON 


LAMPASAS 

KIMBLE 
ANDERSON 
GREGG 
GAINES 

MITCHELL 
CROSBY 

HOUSTON 
LUBBOCK 


ESIDIO 

PRESIDIO 

ESIDIO 


HIDALGO 
CALLAHAN 

MCLENNAN 


ROBERTS 

1DLAND 

MIDLAND 


SAN  SABA 

HOOD 

PALO  PINTO 

PALO  PINTO 


HANSFORD 
COCHRAN 
POLK 


NACOGDOCHES 


OCHILTREE 

COLEMAN 

JONES 

ECTOR 

YOUNG 

RCHER 

ORANGE 
RUSK 

CROCKETT 
CROCKETT 

COTTLE 

CONCHO 

TAGOROA 
ANDERSON 
PALO  PINTO 


VERDE 
CARSON 
BREHSTER 


94 

49 

97 

58 

97 

11 

95 

77 

94 

7? 

98 

03 

OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 

i 

£ 


OBSERVER 


32 

29 

94 

41 

32 

54 

102 

26 

32 

25 

100 

4? 

33 

40 

101 

37 

95 

77 

33 

35 

101 

33 

39 

101 

50 

30  13 

30  08 

32  34 

30  77 


31  19 

32  33 
30    38 


29  12 
31  09 
33    43 


30  11 
29  16 
33    28 


35    32 
35    32 

30    12 
35    20 


104    00 

95  00 

96  56 


98  52 

99  08 
95    04 


95  08 
100  32 
100    36 


98  18 

100  58 

100  58 

101  35 
101  23 
103  13 


7550 
2067 
1960 


2765 
2B54    l 
2740 


1750 
2917 
3046 
1175 


3350 
3225 
1664 
3451 
3800 


T.  HAMLET 
THOMAS  E.  LEi 
LOMER  COLO  R 
DALLAS    POMER 


OTTIS    L.    HALLIBURTON 
EMIL    F.    HILLMS 

VIOLET    0.    LANE 


LOMER  COLO  RIV 


LIAM  O.  LISTON 
ROLAND  A.  SHAW 
EXAS  AGRI  EXP  STATION 

S  WEATHER  BUREAU 


COLLIE  B.  APPLING 

..  SECOR 

*.    COVEY 
ROSS  MADOLE 

GRADY  E.  ADAMS 

LOMER  COLO  RIV  AUTH 
LAS  POMER  AND  LIGI 

LOMER  COLO  Rlv  AUTH 
JENCE  A.  PRESTON 


LOMER  COLO 
:dna  G.  SMI 
LAUOE  F.  L 


UTH 


OF  MATADOR 
:.  TRAYLOR 
CHESTER  A.  AOCOCK 


LOMER  COLO  RIV  AUTH 

:  FULBRIGHT 

J.  MCMKKIN 

DENNIS  C.  DECKER 

E.  F.  0AV1S 

LOMER  COLO  Rlv  AUTH 

J.  HILLIAMS 

>■  SMART2 
OR.     E.    0.    DEAL 


JOSEPHINE    NEW 


>ALLAS    POWER    AND    LIGHT 

.OMER    COLO    RIV    AUTH 
I.    R.    RUCKER 
HNERAL    HELLS     INDEX 
I   S   CIVIL    AERO   ADM 
MAGNOLIA    PIPE    LINE    CO 

.    A.    J.    KAPELLER 
E.    GRAY 
ANGUS    P.    LEE 
TEXAS    AGRI    EXP    STATION 
NORMAN    0.     BRANCH 


MRS. 


r.  SF  L 


MOODY 
IS    SER' 


MCDONALD  OBSERV 
iRENCE  C.  TAY 
LAS  POMER  AN 

STEVE  J.  MOSTER 


LOWER  COLO  RIV  , 


LOWER  COLO  RIV 


IS  F,  PAGE 

HER  ADKlNS 

F  STATES  UTILITY 

JOHNIE  HOKIT 

.  P.  SANDLIN 
.  W.  BOSMELL 

S  CIVIL  AERO  ADM 
ARVIN  F.  CRA1N 
.  C.  MCCLURE 


RADIO  STA 
CITY  OF  P 
HENRY  MIL 
A.  J.  MEI 
BIG  BEND 


ION  KPDN 


STATION  INDEX 


STATION 


PASADENA  HOUSTON 


PERRYTON 
PERRYTON  10 
PFLU6ERVILLE 
PIERCE 

PILOT  POINT 
PITTSBURG  A 
PLACID 

PLAINS 
PLAINVIEW 


PORT  ISABEL 

PORT  LAVACA 

PORT  MANSFIELD 

PORT  O  CONNOR 


KINGDOM  DAM 


POST 
POTEET 

PC v NOR 


QUANAH  5  SE 
DUITAOUE 

;X;!Tm«n  2    S 
RAINBOW 
RANDOLPH  FIELD 

RANGER  PUMP  STATION 

RA'MQNDVILLE 

RED  8LUFF  CROSSING 

RED  BLUFF  DAM 

RED  SPRINGS  2  ESE 

REFUGIO 

RENO 

R1CARDO 

RICHARDS 

RICHARDSON 
RICHLAND  SPRINGS 
RICHMOND 

R I ES EL 

RlLEY  eEN  RANCH 

RINGGOLD 

RIO  GRANDE  CJTy  i    ES 

RIOMEDINA  2  N 

RISING  STA» 

RIVERSIDE 

ROANOKE 
ROBERT  LEE 
ROeSTOtfN 
808  V 

1  N 

ROCIW3*T 
OjOCKSMtlMS 

:    MS* 

ROOSEVELT 
ROSCOf 


ROSEWfRG 
ROltER 


lAfllHU 

0    04* 
'     0    MB    AIRPORT 
170*10    »»    AIRRORT 

.    MUMMY 

SAM    ',A4» 
IMDCOOM 

■ 


- 
-    • 


• 


DENTON 
CAMP 

MCCULLOCH 
YOAKUM 


717* 

JEFFERSON 

717S 

CAMERON 

7182 

CALHOUN 

718* 

WILLACY 

7186 

CALHOUN 

7205 

PALO    PINT 

7206 

7?1S 

ATASCOSA 

723C 

HENDERSON 

7232 

REAL 

7?<.^ 

LLANO 

776J 

PRESIDIO 

7271 

RUSK 

729^ 

COLORADO 

7327 

CALLAHAN 

7336 

HARDEMAN 

71*.  1 

BRISCOE 

736: 

MOOD 

7381 

SOMERVELL 

7*22 

BEXAR 

74Z6 

EASTLAND 

7*3 

UPTON 

7A51 

WILLACY 

r48( 

SAN     SABA 

748 

REEVES 

OENTON 
COKE 
NUECES 
f ISHEP 


►,.-,!     t\ 


FORT    BEND 

MCLENNAN 

KAUFMAN 

rjSHCR 

KARNFS 

'HtRO*fE 
UVALDE 

TOM    GREEN 
BEXAR 

nt  t*u 
CAMfROfl 

HA'*. 

IAN     '.ABA 
TERRELL 


...     ■.   .»■   *      .1  ■ 


I 

■ 


33  24 

32  S6 
31  19 

33  11 


26  39 
33  01 
30  5S 
29    52 


10    09 

■ 


II   II 

■ 


95 

35 

592 

95 

1  i 

30 

99 

nh 

629 

103 
102 

36 

2580 
2940 

10? 

*r 

3660 

inn 

4S) 

2940 

100 

58 

3000 

9*.  58 
96  38 
99    12 
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95    47 

97    07 

96    2-. 

100    26 

97    A3 

n  m 

99    20 

100    29 

100    30 

98    28 

98    29 

97    38 

9T    57 

• 

102    25 

91    27 

97    10 

99    19 

97    41 

94    5* 

M   of 

•7    5R 

102     19 

99    14 

100    15 

101    50 

94   00 

94    14 

100    4R 

101    1' 

H    ■•, 

97     10 

101     14 

.'    /* 

94    54 

■ 

94    II 

100   OR 

94    40 

>•    /I 

»'    A* 

100    41 

9*     II 

..  *a 

99    *9 

98    10 

*•    it 

.'/•>    4/ 

>•    /• 

94     It 

94     IA 

THOMAS  L.  ROGERS 
PASADENA  POLICE  DEPT 
WARREN  B.  WOODS 
SOUTHERN  UNION  GAS  CO 
NOLA  FRANCIS 

L.  V.  HOGUE 
G.  K  .    RUPPRECHT 
A.  R.  HOGHLAND 
LOWER  COLO  RIV  AUTH 
PIERCE  RANCH 

ALVIN  N,  BRANUM 
MAY  L.  BULLARD 
LOWER  COLO  RIV  AUTH 
JOHN  HAGUE 
HERBERT  G»  BRINK 

BONNIE  TURNER 
ALUMINUM  CO  OF  AMERICA 
ERNEST  L.  PETERSON 
LOWER  COLO  RIV  AUTH 
ALICE  TURPIN 

U  S  WEATHER  BUREAU 
STUART  ADKINS 
MARSH  F.  CAN10N 
WILLACY  CO  NAVIG  DIST 
M.  F.  MUNSCH 

J.  P.  COCHRAN 
LEWIS  C.  HERRON  JR 
S.  R.  HUGHES 
ROBERT  S.  LEE 
E.  T.  PRADE  JR 

ROBERT  C.  KEESE 


HOMER  A.  GREGG 
ARDIS  D.  SANDERS 
RHODA  NOACK 
U  S  AIR  CORPS 

GULF  REFINING  COMPANY 
FRED  i.    WELLING 
GRAC1A  JEAN  ADAMS 
LOWER  COLO  RIV  AUTH 
WILLIAM  B.  JENSEN 

CHESTER  B.  COX 

T.  G.  JETER 
THOMAS  F.  WELCH 
ERNEST  A.  FORD 
C.  IRVIN  WOOD 

CITY  OF  RICHARDSON 
LOWER  COLO  RIV  AUTH 
MRS.  WILLIE  BUTLER 
AGRICULTURAL  RESEARCH 

LOWER  COLO  RIV  AUTH 

.  CAMPBELL 
:  R.  PURCELL 
kBETH  HUEGELE 
1LTER  SMITH 
MARY  F.  SCOTT 

GEORGE  R.  JONES 
LOWER  COLO  RIV  AUTH 
CARROLL 


CIT 


ROBY 


TIE 


0    STATION    KFftD 

S    B.    JASKA 

GEORGE    W.    COCHRAN 

COLM    F.     BYERLY 

.     P.    F.    KOENIG 

0.    NORTON 

G.    MARKS 
CORPS    OF    ENGINEERS 
WEATHER   BUREAU 
WEATHER    BUREAU 


SOIL    CONS 


VICE 


JESUS  \ 
JAMI  ',  I 
LOWER  ' 
w.    E. 


LOWER    COLO    RIV     AUTH 

ftHOI  B    POMI  «    AND    LIGHT 
mi  0    Mi     '  IKKPATRICK 
MRS,     J.    'I  NIOY    J«- 

i  |  HO   Hi    ICHAIFIfl 

01  10    Hi     Hf.CF.MA* 

RADIO  MAI  |0N  KNI  D 
B.  E.  LOVCLAd  JR. 
MRS.    V.    DAUGHEATY 
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ARTHUR    L.    CANIPt 
H.    ii.    HATHI  -'• 

RIV   AUTI 

.  :  ...i     rOM    Hi    Nfl  '   ' 

RAY    C,     tlOMAf 

K7HHNII    - 

j  OHAAO    '  .    MO*  " 

i  n  i-« 

RUTH 

■ 
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i  MM 

V.     (>*H    INI. 

■ 

..  mi 

I .'  . 
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OtfTM 
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STATION 


SUNRAY 

SWAN 
AHOKA 
ALPA 


EMPLE  SCS 

ENNYSON 

ERLINGUA 


ONS  3  WSW 
RIVERS 


ROY 

RU8Y 
RUSCOTT 

YLER  <• 

UMBARGER 
UVALDE 
VALENTIN 
VALLEY  J 


WHEELOCK  2  SSE 
WHITNEY  DAM 
WHITSETT 


■INCHEL' 
'INCHELi 


BANDERA 
OLDHAM 
RUSK 


SWISHER 
SMITH 

RANDALL 

UVALDE 

PRESIDIO 

ROBERTSON 

COOKE 

CULBERSON 
TOM  GREEN 
OLDHAM 
JOHNSON 
WILBARGER 


(■   I  " 


COLEMAI 
MCLENN, 
G0N2ALI 


WASHINGTON 

TOM    GREEN 
COKE 


9849 

RUNNELS 

OCHILTREE 

985-J 

9692 

REFUGIO 

9B93 

THROCKMOR 

9952 

LAVACA 

9953 

OEWITT 

9966 

EL    PASO 

9976 

ZAPATA 

36    01 

32  26 

33  10 


]|     18 
33    26 


100    *9 

99  16 

102  19 

9*  31 

97  2<. 

99  54 


97  21 

100  17 

103  37 

96  16 


LOO  06 
96  20 
99  13 
96    06 


30 

30 

104 

36 

30 

50 

38 

33 

29 

«/ 

10 

11 

0? 

104 

51 

31 

21 

100 

11 

35 

15 

10.' 

26 
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1     1     ij 


OBSERVER 


ARTHUR    CORSE 
TrLER    PIPE    AND    FCUNDRl 
FRANK    P.    HILL 
LOWER    COLO    RIV    AUTH 
IY   W.    2EARING 


LOWER   COLO    RIV   AUTH 

CHARLES    A.     SCHUL2 
BLACKLAND    EXP    STATION 
LOWER    COLO    RIV    AUTH 
DAISY   MAE    ADAMS 
FINIS    G.    EPPLER 

ROY    E.    FERGUSON 
U   S   CORPS   OF   ENGINEERS 
HOUSTON    LIGHT    AND    POME 
T.    £.    CALDWELL 
VIOLA    E.    ADLOF 

WEST    TEXAS    UTILITIES  i 
LONE    STAR    GAS    COMPANY 
U    S    SOIL    CONS    SERVICE 
JOHN    0.    TINNIN 
CECIL    FARIS 

G.    D.    JOHNSON 
J.    C.    CRAIN 
TOM    H.    HOLMES 
LOWER   COLO    RIV   AUTH 
TEXAS    POWER    AND   LIGHT 

VIOLA    TEAFF 
J.    S.    REEVES 
EDGAR    J.    JONES 
KENNETH    E.    RAMSEY 
OR.    ELDON 


■    LYLE 

C.    J.    KERN 
HARRY    E.    CARPER 
C.    E.   MILLER 

WALTER    M.    NITTSCME 
ANDREW    J.    GIBSON 


l.MCV. 


.OWER    COLO    RIV    AUTH 
-.RS.     ALT1E     WlLLHlIE 
JALLAS    POWER    AND    LIGH1 
/ERNON    DAILY    RECORD 


LOW 

u  s 

WEATHER    BUREAU 
R   COLO    RIV    AUTH 
WEATHER    BUREAU 
AS    W.    STEINER 
1.     DAVIS 

THEODORE    BUSSELLE 
ANITA    L.     PHILLIPS 
LOWER    COLO    RIV    AUTH 
MARVIN    A.     JONES 
WILLIE    COMBS 

J. 

.    LANE 

DALLAS    POWER    AND    LlGH 

T.    H.    FRANKLIN 

TEXAS    A    AND    M    COLLEGE 

GEORGE    L.    SCMEEL 

JOE    L.     SCASIA 

U    S    CORPS    OF    ENGINEER 

A.    H.    GOMILLION 
U    S    WEATHER    BUREAU 

GAIL    V.    MITCHELL 
OOW    CHEMICAL    COMPANY 
JACK    GIBBARD 

ADAM    WILSON    JR. 
LOWER    COLO    RIV    AUTH 

REV.    C.     S.    REESE 
MARY    V.    ANDERSON 
U    S    CIVIL    AERO   ADM 
CLAUDINE    HARRIS 
TE.XAS    AGRI    CXP    STATIOI 


PAUL    LEO    BRIER 
FELTON    L.    SCHROLLER 
U    S    BUR    OF    HECLAMAIIOt 


»,  mem*  i  i 


■    II       '"'NUT 


REFERENCE  NOTES 

■  Additional  Information  regarding  the  climate  of  Texas  may  be  obtained  by  writing  to  the  state  rn™»»„i  „..<  _*   ...... 

Austin  2,  Texas,  or  to  any  Weather  Bureau  office  near  you.  writing  to  the  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Airport  Station,  1710  Wilshlre  Blvd. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW.  Indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

relayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin 

nations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  in  this  issue 

Divisions,  as  used  in  "Climatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  October  1956. 

Jnless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are-   Tenraerature  in  T   „,„„(„<♦  ♦  . 

monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  Sa"y  temperatures  frSm  65°?"     evaP°ratl°°  *°  i°ches,  "d  wind  movement  in  miles. 

v.por.,ion  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  Table 
svrv^ons^en'a;  the^nt^oc^on!11086  ^  lD  ""  '^^    ,Bd"  "  ""■  S'  •««"•'  *™>  •«  -ed  on  the  period  1921-1950,  adjusted  to  represent  ob- 

later  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Tahle  an.  th.  „,♦„     .   ,  . 

.easurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observaliols   consequently   occaslon^Ll",  t?n°"'  fH'    °*    lc>  °°  the  gr°U°d-   Sa"">les  f°r  staining 

result  In  apparent  inconsistencies  In  the  record.  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  In  tbe  snowpack 

ES&  o°f  snoron'grouu^i^Jure'sn^^sL^rand^ce6  "d  ^  "S°°WfaU  ""   S"«  °"  Gr°""d"  ™*°-  -  »»  "-  seasonal  snowfall  table  include  snow  and  sleet. 

^en*  p'uVi^are  Vol" ^U^^S^^ l^^jS^t^'^i^SS^Z   T   "T  ™lV    ""  S"°'""  l»  «»  "S°°»^>  »-  «-<-  on  Ground"  Table 
|so.e  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time.  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.   During  the  summer  months 

^"esO°arerOatnd060n0tChes'.TDOWfa11  ""'  ^  °"  ^^   ™*    ±S   '*  "Nervation  time  for  all  except  weather  Bureau  and  CAA  Stations.   For  those  stations  snow  on  ground 
I.  the  Station  Index  the  letters  C.  H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the  following- 

Precipifauon  llll^Zlltlll   Statl°D-   """^  >""*»«■"•«  values  are  processed  for  special  purposes  and  are  published  later  in  "Hourly 
J   "Supplemental  dX""^"^"  TaMe'  °"i"im   "'   "■*'  '"    ^   "°"th  1"«1»t«  »  »«*»»  -d/or  snow  on  ground  In  that  month. 


Other  Reference  Notes 

•   A"0""*  included  In  following  measurement,  time  distribution  unknown 

ItlllZllllt    are  -poseo'inTs^ter  Lc^eo-n^he^oor  iT^lrlT/  "^'"^   "~- =  —  «»  — —  «*"*-  <>"  the 

//        Gage    is   equipped   with   a   windshield. 

AR        This   entry   in   time  of   observation   column    in   station    Index  means   after   rain 
AM        Data   based   on   observational   day   ending   before   noon 
B        Adjusted    to  a    full   month. 


S?        ?racSe?Danryamountlntoofsmanrtrme0asur°eUmD    l"   Sta"°°    ™"   "'»   <*~™.tion   made    near   sunset. 
V        Includes   total    for   previous  month. 

rS1.Ptp\T.£".le?.    th2e    SupeSriPnetre„Cd°ePnV  T^Lllt^T^ll^  JS   despondence   SS^I^SS^^lTi   S>— '  '      "^    >°<   -»«'  — «   *«■ 

government    Printing   Office,    Washington    25,    D.    C.  correspondence   regarding   subscriptions   should   be   sent    to    the  Superintendent   of  Documents, 

JS.  "either    or^icrmay^e^^ 

i25r.xS   ££"".&      ft\t"  ^.U-^/U  obtaine^"^  ll7S£llltZX£T0i  DeocumenLSUrotatl0nSttor?Uf?   "'S   "'   "*   <°U°d    lB    «"   P"«icatlon   "Substation 
^information    for    regular    Weather   Bureau    stations   may  be   ^^he^tes0^^  Si.i- 
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ABILENE    WB    AIRPORT 

SSE 

17 

8.5 

34 

NE 

20 

61 

73 

45 

37 

l 

1 

3 

2 

0 

0 

7 

75 

AMAR1LL0    WB    AIRPORT 

S 

15 

9.3 

33 

SW 

5 

62 

76 

38 

35 

4 

2 

1 

0 

AUSTIN    WB    AIRPORT 

S 

21 

7.7 

21 

SE 

10 

69 

87 

48 

41 

2 

4 

2 

0 

81 

BROWNSVILLE    WB    AIRPORT 

SSE 

37 

11.4 

33 

N 

25 

90 

96 

54 

64 

0 

2 

2 

87 

CORPUS    CHRIST1    WB    AIRPORT 

SSE 

28 

11.3 

26 

SE 

23 

85 

91 

52 

62 

0 

1 

0 

DALLAS    WB    AIRPORT 

s 

19 

9.5 

34 

N 

20 

66 

79 

50 

44 

5 

4 
0 

2 

1 

0 

1 

0 

0 

5 

DEL    RIO    WB   CITY 

EL    PASO   WB   AIRPORT 

s 

12 

9.1 

40 

E 

17 

44 

59 

38 

28 

3 

6 

2 

1 

FT.     WORTH    W8    AIRPORT 

s 

14 

10.2 

41++ 

NE 

2 

68 

80 

52 

46 

1 

5 

4 

GALVESTON    WB   CITY 

- 

- 

10.4 

43 

W 

24 

- 

- 

- 

- 

3 

2 

3 

2 

-»A 

GALVESTON   WB    AIRPORT 

s 

25 

12.0 

- 

- 

- 

76 

81 

66 

68 

2 

4 

1 

2 

!      66 

HOUSTON    WB    CITY 

s 

- 

7.3 

38 

SE 

10 

- 

~ 

- 

- 

5 

HOUSTON    WB   AIRPORT 

SSE 

18 

8.4 

- 

— 

- 

89 

93 

61 

66 

7 

3 

2 

LAREDO    WB    AIRPORT 

SSE 

33 

14.0 

35+t 

SE 

14 

61 

80 

42 

31 

2 

2 

3 

0 

LUBBOCK    WB    AIRPORT 

S 

15 

9.4 

24++ 

NE 

9 

63 

77 

46 

36 

0 

3 

MIDLAND    WB    AIRPORT 

SE 

17 

8.5 

29++ 

NE 

19 

53 

69 

41 

33 

4 

2 

2 

1 

PORT    ARTHUR    WB    AIRPORT 

S 

12 

7.9 

38 

S 

24 

88 

92 

65 

70 

3 

3 

6 

2 

SAN    ANGELO    WB    AIRPORT 

ssw 

18 

9.0 

32+  + 

NE 

23 

59 

76 

43 

36 

4 

2 

2 

0 

84 

SAN    ANTONIO    WB    AIRPORT 

SSE 

25 

8.0 

26 

SE 

11 

67 

84 

48 

35 

2 

1 

2 

VICTORIA    WB    AIRPORT 

SSE 

- 

8.6 

54% 

E 

13 

- 

92 

47 

53 

2 

1 

2 

0 

WACO    WB    AIRPORT 

SSE 

24 

9.6 

46+  + 

WNW 

3 

68 

83 

49 

44 

5 

0 

1 

WICHITA    FALLS    WB    AIRPORT 

s 

17 

9.2 

23+  + 

NNE 

23+ 

63 

76 

40 

36 

4 

2 

2 

r+  FASTEST  OBSERVED  ONE-MINUTE  WIND  SPEED. 
»   PEAK  GUST 


THIS  STATION  IS  NOT  EQUIPPED  WITH  AUTOMATIC  RECORDING  WIND  INSTRUMENTS. 
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HIGH  PLAINS  DIVISION 

AMARILLO  WB  AIRPORT 

BIG  SPRING  / 

BORGER 

BORGER  3  W 

BROWNFIELD  2  E  I 

CANADIAN  1  ENE 
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CROSBYTON  I 

DALHART  CAA  AIRPORT 

DUMAS  I 

FLOYDAOA  2  SW 

FOLLETT  I 

HEREFORD  1  l 

LAMESA  1  SSE  i 
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LITTLEFIELO 

LUBBOCK 

LUBBOCK  WB  AIRPORT 

MIAMI 

MIDLAND    WB    AIRPORT 
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■<0E    1 
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PIAINVIEM 

•IOLE 
PEAPMAN 
'OATFORO 

I  » 

* 

PLAINS    DIV 
»I">POPt 

M    AIPP'il-' 

■ 

■- 

»-AOO» 

- 

■OR 

■■■l"rv< 


92.0 
95.6 
95.6 
93.1 
91.7 
92.9 
92.8 
94.9 
92.4 
92.5 
95.5 
91.6 
92.0 
97.4 
94.4 
93.6 
93.6 
92.6 
95.1 
94.3 
95.5 
91.3 
90.8 
93.6 
94.8 
96.3 
92.9 
93.5 
94.1 
95.8 
92.4 


95.6 

98.3 
96.6 
97.1 

. 
98.3 

';»."/ 
99.0 

99.1 
100.0 
78.  1M 
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It.H 

■ 
78.5 


64.3 

71.  1M 

68.2 

66.3 

63.5 

65.6 

63.7 

66.0 

62.9 

63.8 

65.0 

65.0 

63.9 

64.5 

64.6 

64.6 

65.2 

65.4 

65.1 

69.6 

69.0 

63.9 

65.1 

63.5 

63.7 

64.6 

64.0 

61.7 

66.0 

62.2 

62.7 


67.4 
70.0 
64.6 

. 
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',7.7 

71.5 

. 

■>■.'■ 

48.4 

I  /.!,<• 
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78.2 

83. 4M 

81.9 

79.7 

77.6 

79.3 

78.3 

80.5 

77.7 

78.2 

80.3 

78.3 

78.0 

81.0 

79.5 

79.1 

79.4 

79.0 

80.1 

82.0 

82.3 

77.6 

78.0 

78.6 

79.3 

80.5 

78.5 

77.6 

80.1 

79.0 

77.6 

79.4 


83.5 

82.9 
83.3 
BO. 9 

84.7 
84.7 
84.7 
85.3 

85.5 

84.  1M 
81.8 

84. 8M 

»;.  1 

84.  I 

S2,f 

84.  / 
1/  .  1 
M',  .'.M 
85.4 

84.1 


1.6 
1.0 


1.8 
2.3 


3.5 
0.8 


1 

0.6 

1.1 

0.6 

2.1 

0.9 

0 

1.5 

1 

0 

1.1 

1.0 

2.2 

1  .4 


0.H 
I  . 
/  .  I 


I 


31 

26 

31  + 

25 

29 

25 

2  6+ 

25 

25 

31 

li 

2f.+ 

25 

30  + 
23 

25 
25 

25 
264 

24 
24 
25 
24 

2" 

26+ 

30 

:•• 
24 
2  0 
26  + 

31  + 


<,•> 

26 

/,) 

25 

■,l, 

25 

1 

26 

25 

M 

26  + 

1. 1 

25 

61 

25 

■,7 

29 

I.I 

25 

l,\ 

2fcl 

'    I 

/I. 

75 

6  3 

75 

9  ' 

29 

10 

25 

2  7 

75 

75 

75 

3ii 

£  e  e 

Q   .T    t^ 


2.08 
2.13 

.18 

.14 

1.45 

3.65 

.80 

.07 

.19 

1.07 

.29 

3.30 

2.45 

1.87 

.74 

1.70 

.22 

.21 

1.B4 

3.84 

2.16 

1.51 

1.37 

.37 

1.40 

.98 

5.00 

.41 

.86 

2.60 

I  .00 


2.06 

2.05 

1.95 

.21 

.42 

.55 

4.32 

1.56 

1.36 

1.84 

1.04 

.29 

4.46 

1.03 

.2? 

.90 

.67 

.05 

2.64 

1.01 

2.29 

.85 

.  a, 

.37 


1.46 
1.57 
2.57 
2.42 


1.11 
.28 


1.76 
1.58 


.75 
1.37 

1.17 
1.08 
2.62 
1.87 
1.30 
.47 
2.19 


.97 

.08 
2.07 
2.34 
2.04 
2.16 

.57 


1  .19 
.03 


1.46 
1.70 


1.70 

1.11 

.18 

.14 

1.31 

2.18 

.36 

.07 

.10 

.94 

.27 

2.00 

2.34 

.62 

.71 

1.16 

.13 

.11 

1.20 

1.27 

.78 

.44 

1.14 

.13 

.91 

.44 

2.27 

.20 

.46 

1.80 

.64 


.60 

1  .50 

1  .70 

.16 

.32 

.42 

1.93 

.75 

1.13 

1.35 

.41 

.22 

2.35 

.54 

.22 

.90 

.43 

.04 

2.20 

.80 

1.  )0 

.56 

.  )3 

.20 


0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 


0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

'1 

0 

0 

0 

a 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

CLIMATOLOGICAL  DATA 


CONTINUED 


TEXAS 
AUGUST    1958 


Temperature 


NORTH  CENTRAL  DIVISION 

ALBANY  AM 

BEL  TON  DAM  AM 

BENBROOK  DAM  AM 

BONHAM 

BOWIE 

BOYD  3  SE  AM 

BRECKENRIDGE 

BRIDGEPORT  AM 

BROWNWOOD  AM 

CAMERON 

CLEBURNE 

CORSICANA  AM 

DALLAS  WB  AIRPORT  R 

DEN  I  SON  DAM 

DENTON  AM 

DENTON  EXP  STATION 

DUBLIN  AM 

EASTLAND  AM 

FORT  WORTH  WB  AIRPORT       R 

FORT  WORTH  LEONARD  BLDG   AM 

GAINESVILLE  AM 

GATESVILLE 

GRAHAM  AM 

GRANBURY 

GRAPEVINE  DAM  AM 

GREENVILLE  2  SW  AM 

HENRIETTA  AM 

HICO 

HILLSBORO  AM 

JACKSBORO 

KAUFMAN  AM 

KILLEEN  AM 

LAKE    KICKAPOO 

LAVON    DAM  AM 

MARL  IN 

MC    KINNEY 

MEXIA  AM 

MINERAL    WELLS    CAA    AIRPORT 

MONTAGUE 

OLNEY 

PARIS  AM 

POSSUM    KINGDOM    DAM 

RANGER    PUMP    STATION 

RISING    STAR  AM 

SHERMAN  AM 

STEPHENVILLE  3  NE 

TAYLOR  AM 

TEMPLE  AM 

THROCKMORTON  AM 

WACO  WB  AIRPORT  R 

WAXAHACHIE  AM 

WEATHERFORD  AM 

WHITNEY  DAM  AM 

DIVISION 

EAST  TEXAS  DIVISION 

ATHENS  2  SSE 

BRONSON  AM 

CARTHAGE 

CENTER  AM 

CENTERVILLE  AM 

CLARKSVILLE  2  E  AM 

COLLEGE  STATION  CAA  AP 

CONROE  AM 

CROCKETT  AM 

DIALVILLE  2  W 

GILMER  2  S 

GLADEWATER  AM 

HENDERSON 

HUNTSVILLE  AM 

JACKSONVILLE 

JASPER 

KARNACK 

KIR8YVILLE    FOREST    SERVICE 

L1NDALE  5  SE  AM 

LIVINGSTON  AM 

LONGVIEW  AM 

LUFKIN    CAA    AIRPORT 

MADISONVILLE 

MARSHALL  AM 

"T    PLEASANT  AM 

NACOGDOCHES  AM 

PALESTINE  AM 

RUSK  AM 

SPURGER  DAM  B  AM 

SULPHUR  SPRINGS  AM 

TEXARKANA  DAM  AM 

TVLER  A  NE  AM 

WARREN 

WILLS  POINT  AM 

DIVISION 


99.5 
97.6 
97.2 
95.6 
97.2 
97.1 
98.3 
98.6 
97.6 
97.1 
97.7 
98.0 
95.5 
95.1 
97.6 
97.9 
96.4 
96.0 
95.5 
97.9 
98.2 
99.5 
98.4 
99.4 
97.1 
95.8 
100.3 
99.2 
96.8 
97.1 
96.6 
97. 6M 
95. 8M 
95.5 
96.4 
97.2 
95.9 
97.1 
95.9 
98. 2M 
92.4 
99.0 
95.9 
96.  1M 
96.3 
99.3 
99.5 
96.9 
99.1 
96.4 
97.1 
96.8 
97.4 


94.9 
96.3 
96.4 
93.3 
97.9 
95.5 
96.3 
94.0 
91.6 
93.6 
92.2 
94.6 
91.2 
92.8 
93.3 
93.9 
91.9 
94.4 
94.4 
94.5 
97.3 
95.2 
93.4 
95.8 
94.6 
94.7 
93.3 
93.6 
91.8 
93.0 
95.0 
98.4 


68.2 

72.6 

73.9 

70.8 

71.9 

70.4 

71.6 

70.9 

70.5 

72.2 

71.4 

72.3 

75.3 

70.4 

74.5 

71.9 

72.1 

68.8 

74.5 

75.0 

70.3 

71.5 

71.9 

71.7 

72.9 

72.1 

72.6 

71.9 

73.0 

72.6 

72.4 

69. 6M 

74. 2M 

72.5 

70.4 

73.1 

73.4 

72.1 

72.7 

71.6 

70.1 

72.0 

72.2 

72. 3M 

73.5 

73.3 

71.7 

72.8 

72.7 

73.8 

70.0 

71.4 

71.7 


70.9 

68.4 

70.5 

70.3 

72.1 

69.1 

72.9 

70.6 

66.0 

70.3 

70.3 

70.6 

73.1 

72.4 

69.1 

70.0 

71.4 

68.6 

72.2 

71.6 

71.5 

71.3 

73.9 

72.  8M 

69.8 

69.6 

71.5 

71.1 

70.5 

69.8 

72.1 

70.5 

68.9 

70.7 


83.9 

85.1 

85.6 

83.2 

84.6 

83.8 

85.0 

84.8 

84.1 

84.7 

84.6 

85.2 

85.4 

82.8 

86.1 

84.9 

84.3 

82.4 

85.0 

86.5 

84.3 

85.5 

85.2 

85.6 

85.0 

84.0 

86.5 

85.6 

84.9 

84.9 

84.5 

83.  7M 

85. OM 

84.0 

83.4 

85.2 

84.7 

84.6 

84.3 

84. 9M 

81.3 

85.5 

84.1 

84. 2M 

84.9 

86.3 

85.6 

84.9 

85.9 

85. 1 

83.6 

84.1 

84.6 

84.7 


83.3 

M 
82.7 
83.3 
84.3 
81.2 
85.4 
83.1 
82.2 
82.2 
81.0 
82.1 
82.7 
83.5 
80.2 
81.4 
82.4 
81.3 
82.1 
83.0 
83.0 
82.9 
85.6 
84. OM 
81.6 
82.7 
83.1 
82.9 
81.9 
81.7 
82.0 
81.8 
82.0 
84.6 

82.6 


1.1 
0.6 
0.2 
1.1 
0.5 
1.0 
0.4 

2.0 

0.5 
0.5 
0.4 

0.7 
0.8 
1.0 


0.4 
0.0 
1.2 
0.3 


0.9 
0.5 


1.6 

1.7 
0.6 
1.2 
0.4 
0.9 
1.0 


0.2 
2.0 
0.6 
2.3 


0.5 
0.6 


0.8 
1.2 
0.8 
0.0 

1.3 
0.6 
0.3 


106 
104 

10  4 

102 
106 
105 
105 
107 
103 
102 
105 
106 
105 
103 
104 

104 

102 
102 

10') 
106 
105 
108 
105 
105 
104 
103 
10.3 
105 
105 
103 
105 
103 
103 
102 
103 
104 
103 
103 
I  0  2 
105 
101 
106 

103 
102 
104 
106 
105 
103 
105 
104 
104 

104 
103 


103 

102 

104 
102 
100 
105 
102 
103 
101 
100 
100 

98 
101 

98 
100 

98 
100 

97 
100 
101 
101 
104 
10  1 
101 
106 
102 
102 
100 
100 
101 

98 
102 
106 


16  + 

3 
15  + 
28  + 
13 
14 
15  + 
14 

15  + 

13  + 
13 

4 
13 
28 
14 

14  + 
14 

6 
13 
15 

14  + 

3 

16  + 
16  + 

15  + 
14 
14 
13 
14 
13 
14 

4 
28 
15 
13 
13 
14 
15  + 
13 
13 
14 
13 
14 
18  + 
14 
13 
1C  + 

3 
16+ 
13 
15  + 
15  + 
14  + 


25 

26 

25 

25 

25 

25 

25 

27+ 

2  6  + 

25 

25 

26+ 

25. 

24 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

26 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

26  + 

26 

25h 

26 

30 

25 

26 

25 

2  7  + 

25 

2  5 

25 

25 

26 

25 

24 

26 

26 

25 

26 

26 

25 

26 


58 

62  30  + 

62  27 


3.16 
1.19 
1.15 

.75 
1.88 
2.24 
2.82 
1.66 

.44 
2.21 
5.20 
5.97 

.53 
1.28 
1.92 
1.99 
2.10 
3.31 
3.64 
2.35 
2.62 
2.62 
1.33 
3.10 
1.01 

.40 
1.04 
1.01 
1.54 
4.07 
1.50 
1.83 
1.68 
1.38 
2.70 
2.08 
4.83 
3.23 
1.75 
1.90 
4.81 
1.16 
1.55 
2.  12 
2.49 

.41 
1.27 
2.71 

.89 
7.34 
4.59 
3.02 
3.19 

2.32 


5.44 
8.46 
2.14 
8.40 
6.36 
5.22 
1.66 
2.58 
8.64 
5.53 
2.58 
6.58 
3.00 
3.80 
6.25 
4.29 
2.68 
3.12 
2.96 
2.00 
3.07 
4.51 
3.60 
1.07 
4.73 
4.21 
5.72 
2.75 
2.66 
1.75 
8.89 
2.47 
2.38 
1.57 

4.15 


.82 
.36 
1.66 
.14 
2.96 
3.88 
1.30 


.03 
1.05 
1.76 

.11 

.33 

1.02 


1.68 
1.32 
1.21 

.37 
1.66 

.93 


1.19 

.34 

2.73 


.15 

1.63 

.86 

.78 

.92 

5.96 

2.79 

.76 


2.24 

1.04 
6.41 
2.85 

.04 

.35 
1.14 


.92 
.15 

.57 
1.47 

.35 
1.95 
2.03 
1.61 
3.96 


.50 

.14 

1.50 


1.54 

.54 

.55 

.25 

1.00 

1.25 

1.81 

1.10 

.32 

.68 

2.90 

3.30 

.20 

.48 

1.09 

.89 

1.75 

1.50 

1.73 

1.25 

1.66 

1.65 

1.00 

1.15 

.56 

.18 

.73 

.50 

.70 

1.53 

.71 

.72 

1.27 

.63 

1.45 

.90 

3.62 

2.16 

.82 

.63 

1.25 

.59 

.54 

1.16 

2.21 

.30 

.29 

1.17 

.78 

4.10 

1.58 

2.00 

1.88 


3.87 
2.34 

.85 
4.05 
2.20 
2.30 

.74 

.85 
3.11 
2.70 
1.30 
3.78 
1.85 
1.02 
2.10 
1.76 
1.44 

.99 


1.33 

.85 

.72 

1.17 

2.60 

.49 

3.19 

1.99 

2.43 

1.90 

.55 

1.05 

4.21 

2.02 

.80 

.68 


0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 


5 

2 

6 

5 

l 

4 

1     5 

2 

1    6 

3 

3 

2 

i     & 

4 

1     * 

4 

1     3 

3 

■     4 

2 

1     6 

3 

5 

2 

4 

1 

6 

3 

j    8 

4  ; 

4 

1  1 

3 

0 

5 

2 

!     6 

3 

1    5 

3 

3 

2 

',     6 

4 

3 

1 

7 

3 

3 

1 

7 

1 

5 

1 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


Temperature 


AM 
AH 
AM 


AM 

AM 


TRANS  PECOS  DIVISION 

ALPINE 

BALMORHEA  EXP  PAN 

CHI  SOS  BASIN 

EL  PASO  WB  AIRPORT 

FORT  STOCKTON  A 

LA  TUNA  1  S 

MARATHON 

MOUNT  LOCKE 

PANTHER  JUNCTION 

PECOS  A 

PRESIDIO 

RED  BLUFF  DAM 

VAN  HORN 

KINK  CAA  AIRPORT 

YSLETA  A 

D I V  I S  I  ON 

EDWARDS  PLATEAU  DIVISION 

BLANCO  A 

BOERNE 

BRACKETTVILLE  A 

BRADY  » 

BUCHANAN  DAM  A 

BURNET 

DEL  RIO  WB  CITY 

EDEN  1 

FREDERICKSBURG 

JUNCTION  CAA  AIRPORT 

KERRVILLE 

LAMPASAS 

LLANO 

MASON 

MC  CAMEY 

OZONA 

PRADE  RANCH 

ROCKSPRINGS 

SAN  ANGELO  DAM 

SAN  ANGELO  WB  AIRPORT 

SONORA 

TARPLEY  1  E 

UVALDE  A 

DIVISION 

SOUTH  CENTRAL  DIVISION 

AUSTIN  WB  AIRPORT 

AUSTWELL  WL  REF 

BEEVILLE  5  NE 

BISHOP 

BRENHAM  > 

CORPUS  CHRIST  I 

CORPUS  CHRIST  I  WB  AIRPORT 

CUERO  3  NW  t 

FLATONIA 

GOLIAD 

GONZALES  2 

HALLETTSVILLE 

HONDO  I 

'FMEDY 

/ILLE 

if  10    DA»  / 

ELS 

ROB'  '  I 

■ 

I 

SEGUIN 

I 
IK  I 

OIVI 


AM 
»« 

»- 


90.6 
96.4 
87.5 
94.7 
96.0 
97.0 
93.1 

'83.3 
95.1 
99.7 

103.6 
96.9 
95.3 
96.2 
96.5 


96.6 

95.6 

99.5 

97. 3M 

97. OM 

96.1 

97.9 

98. A 

95.2 

97.0 

95.1 

97.5 

99.5 

96.7 

97. A 

96.5 

93.4 

92.4 

96.8 

95.2 

95. 4M 

97.5 

98.8 


97.9 
93.5 
99.9 

101. 5M 
98.7 
90.1 
95.0 

101.6 
96. 5M 

100.7 

99.4 
100.4 
100.5 

98.2 

100.4 
98.2 

■«  t . « 

. 

. 

IH.  1 
1 1 .  '. 


66.8 

65.4 

63.0 

70.5 

67.0 

66.7 

63. 4M 

59.8 

69.5 

68.2 

71.3 

67.2 

67.6 

69.9 

64.2 


66.8 

67.5 

72.2 

67. 9M 

73. 9M 

71.3 

74.7 

67.2 

67.5 

68.4 

66.2 

71.0 

72.2 

69.6 

71.3 

67.9 

65.0 

68.8 

70.1 

70.7 

68. 4M 

66.7 

69.4 


73.7 
76.1 
73.8 

M 
74.4 
79.2 
76.1 
72.6 
73. 1M 
75.3 

73.8 

68.5 

72.0 

74.8 

72.  3M 

68  .A 

70.6 

71.6 

71.0 

. 
1/  .  ' 

72.3 

- 
'5.3 

70.6 
"..5 


'4.4 


78.7 

80.9 

75.3 

82.6 

81.5 

81.9 

78. 3M 

71.6 

82.3 

84.0 

87.5 

82.1 

81.5 

83.1 

80.4 

80.8 


82.7 

81.6 

85.9 

82.  6M 

85. 5M 

83.7 

86.3 

82.8 

81.4 

82.7 

80.7 

84.3 

85.9 

83.2 

84.4 

82.2 

79.2 

80.6 

83.5 

83.0 

81  .9M 

82.1 

84.1 

83.1 


85. 

e 

BA 

e 

96 

9 

M 

B6 

6 

84 

7 

B5 

6 

B  / 

1 

B4 

HM 

96 

0 

B6 

6 

B« 

5 

B6 

3 

B6 

5 

B9 

HM 

B« 

4 

B« 

4 

H', 

2 

it 

4 

bc 

1. 

B6 

.6 

B4 

B 

«  ) 

V 

B9 

.  7 

■  J 

.4 

It 

• 

HI, 

H 

.] 

Bl 

B9.2 

H4.  3 

V.  .4 
HI. I. 


2.5 
1.5 


0.6 

0 
1 
1.7 


0.3 
0.8 
1  .0 


0.6  102 
1.2  103 
105 

101 
103 
101 
103 
105 
10? 
103 
104 
98 
99 
L04 
10.' 

103 
104 


1.3 

2.2 

2.6 

1.6 
1.9 

0.3 


2.0 
0.6 


0.4 

0.1 
1.1 
0.5 

. 


.' 

1 

96 

100 

100 

100 

«e 

99 

10? 

26 
26 

26 
26 

26 

30H 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

2  6 

26 

26 

26 

2  6 

30+ 

26 

26 


Precipitation 


1.93 

.62 
1.11 
1.14 
1.69 

.98 
1.08 
3.79 

.75 
2.67 
2.56 
2.35 

.65 
3.75 
1.41 

1.77 


3.48 
.79 
1.81 
3.69 
2.54 
1.85 
.88 
2.22 
A. 21 
3.28 
1.48 
1.58 
2.58 
3.20 
3.11 
5.02 
5.48 
3.33 
2.36 
2.07 
1.74 
1.95 
2.35 

2.65 


.68 
.36 
.00 
.24 

1.01 
.79 

1.33 
.84 
.86 
.55 


1.68 

.37 
2. 24 

.14 
1.12 

.13 

.46 

.08 
1  .01 
1.62 

.45 
1.78 
1.39 

.50 
3.07 
1.21 
1.30 
1.  16 

.91 


2.15 
3.81 

1.40 

4.04 
3.96 


.53 
1.36 


.18 
.38 


1.04 
.46 


1.63 
1.03 


1.51 

1.42 

.10 

1.34 

.29 
.56 
.55 


.56 
.12 

.79 
.16 
.89 


2.30 
2.40 
1.78 


1.40 
1.71 


1.53 

.16 

1.66 

1.24 

.53 

.50 

1.58 

1.45 


2.62 

.64 

1.66 

2.19 

.56 


.79 

.14 

.50 

.61 

.83 

.43 

.45 

1.23 

.45 

1.00 

2.03 

1.61 

.51 

1.52 

.57 


1.73 

.45 

1.68 

1.20 

1.80 

1.05 

.78 

.90 

2.74 

1.24 

.45 

.75 

1.27 

1.71 

2.25 

1.65 

1.68 

1.08 

.79 

1.24 

.73 

1.25 

2.22 


.26 
.36 
.00 
.24 
.33 
.72 
1.30 
.69 
.61 
.49 


«    O 

I  8 


1.12 
.30 

1.00 
.14 
.50 
.10 
.27 
.08 
.72 

1.44 
.26 

1.34 

1.02 
.32 

1.88 
.67 
.53 
.66 


.95 

.75 

1.66 

1.95 

1.07 

1.70 

.92 

.46 


*».     r.r.r.1*.     i-.l..     foil".!.! 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TEXAS 
AUGUST  1958 


Temperature 


GALVESTON    WB    CITY  R 

GALVESTON    WB    AIRPORT 
HOUSTON    WB    CITY  R 

HOUSTON    WB    AIRPORT 
LIBERTY  AM 

MATAGORDA 

NAURBRO  AM 

NEW    GULF  AM 

PALACIOS    CAA    AIRPORT 
PASADENA    HOUSTON  AM 

PIERCE  AM 

POINT    COMFORT 

PORT    ARTHUR  AM 

PORT    ARTHUR    WB    AIRPORT  R 

PORT    LAVACA  AM 

1  PORT    OCONNOR  AM 

ROSENBERG 

SUGAR    LAND  AM 

THOMPSONS    3    WSW  AM 

VICTORIA    WB    AIRPORT  R 

WILLIAM    HARRIS    RESVR  AM 

DIVISION 

SOUTHERN    DIVISION 

AGUA   NUEVA 

ALICE  AM 

ARMSTRONG 

CARRI20    SPRINGS  AM 

COTULLA    CAA    AIRPORT 

CRYSTAL    CITY 

DILLEY  AM 

EAGLE    PASS  AM 

ENCINAL    3    NW  AM 

FALFURRIAS  AM 

c0WLERTON 

HEBBRONVILLE  AM 

LA    PRYOR 

LAREDO    WB    AIRPORT  R 

MRANDO    CITY  AM 

PEARSALL 

POTEET 

RIO   GRANDE    CITY    2    ESE  AM 

TILDEN  AM 

*  INTER    HAVEN    EXP    STA 

DIVISION 

LOWER    VALLEY    DIVISION 

iROWNSVILLE    WB    AIRPORT  R 

-IARLINGEN  AM 

<C    ALLEN 

«C    COOK 

MSSION  AM 

>ORT    ISABEL 

>ORT    MANSFIELD  AM 

UYMOMDVILLE 

iAN   BENITO  AM 

IESLACO    2    E 

DIVISION 


88.6 
89.7 
93.5 
93.0 
97.5 
94.1 
95.4 
95.6 
92.9 
94.4 
95.7 
94.1 
90.6 
91.5 
96.6 
92.4 
94.5 
95.1 
95.1 
97.7 
94.9 


100.1 

99.9 

100.9 

101.8 

99.9 

101.4 

101.7 

104.2 

99.9 

103.3 

100.6M 

101.0 

101.5 

102. 2M 

99.0 
103.9 
101.2 
100.2 


94.1 
100.3 
98.1 
102. 2M 
99.3 
91.9 
91. 3M 
99.7 
98.3 
97.6 


78.5 
79.1 
76.9 
75.4 
73.3 
76.7 
74.7 
73.9 
77.8 
73.8 
73.8 
78.0 
77.1 
74.1 
75.7 
78.6 
73.1 
73.9 
72.5 
75.1 
75.2 


74,0 

70.5 

74.9 

74.4 

74.0 

72.0 

74.5 

71.2 

74.4 

73.6 

73. 7M 

71.8 

76.8 

75.  3M 

73.0 
75.4 
74.2 
72.1 


75.3 

75.9 

74,8 

74.  4M 

75.9 

77.9 

78.2 

73.1 

75.6 

74.1 


83.6 
84.4 
85.2 
84.2 
85.4 
85.4 
85.1 
84.8 
85.4 
84.1 
84.8 
86.1 
83.9 
82.8 
86.2 
85.5 
83.8 
84.5 
83.8 
86.4 
85.1 

84.6 


87.1 

85.2 

87.9 

88.1 

87.0 

86.7 

88.1 

87.7 

87.2 

88.5 

87. 2M 

86.4 

89.2 

88.  8M 

86.0 
89.7 
87.7 
86.2 

87.5 


84.7 

88.1 

86.5 

88.  3M 

87.6 

84.9 

84.  BM 

86.4 

87.0 

85.9 

86.4 


0.0 
0.7 
1,0 
1.3 
2.4 
1.7 


0.4 
1.0 
2.0 


0.9 
1.2 
0.9 
0.8 


1.1 
1.4 


0.6 
3.1 


1.6 
1,0 

1.7 
2.3 


Highest   Temperature 
Lowest  Temperature  _ 


110 


^L 


on  the  1 

on  the    24 
Greatest  Total  Precipitation    9.85    i 
0.00    inch 


24  + 

24  + 

26+ 

2  6  + 

2  7+ 

27+ 

29 

29 

13. 

29 

27 

15 

14 

26 

29 

14 

2  9  + 

2  8  + 

30  + 

29 

29 


Precipitation 


6.59 
5.23 
3.60 
3.16 
3.49 
2.30 

.82 
3.34 
1.22 
5.05 
2.06 
1.71 
6.52 
2.59 
2.78 
1.65 
5.00 
4.56 
6.20 

.45 
2.76 

3.40 


.90 
T 

.00 

1.43 

1.01 

2.30 

.72 

1.79 

.10 

.25 

.00 

.12 

1.74 

1.80 

.92 

.25 

.61 

.38 

2.24 


3.04 
1.61 
.51 
.96 
.72 
.78 


2.01 
2.55 


.92 

1.07 


.87 


1.28 
.00 
.05 
.00 
.15 
T 

.17 
.00 
,18 
.08 

.19 


.70 

.46 

1.54 

1.79 

1.74 

1.41 

.10 

.50 


1.17 

2.35 


1.26 

1.67 


1.92 
2.04 


2  stations 


2  stations 


2  stations 


Least  Total  Precipitation 

Greatest  one-day  precipitation     8.40     inches  on  the 


Several  stations 


Neuvil le 


2.99 
3.44 
1.10 

.99 
1.59 
1.35 

.31 
1,02 

.77 
2.05 

.47 

.69 
1.70 

.70 
1.49 

.93 
1.63 
1.40 
2.07 

.25 

.89 


.90 

T 

.00 

.46 

.55 
1.10 

.43 
1.50 

.05 

.11 

.00 

.12 
1.10 
1.30    18 

.65    14 


.15 
.61 
.21 

1.06 


.78 

.00 

.05 

.00 

.15 

T 

.17 

.00 

.18 

.08 


0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 


2  0 

1  1 

2  0 

3  2 


eference   Dotes   following   station   Index. 
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DAILY  PRECIPITATION 


■a 

Day  of  month 

Station 

1     | 

2 

3 

4         5         6 

7    |    8    |    9 

10   | 

11       12 

13  |    14   |    15 

.6   |    17   | 

18 

19 

20  1 

21   i 

22  | 

23       24 

25      26      27  , 

1 1 1 

28      29      30  , 

ABERNATHY 

.44 

.21 

.08 

.15 

ABILENE    WB   AIRPORT              R// 

2.06 

T 

.39 

.57 

.02 

.10 

.36 

.60 

ACKERLY    3    SE 

.57 

.02 

•  05 

T 

•  50 

.90 

AGUA    NUEVA 

.90 

ALBANY 

3.16 

.03 

.48 

.bk 

1.11 

ALICE 
ALPINE 

T 
1.93 

T 
.77 

.05 

T 

.03 

.01 

T 

.79 

.27 

.01 

ALTO    5    5SM 

3.76 

.33 

.53 

,65 

.27 

1.98 

ALVARADO 

3.30 

1.05 

.95 

.50 

.80 

ALVIN 

2.99 

.14                   .31 

.03 

1.62 

.01 

.01 

.25       .62 

.10 

ANAR1LL0    MB    AIRPORT             R77 

2*08 

.03 

7 

7            .33 

.02 

1.70 

T 

T 

ANAHUAC    *    E 

2.15 

.08 

7 

.56 

.06 

•95      .48 

ANDERSON 

1.69 

7 

.10 

.02 

T 

.0? 

.45 

1.00       .10 

ANGLETOH   *    NE 

3. 81 

.01       .12 

.53 

•75      *04 

.47 

•  05 

.06 

.60 

.39       .26 

ANNA 

3.00 

1.17 

.81 

.87 

•  15 

T 

ANSON 

2.05 

.55 

1.50 

ANTELOPE 

1.15 

7 

T             1             .29 

.05 

,69 

.12 

ARANSAS    PASS 

l.»7 

.40       .02 

1  .05 

ARCHER    CITY 

1.69 

.10 

1*46 

.  13 

ARLINGTON 

2.»e 

.20 

.02 

.62 

.16 

1.14 

.  12     ' 

ARMSTRONG 

.00 

ARTHUR   CITY 

- 

- 

- 

1*32 

1.53 

•  46 

.99       .8*. 

ASPERNONT 

2.63 

.13 

.13 

.66 

.11 

1.58 

ATHENS    2    SSE 

J.«* 

.12 

•  12 

1.03 

T 

-  30 

3.87 

ATLANTA 

AUSTIN   HB   AIRPORT                R 

.68 

.05 

7 

.09 

.26 

T 

.03 

.02       .23 

AUSTIN    DAN 

.81 

.01 

.19 

.03 

.04       .33 

.21 

AUSTIN    HVY    290    BRIDGE 

•  94 

7            .03 

7            .03 

T 

.23 

T 

T 

T 

•15      .27 

■  23 

AUSTHELL 

1.46 

.01      7            .14 

T 

1.31 

AUSTHELL    WL    REF 

.36 

7 

T 

T 

•  36 

BAKERSFIELD 

1.47 

.69 

.02 

.76 

BALLINGER   2    N 

1.95 

.05 

.30 

1.70 

BALNORHCA    EXP    PAN 

.62 

•  14 

7 

.02 

.04 

.09 

.13 

.13       .07 

BALMORHEA    GRA£F    RANCH 

BARM  HART 

3.23 

.16 

.33 

.14 

.20    2.40 

BAY    CITY    WATERWORKS 

3.40 

.47 

.04 

7            .13 

.53 

T 

1.66 

.05 

T 

.32       T 

BAYTOHN 

3.82 

.03 

1.43                   .30 

1.95 

.08 

1.10 

.33       .56 

BEAUMONT 

3.21 

.07 

.07 

.03 

.26 

.40 

•  26 

.76     1.07 

.27 

BEAUMOMT     EXP    FARM 

4.04 

.15       .01 

7            .23      .17 

T 

.67 

.08 

1.70       .93 

.10 

BED. AS 

1.44 

1  .*>* 

BEEVILLE    »   NE 

.00 

BELT OH   DAM 

1.19 

.04 

.03 

.07 

T 

T 

.22 

.29       .54 

T 

9ENBROOK    0AM 

1.13 

.03 

.36 

.04 

.55 

T             .17 

.31 

T             .61 

BENJAMIN 

.58 

•  27 

BIG   SPRING 

2.13 

7 

7 

7            .41 

,•11 

BIG    HELLS 

1.42 

.05 

.69 

7            .33 

.35 

BISHOP 

.24 

BLANCO 

3.4* 

.50 

.19 

1.73 

.06 

.19       .68 

.  11 

BLANKET 

1.21 

1.21 

SLEWETT 

2.05 

1.76      *21 

•  06 

BOERME 

.79 

7 

T 

,23 

.45 

.09 

BON    M1ER    2    E 

4.87 

.15 

.72 

.06 

.09 

2.95 

.90 

BON HAM 

.73 

.20 

.25 

■  25 

■OS 

BOOKER 

3.72 

1.33 

.46 

1.65 

.04 

BOOUILLAS    RANGER    STATION 

.82 

.10 

.01 

.17 

.30 

.23 

.01 

BORGER 

.18 

.16 

T 

80RGER    3   ¥ 

.14 

.14 

7 

Mill 

1.84 

7 

.72 

1.00 

.0* 

.12 

BOXELOCR 

3.71 

.07 

•  54 

.  77 

1.91 

.42 

BOY©    3    SE 

2.24 

.20 

.23 

.16 

L.25 

T 

.40 

BRACK ETTVILLE 

1.81 

1.66      .04 

•  09 

BRADY 

3.69 

.44 

7 

7 

.60 

1.20 

1*03 

BRAVO 

1.59 

.32 

.12 

.95 

BRA20S 

2.57 

.62 

1.43 

.30 

6RfCKEN»IO«E 

2.82 

.25 

.40 

.14 

.02 

1.81 

B»ENHAM 

1.01 

.02 

.33      .13 

.12 

.17       .21 

BRIOGEPONT 

1.66 

.20 

.20 

1    4     10 

.  16 

B»ONS0N 

6.44 

.30 

.46      .03 

2.13 

1.20    1.98 

2.34 

BMOMNFIELO    2    E 

1.45 

.12 

.02 

T 

1.31 

BROWNSVILLE    HB    AIRPORT    R 

1.28 

.78 

.14 

.06 

.29      .01 

» '  *  -  •  .'yj  '.. 

.44 

7 

T 

.10 

T 

.02       .32 

•LTCHANAN    DAM 

2.54 

.  7* 

1  .60 

BUFFALO 

3.94 

.11 

.27 

.23 

.11 

.13 

.70 

2.33 

.04 

6'N.EB    2    MC 

3.90 

1.15 

.44 

2.25 

.06 

NU/MN 

1.20 

.23 

7 

.05 

.36 

.33 

.03 

•UMCER    HILL 

.75 

.13 

.18 

.40 

LNHrri 

tum.um 

1.60 

.10 

.29 

.15 

1.25 

.03 

yRLlNGTON 

3.32 

.40 

.03 

2.43 

.03 

T 

T 

.30       .31 

mm 

1.83 

•  80 

1.03 

1.33 

.27 

1.08 

•      •  » 

A-fMON 

2.21 

.41 

.01 

.43 

.66 

.13 

.27       .26 

-     1MB* 

3.03 

,61 

.40 

.31 

1.29 

.17    1.37 

IMP    ,-XjO    ?    • 

3.76 

1.  10       T 

1.16 

.01 

.12 

•  OB 

.71 

3.63 

2.16 

7 

T 

1.47 

•»**LAPIA 

2.96 

.24 

.07 

.43 

T               » 

.06 

.62 

.37 

T 

.77 

.40 

MTfOB. 

.80 

.14 

.07 

.36 

.  1* 

•  09 

'A.***     U 

URl    RJUBCM 

3.03 

I 

.41        1               .01 

2.16 

.43 

.  ~             'MIMM 

..1 

.34      .34 

1                              .21 

•02 

.46 

.61 

7 

T 

.01 

1             .20 

.01 

•  A3 

.01 

.06       .07 

'.#'»**4# 

).|4 

7 

r 

.22 

.07 

.02 

.52 

.22 

.24       .63 

..»'.- 

1.73 

.11 

.14 

.17 

1.73 

1.36 

!.»• 

.40 

.93 

.10 

.03 

•  ••0 

.53 

.  LI 

7.93    A. 03 

.  70 

"ILIC 

4.11 

T 

1.52 

.77 

T 

2.70 

1.07     1.36 

.04 

...I*.. 

•  il 

1.77 

.18       .64 

,      |     At*-*- 

.11 

.•1 

.04 

.16 

7 

.11 

.03 

.66 

.07 

•  43 

1.81 
.V. 
.4] 

f 

.  1/ 

.02 
.36 

.14 

.0)       .05 

T 

.  15 

.73 

.10 

.04 

.30 

.'4        .90 

9.21 

.01 

.02 

,*.< 

.00 

/.I0 

.40       .01 

.  14 

.  »8 

1.19 

.  15 

/.•to 

.  1  1 

It  11 

108       .M 

•  •> 

.11 

.41 

.'.i      |0I 

-    »    r 

.44 

./  1 

lt>| 

,lt     7,M 

- 

.16 

.  13 

.40 

.'1*. 

.  1  I     1.71 

.   W 

»#*'.■ 

.90 

1  .10 

|#  so 

.43 

-     M    3     i 

.1 

.04 

1 

.//       i 

T 

.10 

,01     i*g 

■01 

.<     r» 

.',. 

DAILY  PRECIPITATION 


TEXAS 
AUGUST  1958 


JLEMN 

.55 

M.LEGE    STATION    CA 

A    AP 

1  .66 

)L0*A0O   CITY 

*.32 

XUMBUS 

2.0* 

•MkHCHF 

.53 

.8* 

MLfN 

.20 

*R0E 

2.56 

»PE* 

1.18 

Pf   RANCH 

2.19 

>PPfRAS   COVE 

XWIUDAS    SERVICE    STATION 

WPJS    CHRIST  I 

■bm;    CHRIST  I    KB    AP         ft 

M5ICANA 

TuLlA 

ITULIA   CAA    AIRPORT 
tULLA    HlLLJE    RANCH 
I   RANCH 
ESSON 

!OER   RANCH 
OClETT 

osetTON 

OSS    PLAINS    NO    1 

?MELL 

VSTAL    CITY 

f»0    3    NW 
PRESS    1    SM 
WESS    MILL 

cos 

IMGERFIELD  9  S 

LNART  CAA  AIRPORT 

LLAS  MB  AIRPORT        R/ 

NEVANG 

RROUZETT 

VILLA 

LONG  RANCH 
CATUR 
(ALB 
L  RIO  MB  CITY 

MI  SON  0AM 

NTON 

NTON   E«P    STATION 

MEWILLE 

•LVlLLE    2    M 


NE   BOX 

NNITT     I 

XE 


SLE   MOUNTAIN    LAKE 

5LE    PASS 

STUWO 

EN    1 

U    3   SW 

y*  l  v 

CAMPO 

PASO   MB    AIRPORT 
XRADO    16    SH 
rCTRA 

3RY 


AOALE 

JENS    1 

IB   OAKS    RANCH 

IRFJELO 

.ruRRlAS 

-LS    CTTY   A    USH 

*ERSVILLE 
WIS 


JHOT 

»ESV|LLE 
>TOAOA   2    SM 
JY0A0A    9    SE 
'ING   V   RANCH 

.LETT 

'EST6URG 

'SAN 

n  oavis 

•T    STOCKTON 

IT    HORTh  MB    AIRPORT       R 

'T    WORTH  LEONARD    8L0G 

'»   NOTCH  GUARD    STA 
H.ERTON 


"fSVILLE 
VESTON   MB    CITY 
VESTON    MB    AP 

fOEN   CITY    1     E 
!**   LITTLE    ELM    DA 
ESVlLLE 
•RGE   WEST 

vines 

"Eft  2   S 


1 
1 

94 

.8} 

2 

ki 

a 

b*. 

07 

2 

CO 

Day  of  month 


1.87 
1.65 
2.60 


2.92 
2.43 
1.69 
6.86 
.88 

1.28 
1.92 
1.99 

s.85 

5.53 

.72 
1.04 

1.70 
1.7? 


1.07 
1.93 
3.06 


1.23 
1.16 
1.20 
1.55 


.05       .20    1.61 


1.68 
1.09 
1.26 
.86 


.20       .08 
1.32       1 


2.62 
•  68 
1.77 

2.58 
1.69 
6.38 
5.65 
3.33 


13      14  I    15      16      17       18      19      20      21      22      23      24      25      26      27      28      29      30      31 


.63       .06      .92 


1.30      .27 
.33       .06 


.09      T 
.30 
•  06       T 


.63       .62       .09 
.64      .12 

1.06 


•20       .13 

•73       .46 

2.30 


1.11  1.29 
■10  .07 
T  .01       .07 


1.73 

•  04 

.03 

.18 

1.31 

.42 

•  M 

.62 
.66 

2.13 

1.13 

.02 
.20 

.36 
.30 

1.4. 

.07 


2.00 

r       1.43 

.67    1.44 


1.27 
.84    1.69 

1*07      .06 


.38 


3.78    1.37 
.30    3.10       .40 
.33       .60 


DAILY  PRECIPITATION 


Doy  of  month 


60LDTHWAITE 
GOLIAD 
GOLUD    6    NE 
GOLIAD     1     SE 
GONZALES     1 

GONZALES    2 
GRAHAM 

&BANBUPV 

GRANDEALLS  3  SSE 
GRAPELAND 

GRAPEVINE  D*M 

GREENVILLE  2  SW 

GROVETON 

GRUVER 

GUTTER 

GUTHRIE 
HAGAN SPORT 
HALLETTSV1LLE 
HAMILTON  2  NW 
MAMLIN 

HARLETON 

HARLINGEN 

HARPER 

HART 

HARTLEY 

HASKELL 
HASKELL  6  NW 
HAMK INS 
HAYNES  RANCH 
HEB8R0NVILLE 

HE-PSTEAD 
HENDERSON 
HENLV 
HENfi IETTA 
HEREFORD  1 

HEWITT  1  SE 

HICO 

HIGGINS 

HILLSBORO 

HlTCHLAND 

HON00 

HONEY  GROVE 

HORDS  CREEK  DAM 

HORGER 

HOUSTON  WB  CITY         I 

HOUSTON  MB  AIRPORT 
HOUSTON  AL  IEF  I 

HOUSTON  BARKER 
HOUSTON  DEFR  PARK 
HOUSTON  HEIGHTS 

HOUSTON  HIDDEN  VALLEY 
HOUSTON  MISSOURI  CITY 
HOUSTON  NORTH  HOUSTON 
HOUSTON  SAN  JACINTO  DAM 
HOUSTON  SATSUMA 

HOUSTON  SPRING  BRANCH 
HUMBLE 

HUMBLE  PUMP  STATION 

HUNT 

WUNTSVILLE 

HYE 

|MPf D1AL 

INOIAN     GAP 

|OM     t-ARK     EKP    STATION 

lAocseon 

•■    «ltL     GUARD    STA 
MV1U.C    E*P    STA 

JACKSONVILLE 
^*-r-     »|VER    tANCM 
JAWELL 

>*-.PTO 
JfOOO 

itrwmm 

JOHNSON    »AN<H 

•tAO     *     ff»N<"M 

-.     RANCH 
**.">«     «,      V.C 

s     ' U     AJR^OMT 


"ILL 


KfNffOT 

- 

■ 

■ 

.      .    1*0*1 

*    * 
- 


T^T 


2.»5 

*.1S 
1.01 

2.70 
1.5* 
5.81 


6.30 
2.05 
3.56 
!•»» 

3.70 
3.06 
3.00 
3.05 

3.80 

3.05 
.7* 
I.™ 
1.0* 


6.02 
3.22 
6.23 
2.3? 
1.60 

».2» 

T 
3.32 
2.18 
3.32 


!.*• 
1.81 
2.2* 
1.12 

•  It 


■ 


13  |    14       15 

.0/       .02 


17       18       19      20      21      22      23      24 


25      26      27 


.30    1.70 

.31 

.18 


.0*      I 
.07       .05 

.46        .91 


1.10       .85 
3.6* 


1.50 
3.00 


.  13 
.25 


.  1*       .0  1 
.10       .18 


.05       . 
.04    1. 

.33    2. 

1. 
.73    2. 


1.76 
•  90 


1.78 
1.17 


DAILY  PRECIPITATION 


TEXAS 
UGUaT    1958 


Day  of  month 


.iTTieriELD 

. ..INCSTON 
.LAKO 
.OCKHART    2    NW 

.0«ETA 


UWOCK  W8  AIRPORT 
JFKIN  CAA  AIRPORT 
ULIN6    1    SE 

rttXHAVEN    RANCH 
AOISONVJLLE 

AGNOLIA 
ANCHACA 
ANSFIELD 
ANSFIELD   DAM 
ARATHON 

ARCO 

ARFA    16    S 
ML  IN 

AR$MALL 

APT  IN    RANCH 


ARYS  CREEK 


AUO 

MJRBRO 

:    ALLEN 

:   CANEV 

:  co« 

:   DONALD    STORE 

I    GRE60R 

:    INTOSH   RANCH 

:  <INNEY 

amis 

'WARD 
NT  ONE 

:nzies  al  ranch 

"CEDES    7    S 

mill  ranch 
rtzon 

HA 

AN  I 

OLAND   KB    AIRPORT 
DLANO   A    ENE 
0L0TH1AN 

LLER    RANCH 

NEOLA 

NERAL    WELLS    CAA    AP 

RANOO  CITY 

SSI0N 

BFETIE         2    S 
NT  AGUE 
NTGOMERY 
RGAN   MILL 
RSE 

RTON 

SCOW  I  SE 
SS  RANCH 
UNT  LOCKE 
PLEASANT 

JNTAIH   CREEK 
ENSTER 
•ESHOE    1 
.LIN 

Oay 

)H    RANCH 

:ogooches 

»LES   *  NE 
ALIA 
iL   RANCH 


VILLE 

6RAUNFELS 
CANEl  A  N. 
GULP 


«T    ROCK 

*CIOS   CAA    AIRPORT 

ESTINE 

0   PINTO 


)AL£ 
1  HANDLE 

1 fMER    JUNCTION 
'IS 
'*DENA   HOUSTON 

','SALL 

fa 

':>YTOM 

''"OH    10    -nw 


(-T    POINT 
J   SBURG   4    S 


1.20 

1*12 
1.08 


2.70 
1.0  7 
A. 67 


1.03 
2.30 
6.09 


2.29 

3.33 
2.08 


1.99 
3.67 
4.17 
3.79 
A.73 

3.35 


13       14       15 


.36 

T  T 


16       17       18 


1.26  .14 

.50  .55 
•21       .03 

.90    1.05  1.25 


2.25 

.41     1.51 

.14       .70       .36 

1.85 

.25       .27    1.42 


25   :   26      27      28      29      30       31 


.10 
2.00 


4.92 
3.39 
2*23 
1.95 

1.90 

.47 


.67 

2.46 

1.22 
5.72 
1.59 
1.37 


.75 


2.67 
2*00 
4.65 
6.55 


3.62 
T 
.46     1.10 


1.70 
.45 

.59 


.25 

.95 

1.75 

.76 

1.23 

.87 

3.19 

.15 

.50 

.15 

.94 

•  19 

8.40 

.27 

•  21 

T 

.06 

•2C 

.13 

.6? 

•  16 

1.41 

1.00 

.40 

.98 

.32 

1  .61 

1.67 
.02 
1.65 


1.52    3.26 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


plains 
pla1nview 
point  comfort 

POLAR 
PONTOTOC 

PORT  ARTHUR 

PORT  ARTHUR  WB  AIRPORT 

PORT  ISABEL 

PORT  LAVACA 

PORT  MANSFIELD 

PORT  OCONNOR 

POSSUM  KINGDOM  DAM 

POST 

POTEET 

POYNOR 

PRADE  RANCH 
PRESIDIO 
PRICE 

PROVIDENT  CITY 
PUTNAM 

OUANAH  5  SE 

QUITAQUE 

QUITMAN  2    S 

RAINBOW 

RANGER  PUMP  STATION 

RAYMONDVILLE 

RED  BLUFF  CROSSING 

REO  BLUFF  DAM 

REFUGIO 

RICARDO 

RICHARDS 

RICHARDSON 

RICHLAND  SPRINGS 

RICHMOND 

RILEY  BEN  RANCH 

RINGGOLD 

RIO  GRANDE  CITY  2  ESE 

RIOMEDINA  2  N 

RISING  STAR 

RIVERSIDE 

ROANOKE 
ROBERT  LEE 
ROBSTCWN 
ROBY 
ROCKLAND  1  N 

ROCK  PORT 
ROCKS°RINGS 
ROCKWALL  3  WSW 
ROOSEVELT 
ROSCOE 

ROSENBERG 

ROSS 

ROSSER 

ROTAh 
RUNGE 

RUSK 

SABINAL 

SAN  ANGELO  DAM 

SAN  ANGELO  WB  AIRPORT 

SAN  ANTONIO  WB  AIRPORT 

SAN  BENITO 

<AN  MARCOS 

SAN    SABA 
SANDERSON 

SANDY 

ftftJMEfl 

SAPITA     1     E 
SCMULEN8URG 
SCALY 
SEGUIN 

Sf-INOLE 
SEYMOUR 

IHDWAN 

■ 

' I      /'BTOM 

*.  1NT0N 

■   •>  se 

UIOfLL 

ILL! 
MMOU 

-*NCM 

MAJKM     J     |f 

-    - 

*jA*»    • 

- 

I      *   wr 

if. 


■    ■ 


5.48 
2.56 
6.92 


5.29 
2.35 
1.01 


1.62 
2.62 
3.91 


S.00 
7.25 
1.20 


.4*  .0* 


.12      T 
.43    1.62 


•  J) 

.5)        .29 


13       14       15 


.05       .34       .23 


1.25 
.03       .16       .02 


.08    1.08       .05 


.35 
.05      .87 


.24       .10       .01 


.77 
.39  .17 


.07       .29       .06 


1.24 

T 
.06 


25      26      27 


1.70 
.65 


.10       .59       .49 


.19       .62       .11 


.12 

.50 

.1  1 

.73 

.03 

2.10 

.06 

.16 

.20    1 

•  01 

.12 

.29 

.03 

;.0o 

2.07 


DAILY  PRECIPITATION 


Continued 

AUGUa 

TEXAi 
1958 

Station 

3 
1 

~~. 1      „      1 ~~l 1 1 1 1 ■ 

Day  of  month 

1    |    2 

3 

4    |    5    |    6 

7    |    8        9 

10 

" 

12 

13   |    14    [    15 

16 

17 

18 

19 

20 

1     21 

22 

23  |   24 

25  1  26  |   27 

28  |  29  1   30 

31 

TILOEN 

to«e»u 

•  3 

2.7 

i 

.03 

•  21 

.17 

1  .. 

TOVAH 

.6 

T 

•  06      *M 

.51 

1*40       .06 

.2! 

trent 

2.9 

T 

•  03 

.2! 

.25 

.15       .1] 

imiw 

TRICK  HAM 

1.11 

.07 

.11 
.11 

RINIDAO    1    SW 

3. AC 

•  07 

•  08 

.8C 

troy 

t.71 

1.8" 

' 

.07 

.02 

.2! 

•02 

2.26 

.  36 

TRUBV 

2.70 

T 

1 

•  95 

•  11 

.86       ,95 

tulu 

2. «0 

1.30 

2.44 

.02 
.41 

.24 
.39 

iTiet  »  ne 

2.t7 

.10 

2.02 

-NBARGEB 

.it 

•13                   .31 

T 

•03 

.03 

.13 

.07       .03 

.06 

UVALDE 

2.35 

2.22 

.13 

.05 

.06 

VALENTINE    10    WSH 

2.87 

.13 

T 

.02 

•  ii 

T 

T 

_ 

- 

VALLEY   JUNCTION 

2.tl 

.67 

.17 

.04 

2.45 

.10 

.16 

1.02       .44 

.06 

VALLEY   VIEV 

2.19 

X 

VAN  HORN 

.63 

T           T 

T 

.35 

.  It 

.13 

1.40 

•  02 

.  15 

T 

VARCOURT 

VE«A 

VENUS 

2.30 
1.00 
2.33 

.20 

.13      .03 

1.20 

.25 

.64 

.20 

T 
.60 

T 

T 

•  03 
1*00 

.05 

T             .51 
.70 
T 

.60 

T 

.06 

VEItMN 

.76 

.03 

VICTORIA    US   AIRPORT           R 
VOSS 

•  A3 

2.33 

.09 

•  25 

T 

.n 

.11 

.24 

.33 

VACO  n   AIRPORT                     R 

7.3* 

.37 

T 

•  50 

2.35 

■•ELDER    7   SS» 

.24 

T 
.29 

T 

1,58 

T 

.55 

.74    4.10 

VALLER   2   SSH 

•  00 

■ARREN 

VASHIN6TON   STATE    PARK 

2. Jo 
1.30 

.03 

.13                   .40 

.60 

.07 

•  16 

T 

.21        .32 
.04       .26 

VATER  VALLEY 

VATER  VALLEY    11    CNE 

2.71 

1.11 

»22 

.53 

.04                     .04 

T 

.15 

.02 

.02    . 

KAIAHACHIE 

A.39 

.31 
.22 

■EATHERFORD 
VEM 

■ELLINGTON 
NESLACO  2   E 

3.02 
2.30 
•  20 

.03 

.10 

•  25 

.63 

1.50 
.02 

.67 

T 

1  .58 
.01 

•  50 

.0  8 

1.36 
2.00 
.25 

T             .04 
.25 
.06 

.04 

VHARTOH 
VHITNEY  DAN 

2.3* 
3.19 

.11 

.69 

.10                   .19 

.03 

.25 

•15      .25 

•  03 

.08 

.07       T 

.08 
.  78 

VKITSETT 

V1CH1TA   FALLS   W6   AP           R 

.23 

.37 

.20      T 

T 

.25 

•  12 

•  76 

.25 

.02     1.88 

.05 

•  ICMITA  VALLEY   FARM    29 

.33 

.30 

T 

.02 

.15 

T 

T 
T 

•  11 

•  13 

.04       T 

■1LLIAN  HARRIS    RESVR 

2.76 

•ILLS   POINT 

1.37 

T 

.69 

•  30 

.06 

.73 

.20 

.58 

'ILSON  RANCH 

3.23 

•  37 

T 

.  10 

.68 

.32 

•  10 
1.46 

■INCHELL   2   MNH 

2.33 

•  99 

T 

.03       .03       T 

.10 

T 

.10 

•  52 

<1NK   CAA  AIRPORT 

3.73 

■  76 

.64 

T 

.94 

T 

1.52 

.85 

•06       .38 

flNNSBORO 

A.23 

rlNTCR  HAVEN    EKP   STA 
rlNTERS 
IO.FE  CITY 
lOODSeORO 

2.2A 

1.9A 
2.23 

1.0A 

2.00 

T 
1.24 

.21    I 

•  06 

.95 

T 

T 

.15 

•  20 

.53 

.25 

1.51 

T 

.21 

T 
.35 

2.00 
.02 

'OAKUN 

1.16 

1*00 

.04 

'ORKTONN 
'SLETA 

1.13 

1.A1 

1.19 

.05 

.17 

.66 

.28 

- 1 

L 

T 

.10 

.40 

.57       .34 

1 ... 

: 

Much  of  the  data  presented  in  this  publication  comes  from  observations 
taken  by  volunteer  cooperative  observers.  These  observations  are  mailed 
after  the  close  of  the  month  to  a  Weather  Records  Processing  Center 
where  they  are  checked  for  accuracy  and  completeness  and  placed  on  punch 
cards.  These  cards  are  used  to  prepare  copy  for  the  various  tables 
Printing  and  mailing  is  done  at  the  National  Weather  Records  Center  at 
Asheville,    North   Carolina. 

The  various  steps  all  take  time.  Records  for  any  state  cannot  be  checked 
by  machine  until  nearly  all  of  them  for  that  state  have  been  received. 
Printing  cannot  be  done  until  all  the  tables  and  the  text  for  an  issue 
are  completed   and   assembled. 

Constant  effort  is  made  to  speed  up  publication  and  still  maintain  high 
quality  of  the  data.  A  realistic  deadline  for  mailing  the  printed 
Climatological  Data  has  been  set  as  the  15th  of  the  second  following 
month  (45  days  after  the  end  of  the  month  for  which  data  are  published). 
If  any  recipient's  copy  is  unduly  delayed,  the  Director,  National  Weather- 
Records  Center,    Asheville,    North  Carolina,    should   be   advised. 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 

ABILENE  WB  AIRPORT 
AGUA  NUEVA 
ALBANY 


AMARILLO  WB  AIRPORT 

ANAHUAC  6  E 

ANGLETON  4  NE 

ANSON 

ARMSTRONG 

ATHENS  2  SSE 

AUSTIN  WB  AIRPORT 

AUSTWELL  WL  REF 

BALL1NGER  2  N 

BALMORHEA    EXP    PAN 

BAY    CITY    WATERWORKS 

8AYT0WN 

BEAUMONT 

BEAUMONT     EXP    FARM 

BEEVILLE    5    NE 

BELTON    DAM 

BE NB ROOK    DAM 

BIG    SPRING 

BISHOP 

BLANCO 

BOERNE 

60NMAM 

•OMCi 

BOOGfP    3    W 
BOWIE 
IOTP    )    (( 

•>l'n  FTVIU  I 

-<■•■  rrwIDU 
•  »lt*f  PO»t 

■ 
%—m-i         I    *•    ai»p'<0' 


Day     01  Month 


MAX 

MIN 

105 
76 

9  8 
70 

MAX 
MIN 

100 

76 

101 
75 

MAX 
MIN 

93 

71 

96 
66 

MAX 
MIN 

87 
62 

93 
65 

MAX 
MIN 

93 
76 

95 
76 

MAX 
MIN 

95 

74 

97 
72 

MAX 
MIN 

101 

72 

104 

76 

MAX 
MIN 

97 
73 

10  1 
73 

MAX 
MIN 

100 
74 

10  1 
76 

MAX 
MIN 

99 

75 

101 
74 

93       95       95 
81       79       78 


106       98 
71       69 


100     100 
70       66 


95       96      96 


95       99       98 


95       96 
76       75 


100       99    101 

76       75       75 


100    100    104 


102    101 
78      82 


105       97 
74       76 


99       98    100 


97       98       99 
72       67       71 


100    100       98 


104    103 
68       69 


91       94 

70       67 


95       94 
65       66 


100    102 
72       75 


99    100 
65       71 


99    100       99 
70       71       71 

101       99      99 


92       94 
76       76 


104    102 
71       66 


97       95 
76       75 


99      9  7 
76       78 


92       94 
62       68 


90       93 
63      67 


96       9» 
79       75 


102     100 
76       7) 


102       99    102 


M        /3 


102    101 
SI       79 


.  ■,#.       '.» 
It        16 


■II       45       70 


»«       93       »7 


96       96 

78       77 


95       96 

73       77 


101     1 00 
71       72 


101     102 
74      74 


100       99 
76      74 


95       93       93 
69       70      68 


93       95       88 
68      63       60 


99    100    101 
68      69       72 


99       99       94 

71       73       73 


99      98      9 
65       64       63 


96       96       92 

75       75       75 


100    101    100 
73      73       73 


99    100      99 

75       72       74 


10       11       12       13       14 


95       94       97 
70       70       72 


10". 
73 

101 
69 

98 

71 

9  8 
68 

93 
75 

93 


96      96 
65       64 


99    100 

71       73 


97       97 
70       71 


102    100 
72       72 


10/ 

H 


104     101 

m      ;/ 


10)    109 

1/       u 


i.i      ii,      i.n 


97       98       97 
70       67       70 


96       95       94 
66       65       70 


100       93       86 
74       76       70 


98      98      96 
70       64       65 


98       96       90 
71        66       63 


102    102       96 
69       73       69 


102     101       87 
74        Ii        71 


10  3     104     100 

u    n    io 


i,  i  i,  i  i,* 

n  91  V4 

1,1  69  62 

94  94  91 


15 


100    101    101 
74      70      73 


106    105 
71      68 


101       99 
7*      72 


89       87       90 


87       89       95 
72       71        72 


99       97 
74       72 


98    101 
71       75 


96      98    102 

76       75       76 


96      93 
65       65 


92       95 
76      74 


98      98    100 
76       76       77 


97      99      99 


90       98      98 
77       73       79 


97  97  95 

71  73  71 

95  95  96 

71  65  71 

95  98  100 

71  68  75 

93  98  100 


94       95      96 

62       67       67 


90      97    102 

70       71       77 


101    101       94 


97       99 

12        73 


101       93       97 


•6      98    100 

in        1/       1/ 


M      ii      i\ 


94       96      96 


90      91 
64       66 


97      98 
67      67 


97       94       93 
75       '-.9      72 


92       90 
70      74 


91       95 
70      70 


100      98 
69      72 


98    100 

74       75 


94       92 
74       73 


96       97 

71       7S 


93       90 
71       70 


85      95 

73      75 


103    102 
72      7* 


102    104 
75      78 


99    100 
71       73 


102      97 
72      68 


99      99 
66       70 


105    105 
72      77 


105    104 
70      72 


107    109 
73       73 


92       96      96 
69       64       66 


'19        94        94 


106    104    102 
69       73       72 

97    102    105 
75       76      75 

93       92       83 
68      69      69 


66      66      65 


89      95       95 

75       75      73 


93      95      92 

73       73       73 


99      95      90 
72       74       71 


97    102       92 
76       75       76 


93       95      93 
75       79       72 


104    102    102 
67      70      71 


99      98       90 
70       68      68 


95       94       95 
75       75       76 


94      94      90 
74       76       76 


96      97    104 

74       76       74 


101      96    100 

75      74      72 


103    101       99 
75       78       72 


100    100      96 
74       72       72 


99      97    101 
69      69       70 


99      86      92 

72       70      68 


92      88      92 

67       66       69 


94       86       68 
68       66       65 


103    100      93 
73       76       73 


99      99    101 
73       75       75 


101    100      99 
66      69       71 


96      99    103 
7J       75       78 


106    109      95 
73        74        74 


97      98       66 

66        70       64 


19      20      21      22      23     24      25      26      27      28      29      30      31 


71   72   68 


101  100  101 
76   77   78 


68   70   66 


oe 

89 

84 

81 

86 

83 

67 

67 

66 

62 

62 

59 

90 

94 

94 

90 

8  9 

89 

74 

72 

73 

78 

71 

71 

92 

91 

93 

90 

90 

87 

75 

74 

74 

73 

76 

74 

100  101 
73   73 


95   95 
73   73 


97   98 
76   75 


94  93  97 

76  79  81 

96  100  100 
73  72  68 

98  100  89 

67  67  69 

97  96  94 
76  76  77 

89  90  91 
73  74  79 

91  95  96 

73  74  76 

90  95  95 
72  73  75 

100  100  100 

74  74  78 


88   95   97 
72   74   77 


72  78   72 

96  96   97 

75  68   68 

102  102  103 

75  76   75 


98   94   96 


94  93  67 

68  69  66 

90  68  83 
68  67  66 

97  95  85 

71  70  70 

89  99  96 

71  74  69 

101  99  100 

75  73  76 

100  93  95 

72  70  72 

100  100  90 

72  72  72 

96  96  100 

76  74  76 

91  101  102 


90   99 
64   61 


89   94   85 
68   67   66 


68   70   65 


103  104  106 
77   78   79 


81   91   80 
64   66   63 


86   94   86 

72   71   71 


90   97   91 
75   75   72 


90   92   93 
66   69   65 


62   98   62 
70   66   66 


94   94   95 

79   78   81 


90   86   63 
73   74   73 


93   89   86 
78   74   73 


104  104  105 
78   79   79 


95   93   87 

76   72   72 


85   90 

73   71   71 


86   87   93 
67   69   6 


104  103  103 
75   77 


97   91   94 
72   71   68 


93   VO   90 
72   71   71 


89   93   86 
69   60   63 


80   88   85 

63   65   60 


90   91   68 
69   71   68 


83   90   90 
71   71   70 


97   95  104 

77   79   73 


93   93   99 

67   70   69 


92   94   88 

69   70   68 


97   94   92 
77   77   77 


83   90   90 

71   72   71 


67   77   66 
63   63   63 


96   96   93 
79   79   80 


91  101 
62   63 


93   99 
73 


82   87   90 
60   60   65 


59  60  63 

90  91  92 

68  66  67 

87  90  91 

72  69  68 


93   97   98 


67   62   65 


91   97   99 
72   64   69 


75   73   71 


85   89   95 


89   95   97 
60   58   67 


89   91   95 

74   71   70 


69   90   90 
72   69   69 


83   90 
72   70 


97   96 
76   74 


101  101 
68   65 


89   90   95 


90   90 
64   66 


65  86 

66  66 


90   88   94 
69   58   60 


90   95   96 
67   57   65 


91   96  100 

57   61   70 


97   98  101 
61   62   74 


93   96  100 
58   60   69 


89   97  100 

67   70   68 


88   89   94 
59   61   66 


92   96   95 
72   63   70 


87   69   92 
64   39   62 


90   95  101 
39   6  7   68 


89   93   97 
72   69   68 


90   90   99 
60   60   60 


•0   66   8  7 
70   60   64 


84   6  7   93 
39   99   64 


91   90   92 
74   79   72 


97   97 
64   67 


93   93   97   92 
65   66   66   70 


63   65   66   58 


90   90   92   90 
70   65   68   75 


96   99  102 
62   64 


97   94   90   94 
70   70   66   7* 


99   97   97   96 

70   71   67   74 


91  91  94   94 

70  69  66 

100  97  95 

65  63  6*  69 

98  101  104  98 

60  56  62   66 

95  95  94  95 

72  68  71   76 

90  88  89 

72  70  70 


92   94 
70   72 


99   98   97   99 
68   66   66   66 


99  100 
68   70 


99  101   96   91 
70   7J   70   72 


97   95   93   94 
66   70   69   66 


95   95 
63   69 


95   99 
63   63 


102  96  94  100 

71  69  70 

101  99  101 

75  70  73   60 


98   92 
66   61 


103      99      98    100 
69      72       73      70 


100 
69 


98     100       98      99 


67 

ino 


100 
66 


97      95      96 

66      69      69 


99      97 

70       66       72 


90       65 

69       69 


94       94       92       99 
63      97      99     99 


90       9>       96      9« 

67       66        M       77 


DAILY  TEMPERATURES 


3R0BNKOOD 
BUCHANAN  OAM 
8URNET 
C  AMERON 

CANADIAN  1  ENE 
tANYON 

carrizo  springs 

carthage 

:enter 

:enierville 

:hildress  caa  airport 

hisos  basin 

larendon 

iarksville  2  e 

LEBURNE 

OLEMAN 

0LLE6E    STATION    CAA    AP 

OLORADO    CITY 

ONROE 

ORPUS    CHRIST  I 

3RPUS    CHRISTI    W8    AIRPORT 

3RSICANA 

3TUUA   CAA   AIRPORT 

JOCKETT 

<OSBYTON 

IYSTAL   CITY 

1ER0   3    UK 

'IHART    CAA    AIRPORT 

•  ILAS    »8    AIRPORT 

NEVANG 

I-   «IO   KB   CITY 

NISON  OAM 

NTO* 

NTON    EXP    STATION 

AlVIllE    2    w 

LLEY 

BLIN 

HAS 

St-E    PASS 


TEXAS 
AUGUST    1958 


100 
76 

98  98    100 

73  74       74 

100  102    100 

72  76      71 

90  91       92 

61  67       68 

87  93       93 

62  66       63 

104  104     104 

77  75       75 

100  100     101 

75  75       74 

102  102    10* 


74       75 


77 


DaY     Of  Month 


103    101      99 
72       74      69 


98       98      97 


60 
101 


101  99  100 

76  75  74 

93  96  97 

71  73  73 

92  92  93 
65  62  64 

93  91  96 
67  67  65 

95  95  97 

75  72  72 

103  100  99 


99    100    101 
73       75       72 


102    103    102 


105    102    102 
74      76      75 


99    100    101 
73       72       75 


90       91       93 

80       80       79 


92       95       97 
67       66       68 


94       96       93 
64       66       67 


105     103     101 
76       77       75 

98       98       96 


103  98  96 

69  72  70 

102  101  102 

74  72  74 

99  100  100 

72  71  73 

91  92  91 

68  63  63 


73       70       73 


96       97 


99 


102    103    104 
75      76      75 


104    106    105 
77      74       76 


101    101    102 
71       69      69 


98       89 
69      70 


103  105  104 
76   75   74 


101  101  102 
74   76   74 


61   65   62 

100   98   99 
79   81   78 


99   99  102 

77   76 

100  95 

77   73  70 

102  101  97 

79   79  77 

101  99  102 
77   78  76 

100  100  101 

71   70  73 

104  104  104 

73   71  72 

100  100  98 

77  75 

88   86  91 

59   61  64 

106  104  105 

77   76  76 


65   64   67 


95   95 

70   71 


100  102  102 
72   73 


101  100 
70   73 


103  101  101 
76   75 


104  102  101 
76   74 


102   99  101 

73   75   74 


78   78  79 

96   95  96 

75   74  76 

106  104  103 

72   72  74 

105  102  103 

74   73  75 

101  101  100 

70   68  69 


70  70  67 

103  101  101 

75  74  75 

103  104  102 

74  72  72 

93  95 

67  68 

99  99  100 

78  77  78 

99  98  99 

75  75  73 

102  99  99 


99  100 
72   73 


102  102  102 
76   78   76 


72   74   74 


99   99 
72   72 


105  104  102 
71   70   72 


100  100  101 
72   73   73 


93   93   96 

63   68   66 


77   76   76 


96 
73 

98 
71 

97 
73 

100 
74 

100 
73 

97 

73 

95 

70 

95 
69 

94 
68 

92 
66 

93 
64 

92 
62 

102 

74 

103 
74 

101 
75 

97 
71 

91 

71 

95 

70 

99 

70 

98 

70 

100 
70 

100 
73 

102 
74 

100 
74 

99 
70 

101 
73 

94 
68 

92 
64 

89 

64 

90 
64 

103 

102 

102 

65  66  67 

92  92  96 

64  63  66 

100  100 

76  74  72 

97  94  100 

70  68  73 

94  95  98 

70  69  73 


99  102  103 


99 
74 

98 

75 

101 
79 

102 
75 

97 
71 

100 
73 

102 
73 

98 

69 

99 

72 

101 
74 

102 
77 

98 

71 

94 

96 

97 

95 

93  100 
72   73 


99  101 
69   72 


102  102  97 

72   74  75 

100  100  95 

72   71  74 

102  100  100 

76   75  74 

100  101  99 
74   75  76 

101  99  99 


73   69 


89   88 
78   79 


96   95   95 

75   75   77 


103  102  103 
76   76   76 


104  102  103 
73 


99  101 
70   69 


97  98  99 

67  .67 

102  101  103 

75  74  75 

104  103  103 

72  73  72 

93  94  92 

66  66  60 

99  95  89 

78  80  75 

98  99  95 

73  73  74 

99  99  98 


64   64   62 


93   97   98 
63   64   65 


95  100 
71   71 


98  101  103 

71   71   74 


73   68   70 


67   66   68 

97   99   99 
64   67   64 

97  101  101 
76   75   72 

102   97   98 


103  100  100 
75   70   72 


102  102  101 
74   70   72 


103  102  102 
73   74   72 


101  100  102 
67   66   66 


105  104  103 
71   72   75 


101  101  101 
74   70   72 


89 

7* 

98 
73 

102 

7* 

103 
74 

100 
70 

99 
74 

94 
68 

95 
70 

99 
72 

101 
73 

102 
69 

102 
74 

93 
69 

93 

70 

100 
71 

101 
74 

96 
66 

98 
69 

76 

75 

76 

10O 

90 

86 

73 

70 

73 

103 

102 

96 

77 

79 

72 

102 

99 

94 

71 

75 

71 

99 

99 

94 

74 

72 

70 

102 

103 

101 

71 

72 

72 

99 

97 

98 

74 

72 

74 

97 

95 

97 

67 

64 

61 

105 

105 

103 

75 

75 

70 

80   81   82 

95   97   92 
78   79   80 


99  100 

71  73 

101  101  102 

75   77  77 

99   99  99 

68   69  69 

93   93  95 

64   64  65 

100   99  96 


102  103  103 
75   74   75 


96   96 
63   62 


97  100   99 
75   74   79 


90   92   98 
76   74   75 


96  93  92 

74  68  74 

96  96  99 

70  70  75 

96  98  99 

73  72  77 

97  99  103 
73  70  74 

95  94  100 

67  69  73 

101  100  99 

73  70  76 

90  96  97 

74  71  74 

91  95  96 
63  63  64 

104  104  96 

78  70  71 


79   79   78 


99   95   93 


103  105  105 

72  74  74 

103  101  99 

76  73  73 

102  103  100 

69  67  68 

96  100  101 
67  68  69 

100  100  98 

77  71  71 

101  103  101 

74  71  73 

97  98  99 
63  64  66 

105  103  100 

77  77  80 

95  95  92 

70  72  75 

97  99  99 

75  74  73 

101  100  100 

72  72  72 


104  104  102 
72   72   75 


99   97 
71   70 


100  103  102 
73   72   71 


100  102  101 
76   72   73 


95   98   99 
65   64   66 


93   99  100 
71   73   72 


72  74  73 

98  98 

76  73 

98  100  97 

71  74  77 

98  100  90 
74  74  68 

92  85  89 

73  65  61 

97  86  91 

66  65  64 

99  100  102 

76  76  77 


99  103 
71   75 


103   87   92 


61   62   63 


103  104  89 

69   69  66 

96   92  88 

72   65  65 

101  100  98 

74   77  70 

99  101  104 

72  73  74 

100  105  95 

73  75  76 

103  102  96 


94   96  99 

72   73  72 

90   91  89 

80   80  81 

96  97  96 
77   79  78 

103  101  101 

75   77  71 

100  103  103 

74   76  76 

98  98  97 
70   68  71 

101  101  88 
70   68  67 

97  100  101 

74  76  77 

100  100  104 

73  74  75 

90   89  92 

70   67  65 

97   91  85 

79   75  73 

93   95  96 

75  75  75 

99  101  101 

75  77  78 

100  85  90 

76  70  68 

103  101  92 

77  81  74 

101  97  90 

74  77  72 


95   95   93 
74   75   75 


96   97   99 

76   76   79 


96   96   97 

78   75   76 


97   97   95 

73   74   77 


68  66  68 

93  91  90 

68  69  66 

104  104  101 

77  80  77 

99  99  84 

64  68  71 


99  100 
67   71 


89   95   97 
73   74   76 


97   94   87 


63   63   64 


90  98  93 

68  69  69 

92  94  97 

69  70  68 

94  95  92 


97  100  94 
74  72  72 

98  99  97 
74  75  72 

00  95  95 

76  70  68 


95   94   95 
72   73   68 


92   90   89 


96   94 

70   71 


73   73   71 


101  100  10* 


100  100  101 
75   76   72 


98   90   86 
71   68   65 


100  100  102 


90  90  93 
81  81  62 

95  97  98 

77  77  81 

88  93  96 

72  75  75 

101  102  104 

76  76  77 

91  97  96 
70  71  70 

90  95  96 

69  69  68 

99  99  102 

77  78  78 

101  101  102 

75  73  75 

94  92  85 

68  62  66 

93  94  84 

74  74  72 


84 
60 

89 
63 

87 
60 

102 
78 

100 
79 

105 
82 

93 

74 

94 
7* 

84 
70 

81 
73 

93 
72 

93 

70 

90 
75 

90 
73 

81 
73 

88 
67 

94 
69 

85 
66 

85 
65 

89 
62 

85 
63 

87 

60 

89 
61 

93 
62 

79 

69 

89 
70 

87 
67 

86 
72 

91 
72 

87 
72 

92 

94 

92 

62   62   63 


90   89 
69   66 


95  97   97 

64  67   71 

93  93  100 

58  60   64 

93  94   97 

58  58   63 

96  97   99 

76  73   72 

86  89 

68  62 

83  90 

70  61 

65  87 

69  62 


95  104 
63   63 


62   57   66 


87   97 
56   57 


90   92 
65   65 


100  98  95  94 

65  66  68  64 

98  98  95 
72  72  69 

96  95  93  94 

67  69  68  69 

9*  95  95  97 

70  70  66  72 

100  98  96  97 

64  65  70  62 

95  93  98  92 

62  63  63  60 

99  99  97  100 
74  68  67  67 

95  94  95  93 

67  69  65  74 


96   97 
71   71 


70   73   66 


95  92  92 

76  75  75 

97  98  100 

77  77  78 

95  93  83 

68  70  72 

96  97  98 

76  76  70 

98  98  94 

70  75  69 

93  93  85 

71  72  70 

104  101  101 

75  76  76 

92  95  99 


92   94   87 
69   64   65 


104  100  100 
78   78   77 


66   67  64 

98  102  95 

77  76  77 

103  103  105 

75   77 

73  85  84 
65   62  58 

84   93 

74  73  73 

91   95  91 

78  78  75 

97  103  87 


87   90   87 
72   73   62 


84   88   91 


88   93   98 
64   62   67 


94  94   96  91 
67   69   66  71 

92 
72 

103   98   97  97 

71   68   67  67 

89   91   85  92 

58  67   69 

105  104  100  103 

59  68   67  61 

95  92   88  94 
67   66   68  69 

100   96   92  96 


88 
73 

87 

73 

67 
72 

91 

70 

95 

65 

9" 

6 

87 
69 

95 
72 

94 
67 

90 
63 

97 
67 

9< 
6( 

90 
72 

82 

72 

85 
71 

89 
73 

90 
64 

9' 

6e 

94 
81 

94 
82 

93 
80 

86 

77 

90 
78 

85 

75 

99 

80 

98 
80 

97 
79 

88 

75 

91 
75 

92 
69 

87 
75 

87 
72 

91 
72 

88 

64 

89 
64 

92 
67 

101 
79 

106 

77 

95 

78 

96 

79 

101 

71 

101 
69 

88 
66 

90 
70 

83 
69 

87 
67 

89 
62 

92 
62 

73  71 

104  100  105 

77  75  77 

89  89  89 

71  72  72 

82  79  83 

65  64  59 

103  98  105 


86   92   96 
56   58   65 


97  100  100 
76   70   70 


95   96   99 

73   65   66 


93   96   98 
55   57   60 


90  96  100 

63  70 

89  92  95 

74  70  69 

96  98  99 

74  69  72 

88  95  100 

63  64  66 


63   68   66 


60   65   66 


86   90   92 

67   64   65 


93   98  100 
75   69 


87   88   93 
64   67   69 


84   93   94 
57   57   61 


95  101  100 
76   71   73 


69   67   69 


95   96 
67   66 


98   97   97   99 
71   70   64   72 


98   96   95 
69   68   70 


91  96  93  95 

69  67  67  67 

89  88  89  90 

76  74  74  82 

91  89  92  95 

72  69  70 

96  97  95  92 

67  70  68  68 

•100  99  102  101 

69  66  68  76 

94  95  91  93 

65  67  63  62 

98  98  96  95 

63  60  62  64 


95   99  100 
67   66   68 


100  102  100  102 

67  68  65  71 

100  95  90  92 
58  59  59  57 

101  96  91  95 

73  75  73  76 

95  92  97  96 

71  68  69  74 

98  96  96  96 

70  71  66  76 

103  101  94  99 

71  70  68  69 

100  102  99  94 

72  76  73  74 

102  98  94  97 

68  73  72  71 

93  91  90  93 

69  69  64  71 


98   99   97   94 
70   70   68   69 


97.1 
72.2 


92.8 
63.7 


100.9 
74.9 


94.9 
70.3 


96.3 
70.3 


96.6 

70.0 


97.1 
64.6 


93.3 
69.1 


97.7 
71.4 


97.5 
70.5 


97.9 
72.9 


93.2 

71.5 


95.5 
70.6 


90.1 
79.2 


95.0 
76.1 


98.0 
72.3 


100  101 
64   66 


101  101  100  100 
71   68   70   74 


101.6 
72.6 


95.5 
73.3 


95.1 
70.4 


97.9 
71.9 


101.4 
72.0 


96.4 
72.1 


92.5 
63.8 


DAILY  TEMPERATURES 


EDEN  1 

EL  CAMPO 

EL  PASO  WB  AIRPORT 

ELECTRA 

ENCINAL  3  NW 

FALFURRIAS 

FLATONIA 

FLOYDADA  2  SW 

FOLLETT 

FORT  STOCKTON 

FORT  WORTH  MB  AIRPORT 

FORT  WORTH  LEONARD  BLDG 

FOWLERTON 

FREDERICKSBURG 

GAINESVILLE 

GALVESTON  WB  CITY 

GALVESTON  WB  AP 

GATESVILLE 

GILMER  2  S 

GLADEWATER 

GOLIAD 

GONZALES  2 

GBAMAM 

GR ANBURY 

GRAPEVINE  DAM 

GREENVILLE  J  SW 

MALLETtSVlLLE 

MARL INGCN 
<     "LL 

••'ILLE 

HtHOfMON 

MMUI 

-*D    I 


■     ft    '  I  ■  ■ 


Day     Of  Month 


104    103    105 
71       72       72 


99    101    102 
77       74       76 


97      97      97 
74       73       72 


103       99       99 
79       73       74 


107    105     105 
74       74       74 


101     100     102 
76       76       75 


86       64       90 
62       63       66 


104       98     100 

71       66       67 


101       99       99 
79       78       74 


102    103    100 
79      82       75 


105    105    107 
76       74       76 


98      99    101 

70       69       71 


105  100  101 
77   76   72 


89   88   90 

82   81   80 


103  106  108 
75   75   76 


95   91   95 
75   75   72 


98   98   95 
75   75   73 


100  103  105 
76   76   75 


103  104  103 
78   80   72 


103  101  100 
73   81   73 


100   99   97 
76   80   74 


100  102  103 
76   77   75 


100  100  102 
78   77   78 


100  100 
65   69 


102   99 
77   75 


100  101 
72   72 


106  106 
71   69 


99   97 
73   75 


98   98 
67   66 


91   91 
69   68 


98   99 
74   76 


101  102  101 


101  102   95 

74   73   74 


98   98 
72   77 


101  102  100 
72   72   72 


104  104 
70   70 


97   96   97 
74   74   73 


93   96 
66   62 


100  101 
75   76 


105  102 
73   71 


100   98 
72   66 


89   90 
80   81 


91   92 
80   81 


105  103 
75   76 


94   95 
71   71 


99   97 
70   72 


102  102 
75   75 


7  7   V6   V8 
'6   75   77 


106  100  100 
60   75   74 


■n     •»  »2 

61   6*   63 


102  101  10) 

i:      ii      ii 


101  101  101 

ii      ii     i; 


102  101  10 
10      6*   '0 


,  ';  /    '/I      I'll 
M    '5    M 


9  7  100  100 

»1        II        II 


98   98 

71   73 


102  100 
76   74 


104  102 
75   74 


103  103 

71   74 


103  103 
73   72 


91   93 
1.1       66 


01  102 

1/        1/ 


102  101 

II        II 


104  10) 

n       i.l 


10/  10  1 
*»    /4 


•J  M 

no     »o 


97 
68 

97 
69 

96 

79 

87 
76 

102 
79 

100 

77 

102 
72 

104 
72 

99 
64 

94 
69 

105 

74 

97 
68 

91 

82 

88 
79 

91 
63 

91 

78 

103 

71 

99 

73 

95 

73 

90 
71 

95 

74 

95 
72 

102 
75 

100 
75 

102 
71 

102 
74 

96   95  101 

76   75   76 


94   99  100 

72   71   71 


105  102  102 
76   68   69 


96   95  100 

71   73   75 


90   95   96 
62   66   65 


98   94   89 

71   60   67 


96   99  100 

75   74   79 


100   96  100 

75   74   80 


101  101  101 
75   75   76 


9  7   95   99 
70   66   71 


90   97  101 
68   70   71 


92   92   94 
83   83   81 


100  101  103 
72   71   73 


92   92   93 

71   69   71 


15 


99  103  101 
69   61   66 


98   99   97 
72   72   74 


103  107  105 
74   76   73 


104  105  105 
75   72   69 


99  101  102 
66   66   66 


98   98   97 
72   71   71 


104 
73 

101 
75 

101 

77 

95 

76 

100 
78 

91 
73 

100 
73 

96 

73 

102 
75 

101 
77 

102 

74 

103 
76 

101 
73 

100 
74 

94 
75 

92 

74 

104 
7» 

101 
73 

95 
66 

91 
61 

102 

// 

98 

74 

99 
76 

96 
M 

101 
kl 

10) 
69 

100 

1 1 

■It 
t§ 

93 

») 

11 

90   98 
72   70 


96   97 
64   69 


103  101   99 
74   76   79 


103  104  106 
76   79 


105  101  100 
74   73   72 


99   98   98 
68   66   65 


101  105  104 
73   71   73 


87   88   87 

71   77   76 


72   76   79 


103  102  102 
72   71   72 


99   95   95 

70   71   71 


99  100   97 
71   72   74 


105  105 
73   74 


100   97 
78   78 


91   97 

70   71 


95   98 
72   7) 


90   91 
64   65 


■  |  M 

II       7) 


101  101 
72   71 


103  100 
75   74 


106  105 
73   75 


103  101 
75   74 


106  105 
75   76 


95   97 
67   67 


104  10) 
72   7* 


105  10) 
74   76 


102  102  103 
67   69   70 


98  101   98 
75   75   75 


98   97   95 

72   74   69 


106  104   92 

73   73   72 


105  103  105 
72   69   74 


95  102  104 
75   76   76 


94  100   95 

72   75   75 


102   97   92 
66   70   67 


100   90   84 
73   63   61 


97   93   85 

78   75   74 


103   99   95 
78   80   73 


102  105  106 
73   75   75 


95  100   98 

69   69   74 


B9   88   89 
78   80   76 


90   90   88 
80   80   79 


101  103   97 

74   74   73 


94   83   87 
72   73   69 


97   97   86 
74   68   72 


96  105  100 
75   76   76 


92   97   98 


97   96   97 
70   72   71 


97  100   99 

77   76   75 


95   96   87 
68   71   69 


94  100   97 
71   71   72 


108  104 
72   72 


102  102  100 
76   76   79 


96   97   97 


96   99   86 

70   70   68 


90   93 
64   65 


90   98 
60   70 


94   96   84 
73   74   74 


85   95 
72   76 


102  102 
75   77 


94   96 
70   72 


95  100 
69   70 


74   81   83 


99   99   98 

73   74   74 


95   96   80 

65   71   73 


88   95 

65   67 


70 

99  103  104 
77   76   77 


69  72  69 

94  91  86 

68  68 

100  99 

79  78  77 

86  92  82 

67  65  63 

89  92  93 

68  68  66 

107  105  109 

75  74  77 

103  104  105 

78  80  79 

96  99  94 

73  76  77 

87  93  87 
62  66  64 

81  83  85 

61  60  60 

89  84  94 

67  62  65 

86  89  89 

74  73  71 

84  90  90 


109  108 
76   76 


89   87 
70 


90   92 
72   72 


87   87   85 


79   72   72 


95   88   89 

73   71   69 


83   88   81 

72   73   70 


86   87   90 

73   73   73 


91   94 
62   58 


92   97 
74   70 


87   91 
65   68 


81   92 
64   64 


100   89 
78   74 


92   95 
72   63 


91   98 
56   64 


84   89 
59   59 


82   89 
61   60 


90   95 
64   68 


89   92 
66   71 


99  102 
80   71 


97   99 
68   71 


9  7   96 
69   71 


104  100 
70   71 


103  101 
60   62 


96   96 
65   66 


87   90 
68   58 


88   92 
60   62 


85   89 
74   75 


85   89 
75   74 


91   96 
67   61 


10S  103   95   95  100  101 
79   76   73   77   72 


105  103  100 
73   76   73 


101  100   92 
76   79   74 


98   96  104 

74   74   75 


97  102  103 
76   78   78 


107  105   95 


98  102  104 


95   92   88 
75   75   72 


106  104 
76   76 


99  100   90 
68   66   61 


102  102   94 


101  100  102 
76   77   71 


101   96  105 
69   70   72 


101  100  101 
70   75   72 


95   97   93 

72   76   70 


86   97   98 

71   71   72 


100  100  101 
76   76   76 


95  102  101 
72   75   72 


103  101  102 


92   93   92 

71   74   72 


98  100 
72   77 


89   94   91 
63   63   64 


96  100   97 


99  100 
72   74 


93   96   98 


105   97 
80 


87   91   92 
71   75   68 


94   90   90 

73   72   73 


84   89   92 
72   72   72 


83   82   93 


101  103   93 
78   78   80 


103  104  102 
79   80   60 


89   90   95 
69   69   67 


104  105  107 
77   77   77 


89   90   62 

75   74   70 


89   93   93 
69   69   67 


82   80   79 
62   66   63 


92   92   90 
72   73   71 


89   89   67 
72   72   71 


72   73   69 

90   90   93 
6  7   70   65 


85   90 
64   61 


S3   86 
64   62 


97  100 
77   73 


94   95 
58   63 


99   96 
65   65 


98   98 
63   67 


103   99 
77   72 


100  104 
64   65 


92   91 
65   63 


103  100 
67   67 


87   90 
79   80 


96   94 
68   66 


91   88 
71   65 


95   93 
70   67 


98  101 
70   69 


87   90   96 
59   65   65 


60   64   65 


66   68   67 


90   90   96 
60   65   65 


89   99  102 

72   70   68 


100   90   94 

80   77   70 


88   89   97 
61   67   68 


89   88   89 

68   64   70 


66   86   93 
6)   64   69 


(B   96   99 

66   61   64 


101  101   98   95 
69   66   74   70 


100   97   95 
66   66   68 


100  102 
69   69 


99  102   98   92 
69   71   69   72 


92   99  101  100 
70   70   66   7» 


96   95  101  104 
67   61   69   77 


102  100   96 
71   67   70 


97   95   »» 


91   89   88   90 
73   72   68   76 


90 
60 

93 
66 

100 
69 

106 
73 

101 
72 

102 
7) 

'in 
57 

91 

60 

95 
65 

96 
61 

96 
59 

■14 
61 

91 
62 

96 
6) 

101 
67 

101 
68 

9) 

71 

95 

9  7   98   95   92 
70   72   68   71 


101   99   98   »» 


96   94 
69   65 


91   91   91   M 
77   73   71   80 
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TEXAS 
AUGUST  1958 

Station 

Day 

Of  Month 

S1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23  24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

E 

B 

> 
< 

HOUSTON  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

96  100  10 
77   76   7 

J   97   97   9 
i   79   79   7 

i   94   94   92   91   97   99   90   92   90 

7   76   76   76   75   75   77   71   73   77 

92   98   92 

77   77   7" 

90   92   93 

75   77   71 

92   65   84   89   92   93   91   89   91   93   93.0 
77   77   73   73   71   72   73   72   72   77  7i.i 

HUNTSVILLE 

MAX 
MIN 

100  100  10 
74   74   7 

)  100  101   9 
1       74   74   7 

»   99   98   97   95   91   97  100   99   96 
>   75   74   72   74   67   74   75   70   67 

97   98   9S 
74   75   7« 

90   94   94 
72   74   76 

88   79   62   65   89   93   93   93   93   95   94.6 
73   73   76   67   63   68   71   71   66   72   72.4 

IOUA  PARK  EXP  STATION 

MAX 
MIN 

102   97  10 
80   76   7 

)  100  103  10 
71   73   7 

>  101  100   99   98   98  102  104  105  105 
74   72   74   73   70   73   76   73   75 

102   99   95 

75   76   71 

99   99   92 

71   78   73 

94   93   91   92   99  104  105  102   97   99   99.3 
67   71   66   59   65   64   69   65   74   67   71.5 

JACKS80R0 

MAX 

MIN 

102   97  10< 
77   75  T. 

100  101  10 

72   73  It 

101  100   97   96   97  100  103  102  101 
77   77   70   73   74   73   76   73   75 

98   96   86 
77   78   72 

95   98   94 
72   75   70 

86   90   67   89   95  100  100   99   98   98   97.1 
70   70   69   60   68   70   70   71   70   73   72.6 

JACKSONVILLE 

MAX 
MIN 

97   98   91 

74   73   7C 

98   97   9( 
70   69   7C 

98   97   9' 

72   70   61 

92   90   9( 
66   67   7 

96   93   93 
74   68   71 

93   92   65 
72   72   66 

90   90   66 
68   71   70 

85   86   81   81   64   86   87   88   66   90   91.2 
70   71   68   65   68   62   65   69   63   64   69.1 

JASPER 

MAX 
MIN 

97  100   9S 

72   75   74 

98   97   9< 

70   72   71 

95   96   9! 

70   70   71 

66   95   9i 

70   69   7! 

88   97   95 
72   65   71 

95   95   90 

70   73   71 

95   96   93 
66   66   70 

86   86   80   65   91   90   90   90   93   93   92.6 
75   76   70   72   63   64   62   65   65   74   70.0 

JUNCTION  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

100  101  103 
72   71   74 

103  100  IOO 
70   68   66 

101  100   91 
70   66   74 

97   96  IOC 

73   72   7C 

101   99   99 
66   65   63 

96  102   97 
67   70   72 

93   95   94 

70   74   74 

91   94   87   90   94   98   95   93   92   96   97.0 
69   69   67   64   56   64   65   63   61   70   68.4 

KARNACK 

MAX 
MIN 

97   96   9« 

76   77   74 

95   94   94 

73   74   72 

94   94   92 

70   72   72 

92   94   9E 
72   70   74 

98   95   94 
72   71   74 

95   95   92 

74   76   64 

92   96   94 

64   66   72 

82   88   86   86   90   93   96   94   94   94   93.3 
74   75   72   66   62   66   70   74   68   76   71.4 

KAUFMAN 

MAX 
MIN 

99  100   99 

77   78   74 

101  100  102 
74   74   75 

100  100   95 
75   76   74 

95   97  IOC 

72   71   73 

102  105  102 
73   74   75 

101   96   94 
75   76   73 

87   94   95 
73   74   74 

85   66   95   90   92   95   96   99   97   93   96.6 
75   71   71   63   63.   68   69   69   67   68   72.4 

KENEDY 

MAX 

MIN 

101  103  103 
7  5   7*   74 

102  101  100 
74   70   70 

100  100  100 
70   71   71 

99   99   99 
72   73   74 

101  101  100 
76   70   72 

97  103  101 
71   76   73 

100  101  103 
73   73   75 

101  105  104   97   99  100   99   99  100   9i 
76   77   78   73   67   66   67   64   61   7! 

100.5 
72.0 

KERRVILLE 

MAX 
MIN 

97   95   97 
69   68   69 

100   98   96 
72  I'        64 

96   96   97 

69   65   68 

95   95   94 
70   64   66 

96   99   94 
67   64  63 

96   97  101 
66   68   73 

97   93   96 
67   71   72 

95   85   93   87   89   9S 
70   69   66   66   56   5( 

96   95   95   92 
58   61   62   61 

95.1 
66.2 

KILLEEN 

MAX 
MIN 

100  102 
72   70 

103  100   99 
69   69   68 

98  100   96 
71   71   70 

99   98   99 

71   69   75 

101  102  100 
73   70   69 

100   99  100 
70   70   75 

90   97   97 

70   72   78 

97   92   89   90   92   96 
74   72   71   66   60   66 

96   99   98   96 
65   67   66   64 

97.6 
69.6 

KINGSVILLE 

MAX 
MIN 

98  101  103 
77   76   75 

100   97   98 
74   73   74 

97   98   98 

73   75   77 

96   98   99 

76   79   78 

100   99   96 
75   72   72 

99  102  100 
75   81   79 

98   99  102 
77   79   79 

103  105  102 

77   76   73 

89   95   9! 
73   73   68 

94   93   96   95 
71   65   70   76 

98.2 
74.8 

KIRBTVILLE  FOREST  SERVICE 

MAX 
MIN 

97   96   96 

72   72   70 

99   99   98 

73   70   70 

96   97   89 
67   69   69 

89   99  100 
69   66   72 

90   97   95 

72   67   70 

94   96   93 

70   71   72 

97   98   91 
66   65   69 

81   93   63 

71   71   71 

90   92   92 
71   63   63 

93   92   93   96 
63   64   63   63 

93.9 
68.6 

KNOX  CITY 

MAX 
MIN 

99  103  103 
76   73   74 

104  106  103 
70   75   72 

104  105   94 
73   74   75 

99  100  102 
69   70   72 

107  106  107 
76   74   TS 

105   97   95 
74   71   70 

101  101   92 
73   75   73 

92   97   88 
63   74   66 

91  100  104 
61   65   69 

102   97   97  100 
68   63   69   66 

100.0 
70.9 

LA  PRYOR 

MAX 
MIN 

104  104  107 
73   72   72 

104  102  102 
74   71   73 

103  101  103 
73   71   73 

102   97   95 

75   67   71 

102  102   97 
75   71   70 

101  101  102 
72   73   74 

98  100   98 
75   76   76 

105  103  102 

76   74   72 

100  100   99 
74   66   68 

98  100  100  lor 
65   66   65   74 

101.0 
71.8 

LA  TUNA  1  S 

MAX 
MIN 

102   98   98 
78   70   69 

102   96  100 
63   68   62 

102  101   96 
65   65   69 

99   97   97 
64   66   69 

100   99   99 
64   70   66 

100   98   98 

68   71   68 

97   99   86 
66   69   67 

86   93   65 
64   68   66 

90   93   95 
61   63   63 

98  100   98   99 
62   70   70   64 

97.0 
66.7 

LAKE  COLORADO  CITY 

MAX 
MIN 

106 
74 

105  105  102 
69   74   72 

102  100 

70   76 

101   95 
66   72 

96  102  103 
72   68   72 

104 
72 

97  101   97 
76   69   69 

84        94 
70        68 

84   90   96 
64   67   68 

99   96       95 
69   67       69 

98.1 
70.1 

LAKE  KICKAPOO 

MAX 
MIN 

102   97   98 

81   76   75 

98   99  101 

73   74   71 

99   98   96 
76   78   76 

89   94   96 
76   76   77 

102  102  102 
78   77 

102  100   90 
78   78   70 

92   97   94 

73   79   74 

78        92 
64   75   69 

82   92   95 
64   73   72 

103   99   94   90 
75   75   75   68 

95.8 
74.2 

LANESA  1  SSE 

MAX 
MIN 

103   93  101 
69   69   68 

9B  100  104 
67   68   66 

101   99   99 
64   65   65 

104   94   94 
62   65   60 

97  106  102 
66   65   66 

103  101   97 
66   68   67 

98   89  101 
65   70   66 

86   64   86 
65   65   65 

92   90   97 
62   60   57 

98  100   99   99 
60   58   57   65 

97.4 
64.5 

LAMPASAS 

MAX 
MIN 

100  101  103 
74   74   78 

102  101   99 
69   69   69 

99  100  100 
72   69   72 

9  7   96   99 

71   71   74 

102  103  100 
73   71   70 

100   99  101 
73   72   76 

94   97   98 
74   75   76 

97   91   92 
72   73   71 

88   89   93 
68   61   62 

97   97   94   93 
68   68   66   67 

97.5 
71.0 

LAREDO  MB    AIRPORT 

MAX 
MIN 

105  104  105 
78   78   78 

104  103  103 
76   75   77 

103  102  102 
76   76   77 

101  100  104 
76   80   61 

103  101   99 
78   76   75 

101  104  104 
77   76   74 

100  102  104 
76   78   79 

104  106'  98 

80   80   80 

87   96   96 

79   75   73 

98   99  102  101 
73   69   73   78 

101.5 
76.8 

LAVON  DAM 

MAX 
MIN 

99  100   98 

77   77   71 

98   98   99 

76   74   74 

100   99   95 

74   78   72 

69   96   99 
73   71   74 

100  101  102 
70   74   74 

101   99   89 

75   77   73 

89   94   95 
72   73   72 

84   66   91 

74   73   74 

89   89   94 
66   62   66 

99  100   98   91 
70   69   68   73 

95.5 

72.5 

LEVELLAND 

MAX 
MIN 

94   96   95 
67   64   66 

97   95   93 
67   64   67 

97   96   95 
71   69   66 

94   96   93 
67   66   66 

95   95   96 
66   63   64 

97   97   95 
66   68   66 

96   96   89 

67   67   67 

82   87   89 
61   56   61 

93   97   95 
62   61   58 

96   95   99   95 
59   61   62   63 

94.4 
64.6 

LIBERTY 

MAX 
MIN 

99  100  102 
75   75   77 

101  102  102 
77   74   78 

103  103  102 
74   73   73 

98   94  101 
73   70   74 

103   91  100 
75   70   74 

97   99  102 
73   75   77 

95   99  100 

75   72   74 

95   94   86 
79   75   75 

63   84   98 
71   67   67 

97   97   94   99 
70   68   68   74 

97.5 
73.3 

LINDALE  5  SE 

MAX 
MIN 

95   96   94 
75   75   73 

97   97   95 
71   73   74 

95   97   94 

75   75   73 

93   93   91 

73   70   74 

97   97   95 
71   72   73 

95   93   87 
74   75   72 

87   92   92 
69   74   76 

62   63   90 
75   74   73 

83   85   89 
65   64   68 

91   93   92   90 
71   73   67   72 

91.9 
72.2 

LITTLEFIELD 

MAX 
MIN 

97   86   95 
65   67   64 

97   96   97 
66   65   67 

97   95   96 
62   64   63 

94   93   95 
63   62   66 

94   97   99 
66   67   69 

99  100   90 
65   66   66 

95   93   98 
69   66   64 

65   77   82 
63   63   62 

89   91   96 
60   65   65 

96   98   92   94 
63   64   62   64 

90.7 
64.6 

LIVINSSTON 

MAX 
MIN 

96   97  100 
74   73   75 

97   99   97 
72   71   74 

95   95   96 
72   72   71 

95   92   95 
71   72   74 

99   91   97 
73   69   72 

93   94   98 
71   73   74 

93   96   96 
73   71   74 

89   85   90 
76   73   71 

85   90   94 

70   64   67 

95   95   94   95 

70   68   65   74 

94.4 
71.6 

LLANO 

MAX 
MIN 

102  101  104 
75   75   78 

101  103  101 
75   73   73 

102  102  103 
75   71   75 

99   99  100 

73   73   75 

105  101  102 
75   71   71 

104  102  104 
75   75   78 

102   98  101 
75   74   77 

99   93   95 
70   75   69 

89   91   95 
68   62   64 

98   99   95   95 

65   68   67   69 

99.5 
72.2 

LONGVIE* 

MAX 
MIN 

99   99   97 

76   77   75 

100   97   98 
77   72   73 

99   99   95 

73   73   72 

93   93   94 
72   71   75 

101  100   97 
66   71   73 

96   96   89 

74   74   73 

91   96   97 
65   65   71 

82   87   91 

74   74   73 

65   88   92 

67   62   66 

93   96   96   91 

70   72   67   73 

94.4 
71.5 

LUBBOCK 

MAX 
MIN 

96   92   92 
67   59   66 

94   95   92 
67   64   66 

93   94   92 
64   69   65 

91   91   93 
6  3   64   66 

104  100   99 
66   64   68 

00   88   89 
68   70   65 

95   96   89 

69   70   69 

85   90   89 
62   65   64 

90   93   97 
57   64   66 

96   98   95   93 
67  60   62   62 

93.6 
65.2 

LUBBOCK  MB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

86   94   95 
65   68   69 

95   97   95 
68   69   68 

95   96   92 
69   69   65 

91   92   94 
64   62   64 

95   97   98 
66   66   66 

98   86   89 
69   69   66 

94   95   87 
69   68   68 

82   90   84 
64   65   64 

89   92   96 

57   62   60 

96   93   95   93 
62   59   64   64 

92.6 
63.4 

LUFKIN  CAA  AIRPORT 

MAX 

MIN 

ioi  ioo  loo 

74   75   73 

100   99   98 
72   72   74 

97   97   96 
73   71   71 

92   95  101 

71   70   73 

97   95   95 
72   71   73 

99   93   91 
72   74   72 

97   95   85 
71   70   74 

86   85   85 
72   74   72 

89   91   93 
70   62   65 

94   92   94   96 
69   69   65   74 

94.5 
71.3 

LULING  1  SE 

MAX 
MIN 

99  101 

74   75 

102  101   99 
72   73   71 

99  100   99 
74   75   73 

100   99   98 
75   74   75 

102  101   99 
74   74   72 

99   97  102 

73   72   76 

99   99   99  1 

71   74   75 

01  100  103 
78   76   71 

93   94   99 

73   62   66 

100  100   97   98 
68   70   64   68 

99.3 
72.3 

MADISONVILLE 

MAX 

*IN 

101  101  102 
76   75   76 

104  101  100 
75   76   75 

102  100   98> 
76   74   74 

95   99  103 
73   73   74 

104  100   99 
77   72   75 

98  101   96 

74   75   74 

95   96   93 

76   75   77 

89   85   87 

75   76   74 

89   94   99 
70   68   70 

97   97   96   94 
72   72   68   75 

97.3 
73.9 

NANSFIELD  DAM 

HAX 

HIN 

03  102  106 
71   70   74 

103  105  101 
69   67   67 

101  102  100 
70   68   69 

99  100  101 
72   71   68 

103  107  103    1 
69   67   67 

02  100  106 
69   69   70 

95   98  101 
70   70   73 

96   94   98 
72   70   67 

92   93   99 
68   57   65 

102  101   99   99 
64   64   63   70 

100.4 
68.4 

"ARATHON 

1AX 

1IN 

95   95   96 
67   62   62 

100   93   95 
69   64   63 

97   93   95 
65   64   64 

89   89   92 
63   62   61 

93   92   94 
60   60   62 

94   95   91 
62   64   63 

93   95   86 
62   65   66 

89   93   92 
67   63   62 

95   89   92 
60 

93   93   92   93 

93.1 
63.4 

NARLIN 

4AX 
*IN 

00  100  102 
69   69   72 

100   99   98 

71   72   73 

98   99   98 

70   70   72 

01  100  101 
71   70   72 

103  100   99 
71   73   74 

97   99   90 
75   76   72 

92   94   95 

72   73   75 

91   89   87 
75   72   72 

69   93   95 
62   63   63 

97   93   92   97 
62   71   61   70 

96.4 
70.4 

HARSHALL 

<AX 
<IN 

00  100   99 
76   78 

100   99   96  . 
75   75   74 

96   97   96 

74   75   73 

95   95   96 

71   77 

101  100   98 
74   75   74 

98   98   89 

75        71 

91   97   99 

70   72   74 

63   60   92 

74   74 

67  91   95 

68  65   70 

96   99   95   94 
70   72   68 

95.2 

72.8 

3*e    reference    notes    following    Station    Index, 
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DAILY  TEMPERATURES 


TEXA 
AUGUST    US 


Station 

Day 

01  Month 

l 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

a 

> 

MASON 

MAX 
MIN 

100 
71 

102 
72 

102 
76 

100 
67 

98 

70 

99 
66 

100 
72 

99 

71 

97 

73 

97 
72 

97 
69 

101 
72 

100 
73 

99 

69 

101 
68 

101 
70 

102 
71 

100 
74 

95 

72 

98 

72 

97 
72 

91 
70 

90 
71 

86 

6  6 

89 
68 

92 
61 

95 
65 

94 
67 

93 
67 

90 
6  5 

93 
69 

96. 
69.1 

MATADOR 

MAX 
MIN 

90 
70 

98 

70 

95 
68 

95 
69 

97 
70 

98 
75 

97 
74 

97 
77 

98 

67 

93 
66 

92 
65 

92 
68 

97 
67 

100 
71 

100 
73 

100 
76 

100 
71 

87 
67 

90 
69 

92 
68 

92 
72 

92 
69 

81 
63 

87 
61 

92 

66 

94 
61 

92 

64 

105 
67 

105 
68 

100 
69 

93 
67 

94.1 
68.  < 

MATAGORDA 

MAX 
MIN 

99 
81 

94 
80 

93 

80 

94 
80 

95 
76 

95 

76 

97 
78 

95 

76 

95 

79 

95 
80 

96 

80 

97 
79 

94 
70 

95 
72 

94 

75 

93 

76 

93 

79 

93 
77 

95 

75 

94 
75 

94 
80 

92 
82 

93 

81 

91 

78 

90 
75 

94 
71 

94 
70 

94 

73 

94 
72 

95 
75 

94 
76 

94.1 
74." 

MAURBRO 

MAX 
MIN 

94 
77 

95 
76 

98 
76 

100 

78 

96 
76 

95 

75 

95 

74 

97 
73 

97 
75 

94 
76 

93 

75 

96 

75 

97 
76 

97 

69 

96 
75 

95 
75 

91 
76 

95 
76 

96 

76 

95 
75 

94 
76 

97 
79 

98 
80 

96 
81 

95 

75 

91 
71 

96 

69 

95 
69 

9  6 
66 

93 
70 

95 
74 

95.  < 

74." 

MC    ALLEN 

MAX 
MIN 

97 
76 

98 

75 

100 
75 

99 

74 

97 

73 

98 
73 

98 
73 

96 
73 

97 
75 

95 

77 

96 
78 

99 

78 

99 
76 

99 

75 

97 
75 

100 
76 

99 

77 

100 

78 

98 
76 

99 

77 

102 
78 

102 
78 

102 

78 

101 

78 

91 
76 

95 

74 

97 
71 

95 

67 

96 
64 

99 
70 

96 
76 

98. 
74.1 

MC    CAMEY 

MAX 
MIN 

103 
7B 

101 
75 

102 
75 

102 
75 

100 

77 

100 

75 

99 

76 

99 

74 

98 
76 

94 
73 

92 

69 

98 
69 

100 
71 

100 
67 

102 
71 

101 

74 

102 
73 

91 
72 

98 

70 

99 
74 

97 
70 

88 
66 

96 

68 

90 

68 

90 
64 

96 
62 

9  6 
69 

97 

67 

96 

69 

96 
70 

94 
72 

97.< 
71.3 

MC    COOK 

MAX 
MIN 

99 

78 

102 

74 

103 
72 

104 
73 

101 
71 

102 

71 

102 

70 

100 
72 

101 
75 

99 

74 

99 

77 

102 
79 

102 
75 

102 
73 

102 
72 

103 
72 

103 
75 

105 
77 

101 
75 

102 
76 

106 
78 

106 

75 

105 
78 

102.: 

74.4 

MC    KINNEY 

MAX 

MIN 

102 
79 

101 
81 

102 

75 

101 
73 

102 
75 

103 
76 

103 
76 

96 

79 

88 
69 

96 

73 

99 

71 

101 
75 

104 
73 

101 
74 

102 
76 

99 

75 

94 

77 

89 

72 

96 
71 

96 
75 

90 
71 

86 

74 

93 

73 

91 
74 

92 

64 

96 
66 

101 
66 

102 
69 

100 
6  9 

91 

70 

97 
73 

97.1 

71.1 

MEMPHIS 

MAX 
MIN 

95 
71 

99 

73 

99 

71 

99 

73 

99 
72 

103 
72 

103 
69 

103 
70 

103 
66 

95 
66 

98 
67 

100 
68 

103 

69 

105 
74 

104 
73 

104 
72 

106 
72 

90 
70 

92 
69 

98 

70 

97 
72 

86 
69 

90 
67 

95 

67 

86 
62 

97 
61 

98 

63 

106 
63 

105 
66 

100 
67 

102 
65 

98.1 
68.' 

MEXIA 

MAX 
MIN 

98 
77 

98 

77 

102 
76 

101 
74 

101 
74 

99 

75 

99 

75 

100 
74 

99 

75 

97 

73 

96 

74 

99 

74 

102 
75 

103 
74 

1C2 
75 

100 
75 

98 
76 

10  1 
73 

89 

74 

91 
76 

95 

76 

94 

75 

90 
74 

65 
71 

85 
67 

88 
65 

91 
69 

94 

71 

95 
71 

91 
67 

89 
72 

95.1 
71.< 

MIAMI 

MAX 

MIN 

91 
62 

90 
64 

95 
67 

95 
68 

94 
68 

97 

70 

99 

70 

96 
69 

97 

60 

95 
60 

99 

66 

97 
67 

101 
65 

99 
65 

98 
70 

100 
68 

99 

67 

86 

65 

90 
65 

96 
66 

96 
65 

65 
65 

87 
64 

90 
61 

69 
57 

95 

57 

94 
59 

103 

64 

100 
66 

101 
67 

93 

69 

95. 

65. 

MIDLAND    WB    AIRPORT 

MAX 

MIN 

95 

71 

98 
74 

96 
72 

100 
72 

99 

74 

96 

71 

97 
72 

97 
72 

93 
72 

91 
68 

90 
68 

94 
69 

96 
71 

97 

6  8 

97 
72 

96 
72 

97 
72 

93 
71 

97 
72 

99 

75 

87 

69 

64 
6  8 

92 
64 

84 
63 

86 
65 

93 
66 

95 
68 

95 

68 

95 
66 

98 

67 

93 
66 

94. 
69.1 

MIDLAND    4    ENE 

MAX 
MIN 

100 
71 

99 
70 

97 
70 

101 
68 

99 
71 

97 
69 

97 
69 

98 
71 

94 
74 

93 
68 

91 

67 

96 

75 

97 
70 

98 
67 

99 

71 

99 

71 

98 

70 

97 
74 

97 
73 

97 
72 

92 

67 

86 
66 

94 

69 

87 
62 

89 
65 

93 
66 

95 
67 

95 
69 

94 
65 

97 

65 

94 
66 

95.! 
69. ( 

MINERAL    WELLS    CAA    AIRPORT 

MAX 
MIN 

100 
76 

102 
79 

102 
74 

101 
73 

102 
75 

102 

73 

102 
74 

102 
74 

83 
70 

97 
74 

99 

72 

101 
75 

103 
73 

102 
74 

103 
75 

101 
75 

99 

77 

91 
73 

98 

71 

99 

68 

87 
71 

91 
71 

86 
74 

69 
70 

89 
63 

95 
65 

100 
67 

100 
71 

97 
70 

90 

69 

96 

70 

97.1 
72.1 

MIRANDO    CITY 

MAX 
MIN 

102 
75 

103 
76 

102 
76 

103 
78 

101 
74 

102 

76 

103 
76 

101 
74 

102 
76 

103 
77 

101 
74 

103 
76 

102 
74 

102 
72 

98 

72 

100 
73 

102 

75 

104 
76 

103 
76 

103 
76 

105 
78 

104 

77 

102.! 
79.! 

MISSION 

MAX 

MIN 

99 

76 

97 
76 

99 

76 

101 
75 

100 
74 

98 
76 

99 
74 

100 
75 

99 

77 

99 

78 

97 
78 

98 

79 

10  1 
76 

100 
76 

101 
77 

98 
77 

101 
78 

101 
79 

101 
77 

100 
78 

101 
79 

103 

77 

104 
78 

103 
79 

102 
77 

91 

75 

96 
73 

96 

70 

95 

67 

96 
70 

99 
77 

99.! 

79.! 

MONTAGUE 

MAX 
MIN 

98 

se 

96 

78 

98 
74 

100 

77 

98 
76 

99 

81 

99 

78 

98 
72 

96 

68 

92 
71 

94 
70 

99 
72 

102 
74 

101 
73 

101 
74 

98 
76 

91 
86 

90 

71 

96 

70 

97 
70 

82 
71 

69 
68 

91 

71 

89 
67 

91 

65 

94 
71 

99 
65 

101 
69 

100 
68 

96 
69 

97 
71 

95.5 

72. - 

MOUNT    LOCKE 

MAX 
MIN 

86 
59 

84 
63 

83 
63 

87 
64 

85 
63 

86 

61 

86 
62 

88 
62 

85 
61 

85 

58 

79 
57 

S3 

57 

81 

58 

82 
59 

85 
61 

86 
62 

84 
60 

84 
60 

86 
62 

91 

6  2 

79 
57 

74 
56 

80 
54 

S3 
53 

74 
55 

80 
55 

82 
56 

84 
61 

84 

62 

85 
64 

82 
65 

81.! 
59.1 

MT     PLEASANT 

MAX 
MIN 

95 
72 

97 
72 

94 
73 

95 

73 

94 

73 

94 

73 

97 

71 

99 
73 

92 

73 

9  2 
71 

96 

71 

98 

71 

100 
70 

101 
73 

98 
71 

98 

72 

98 

75 

81 
67 

89 
61 

95 

65 

96 

73 

80 
73 

81 
73 

90 
74 

85 
61 

87 
62 

93 
62 

95 

64 

97 
69 

96 

65 

92 
69 

93. « 
69.1 

MULESMOE     1 

MAX 
MIN 

93 
65 

83 
66 

91 
66 

91 
66 

92 
66 

95 
66 

93 
65 

95 
66 

91 
62 

91 

62 

92 
63 

91 
65 

94 

64 

96 

65 

97 
63 

99 
64 

102 
67 

86 

64 

88 
65 

92 
68 

93 
69 

80 
6) 

76 

64 

81 

60 

82 
58 

89 

60 

95 
59 

95 

62 

94 

63 

93 
64 

99 

60 

91.! 
61.1 

MUNDAY 

MAX 
MIN 

97 
75 

102 
75 

102 
73 

103 
69 

105 
76 

103 

73 

10) 
73 

102 
75 

93 
75 

9  9 

6  9 

100 
69 

108 
68 

106 
73 

96 

73 

95 
68 

103 
71 

103 

72 

88 
72 

90 
69 

9  5 

72 

87 
67 

92 
60 

100 
67 

105 
69 

103 
69 

97 

65 

97 
69 

101 
69 

99.1 

70.! 

NACOGDOCHES 

MAX 
MIN 

99 

7* 

100 
74 

102 

75 

106 
76 

100 
71 

99 

71 

98 

77, 

102 
72 

100 
70 

9  6 

72 

93 
68 

94 
71 

105 
73 

101 
69 

98 

71 

91 
19 

99 

70 

93 
71 

93 
66 

96 
66 

97 
74 

83 

72 

95 

71 

90 
69 

83 

69 

88 
99 

91 
60 

93 

66 

94 
67 

93 
62 

90 
74 

95.1 
69.1 

NATALIA 

MAX 
MIN 

100 
71 

101 
74 

102 

70 

102 
74 

96 
69 

96 

70 

99 

70 

99 

70 

98 
70 

96 

71 

96 

70 

94 
73 

101 
75 

101 
69 

98 
68 

91 

71 

99 

72 

99 
73 

97 
73 

98 
74 

98 
74 

98 
75 

101 
73 

101 

71 

93 

73 

97 
65 

98 
64 

98 
63 

97 
63 

96 

68 

96 

73 

91.2 

70.4 

NEK    BRAUNFELS 

MAX 
MIN 

100 
73 

102 
71 

101 
73 

101 
72 

98 

70 

99 
70 

100 
72 

99 

72 

99 
72 

98 

74 

95 
75 

100 
73 

101 
70 

98 

70 

99 
71 

99 
72 

102 
72 

99 
75 

97 
74 

98 
73 

100 
75 

96 
74 

102 

74 

98 
71 

94 
72 

97 
63 

100 
66 

98 
67 

97 

68 

98 

70 

9  8 

75 

78.1 

71.  < 

NEK    GULF 

MAX 
MIN 

9  6 

II, 

97 
76 

98 

78 

102 
76 

LOO 

75 

98 

74 

99 

75 

98 
73 

99 
73 

92 

74 

90 
71 

93 
76 

100 
73 

9  6 
69 

96 

74 

95 

74 

94 

74 

9  6 

76 

96 
75 

96 
75 

94 

76 

9  4 
78 

96 
79 

93 

78 

92 
73 

90 
70 

94 
69 

96 

71 

9  6 
68 

94 

70 

96 

79 

95.6 
71.  S 

NIXON 

MAX 
MIN 

101 
74 

103 
71 

105 
73 

104 

73 

101 
71 

102 
70 

10/ 
71 

101 
72 

101 
71 

102 
72 

101 
72 

103 
72 

105 
73 

1U1 

70 

101 
70 

98 

71 

103 
74 

101 

73 

101 
74 

102 
72 

103 

72 

102 
72 

105 
76 

102 
72 

103 
72 

101 
64 

102 
71 

100 
67 

96 
66 

99 

61 

100 
70 

101. 1 
71.0 

CH.NEY 

MAX 
NIN 

97 

77 

100 
73 

102 
73 

101 
76 

102 

76 

101 
73 

100 
76 

99 

77 

9  6 
73 

9  8 

72 

99 
71 

102 
71 

105 
70 

104 

70 

103 
71 

102 

71 

97 
80 

93 

69 

98 
71 

100 
74 

89 

79 

91 
69 

92 
68 

92 
67 

90 
58 

98 
66 

101 
64 

102 
67 

7J 

94 

75 

99 

75 

78.2 
71. < 

02ONA 

MAX 
MIN 

104 
74 

93 
71 

101 
71 

103 
66 

101 
69 

100 
70 

100 

70 

100 
71 

100 
73 

99 

6  9 

93 
67 

91 
67 

96 

68 

100 
64 

99 
63 

100 
61 

99 
69 

104 

71 

97 

70 

98 
73 

97 
71 

96 
69 

8  ft 
69 

93 

67 

84 
64 

90 
38 

93 
63 

95 
64 

93 

65 

91 

64 

92 

6ft 

76.9 
67.9 

PAOUCAM 

MAX 
MIN 

95 
72 

99 

73 

100 
73 

101 
73 

104 

73 

102 
72 

102 
72 

103 
70 

96 

70 

9  8 
6  7 

99 
69 

102 
74 

107 
77 

101 

75 

108 

74 

104 
76 

103 
72 

96 
72 

100 
69 

9  8 

72 

8  9 

70 

92 

67 

9  6 

70 

UK 
68 

94 

63 

91 
65 

106 
66 

104 
73 

9  8 
69 

97 
66 

98 
69 

77. S 
70.7 

■->     »'  IOS    CAA    AIRPORT 

MAX 
MIN 

'! 

82 

93 
82 

93 

81 

'it 
10 

92 

81 

93 
80 

■1  | 
79 

7  1 

78 

92 
76 

94 
82 

9) 

M 

99 

79 

92 
69 

96 
75 

92 

74 

91 
78 

93 
80 

95 
79 

94 

77 

91 
76 

99 

81 

93 
83 

93 
82 

91 
76 

92 
75 

96 

73 

92 

72 

91 

75 

91 
72 

91 

72 

93 

St 

92.9 
77.1 

PALf.TlNE 

MAX 
M|N 

II 

98 
73 

100 
75 

101 

72 

II 

72 

97 

74 

97 
74 

97 
73 

9ft 
72 

96 
72 

94 
69 

97 
72 

101 
71 

102 

72 

94 
71 

97 
72 

96 

73 

96 

72 

87 
73 

93 
73 

95 

75 

86 

74 

91 

71 

90 
69 

86 
68 

87 
64 

91 
68 

91 

70 

94 

70 

91 

66 

92 

69 

94.4 
71.5 

PAMPA 

MAX 
MIN 

94 
62 

62 
69 

9/ 
M 

96 

69 

99 
69 

95 

in 

96 

6? 

8ft 
64 

91 
64 

93 
67 

95 
68 

97 
69 

9  5 
69 

97 

70 

97 
69 

81 
64 

85 
64 

89 
64 

83 
67 

79 

ft/ 

80 
62 

84 
60 

■  1 
91 

9  0 

39 

94 
39 

99 
69 

97 
66 

94 

69 

95 
62 

92 
64 

70.1 
49.1 

PANTH(P     JUNCTION 

MAX 
MIN 

N 

'2 

9* 
72 

100 
70 

99 

IK 

IK 
It 

99 
70 

IK 
76 

II 

72 

94 

70 

74 
67 

96 
67 

90 
67 

91 
64 

93 

(.4 

95 
41 

94 
69 

99 
73 

9  5 

76 

91 

67 

70 

9  4 

72 

92 
69 

97 
69 

96 

61 

88 
63 

93 

64 

91 

69 

99 
66 

96 
61 

97 
61 

94 

69 

79.1 
67.9 

MAX 
MIN 

/4 

97 

74 

98 
72 

ii. 
73 

96 

72 

74 

7  i 

•II 
It 

99 

74 

|| 

71 

i:  ft 
II, 

94 
69 

96 

71 

100 
72 

101 

71 

97 
74 

91 
74 

97 
74 

89 

67 

86 
66 

91 
69 

73 

70 

80 
71 

78 
71 

HI 

69 

8  5 

58 

S9 

60 

9  1 
ft  7 

94 
68 

97 
69 

95 
67 

*l 
67 

92.4 

70.1 

MAX 
MIN 

it 

II, 

79 
75 

99 

7» 

lot 

76 

It 

ft 

97 
79 

71 

IK 

77 
75 

74 

75 

74 
76 

91 

74 

79 
75 

99 

7  1 

97 
70 

91 

72 

95 
72 

94 

75 

97 

77 

90 
72 

92 

73 

93 

76 

93 

75 

9  1 

78 

81 
11 

90 
71 

90 
70 

■11 

70 

92 

71 

91 
67 

91 

71 

91 

10 

94.4 
71.1 

HMMU 

MIN 

»tcot 

MIN 

101 

'4 

101 
70 

103 
73 

■i-i 

101 

III 

.04 

4* 

10  1 

71 

102 
64 

101 

ft/ 

101 

ft  II 

1M 

7  5 
67 

100 
47 

101 

ftii 

102 
44 

103 
41 

104 
49 

10  1 

72 

97 

70 

103 
70 

in'. 
68 

93 

70 

79 
68 

9  4 
ft  9 

6ft 

66 

91 
62 

97 

ft'. 

100 
61 

100 
6  2 

102 
64 

IU/ 
11 

74.7 
41.2 

MAX 
•  IN 

n 

I'- 

9* 

15 

100 
75 

100 

II 

7* 

97 
76 

74 

(4 

(4 

■It 

11 

72 

'4 

71 

14 

91 

15 

97 

|| 

in 

73 

13 

93 
79 

99 
79 

96 

75 

77 
16 

75 
75 

75 

96 

77 

96 

II 

1ft 

79 

74 
72 

91 
69 

68 

96 
70 

99 
69 

M 
69 

11 
71 

79.7 
71.1 

MIN 

ll. 

•  T 
6* 

73 
67 

fi 
l.i. 

1  1 
•i 

78 
6* 

II. 
1,1, 

74 

<■•. 

94 

M 

94 

ft  6 

9  1 

40 

91 
43 

n 

97 
44 

74 
41 

100 
44 

100 
49 

91 
67 

17 

63 

74 
68 

■n 
65 

86 
63 

80 
61 

91 

I.  I 

86 

40 

90 
31 

97 
61 

96 

61 

96 
94 

99 

61 

VII 
ftl 

71.1 
41.9 

Continued 

I 

Jt 

ilL. 

I 

11 

.MJ 

Jt,l 

iA 

1UI 

M.1 

5 

TEXAS 
AUGUST  1936 

Station 

Day 

Of  Month 

a 

01 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

s 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

2 

a 

> 

PLAINVIEW 

MAX 
MIN 

98   BS   9 

63   65   6 

>  94   97   98   96   96   95   92   92   93   96   98  104 

>  66   68   67   65   64   61   61   63   63   64   66   67 

101  103   9) 
66   66   6' 

91   95   9S 

67   69   66 

90 
61 

85 
61 

90   88   93   94   99  100   95   95   94.8 
63   57   57   62   62   60   60   61   63.7 

POINT  COMFORT 

MAX 
MIN 

96   91   9 
80   80   7< 

96   95   94   94   95   94   95   97   95   97   96   92 

80   79   80   80   80   80   80   81   76   77   71   70 

92   95   94 

77   80   81 

93   93   96 

79   80   81 

96 
82 

95 
83 

94   90   93   91   91   90   95   94   94.1 
81   75   73   72   77   72   71   80   78.0 

PORT  ARTHUR 

MAX 
MIN 

92   93   9! 
81   81  ec 

94   91   9: 

80   80   ec 

94   94   92   89   87   93   97   81   93 

79   79   77   74   77   79   73   70   75 

92   89   93 

77   80   77 

89   93   93 

76   78   79 

89 

81 

84 
75 

85   84   86   91   90   90   90   92   90.6 
74   73   71   74   75   77   79   79   77.1 

PORT  ARTHUR  KB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

95   95   9« 
78   76   7" 

92   97   9! 

76   75   71 

94   95   90   90   95   97   81   93   92 

75   76   74   74   73   74   70   71   75 

93   95   90 

76   75   75 

93   92   91 
72   73   78 

82 

74 

87 
76 

63   88   90   91   91   91   92   93   91.5 
74   72   69   71   70   71   71   78   74.1 

PORT  ISABEL 

MAX 
MIN 

92   92   96 

78   78   76 

93   92   91 

77   77   71 

90   91   9 
75   76   7( 

90   92   92   92   91   89 
78   78   79   79   78   78 

90   90   93 
79   80   78 

92   92   93 

79   80   81 

95 
80 

96 
81 

96   93   90   90   91   89   92   93   91.9 

81   79   78   78   70   71   77   80   77.9 

PORT  LAVACA 

MAX 
MIN 

97   96   98 

78   78   77 

99   98   97 

78   76   75 

99   98   9' 

75   73   7( 

98   98   97   99  100   97 
79   79   77   80   70   75 

94   95   96 

75   76   77 

97   97   96 

77   76   77 

98 

80 

97 
79 

97   94   92   94   94   94   93   96   96.6 
81   74   73   70   72   68   72   73   75.7 

PORT  MANSFIELD 

MAX 

MIN 

92   90   92 

78   79   79 

92   92   91 

78   78   78 

91   89   9C 

77   79   7= 

91   92   9C 

80   81   6C 

91   91   89 
80   78   77 

92   92   91 

78   80   80 

92   92   95 

81   80   81 

95 
79 

80 

68   90   91.3 
80   81   75   72   69   71   75   80   78.2 

PORT  OCONNOR 

MAX 

MIN 

93   93   94 
81   81   81 

93   92   93 

80   78   79 

93   93   9: 
79   77   76 

93   92   9« 
7  7   82   75 

93   94   90 
76   72   76 

90   91   92 
78   78   82 

95   95   93 
78   81   82 

93 

83 

94 
83 

94   92   87   90   92   91   90   9 
83   75   77   73   75   76   78   8 

92.4 
78.6 

POSSUM  KINGDOM  DAM 

MAX 
MIN 

98  101  105 
76   72   73 

102  105  103 
73   77   76 

103  102   8" 

74   77   7C 

9  7   99  104 
72   72   74 

106  104  104 
73   72   75 

102  101   95 
72   75   73 

99  100   69 
72   72   71 

93 

72 

91 

73 

9, 
7] 

93   96  102  103   99   94  100   99.0 
61   71   65   68   66   74   70   72.0 

POTEET 

MAX 
MIN 

100  101  102 
74   74   74 

101   99  100 

74   71   72 

101  100   99 

72   72   73 

99   95   92 

74   74   76 

101  105   97 
76   73   70 

97  101  100 
74   76   75 

99  100  101 

76   77   77 

99 

77 

0« 

77 

93 

7! 

95   98   97   98   98   99   95 
75   69   66   65   65   65   76 

99.0 
73.0 

PRADE  RANCH 

MAX 
MIN 

95   95   98 
70   68   67 

98   97   96 
64   63   62 

96   96   95 
62   61   67 

94   92   97 

70   65   67 

96   94   94 
66   64   63 

93   94   93 
64   67   70 

92   92   93 

70   72   71 

93 
66 

92 

6B 

US 
66 

68   91   91 
65   55   6C 

90   90   90   9C 
5  7   63   60   62 

93.4 
65.0 

PRESIDIO 

MAX 
MIN 

108  106  110 
74   68   74 

106  108  107 
81   75   73 

109  107  107 
79   79   74 

104   98   99 
73   67   70 

99  104  103 
65   70   71 

105  107  105 
70   72   70 

100  105  105 
70   72   68 

99 

73 

99 
72 

91 

71 

95  100  101 
70   67   66 

103  105  107  103 
67   65   66   75 

103.6 
71.3 

QUANAH  5  SE 

MAX 
MIN 

100   98   98 
74   74   73 

100  100  102 
69   73   72 

103  101  101 
71   72   71 

97  100  100 
69   69   71 

103  106  104 
73   72   73 

105  105   88 
75   71   69 

94   99   99 
72   76   70 

88 
66 

91 

72 

93 

65 

86   94   95 

57   62   6C 

106  105   99   97 
66   67   70   64 

98.6 
69.6 

RANGER  PUMP  STATION 

MAX 
MIN 

101   96   99 
74   79   74 

99   99   98 

72   73   75 

100   99   85 
74   76   70 

95   96   99 

74   73   76 

102  103  100 
75   71   73 

99  101   91 
73   76   73 

96   97   86 
72   72   72 

89 
71 

91 

72 

87 
69 

69   94   99 

60   67   70 

98   95   94   95 
70   74   69   69 

95.9 
72.2 

RAYMONDVILLE 

MAX 

MIN 

100   99  101 

75   74   73 

104  101  100 
72   70   73 

101   99  100 
67   70   73 

103   99  101 
74   78   76 

100   99   96 
72   70   69 

93   99  101 
72   72   75 

101   99  101 
72   74   77 

103  103  101 

76   77   79 

98   98   93 

79   79   76 

100   96   99  102 
66   63   67   75 

99.7 
73.1 

RED  BLUFF  DAM 

MAX 
MIN 

98  101   93 
68   66   70 

102  103   99 
65   70   68 

99  100   99 
68   66   67 

9  7   94   96 
65   67   66 

99  100  101 
69   69   67 

102  100   93 
69   70   72 

101  102   92 
72   72   69 

78 

67 

93 
66 

85 
66 

89   94   97 
66   64   66 

98   99  102   97 
62   62   63   67 

96.9 
67.2 

REFUGIO 

MAX 
MIN 

101   99  102 
76   75   77 

100   98   99 

76   74   74 

100  100   97 
72   72   72 

98   99  101 
75   76   75 

101  100  101 
74   73   72 

97   99  101 
73   76   75 

100   99  102 
75   75   78 

102  102  100 
77   79   76 

92   99   97 
76   74   66 

97   95   99   98 

69   66   67   75 

99.2 
73.9 

RIO  GRANDE  CITY  2  ESE 

MAX 
MIN 

105  104  105 
77   77   76 

106  105  104 
74   75   76 

105  104  103 
75   76   77 

105  104  102 
7  6   79   79 

105  105  106 
76   77   75 

105  105  106 
76   78   79 

108  104  105 
76   79   79 

107  109  109 

77   79   79 

105   90  100 
74   74   70 

99   98  100  104 
65   64   67   75 

103.9 
75.4 

RISING  STAR 

MAX 
MIN 

102  100   99 
74   77   75 

101  100   98 
77   76   73 

98   99  100 
74   74   72 

89   93   94 

72   74   73 

99  102  102 
74   74   73 

102  101  102 
73   75   74 

92   93   98 

73   74   73 

89 

70 

90 
72 

92 
70 

89   85   88 
69   61   68 

93   98   96 
67   69   68 

96.1 
72.3 

ROBSTOWN 

MAX 
MIN 

98   97  102 
77   75   75 

103   99   96 

75   73   74 

98   98   98 
73   74   74 

97   95   99 
76   79   80 

95  101   98 
75   75   74 

97   98  100 
77   78   76 

98   97   99 
76   78   79 

103  105  104 
79   79   60 

100   89   95 
75   75   69 

95   94   93   97 

69   68   67   77 

98.0 
7S.2 

ROCKSPRINGS 

MAX 
MIN 

96   95   99 
70   70   71 

95   99   94 
72   69   69 

95   95   95 
69   69   69 

92   93   89 
70   65   70 

94   96   91 
71   67   66 

93   92   98 

68   71   72 

92   92   90 
69   70   72 

91 
68 

88 
71 

86 

65 

83   85   96 
67   62   67 

90   90   89   68 
67   66   69   71 

92.4 

68.8 

ROSCOE 

MAX 
MIN 

98  100  102 
73   76   72 

104   99   99 

71   74   71 

98   99   93 
72   72   75 

93   94   98 
69   68   68 

99  100  101 
72   68   74 

100   95   98 
73   76   72 

99   99   84 
70   66   6* 

85 
68 

91 
71 

84 
67 

88   94   93 
60   65   66 

94   98   97   94 
68   69   67   70 

95.8 
69.9 

ROSENBERG 

MAX 
MIN 

98  101  100 

74   71   74 

100   99   98 

76   74   74 

98   98   95 
72   74   71 

90   93   97 
72   73   73 

96   93   92 

71   71   74 

96   95   93 

74   74   75 

93   90   96 

74   74   75 

92 
76 

92 

74 

88 

74 

89   91   96 
73   69   76 

•  91   90   95   95 

66   68   73   75 

94.5 
73.1 

RUSK 

MAX 
MIN 

99  100  102 
73   76   71 

99   99   98 

72   73   73 

97   97   96 
72   71   69 

93   98   99 
73   72   71 

97   95   96 
72   73   73 

95   98   93 

72   72   73 

95   95   90 

73   74   74 

85 
70 

90 
67 

90 
63 

90   91   91 
68   68   70 

92   93   91   93 

71   70   65   70 

94.7 
71.1 

SAN  ANGELO  DAM 

MAX 
MIN 

104   96  102 

74   75   78 

102  102  101 
70   74   71 

99   99  100 

73   73   76 

95   92   95 
67   66   69 

97   98  101 
67   66   69 

101  100  101 
72   74   73 

95   96   98 

73   74   70 

92 
70 

94 
71 

91 
67 

85   89   95 
65   63   67 

97   95   94   94 
67   67   66   65 

96.8 
70.1 

SAN  ANGELO  W8  AIRPORT 

MAX 
MIN 

96  100  102 
75   74   75 

100   98   98 
71   73   73 

98   97   93 

74   73   75 

91   93   97 
67   68   70 

98  100   99 
72   66   69 

98  101   92 

70   74   73 

96   96   91 
75   75   72 

92 

72 

92 

71 

B4 
58 

67   95   96 
66   62   66 

94   92   91   93 
69   68   67   68 

95.2 
70.7 

SAN  ANTONIO  KB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

98   99  100 
75   72   73 

99   97   97 
76   70   69 

98   98   97 
72   74   74 

9  7   96   96 
76   77   75 

99   93   97 

74   73   70 

9*   99   98 

74   72   76 

96   96   96 

74   75   76 

96 

77 

>9 
76 

?2 

72 

93   97   97 
74   65   67 

96   96   96   96 

67   70   65   74 

96.8 
72.7 

SAN  BENITO 

MAX 
MIN 

98   97   99 
76   76   75 

101  100   98 
75   74   75 

98   99   99 
73   74   76 

99   95   97 
76   77   76 

100  100   96 
77   76   75 

97   99   99 

75   77   77 

102   97   99 
77   77   79 

100  100   99 
78   79   81 

97   92   96 
60   76   73 

98   96   99   99 
69   69   71   74 

98.3 
75.6 

SAN  MARCOS 

MAX 

MIN 

97   98   98 
74   70   70 

100   99   97 

70   70   70 

97   97   97 
71   71   72 

96   98   95 
75   75   72 

98   98   94 
69   70   71 

98   97  101 
72   73   76 

98   97   97 

75   73   77 

99   93   96 

74   75   74 

97   90   97 
73   61   64 

95   97   95   96 
66   67   64   68 

96.8 
71.0 

SEALY 

MAX 
MIN 

101  103  100 
75   73   76 

103  102  103 
75   74   72 

101  100   98 
75   71   70 

92   95  103 
72   70   72 

101   99   98 
72   70   73 

102  100   98 
72   75   73 

98  102  100 
73   73   74 

97  100   92 
78   75   78 

94   96   99 

71   67   67 

99   96   99  101 
70   68   66   72 

99.1 
72.3 

SEGUIN 

MAX 
MIN 

99  102  100 
74   71   74 

100   98   98 
73   72   71 

99   98   98 

73   73   72 

98   98   99 

73   74   73 

101   96   98 
71   70   71 

98  103   99 
71   73   75 

98   99  100 

73   73   76 

98  103   97 
75   77   73 

95   98   99 
73   63   68 

99   97   98   98 
68   68   66   75 

98.7 
72.0 

SEMINOLE 

MAX 
MIN 

94  100   89 
68   66   67 

98   99   99 
63   64   65 

99   97   96 
63   67   68 

96   96   98 
60   61   64 

101  102  103 
68   68   68 

105   96   92 
68   71   67 

97   99   88 
68   72   66 

78   94   88 
65   63   67 

92   98   99 
61   61   61 

97   98   99   98 
63   58   55   56 

96.3 
64.6 

SEYMOUR 

MAX 
"IN 

107  100  102 
76   75   72 

105  105  106 
71   71   70 

104  104  103 
71   72   71 

93   99   99 
71   68   69 

101  107  107 
71-  72   71 

08  106   95 
72   72   68 

96  102  100 
71   71   71 

88   91   97 
67   67   65 

105  105  100   97 
68   63   63   68 

101.1 
69.9 

SHERMAN 

MAX 
MIN 

101   99   97 
79   79   77 

101  100  100 
74   75   77 

102  103   90 
77   77   67 

64   95   98 
69   68   75 

100  104  100 
76   75   78 

01  100   89 
76   78   71 

90   96   94 

73   74   72 

64   86   93 
73   73   73 

90   92   97 
65   67   71 

100  103  101   94 
72   71   72   7* 

96.3 
73.5 

SINTON 

MAX 
MIN 

97  100  102 
78   78   75 

99   97   98 
75   73   74 

99  100   97 

73   74   75 

96  100  100 
78   79   79 

101   98   97 
75   74   74 

98   99  100 
76   78   76 

00  100  102  I 
75   76   60 

05  103  100 
79   80   80 

90   96   95 
73   74   70 

95   93   95   97 
70   67   67   78 

98.4 
75.3 

SMITHVILLE 

MAX 
MIN 

101  101  103 
76   73   75 

102  102  100 
70   73   72 

LOO  100  100 
72   72   71 

101   99  100 
73   71   72 

104  103  100 
76   72   73 

01   98  103 

74   74   73 

96   98  100  1 
74   73   74 

01  102  102 

76   76   77 

93   94   98 
73   65   66 

102  100   96   97 
69   69   68   72 

99.9 
72.5 

SNYDER 

MAX 
MIN 

111  103  106 
72   71   71 

105  107  107 
71   72   71 

L05  104  105 
70   72   71 

99   99  101 
62   67   69 

103  107  108 
71   69   70 

08   97  100  1 
73   70   71 

06  102  102 
73   73   68 

85   90   95 
66   67   67 

80   93  100 
60   62   64 

102  102   98   99 
64   61   66   66 

00.9 
68.4 

SONORA 

MAX 
MIN 

98   99 

71   71 

01   98   97 

71   70   70 

99   97 

71   70 

96   99   95 
69   66   68 

97   97   98 
70   64   6  7 

98  100   97 
68   71   72 

96   95   97 

71   71   73 

91   92   89 

66   71   67 

67   92   94 
65   60   67 

91   92   91   95 
66   66   60   70 

95.4 
68.4 

SPEARMAN 

MAX 
(IN 

91 
59 

35   93 
>9   64 

93   92   95 

65   68   65 

97   95   99 
66   65   61 

92   96   99 
65   65   66 

98   99  101    1 
61   67   68 

00   91   87 
73   66   63 

91   96   85 
68   65   67 

81   77   84 
64   62   5  7 

82   91   94 
55   58   64 

101  101   97   96 
64   65   68   60 

92.9 
64.0 

3**    r*fer«oce    notei    following    Station    Index 
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Continued 

DAILY  TEMPERATURES 

AUGUS1 

7EXA5 
1951 

DaY     Of  Month 

1 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

• 
> 

< 

SPUR    1    WNW 

MAX 
MIN 

94     100       99 
72       70       68 

100    100    100 
69      66      65 

99    101 
63       66 

96 
67 

96    100       99 
63      64       65 

103    103    105 
67      68      69 

04    100      98 
67       72       67 

97 
70 

101 
69 

95 
70 

92 
65 

94 

68 

92 

66 

93 
5  5 

96 
65 

103 
62 

103      97 
65       56 

97 
63 

98 
60 

98.6 
65.9 

SPURGER    DAM    B 

MAX 
MIN 

99       98     100 
72       76       76 

99       96       98 

72       70       71 

96      97 

70       70 

97 
70 

90       86      95 
71       70       74 

100       87      96 
73      69      71 

92       94      95 

70       72       .73 

93 

68 

96 
67 

96 

72 

92 
76 

84 
74 

91 
74 

80 
71 

88 
65 

90 
64 

91       91 
66      66 

91 
63 

93 
69 

93.3 

70.5 

STEPHENVILLE     3    NE 

MAX 

MIN 

102     102     102 
80       74      72 

102    102    101 
75       74       75 

102    100 
74       78 

89 
76 

97    100    103 
75       79       76 

106    104    102 
75      74       74 

102    103      92 

74       74       74 

96 
77 

100 
72 

66 
72 

88 
71 

68 
74 

88 
63 

90 
66 

96 
68 

101 
70 

102      97 
70      70 

94 
70 

98 
73 

99.3 
73.3 

STRATFORD 

MAX 
MIN 

90       89       94 
60       62       64 

94       95       97 
62       65       65 

93       95 

63       62 

98 
60 

93       97      96 
60       65      60 

96    100    101 
60       64      65 

99      91       88 
67      67      63 

93 

66 

95 
63 

90 
63 

84 
64 

77 
63 

87 
53 

64 
54 

93 
54 

97 
59 

102    102 
61      61 

9  8 
62 

90 
55 

93. 5 
61.1 

SUGAR    LAND 

MAX 
MIN 

98       98       99 
76       74       76 

100      99       97 

76       77       75 

97      98 

74       73 

99 

73 

94       95       95 
74       74       75 

99      94      95 
74      70      76 

92      96      98 

74       74      75 

95 
76 

91 
76 

93 
76 

94 

78 

93 

77 

87 
75 

91 

74 

92 
69 

93 
68 

93      94 
66      69 

9  5 
69 

95 

75 

95.1 
73.9 

SULPHUR    SPRINGS 

MAX 

MIN 

94       97       95 
75       75       73 

97       96       96 

71        71        71 

98      98 

72       74 

90 

71 

91       95       96 
71       70       70 

100    100      98 
71       71       72 

96      96      86 

72       73       69 

90 
65 

95 

67 

96 
72 

83 
73 

78 
73 

90 
71 

86 
60 

86 

60 

92 
63 

95      96 

67       70 

95 

66 

90 
66 

93. « 
69.  ( 

TAHOKA 

MAX 
MIN 

93       95       95 
69       69       68 

97       97       97 
68       70       67 

96      97 
67      68 

94 
67 

90       92       95 
64       64       65 

97    100    100 
66      68      67 

100      94      91 
67       70      66 

95 
70 

96 

70 

90 
67 

83 
63 

92 

64 

87 
65 

90 
59 

96 
63 

97 
65 

95      92 
66      61 

92 
61 

92 
62 

94.1 
66. C 

TARPLEY     1    E 

MAX 
MIN 

100    100    103 
69       70       67 

101        99       99 
71       68       65 

100      99 
68      63 

98 

71 

98      97       99 
68      65       67 

102      98      97 
68      70      63 

98    101    100 
70      66      70 

96 
69 

98 
72 

98 
70 

90 
74 

97 
71 

93 
65 

92 
66 

94 
56 

95 
59 

95      95 

57       60 

95 
61 

95 
70 

97.! 
66.1 

TAYLOR 

MAX 
MIN 

100    100    102 
75       74      77 

101     104     102 
70       70      73 

101    102 
74      73 

101 
73 

100    100    101 
74       71       74 

103    105    100 
75       71       71 

101    101    105 
72       73       72 

92 

73 

100 
73 

100 
75 

94 
75 

94 

74 

93 
72 

90 
70 

91 
62 

99 
65 

101    102 
69      66 

99 
63 

99 

73 

99.! 
71.1 

TEMPLE 

MAX 
MIN 

99       99    103 
75       76      76 

101       99      97 
69       73       74 

99      98 

75       73 

98 

74 

97      98       99 
75       74       74 

101    102    101 
77      73      73 

102       96      99 
75       75       72 

88 
72 

96 

75 

95 

75 

95 
75 

92 

74 

86 

72 

9C 
70 

90 
65 

94 
70 

99      99 

71      71 

94 
61 

95 
67 

96.1 
72.1 

TEXARK.ANA    DAM 

MAX 
MIN 

95       98       92 
76       78       75 

98       95       94 

74       72       73 

94       98 
74       75 

95 
73 

90      94       95 

71       71       74 

100    101      94 
74      72       74 

95      95      81 

75       77      69 

88 

6B 

93 
71 

95 
74 

76 
71 

77 
72 

87 
73 

81 
6! 

85 
64 

90 
67 

93      94 

69      72 

93 
70 

89 
72 

91.1 
72.1 

THOMPSONS    3    WSW 

MAX 
MIN 

99       98     100 
74       79       78 

102    100      97 

75       73       73 

100       98 

73       71 

98 

71 

95       92       95 

74       72       74 

100      95      94 
72       69      70 

92       94      98 

72       72       74 

95 

75 

92 
73 

94 

73 

97 
76 

9$ 

75 

89 
74 

81 
72 

89 

69 

92 
68 

93      92 
70      61 

9C 
67 

95 

73 

95. 

72. 

THROCKMORTON 

MAX 
MIN 

105       98    100 
79       76       73 

102    102    104 

70       77       74 

102    104 
74       74 

101 
78 

99       99      99 

70       72       77 

102    105    105 

75      75      74 

105    103      93 
76      80       71 

93 
72 

100 
76 

102 
72 

89 
71 

93 

73 

93 
66 

6- 
61 

91 
6f 

99 
66 

103    101 
72      71 

91 
71 

95 
66 

99. 
7*. 

TILOEN 

MAX 
MIN 

103    103    104 
76       76       76 

105    103    102 
74       72        74 

102    102 
73       74 

101 

74 

102    100    100 
76       77       77 

99    102    100 

73       74      73 

98    101    103 
74       75       76 

102 
76 

100 
76 

101 

78 

104 
77 

102 
77 

106 
79 

95      91 

80       7* 

100 
66 

100      99 
69      6! 

94 

66 

101 
72 

101. 
74.. 

TULIA 

MAX 
MIN 

97       90       92 
64      63       64 

94       96       98 
66       66       65 

98      99 

65       64 

98 
63 

97    101       96 
64       64      63 

99      96    100 
64      60      63 

99      96      97 
65      62       61 

99 
62 

101 
64 

100 
63 

65 

58 

84 
60 

68 
62 

86       94 
58      5( 

96 
59 

100      99      9! 
60      59      5! 

97 
59 

95. 

62. 

TYLER   4    NE 

MAX 
MIN 

96       97       96 

75       73       71 

98      96      97 

69       71       71 

97       97 
73       73 

9* 

71 

92       94       92 
71       70       74 

97      98      95 

70       71       71 

96      95       87 

73       74       71 

87 
65 

93 
70 

94 

74 

83 

74 

85 
73 

91 

73 

84      86      92 
65      58      63 

94      95      93      91 
72      72      64      71 

93. 
70. 

UVALDE 

MAX 
MIN 

102    103    104 
71       70       71 

104    103    101 
69       69       70 

101    102 

71       68 

100 
69 

99    101       9* 
72       66      69 

95      99    100 
71       69      66 

98      95    100 
69       71       72 

100 
73 

98 

74 

99 
73 

97 

73 

89 
72 

102 
71 

88      95 
71       62 

98 
64 

100    100      97      99 
63      64      64      72 

96. 
69. 

VAN    HORN 

MAX 
MIN 

101    100      96 
72       65       68 

99       98      99 

73       72       70 

99       99 

70       70 

99 
71 

96      90       93 
70      67      65 

96      97      9  7 
64      67      68 

97      96       91 
67      69       72 

92 
69 

99 
68 

91 
68 

67 
69 

90 
66 

80 
64 

68      94      96 
63      63      65 

97    100    102       94 
63      64      66      69 

95. 
67. 

VEGA 

MAX 
MIN 

91       89      92 
61       62       59 

92       93       93 
64       66       64 

96       92 
67      65 

94 
59 

91       94       94 
63       63       64 

96      96    100 
66      65      66 

100       95       87 
66      65      64 

B9 
64 

94 
66 

91 
66 

83 

61 

78 
62 

83 
58 

85      93       95 

57      57      60 

100      97      95      97 
61       62      63      57 

92. 
62. 

VERNON 

MAX 
MIN 

103    101    101 
84       76       71 

101     101     101 

74       71        71 

101    10! 

73       7« 

100    100    102 
78      73       74 

104    110    107 
76       74      75 

105      89 

78       71 

97 

71 

100 
78 

99 

70 

t.t 

99 

86 

71 

89      94      96 
62       68      64 

105    105 
74      74 

99 
66 

100. 
72. 

VICTORIA    MB    AIRPORT 

MAX 
MIN 

98    100    101 
76       76      75 

100       97      98 
76       74       74 

98       9i 

74       74 

98 

75 

96      96       99 

77      75       76 

99      97      97 

73       73      77 

95      98      98 

76      76       76 

96 
76 

97 
75 

99 

78 

101 
80 

10C 
80 

95 

79 

94       96       97 
77       72       71 

96      95      98      96 
72      70       71       75 

97. 
73. 

WACO    WB    AIRPORT 

MAX 

MIN 

100    102    100 

77       77       71 

102       99       99 

73       74       75 

99       99      97 

76       75       77 

98      99    100 
75       74       76 

104    101    100 
75       73      76 

98    101      91 
78       77       71 

9! 

7  6 

95 

77 

91 

75 

91 
75 

63 
75 

89 

71 

86      93      98 
68       66       69 

98      93       92      92 
70      73      68      74 

96. 
73. 

WARREN 

MAX 
MIN 

99    102    100 
70       72       75 

97       96       97 
70      68       71 

97       98       97 
69       69       69 

95       96      98 
68      68       69 

98      96      94 
70      68      69 

95      96      92 

68      70       73 

9  6 
69 

98 
65 

94 
69 

87 

76 

90 
72 

80 

73 

89      93       94 
69      62       62 

93      94      95      94 
64      64      62       72 

95. 
66. 

WASHINGTON    STATE    PARK 

MAX 
MIN 

101    100    101 

72       71       72 

100    101     100 
73       73       73 

99     100       98 

73       72       71 

98       94       95 
7  1       67       71 

97    101       97 
72       70      70 

99    100    101 
71       71       73 

94 
74 

97 
73 

98 
73 

95 

75 

96 
74 

98 

75 

87      91       94 
70      63      64 

99      97      96      99 
66      68      64      64 

97. 
70. 

WAXAHACH1E 

MAX 
MIN 

101    102    102 

75        77       70 

101    101     101 
70       70       73 

102    101    100 
72       75       73 

96      97      99 
69       70       72 

101    104    104 
69      72       72 

101       99       99 
72       72       70 

86 
71 

93 

72 

95 

70 

86 
70 

8  V 
69 

91 

70 

91       90       94 
65      61       64 

98      96      95      92 
64      69      65      68 

97. 

70. 

WEATHERFORO 

MAX 

MIN 

104     102       99 
76       77       74 

99    100    102 
71       72       74 

102    102    102 
75       74       69 

86      96      98 

6  7       72       74 

100     104    104 
73      72       75 

103    101       97 
76       76      72 

87 
71 

97 
73 

100 
67 

83 
71 

87 
72 

88 

70 

87      89      94 
60      62       68 

100    100      97      90 
69      72       70      70 

96. 
71. 

WESLACO    2    f 

MAX 
MIN 

96       97       99 
77       73       75 

98      97      97 
74       71       73 

98      97      97 
69       73       73 

95      97       99 

75       77      76 

99    101      95 

75       73       73 

99      96    101 

76       77       77 

M 

7' 

99 

77 

101 

79 

101 
7 

100 
79 

99 

79 

90      92       96 
80      73      69 

94       98       99       99 
64       62       69       75 

97. 
74. 

WHITNEY    DAM 

MAX 
MIN 

103    102    102 
77       77       75 

101    103    101 
72       72       73 

101     100    101 
72       72       78 

95       99    100 

71        71        71 

102    103    101 
72       71       74 

102    100    101 
73      75      71 

8' 
7 

97 
71 

97 
72 

9<J 
74 

90 
74 

86 
69 

88      88      94 
69      64      66 

96      99      94      93 
66       69       66       70 

97. 
71. 

WICHITA    FALLS    WB    AIRPORT 

MAX 
MIN 

99      97      99 

76       76       74 

101    103    102 
74        74        74 

102    100       94 

77       77        74 

97     100     103 
75       73       74 

105    104    105 
76      72       77 

102       91       94 
76      74       70 

M 

7C 

99 

74 

88 
72 

91 

67 

92 
70 

88 

6! 

92       97    105 
60      68      69 

104     100       96    100 
72      70      73      68 

98. 
72. 

WILL  1AM    HARRIS    PESVB 

MAX 
M|N 

9  7       97      99 
78       77       79 

103    102       96 
77        77       76 

100       99    100 
76       75       75 

94       88       95 
76       75       76 

99      95      96 

74       72       75 

93       94      96 

75       75       76 

9< 

l 

9C 
7« 

91 

76 

1 

9C 

71 

(9 

79 

86      8  7      94 

73       71       71 

97      96      92      95 

73      70       71       77 

94. 
73. 

WILLS    POINT 

MAX 
MIN 

104    105    100 
74       72       71 

103    103    104 
72       73       73 

103    103    100 
73        73        74 

96    100    101 
70       69       70 

105    106    105 
70       72       7J 

102    100      96 
73       72       72 

100       9( 
72       7J 

95 

70 

8! 

7C 

B| 
7! 

9C 
72 

96       94       90 
70       70      62 

92      95       96      97 
66      68      66      66 

96. 
70. 

mm  'a»  airport 

MAX 
MIN 

97      98      94 
75       74       73 

102    101       98 
71        73        71 

98     100       97 
71        70       70 

96       90       95 
69        70       70 

98    100    101 
70      68       71 

101     101       96 
73       72       74 

100    IOC 
67       7' 

90 
67 

61 

94      8! 
69      61 

86      93       97 
65      65      66 

98      99      98      93 
65      68      68      72 

94. 
49. 

|    ,.»/t»    i/c    •.!» 

MAX 

MIN 

101    104    105 
74       73        74 

103    101     101 
72       72       72 

102    100    101 
U       72       73 

101       98      97 
75       69       69 

100    100      96 
76       72      68 

97    101     102 
73       74       75 

99       91 

75       7! 

104 
75 

■it 
7! 

10! 
7! 

9! 

7! 

98     100     100 
75       68       69 

100      97    101      96 
65      65      66      72 

100. 
72. 

MAX 
MIN 

100     103     102 
76       79       72 

103    100    101 
78       77       75 

101     100      97 
74       77      80 

99       99     102 
71)       76       77 

100    100    101 
78       79       74 

99      98    104 
77       78       77 

100    101    101 
77      78       79 

Hi 
■1 

103      9< 

79       8! 

91    100       91 
74       72       74 

99    101    101    102 
74      74      68      75 

100. 
74. 

' 

MIN 

97      »t      »« 
66      47      65 

100    100    101 
68       66       66 

100       99       99 
66       67        71 

99    100       96 
66       64       63 

96      97      99 
62       65      63 

99      99      99 
63      64      67 

97      96      97 
63      67      66 

90      86      9! 
65      65      61 

83      89      92 
61       59       51 

95       96       98      98 
59       39       64       62 

94. 
64. 

>-.    fnl  !■-.-«    ••.->—    In 


EVAPORATION  AND  WIND 


Station 


INGLE  TON  4  NE 

AUSTIN  WB  AP 

BEAUMONT  EXP  FARM 

BEEV1LLE  5  NE 

BELTON  DAM 

8ENBR00K  DAM 

DEN  I  SON  DAM 

DENTON   EXP    STATION 

OILLEY 

FORT    STOCKTON 

GRAPEVINE   DAM 

riORDS   CREEK    DAM 

IOWA    PARK    EXP    STATION 

LAKE    COLORADO    CITY 

LAREDO  WB   AP 
LAVON    0AM 
MANSFIELD    DAM 
POINT   COMFORT 

'EO   BLUFF    DAM 

SAN  ANGELO  DAM 

iPUR  1  WNW 

>PURGER  DAM  B 

;TEPHENV1LLE  3  NE 

EXARKANA  DAM  ( 

HOMPSONS  3  WSW 

ESLACO  2  E 

HITNEY  DAM 

ILLIAM  HARRIS  RES     (, 

INTER  HAVEN  EXP  STA 

iLETA 


EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WINO 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 


TEXAS 
AUGUST    1958 


Day  of  month 


EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 


EVAP     .21 
WIND 


EVAP 
WIND 


EVAP 
WIND 


EVAP 
WIND 


EVAP 
WIND 


EVAP 
WIND 


EVAP 
WIND 


.75 

175 

.47 

10  6 

.41 

56 

.45 

136 
9B 
78 

.30 
52 

.37 

77 

.40 
25 

■  35 
75 

.37 
54 

.21 
58 

.29 

63 

.51 

113 

.59 
127 

.33 
61 


1.1E 
104 
100 


.49 

91 

.45 
Bl 

.44 

53 

.35 
39 

.53 
60 

100 
66 

.61 

135 

.39 
73 

.35 
23 


55 


10 


1.2C 
11 


13 


1.07 
172 
93 
71 

.53 

ISO 


.30 
55 

.34 
21 

.20 

93 

.09 

104 

.32 

55 

.42 

85 

.31 

2  3 

.22 

25 

.31 

33 

.34 
40 

.32 

59 

46 
71 

.30 
11 

.2 

96 
97 
70 

.69 

115 

.41 

69 

.30 
13 

.32 

105 

96 
79 

.31 

51 

.50 
60 

.34 
36 


16 


19 


.35 
113 
97 
77 

.43 
47 

.44 
73 

,41 
63 

18 

27 

.36 

4o 

.18 

24 

.30 
47 

.43 

62 

.46 

60 


1.39 
179 


23     24     25 


17    .20 

84      59      52 


l^TST^tZ^^r^   PAN   °F    24"INCH   DIAME^-       <-       EVAPORATION   MEASURED    IN   A    SCREENED      SUNKEN 
M1N    ,N   DAILY    EVAPORATION    TABLE    REFER    TO   EXTREMES    OF    TEMPERATURE    OF    WATER    IN    PAN    AS    RECORDED   DURING    THE 


.33 

95      60 


27 


117 


15 


,2b 
54 

88 
66      67 


27 


.34 


30 


Is? 

H       < 


19      20 


PAN    OF    48-INCH    DIAMETER 
24    HOURS   ENDING   AT    TIME 


6.28 
1326 


8.96 
1160 


6.19B 
1995B 


8.94 
3101 


11.37 
1714 


12.35 
2945 


10.32 
1599 

7.09 
1652 

12.078 
1426 

13.66 
2032 

11.75 
2380 

13.32 
2519 

9.76 
907 

12.29B 
1686 
94.9 
68.5 

1 5  . 4  3B 
3618 

10.92 
2618 

9.91 
857 

11 .686 
3649 
97.0 
77.7 

11.51 
1811 

13.51 
2662 

11.81 
2376 

8.09 
1216 

11.21 
2222 

5.72B 

1102 

8.  848 
1600 

12.29 
2427 

11.86 
2200 

6.53B 

1204B 

13.35 

1322 

12.40 
1277 


<F>       ALUMINUM    (ONE- 
OF   OBSERVATION. 


»••    reference    note*    following   Station   Index. 
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TOTAL  PRECIPITATION 


AUGUST  1958 


»m  tbrotict  polati  -.I  approximately  equal  valuer*.   Hourly  precipitation  dntn  from 
-I'r  Rubntatl'im  will  be  a  vn  I  J  n  f.  J  «■  In  I  hi-  publication  "Hourly  precipitation  Data". 

MO 


TOTAL  PRECIPITATION 


AUGUST   1958 


Nenphl 
•  Ta.pleo       Chlldr..,  CAa"\p        "dorado 

@»  ci.ii^eSirv2^^.ASlrr"!;''=k 
fet-oT-L |^-""«a        %  "°'    Grand, 

t>       Horthlleld  f--  O       H  ^», . 

Li.  flow  !  -^  -^- 


TruscotO 
|       • 
Guthrl 


""«l>andl 

ichlta'  Falls  WB   AP 


:p  St.-O-^T    I  Ri;eK?Jd  * 

tr— aX«icr.ItA_Vly   29|0       Bon„ 

Dundee   5NW  IHem 

Seymour  '  «     -4-.Lake   Kickapoo  '    Bowie    -O 
I       ~       —    .         1  _.  i.       n       Mr 


Iowa   Pk  Exp 


-.J.     Q                    Benjamin  Seymour  I  «     -A<>«e   Ricxapoo      Bowie    -O- 

-<>-                                    InoxClty  Red   Springs   2E5E       olneySKH             -  fji                    O 

Jayton  •              Haskell    6(«  J                           I    I    01ney          Lake  B^N«rt    Dam  |M^ 

?V          -o-  "  -o*    "I 

erlont   '      Haskell  I                     # 


-or. 


Boby        i  |             0    1             ""■         iBreckenridge"       mnerallells   CAA  4P  I   A                  OJ  °    \ 

Te.col  P1®"'     t                            I'      S.ra.niA       t^ScV'sVe  !              T         °  n_J            V       Lj 
T«bco                                                    Ranger  Puap  Staw          ."""'all i g-.O-*, ^ — ,  Ka 

Colorado  City     '  Le  ££        2       -OJ      Las^aF^^j^l.-l         O^JCNjS 

e  Colorado   City  '        .     '?,"/ i'V""       [st.pl,..»lnT-6SW    <►       I   V    1. 0««  nAMAS-M  AbB  ArJSwJI 


Isolines    are   drawn    through   points    of    approximately    equal    values.      Hourly   precipitation   data   from 
recorder   substations  will   be   available   in   the  publication   "Hourly  Precipitation  Data". 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


AUGUST   1958 


81° 


OSOOWW  vllli'i 

I  no  1  Irion    »r<-    ()r«tn     through    points    of    npprox  1  ma  t  c]  y    oqunl     values. 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


AUGUST   1958 


7»)o840 


«Sff        + 

I         Henph 

feL    /    ,t     <>  °| 

Juatador  l|_l 

fa 


Vernon 
.—  Elect] 


Grandfield 

C  Waurik 

-   "Randlett  8E  , 
Wichita  Falls  WB  AP 


84°   ».rle« 


Kingston 
•  


Boswell  5HKW 

O      HuK°   valllant  IE 

Idabel" 


==ti~-~s   ■ ho— *"lch  **  £y  29ii°    ■»■"■  rvj.fl    t     '  <K%  m.~    Uf"-  c«4     « i«iSiw         MM<" 

I       •  »HT    5" L^.»*J  .•^^n^r^eeoM^^-rST        ^U^in    3E      ^ 

Maud       ^ 
O    -^-fe- 


I       Sey«our  I  J    -<WLake   Klckapoo      Bowle    -o 
■  o I  • -O  JO  ArcherJDlty      ||    <y__*™ll?" 


Asbdovn 

Teftrkana_  WB_AP 


I    -9-  \KnoxClty      _    Red   Springs   2ESE       olney    5NW  -  TSlj  T3  '  °-^    !    5  o 

o    V      o-       I    -o- 

Aspermontl         Haskell        I  * 


ODekAib 

Maud 
lbs    2mnr  •      O     -^-  Jexarkana   D 
-IV^-      Haganspor^  I       \y^*'  *  I 

Rodessa 


pte  Jantf tt?LS!L   OtiUH" 


Isolines   are   drawn   through   points   of    approximately   equal    values. 
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STATION  INDEX 


STATION 


A8ERNATHY 
ABILENE  wB  AIRPORT 
ACKESLT  3  SE 
AGUA  NUEVA 
ALBANY 

LICE 

ALPINE 

alto  5  ssw 

ALVARADO 
ALVIN 

ALVORD    5    NE 
ANA«ILLO    W8    AlflPOR 
ANAHUAC     6    E 
ANDERSON 
ANDREWS 


ANSOH 

ANTELOPE 
ARXNSAS  PASS 

ARCHER  CI  If 
ARLINGTON 
ARMSTRONG 
ARTHUR  CI  TV 


AUSTIN  «WY  J90  BRIDGE 

AUSTWELL 

AUSTWELL  WILDLIFE  REF 

BAiER<FIELD 

BALLINGER  2  N 

flALMORHEA  2  ENE 
9ALNORHEA  FlP  PAS 
8ALM0RHEA  GRAEF  RANCH 

■ 
8ARMMART 


BAT  CI' 


F ERHOB ■ 


II  MMM1  EM  ' 
BEDIAS 

BfFVILLF  5  HE 
BELTOW  OA" 
BENAvJOtS 

•!,.D«''  MM 
-tsji-:-. 
BIG  I 


■ 


*1G  SPRING 

BIG  WELLS 

«  :  ■  HOP 

BLANCO 
BLAME' 

M  EWfTl 


■ 
•0*«« 

■ 
■ 


-       -.    |    .» 


COUNTY 


TAYLOR 

HOWARD 
JIN    HOGG 
SHACKELFOI 


8REWSTER 

CHEROKEE 
JOHNSON 


CHAMBERS 

GRIMES 

ANDREWS 


ARCHER 
TARRANT 
CENEDY 


0774 

REAGAN 

0784 

HOWARD 

o  rs« 

HOWARD 

0T67 

DINMIT 

TdOi 

■ 

083)2 

BLANCO 

'.  1 1  1 

BROWN 

I  tM 

UVALDE 

REEVES 
REEVES 

REEVES 


MEMTC8. 

HjTCHIMSON 

HUTCHINSON 
MONT  AGUE 


-' 


1 


26  56 
33  53 

28  26 


31  00 
30  56 
30  08 


f     l« 


95  58 

95  01 
95  01 

9*  06 


JJ  36 

96 

li 

33  *6 

36  27 

100 

32 

29  12 

10/ 

j7 

35  *0 

in  l 

14 

35  39 

LOl 

21 

3)  >* 

51 

33  Jl 

9* 

»3 

33  0* 

1  1 

31 

2»  19 

110 

/«■ 

3i  oe 

■•  . 

20 

35  J* 

■ 

DO 

91 

o  • 

32  66 

VI 

»1 

10  10 

M 

13 

|4  4> 

ion 

■-•. 

14  OT 

'r* 

12  00 

rf 

1  ) 

u     it 

II  00 

1 ' 

',1 

10  *4 

,. 

"■ 

II  14 

■ 

101  55 


i«i  II 
M  41 


OBSERVATION 

TIME  AND 
TABLES 


OBSERVER 


HOOD 

U  S  WEATHER  BUREAU 
LEONARD  COLEMAN 
MRS.  F.  C.  RAMIREZ 
ANDREW  W.  REYNOLDS 

LOUIS  SCHORLEMMER 

SUL  ROSS  STATE  COLLEGE 

INDIAN  MOUND  NURSERY 
DALLAS  POWER  AND  LIGHT 


CITY  OF 


U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  WEATHER  BUREAU 
HUMBLE  OIL  AND  REFII 
JOHN  R.  WICKEY 
DAN  S.  MCDONALD 


TEIAS 

OR  AN  C 
ZENAB 

W.  C. 

AGRI  EXP  STA 
.  LAIR 
A  L.  ENCKE 
«  ROBERTS 
HUT SON 

JOHN  V.  LONGAN 
CHARLES  T.  HAWKES 
GASTON  A.  COMHAIRE 
MRS.  C.  H.  WOMACK 
FRANCIS  J.  MARTINE 

ALBERT 
RAO  10 
OREN  * 

U  S  WE 
LOWER 

8AUGH 
STA  K.BUD 
.  6.  YOUNG 

ATHER  BUREAU 
COLO  RIV  AUT 

ANTON* 
BRUNO 
U  S  M 
IRVIN 
SUSAN 

W.  FRENSLEY 
E.  BLUHM 

LDL1FE  REFUG 
0.  SMITH 
P.  WITT 

RALPH 
TE*AS 
OSCAR 
ELROY 
LOWER 

MERKLE 

AGRI  EXP  STA 

GRAEF 

SCMNELLE 

COLO  RIV  AUT 

ALAN  E 

CHESTE 

HUMBLE 
ROBER 

.  WOOD 

CADY 

R  P.  ROGERS 
OIL  AND  REF 
E.  WILSON 

TEXAS  AGRI  EXP  STA 
HILDA  P.  SIMES 
TEXAS  A6R1  EXP  STA 
U  S  CORPS  OF  ENC1N 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
ROY  B.  ENGLAND 

RICHARD  W.  KANNADY 
F.  E.  SEATING 
JAMES  6.  FRA2 IER 

HERBERT  STANFIELD 
CHAMBER  OF  COMMERCE 
W.  A.  BYARS 
LOWER  COLO  RIV  AUTH 
I.  FLORENCE  WENDLING 


:.,uf'/ 


WOLLSCHLAEGER 
ACE  B.  FULLER 
.  CANTRELL 


ARTHUR  Hi  MORGAN 

ORAN  C.  STOVALt 

IRENE  H.  WILLIAMS 

MRS.  F.  WILLBANKS 

RIO  GRANDE  ELEC  CI 

<W 

MRS.  J.  COCHRAN 

0.  W.  BENTON 

VIVIAN  ALLEN 

CCIOR  0.  FIELDS 

..   ...   Ml  IN 

CHARLES  V.  MURFF 

W.  C.  HEMOREE 

BCAIHICI  ».  MOORE 

HAZLE  dollar 

1.  f ,  MABSHBURN 

RADIO  STATION  KTf 

i         .i ATHtR  Hunt al 

PI   AMI   -,"l  It. 

LOWER  COLO  RIV  AU 

JAM)  |  M,  HI!  1  IN 

-  «»u:   ||  *. 

L.  PAULINf  HI  |  MTOR 

LAURA  0.  WOOD 

t.     J.  DIXON 

HI  1   04  Q  RIv  AU 

P.  G.  BRANSON 

.  KLEIN 

■UMI  i 

'  0  RIv  au 

H 

-II  1   '   M.   '.Ml  IX 

■ 

Al  .  in  Mini 

i  DWll  ">i  n   «iv  au 

H 

2.  B.  MAT 

mi.   ION  CHAHFOMD 

i   HCWAJU 

m,  ■,  HtMAM  * 

i  own  •  n 

" 

•  f  l  l  OM. 

">»»!','* 

C||f  >,t    '  AjtflUM 

W  1  V  Al> 

" 

g  ||«  m 

,. 

OOHMA  *.     ►»'> 

■  ■ 

•  • 

■  |«  WIH 

IM  |  .  raiiNAn 

,.,..,  /.... 

■emu  ■■'■ 

u  I  CIVll  • 

'  .  i  .  iMBCtVOOl 

U  K    NATi   ■>»••  If' 

■  ,,  Ml 

IMAff  1 

<.»»» 

P*A  M.    • 

-•,•» 

8  MM 

STATION 


CLODINF 
CLOUDT  RANCH 
COLDSPRING  5  S 

COLDWATER 
COLFMAN 

COLLEGE  STATION 
COLORADO  CITY 
COLUMBUS 


COOPER 
COPE  RANCH 

•ERAS  COVE 
CORNUDAS  SERVICE 
CORPUS  CHRIST  I 


■niM-M 


HIST! 


LS  GAP 
RANCH 


CROCKET 
CROSBVTON 
CROSS   PLAIN 


DE    LONG    RANCH 


"ILLEV 
HMf    BOx 


DRYER 
(MJHL1N 


EL  PASO  WB  I 
F I  DORADO  3  ! 
ELDORADO    16 


EMORY 
ENCINA 

I  MM  I  M. 


HOYDADA    /    5W 
FLOYOADA    9    ST 

M'lHi.    v    IAMCM 


PC*  I      W'l»tl 


1 1  imkmi  hi  u; 


•  '.*<  vr* 

>m   wv 

IIIIPQI 

AAA'  IA 

1  A»» 

'  m 

i  i 

'.»*tif* 

14  r 

r>A*/A     1 

i  in  r 

||  «  |i 

COUNTY 


Illfl 

LIBERTY 

li?) 

BOSQUE 

1638 

FORT  BEND 

1  B*J 

EDWARDS 

1B70 

SAN  JACINTO 

167* 

DALLAM 

COLEMAN 

[IB9 

BRA20S 

1909 

MITCHELL 

1911 

COLORADO 

1914 

COMANCHE 

1  9?5 

VAL  VERDE 

19*6 

DALLAM 

1956 

MONTGOMERY 

197^ 

OELTA 

1971. 

STERLING 

1984 

CORYELL 

2012 

HUDSPFTH 

201'. 

NUECES 

j  a  1 5 

NUECES 

NAVARRO 

2024 

CORYELL 

2041 

LA  SALLE 

2050 

LA  SALLE 

Z  0  S  ] 

LA  SALLE 

CONCHO 

:oT; 

FORT  BEND 

;  o  e  ? 

CRANE 

2086 

BOSQUE 

2096 

JOHNSON 

2104 

REAL 

2114 

HOUSTON 

2121 

2 1  z  a 

CROSBY 

2131 

CALLAHAN 

2142 

FOARD 

216C 

ZAVALA 

2173 

DEWITT 

SCHLEICHER 


SCHLEICHER 


2917 

HIDALGO 

192) 

ELLIS 

)0"0 

JASPER 

1009 

CORvri  L 

>0  J  > 

EL  PASO 

303S 

COMAL 

104  | 

FHffSlONE 

3063 

BROOK-. 

1065 

XARNE'. 

ioio 

I  01  i  in 

1  Ul 

MCCULLOCH 

FLOYD 
S»N  SABA 
L  IRSCOMB 


36  24 

102 

31 

4110 

31  50 

99 

'■'. 

1710 

30  35 

96 

21 

314 

32  23 

ion 

51 

2067 

29  42 

96 

33 

200 

31  54 

98 

36 

1356 

33  15 

95 

53 

56C 

29  41 

101 

11 

159C 

36  14 

20 

382C 

30  19 

95 

*' 

245 

33  23 

95 

42 

495 

31  39 

101 

15 

2620 

30 

23 

98 

15 

30 

27 

95 

48 

12 

55 

94 

42 

01 

10/ 

59 

32 

51 

96 

51 

29  20 
33  49 

33  13 


28  57 
11  10 
32  1) 


9B  20 
.01  58 
96  56 


98  49 

14)5 

99  51 

206C 

99  51 

206C 

96  41 

71 

95  38 

520 

96  17 

106 

106  24 

392C 

100  39 

2425 

100  50 

2413 

101  21 

11114 

101   14 

163( 

100  08 

280( 

9T  34 

1000 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


>L0O    ROVlNeLLI 

i.  j ones 
Evelyn  l.  nemcc 

■p  colo  riv  auth 
leroy  s.  da8ney 

iE   HCOOUGALD 

I.     STEVENS 
CIVIL    AERO   ADM 
COLORADO   CITY   FIRE   D£P 
WALTER    8.    MCNUTT 

■ALTER    BEAR 
HENRY   ELBERT   WOOO 
GEORGE    HUMPHREYS 
JESSE    C.    DAVIS 
E.    LOUIS    MAC*. 


00  IE 


CHAMBER 
U    S    WEA 


RIDGES 

0    RIV    AUTH 

GILMORE 

F    COMMERCE 
EH    BUREAU 

B      A.      MAMMETT 

ROBBE 

JENNINGS 
IV1L    AERO    ADM 


FREO    H1LLJE 
LOWER   COLO    Rl' 
JUL  I  US    ROHAN 

JOE    E.    LOwERY 


I. 


CHESTER   GLOVER 
LEE    BLACK 
JOHN    8.    H0LDSW0R1H 
H.    A.    TAYLOR 
JOHNNIE    W.    DOLEN 

LOWER    COLO    RIV    AUT 


LE    H.    MOOPE 

K     N.     PUTM4N 
R    COLO    RIV    Al 


AS    AGRI     E»P    STATI 
URY    C.     NIXON 
RLES    P.     THOMSON 
N     W.     THOMASON 
HRYN    S.     DEWOOOY 

A.     POLANSKY 
IN    RAMEY 


:haales  P.  DODGE 
MRGIL  F.  MOORE 
i.    H.    SPISER 

JAHf^.    E  .    G«EfR 
:uRl IS    WILL  IAMS 


S   wC»ther    BURCA1 


CITY    OF     ELEC TP* 
LEO    M.     WAl  I  El 

JOSEPH   BURl  ■■    I     I  ■ 
FNGELMAN    PRDTS    CO 

'..    L  .    HRUNSON 


I  01 1 


I  in 


JAMES 
B.  G. 

r  GR01E 
CAPPS 

MRS.  H.  V.  RUf 
BONNIE  SKLOSS 

,,.■<!   ■      U.  MUHROW 

■  ,  wRI  Nl  '     m.  MAI 
JAMES  F  INLAt 

i  DDK 
P.FRNA 

F ISCHfR 
RO  0.  BOTX 

n  -  n*.  i  . 
POPE 

'    E  .    Gil  MORE 

'. I  l 

(,.    BISHOP   J". 


IROY  fl.  "((»*•*' 

I .  Hi  WAPftHAtON 
nYRON  I  .  1011  '  1 
IHOMA5  L.  LLOVO 

1  i  -lit  ',"1  fM 

1  0U|  " 

U  '.  wl 

IANDI  " 

1  DGS1/UN 

.  CLACI 

TMIH  AllAIAU 

,i  -  || 

,,,(  a  iuriau 
OHO 

fl  ini.l-l-  Mi 

u  %  corps  oi  rMiw 

STATION  INDEX 


TEXAS 
AUGUST    1996 


STATION 


UT6SV1LLC 
GEORGE   WEST 
i  GIOOINGS 
Gll*ER    2    S 
SltvIN 

I GLACEWATER 
1 GtfNFAWN 

I  GOLD 

GOVPTMWAITE 

|  gol:ap 

GXIAO    6    NE 

GOLIAD  t  SE 
! GONZALES  1 
I  GONZALES  2 
I GOROONvTLLE 

|  GODWIN 

:  GRAHAM 
-.SAN?..'*' 

GSanDFalLS    3    SSE 
GHAPELAND 

I  GRAPEVINE    DAN 

GREFNVlLLE    2    SN 
I GROvE'ON 
i  GRUVER 
I  GUNlER 

HALl  Risen 
h«llEMSV|LLE 


I  hARLETON 

haRUNGES 
1  «IMEP 


. HAYNES    RANCH 

hFBBRONvILLE 

; hEnOERSON 

HEH.EV 
: HENRIETTA 


I hINDES 
KITCMLAND 

1  HONDO 

i H0RO5   CREEK   Dam 

i hORGER 

■8    CITT 

.   «fl  airpor 

t-AODICKS 

j  MOUSTON-ALIEF 

K-8ARKER 
: hOUSTON-TEER    PARK 

.  HOUSTCN-MFt'jHTC 
HOUSTON    HIODEN    VAI 
■--MISSOURI    I 

W-NORTH    HOU: 
I  HOUSTON-SAN    JACIN 
I  MOOSTON-SATSUMA 
HOUSTON-SPRING  BR. 

MUN«LE 

HUMBLE    PUMP    STATU 
•"  MTSVILLE 


ioha  pabk  e»p  stat ion 

JAtKSBORO 

ILL    GUARD    ST 
■   _E    EiP    STA 

JACKSONVILLE 
."^    OtvER    RANCH 
jARRELL 
fUPCR 

■ 


;0NES   m«   o*no 

I  jOU°DANTON    *    S 

JWKTIOH 

JUNCTION    CAA     * 
I  JUSTIN   »    S 


(ENNEDAU    6    SSw 
«ENT 

(ERRvillE 

(1U.EEH 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Texas  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Airport  Station  1710  Wilshire  Blvd 
Austin  2.  Texas,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.  "*    '        '""'"  uiva, 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

Divisions,  as  used  in  "Climatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  October  1956. 

Unless  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  in  miles 
Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F.  movement  in  miles. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  Table. 
str^atloL^xen'at  S"^".?4 "c'lo""0"  ^  *'  *"'  Stati0"  *""  "  "U'  *'  Weat"er  BUreaU">  *"  baSe"  °"  thC  "eri°d  1921-1950,  adjusted  to  represent  ob- 
f.ter  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining 
r^ui-^rrpparLtl-ons^tenc'ie"6^  l^Hcll*  .^^   °bSe"*"°^  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variably  L^nelnowpact 

Entries  Of  snoron'ground^i'ncJuSrsnoI^fle^fa'nd'ice6  "*    ""  "SDOWfaU  ""   ^  °°  Gr°UDd"  TaMe'  "d  "   thS  "*"» ^  S"°"al>  table  «-"■  -»«  —  "l-*- 

T8  lnhwheh  "Dalljr  ^reCJPit?"°n"  Tah\V  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table 
when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.  During  the  summer  months 
soae  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time.  '   ""ring  me  summer  montns 

«Uerarratd0600tces,.'Tm>Wfa11  ""  S°°"  °°  Gr°U"d"  Table  is  at  °b«rvation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  Stations.   For  those  stations  snow  on  ground 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the  following: 

C   Prec^itation  Data'^BSlletin  Statl°n'   Hourly  Precipitation  values  are  processed  for  special  purposes  and  are  published  later  in  "Hourly 

B   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month 
J    Supplemental  Data"  Table. 

Other  Reference  Notes 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication 
-   No  record  in  the  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;  and  the  station  Index 
■f   And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

•  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  ideated  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  station  Index  means  after  rain. 

AM  Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 


Hourly  Precipitation  Data.) 

This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset 

Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

Includes  total  for  previous  month. 
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SUMMARY,  either  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C. 
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WEATHER  SUMMARY 

September  rainfall  set  new  records  for  intensity  and  duration  at  many  places  in  the  State.  Tropics 
storm  Ella  started  the  rainfall  regime  on  the  first  weekend  of  the  month.  Rainy  weather  continue 
during  the  rest  of  the  month,  limiting  field  work  to  between-shower  activity.  Tropical  storm  El] 
pushed  showers  as  far  north  as  Lubbock.  Ella  moved  into  the  Texas  coast  just  south  of  Corpus  Christ 
on  the  6th  ,  being  the  first  tropical  storm  to  come  into  the  Corpus  Christi  area  since  the  hurricar 
of  August  26,  1945.  Ella  moved  west -southwest  and  dissipated  in  the  mountains  of  northern  Mexice 
The  highest  wind  reported  with  Ella  was  46  miles  per  hour  at  Port  Aransas.  Heaviest  rain  area  w* 
along  the  Nueces  watershed  above  Calallen  to  Three  Rivers,  ten  inches  reported  at  Midway  about  20  mile 
north  of  Alice.  Galveston  Airport  recorded  8.44  inches  in  one  day  on  the  7th  due  to  Ella.  This  i 
the  greatest  amount  that  has  been  recorded  in  an  observational  day  at  that  location.  Tides  associate; 
with  Ella  closed  highways  along  the  coast  from  Corpus  Christi  to  the  Louisiana  border  for  several  dayt 

As  the  remnants  of  Ella  moved  westward,  five-inch  rains  occurred  in  the  lower  Pecos  and  the  Rio  Grane 
Valley,  causing  some  flash  flooding  in  tributaries  and  moderate  rises  on  the  Rio  Grande. 

On  the  11th  a  cold  front  moving  downstate  triggered  off  heavy  thunderstorms.  El  Paso  received  1.' 
inches  in  six  hours  and  2.03  inches  in  24  hours.  Highways  west  of  El  Paso  were  closed  due  to  hi| 
water;  lowlands  were  flooded.  The  rainfall  amount  from  this  storm  was  more  than  twice  the  Septembi 
normal  for  El  "aso. 

By  the  15th  the  weather  patterns  were  similar  to  the  patterns  which  resulted  in  the  historic  Thral! 
Taylor  storm  of  September  1921.  Heavy  rains  five  to  nine  inches  fell  on  the  west  Nueces  drainage 
the  vicinity  of  Rocksprings,  on  the  Rio  Grande  watershed  at  Del  Rio  and  Eagle  Pass  and  in  the  upp< 
Colorado  River  watershed.  Rains  set  a  record  of  3.08  inches  on  the  15th  and  16th  at  Abilene,  exceedii 
any  previously  recorded  amount  for  September.  Heavy  rains  continued  west  and  southwest  of  San  Anton 
on  the  17th,  closing  highways  temporarily.  Local  heavy  rains  continued  in  the  Eagle  Pass  area.  Th: 
pattern  persisted  as  the  storm  system  drifted  eastward.  At  Waxahachie  on  the  19th  a  nine-inch  gai 
was  filled  to  overflowing.  At  Rainbow  4.48  inches  fell  in  2  hours  and  45  minutes.  Flash  floodi! 
occurred  in  the  Waco-Dallas-Fort  Worth  areas. 

On  the  20th  and  21st  eight-to-fourteen-inch  rains  caused  extensive  local  flooding  throughout  the  Sabin> 
Neches  area,  especially  in  Beaumont  and  Orange.  Heavy  rains  continued  over  the  southern  part  of  t 
State  on  the  22nd.  Three-to-six-inch  rains  fell  over  the  lower  Devil's  River,  and  6.05  inches  fe 
at  Banquete  ,  causing  flash  flooding  on  the  upper  Nueces.  All  major  streams  were  on  the  rise  in  t 
middle  and  lower  reaches  of  Texas.  By  the  23rd  the  Rio  Grande,  Trinity,  Guadalupe,  Colorado  and  Sabi: 
were  in  flood.  Heavy  rains  on  the  25th  resulted  in  flooding  at  Presidio  where  the  river  was  report 
a  mile  wide. 

Rain  was  recorded  on  20  days  of  the  month  at  Brownsville  and  was  rather  general  over  the  Valley  are 

At  El  Paso  the  rainfall  total  was  the  greatest  recorded  in  September  and  was  exceeded  only  in  Ju 

1880  and  July  1881.   It  was  the  wettest  September  of  record  in  Houston,  where  rain  fell  on  22  days 
the  month. 

The  first  strong  front  of  the  season  lowered  temperatures  to  12  degrees  below  normal  at  Amarillo 
the  last  day  of  the  month. 

Agriculturally,  the  rains  saturated  dry  central  and  southern  counties,  assuring  good  fall  and  wint 
grazing.  High  Plains  farmers  benefited  from  these  rains  as  they  got  most  of  the  wheat  acreage  seed, 
and  much  of  it  up.  The  cotton  harvest  was  held  up  and  some  delay  in  maturing  cotton  resulted  fn 
cool,  cloudy,  rainy  weather.  Fortunately,  picking  was  practically  complete  in  coastal  and  southei 
ountlee  before  the  rains  came.  Rains  caused  some  reduction  in  grade,  but  improved  prospects  for  t»' 
late  crop. 

Rio  Grande  floods  caused  some  losses  in  lowland  cotton  fields  in  El  Paso  and  Presidio  Countie 

vy  rains  during  the  month  slowed  down  the  rice  harvest,  particularly  in  the  eastern  end  of  t; 

nd  lowered  quality.   Rice  farmers  suffered  an  approximate  20%  loss  to  the  remaining  crop  th- 

inharvf-sted,  from  rains  on  the  20th  and  21st.   Hay  making  in  the  east  was  hindered.   Growei 

rexai  have  had  difficulty  in  maintaining  their  early  vegetable  plantings  because  of  excessij 

Many  fields  of  late  plantings  were  lost.   Weeds  became  a  serious  problem  in  earlier  plant! 

Little  acreage  could  be  planted  in  the  coastal  bend  because  of  wet  fields. 

Richard  D.  W.  Blood 
State  Climatologist 
U.  S.  Weather  Bureau 
Austin,  Texas 
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.0 

0 

5 

3 

2 

SPEARMAN 

AM 

85.4 

59.4 

72.4 

1.5 

98 

2 

41 

30 

25 

12 

0 

0 

0 

1.  17 

-       .83 

.40 

16 

.0 

0 

5 

0 

0 

STRATFORD 

AM 

84.  1M 

55. 8M 

70. 0M 

0.8 

98 

2 

41 

30 

42 

0 

0 

0 

.98 

-       .71 

.22 

16 

.0 

0 

5 

0 

0 

TAH0KA 

84.  7M 

61.0 

72. 9M 

0.5 

94 

3  + 

47 

30 

14 

9 

0 

0 

0 

1.41 

-    1.68 

.41 

19 

.0 

0 

5 

0 

0 

TULIA 

AM 

85.9 

56.9 

71.4 

2.1 

98 

7 

46 

19+ 

30 

13 

0 

0 

0 

2.32 

-       .10 

1.25 

26 

.0 

0 

5 

1 

1 

VEGA 

AM 

82.2 

56.5 

69.4 

1.2 

95 

4 

42 

30 

42 

7 

0 

o' 

0 

2.17 

.02 

.96 

7 

.0 

0 

3 

3 

0 

DIVISION 

71.9 

2.82 

.0 

LOW   ROLLING    PLAINS    DIV 

ABILENE    WB    AIRPORT 

R// 

85.0 

66.0 

75.5 

0.0 

97 

1 

50 

30 

6 

7 

0 

0 

0 

4.23 

1.63 

3.04 

15 

.0 

0 

4 

2 

1 

ANSON 

BALLINGER    2    N 

AM 

86.3 

64.1 

75.2 

-    1.2 

99 

2 

55 

28+ 

0 

8 

0 

0 

0 

3.76 

.66 

1.41 

16 

.0 

0 

5 

3 

2 

CHILDRESS    CAA    AIRPORT 

85.6 

64.4 

75.0 

-    0.1 

98 

1 

49 

30+ 

11 

11 

0 

0 

0 

1.19 

-    1.49 

.36 

15 

.0 

0 

l. 

0 

0 

CLARENDON 

AM 

87.1 

59.2 

73.2 

1.1 

100 

3+ 

47 

28 

14 

10 

0 

0 

0 

3.68 

.79 

2.30 

10 

.0 

0 

4 

3 

1 

COLEMAN 

85.5 

66.6 

76.1 

-    0.4 

97 

13+ 

51 

30 

2 

9 

0 

0 

0 

5.74 

2.45 

1.67 

16 

.0 

0 

9 

4 

1 

C0LORA0O    CITY 

87. 4M 

67. 6M 

77. 5M 

1.7 

97 

1 

1 

12 

0 

0 

0 

1.09 

-    1.34 

.45 

27 

.0 

0 

0 

0 

ELECTRA 

AM 

88.8 

65.9 

77.4 

102 

2 

52 

28 

0 

15 

0 

0 

0 

3.45 

1.42 

15 

.0 

0 

3 

3 

2 

HASKELL 

AM 

86.9 

65.9 

76.4 

0.0 

98 

4  + 

49 

28 

2 

11 

0 

0 

0 

4.95 

2.69 

1.86 

15 

.0 

c 

5 

3 

3 

HORDS   CREEK    DAM 

AM 

85.1 

65.0 

75.1 

95 

4 

53 

17 

0 

6 

0 

0 

0 

6.15 

3.50 

16 

.0 

0 

7 

ft. 

1 

IOWA    PARK    EXP    STATION 

88.6 

67.1 

77.9 

101 

1 

45 

28 

4 

14 

0 

0 

0 

2.25 

.74 

15 

i 

2 

0 

KNOX   CITY 

89.0 

66.4 

77.7 

100 

1 

52 

30 

1 

17 

0 

0 

0 

1.29 

-    1.24 

.54 

26 

.0 

0 

5 

1 

0 

LAKE   COLORADO    CITY 

AM 

86.  5M 

66. 1M 

76. 3M 

99 

3 

0 

0 

0 

0 

.93 

.52 

9 

.0 

0 

2 

1 

0 

.MATADOR 

AM 

85.5 

61.8 

73.7 

96 

2 

47 

28 

8 

9 

0 

0 

0 

1.85 

.70 

27 

.0 

0 

4 

1 

0 

MEMPHIS 

AM 

87.5 

62.9 

75.2 

0.9 

99 

4  + 

50 

19  + 

4 

12 

0 

0 

0 

3.96 

1.36 

1.25 

11 

.0 

0 

6 

3 

2 

MUNDAY 

87.5 

66.2 

76.9 

100 

1 

49 

28 

4 

13 

0 

0 

0 

3.75 

1.28 

2.80 

15 

.0 

0 

5 

1 

1 

PADUCAH 

88.1 

64.1 

76.1 

100 

2  + 

50 

30 

6 

16 

0 

0 

0 

1.92 

.97 

8 

.0 

0 

3 

1 

0 

QUANAH    5    SE 

AM 

89.1 

64.7 

76.9 

0.4 

100 

2 

45 

28 

5 

18 

0 

0 

0 

1.08 

-    1.82 

.49 

16 

.0 

0 

4 

0 

0 

R0SC0E 

84.1 

64.5 

74.3 

95 

2  + 

49 

30  + 

9 

7 

0 

c 

0 

6.01 

1.65 

16 

.0 

0 

10 

4 

3 

SEYMOUR 

AM 

88.8 

63.6 

76.2 

-    0.1 

102 

2  + 

46 

28 

5 

1  7 

0 

0 

0 

4.89 

2.22 

2.46 

26 

.0 

0 

5 

3 

2 

SNYDER 

AM 

89.0 

63.2 

76.1 

2.1 

102 

3 

49 

16 

1 

17 

0 

0 

0 

1.45 

-    1.07 

.59 

11 

.0 

0 

3 

1 

0 

SPUR    1    WNW 

85.9 

61.8 

73.9 

0.4 

98 

2  + 

48 

28  + 

17 

13 

0 

0 

0 

4.24 

1.28 

2.47 

15 

5 

2 

1 

VERNON 

AM 

90.  0M 

66. 3M 

78. 2M 

1.2 

106 

3 

0 

0 

0 

0 

1.94 

-    1.11 

.72 

15 

.0 

0 

4 

2 

0 

IWICHITA    FALLS    WB    AIRPORT 

R 

88.2 

66.4 

77.3 

0.9 

101 

1 

46 

28 

4 

12 

0 

0 

0 

.42 

-    2.30 

.25 

16 

.0 

0 

1 

0 

0 

DIVISION 

75.9 

3.09 

.0 

CLIMATOLOGICAL  DATA 


TEXA 
SEPTEMBER    195 


Tempera 

ure 

Piecip 

itation 

No  o 

Day 

Six 

«.  Slee' 

No  of  Dan 

Station 

Max 

Mm 

t 

0 

ffl     E 

2   § 

<  1 

»     E 

< 

|  J  S 
I  £    g 
a  .r  £ 

X 

1 

5 

tS 

0 

1 

1  J  1 
See 

0 
a 

1 

1 

If 

0  1 

1  0 

0 

1 

1 

|J 

si 

a  , 

o5 

5 

NORTH    CENTRAL    DIVISION 

ALBANY 

AM 

88.3 

64.2 

76.3 

0.2 

100 

2 

51 

28  + 

0 

14 

0 

0 

0 

6.46 

3.89 

2.02 

16 

.0 

0 

a 

4 

3 

BELTON    DAM 

AM 

88.1 

69.4 

78.8 

97 

2 

58 

29 

0 

14 

0 

0 

0 

3.21 

1.68 

27 

.0 

0 

7 

■ 

1 

BENBROOK    DAM 

AM 

86.9 

68.1 

77.5 

99 

2 

53 

28 

0 

13 

0 

0 

0 

3.62 

.78 

20 

.0 

0 

10 

2 

0 

BONHAM 

87.3 

66.9 

77.1 

-    0.1 

100 

1 

50 

28 

1 

14 

0 

0 

0 

2.46 

-       .13 

,83 

20 

.0 

0 

5 

2 

0 

BOWIE 

87.3 

66.3 

76.8 

100 

1 

51 

28 

1 

13 

0 

0 

0 

2.48 

1.23 

10 

.0 

0 

6 

1 

1 

BOYD    3    SE 

AM 

87.1 

66.0 

76.6 

98 

'2 

51 

28 

0 

11 

0 

0 

0 

2.81 

1.02 

16 

.0 

0 

4 

3 

1 

BRECKENRIDGE 

86.7 

65.6 

76.2 

-    0.1 

98 

1 

48 

28 

4 

12 

0 

0 

0 

4.77 

1.80 

1.65 

18 

.0 

0 

6 

4 

3 

BRIDGEPORT 

AM 

89. 3M 

67. 4M 

78. 4M 

2.4 

101 

2 

52 

29 

0 

13 

0 

0 

0 

1.89 

-       .16 

.50 

17 

.0 

0 

7 

1 

0 

BROWN* OOD 

AM 

87.7 

66.7 

77.2 

-    1.3 

97 

2 

57 

28+ 

0 

11 

0 

0 

0 

2.28 

-       .70 

.55 

20 

.0 

0 

6 

i 

0 

CAMERON 

88.1 

69.4 

78.8 

-    1.3 

98 

1 

57 

28 

0 

13 

0 

0 

0 

7.39 

4.48 

3.15 

20 

.0 

0 

a 

4 

3 

CLEBURNE 

86.9 

68.4 

77.7 

0.3 

100 

1 

53 

29 

0 

11 

0 

0 

0 

6.71 

4.18 

4.96 

19 

.0 

0 

5 

2 

2 

CORSICANA 

AM 

87.7 

68.6 

78.2 

0.3 

98 

2 

54 

30  + 

0 

14 

0 

0 

0 

3.52 

.77 

2.20 

20 

.0 

0 

b 

1 

1 

DALLAS    WB    AIRPORT 

R// 

86.1 

70.1 

78.1 

-    0.8 

98 

1 

56 

30 

0 

12 

0 

0 

0 

3.28 

.57 

2.53 

19 

.0 

0 

5 

1 

1 

DEN  I  SON    DAM 

86.7 

66.  9M 

76. 8M 

100 

1 

52 

30 

3 

12 

0 

0 

0 

3.48 

2.38 

16 

.0 

0 

3 

1 

1 

DENTON 

AM 

88.1 

69.1 

78.6 

1.3 

100 

1 

54 

29 

0 

14 

0 

0 

0 

2.93 

.47 

1.50 

20 

.0 

0 

4 

1 

1 

ZDENTON    EXP    STATION 

87.5 

67.0 

77.3 

99 

1 

51 

28 

1 

12 

0 

0 

0 

3.28 

1.01 

19 

5 

3 

2 

DUBLIN 

AM 

86.3 

66.9 

76.6 

-    0.1 

99 

2 

55 

28 

0 

9 

0 

0 

0 

3.66 

.70 

.97 

16 

.0 

0 

9 

2 

0 

EASTLAND 

AM 

86.0 

64.5 

75.3 

-    0.7 

97 

3 

51 

28 

0 

10 

0 

0 

0 

1.98 

-       .64 

.97 

16 

.0 

0 

4 

1 

0 

FORT    WORTH    WB    AIRPORT 

R 

86.8 

69.9 

78.4 

0.2 

99 

1 

56 

28 

0 

12 

0 

0 

0 

5.  10 

2.41 

3.66 

19 

.0 

0 

4 

2 

1 

FORT    WORTH    LEONARD    BLDG 

AM 

87.6 

69.3 

78.5 

100 

2 

56 

28 

0 

12 

0 

0 

0 

3.82 

.88 

20 

.0 

0 

7 

4 

j 

GAINESVILLE 

AM 

89.0 

66.1 

77.6 

0.2 

101 

2 

51 

28 

0 

16 

0 

0 

0 

2.63 

-       .57 

.87 

16 

.0 

0 

6 

1 

0 

GATESVILLE 

87.9 

69.2 

78.6 

0.3 

99 

1 

56 

29 

0 

13 

0 

0 

0 

5.28 

2.38 

1.34 

11 

.0 

0 

2 

GRAHAM 

AM 

87.  7M 

67. 6M 

77. 7M 

0.5 

101 

2 

55 

18 

0 

10 

0 

0 

0 

2.01 

-       .72 

.65 

20 

.0 

0 

4 

2 

0 

GRANBURY 

87.5 

68.1 

77.8 

98 

1 

54 

29 

0 

12 

0 

0 

0 

3.84 

1.65 

19 

.0 

0 

10 

2 

1 

GRAPEVINE    DAM 

AM 

88.2 

68.6 

78.4 

100 

2 

57 

28 

0 

12 

0 

0 

0 

5.61 

3.14 

19 

.0 

0 

6 

3 

1 

GREENVILLE    2    SW 

AM 

87.5 

68.2 

77.9 

1.0 

100 

2 

52 

29 

1 

13 

0 

0 

0 

5.63 

2.46 

2.45 

20 

.0 

0 

5 

3 

3 

HENRIETTA 

AM 

90.7 

66.2 

78.5 

0.9 

102 

2 

47 

28 

0 

16 

0 

0 

0 

1.09 

-    1.53 

.27 

17 

.0 

0 

4 

0 

0 

H1C0 

87.7 

68.0 

77.9 

0.8 

99 

10+ 

55 

30  + 

0 

12 

0 

0 

0 

2.80 

-       .23 

.69 

6 

.0 

0 

7 

2 

0 

HILLSBORO 

AM 

86.5 

69.0 

77.8 

-    1.4 

96 

2 

54 

30 

0 

11 

0 

0 

0 

5.44 

2.23 

2.56 

19 

.0 

0 

4 

3 

3 

JACKSBORO 

87.0 

66.2 

76.6 

99 

2  + 

49 

28 

1 

11 

0 

0 

0 

1.85 

-    1.98 

.66 

16 

.0 

0 

5 

2 

0 

KAUFMAN 

AM 

87.5 

68.4 

78.0 

-    0.8 

98 

2 

53 

30  + 

0 

14 

0 

0 

0 

6.75 

3.38 

2.44 

20 

.0 

0 

5 

4 

3 

KILLEEN 

AM 

87.9 

68.4 

78.2 

98 

55 

29 

0 

14 

0 

0 

0 

2.11 

.41 

27 

.0 

0 

9 

0 

0 

ZLAKE    KICKAPOO 

85.5 

67.7 

76.6 

96 

11 

51 

28 

0 

9 

0 

0 

0 

3.12 

1.57 

26 

7 

2 

1 

LAVON    DAM 

AM 

87.6 

68.4 

78.0 

99 

53 

29 

0 

13 

0 

0 

0 

7.56 

5.26 

19 

.0 

0 

6 

2 

2 

MARLIN 

87.4 

69.4 

78.4 

97 

59 

29 

0 

11 

0 

0 

0 

6.02 

3.25 

2.00 

19 

.0 

0 

10 

9 

1 

MC    KINNEY 

86.3 

68.0 

77.2 

-    0.7 

100 

54 

29+ 

0 

10 

0 

0 

0 

6.93 

3.97 

1.74 

18 

.0 

0 

e 

6 

3 

MEXIA 

AM 

85. 4M 

69.  6M 

77. 5M 

-    1.2 

94 

56 

29+ 

0 

0 

0 

0 

6.35 

3.50 

2.40 

20 

.0 

0 

7 

2 

2 

MINERAL    WELLS    CAA    AIRPORT 

86. A 

67.1 

76.8 

98 

54 

28 

0 

10 

0 

0 

0 

3.05 

.96 

19 

.0 

0 

3 

4 

0 

.:  MONT  AGUE 

86.6 

66.3 

76.5 

96 

49 

28 

2 

10 

0 

0 

0 

1.72 

.86 

10 

3 

1 

0 

OLNEY 

87.1 

65.8 

76.5 

99 

2  + 

49 

28 

1 

8 

0 

0 

0 

4.59 

3.36 

16 

.0 

0 

5 

1 

1 

PARIS 

AM 

64.4 

66.6 

75.5 

-    1.8 

96 

53 

30  + 

3 

6 

0 

0 

0 

6.26 

3.44 

2.40 

17 

.0 

0 

9 

4 

3 

POSSUM    KINGDOM    DAM 

88.1 

68.1 

78.1 

100 

55 

28 

0 

13 

0 

0 

0 

3.63 

1.58 

19 

.0 

0 

4 

2 

2 

PANGEP    PUMP    STATION 

85.1 

66.6 

75.9 

97 

52 

30 

2 

9 

0 

0 

0 

5.66 

1.81 

8 

.0 

0 

9 

4 

2 

RISING    STAP 

AM 

84.8 

65.7 

75.3 

96 

53 

28 

1 

6 

0 

0 

0 

3.09 

.68 

26 

.0 

0 

7 

2 

0 

'"cPMiN 

AM 

87.7 

69.2 

78.5 

1.8 

101 

54 

29 

0 

13 

0 

0 

0 

3.01 

.08 

1.43 

11 

.0 

0 

5 

3 

1 

ZSTEPHENVILLE    3    NE 

85.  2M 

67. 6M 

76.  4M 

100 

55 

30 

0 

0 

0 

0 

3.60 

1.16 

.92 

16 

7 

3 

0 

TAYLOR 

AM 

89.7 

69.1 

79.4 

0.8 

100 

4  + 

56 

29 

0 

18 

0 

0 

0 

8.50 

5.39 

3.01 

20 

.0 

0 

7 

5 

4 

TEMPLE 

AM 

88.2 

69.6 

78.9 

0.2 

97 

59 

29 

0 

12 

0 

0 

0 

4.56 

1.73 

1.48 

27 

'     .0 

0 

7 

3 

2 

THROCKMORTON 

AM 

86.2 

66.1 

76.2 

-    1.5 

98 

48 

28 

2 

8 

0 

0 

0 

4.58 

2.07 

1.00 

17 

.0 

0 

9 

5 

1 

WACO    WB    AIRPORT 

R 

86.5 

70.2 

78.4 

-    0.5 

95 

58 

30  + 

0 

11 

0 

0 

0 

4.68 

1.71 

1.09 

19 

.0 

0 

7 

6 

1 

.AHAHACHIE 

AM 

86.8 

65.9 

76.4 

-    1.5 

97 

50 

29 

1 

12 

0 

0 

0 

15.03 

12.22 

10.80 

19 

.0 

0 

5 

1 

3 

WEATHERFORD 

AM 

86.1 

66.7 

76.4 

0.1 

99 

54 

28 

1 

11 

0 

0 

0 

3.58 

1.08 

1.64 

16 

.0 

0 

6 

2 

2 

WHITNEY    DAM 

AM 

87.0 

68.4 

77.7 

96 

54 

29 

0 

12 

0 

0 

0 

2.62 

.84 

20 

.0 

0 

5 

3 

0 

DIVISION 

77.5 

4.42 

.0 

TEXAS    DIVISION 

•IS    2    SSE 

85.6 

. 

77.4 

95 

1 

51 

29 

0 

9 

0 

0 

0 

4.29 

2.07 

19 

.0 

0 

6 

3 

AM 

M 

67.6 

M 

52 

29 

0 

0 

0 

1  1.21 

9.19 

3.85 

27 

.0 

0 

12 

6 

-  Af  ■•• 

86.6 

68.6 

77.6 

97 

1 

49 

29 

1 

13 

0 

0 

0 

1  1.50 

4.37 

20 

.0 

0 

11 

5 

AM 

86.8 

68  •: 

77,7 

96 

2 

52 

29 

0 

14 

0 

0 

0 

13.83 

6.25 

2  1 

.0 

0 

1  1 

4 

/ILLE 

AM 

87.1 

69.1 

78.1 

96 

'  t 

54 

29 

0 

14 

0 

0 

0 

7.86 

3.38 

20 

.0 

0 

6 

3 

VILLE     2    E 

AM 

|     '      .I,'' 

-    3.4 

95 

1 

48 

29 

4 

0 

0 

0 

4.71 

1.73 

2.52 

20 

.0 

0 

6 

2 

STATION    CAA    AP 

. 

■ 

79.3 

100 

1 

58 

30  + 

0 

L2 

0 

0 

0 

12.13 

4.63 

20 

.0 

0 

1'. 

b 

AM 

. 

"     .'• 

80.3 

1.8 

97 

2 

59 

29 

0 

1  ! 

0 

0 

0 

7.92 

4.92 
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8ALM0RHEA    EXP    PAN 

CHI  SOS    BASIN 

78.8 

61.1 

70.0 
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3 

54 

28 
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0 
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0 

4.34 

.95 

17 

.0 

0 

10 
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83.9 
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1.96 

11 

.0 
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AM 
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71.6 
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29 
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0 

0 

6.47 

3.23 
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.0 

0 
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2 

2 
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87.0 

71.1 
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-    0.9 

95 

2 

60 

29 

0 

1  1 

0 
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0 

6.89 

4.13 

1.85 

20 

.0 

0 

9 

4 

3 
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89.1 

73.4 

81.3 

99 

1 

66 

29 

0 

13 

0 

0 

0 

9.31 

5.77 

1.60 

6 

.0 

0 

17 

6 

4 

GONZALES    2 

90.7 

71.6 

81.2 

104 

1 

61 

29 

0 

17 

0 

0 

0 

9.44 

3.30 

11 

.0 

0 

6 

5 

3 
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89.4 

72.4 

80.9 

0.8 
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2 

63 

29 

0 

)  1 

0 

0 

0 

8.22 

5.52 

3.25 

7 

.0 

0 

9 

s 

4 

HONDO 

AM 

89.0 

67.9 

78.5 

-    1.8 

100 

5 

57 

29 

0 

11 

0 

0 

0 

11.67 

8.59 

3.42 

20 

.0 

0 

11 

6 

4 

CENECY 

89.6 

70.2 

79.9 

99 

1 

61 

29 

0 

15 

0 

0 

0 

6.66 

2.18 

22 

.0 

0 

9 

i 

3 

KINGSVILLE 

90.3 

72.6 

81.5 

97 

3  + 

66 

29 

0 

1Q 

0 

0 

0 

11.55 

2.20 

21 

.0 

0 

11 

8 

5 

LULING    1    SE 

AM 

88.4 

71.6 

80.0 

0.4 

100 

2 

60 

29 

0 

14 

0 

0 

0 

5.02 

2.09 

1.50 

7 

.0 

0 

10 

4 

1 

MANSFIELO    DAM 

AM 

89.6 

66.0 

77.8 

101 

1 

54 

29 

0 

17 

0 

0 

0 

6.90 

3.07 

20 

6 

4 

3 

NATALIA 

89.1 

71.7 

80.4 

98 

4  + 

60 

29 

0 

15 

0 

0 

0 

17.26 

5.23 

7 

.0 

0 

10 

6 

4 

NEW   BRAUNFELS 

88.5 

69.5 

79.0 

0.2 

98 

1 

57 

29 

0 

12 

0 

0 

0 

7.79 

4.86 

2.82 

19 

.0 

0 

13 

4 

3 

NIXON 

88.8 

69.8 

79.3 

100 

1 

60 

28+ 

0 

12 

0 

0 

0 

9.61 

6.21 

3.40 

6 

.0 

0 

12 

6 

3 

REFUGIO 

90.4 

73.2 

81.8 

98 

1 

67 

29 

0 

22 

0 

0 

0 

16.08 

4.16 

7 

.0 

0 

U 

7 

6 

ROBSTOWN 

AM 

89.9 

74.3 

82.1 

97 

1 

69 

29+ 

0 

17 

0 

0 

0 

8.34 

2.91 

8 

.0 

0 

11 

5 

2 

SAN   ANTONIO    WB    AIRPORT 

R 

87.3 

71.1 

79.2 

-    0.2 

98 

1 

61 

30  + 

0 

8 

0 

0 

0 

8.36 

4.99 

2.45 

26 

.0 

0 

11 

5 

2 

SAN   MARCOS 

AM 

87.7 

70.6 

79.2 

0.3 

97 

4  + 

57 

29 

0 

12 

0 

0 

0 

7.64 

4.75 

3.68 

20 

.0 

0 

9 

4 

2 

SEALY 

88.9 

71.7 

80.3 

0.8 

99 

2  + 

61 

29 

0 

15 

0 

0 

0 

7.47 

4.02 

1.95 

20 

.0 

0 

12 

5 

2 

SEGUIN 

88.3 

71  .2 

79.8 

0.1 

99 

1 

60 

29 

0 

10 

0 

0 

0 

9.22 

5.85 

5.25 

20 

.0 

0 

9 

3 

2 

ilNTON 

90.4 

73.9 

82.2 

98 

1 

68 

29 

0 

19 

0 

0 

0 

7.29 

3.52 

1.55 

7 

.0 

0 

1  1 

6 

3 

SMITHVILLE 

AM 

89.3 

70.5 

79.9 

-    0.7 

100 

2 

59 

29 

0 

16 

0 

0 

0 

5.92 

3.09 

2.17 

7 

.0 

0 

7 

4 

2 

WASHINGTON    STATE    PARK 

AM 

88.9 

69.4 

79.2 

99 

2 

58 

30 

0 

12 

0 

0 

0 

6.68 

3.94 

4.72 

21 

.0 

0 

e 

2 

1 

YOAKUM 

89.9 

74.9 

82.4 

102 

1 

67 

29 

0 

16 

0 

0 

0 

6.78 

3.59 

2.15 

22 

.0 

0 

e 

6 

2 

DIVISION 

80.4 

8.69 

.0 

UPPER    COAST    DIVISION 

ANAHUAC    6    E 

AM 

66. 2M 

70. 7M 

78. 5M 

0.3 

60 

29 

0 

9 

0 

0 

0 

17.92 

13.09 

3.40 

21 

.0 

0 

ANGLETON    4    NE 

86.3 

72.0 

79.2 

0.9 

91 

3+ 

63 

29 

0 

& 

0 

0 

0 

19.49 

14.58 

2.78 

21 

18 

1  1 

8 

BAY   CITY    WATERWORKS 

AM 

88.3 

72.9 

80.6 

96 

1 

67 

29 

0 

13 

0 

0 

0 

14.38 

10.44 

2.57 

6 

.0 

0 

16 

10 

5 

BAYTOWN 

85.7 

72.0 

78.9 

91 

1 

61 

29 

0 

2 

0 

0 

0 

11.61 

3.15 

6 

.0 

0 

10 

7 

4 

BEAUMONT 

AM 

86.2 

72.7 

80.5 

0.2 

96 

1 

63 

30+ 

0 

14 

0 

0 

0 

14.42 

10.11 

7.66 

21 

.0 

0 

10 

7 

5 

BEAUMONT    EXP    FARM 

87.6 

71.8 

79.7 

95 

2+ 

59 

29 

0 

12 

0 

0 

0 

18.03 

10.23 

21 

11 

6 

3 

0ANEVAN5 

87.1 

73.0 

80.1 

0.7 

96 

14 

66 

29 

0 

8 

0 

0 

0 

10.00 

5.92 

1.65 

21 

.0 

0 

14 

8 

5 

1  EL   CAMPO 

' 

89.2 

72. 9M 

81. 1M 

100 

1 

66 

29 

0 

15 

0 

0 

0 

9.52 

2.23 

20 

.0 

0 

9 

6 

5 

CLIMATOLOGICAL  DATA 

TE 

SEPTEMBER    195c 

:o  n  nued 
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P,ecip 
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to 
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0= 

1  -3  S 

O 
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i- 

5 
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i    E     § 

.£ 

o 
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O 

' 

: 

- 
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S 
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X 

a 
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-" 
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o 

a 

•" 
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a 
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GALVESTON    WB    CITY 

R 

84.3 

74.7 

79.5 

-    0.8 

88 

24  + 

65 

28 

0 

0 

0 

0 

0 

13.77 

8.33 

4.19 

7 

.0 

0 

17 

9 

4 

GALVESTON    W8    AIRPORT 

84.7 

75.5 

80.1 

-    0.3 

89 

2  + 

68 

29 

0 

0 

0 

0 

0 

25.06 

19.24 

8.44 

7 

.0 

0 

17 

10 

6 

HOUSTON    WB    CITY 

R 

86.4 

73.8 

80.1 

0.1 

93 

1 

64 

30 

0 

7 

0 

0 

0 

11.74 

8.09 

3.07 

21 

.0 

0 

1 1 

7 

4 

HOUSTON    WB    AIRPORT 

86.0 

73.4 

79.7 

1.0 

91 

24+ 

65 

29 

0 

7 

0 

0 

0 

15.40 

11.05 

2.67 

7 

.0 

0 

15 

6 

6 

LIBERTY 

AM 

89.9 

71.6 

80.8 

1.9 

99 

2  + 

60 

29 

0 

17 

0 

a 

0 

13.55 

9.77 

6.20 

21 

.0 

0 

14 

8 

3 

MATAGORDA 

88.1 

74.6 

81.4 

1.4 

95 

3 

66 

29 

0 

9 

0 

0 

0 

13.83 

9.14 

3.02 

5 

.0 

0 

16 

10 

5 

MAURBRO 

AM 

73.6 

M 

68 

29  + 

0 

0 

9.41 

2.55 

21 

.0 

0 

12 

6 

3 

NEW    GULF 

AM 

88.3 

72.6 

80.5 

97 

1 

65 

29 

0 

14 

0 

0 

0 

8.75 

1.94 

6 

.0 

0 

12 

8 

3 

PALACIOS    CAA    AIRPORT 

87.0 

73.7 

80.4 

95 

1 

63 

30 

0 

4 

0 

0 

0 

15.50 

5.10 

21 

.0 

0 

12 

7 

6 

PASAOENA    HOUSTON 

AM 

87.4 

71.0 

79.2 

93 

25 

62 

29 

0 

11 

0 

0 

0 

12.11 

1.93 

22 

.0 

0 

12 

9 

6 

PIERCE 

AM 

87.5 

72.3 

79.9 

1.1 

96 

1 

65 

29 

0 

9 

0 

0 

0 

6.86 

2.86 

1.50 

6 

.0 

0 

14 

5 

2 

POINT    COMFORT 

87.1 

74.3 

80.7 

92 

2  + 

67 

29 

0 

8 

0 

0 

0 

12.27 

2.48 

21 

.0 

0 

14 

8 

t 

PORT    ARTHUR 

AM 

85.6 

74.6 

80.1 

0.4 

93 

2 

66 

29 

0 

4 

0 

0 

0 

18.42 

13.49 

7.85 

21 

.0 

0 

14 

7 

5 

PORT    ARTHUR    WB    AIRPORT 

R 

85.9 

72.5 

79.2 

1.3 

94 

1 

60 

29 

0 

6 

0 

0 

0 

14.59 

9.71 

3.22 

21 

.0 

0 

13 

6 

4 

PORT    LAVACA 

AM 

88.4 

73.7 

81.1 

0.7 

97 

1 

69 

29 

0 

11 

0 

0 

0 

14.72 

10.00 

3.15 

6 

.0 

0 

14 

9 

4 

PORT    OCONNOR 

AM 

87.2 

76.3 

81.8 

93 

2  + 

71 

29 

0 

6 

0 

0 

0 

12.44 

2.46 

21 

.0 

0 

14 

9 

7 

ROSENBERG 

87.3 

71.5 

79.4 

95 

2  + 

63 

29 

0 

9 

0 

0 

0 

7.05 

3.40 

1.52 

7 

.0 

0 

15 

6 

2 

SUGAR    LAND 

AM 

88.6 

72.6 

80.6 

1.2 

97 

2  + 

64 

29 

0 

1  7 

0 

0 

0 

5.85 

2.26 

1.10 

20 

.0 

0 

16 

4 

1 

THOMPSONS    3    WSW 

AM 

87.2 

72.0 

79.6 

95 

2  + 

63 

29 

0 

9 

0 

0 

0 

7.41 

1.20 

20  + 

.0 

0 

16 

Pj 

7 

2 

VICTORIA    WB    AIRPORT 

R 

87.3 

73.3 

80.3 

-    0.5 

97 

1 

63 

30 

0 

i  : 

0 

0 

0 

13.43 

9.74 

3.43 

21 

.0 
.0 

0 

0 

12 

5 

WILLIAM    HARRIS    RESVR 

AM 

85. 6M 

73. 1M 

79. 4M 

94 

2  + 

0 

5 

0 

0 

0 

13.49 

DIVISION 

80.1 

12.72 

.0 

SOUTHERN    DIVISION 

7.03 

2.80 

28 

.0 

0 

AGUA    NUEVA 
ALICE 

AM 

89.6 

72.6 

81.3 

100 

1 

69 

30  + 

0 

1  7 

0 

0 

0 

12.66 

2.07 

28 

.0 

0 

12 

9 

7 

ARMSTRONG 

91.9 

73.5 

82.7 

100 

1 

70 

3 

0 

22 

0 

0 

0 

4.84 

1.30 

5 

.0 

0 

7 
8 

7 
9 

4 
2 
4 
6 

2 
1 
1 
3 
3 

CARRIZO    SPRINGS 

AM 

91.5 

74.3 

82.9 

1.9 

101 

2 

63 

29 

0 

22 

0 

0 

0 

3.86 

.60 

1  .64 

17 

•  0 

0 

COTULLA    CAA    AIRPORT 

90.6 

72.7 

81.7 

101 

1 

62 

30 

0 

18 

0 

0 

0 

4.57 

1  .08 

5 

.0 

0 

CRYSTAL    CITY 

89.7 

73.2 

81.5 

99 

1 

63 

29 

0 

18 

0 

0 

0 

8.24 

2.14 

17 

•  0 

0 

DILLEY 

AM 

90.5 

72.3 

81.4 

0.4 

100 

5  + 

62 

29 

0 

19 

0 

0 

0 

7.  17 

4.43 

2.23 

1  7 

•  0 

0 

8 

4 

EAGLE    PASS 

AM 

89.5 

71.8 

80.7 

-    0.5 

101 

2 

65 

18 

0 

17 

0 

0 

0 

11.23 

8.16 

3.00 

16 

.0 

0 

12 

6 

4 

ENCINAL    3    NW 

AM 

91.9 

71.0 

81.5 

-    0.1 

102 

4+ 

62 

30+ 

0 

21 

0 

0 

0 

6.29 

3.33 

1.30 

30 

.0 

0 

9 

5 

3 

FALFURRIAS 

AM 

90.1 

74.3 

82.2 

0.3 

100 

1 

69 

29 

0 

18 

0 

0 

0 

9.61 

5.66 

3.05 

17 

.0 

0 

1 1 

5 

3 
2 

FOWLERTON 

91.1 

72.  7M 

81. 9M 

101 

3  + 

63 

28 

0 

20 

0 

0 

0 

6.88 

3.88 

2.32 

17 

.0 

0 

11 
8 

4 
3 
5 

HEBBRONVILLE 

AM 

92. 2M 

73, 8M 

83. OM 

101 

1 

67 

30 

0 

23 

0 

0 

0 

3.77 

.14 

1.10 

7 

.0 

0 

1 

LA    PRYOR 

90.1 

72.3 

81.2 

4.4 

101 

1 

61 

29 

0 

18 

0 

0 

0 

7.20 

4.58 

2.75 

17 

.0 

0 

12 

1 

LAREDO    WB    AIRPORT 

R 

91.8 

74.2 

83.0 

-    0.5 

100 

3 

65 

30 

0 

23 

0 

0 

0 

4.64 

1.48 

1.05 

17 

.0 

0 

10 

4 

1 

MIRANDO    CITY 

AM 

PEARSALL 
POTEET 

88.4 

72.7 

80.6 

99 

1 

61 

29 

0 

12 

0 

0 

0 

8.44 

1.90 

26 

.0 

0 

12 

9 

1 

RIO    GRANDE    CITY    2    ESE 

AM 

96.7 

74.8 

85.8 

4.1 

103 

5 

69 

29 

0 

28 

0 

0 

0 

3.89 

.82 

1.14 

8 

.0 

0 

5 

8 

12 

3 
5 
5 

1 
4 

TILDEN 

AM 

90.7 

73.3 

82.0 

101 

2 

65 

30+ 

0 

20 

0 

0 

0 

7.77 

1  .63 

20 

.0 

0 

awINTER    HAVEN    EXP    STA 

90.0 

71.5 

80.8 

100 

1 

61 

29 

0 

1  8 

0 

0 

0 

7.58 

2.  17 

17 

DIVISION 

82.1 

6.95 

.0 

LOWER    VALLEY    DIVISION 

BROWNSVILLE    WB    AIRPORT 
HARLINGEN 

R 

AM 

89.1 
91.  1 

74.3 
74.3 

81.7 
82.7 

0.3 
1.1 

93 

101 

3 

1 

69 
68 

29 
29 

0 
0 

17 
23 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

6.  18 
8.05 

1.05 
2.98 

1.39 
2.20 

27 
19 

.0 
.0 

0 
0 

13 

12 

7 

8 

3 

4 

i 

3 

3 
4 
3 
2 

2 
3 

1 

; 
. 

MC    ALLEN 

92.5 

74.0 

83.3 

98 

20 

69 

29 

0 

26 

0 

0 

0 

4.30 

1  .70 

5 

.  0 

0 

MC    C 

92. 4M 

72.  5M 

82.  5M 

101 

3 

68 

29 

0 

25 

0 

0 

0 

6.03 

3.02 

7 

■  0 

0 

AM 

92.6 

74.6 

83.6 

1.1 

98 

4  + 

70 

29 

0 

,'6 

0 

0 

0 

4.23 

.44 

2.00 

7 

.0 

0 

L 
9 

7 

12 

B 

7 

'ABEL 
PORT    MANSFIELD 

AM 

88.9 

87.0 

76.9 

7>,  .6 

82.9 
81.8 

0.9 

94 
92 

6 

1 

72 

70 

16 
30+ 

0 
0 

1  1 
3 

0 

0 

0 
0 

u 

0 

6.72 
3.24 

2.02 

2.00 
.81 

9 

7 

•  0 
.0 

0 
0 

i 

■■!■  '"ONDVILLE 

AM 

. 

73.5 

82.9 

2.0 

99 

18 

67 

29 

0 

25 

0 

0 

0 

4.44 

.29 

1  .26 

21 

.  0 

0 

( 

SAN    BENITO 

AM 

92.0 

7  3.9 

83.0 

1.5 

99 

2  + 

68 

29 

0 

23 

0 

0 

0 

3.29 

-    2.56 

1  .69 

26 

.0 

0 

1 
4 

CO    2    E 

'91.3 

1:  .  j 

82.7 

97 

14, 

68 

29 

0 

23 

0 

0 

0 

4.58 

1  .60 

16 

DIV! 

82.7 

5.16 

.0 

I  !VEO  TOO  LATE  TO  BE  INCLUDED  IN  DIVISION  Mi  I  N  , 
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DAILY  PRECIPITATION 

T£*~_ 

SEPTEMBER    1956 

Station 

-3 

0 

H 

Day  of  month 

12        3 

4        5 

6 

7    | 

8        9 

10   1    11    1   12 

13   |    14   |    15 

16       17       18 

19       20      21 

22      23      24 

25  1 

26      27 

28      29 

30 

31 



3.68 
4.23 
1.80 

7.03 
6.46 

.05 
.03 

T 

T 

.18 

.21       .25 

2.61 

.21       .12 

•  02 

L8ERNATHY 

L8ILCNE    WB    AIRPORT               R// 

iC"C?<*LY    3    SE 

I&JA   NUEVA 

iLBAN* 

.43    1 

T 
.04 

.15 
.25 

.27    1.00 

.02 

1.06 

T          3.04 
.25 

.20 
.47 

.52 

T 

5.02       .03 

.46 

.98 

T 

.10 
2.00 

.05 

T 

] 

.01 
.20 

.17       .41 

T 

2.80 
T 

T 
.10 

nice 

12.66 

.16 

1.47     1 

.31       .66 

.02       .30 

.06 

.08    1.17 

.88       *20     1.30 

1.50       .04 

.05       .37 

2.07 

ILPINE 
ufO    5    SSW 
ILVARAOO 

ILVIN 

11.36 
4.95 
13.23 

.36       .46 

.08 

2 

2.10 

.75 

.20    1.08 

.  10 

1.35 

.20 
.62 

.16    1.30       .36 

.60 

.08       .30       .96 

.54                  4.03 

3.05 
.22     1.65     1.60 

.36 
1.10 

.20 

.11 
.69 

.02 

1.65 
.24 

.NARILLO   W8    AIRPORT            R// 

1SAMUAC    6    F 

tNOERSON 

1N3..ETON    4    NE 

1*60 
17.92 

.02 

.04 

•          2 

T 

.00 

.32 
*          2 

.00 

.45       T 

.07 

T             .03       T 
.15       .05 

.16 

.20                  2*43 

.62    2.00    3.40 

.04       .03 
1.20       .10 

.52 

T             .01 
1.19 

T 
.03 

1.46 

10.72 

19.49 
5.48 

.06 

.15 
.44    2.40 

.21 

.99 

.70 
2.73    2 

T 

.10 

.46       .60 

.19       .11 

.20 

.14       .03       .10 

.11 
.21        .02 

.49       .21       .03 

.20       .62    1.05 
.97 

.17    3.77    2.45 
.  10    1  .67    2.76 
3.40       .81 

.27 

.25 
.05 

T             .04 
.28 

.10 

1.51 
.46 

IN  SON 
INTELOPE 
iRANSAS    PASS 
(RCMFR    C*TV 
iRLlNGTON 

2.71 
11.18 
4.08 
4.99 

.17    1.18 

.35 

.14 
.90 

.28       .01 
.09 

.11 
.92       .37       .74 

.90 

.53 

.25 

.54 
2.75 
1.65 

.29 

1.15 
.56       .34       .23 
.18 
2.04     1.18 

1.15 

.06 
.58 

.22 

.32 

.05 

.64       .06 

.30 

.53 

ia«STRONG 
iRTMUR    CITY 
ISPERNONT 
iThENS    2    SSE 

t     '.ANTA 

4.84 
$.32 
1.52 
4.29 
2.93 

.14 

1.30 

T 
.01 

1.03 

.62 
.23 

.82       .07 
.52 
.02 
.50 

.45 

.04       .04 

.10       .34 

.76 

.03       .05       .24 
•  65 

.23       .27       .08 
1,93    2*05 

2.07       .37       .05 
2.28 

.07 
.32 

.05 

.09 

.05 

.12       T 
T             .05 

.30 

T 

.56 

AUSTIN   WB    AIRPORT                  R 

AUSTIN   DAM 

AUSTIN   HWV    290    BRIDGE 

6.89 
5.16 
7.67 

T 

T             .33 

.02 

T 

.  34 

.43 

2.26 
1.45 
1.66     1 

.07 

.65       .60 

.07      .27 

T 

.16       .06       T 
.06 
•20       .02 

1.15     1.94       T 
•04    1.62       .05 
.05    3.64       T 

.06       T             T 
.05       .10 
.10 

T 

.02       T 
.18       .02 
.03       T 

.18 

.84 

15.33 

.30    2.60 

.15 

1.68 

.95      .20 

.06                     .07 

.10 

1.10                     T 

.58    1.90    2*12 

.06 

•  55       T 

AUSTWELL    ML    REF 

11.02 

.45 

.07    3.46 

.63 

1.21     1 

.17       .03 

T             T 

.31 
.14       .07 

1.38 

•38    1.40       .31 

.07 

.20 

.  12 

T             T 

•10     1.40 

.10 
.44 

.15 

3AKERSFJELD 

2.57 

=ALL!N6ER    2    N 

3.76 

.26 

.40 

.57 

1.41 

.06     1.04 

3ALMORMEA    EXP    PAN 

3ALNORHEA    GRAEF    RANCH 

.18 

3ARHHART 

3.97 

.14 

.11       .34 

.04 

1.30 

.22      .23 

•29       .18 

.50 

•  44 

BAY   CITY    WATERWORKS 

14.38 

.02       .04 

.34     1.44 

,57 

.69    i 

.03       T 

.10       .08       .01 

.02 

.53      .25      .25 

.41       .69    1.34 

1.99       .01 

.01 

.76       .20 

.59       .01 

11.61 

.91 

.52 

.15 

1.86 

•11       .52 

.21     1.22    2.88 

.21 

8EAU**ONT 

14.42 

.20 

.65 

.10 

.06 

.20 

•15       .09     1.17 

.56    1.13     7.66 

1*40       .05 

BEAUMONT    EXP    FARM 

?ED1AS 

18.03 
10.16 

-95 

.45 

.53 
1.95 

.27       .02 
.52 

.66 

T                           .11 
.57 

.48       .OB       .40 
.95 

.18    2.2010.23 
3.00 

1.83       .03 

.32 

.05 
1.40 

.01 

BEEVlLLE    5    NE 

6.72 

.07 

.51 

1.67 

.23    1.72 

.14       .21 

.42       .20 

1.26 

.26 

1.68 
.43 
1.23 
•24       .22 

.03 

SELTON    DAM 

3.21 

.26 

.11 

.16 

.28 

•26      *02 

T            .41       .03 

BEN6ROOK    DAM 

3.62 

■  12 

.31 

.27      .23 

.15 

.19      .06 

.30       .76       .01 

.77 

BENJAMIN 
RIG  SPRING 

2.05 
1.19 

.35 

.04 

T             .04 

.07 

.14 

.40 

T 

.04       ,05 

.27       .12 

.01 

.02 

31G   WELLS 

e i shop 

BLANCO 

BLANKET 
BLEWETT 

10.31 
8.66 

T             .33 

.78 

.20 

.02 
.41 

.19      .43 
.44      .10 

.26 

1.23 

.89 
•                          .30 

5.04       .39       T 
.16                1.02 

.70       .14    1.72 
.12      •           • 

.52 

.16 

.93       .60 

T             T 
.42 

8.66 
5.33 

6.47 

.16 

.45 
.81 

.37 

2.88 
.84 

1.70 

.74       .31 

.93 

.11       .03 

.06       T 

T 

.51 

T             .27 

T             .29       ,06 

•  30 

.70     1.07       .41 

.41    1.53       .07 
•45       .16       T 

•62       .14 

.84                     .92 

.10                     T 

.10 

.09 
.02 

.01 

.91 

SOERNE 

BON   WIER   2    E 

10.37 
13.38 

.45 
.20 

3.55 
.35 

.18       .75 

.08 

.73 

.16    1*94       .45 
1.25 

•33    1.43       .09 
8.70 

.36 
1.45 

.60 

.70 

.02 
.05 

BOKHAM 

2.46 

.30 

.40 

.04      .35 

•52       .83 

BOOKER 

800UILLAS    RANGER    STATION 

1.26 

2.69 

T 

.25 
.22 

.31       .10 

.56 

.15 
.39 

.25 

.60 

.77 

.07 

.14 

.07       .02 

S0R6ER 

2.56 

1.16 

.82       .01 

T 

.28 

.23 

.29 
.03 

.07       .18 

.04 

90RGER    3    W 
BOWIE 
30XELOER 
BOYD    3    SE 

2.08 
2.48 
4.52 
2.81 

T 

T 

.66 
.16 

.02 

1.99 

1.16 
1.23 

.92 

.37 
1.02       .15 

.37 

2.35 
.57       ,02 

.10 
.07 

.18 

3RACKETTVILLE 

11.31 

.2  2 

1.36 

.15       .23 

.03 

.03 

2.30       ,23 

1.13    3.43       .01 

1.08 

.50       .14 
•11       .01 
.07 

•43      .02 

bsaoy 

2.82 

.51 

.58 

.06       .16 

.06 

.40       .22 

T             .37      T 

•  32 

BJtAVO 

3.73 

2.13 

.35 

.20 

.98 

BRAZOS 

4.27 

1.77 

.85 

1.40 

.21 

8RECKENRIOGE 

4.77 

1.02 

1.05 

.57       .27 

1.65 

T 

5RENHAM 

5.78 

.35 

1.07 

1.52 

.02 

.25 

.09       .44    1.80 

.05      .05 

.14 

BRIDGEPORT 
9RONSON 

BROWNFIELD    2    E 
BROWNSVILLE    WB    AIRPORT    R 

1.89 
11.21 
1.76 
6.18 

.01 

.04       .60 

T 
.25 

.09 

.15 

.04 

.21 

.10 
1.75 
.41 
.05       .16 

.24 
.35                     .20 

.06 

1.06       .23       .10 

.10       .50 

.02       .90       .53 

.16 

.38       .45       .25 

.40 
.21       .90     1,71 

T             ,47 

.20       .25 
.26 

•  13 

.19 
.01 

.05    3.85 
.15      .59 

.49    1.39 

BROwNwOOD 

2.28 

.03 

.48 

.31       .40 

.03 

.18       .03 

T             .55 

.02 

.20       .05 

BUCHANAN   DAM 
BUFFALO 

3.72 
8.85 

.01 

.03 

.35 

2.22      .59 

.41 

.10 

.02 

,31 
T          1.41       .02 

.26       .30 

T          5.60       .06 

.07       .71 

T            .10 

BULER   2    NE 

9ULVER0E 

.86 

9.15 

.54 

.21 
1.97 

.03       .27 

.30 

.12       .02 

.37 

T             .32 

.07    4.22       .38 

.02       .05 

.27       .87 

BUNKER   MILL 

.75 

.25 

.14 

.36 

•  25 

BURKETT 
B 'J  RLE  SON 
BURLINGTON 

3.62 
6.91 
6.51 

1.07 

.10 
T  • 

.10 

.40       .10 
.87       .56 

.10 

T                        .13 

2.30 

.25       .30 

1.15       .02 

1.11    2.00 

T          2.70       T 

2.48       .07 
.05       .71 
.16 

.16 

.06 

.69 

BURNET 

5.86 

.10 

.30 

1.37 

2.43       .07 

.02 

.02       .22 

.40       .08 

9YR0S    1    NNE 

:*llan 

CAMERON 

CAMp    san    SABA 

CAMP   WOOD    2    S 

7.26 
7.39 
4.51 
9.33 

1.11 

.35 

.18 
1.15 
.04 

.79 
.35 
.96 

.12       .18 

.03 

.31 

T             .17 

T             .24 

T 

1.65      .23 

.38    1.13 
.48 
1.90      .70      .50 

3.49 
.05    3.15 
.28 
2.00    1.10 

.44 
.06 

.33 

•  40 

.77 

.17 
.39 

.40 
.78 

1.07 
.22 

CANADIAN    1    ENE 

3.69 

T 

2.  82 

.03       T 

.68       .09 

.05 

,02 

T 
.14 

2.10       T 

1.08 

.02 

CANDELARIA 

4.93 

.04 

.09 

.21 

.71       .51 

.22 

•33       .35 

CANYON 

.01       .27 

CAPPS    RANCH 
CARS   RANCH 

7.38 

.25 

.35 

1.97 

.88       .10 

.60       .42 

.93                     .35 

.36       ,06 

CARRI20    SPRINGS 

3.86 

.72 

.10 

.29       .08 

.02 

.15       T            T 

.40    1*64       ,25 

.05       .03 

•10       .03 

.04 

T 

T 

CARROLL TON 

5.26 

.02 

.34 

.04       T 

.06 

T 

•  23 

1.68 
.25      .08 

CARTHAGE 

11.50 

.09 

.04 

.32 

.81 

.42       T 

.23      .22      .45 

2.00    4,37       ,53 

CASE   RANCH 

.43     1.15 

.33 

CASTELL 

C  EL  IMA 

CENTER 
CENTERVILLE 

2.71 
13.83 
7.86 

.07 

.12 

.08 
.07 

.25 

.28 
.07 

1.03 

.46 
.02       .05 

.13       .12 
.06       .91       .26 
1.08       .04 

.70       ,46 

.29                  6.25 

,53    3.38      .13 

2.75      .20 
.02    1.10 

.12     1.96 
1.31 

.06 

CHAPPEL 

3.05 

.90 

.19 

.38 

.93       .28 

*  37 

.32       T 

- 

T 

CHILDRESS   CAA    AIRPORT 

1.19 

T 

.35 

.16 

T             .36 

T 

CHILL ICOTHE 
CHI  SOS    BASIN 

1.3C 
4.34 

T 

.69 

.45       .13 

.06                     .0? 

.56 
.65       .16 

T 

.01       .95 

.48                     .11 

.10 

.30 

.28       .Of 

.0! 

.85       .21 

.12       .03 

.1C 

CMHISTOVAL 

6.43 

.72 

.49 

1.72       .63 

,74       .79 

.23 

CI80LO  CREEK 

CLARENDON 

7.9C 
3.6C 

2.90 

.12       T 

.50 
2.30       .03 

1.00 

T 

.10 

.59 

3.00                     .4C 
.53       T 

.02 

.05       .0< 

CLARKSVILLE    2    E 
CLASSENS    RANCH 

4.71 
9.9C 

T             .40 

•  44 

1.54 

.26 

.1" 

.48 
T             .26      T 

.47    2.52       .0 
•05    6.18       .4 

.05       T 

•  03 

.3 

.13      .0 
.43 
.02 
.19 

.66 

.1 

CLAUDE 

2.2" 

•  03 

.48       .78 

.31 

.07 

CLEBURNE 
CLEVELAND 

6.7 

7.9: 

.11 

.2 

•  7«* 

1.23 

.01 

.08       .8 

.16 

.12 

,44 

4.96 

•79    2.0 

.17 
1.64       .76       .0 

.06 

CLIFTON    9   E 

7.5 

.12 

..< 

.05 

.16 

2.70 

,07 

3.84 

.26 

.1 

) 

CLODINE 

3.8 

.58 

1.35 

.25       .11       .0 

.04 

•24       .99 

•  1 

•  12 

.4 

.62    1.1 
.2 

CLOUDT    RANCH 

8.6 

.96 

.40       .5 

2.60    1.25 

.70    1.2  5 

.50 

.22 

COLDSPRING    5    S 

11.6 

.41 

.11 

.09 

.41       .0 

.33                   1.8 

T 

T             .72 

.14    1.21    2.7 

}       *84       .79 

COLDWATER 

1.2 

.10 

.65       .25 

S..  N(m«    »t..   MllwlM  «.tlo»   I«i.i 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


13       14       15 


25      26      27 


COLEMAN 

COLLEGE  STATION  CAA  AP 

COLORADO  CITY 

COLUMBUS 

COMANCHE 

CO-STOCK 
CONLEN 
CONHOE 
COOPER 
COPE  RANCH 

COPPERAS  COVE 

CORNUDAS  SERVICE  STATION 

CORPUS  CHRISTI 

CORPUS  CHRISTI  WB  AP    R 

CORSICANA 

COTULLA 

COTULLA  CAA  AIRPORT 

COTULLA  HILLJE  RANCH 

CCX  RANCH 
CRESSON 

CRIOER  RANCH 

CROCKETT 

CROSBYTON 

CROSS  PLAINS  NO  1 

CROWELL 

CRYSTAL  CITY 

CUERO  3  NW 

CYPRESS  1  SW 

CYPRESS  MILL 
DACUS 

OAINGERFIELO  9  S 
DALHART  CAA  AIRPORT 
DALLAS  WB  AIRPORT       R/ 
DANEVANG 
DARROUZETT 

DAVILLA 

DE  LONG  RANCH 

DECATUR 

DEKALB 

DEL  RIO  MB  CITY 

DEN  I  SON  DAM 

DENTON 

DENTON  EXP  STATION 

DEWEYVlLLE 

OIALVlLLE  2  W 

DILLEY 
DIME    BOX 
DI-MJTT    6    E 
DOOLE 
DOSS 

DRYER    1    NW 
DUBLIN 
DUMAS 

DUNDEE    5    WW 
DUNK    RANCH 

EAGLE    MOUNTAIN    LAKE    DAM 

EAGLE    PASS 

EASTLAND 

EOEN    1 

EDNA    3    Sw 

EDO**    1    w 
El   Campo 

.*    AIRPORT      R 
ELDORADO  19  SW 
'  _  r  '  -  u  t 

E*OfiY 

- 

EMGLFMAN    GAROEN 

EJMtS 

EVAOALf 

FA8ENS     1 

r»|R    OAK*     P*N'm 

rAioritLO 

-    .    . 

'ILLE 
FEMIS 

STOBE 

'LATONIA 

'lOWOT 

TLLE 

• 

'OlLfH 

- 


- 

■ 
■ 

- 

■ 

mi 

- 


12.13 
1.09 
8.73 
5.13 


2.50 
10.76 
8.42 
3.52 


5.05 
3.45 
7.13 


8.24 
6.47 
8.39 
6.94 


1.03 
3.28 
10.00 


5.47 

3.48 
2.93 

3.28 
18.48 
10.76 


.08 

.35 

.23 

.27 

.13 

.12 

1.27 

L  •  3 1 

1.67 

.10 

1.46 

.7£ 

.70 

.57 

T 

.24 

.<.S 

1  .?n 

.35 

.2b 

1.08 

.54 

.02 

.27 

.40 

1  .60 

T 

.06    1.02    1.1 


4.02 
11.23 
1.98 


6.13 
9.52 

6.29 


10.76 
6.60 
9.61 
3.90 


.28 
1.96 


.46 
.34     1.50 


.65 
.47 

.13 

.18  2.10 
.29  .69 
.41     1.79 


1.01    2.14 

.10       .13 

.90 

.10    1.46 


.08       .01       .11 

.06 


.03       .12       .90 


.63 
.31 

.30 
.62 
1.77 

1.96 

1.57 
2.38 


■  90 


.97 

.70 

.39 

•  19 

1.35 

.30 

T 

.02 

.97 

•  39 

.53 

.35 

•  15 

.96 

.67 

.65 

•  30 

3.00 

■  94 

.97 

2.53 

.07 

1.40 

•  02 

1.0) 
l.M 

. 


6.61 


.' 


1.04 
.71 


•  06 

T 
.40 

1.02 


■  06 

.41      .25 

.62      .74 

.36    3.24 

1.67 


.37 

1.99 

1.93 

T           .02 

.46 

T 

.09 

1.50 

1.01 

.03 

T 

2.0012.75 

3.50 

1.95      .87 

2.50 
2.73 


2.23    1.03 


4.20    1.51 

1.26    6.32 

1.19 


2.40 
.63      .27 


1.00 
1.72 


1.11 

.70 


.72 
T 
1.62 


11 

34 

.32 

.60 

■20 

.03 

60 

.11 
.17 

.31 

.10 

.01  T 

■  M 

.93  3.63 

.37  .02 

.68  1.46 

1.04  T 
.22 


.76 
.40 
.22 


12 

.0) 
.19 

.  11 

.33       .11 
1.32     ).72 

.  ig 

1  1 

.19 

.09 

.01    2.72 

lOf 

VI 

.19 

,|« 

.03    2.60 
.41 

•  29 

DAILY  PRECIPITATION 

fEXAS 

CONTINUED 

SEPTEMBER    1958 

Station 

Day  of  month 

1    |    2        3 

4    |    5    | 

6 

7    1 

8        9 

10   |    11    | 

12 

13  |    14  |    15 

16       17 

18 

19       20      21 

22 

23      24 

25 

26 

27 

28 

29      30 

31 

XIAO 

3L  1*0   6   NE 

9.31 

.37 

.14       .49 

1.60 

.90 

.12 

.13    1.00 

.12 

1.32 

.22 

.18                     .48 

.62 

.20 

1.27 

.15 

6.96 

T 

.28       .95 

2.65 

.96 

.15 

.04       .31 

.08 

1.23       T 

■  94 

.16       .31       .09 

•  67 

T 

.06 

.04 

.04 

XIAO   I    SE 

7.93 

1.03 

1.25 

.60 

.15 

.60 

1.50                  1 

.10 

.60 

1.10 

WZALES    1 

5.97 

.18 

1*15 

.57      .08 

.84 

1.42 

.06 

.25 

.12 

.23 

.2"' 

.77 

.03 

WZALES    2 

9.4* 

.60 

2.00 

3.30 

.04 

•  33 

.77 

2.40 

UMX 

2.01 

.43 

.33       .52 

•  65 

.08 

:  *.spi)R  Y 

3.84 

.25 

.10 

.30 

.10 

.20 

.65 

1.65 

.10 

.27 

•  22 

LANDFALLS    3    5SE 

3.04 

.22 

.04 

.18 

.33 

•  02 

1.37 

.85 

.03 

IRELAND 

10.16 

.15 

.30 

.05 

.20 

.12    1.75 

.25 

.30    4.40      .89 

•  05 

1.70 

UPEVINE    DAM 

5.61 

.02 

.03 

.19       .03 

.23 

T             .71 

3.14      .97      T 

.29 

*EENVILLE    2    SW 

5.63 

.24 

.05 

.22       .26 

.08 

1.32    2.43 

.01 

T 

tOVETON 

10.68 

■  85 

.51 

1.02 

.42 

6*75      .41 

.61 

.31 

!UVER 

.74 

.27 

.05 

.13 

T 

.14 

•  05 

.10 

JNTER 

1.44 

.25 

T             .05 

.12 

.35       T 

.55       .02 

T             .10 

JTMRIE 

2.50 

.19 

2.10 

.21 

I6ANSPORT 

5.30 

T 

.40       T 

.29 

.11       .40 

.30    3.66      T 

.02 

.12 

T 

*LLETTSV1LLE 

8.22 

.12 

.21 

3.25 

.16 

.62                   1 

.36 

.04    1.01       .03 

1.15 

•  09 

.18 

IMILTON    2    NH 

3.45 

.05 

.19 

.03 

.02 

T          1,80 

.01 

.12      .06 

.07 

.06 

■  0* 

ULIN 

3.06 

.14 

.05 

.03 

2.06 

.27 

.11 

•  32 

.03 

.05 

IRLETON 

6.78 

.36 

T             .18 

T 

.21     1.15 

.45    2.53 

■45 

1.45 

MLIMEN 

8.05 

1.24       .06 

T             .27 

.30 

.23 

.53       .05 

.04       .01 

.47 

T                        1.67 

•04       .49 

.10 

2.20       .04 

.12 

.19 

, 

AVER 

5.62 

1.80 

.20 

.16 

•78      .23 

.96       .30       .11 

1.06 

km 

2.97 

.77 

.52 

1.36 

.20 

•  12 

IaRTLEt 

2.42 

.23 

.56 

.60 

.71 

•  12 

»b<tELL 

4.95 

.03 

.10       .01 

T 

1.86 

1.26 

T          1.12 

.06 

•  44 

.01 

.06 

>SKELL    6    NW 

2.02 

.51 

.01 

.02 

T             .75 

.06 

.24       .01 

.15 

.27 

T             T 

MKtlNS 

7.69 

.40 

2,63 

2.06       .81 

.11 

1.68 

1YNES    RANCH 

6.69 

.30 

.95 

1.29 

.20 

.50                   1 

.20 

1.48       .18 

.17 

.42 

[B6RONVILLE 

3.77 

.14       .12 

.78 

1.10 

.29 

.32 

.05                     .55 

.07 

•  35 

1MPSTEA0 

6.31 

.64 

1.04 

.30 

.07 

.08 

.41 

•20       *45    2.92 

.20 

iNOERSON 

11.35 

.25 

.50 

.62 

•  04 

1.06 

•06    5.11    2.87 

.66 

.14 

:nly 

9.40 

6.15 

.45 

.95 

1*95 

IMRIETTA 

1.09 

.02 

.08 

.25       .27 

.24 

•  23 

^REFORD    1 

2.65 

.60 

.02 

.33 

.50 

1.20 

:*1TT    1    SE 

4.12 

T 

.46 

.17 

.03 

.21 

T           T           T 

.06 

T 

•60      .26      T 

.77 

.06 

.76 

•  13 

.59 

I'D 

2.80 

.11 

.69 

.46 

T             .02 

.12 

.02       T 

.41       .04       T 

.26 

T 

.60 

.07 

T 

IG6INS 

1.58 

1.58 

ILLS60RO 

5.44 

.04 

1.18 

.01 

.43 

.05 

2*9*    1*17 

ITCMLANO 

•  91 

.17 

.34 

•  20 

.20 

NfDO 

11.67 

2.01 

.04       .07 

.53 

1.06 

.61 

.20    2.56 

.47 

•31    3.42 

.12 

.06 

T 

.17 

•  04 

)NEV   GROVE 

3.40 

.50 

.10 

.40 

2.40 

T 

T 

T 

l)R0S  CREEK    DAM 

6.15 

T 

.13 

.65      .61 

.27 

.06 

3.50 

.63 

•  08 

•  22 

T 

>RG€R 

7.30 

.03 

.03 

.37 

.09 

.11 

■  04 

T 

•11       .75 

.33 

.28       .45    4.10 

.05 

.29       .01 

•  21 

•05 

T 

xjston  we  cur               r 

11.74 

T             T 

T            .38 

.99 

1.47 

.04       T 

.09       .01 

.26 

.01       T 

.14       T 

.55 

•39    2.66    3.07 

•  02 

T 

1.11 

•  55 

DJSTON   MB    AIRPORT 

15.40 

T             .26 

2.31 

2.67 

1.80       T 

T             T 

.40 

T             .05 

.05    2.59 

.21 

•19    1.80     1.68 

.16 

■  24 

•  23 

•  30 

•  46 

XI  ST  ON   AL1EF                            R 

7.24 

.41 

.6* 

.28 

.05 

.50 

.05       .85 

•30    1.90       .15 

.05 

.05 

.02 

1.99 

.-5 TON    BARKER 

7.55 

.74 

1.59 

.03 

.46 

.45    2.47 

.87 

•  68 

.26 

juSTON    DEER    PARK 

12.39 

.21 

.30 

1.16 

1.67 

.  lb 

.07       ,72 

.41 

•08    1.62    2.92 

.54 

•  22 

1.60 

.66 

.02 

.03 

iXlSTON   HEIGHTS 

9.66 

.21 

1.21 

.46 

.89       .06 

.12 

•04 

.33      ,22 

•27       .31    2.32 

2*32 

T             .09 

.70 

.08 

.03 

OUSTON    HIDDEN    VALLEY 

10.29 

1.37 

.95 

.18 

1.37       .19 

.33 

•42       .32    2.07 

1.09 

.43       .27 

.20 

1.10 

)'JST0N   MISSOURI    CITY 

6.58 

T 

1.33 

.34 

.03       .14 

.05       .21 

,22 

.02                     .17 

.27       .28 

.02 

•06       .18    1.78 

.79 

.59 

.10 

WSTON   NORTH   HOUSTON 

5.67 

.88 

.33 

.58 

.23 

.15 

.29 

.27    1.47 

.96 

.15 

.14 

■04 

.18 

3USTON    SAN   JACINTO   DAM 

8.23 

1.82 

1.10 

.28 

.87 

•20       .77    3.02 

.17 

MS  TON    SATSUMA                       R 

7.36 

.30 

1.12 

.16 

.15 

.25 

•20    1.60       .26 

1.05 

T 

.  22 

2*05 

5USTON    SPRIN6   BRANCH 

5.70 

1.16 

.30 

.38 

.60 

.11       .12 

•06                  2.14 

.42 

.10 

.27 

.03 

.01 

JMBLE 

6.77 

1.84 

.56 

.11       .13 

.64 

.47       .09 

.27    2.38 

.08 

T 

JM6LE    PUMP    5TATION 

12.90 

3.93 

.70       .30 

2.02 

.50 

.65 

.50 
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JST 

5.23 

.50 

1.85 

.50       .10 
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JHTSVIL'-E 

7.55 

T 

.13 

.01 

,.10       .07 

1.60 

.43 

.07 

.06       .80    2.57 
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.52 

.69 
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.02 

»£ 

11.01 

.47 

4.10 

.27 

.27 

.60 
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.17 

2.50 
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.60 

.06 
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3.33 

1DIAN   CAP 

2.31 

T 

.37 

.19       T 

T 

.29 

.57 

•04       .11       T 

.13 

.74 
.33 

.08 

OVA   PARK    EXP    STATION 
*CKSBORO 

2.25 
1.85 

.15 

T 

.63 

.15 

.74 

.42 
.66 

.51 

T 

T 

.05 

,25 

T 

tCKSON   HILL    GUARD    STA 

9.92 

.25 

.50 

2.16 

.63 

.36 

•39    2.36    2.43 

•  23 

.12 

.49 

*«S0NVILLE    EXP    STA 

9.71 

T             .05 

.15 

.29 

.01 

.66 

.02 

.47 

.28       .34    1 

.22 

2.29    1.52       .21 

.23 

.01 

.10 

.30 
3.15 

1.54 

.01       .01 

KKSONVlLLE 

10.25 

.30 

.05 

.20 

.05 

.60 

.10 

.95 

.50 

3.75       .40 

WES   RIVER    RANCH 
1RRELL 

4.40 

8.40 

T 

.30 

T 

.45 
.26 

.47 
.16 

1.20      .02 

•  08 

.90      .72 
1.27 

.20 

,62       .65 

.04    2*26       T 

•  29 

.10 

.02 

2.71 

.08 

.52 

>SPER 

9.08 

.40 

1.76 

.57 

,22 

1.51 

1.40 

2.40 

•  30 

fDDO 

6.75 

.50 

.48 

1.66 

.10 

.45 

.25      .15 

.24 

.90 

.56 

1.26 

2.20 

:FFERSON 
HNSON    RANCH 

4.85 
5.32 

.08 

.46 

T 

.49       .37 
1.00       .40 

.75 
.86       .24 

.04     1.41       .17 
1.30 

.21 

.15 

.96 

.81 

•  12 
.35 

3NES    C    BAH    B    RANCH 

2.68 

.60 

.24 

.45 

.80 

.59 

)NES    MW    RANCH 

;XIR0ANTON    A    SSE 

7.18 

1.08 

1.39 

.13       .93 

.55 

.10 

1.12 

1.44 

•  44 

JNC1 ;on  CAA    AIRPORT 
tRNACK 

4.06 
8.67 

T 

.49 
.78 

.73 

•43       .13 
.15    1.02 

.26 

•  26 

.03 

•  82       .11 

.60 

.13 
.02 

.35       .10       .08 

.04    2.00     1.64 

•  02 
.13 

T 
.02 

.28 

•  10 

.02 

1.45 

.56 

»RHES   CITY 
VTY  WOLF   HILL 

12.38 
8.71 

.50 

1.40 
.56 

.86 
1.38 

.34 
.05 

.10 

.  10 

.79 

.08 
•36      .08 

.66       .10    3.58 
,12       .34    4.60 

3.79 
.48 

.34 

■  16 

.30 

UJPHiW 

6.75 

■  02 

T 

.68 

2.03 

U07 

.02 

•42    2.44 

.07 

T 

T 

T 
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6.66 

T 

.13 

1.B7 

1.22 

.30       T 

.10 

.36 
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.10      .06      .05 

2.16 

.05 

•  20 
.10 
.46 

:nnedale  6  ssw 

6.54 

.15 

.28 

.16       .13 

.05 

.27      .35 

.56    2.20      .02 

2.25 

•  37 

2.98 

.93 

.15 

:HT 
I:PRVILLE 

6.29 
6.84 

.45 

1.08 
1.30 

.15 

.13       .50 

T 

•  27 
.25 

•38      ,29 

.55 

1.40       .62       .04 

.40 

.20 

.05 

.15 

•  15 

.02 

llLLEEN 

INGSVILLE 

"BYVlLLE    FOREST    SERV 

2.11 
11.55 

13.67 

.06 
.77 

1.80 
.06 

.28 
.03 

.10 
.50 
.05 

.12 
1.38 
1.03 

.30 
1.70       .02 

.31 

.30 

.25      .28 

1.08 
.42      .31 

•22 

.91 

.47 

.15 
.24       .39    2.20 
•  3.5    2.44    5.68 

.63 

.21 

.04 
.03 

.06 
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2.41 

■  41 

.87 

.04 

1.05 

.13 

*APP   ft    SW 
!«I   CITY 

3.06 
1.29 

.05 

T 

.43 

.22 
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.23 

.15 
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T 
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T 

T 
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T 
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T 

3.50 
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T 

.61 
.13 
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T 
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3.12 
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2.64 
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T 
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.39 
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.09 

.15 

.44 

T 
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.26 

.01 
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T 
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'REDO   MB    AIRPORT                  R 

>TEX 
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6.52 
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.56 
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T             .68 
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1.06 
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.03 
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T 
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WON   DAM 

7.56 

.01 
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.10       .01 
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.01 

.33 

IWN 

5.90 

.06 

.45 

1.70    2*10 

1.20 

.32 

•  07 

.70 
•  54 

:aoay 
:norah 

5.09 
2.45 
3.24 

.55 

1.35 

.78 

1.65      .30 
.02       .03 

.54 

.61 

.41 

.02 

.04 

:VELLAND 

.45 

.03 

.05 

T 

.02 

.41 

1.04 

.33 

.81 
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:«ISVILLE 

4.44 

.02 

.11 

.55 

2.00    1.71 

.05 
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13.55 

.10 

T 

.65 

1.22 

.32 

.89 

.15       .57 

.10 

.42 

.85    6.20 

.50 

.32 

■  04 

.17 
.15 

.05 

.35 

iBEPTY   HILL 

7.95 

.35 

3.57 

1.94       .35 

.32 

.50 

.10 

•  32 

.25 

'  LLIAN 

3.00 

1.50 

NOALE    5    SE 

7.78 

.07 

.20 

.77 

.30       .02 

1.31 

.31 

.13    2.99       .12 

.03 

T 

T 

■  60 

•  93 

'NDEN 

6.34 

.03 

.05       .16 

.17 

.77    1.11 

•  33 

2.17 

.33 

.46 

.28 

.48 

PAN 
i  PSCOMB 

2.55 
1.62 

T 

.05 

.24 
.22 

.41 

.02       .06 

1.18 

•50      .70 
.01 

.01       .24 

.16 
.04 

?" 

•  0  1 

.09 
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2.55 

.39 

.07 

.14 

1.39       .56 
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3.88 

.05 
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DAILY  PRECIPITATION 


TEXA 
SEPTEMBER   195 


LIVINGSTON 

LLANO 

LOCKHART  2  NW 
LOMETA 
LONG  LAKE 

LONGVIEW 

LOOP 

LORENZO 

LUBBOCK 

LUBBOCK  WB  AIRPORT 

LUFKIN  CAA  AIRPORT 
LUL1NG  1  SE 
LYNXHAVEN  RANCH 
MADISONVILLE 
MAGNOLIA 

MANCHACA 

MANSFIELD 
MANSFIELD  DAM 
MARATHON 

MARCO 

MARFA  16  S 
MARL  IN 
MARSHALL 

MARTIN  RANCH 
MARYS  CREEK 

MASON 

MATADOR 

MATAGORDA 

MAUD 

MAURBRO 

MC  ALLEN 

MC  CAMEY 

MC  COOK 

MC  DONALD  STORE 

HC  GREGOR 

MC  INTOSH  RANCH 
MC  KINNEY 
MEMPHIS 
MENARD 
WENT ONE 

MENZIES  AL  RANCH 
MERCEDES  7  S 
MERRILL  RANCH 
MERTZON 


MIDLAND  KB  AIRPORT 
MIDLAND  *  ENE 
MIDLOTHIAN 
MILLER  RANCH 

MINEOLA 

"ISCOAL    WELLS    CAA    AP 

MIRANDO    CITY 

MISSION 

MOBEETIE        2    S 

MONTAGUE 
MONTGOMERY 
-ORGAN    mill 
MORSE 

MOSCOW  1  SE 
MOSS  RANCH 
MOUNT  LOCKE 
MT  PLEASANT 
MOUNTAIN    CREEK 

"UCNSTCP 
MW.E5MOE    1 

HUM   t> 

NACOGOOCMES 

MCLEV 

■■ 

■ 


L2 

5 

20 

10 

82 

95 

12 

83 

fi 
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5 
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.0 
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9 

78 

7 

95 

3 

80 

6 

90 

6 

15 

7 

10 

6 

70 

6 

02 

4 
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3 
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3 

83 
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1 
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13 
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.62 
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3*42 
1.91 
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13 
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1.21 
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3.02 
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! 

01 

' 

/., 

1 

" 

5 

L> 

1) 

55 

7 

71 

9 

!V 
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- 


II 

' 

.» 

1? 

* 

.•■ 

14 

«/ 

11 

. 

>< 

4 

IJ 

.i> 

.17 

T  .50 

.0?      .3?    1.94 


19   20   21   22   23   24   25   26   27 


.13  7.36   .03 
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.49   .02   .10 


.34  1.49 

.52 

.65 


.09   .75 

2.80 
3.20 
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2*34 
3.12 

.19 


1.48 
.56 


.15 


.20 


1.82 


1.60 
.58 

.47   .09 

2.70 

.70   .59  ,22 


1.23 
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1.25 
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1.13  1.20 
.26 

1.33  .30 
.15 
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.78  1.04 

.35 

.40  2*40 

3.20 


1.47 
1.5* 


1.1. 
.5.   .53   .42 


.15   .08   .05 


28   29   30  I  31 


.96 

.32 

1.21 


3.00  1.12 


.  \l 
.3* 


.73 

2.04 

.12  1.26 

.02 

.10 


.55   .6* 

1.08 


.16 

T     .08   .70 

2.43   .05 

.38 

.45   .20   .04 


2.18 

1.00 

.73 

.05       .15 

.04   T 

.30   .01  1.60 


.02 


.55 


1.13 
1.17 


1.27 
.15 
.10  1. 


.43   .03  1.02 
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.40 


,07  .  I  'i 
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.16 

.06 

.97 

.80 

.40 

.20 

T 
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DAILY  PRECIPITATION 


.-EPIEMaEfi     1966 


Day  of  month 


13       14       15 


22      23      24 


25      26      27 


28      29      30 


PLAINVlEW 
POINT    COMFORT 
POLAR 
PONTOTOC 
PORT    ARTHUR 

PORT  ARTHUR    WB    AIRPORT    R 

PORT  ISABEL 

PORT  LAVACA 

PORT  MANSFIELD 

PORT  OCONNOR 

POSSUM   KINGDOM    OAM 

POST 

OOTEET 

POYNOR 

PRADE    RANCH 

PRESIDIO 
PRICE 

PROVIDENT    CITY 
PUTNAM 
OUANAH    5    SE 

QUIT AGUE 

QUI  THAN    2    S 

RAINBOW 

RANGER    PUMP    STATION 

RAYMONDVILLE 

RED   BLUFF    CROSSING 
RED   BLUFF    DAM 
REFUGIO 
REKLAW    3    NE 
R1CARD0 

RICHARDS 

RICHARDSON 

RICHLAND    SPRINGS 

RICHMOND 

RILEY   BEN    RANCH 

RINGGOLD 

510    GRANDE   CITY    2    E5E 

RIOMED1NA    2    N 

RISING    STAR 

RIVERSIDE 

ROANOKE 
ROBERT    LEE 

SOBSTOWN 
ROBY 
ROCKLAND    1    N 

ROCK PORT 
ROCKSPRINGS 
30CKWALL    3    WSW 
ROOSEVELT 
ROSCOE 

ROSENBERG 
ROSS 
ROSSER 
ROT  AN 
RUNGE 

RUSK 
SAB  I  HAL 

SAN   ANGELO   DAM 

SAN   ANGELO   WB    AIRPORT       R 

SAN   ANTONIO    WB    AIRPORT    R 

SAN   BENITO 
SAN  MARCOS 
SAN   SABA 
SANDERSON 
SANDY 

SANGER 
SARITA     7    F. 
SCHULENBURG 
SEALY 
SEGUIN 

SEMINOLE 
SEYMOUR 
SHAMROCK 
SHERMAN 
SHERWOOD 

SILVERTON 
SINTON 
SLATON    5   SE 
SLIOELL 
SLOAN 

SMITHV1LLE 
SNYDER 
SONORA 
SPEARMAN 
SPINKS    RANCH 

SPRING   BRANCH    2    SE 
SPRINGTOWN    3    W 
SPUR    1    WNW 
SPURGE R   DAM    B 
STAMFORD    1 

STEPHENVILLE    3    NE 
STERLEY 
STERLING   CITY 
STERLING   CITY    9   NW 
STRATFORD 

STRAKN    8   NNE 
SUGAR    LAND 
SULPHUR    SPRINGS 
TAHOKA 
TALPA 

TAMPICO 
TARPLEY    I    E 
TASCOSA 
TAYLOR 

TELEGRAPH 

TEMPLE 
TENNYSON 
TERRELL 
TESCO 
TEXARKANA   DAM 

THOMPSONS    3    WSW 
THORNTON 
THREE   RIVERS 
THROCKMORTON 
THURBER    5    NE 
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1 
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2 
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1 
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3 

.57 
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.76 

.25 

.10 

-0* 
22 

.09 

1.16 

3 

.08 

1.13 
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T 
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DAILY  PRECIPITATION 
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Day  of  month 

Station 

1    |    2    |    3 

4    |    5 

6 

7    1 

8    | 

9 

10  | 

11     1 

12 

13       14       15 

16 

17 

13 

19      20      21 

22  1 

23      24 

25  1 

26 

27 

28      29 

30 

31 

TlLDEN 
TOMBALL 
TOYAH 
TRENT    2    ENE 

7.77 
6.  56 
2.81 
5.39 

T 

.  79 
.72 

T 

1.55 
.29 
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.14 

.40 
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.23 

.90 

.05 
.01 

T 

.19 

.43 

T                        T 

2.00 

.08 
T 
1.73 

1.40 
.21 

.33 

.30    1.63 

.60    2.82 
T 

.06 

.52 
.08 
•  26 

.23 

T 

.12 

1.26 
.40 
T 
.30 

.35 

L.49 

.06 

•31      .03 

TRENTON 

TRICKHAM 
TRINIDAD    1     SW 
TROY 
TRUBY     1    SE 

TULIA 

3.27 
5.11 
6.03 
5.8b 
2.32 

.17 

•  24 

.  16 

.28 
.23 
.19 
.29 

.11 

.46 
.08 
.81 

.02 
■  27 

.09 

.45 

.20 

.32 

.11 
2.36 

.70 
.14 
T 
2.16 
.17 

.34 
•  12 

•01 
T 

.80 
.22    3.44 
1.11       *64 
.20 

.04 
.80 

•  15 

.06 
.42 

.05 

•  66 

1.25 

.18 

.05 

1.75 

.05 

.06 

.12 

TYLER    4    NE 
UMBARGER 
UVALDE 

VALENTINE     10    WSW 
VALLEY    JUNCT ION 

8.37 
2.12 
5.6* 
5.49 
9.79 

T 
T 

.03 
.12 

.30 

.75 
1.07 
.65 

.52 

.20 
.16 
.96 

.02 
.28 

.20 

.15 

.60 

.  14 

1.61 

T 

.30 

.06 

T 
.10 

.04 
.30 
.60 

1*23 

1.60 
2.67 

.02 
.16 
•  16 

.24    2.36      .15 

.45       .18 
1.45    2*50      .10 

T 
.07 

.01 

.07 
T 

1.49 

.56 

.28 

.04 

•  20 

2.13 

.53 

.10 

.24 

.71 

.95 
.86 

T 

.60 

VALLEY    VIEW 

VAN    HORN 
VANCOURT 
VEGA 
VENUS 

3.72 
4.39 
7.12 
2.17 

5.70 

' 

T 

T 
.50 

T 

.16 

.55 

.96 

.11 
.50 

.65 

1.17 
T 

1.20 

.75 

.22 

.51       T 

.09 

.28 

1,55 

•  51 

•  70 

.78 

1.15 

1.21 
1.80 

4*60 

T 
.28 

.40 

.11 

T             T 

T 

•  14 

•  61 

.03 
•  11 

•52       .03 

.92 

T 

T 

VERNON 

VICTORIA    H6    AIRPORT            R 

VOSS 

WACO    WB    AIRPORT                        R 

WAELDER    7    SSW 

1.94 
13.43 
5.33 

4.68 
7.42 

.12 

.39 
T 

1*90 

.35 
.57 
.20 

.69 

.30 
.02 
1.71 

.08 
.26 
.06 
.80 
.54 

.06 
.36 

.07 

.75 

•  06 

T 

.72 
.07 
1.02 

.36 

.29 

.63 
1.80 
.75 
•  32 

T 

1.05 
T 

1.06       .24    3*43 

.06 
1.09       T 

.16       .90 

2.87 

.54 
1*18 

.15 

.70 

T 

.36 

.06 

•  12 

1.24 

.08 
1.07 
•03 

.03 

.34 

•01 
•43 

WALLER    2    SSW 

WARREN 

WASHINGTON    STATE    PARK 

WATER    VALLEY 

7.39 
13.01 
6.68 
7.18 

T 
T 

.99 

.35 

1.23 
.08 
T 
.34 

.20 
.12 

.58 

T 

T 
T 

.17 
1.12 

•  15 

.11 

.10 
.06 

.40 
.09 
T 
1.72 

T 

.77 

.13 

.98 

•02 

.75       .37    1.99 

•11    2.28    1.86 

.52    4.72 

.36 
1.58 

.20 
1.20 
.04 

.10 

.11 

.32 

1.03 
.46 

.99 

.51 
.04 

1.75 

WATER    VALLEY    11    ENE 

WAXAHACHIE 
WEATHERFORD 
WEBB 

WELLINGTON 
WESLACO    2    E 

15.03 
3.58 
5.85 
2.15 
4.58 

.08 

.72 

.07 

.03 

.13 

.61 
.22 

.39 

.12 
.01 
.10 
.05 

.25 

.01 

1.00 

.17 

.09 

T 

.07       .59 

1.64 

.22 

1.60 

1.66 
.33 

T 

.64 

0.80    1.75 

.01    1.03       .01 
4.75 

.20       .05 

.01 

.75 

.12 

.77 

.11 

.01 

WHARTON 

WHITNEY    DAM 

WHITSETT 

WICHITA    FALLS    wB    AP            R 

WICHITA    VALLEY    FARM    29 

10.92 
2.62 

14.56 
.42 
1.88 

.02       .12 
T 

1.42 
.05 

1.70 

T 

.69 

.07 

5.70 

.02 

.02 

1.09 
.65 

.04 
.35 

T 

.06 

.49 

.14 
.04 

•  05 

1.66 

.12       .10 

T             .04 

.20 

.41 
.03 
.15 
.25 
.90 

•  05 

.57 

.03 

.11       .33    2.20 

.81       .84 

T          1.40    2.30 

T             T            T 

.04 

1.74 

.40 

T 

T 

.10 
.12       T 

.01 

.30 

T 

.15 

.48 

.80 
.05 

.07 

•  26 

.11 
.35 

T 
T 

.20 

T 

T 

T 

WILLIAM    HARRIS    RESVR 
WILLS    POINT 
WILSON    RANCH 

13.49 
5.31 
11.24 

.07       .83 
.36 
.37 

.07 
.51 

.25 
•  99 

5.00 
.15 
.27 

.17 
.4)8 

•  09 

.13 

.47 
.33 

•  59 

.33 
.65 

.03 
2.43 

.06 
.70 

.47 

2*40 

T 
T 

.15      »           • 

.40    2.40       .02 
3.00       .20       T 
.15 

3.00 
.35 

T 

.05       T 

T 

.26 

.30 

.46 

.56 

,45 

WINCHELL    2    WNW 
WINK    CAA    AIRPORT 

3.09 
3.23 

T 

.53 
.33 

.27 

•  03 

1     .01 

.02 

T 

1.81 

.04 

.72 

T            T 

T 

WINNSBORO 

WINTER    HAVEN    EXP    STA 

WINTERS 

5.16 

7.56 
4.82 

.27 
.24 

.11 
.56 
.42 

.11 
.13 

1.47 
1.66 
.56 

.65 

.05 

.41 

.03 
3.10 

.06 

.23                     .4" 

.10 

.23 
2.17 

T 

.15    2.52       .15 
.74       .02       .24 
.20 

•  03 
.09 

.12 

.18 

.05 

WOLFE    CITY 
WOOD SB OR 0 

12.75 

2.25 

.37 

2.83 

.50 

.29 

.3C 

•  76 

T 

T 

1.32       .36       .61 

.32 

T             T 

1.16 

1.31 

.33 

T 

YOAKUM 
YORXTOWN 

YSLETA 

6. 76 
9.09 
5.14 

T 
.35 

.66 

1  .00 
3.80 

T 

.04 

.27 

.77 

.10 

.02 
T             .03 

!     *97 
•  92 

•  55 

.07                     .24 
.55 

2.15 
3.00 
.01 

.56 

•  45 

.39 
.20 
.84 

2.35 

.08 

•34       .10 

DAILY  TEMPERATURES 


Station 


ABILENE    KB    AIRPORT 

»GUA    NUEVA 

ALBANY 

ALICE 

ALPINE 

AHARILLO    MB    AIRPORT 

ANAHUAC    6    E 

AN6LET0N   A    NE 

ANSON 

•RHSTRONG 

ATHENS    2    SSE 

AUSTIN  MB   AIRPORT 

AUSTKELL    XL    REF 

(ALL1NGER    2    N 

IALHORHEA    EXP    PAN 

IAY  CITY   WATERWORKS 

1AYTOWN 

IEAUMONT 

IEAUNONT    EXP   FARM 

lEEVILLE    5    NE 

ELTON    DAM 

ENBROOPC    OAH 

IG  SPRING 

I  SHOP 

LANCO 

OEME 

ONHAN 

OR6ER 

0R6ER   3   V 

3d  IE 

3W  3  SE 

'ACKETTVILLE 

tAOY 

'EClCENRIOeE 

lERHAM 

"06EPORT 

I0NS0N 

OWNFIELO    2    E 

OKNSVILLE    KB    AIRPORT 


MAX 
MIN 


TEXAS 
SEPTEMBER  1958 


Da*  Ol  Month 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


97   96   95 
70   72   72 


97  100 
70   70 


100 
69 


93   93   93 
65   68   68 


91   91   91 
71   71   72 


100   97   98 


95   93 

73   70   67 


93   91   85 
71   66   71 


98   94   94 
65   61   65 


98   95   81 
74   76   72 


67   65   67 
90   83   78 


81   85 
73   72 


98   96 

75   73 


MAX 
MIN 


97   99   96 
65   65 


96  95  93 

74  72  72 

91  90  89 

73  73  72 


71   73   72 


100   98   98 


95   97 
72   71 


96   99   96 


95   93 
72   71 


95   95   94 
70   70   72 


96   85 

71   73 

91 


68 


89   85 
71   72 


95   88   89 
74   72   74 


80   88 
69   75 


96   94   91 


86   86 

70   70   68 


87   86   85 
69   69   67 


86   90   85 


79   79   89 
63   62   66 


80   61   85 


82   82   85 

71   72   71 


91   91 
73   75 


82  90 

71  69 

86  90 

74  72 


10   11   12  13   14   15    16   17   18   19 


89   80 
73   74 


85   80   81 


91 

85 

81 

72 

71 

74 

93 

86 

91 

71 

75 

74 

97 

96 

79 

74 

73 

72 

95 

94 

90 

73 

73 

73 

95 

95 

93 

70 

72 

71 

95 

91 

90 

71 

67 

67 

MAX 
MIN 


96 

94 

95 

67 

70 

72 

100 

97 

95 

73 

73 

97 
70 

69 

96 
73 

95 

95 

95 

63 
100 

70 
97 

71 

95 

70 

72 

72 

96 

98 

95 

69 

74 

71 

96 

99 

99 

73 

72 

72 

94 

92 

9«   97   97 


99  100 
73   70 


92   93   94 
62   59   62 


90   92 
74   73 


84   82 
75   74 


85   83 
68   67 


82   86 

73   73 


S3   88 
73   71 


92 

84 

68 

70 

87 

85 

68 

70 

94 

91 

6b 

71 

92 

90 

63 

70 

89 

87 

65 

67 

95 

92 

69 

71 

95 

92 

69 

72 

100   94   92 

71   71   67 


90 

88 

63 

67 

93 

86 

66 

71 

94 

82 

74 

74 

97 

95 

69 

69 

100  101 
69   72 


68   67   65   69   70   72 


95   95   90 
63   61   60 


92   79 
72   73 


83   84   85 
74   72   71 


85   85 
72   72 


82   86 
73   73 


88   80   88 

73   72   69 


82 

72   72 


86   94 
69   69 


70   70   69 


92   90 

66   68   64 


90   94   90 
66   66   63 


74   74   74 


86   79   84 
64   63   57 


86   89   90 
72   72   74 


92   95   96 
73   72   72 


89   94   91 
71   73   72 


87   89 

73   73   76 


87   90   92 
64   65 


90   89 
73   74 


87   84   72 
66   66   66 


90   89   88 
63   64   68 


94   90   90 


86 

89 

80 

69 

74 

84 

59 

65 

63 

50 

47 

50 

89 

85 

89 

84 

90 

89 

66 

67 

67 

73 

72 

72 

85 

84 

88 

88 

87 

84 

72 

72 

74 

74 

74 

72 

93   92   91 

72   72   73 


84   88   90 
68   65   69 


92   92 

74   75 


90   92 
72   72 


90   88 
73   73 


90   91 
71   73 


90   92 
72   69 


86   92 

69   70 


87   94 
73   73 


85   86 

69   70 


83 
69 

85 

71 

84 
70 

92 

72 

87 
68 

91 
70 

90 
62 

90 
64 

92 
65 

81 
62 

83 

64 

90 

65 

92 

71 

85 
68 

90 
70 

87 
72 

87 
68 

84 
68 

85 
70 

90 
72 

87 
72 

SO 
62 

77 
63 

80 
67 

90 

70 

81 

70 

90 
71 

87 
73 

81 
74 

87 
71 

88 
73 

88 

71 

85 
72 

72 

69 

67 

87 
60 

77 
65 

84 
66 

89 
75 

88 

75 

85 
74 

87   88 
67   65 


88   83 
73   72 


89   87   85 
62   64   65 


86 

89 

90 

68 

70 

70 

92 

88 

87 

71 

70 

69 

90 

86 

8? 

66 

68 

62 

88 

82 

6  5 

64 

67 

59 

95 

90 

87 

68 

68 

65 

91 

94 

88 

69 

67 

65 

89 

90 

92 

71 

73 

73 

85 

87 

90 

65 

66 

65 

93 

89 

86 

69 

67 

62 

93 

91 

93 

72 

72 

74 

93 

97 

86 

70 

69 

67 

67 

66 

64 

87 

88 

66 

61 

65 

65 

90 

90 

90 

75 

74 

75 

88   90 
70   72 


87   88 
69   70 


85   86 

70   72 


85   86 
68   72 


89   90 
68   68 


86   89 
64   67 


86   88 
62   68 


86   85 
64   66 


85   86 
61   65 


89   88 
61   64 


88   93 
64   62 


88   79 
62   64 


85   86 
63   68 


85   86 
60   65 


90   87 
71   71 


85   85 
60   65 


88   89 
67   71 


64   66   69 


85   86 
59   60 


92   92 
74   75 


75   75   84 
65   55   57 


61   55   53 


74  73  73 

87  80  77 

71  65  69 

84  74  80 

73  66  66 

81  89  87 

72  74  72 

79  84  77 

65  56 


86   86 
71   74 


86   90   92 

72   75   73 


61   54   50 


61   69   86 

72   74   72 


86   86   81 
74   70   72 


91   93 
75   76 


80   83 
70   74 


87   87   89 
76   75   77 

84   75   85 


22  23  24 


84   88 

68   74   73 


93   91   93 


83 

87 

88 

72 

61 

66 

61 

50 

82 

86 

90 

90 

75 

75 

74 

75 

89 

89 

90 

89 

76 

78 

74 

74 

90   92 
75   76 


89   90 
71   75 


88   85 
71   73 


92   85 
72   62 


90   85 
72   62 


80   83 
65   55 


85   93 
74   75 


88   79 
69   68 


78   76 
71   61 


86   80 
70   60 


82   75 
55   49 


74   75 
54   52 


75   78 
68   55 


89   85 
68   59 


71   65   66 


86 

85 

72 

76 

83 

85 

73 

73 

89 

36 

77 

73 

89 

85 

73 

72 

87 

89 

72 

74 

84 

82 

70 

72 

75 

85 

6G 

68 

B2 

88 

65 

65 

79   91   90 


74   76   74 


87   88   77 
70   66   57 


90   91   89 
69   66   67 


92   90   86 


90   89 
74   69 


74   72   7  1 

89   87   90 
79   76   73 


29   30   31 


51   54   62 


71   69   69 


80 

63 

82.1 

53 

43 

56.8 

81 

62 

86.2 

6  0 

62 

70.7 

81 

90 

86.3 

63 

70 

72.0 

86   85   87 

68   69   68   67   64   67 


86   86 
69   72 


63   69   68 


86   80 
67   58 


77   83 
55   54 


93   80 
67   58 


70   71   71 


84   78 
59   49 


85   87 
73   74 


8c 

89 

90 

62 

59 

60 

85 

91 

84 

58 

58 

55 

80 

85 

86 

68 

70 

68 

61 

73 

85 

63 

68 

64 

83   87   90 


78   84 
65   68 


73   85 
69   68 


88   75 
72   70 


85   90 
57   56 


87   90 
76   78 


81   86   90 
75   78   76 


82   90   93 

74   74   77 


82   91 
76   74 


91   88   90 
74   76   73 


85   93 
75   73 


85   79   90 


80 

65   72 


85   85   89 
70   72   70 


85   87   87 
70   73   71 


81   91   91 
69   77   73 


90   92 
64   5  5 


83   88   90 
61   66   64 


86 

95 

93 

90 

73 

76 

71 

68 

79 

90 

91 

90 

71 

73 

71 

69 

90 

90 

90 

91 

70 

73 

72 

70 

90   91   92 


86   81   90 
70   72   75 


84 

91 

71 

72 

80 

89 

61 

6  4 

92 

91 

78 

78 

94   92   89 


91   90   87 
75   74   73 


90   89   83 
74   70   71 


93   93   92 
73   73   69 


69   63   63 


92   89   91 


90   86   86 
70   67   69 


86   83   83 

70   70   68 


91   92   82 
73   71   60 


84   78   71 
53   52   55 


75  76  72 

79  80  85 
57  51  64 

80  84  66 
64  60  58 

81  86  91 
71  69  71 

77  78  79 

55  57  59 


89   75   86 
69   67   68 


77   82   88 
65   61   76 


84   78   85 
68   63   63 


83   79   85 
66   59   64 


67  63  67 

92  85  80 

70  66  56 

94  92  86 
74  72  72 

95  94  89 

72  71  70 

91  90  90 

71  68  70 

92  67  79 
65  55  58 

90  88  89 


6  s 

80 

84 

70 

65 

66 

76 

79 

83 

61 

58 

63 

61 

77 

SO 

53 

54 

62 

73 

73 

81 

54 

60 

63 

87 

92 

66 

72 

61 

77 

82 

62 

54 

57 

77 

79 

86 

6" 

54 

63 

77 

79 

77 

50 

54 

54 

75 

68 

84 

52 

55 

43 

70 

82 

78 

51 

54 

43 

78 

78 

75 

51 

55 

53 

81 

78 

81 

51 

53 

57 

87 

65 

60 

71 

67 

6  6 

78 

79 

84 

60 

58 

61 

78 

82 

72 

46 

60 

53 

86 

80 

85 

66 

59 

62 

62 

80 

65 

52 

80 

70 

82 

5  8 

52 

56 

63 

67 

77 

49 

53 

51 

84 

88 

91 

72 

69 

75 

88.3 
64.2 


89.8 
72.8 


85.6 
69.2 


88.1 
70.8 


87.2 
74.6 


86.3 
64.1 


88.3 
72.9 


85.7 
72.0 


87.6 
71.8 


86 

.9 

68 

.  1 

86 

6 

6  5 

.1 

92 

.1 

72 

.9 

8  5 

.6 

o7 

5 

85 

.8 

67 

9 

67 

3 

66 

9 

86 

4 

60 

1 

64 

4 

60 

1 

67 

3 

66 

3 

87 

1 

66 

0 

69 

6 

70. 

6 

85. 

0 

64. 

5 

86. 

7 

65. 

6 

69. 

0 

71. 

3 

89. 

3 

67. 

4 

84.5 
59.2 


89.1 
74.3 


CONTINUED 

DAILY  TEMPERATURES 

SEPTEMBER 

TE«-_ 
195£ 

Day     Of  Month 

a 
1 

< 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

0 

11 

12 

3 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

r. 

31 

BROWNWOOD 

t 

1AX 

UN 

94 
70 

97       94 
71        72 

95       91       89 
70       67       69 

84       80       86 
69       70       67 

86      90       92 

68       67       65 

90       86       86 
67       63       67 

86       81        64 
69       57       60 

85       85       88 
66       67       67 

89       86       90 
69       72       71 

90      90       89 
71       65       69 

83      80       66 
57      58      61 

87.7 
66.7 

BUCHANAN    DAM 

<AX 
UN 

95       93 
72        74 

93       92       87 

72       71        73 

80       82 
71       71 

85       87       86 

70       77       71 

84 
69 

90       79       72 
73       65      68 

82 
72 

85       86       89 
75       75       72 

89       89 
72       71 

80       83 
60      70 

85.8 
71.1 

BURNET 

*AX 
UN 

95 

71 

94       94 
73        73 

94       92       65 

71        68       71 

84       82       66 

71        70        71 

86      66       88 
70       72       68 

85       83       89 
64      67      69 

81       79       83 
72       60      65 

80       83       87 
72       64       70 

86       67       69 

75       74       72 

69      67       81 
71       66      69 

78      81       87 
59      55      65 

66.2 
68.7 

CAMERON 

■UN 

98 
73 

95       95 
71       69 

93       68       87 

71        72       73 

85       88       90 
72        73       70 

92       92       90 
71       72       70 

85       67      93 
66      65       70 

84       76       80 
71       64       68 

86       82       67 

71        71        74 

85       93       92 

75       68       73 

92       93       81 
72       73      69 

61       85      89 
57      59      60 

88.1 
49.4 

CANADIAN    1     ENE 

*AX 

<IN 

96 
64 

96       95 
68       68 

91        91       91 
70       68       66 

66      85       90 
62       66       65 

91       89      86 
65       66       58 

85       85      80 
59      67      66 

76       73       80 
59       46       49 

84      88      8  7 
61        61        60 

63       86      93 
60       69       66 

89       84       75 
58       52       53 

72       62       81 
47       58       44 

85." 

60.: 

CANYON 

HAX 
H1N 

92 

64 

93       93 
66      67 

90       90       90 
69       63       64 

85       82       90 
63       61       60 

89       63       87 
63       64       57 

84      90      88 
57      68      60 

74       76       84 
56       48       48 

85      91       87 
60       54        52 

85       87       88 
61        67       61 

84       76       73 
51       52       55 

64      78      61 
51       53      44 

84.  C 
58.  ( 

CARRI20    SPRINGS 

MAX 
MIN 

99    101       96 
75       73       76 

100       96       89 
74       71        75 

90       92       91 
74       76       77 

91       93       94 
75       76       77 

95      90      91 

77       74       76 

92       65       75 
77       72       70 

84      89      93 

75       74       77 

94       91        93 
75       77       73 

93       94      92 

75       74       76 

89       64       84 
71       63       75 

91.' 
74.: 

CARTHAGE 

MAX 
MIN 

97 
72 

96       96 
69       67 

95       89       86 
69       72        72 

83       89       91 
72       69       69 

92       87       78 
69       72       69 

80       90      93 
64       68      70 

93       76       73 
69       68       66 

80       76       87 
69       70       72 

85       92        92 
70       73       74 

91       93       82 

71        72        71 

75       79       83 
56      49      62 

86.1 
68.1 

CENTER 

MAX 
MIN 

9* 
72 

96       95 
70       69 

93       90       87 

68       71        72 

84       82       88 
72        70       69 

92       93       90 
68       72       69 

60       80      88 
65      66      69 

91       91       75 

70       71       69 

74       83       77 
69       70       71 

88       79       92 
70       72       72 

93       91       90 
71       70       71 

68      78      83 
56      52       58 

86. 
68. 

CENTERVILLE 

MAX 
MIN 

96 
69 

96       95 
69       68 

95       92        87 
69       72       74 

65       83       86 
73       71       69 

91       91       92 
72       73       68 

80       66       86 
66       65       70 

94       90       74 
72       66       66 

76       85       82 
71        70       71 

82       78      93 

74        72       74 

94       90       90 
74       69       71 

62       77       86 
60       54      60 

87. 
69. 

CHILDRESS    CAA    AIRPORT 

MAX 
MIN 

98 
70 

97       97 
71        72 

96       92       90 

72        70       70 

80       66       92 
70       67       68 

91       87      66 
69      67      61 

68       86       73 
61      69      67 

78       75       63 
59       52       50 

84       91       92 
63       68       65 

85       88       95 
64       72       74 

78       82       76 
63       62       57 

74       61       66 
49       60       49 

85. 

64. 

CH1S0S    BASIN 

MAX 
MIN 

90 
61 

90       92 
66       62 

87       84       75 
59       59       64 

71       75       76 
62       63       64 

76       77      76 
63       65       66 

64      67      67 
60      63      59 

75       71        71 
60       55       56 

70       71        71 
61        58       58 

79       81        84 
63       64       65 

86       82       77 
65      62       59 

66       74       76 
54       59       56 

7a. 

61. 

CLARENDON 

MAX 
MIN 

100 
65 

99     100 
66       67 

99       97       95 
68       67       61 

92       87       84 
61       63       63 

95       89       84 
63       65       58 

67       89      89 
59       61       66 

80       77       76 
59       52       48 

84       88       91 
52       59       55 

89       85       88 
55       63       63 

91       70       63 
59       54       57 

73       70       82 
47       53       48 

67. 
59. 

CLARKSVILLE    2    E 

MAX 

MIN 

95 
68 

92        91 
67       67 

91       90       87 
69       67       68 

85       91        89 
66       69       66 

86      90 
70       64 

81       85      88 
60      60      67 

91       83       61 
70       61       62 

78       78       85 
64       67       66 

85       87       90 
69        70       71 

91       90       92 
70       71       66 

61       74       78 
52       46       57 

86. 
65. 

CLEBURNE 

MAX 
MIN 

100 
70 

97       94 
71        71 

95       90       87 

70        70       71 

64       82       90 
71       71       72 

93       90       87 
71        72       68 

87       87      91 
61       64       69 

85       81       63 
73       61       66 

76       82       87 
72       69       69 

84       90       91 
72        74       72 

86       89       80 
71       71        70 

78      81       78 
56      53      60 

86. 
66. 

COLEMAN 

MAX 
MIN 

97 
70 

95       96 

70       72 

92       90       82 
71       68       70 

82       84       87 
70       69       69 

90       90       86 
66       68       66 

97       93      82 
66      65      69 

81       76       82 
67       56       59 

79       83       84 
67      67       69 

85       67       86 
70       73       72 

86       84       75 
68       66       67 

75      79       75 
56       58      51 

65. 
66. 

COLLEGE     STATION    CAA    AP 

MAX 
MIN 

100 
71 

96      99 
66       71 

95        88       68 
69       72       72 

81       88       92 
72       72       70 

9  3       94       68 
71       72       70 

67       89       94 
66      65       70 

88       74       63 
69       68      68 

87       85       68 
70       69       73 

82       95      94 

74        75       75 

93       90       85 

73       70       70 

79      86      88 
63      56      56 

89. 
69. 

COLORADO    CITY 

MAX 
MIN 

97 

71 

96       96 

73       73 

95       92       90 
72       68      69 

86       83       89 
71        71        70 

93       92       68 
69       71       66 

87       86      82 
65      70      66 

82       60       82 
67       55       54 

83       87      90 
69       65       67 

86       90       92 
66       74       75 

90       68       76 
70       66       66 

80      76 
66      52 

87. 
67. 

CONROE 

MAX 
MIN 

9* 
69 

97      94 

70       7  1 

95       90       64 
71        71        74 

84       88       89 
75       74       72 

92       91       9* 
71       72       72 

85      66      8  7 
67      65       71 

91       91       91 
73       74       73 

86       86      86 

74       75       74 

68       83      92 
76       75       74 

93       69       88 

74       73       72 

65  86      85 

66  59      65 

69. 

71. 

CORPUS    CMRISTI 

MAX 
MIN 

90 
SI 

90       90 
80       80 

88       79       88 
79       72       76 

85       65       65 

75       77       76 

86       88       92 
78       78      79 

85       67      87 
76       76       76 

84       88       86 
76       75       74 

87       89      90 
78       78      80 

68       89       89 
62       62       82 

86      66      90 
81       77       76 

77      84       91 
71       71       66 

87. 
76. 

CORPUS    CHRIST  I    WB    AIRPORT 

MAX 
MIN 

93 

76 

93       92 
75       76 

89        79       66 

77       71        74 

86       87       86 
75       74       76 

88       89      93 

75       75       75 

87       86      66 

75       72       73 

85       89       86 

74        75       74 

89       89       89 
76       76       77 

88       89       90 
60       80       77 

86       86      91 
77      75       74 

77       86       90 
70       70       66 

87. 
74. 

CORSICANA 

MAX 
MIN 

95 

74 

96      96 

72       70 

95       96       90 
69      69       73 

85       76       65 

72       72       71 

92       92       95 

72      72      70 

87       89       89 
64       65       66 

93       88       81 
71       64       64 

83       76       76 
68       70      70 

85       78      91 
73        73       74 

92       92       93 

74       70      70 

75      60       83 
57       54       54 

87. 

68. 

COTULLA    CAA    AIRPORT 

MAX 
MIN 

101 
75 

100    100 
72        74 

99       69       65 

72       73       74 

89       92       66 

74       76       75 

91       92       92 
69       69       77 

90       9  1       89 
75       73      72 

86       79      62 
74       70      66 

90      93      93 
75       76       75 

90       94       93 
75       76       75 

92       87       89 

75       74       73 

83      85       94 
68      64      62 

90. 
72. 

CROCKETT 

MAX 
MIN 

94 
69 

95       93 

67       61 

93       91       67 
62       67       72 

88      85       67 
70      69      66 

90       90       92 
68       69       66 

79       85      86 
64       65       66 

90      90       74 
66      69      67 

77       76      60 
67       67      66 

84        78       91 

71        70       71 

92       89       89 
70      68      67 

64      83       81 
58      52       52 

86. 
66 

CROSBYTON 

MAX 
MIN 

94 

64 

93       94 
65      67 

96       94       90 
65       64       62 

67       82       81 
66      64       66 

86       92       69 
64       65       64 

86       86       84 
61       62       67 

60       79       72 
56      49      46 

82       85      89 
50       60      60 

89       80       84 
62       63       69 

89       71       77 
66      57      57 

73       70      77 
49      56      53 

84 

40 

1        CITY 

MAX 
MIN 

99 

75 

96       96 

73       75 

96       90      91 
74        71        73 

90       91       66 
74        74        74 

91       92       90 

74        74       74 

85       69      92 

75       73        74 

62       77       63 
74       70      68 

69      90      90 
73       73       76 

91       92       92 
75       77       74 

92       89       89 

75       74       73 

81       62       69 
72      63       72 

89 
73 

CuERO    3    Nil 

MAX 
MIN 

103 
72 

103    102 
72      72 

99       96       81 

73        74        /4 

8V       85       91 
12       74      72 

93       94       94 

U        72        71 

94       68      93 

70      66      70 

88 

72       74       71 

64       91       91 
70       74        74 

91       88       92 
73        73        73 

95       92       6t 
73       74       72 

85      80      91 
69      63      64 

91 
71 

OALHAPT     CAA    AIRPORT 

MAX 

M|N 

96 
68 

96      97 

64        70 

90       65       65 
60       63       64 

81       62       90 
62       61       63 

83       81       85 
62      64       62 

ao      82      80 
63       61       51 

6  7       70       64 
49       46       53 

85       90       77 
57       51        54 

81        87       86 
56      66      58 

60       75       66 
50      49      52 

67      85      63 
51       51       41 

81 
57 

DALLAS    KB    AIRPORT 

MAX 

MIN 

96 

78 

95      92 
75       74 

93       91        66 

74        74        73 

84       64       89 

73        71        72 

90       90       85 

7)       72       71 

86       86      91 
66      67      73 

8  7       81        80 
69       63       66 

73       83      84 
70       70       72 

77      91       9C 
72        74        75 

91       91       81 

74       74       66 

76      80       76 
56      56      56 

16 

70 

MAX 
MIN 

94 
73 

91        91 
72        72 

68        79       86 

71        /4        74 

81        83        67 

IU        74        72 

69       89      91 

73       74       73 

66      96      90 

70       70       7  1 

89      91      65 

M        74       73 

86       84       80 

75        74       77 

66      88      9C 

76        77       74 

69       88      89 

75       74       73 

79      62       89 
70       66       71 

?; 

"10    »B    CITY 

MAX 
M|N 

97 
76 

96      96 

93       93       91 

75      u      M 

89       85       61 

74       73       74 

8B      91       92 

14       73       75 

87       87       83 
74       74       72 

ao      74     63 
72       64      69 

67       90       89 

69        71        74 

69       88       Bi 

74        77       7* 

89      66       81 
75       73       7! 

75       79      69 
68       64       60 

!1 

ec»r-  ■ 

MAI 
MIN 

100 

'4 

'/•       95 
72       69 

95        94        90 
69 

93      69       91 
68      66       73 

93     as     a; 

'4       69      62 

at     aa    91 

63       68       66 

8?        75       80 
62       60      63 

72      81      87 
66      69       69 

82       B9      93 

7  1        74        7i 

VI       69       71 
70      68      51 

75       62       74 
53               32 

86 
64 

MAX 

MIN 

100 
75 

9  7      96 

(4     ri 

96       95       94 

11        1/         1 

91       69       6( 

14        M        i 

92       9*       •< 

7}       70       61 

86       88       86 
63      66      68 

91        64        78 
71        61       63 

83        75       84 
70       69       69 

66       81        9C 
71        73       7< 

91       91       9< 

U        7  1        61 

82       77       81 
55       54       65 

»« 
61 

0* 

MAX 
MIH 

99 

72 

9,7      9? 

95      93      9C 

71 

■a    at    ■•■ 

70      69      7 

95      6  /      « 
I')      68      6" 

HI       06      90 
61       63      66 

llll        76       82 
6b      60      60 

79      64       86 
70      67      67 

66      90      91 
68      72      7! 

91        B9       Bl 
70       69       61 

77       79       76 
91      9)      98 

87 
6) 

OIA     . 

"IN 

1? 

70      61 

90       65       6; 
66 

61       63       9C 

III       66      61 

aa     64     a< 

69       70      6 

83       HI      89 
63       65      6/ 

80       76       74 

Ml       64       6  7 

62       78      82 
6  7       6  7       68 

ao     90     9 

70        70        7 

aa     aa     a 

M        68       61 

79       76      «* 
1      96      51       65 

5 

MAX 

MIN 

100 

'4 

'1        ' 

100    100      c" 

/ 1 

68      a*      V 

71 

«)       VI        6] 

n     '4      /■ 

92       90       90 

74        7  1        M 

93       63       77 

74        l\        1,11 

63       90      91 

;o     75     79 

92       91       9' 

75       75       7' 

9  3       92       81 

/4        73        7 

>      87      82       83 
71       62      63 

mlii 

MAX 

WIN 

♦  7 
'I 

1/        ' 

11, 

Ill       Lit       II 

62     a/     ni 

69       M       '. 

aa     90     a< 

111       69       41 

82       86       67 
>       45       65       61 

67      62       76 
66      38       56 

82        76       64 
64       66       69 

B  3       84       9( 

70        72        7 

1       92       91        8 
70      69      6 

1       77       78      82 
1      99      94      60 

•1 

41 

«|N 

V. 

66      61 

66       64       6< 

41       62       4 

■a     aa     a 

62       43       41 

87       83      a3 

1       41       60      34 

K/         1,1          14 

'.l       4  5      4  7 

85       84       ai 

M       5  7       38 

VI       8  1       H 
60      64      6 

1      If      60      1 
1      52      51       5 

I      69      68      89 
92       31       42 

• 
31 

»«ii 

M»< 

MIH 

M 

'4 

/..       u 

100       96       *< 

If. 

•//      M      » 

l:       !•.        ) 

1       87       90       » 

1  1 

94       90       90 
1',        /4        M 

a4     7a     74 

70       "■ 

80       87       90 

69        10        10 

aa     aa     9 

11       r,       1 

)      90      92       a 

1/4//' 

1      aa     80      82 

1       66       66        '0 

7. 

til    ,.!.,.„. 

1.   ........     ... 

M    Irutat, 

■j ',■; 

DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
SEPTEMBER  1958 


Station 

Day 

0)  Month 

8. 

2 

© 

> 
< 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11  ' 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

E»STL»NO 

MAX 
MIN 

95 
64 

96 

65 

97 
64 

94 
69 

91 
66 

89 
71 

85 
70 

82 

70 

83 
68 

87 
67 

93 
68 

89 
64 

84 
64 

83 
64 

87 
64 

86 
63 

76 
59 

77 
57 

79 
56 

79 
59 

81 
60 

80 
60 

84 
71 

90 
74 

91 
69 

91 
68 

91 

68 

78 
51 

78 
57 

82 
62 

86.0 
64.5 

EDEN  1 

MAX 
MIN 

99 

67 

97 
67 

98 
68 

95 

67 

86 

67 

78 
68 

79 
69 

84 
69 

89 
66 

90 

67 

94 
65 

92 
66 

87 

64 

66 
64 

80 
67 

84 
65 

77 
59 

83 

59 

73 
67 

67 
67 

87 

69 

86 
69 

88 
69 

89 
68 

86 
68 

86 

65 

76 

66 

81 

58 

80 
58 

75 
50 

85.8 
69.3 

EL  CAMPO 

MAX 

MIN 

100 
75 

98 

73 

96 
74 

92 

74 

84 

73 

89 

74 

82 

74 

87 
75 

91 

73 

90 
74 

93 

74 

92 

71 

87 
70 

91 

70 

90 
73 

86 
72 

67 
74 

90 
72 

88 
74 

69 

70 

62 
73 

86 

92 

78 

93 
74 

93 
75 

88 

73 

66 
73 

79 
69 

84 
.  66 

90 

89.2 
72.9 

EL  PASO  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

95 

71 

98 
68 

99 

73 

97 
73 

92 
71 

89 
70 

83 
70 

84 
67 

90 
68 

88 
65 

76 
65 

82 
68 

85 
70 

87 
69 

87 
59 

65 
62 

63 

59 

as 

65 

88 
62 

91 
62 

87 
62 

76 
63 

80 
65 

84 
64 

83 

57 

75 
57 

63 

56 

58 
53 

74 
55 

74 
51 

83.9 
64.0 

ELECTRA 

MAX 
MIN 

99 
69 

102 
66 

99 
75 

99 

68 

95 
69 

95 

70 

91 
69 

91 
68 

91 
67 

94 

72 

66 
68 

90 
65 

69 
69 

88 
68 

88 
66 

75 

6  6 

64 
54 

78 
55 

64 
55 

81 
69 

90 
67 

89 
68 

86 
73 

90 
75 

94 

70 

93 
66 

84 
65 

78 
52 

60 
58 

80 
54 

'  86.8 
65.9 

ENC1NAL  3  NW 

MAX 

MIN 

102 
73 

102 
69 

99 
69 

102 
70 

99 

69 

88 

71 

85 
71 

93 

74 

90 

75 

93 

72 

93 

72 

92 

72 

94 

74 

94 
71 

94 
72 

92 

70 

88 

72 

78 
68 

83 
68 

86 
74 

91 
75 

96 
74 

91 

74 

94 
71 

96 
72 

93 
72 

86 
71 

91 
70 

85 

62 

86 
62 

91.9 
71.0 

FALFURR1AS 

MAX 
MIN 

100 

75 

97 

72 

96 

73 

96 

74 

94 

74 

80 

73 

90 

73 

90 
76 

90 
76 

88 
75 

91 

74 

93 

75 

96 
76 

89 

74 

91 

73 

87 
76 

84 

73 

88 

73 

85 

73 

89 

77 

88 

78 

92 

76 

90 

78 

92 

76 

93 

75 

90 

74 

89 
73 

91 
7* 

76 
69 

85 

70 

90.1 
74.3 

FLATONIA 

MAX 
MIN 

94 

72 

95 

70 

94 

71 

92 

72 

87 
74 

90 

74 

85 

72 

85 

74 

90 

71 

89 

72 

89 

72 

92 
75 

87 
69 

65 
67 

90 
70 

85 

70 

78 
71 

83 

69 

84 
70 

82 
72 

86 

74 

81 
73 

90 

80 

90 
74 

89 

74 

84 

73 

84 
70 

78 
65 

82 

60 

90 
63 

87.0 

71.1 

FLOYDADA  2  SW 

MAX 

MIN 

93 
63 

94 
64 

95 
68 

93 
66 

93 
66 

89 

58 

83 
66 

82 
63 

87 
68 

92 

66 

86 
66 

88 

60 

66 
62 

86 
70 

84 
66 

77 

58 

77 
51 

84 

47 

88 

60 

86 
62 

90 
60 

82 
60 

66 
69 

89 
67 

64 
55 

77 
57 

72 
56 

70 
46 

78 
54 

72 
46 

84.9 
60.7 

FOLLETT 

MAX 
MIN 

93 
63 

97 
66 

96 
66 

96 
66 

91 
64 

91 
66 

93 
63 

65 
63 

88 

65 

92 
56 

91 
65 

80 
58 

68 
59 

89 
59 

80 
56 

70 
47 

73 
48 

61 
51 

87 
60 

89 
62 

75 
63 

84 
64 

89 
62 

92 

56 

66 
54 

83 

50 

73 

49 

74 
47 

82 

42 

85.1 
58.3 

FORT  STOCKTON 

MAX 
MIN 

94 
71 

94 

70 

98 
70 

96 
70 

92 

68 

91 
65 

86 
66 

81 
65 

79 

67 

82 
69 

68 
66 

85 
66 

88 
66 

91 

70 

92 
68 

81 
62 

84 
59 

79 

57 

83 
66 

80 

60 

86 
65 

87 
66 

65 
70 

92 
70 

94 
69 

86 

59 

81 
60 

72 

56 

62 

55 

81 

61 

85.8 
65.1 

FORT  WORTH  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

99 

77 

96 

75 

93 

74 

94 
72 

94 

71 

86 

73 

84 
73 

83 
72 

90 
73 

93 
73 

91 
72 

88 

70 

87 
62 

87 
67 

92 
72 

67 
72 

80 
64 

82 
67 

74 
70 

84 
70 

85 

71 

77 
73 

91 
75 

91 

75 

90 
74 

86 

73 

63 
64 

77 

56 

81 
59 

77 
57 

86.8 
69.9 

FORT  WORTH  LEONARD  BLDS 

MAX 
MIN 

97 

77 

100 
75 

96 

73 

95 

72 

93 
72 

92 

73 

86 
73 

82 

73 

81 
73 

92 

73 

94 
72 

89 
69 

87 
64 

86 
65 

88 
68 

91 

70 

85 
60 

80 
62 

61 

66 

75 
69 

85 

70 

85 
73 

79 

74 

91 
72 

93 
73 

92 

73 

89 
70 

82 

56 

79 

57 

82 
62 

87.6 
69.3 

FOWLERTON 

MAX 
MIN 

101 
75 

101 

73 

101 

71 

100 
73 

95 

73 

86 

74 

89 

73 

91 

90 
75 

91 
74 

92 
73 

95 
76 

92 

75 

92 

71 

91 
72 

65 
72 

85 

73 

83 
69 

68 
75 

94 
76 

92 

75 

95 

76 

94 
75 

92 

73 

65 
74 

90 
72 

84 
70 

63 
63 

83 

64 

93 
73 

91.1 
72.7 

FREDERICKSBURG 

MAX 
MIN 

93 
70 

92 

70 

92 

70 

91 

70 

85 
66 

82 
70 

81 
70 

83 
71 

84 

70 

87 
69 

87 
69 

88 

70 

8  2 
66 

85 
61 

89 
65 

79 
71 

74 
60 

78 
61 

85 
67 

83 
69 

85 
72 

84 
70 

66 
73 

67 
70 

86 

71 

60 
69 

81 
67 

77 

63 

81 

55 

88 
60 

84.6 
67.5 

GAINESVILLE 

MAX 
MIN 

100 
68 

101 

73 

98 

70 

97 

70 

97 
69 

97 

73 

68 
73 

92 
68 

87 
69 

92 

70 

95 
69 

66 

67 

90 

60 

90 

60 

82 
67 

80 
61 

79 
58 

74 
59 

B6 
69 

85 
69 

86 

69 

85 
70 

90 
73 

92 

70 

92 
70 

92 

67 

91 

67 

82 
51 

79 
52 

82 
52 

89.0 
66.1 

GALVESTON  WB  CITY 

MAX 
MIN 

88 

81 

88 

81 

87 
79 

83 
70 

81 

74 

82 

71 

81 
72 

8  0 
71 

84 
76 

86 

75 

87 
77 

87 
75 

8  2 
72 

83 
72 

86 
71 

87 
75 

86 

77 

81 

73 

87 
76 

85 

7*4 

82 

73 

86 

80 

67 
81 

88 
61 

87 
79 

84 
76 

82 
75 

75 
65 

80 
68 

86 

70 

84.3 
74.7 

GALVESTON  WB  AP 

MAX 
MIN 

89 

81 

89 
79 

87 
81 

S3 

73 

82 

74 

82 

73 

61 
73 

81 
75 

84 
74 

87 
76 

88 
78 

86 
75 

82 
72 

85 

75 

85 
70 

67 
78 

85 

78 

82 

75 

67 
76 

66 

75 

82 
74 

88 
80 

88 
61 

66 
61 

87 
79 

84 
74 

82 
77 

77 
69 

80 
68 

87 
71 

84.7 
75.5 

GATESVILLE 

MAX 
MIN 

99 

71 

96 
70 

96 

70 

96 
70 

88 
71 

85 

70 

80 
72 

86 
73 

90 
69 

94 
70 

94 

73 

87 

71 

86 
70 

91 

71 

85 
71 

84 
72 

78 
62 

83 

71 

83 
71 

67 
71 

92 

71 

85 
71 

92 
71 

93 

70 

92 

70 

91 
72 

79 
71 

80 
56 

85 
56 

81 
58 

87.9 
69.2 

GILMER 

MAX 
MIN 

92 
69 

90 

71 

89 
71 

84 
72 

65 
69 

88 

70 

89 

71 

89 

73 

88 

69 

85 

64 

86 
66 

88 
69 

90 
69 

88 
65 

79 
64 

7* 

66 

74 
69 

79 

70 

82 

71 

80 
72 

90 
74 

90 

73 

91 
73 

92 
71 

78 
57 

76 
52 

77 
53 

84.9 
67.9 

GLADEWATER 

MAX 
MIN 

93 
72 

94 
70 

94 
69 

93 

71 

90 
73 

90 
72 

86 

73 

85 
70 

88 

71 

90 
72 

90 

73 

86 

70 

80 
66 

84 
69 

87 
70 

90 
70 

88 

67 

77 
66 

75 
68 

76 

70 

78 
71 

84 
72 

82 
72 

90 
74 

90 
74 

89 

74 

90 
72 

77 

58 

74 
52 

77 
54 

85.6 
69.2 

GOLIAD 

MAX 
MIN 

99 
76 

96 
75 

96 

74 

95 
75 

80 
70 

84 

74 

82 
74 

89 

75 

89 

74 

84 
75 

90 

74 

87 
74 

90 

73 

91 
70 

88 
73 

83 
73 

88 

75 

88 

72 

68 
74 

90 
75 

89 

76 

69 

75 

91 

78 

93 
75 

90 

74 

92 

73 

87 
69 

87 
70 

84 
66 

93 

72 

89.1 
73.4 

GONZALES  2 

MAX 
MIN 

104 

74 

101 
73 

101 
73 

98 
75 

96 

74 

91 

72 

85 
72 

89 
76 

94 
73 

93 
71 

92 

72 

91 
72 

91 
74 

89 
71 

91 
71 

68 
70 

81 
69 

84 

71 

87 
73 

90 
70 

88 
68 

69 
70 

90 

76 

93 
74 

92 

71 

87 
73 

90 

72 

62 
66 

87 
61 

87 

71 

90.7 
71.6 

GRAHAM 

MAX 
MIN 

101 
73 

98 

75 

97 
73 

95 
69 

88 
72 

89 
70 

85 
72 

91 
70 

96 
68 

88 

64 

86 
63 

86 
66 

88 
69 

86 
69 

77 
57 

79 
55 

85 
63 

77 
69 

85 
67 

87 
70 

3  6 
75 

89 
76 

93 
71 

91 
69 

86 
67 

61 
58 

79 
59 

82 

64 

87.7 
67.6 

GR ANBURY 

MAX 

MIN 

98 
72 

95 
72 

94 

72 

93 

71 

91 
68 

89 

72 

85 
72 

82 

71 

89 

71 

93 

70 

91 
71 

89 
66 

86 

60 

86 
64 

91 
67 

90 
71 

83 
62 

82 

66 

60 
72 

87 
70 

87 
68 

80 
70 

91 

74 

92 
73 

93 
72 

88 

73 

80 
70 

76 
55 

83 
54 

60 
55 

87.5 
68.1 

GRAPEVINE  DAM 

MAX 
MIN 

97 
75 

100 
74 

97 
71 

96 

70 

95 
69 

95 
67 

89 

72 

88 
70 

85 

71 

91 
71 

95 

72 

89 
69 

89 
62 

88 

64 

88 
69 

92 
7* 

88 

62 

78 
63 

80 
70 

74 
68 

85 
70 

89 

71 

78 
72 

91 
73 

91 

71 

91 

71 

68 
69 

81 
57 

76 
59 

82 
61 

88.2 
66.6 

GREENVILLE  2  SW 

MAX 

MIN 

98 

72 

100 
73 

97 
68 

95 
69 

95 

71 

91 
71 

88 
73 

86 
69 

88 

70 

90 
72 

68 
71 

90 

70 

83 
65 

67 
65 

86 
69 

91 
73 

87 
62 

81 
62 

76 
67 

72 
69 

86 

69 

65 

71 

SO 

72 

90 

74 

90 

73 

90 
71 

92 

70 

61 
55 

75 
52 

80 
59 

87.5 
68.2 

HALLETTSVILLE 

MAX 
MIN 

100 
75 

102 
73 

98 

72 

97 
72 

94 
73 

85 

75 

90 
73 

87 
75 

91 
72 

89 

72 

90 

74 

94 
75 

87 
70 

86 
68 

90 
72 

80 
72 

79 
70 

87 
70 

87 
72 

85 

77 

87 
75 

63 
73 

92 

78 

92 

74 

90 

75 

88 

73 

67 
72 

65 
67 

85 
63 

92 
71 

89.4 
72.4 

HARLINGEN 

MAX 
MIN 

101 
76 

95 
74 

94 
73 

95 

72 

93 

73 

79 

74 

93 

74 

90 
75 

87 

74 

90 

74 

92 

73 

93 

74 

97 

75 

93 

75 

94 

74 

69 
74 

85 
75 

90 

73 

83 
74 

91 
76 

89 

78 

94 
79 

95 

78 

94 
77 

91 

74 

90 
73 

90 

74 

93 
73 

79 
68 

93 
74 

91.1 
74.3 

HASKELL 

MAX 

MIN 

98 
71 

98 
73 

98 
74 

98 

72 

95 
67 

95 
66 

89 

71 

89 
70 

87 
69 

91 

71 

92 
68 

92 
62 

90 

64 

90 

68 

86 
66 

71 
67 

83 
54 

75 
55 

62 
64 

74 
66 

85 
68 

87 
66 

83 

71 

89 
73 

89 
70 

87 
64 

64 
65 

77 
49 

76 

57 

77 
55 

86.9 
65.9 

HEBBRONVILLE 

MAX 
MIN 

101 

75 

99 

70 

93 
72 

98 

73 

95 
73 

90 

75 

90 

75 

90 
75 

90 
75 

93 

74 

96 
75 

93 

74 

91 
75 

88 

74 

87 
71 

85 
75 

90 
76 

95 
75 

93 
75 

93 

78 

94 

75 

94 
74 

93 

73 

90 
73 

91 
73 

85 

67 

92.2 

73.8 

HENDERSON 

MAX 
MIN 

91 

75 

90 

72 

90 
71 

89 

71 

87 
72 

83 
72 

81 
72 

84 
70 

87 
72 

86 
72 

85 
73 

81 
69 

82 

67 

85 
68 

88 

71 

86 
71 

76 
66 

74 
68 

60 
70 

77 
70 

82 
70 

81 
72 

88 
73 

89 
75 

66 
74 

85 
73 

82 

72 

73 

58 

75 
54 

80 
65 

83.5 
69.9 

HENRIETTA 

MAX 
MIN 

100 

72 

102 
72 

100 
75 

99 

74 

98 
68 

97 

73 

89 

74 

92 
72 

81 
72 

91 

64 

88 

63 

91 
63 

9  0 
63 

8  9 
62 

89 
63 

90 
68 

87 
53 

81 
53 

89 
55 

80 
68 

89 
67 

90 

66 

88 

73 

90 
75 

96 
72 

96 

70 

92 

68 

89 
47 

87 
57 

82 
61 

90.7 
66.2 

HEREFORD  1 

MAX 
MIN 

92 
62 

93 
61 

93 
66 

94 

64 

88 
65 

87 
65 

88 

61 

78 
63 

80 
65 

89 
65 

at 

64 

84 
65 

85 

64 

84 
64 

88 
65 

85 
64 

79 

75 
50 

84 

56 

85 
58 

86 
55 

90 
51 

85 
65 

86 
65 

87 
53 

60 

50 

74 

54 

69 
52 

63 
50 

79 
43 

83.3 
59.1 

HICO 

MAX 
MIN 

99 

73 

96 
77 

96 

74 

93 

70 

91 
73 

84 

70 

83 
69 

82 

71 

88 
68 

99 
69 

91 
70 

90 
66 

86 
62 

86 
64 

89 
68 

88 
72 

79 
60 

86 
66 

81 
72 

85 
69 

87 
68 

85 
70 

92 

72 

93 

70 

92 
70 

91 
70 

79 
68 

78 
59 

81 
55 

81 
55 

87.7 
68.0 

HILLSBORO 

MAX 
MIN 

94 

74 

96 

73 

94 
73 

93 
70 

94 
70 

90 
72 

85 

71 

82 

72 

84 
73 

87 

72 

90 
75 

89 
68 

85 
62 

85 
67 

84 
70 

90 
74 

87 
62 

80 
63 

83 
68 

77 
70 

81 
70 

65 
72 

83 
72 

90 
74 

90 
72 

89 

70 

90 
72 

79 
59 

78 
56 

82 

54 

86.5 
69.0 

HONDO 

MAX 
MIN 

96 
70 

99 
68 

97 
69 

99 

70 

100 
69 

88 

70 

90 
69 

68 
70 

91 
71 

84 

70 

89 

70 

92 
72 

87 

70 

88 
65 

89 

67 

92 

66 

75 
65 

73 
64 

85 
65 

88 

68 

90 
69 

93 

70 

89 
71 

92 
71 

91 
72 

91 
67 

83 
67 

87 
66 

84 
57 

79 
58 

89.0 
67.9 

HORDS  CREEK  DAM 

MAX 
MIN 

94 
70 

86 
69 

94 
69 

95 

68 

91 
65 

90 
68 

84 
68 

83 
69 

81 
68 

85 
67 

88 
68 

90 
65 

87 
64 

66 
62 

85 
66 

76 
65 

83 
53 

75 
56 

83 

60 

81 
65 

85 
67 

66 
67 

85 

70 

87 
71 

87 
67 

88 

61 

85 
67 

76 
55 

78 
57 

80 
64 

85.1 

65.0 

HOUSTON  WB  CITY 

MAX 
MIN 

93 

78 

90 
74 

91 

74 

87 
73 

79 

75 

84 
73 

80 

75 

84 
74 

89 

73 

89 

74 

90 
77 

89 
73 

85 
69 

86 
71 

89 
76 

89 
76 

85 
75 

84 

74 

88 
75 

83 
75 

81 
75 

87 
77 

90 
78 

92 
76 

89 
78 

86 

73 

64 
74 

77 
69 

82 
65 

90 
64 

86.4 
73.8 

coni  inued 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXA1 
SEPTEMBER    1956 


Station 

Day 

01  Month 

1 

« 
> 
< 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

HOUSTON    WB    AIRPORT 

MAX 
MIN 

91 

77 

89 
73 

90 
73 

85 

74 

60 
75 

84 
74 

60 
73 

62 

74 

87 
73 

67 
74 

69 

75 

88 
74 

85 
69 

84 
71 

90 
74 

89 

74 

86 

71 

82 
75 

88 
75 

84 
74 

83 
76 

90 
77 

91 

78 

91 
75 

86 
76 

86 

75 

83 
74 

77 
69 

80 
65 

90 
66 

86.0 

73.4 

HUNTSVILLE 

MAX 
MIN 

94 
74 

96 
69 

93 
70 

94 
68 

92 

71 

62 

73 

83 

73 

63 

71 

88 
70 

90 
70 

92 

70 

69 
69 

80 
65 

85 
66 

85 
67 

90 
72 

88 
69 

76 
66 

84 
72 

80 
63 

82 
67 

65 
72 

77 
72 

90 
73 

91 
70 

86 

70 

86 
68 

63 

65 

77 
57 

84 
60 

86.2 
68.7 

IOWA    PARK    EXP    STATION 

MAX 
MIN 

101 
70 

99 
76 

97 
74 

94 
74 

94 

67 

92 
75 

89 
73 

91 
66 

92 
72 

92 
71 

ee 

68 

87 
64 

86 
62 

68 
66 

86 
69 

86 
69 

80 
54 

65 
51 

84 
71 

90 
68 

90 
67 

87 
67 

90 

74 

93 

76 

94 
71 

65 
67 

84 
68 

77 
45 

60 
62 

78 
55 

68.6 

67.1 

JACKSBORO 

MAX 
MIN 

99 

73 

99 
73 

97 
69 

93 

73 

92 
67 

90 

72 

84 
70 

83 
68 

90 

70 

93 

71 

86 
67 

85 
63 

85 
62 

66 
63 

87 
67 

65 
67 

77 
55 

83 
55 

60 

70 

84 
67 

83 
65 

83 

69 

ee 

74 

9  4 
73 

91 

71 

90 
66 

86 
66 

79 
49 

80 
57 

78 
53 

67.0 
66.2 

JACKSONVILLE 

MAX 
MIN 

90 
70 

88 
69 

88 
64 

66 
65 

80 
68 

80 
64 

77 
69 

83 
71 

86 
67 

8". 
67 

80 
69 

70 
64 

75 
62 

81 
63 

84 
65 

84 
68 

74 
62 

69 
65 

78 
65 

76 
65 

80 
66 

76 
66 

83 
71 

87 
71 

85 
69 

66 

67 

80 
67 

71 
54 

74 
50 

77 
61 

80.5 
65.5 

JASPER 

MAX 
MIN 

95 

70 

94 
68 

92 
68 

69 
69 

85 
72 

90 

74 

88 
71 

87 
69 

92 
69 

88 
70 

89 
68 

61 

70 

80 

69 

65 
67 

88 
69 

8  8 
70 

84 
73 

86 
75 

66 

74 

80 
72 

84 
72 

86 
70 

90 
72 

92 

71 

90 
70 

88 

70 

84 
70 

84 
62 

82 
56 

84 
64 

87.0 
69.5 

JUNCTION    CAA    AIRPORT 

MAX 
MIN 

94 
67 

94 
69 

94 

72 

93 
68 

67 
62 

82 
70 

62 

71 

84 

70 

86 

70 

88 
67 

89 

67 

89 
68 

86 
67 

85 
67 

89 
69 

60 

69 

74 
63 

81 
66 

77 
70 

86 

70 

89 
71 

69 
72 

88 
74 

86 
69 

89 
70 

86 
69 

80 
67 

78 
59 

84 
57 

87 
53 

85.9 
67.4 

KARNACK 

MAX 
MIN 

96 

96 
70 

93 

90 

73 

86 
66 

86 

70 

90 

69 

88 
70 

87 
75 

84 
70 

79 

65 

67 
70 

89 
72 

90 

70 

75 
68 

75 
68 

76 

70 

80 
70 

65 

72 

65 

72 

92 
75 

90 
71 

69 
70 

93 

73 

80 
70 

76 
56 

77 
50 

80 
65 

85.5 
68.8 

KAUFMAN 

MAX 
MIN 

97 
74 

98 

73 

95 
69 

96 
69 

95 
70 

93 

72 

67 
73 

79 
71 

64 

70 

90 
71 

90 
72 

93 

71 

85 
67 

87 

66 

87 

70 

92 

71 

87 
63 

82 
63 

62 
65 

73 
69 

83 

70 

85 
71 

63 
72 

91 
73 

91 

73 

91 

72 

91 
72 

78 
55 

78 
53 

81 
53 

67.  5 

68.4 

KENEDY 

MAX 
MIN 

99 

71 

98 
69 

98 
71 

97 
72 

89 
72 

83 
71 

83 
69 

88 
72 

89 
72 

92 
71 

92 

71 

90 
72 

90 
71 

90 

65 

90 
67 

85 
71 

85 
72 

85 
68 

ee 
72 

90 
74 

90 
72 

69 

72 

92 

76 

92 
72 

90 
72 

88 

71 

69 
67 

84 
68 

85 
61 

88 
62 

89.6 

70.2 

KERRVILLE 

MAX 
MIN 

91 

7  0 

94 

70 

93 

71 

93 
70 

91 
64 

65 
69 

63 
69 

62 
70 

82 
69 

82 
69 

83 
70 

87 
69 

90 

69 

86 
63 

85 
66 

86 
71 

76 
64 

65 
60 

80 
64 

82 
69 

85 

70 

85 
70 

86 
72 

87 

69 

66 
71 

85 
68 

61 
67 

82 
63 

77 
55 

80 
62 

64.5 
67.4 

KILLEEN 

MAX 
MIN 

9  6 
06 

97 
69 

97 

70 

.95 

69 

90 
72 

69 

73 

61 
72 

86 
70 

90 
68 

92 
72 

91 
70 

60 
63 

88 
64 

60 
69 

92 

72 

64 
62 

78 
62 

64 
66 

64 
70 

80 
71 

eo 

71 

90 
72 

89 
75 

93 
72 

93 
70 

92 

71 

92 

70 

81 
59 

61 
55 

69 
65 

87.9 
68.4 

KINGSVILLE 

MAX 

MIN 

97 
75 

95 

71 

97 
75 

96 

74 

65 
66 

92 

71 

90 
71 

89 
72 

88 

74 

88 
73 

92 

73 

95 

73 

87 
74 

92 

69 

88 
76 

83 

71 

90 
71 

87 

71 

90 

74 

91 

75 

92 

74 

92 

72 

93 

73 

92 

74 

91 

75 

87 
74 

91 

74 

81 
70 

66 

66 

93 

74 

90.3 
72.6 

KIRBYVILLE    FOREST    SERVICE 

MAX 
MIN 

62 

93 
62 

93 
66 

66 
69 

63 
72 

84 
73 

86 
71 

85 
66 

93 
68 

86 
70 

91 

68 

87 
71 

80 
64 

66 
65 

89 
67 

86 
70 

85 
72 

83 

71 

87 
73 

82 
72 

84 
72 

82 
73 

92 
73 

91 
71 

91 
70 

89 
70 

65 
66 

84 

56 

84 
54 

90 
64 

87.2 
68.2 

KNOX    CITY 

MAX 
MIN 

100 

1 1 

99 

73 

99 

73 

96 

73 

97 
66 

92 
71 

90 
67 

68 
70 

93 
66 

95 

70 

91 
66 

91 
62 

91 

64 

87 
68 

63 
68 

85 
67 

81 
54 

87 
64 

81 
66 

91 
65 

94 
66 

68 
65 

92 
73 

94 
73 

92 
69 

84 
65 

79 
65 

78 
55 

77 
63 

75 
52 

89.0 
66.4 

LA    PRYOR 

MAX 
MIN 

101 

75 

99 
72 

100 
74 

96 
72 

94 
69 

93 

72 

90 
74 

90 

75 

87 
74 

91 

73 

94 
73 

91 
73 

86 

74 

90 
73 

91 
73 

60 
70 

77 
68 

85 
67 

89 
74 

69 

73 

97 
76 

91 

74 

92 

76 

92 
74 

91 
74 

87 
72 

88 

71 

61 

70 

80 
61 

89 
72 

90.1 
72.3 

LA    TUNA    1     S 

MAX 
MIN 

98 
M 

101 
62 

100 
72 

95 
70 

97 
67 

93 

67 

85 
69 

66 
67 

90 
64 

89 
66 

78 
59 

81 
66 

82 
67 

83 

61 

84 
53 

89 

54 

82 
58 

85 
62 

88 
59 

90 
57 

ee 

58 

83 
65 

80 

64 

82 
59 

82 
51 

73 
56 

71 
56 

59 
55 

74 
55 

75 
55 

84.6 
61.3 

LAKE    COLORADO    CITY 

MAX 
MIN 

>6 
70 

95 
72 

99 
71 

91 
67 

90 
61 

91 

70 

83 
69 

88 
69 

91 

70 

ee 

68 

80 
66 

75 

66 

81 
55 

75 
54 

82 
63 

86 
64 

84 
71 

90 

74 

92 

70 

88 
66 

86 

67 

78 

54 

79 
63 

86.5 
66.1 

LAKE    KICKAPOO 

MAX 
MIN 

95 

OS 

95 
77 

94 

77 

94 

75 

90 
70 

92 

74 

85 
73 

85 
69 

80 
72 

91 

74 

96 

6; 

88 

66 

87 
63 

83 
66 

63 
69 

79 

70 

63 
55 

77 
54 

83 
60 

77 
69 

82 

67 

86 
69 

82 

74 

87 
77 

88      9C 

73      61 

63 

67 

BC 

51 

it 

76 
60 

65.5 

67.7 

LAMESA     1     SSE 

MAX 

MIN 

7  6 

62 

96 
61 

97 

60 

98 
59 

95 
59 

92 
62 

89 
63 

79 
62 

87 
62 

90 

63 

92 

67 

92 
65 

89 
59 

ee 

61 

88 
63 

85 
6  4 

60 

51 

81 
48 

81 

57 

69 

59 

94 
66 

79 
69 

95 

68 

93 

6f 

78 
59 

87 
64 

61 
49 

65 
50 

80 
54 

87.2 
60.6 

LAMPASAS 

MAX 
MIN 

94 
70 

97 

70 

95 

71 

94 
71 

93 
66 

87 
72 

63 
72 

76 
70 

64 
72 

8 
6  9 

ee 

71 

89 
66 

8 
66 

84 
6! 

84 
67 

89 

66 

81 
63 

73 
61 

84 
66 

79 
70 

84 
71 

62 
74 

87 
74 

90 
72 

9C 

7C 

91 

71 

87 
69 

71 
6C 

71 
5! 

83 
57 

86.0 
68.1 

LAREDO    W8    AIRPORT 

MAX 
MIN 

r, 

n 

97 
74 

100 
75 

99 
74 

66 

74 

81 

73 

91 
72 

90 
77 

93 

75 

93 

76 

91 

75 

97 
76 

95 
76 

94 
7! 

92 

74 

7  0 

76 

84 
72 

82 

70 

92 

74 

92 
76 

93 
77 

89 
76 

97 

77 

96 
76 

93 

rt 

90 
74 

92 

73 

65 
73 

86 
61 

92 
65 

91.8 
74.2 

LAvON    DAM 

MAX 
MIN 

99 
71 

96 
69 

95 

70 

95 

74 

93 

72 

87 

72 

87 

70 

64 
69 

92 

71 

91 

7C 

89 

70 

8< 
61 

85 
64 

89 
70 

91 

72 

88 

63 

60 
63 

80 

6  6 

74 
69 

84 

70 

86 
71 

79 
72 

90 
74 

9C 
7, 

90 
70 

92 

70 

8C 
51 

76 
51 

80 
57 

87.6 
68.4 

LEVELLANO 

MAX 
MIN 

VI 
6  0 

92 
62 

93 
61 

N 
61 

B6 
62 

63 
58 

81 
64 

11 
64 

64 
64 

61 
64 

6! 

64 

84 
62 

8 

6r 

6] 
61 

79 
60 

ft 

Ml 

70 
48 

78 
45 

82 
58 

64 
58 

64 
61 

81 
66 

84 
69 

84 
64 

ec 

4< 

71 
52 

71 
51 

65 
41 

7! 

45 

61 

49 

81.1 
5S.4 

LIBERTY 

MAX 

MIN 

7  5 
74 

99 
71 

95 
70 

n 

71 

66 
74 

60 
75 

81 

73 

86 
73 

90 
71 

93 

7C 

9; 

7; 

91 
72 

94        8( 
67       65 

86 
72 

vl 

90 
74 

93 

74 

87 

74 

91 
74 

84 
72 

87 
75 

89 
74 

94 
74 

95      92 

74       74 

90 
70 

84 

61 

u 

6C 

86 
64 

S9.9 
71.6 

L INDalE    5    SE 

MAX 
MIN 

11 

74 

94 
71 

93 
67 

M 

69 

II 

71 

66 

71 

85 

73 

IC 

70 

87 
70 

81 

7] 

69      67 

73       69 

7( 
6! 

83 
6- 

87 
68 

19 

In 

88 
65 

78 
63 

74 
67 

75 
69 

80 

70 

82 
73 

BO 
73 

90 
75 

89      90 

74       72 

90 

70 

71 

56 

71 
53 

77 
56 

85.0 
6B.6 

LITTLtrifLD 

MAX 

M|N 

•1 

93 
60 

96 
59 

94 
i 

7  5 
64 

98 
59 

92 

If 
62 

84 
63 

87      69       69 
63       60       39 

81 

51 

61 
6C 

92 
59 

1!': 

57 

76 
47 

76 
48 

H4 

86 
56 

ee 

59 

93 
56 

10 
65 

ev 
62 

87       6C 
57       41 

75 
52 

66      67       77 
49      48      45 

S3. 3 

37.2 

LIVIMMTON 

MAX 
MIH 

7  5 
73 

97 

70 

94 
6V 

V 
11 

91 

73 

85 

71 

6' 
73 

84 
61 

89 

70 

•  1 

7C 

9i 

71 

91 
69 

6, 

14 

B« 
6" 

85 

70 

II 

72 

86 
71 

83 
71 

64 

73 

•4 
66 

81 
70 

67 

74 

80 
72 

90 
74 

90      81 

73       72 

88 

72 

83 

6 

79      82 
55      64 

B7.2 
69.1 

ii  mm 

MAX 
MIN 

II 

7/ 

97 

71 

95 

70 

7 
71 

95 

69 

87 
71 

6' 

62 

7C 

13 

70 

g 

i' 

90       92 
69      69 

93 
61 

61 
6! 

90 
67 

9  1 
71 

80 
62 

74 
63 

H7 
1,-1 

79 
71 

89 
73 

90 
74 

90 
73 

92 

72 

92       91 

73      61 

85 

70 

BC 
6" 

83 
31 

86 
64 

86.6 
69.1 

UMWIC* 

MAX 
M|N 

7  5 
U 

96 

71 

94 
67 

11 

61 

93 
72 

91 
71 

|| 

1/ 

61 

61 

70 

96 

7C 

69      16 

73       69 

71 
6! 

B4       8  7 
68      70 

90 
70 

89 

67 

76 
65 

II, 

79 
69 

79 
72 

86 

72 

B4 

74 

90 
75 

90      90 

7  3       74 

91 
72 

71 

'.< 

7! 
5C 

77 
60 

86.2 
6S.7 

LllHOCI 

M|N 

92      91      93 

59      63      64 

92      9i 
64      6< 

II 
60 

64       65       66 
66      65      61 

91       87      86 
63      66      62 

87     ee     64 

59      69      65 

78 
38 

78 
48 

82 

46 

Ill 

Ml 

90 
59 

92 
36 

13 

i,n 

89 
68 

91 
64 

73      81 
63       5! 

72 
56 

67       78      61 
49      54      30 

84.4 
59.9 

LUMOCr    M    til 

MAX 
MIN 

7 

M 

94 

93 
66 

M 

6| 

65 

67 
60 

n 

II 

« 
63 

•6 

66 

9 

6* 

64       86 
63      63 

88       61 
69       64 

76 
56 

76 
48 

S3 

49 

83 

Ml 

■9 
61 

90 
60 

10 

•9 

70 

90 
69 

76       7« 
52       51 

69 
53 

1 

41 

71 
5! 

63 

46 

83.4 
60.1 

M     <;»»0»T 

MAX 

MIN 

M 

94 
61 

7  5 
67 

• 

II 

14 

66 

7  1 

1 

i. 

|| 
71 

91 

'0 

9, 

7, 

9; 

76 
69 

I 

B6       91 
66       70 

88 

70 

60 

71 

SO 

72 

67 
71 

78 
71 

83 

74 

7  7 
71 

92 
72 

95 

74 

|| 

I. 

81 

70 

81 
67 

31 

82 
5! 

86 
61 

86.6 
69.1 

UHIM 

MAX 

M|N 

■  ■ 

1O0 
'■ 

|| 

'4 

91 

7 

■It 

i 

71 

6« 

7! 

•  I 

72 

70       90       72 

i  :       ii       7 • 

7 

88       IB 

68       68 

91 

72 

81 
73 

75 
67 

69 

87 
73 

BO 
73 

90 

75 

83 

75 

91 
75 

92      90 

74       73 

66 
72 

8! 
II 

BC 
6C 

83 
63 

81.4 
71.6 

- 

MIN 

7 
'« 

71 
»' 

7  t 
"J 

II 
| 

HI 
7* 

•  3 

75 

II 
r 

■It 

1 

•  9 

10 

■ii       92       «0 

1  !          11          II 

14       8  7      92 
66      62       72 

70 

72 

74 
71 

78 
71 

ii', 
75 

82 

70 

83 
75 

82 

74 

92 

73 

92 

75 

92       8< 

74       71 

84 
71 

60      SI 
63       31 

86 
6B 

87.1 
70.9 

■- 

MIN 

61      61 

II 

41 

II 

r 

7 

•  7 
70 

•  ' 

•  4       14 
41       61 

9 

10       96 
1      69      66 

II       70      90 
44       62       63 

... 

63 
63 

74 
60 

82 
65 

SI 

66 

81 
67 

7  0 

70 

BS 
69 

93 
70 

93       9! 
68       61 

93 
67 

M. 
|| 

114 

54 

86 
55 

89.6 
61.0 

•••■••<* 

MIN 

M 

75 

•  1       11 

4/       6 

N 

62 

n    >' 

64      61 

71 
64 

1)1        III       HI 
44        65       63 

69       63        76 
64       62       62 

7  7 
|| 

74 

5  7 

74 
36 

61 
ID 

79 
61 

80 
62 

so 

62 

|| 

63 

67 
66 

64       84 

62      31 

84 
60 

II 

7! 
3! 

76 
32 

B1.4 
61.1 

-»»       > 

M|N 

»;    »i 

M 

64 

11 

|| 

•  V 
'6 

M       •  < 

14        1, 

90 

10 

70       90       1 7 

// 

•  4       II       13 

63       62      63 

ni 
i.l 

76 

(.4 

•  1 
69 

•  4 
69 

IB 

71 

■  S 
73 

67 
74 

92 

74 

92 

74 

91        9C 
73        71 

79 
72 

60       84       84 
60       39       61 

87. 4 
69.4 

MU 

•  IN 

n    <•    ii 

14 

I 

■ 

II 
II 

•  •                     IV 

67     in 

II         'II          7  1 
U        '/        M 

■o    hi    n 

44                   4V 

7  1 
70 

91 

HI 

76 
66 

II, 
68 

77 
69 

78 

86 
PI 

S6 

71 

91 

71 

94       93 
73       74 

94 
71 

II 

SI 
31 

79 
63 

88.2 
69.6 

DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
SEPTEMBER  1958 


MATADOR 

MATAGORDA 

NAURBRO 

MC  ALLEN 

MC  CAMEY 

MC  COOK 

MC  KINNEY 

MEMPHIS 

MEXIA 

MIAMI 

MIDLAND  we  AIRPORT 

MIDLAND  4  ENE 

MINERAL  WELLS  CAA  AIRPORT 

MIRANDO  CITY 

MISSION 

MONTAGUE 

MOUNT  LOCKE 

NT  PLEASANT 

MULESHOE  1 

MUNDAY 

NACOGDOCHES 

NATALIA 

NEW    BRAUNFELS 

NEW   GULF 

NIXON 

OLNEY 

OZONA 

PAOUCAH 

PALACIOS    CAA    AIRPORT 

PALESTINE 

PAMPA 

PANTHER    JUNCTION 

PARIS 

PASADENA  HOUSTON 

PEARSALL 

PECOS 

PIERCE 

PLAINS 


D°V  Of  Month 


95   93   94 
70   70   70 


95   96   95 
71   71   65 


94   95 
75 


75   73   71 


96   98 
72 


96   95 
72 


99   99   99 

67   62   67 


91   94   92 


94   98   98 
68   68   68 


95   95 
70   71 


95   95   95 
68   69   69 


98   96   95 

72   72   71 


98   97 
75   73 


98   96   95 
70   73   73 


83   83 
57   60 


95   97 
68   68 


92   90   93 
61   64   67 


100 
70 


MAX 
MIN 

97 
68 

95 
66 

MAX 
MIN 

96 

69 

95 
70 

MAX 
MIN 

98 

72 

96 
70 

MAX 
MIN 

97 

74 

95 

72 

MAX 
MIN 

100 
69 

99 

70 

MAX 
MIN 

99 
65 

99 

74 

MAX 

MIN 

94 
70 

95 
69 

MAX 
MIN 

100 
69 

100 
70 

MAX 

MIN 

95 

77 

93 

75 

MAX 
MIN 

95 

73 

95 

70 

MAX 
MIN 

92 
64 

92 

68 

MAX 
MIN 

»5 
71 

96 

72 

MAX 

MIN 

94 
72 

96 

71 

MAX 
MIN 

90 

68 

91 

67 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

98 
69 

100 
67 

96   95   95 

73   72   72 


93   92   96 


95   93 
69   67 


87   84 
75   73 


71   75   76 


95   93 
76   69 


98   88 
69   72 


99   95 
69   68 


92   92 
69   72 


90   89 
70   67 


92   92 
70   68 


94   92 
71   68 


91   90 
70   73 


79   69 

55   55 


93   92 
70   70 


88   87 
64   64 


90 

91 

70 

67 

94 

89 

70 

73 

89 

88 

70 

71 

86 

79 

73 

74 

90 

88 

72 

71 

93 

88 

64 

73 

95 

93 

64 

68 

92 

87 

69 

70 

82 

89 

73 

73 

91 

85 

72 

72 

87 

87 

66 

58 

92 

88 

67 

66 

91 

90 

68 

69 

84 

79 

69 

72 

97 

95 

70 

67 

90 

79 

74 

74 

90 
6? 

90 

37 

82   79 
65   67 


85   87 
75   74 


76   75   75 


87   86   86 
70   69   68 


90   90 
74   73 


89   83   91 

70   69   71 


67   67   66 


84   82   S3 
73   72   71 


85   85 
68   67 


80   88 
68   68 


82   89 
71   72 


86   84 
72   68 


65   65 
57   56 


88   91 
72   67 


88   84 
71   70 


62 
71 

83 
69 

87 
72 

88 
75 

87 
69 

87 
72 

87 
7* 

87 
74 

83 
70 

91 
72 

86 
71 

85 
68 

80 
69 

83 

68 

83 
67 

85 
67 

85 
73 

86 
74 

86 
71 

82 
70 

78 
63 

80 
64 

83 
65 

79 
65 

88 
71 

82 
67 

82 

72 

65 
71 

92   87   86 
69   69   69 


87   88   90 
69   69   68 


68   66   62 


90   91   89 

75   75 


77   76   76 


9*   92 

74   74 


89   91 
70   68 


13   14 


15 


93   95 
73   72 


89   88 
72   69 


95   90 
67   66 


89   90 
73   74 


90   91 
65   67 


88   88 
69   69 


89   89 
69   68 


92   91 

69   69 


92  93  94 

75  75 

92  84  89 

73  68  65 

71  67  73 
58  58  57 

91  90  91 

69  71  67 

86  89  81 

63  63  60 

95  91  90 

70  68  62 

90  89  92 

68  70  62 

90  91  89 

72  73  74 


92   93 

71 


89  93  89 

71  72  70 

93  88  86 

69  67  61 

87  90  91 

69  67  68 

91  91  90 

69  67  63 


88   90 
71   70 


85   85 
65   65 


69   71   68 


89   89 
72   71 


88   93   89 

69   70   71 


82   84   89 
62   64   60 


89   88   89 

71   70   72 


72   71   72 


87   89 
71   68 


95   89 
72   72 


86   87   90 
61   66   70 


62   62   68 


85   86 
67   71 


87   85 
57   57 


88   84 
71   65 


67   72   65 


86   89 
64   67 


95   95   95 
76   77   77 


88   86   67 
65   61   66 


77   77   73 
57   60   58 


80   88   90 
61   63   67 


81   82   88 
61   63   59 


91   85   82 

64   67   65 


88   84   87 
66   66   67 


92   87   90 
69   70   71 


90   89   81 
69   65   70 


86   88   84 
62   65   71 


92   89   83 
67   68   67 


87   87   88 
70   70   72 


78   84   85 
66   66   68 


81   84   74 
60   60   55 


89   90   87 
69   69   68 


90   9  7   98 
70   74   69 


90   87   89 
68   69   71 


61   69   63 


89   79   82 
70   61   66 


82   83   79 
64   54   49 


89   90   87 
75   74   75 


83   82   83 
66   59   60 


85   93   85 
73   73   71 


85   79 
71   62 


77   79   76 


90   85 
73   64 


80   72   73 
57   48   50 


82   76 
66   56 


84   77   85 
65   55   54 


83   80   82 
69   58   59 


91   86 
76   75 


66   79 
65   56 


69   67 

54   49 


92   87 
70   63 


83   70 
55   46 


84   78 
68   54 


91   92 
66   69 


81   76 
70   67 


80   80 
70   60 


82   78 
68   54 


83   84 
67   65 


81   77 
62   52 


87   89 
74   73 


89   90 
70   68 


89   87 
70   60 


90   88 
72   74 


92   90   84 
65   60   56 


88   86   87 
73   73   72 


89   76   78 
58   49   49 


81   85   89 
51   63   64 


88   88   82 
75   74   75 


73   76   75 


79   89 
67   63 


93   93 
74   75 


75   84 
69   69 


83   88 
50   63 


78   79 
70   70 


80   87 
54   57 


81   87 
65   63 


78   86 
69   70 


22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 


89  84  84 

74  74  75 

86  88  91 

70  74  73 

82  86  87 

58  68  65 


84   91   93 


86   85   82 
75   75   74 


74   80   82 
67   69   68 


80   84   83 
51   53   54 


74   77   75 
63   62   63 


76   69   78 
63   66   68 


82   90   85 
75   74   73 


90   93   91 
65   61   62 


61   56   55 


74   74   69 

83   90   87 
67   61   68 


78   80   80 


76   75   76 


94   93   94 


66   73   72 


77  77  72 

80  89  90 

71  73  74 

90  85  87 

65  63  72 

82  84  90 

72  74  75 

86  81  85 

60  65  65 

79  91  90 
67  72  71 

85  90 

66  72 

80  90 
72  75  74 


94 

77 

95 

76 

94 
78 

85 
67 

83 
69 

87 
72 

76 

36 

78 
56 

78 
60 

67 
69 

83 

70 

82 
71 

91 
53 

85 

54 

81 
62 

90 
67 

86 
66 

89 
73 

76 
70 

80 
70 

77 
71 

90 
75 

90 
73 

92 
76 

87 
71 

87 
71 

91 
7* 

82   90   91 


85 
68 

86 

69 

87 
65 

92 

66 

87 

78 

89 
80 

84 
70 

77 

71 

79 
54 

84 
62 

66 
64 

89 
70 

82 
69 

79 
69 

85 
74 

90 

76 

96   89   97 


81   86   89 
74   76   73 


90   78   85 
62   63   63 


91   73   79 
60   57   59 


91   88   86 

79   72   75 


87   85 
71   59 


90   90 
72   71 


94.  75 
70   60 


90   86 
71   72 


90   65 
56   56 


85   81 
61   61 


86   84 
65   62 


90   86 
71   68 


91   90 
70   68 


80   66 
51   51 


92   93 

70   71 


85   58 

54   50 


91 

91 

92 

72 

70 

67 

90 

87 

66 

75 

70 

72 

90 

87 

87 

72 

71 

69 

92 

93 

87 

74 

73 

73 

89 

84 

88 

72 

69 

69 

89 

86 

81 

70 

66 

68 

87 

87 

83 

71 

65 

63 

92 

92 

82 

68 

62 

57 

80   83   84 
64   58   59 


71   66   73 


68   68   72 


86   92   94 

71   69   74 


68  78  77 

55  57  54 

80  91  95 

71  68  71 

75  79  75 

54  54  56 

78  73  82 

52  52  59 


78   80 
56   60 


80   75   61 
48   50   44 


65   77   67 
57   58   50 


57   59   50 


77   81   74 
54   55   55 


86   91 

70   72 


77   75 
54   52 


57   69   66 

45   48   41 


62   58   72 

50   48   45 


91 
73 

91 

69 

63 

52 

78 
54 

89 

67 

68  63  64 

89  88  89 

72  73  69 

93  89  87 

72  73  73 


100   85   78 


77 
63 

75 
51 

76 

51 

82 
55 

63 

60 

90 
71 

64 
57 

90 
64 

76 
65 

83 
67 

85 

6a 

92 

70 

81 
58 

77 

54 

70 

60 

76 

61 

80 
55 

68 
50 

84 
66 

87 
63 

78 

80 

58   52   56 
68   78   58 


68   77   80 
55   55   62 


87   63   77   62 

50   48   54 


60 
55 

82 
56 

90.6 
65.9 

78 
65 

81 
66 

87.5 

72.3 

60 
51 

74 
47 

83.7 
58.8 

85.5 

61.8 


88.1 
74.6 


92 
74 

5 
0 

87 
67 

4 
1 

92 

72 

4 
5 

86 

68 

3 

0 

87 
62 

5 
9 

85 
69 

4 
6 

85 
59 

1 

1 

84 
65 

3 
1 

85. 
65. 

6 

3 

66. 
67. 

4 
1 

66.6 
66.3 


72.9 
55.2 


87.5 
66.2 


89.1 
71.7 


88.5 
69.5 


87.1 
65.8 


85.7 
66.5 


88.1 
64.1 


85.8 
67.9 


84.6 
64.5 


84.4 
66.6 


87.4 
71.0 


CONTINUED 

1 

JA1 

LI 

LJlUV 

lt 

'K,t 

Ltt.lL 

ir 

LHiC 

) 

SEPTEMBER 

1951 

Day  01  Month 

f 

Station 

2 

3 

1   5 

6 

7        8 

9   10   11 

12   13 

14 

15 

6 

17 

18 

9 

20 

21   22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

PLA1NVIEK                     [ 

AX 

IN 

93   92   94 
61   61   61 

93   89   90 
65   63   60 

89   84   82 
60   63   65 

90   92   84 
65   63   60 

86   86   92 
59   59   65 

85   75 
57   47 

79 

47 

65   87   92 

49   58   57 

90 

57 

82   87 

60   63 

90   64   75 
63   50   55 

70   65   78 
49   49   48 

64.7 
56.0 

POINT  COMFORT                 K 

AX 

IN 

92   92   90 

78   76   76 

91   91   89 

75   73   73 

89   87   87 

74   74   76 

91   89   90 

74   74   75 

86   89   87 
70   70   72 

86   91 

71   73 

68 
72 

83   86   85 

74   75   74 

84 
76 

88   86 
80   62 

87   85   81 
76   81   73 

75   80   87 
69   67   74 

67.1 
74.1 

PORT  ARTHUR                 ► 

AX 
IN 

92   93   92 

80   76   78 

88   82   80 

76   73   74 

81   82   83 

74   74   74 

89   88   89 
76   78   76 

84   83   84 
69   71   75 

87   89 
75   78 

86 
75 

82   88   85 
75   76   73 

83 

73 

84   89 
77   80 

90   89   84 
80   77   75 

84   76   82 
68   66   67 

85.6 
74.6 

PORT  ARTHUR  WB  AIRPORT      ► 
* 

AX 
IN 

94   92   88 

75   73   73 

83   81   81 

73   74   73 

82   84   89 

74   73   72 

90   90   85 

73   74   70 

83   84   89 
68   70   72 

89   67 

76   74 

82 
74 

87   85   83 
75   71   73 

82 

74 

90   91 
78   77 

86   86   83 
75   75   73 

77   84   88 

64   60   69 

65.9 

72.3 

PORT  ISABEL                 » 

AX 
UN 

89   90   90 
76   76   78 

89   88   94 

77   75   75 

89   89  ,  86 

77   80   75 

89   88   90 
76   75   78 

91   90   88 
77   76   74 

86   89 
72   80 

85 
73 

87   67   90 
77   76   60 

91 
81 

91   89 
81   81 

90   68   89 

79   73   77 

86   88   91 
77   74   78 

68.9 
76.9 

PORT  LAVACA 

IAX 

IN 

97   95   95 
73   75   76 

94   91   82 

77   74   75 

86   80   87 

74   73   75 

89   88   90 

74   73   75 

92   90   89 
72   73   72 

89   83 
72   73 

89 
73 

87   89   89 

75   75   71 

83 
76 

87   88 
78   77 

92   91   87 

73   72   74 

90   77   85 
71   69   72 

84.4 

71.7 

PORT  MANSFIELD                1 

(AX 
<IN 

92   90   89 
83   78   76 

88   89   81 

76   75   74 

91   88   87 
74   76   77 

86   84   87 

76   76   77 

89   89   87 
77   79   78 

87   83 
77   76 

86 
75 

85   86   87 

75   77   78 

89 
80 

69   89 

81   82 

89   87   87 

76   77   77 

88   80   81 
75   70   70 

67.0 
76.6 

PORT  OCONNOR 

'AX 
"IN 

93   93   92 
81   80   81 

92   89   84 

79   74   74 

86   82   85 

76   74   76 

88   87   90 
75   77   79 

88   86   87 
75   75   78 

88   89 

72   77 

89 
76 

85   87   86 

75   76   74 

83 
75 

88   89 
81   80 

90   68   85 
81   77   76 

88   75   84 
73   71   72 

87.2 
76.3 

POSSUM  KINGDOM  DAM 

IAX 

■"IN 

100   97   96 

76   77   74 

93   92   85 
73   67   68 

87   83   92 
72   72   70 

92   92   88 
69   69   62 

87   88   88 
64   64   69 

80   83 
66   58 

87 
59 

80   88   90 
70   69   66 

82 
72 

91   94 
75   74 

92   91   85 

74   74   64 

82   61   75 
55   62   58 

68.1 

68.1 

POTEET 

4AX 

MIN 

99   97   98 
74   72   74 

97   88   86 
75   74   74 

85   86   83 
72   75   74 

88   90   88 

7  3   74   73 

87   87   89 
73   69   70 

84   77 
73   72 

82 

69 

88   91   92 

74   75   74 

92 

74 

91   92 
76   75 

90   89   85 

74   73   72 

79   82   90 
72   61   71 

66.4 

72.1 

PRADE  RANCH 

MAX 
M1N 

91   90   90 
74   70   72 

91   90   85 
69   62   70 

85   83   85 

70   70   70 

84   87   88 
71   67   69 

82   87   85 
68   67   68 

74   74 
68   61 

80 
60 

79   86   89 
66   69   71 

86 

69 

87   87 
72   71 

87   85   81 
70   68   61 

80   79   85 
56   62   59 

84.1 
67.3 

PRESIDIO 

MAX 
MIN 

103  107  109 
73   71   71 

104  100   89 
74   75   70 

91   87   95 
70   71   70 

95   87   96 

74   74   71 

98   97   96 
72   76   70 

94   88 
68   70 

88 
68 

82   87   88 

71   67   67 

93 

71 

00   97 
72   70 

96   83   83 
73   63   66 

77   82   84 
62   61   61 

92.! 
69.1 

OUANAH  5  SE 

MAX 
MIN 

99  100   99 
70   74   72 

98   94   94 
73   67   69 

94   91   90 
73   65   69 

94   96   89 
74   67   57 

90   89   86 
63   68   68 

74   82 
65   49 

76 

50 

85   81   92 
59   66   66 

92 

65 

90   92 
70   74 

97   90   85 
70   65   63 

78   76   81 

45   55   50 

89. 
64." 

RANGER  PUMP  STATION 

MAX 
MIN 

97   92   95 
71   71   72 

91   90   84 
70   66   70 

84   79   89 
70   70   70 

90   88   83 
68   67   65 

85   85   84 
65   65   68 

82   77 
68   56 

81 
57 

77   86   85 
70   68   68 

82 

70 

90   91 

74   74 

90   84   79 
70   67   63 

77   81   74 
55   57   52 

65. 
66. < 

RAYMONDVILLE 

MAX 
MIN 

96   96   96 

73   71   71 

96   97   80 
71   72   73 

91   93   91 
73   75   74 

92   89   96 
73   72   73 

95   96   97 

73   73   75 

90   90 
75   74 

99 
73 

87   90   92 
74   76   77 

95 
79 

94   94 
78   76 

94   89   91 
74   73   74 

93   80   90 
74   67   70 

92. 

73. 

RED  BLUFF  DAM 

MAX 
MIN 

95  101  102 
64   67   67 

95   91   89 
71   69   64 

84   84   86 
67   68   66 

90   88   85 
67   70   70 

93   93   89 
67   70   69 

85   80 
66   59 

87 
54 

89   92   91 
63   58   60 

86 
69 

90   93 
68   62 

88   72   70 
58   54   56 

58   76   70 
54   54   52 

86. 
63. 

REFUGIO 

MAX 
MIN 

98   97   97 

75   77   72 

93   81   91 
73   69   74 

83   90   89 
73   75   74 

92   93   94 
73   73   74 

90   93   89 

73   70   72 

90   91 
73   72 

86 
71 

90   90   92 
75   76   75 

90 
76 

91   93 
76   76 

93   87   91 
75   73   73 

80   84   92 
71   67   71 

90. 
71. 

RIO  GRANDE  CITY  2  ESE 

MAX 

MIN 

101  102  100 
76   73   75 

101  103   84 
74   75   73 

91   95   90 
73   73   74 

98   98   98 
76   75   74 

100  101  100 
76   77   77 

94   95 
76   77 

100 

75 

98   93   95 
75   75   76 

98 

77 

96   99 
76   76 

99   95   96 
75   75   75 

99   87   93 
74   69   70 

96. 

74. 

RISING  STAR 

MAX 
MIN 

91   96   95 

67   72   72 

95   90   88 
70   70   64 

81   79   83 
67   70   65 

85   90   88 
67   69   65 

S3   88   85 
64   66   68 

82   81 
67   57 

80 
57 

78   75   83 
59   62   67 

64 

68 

63   87 

71   73 

87   88   66 
70   64   69 

75   78   79 
53   57   60 

64. 
65. 

ROBSTOWN 

MAX 
MIN 

97   96   93 

77   74   75 

95   92   79 
76   74   72 

90   86   88 
74   73   75 

88   89   92 

74   74   76 

96   88   90 

74   71   75 

88   85 

74   74 

90 
73 

88   89   92 

73   77   77 

92 

77 

91   92 

79   75 

93   91   69 
77   75   74 

93   78   86 
69   69   71 

89. 
74. 

ROCtSPRINGS 

MAX 

MIN 

91   91   90 

71   71   75 

90   90   83 
69   80   69 

80   82   83 
69   69   69 

84   86   87 
69   68   68 

81   85   83 
66   67   69 

87   76 

67   60 

77 
63 

79   80   85 
63   68   71 

86 

69 

84   83 

71   68 

S3   64   80 
70   66   64 

60  77   81 

61  58   66 

81. 
47. 

ROSCOE 

MAX 
MIN 

95   95   94 
69   70   70 

92   90   85 
70   66   67 

83   77   84 
69   68   68 

89   88   84 
68   68   65 

94   94   81 
65   67   64 

75   7* 
65   53 

76 

54 

81   83   85 
60   62   62 

81 
66 

85   89 

72   72 

86   66   75 
69   65   60 

72   75   72 
49   62   49 

84. 
64. 

ROSENBERG 

MAX 
MIN 

95   95   93 
72   65   69 

88   84   88 
69   74   74 

86   82   88 
72   74   71 

88   90   90 
71   72   74 

86   86   90 
68   69   71 

88   87 
72   73 

65 
72 

87   84   82 
74   74   73 

87 
75 

90   91 

75   73 

88   87   84 
73   73   73 

•  79   80   90 
68   63   69 

87. 
71. 

RUSK 

MAX 
MIN 

93   95   94 
71   70   71 

93   93   92 
69   70   71 

86   84   86 
72   71   70 

90   88   83 
70   72   69 

79   84   85 
66   63   69 

90   69 
70   65 

74 
61 

75   83   78 
68   69   69 

81 

70 

84   90 
71   73 

90   89   90 
73   69   70 

85   75   78 
58   54   59 

63. 
68. 

ANGFLO  DAM 

MAX 
MIN 

96   96   95 

70   70   70 

95   93   92 
70   65   70 

83   81   83 
68   69   69 

88   89   92 
68   67   68 

89   88   85 
64   67   67 

78   80 
65   58 

76 
56 

83   76   86 
65   66   66 

86 
68 

87   87 
69   71 

86   88   83 
68   66   64 

76   78   75 
59   60   63 

85. 
66. 

•,»H  ANGELO  KB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

94   93   93 
71   72   72 

90   89   80 
71   65   69 

80   81   84 
69   69   69 

88   90   87 
69   69   70 

85   84   79 
65   68   67 

80   75 
68   59 

81 
61 

76   84   84 
68   66   69 

85 
69 

87   87 
73   72 

86   82   73 
69   68   63 

75   76   74 
60   63   52 

81. 
67. 

»•.  »NTOMIO  »B  AIRPORT 

MAX 
MIN 

98   95   97 
72   72   75 

94   85   87 
75   73   73 

86   86   87 

71   74   73 

8  7   90   86 
73   74   7J 

88   86   90 
69   65   68 

60   75 

74   67 

83 
67 

83   89   87 
72   72   73 

87 
72 

90   9C 

75   74 

88   87   86 

74   71   72 

79   82   89 
66   61   61 

87. 
71. 

•IMITO 

MAX 
MIN 

99   99   94 
7*   74   74 

95   94   78 
74   73   73 

92   93   87 

73   73   74 

89   92   94 

74   73   7! 

97   95   95 
75   76   74 

91   66 

73   74 

91 
73 

86   94   94 
73   76   76 

94 
77 

95   9! 

77   7< 

95   92   85 

74   73   7« 

92   81   91 
74   68   69 

92. 
71. 

-A»COS 

MAX 
MIN 

97   97   94 
70   69   72 

9  7   94   8  3 
74   73   73 

88   85   81 

7?   71   72 

88   88   92 

73   73   72 

91   90   88 
69   69   66 

90   82 
72   74 

74 
67 

81   84   85 
7  1   70   73 

86 
73 

85   9< 

74   7' 

90   90   8< 
75   71   72 

66  78   84 

67  57   56 

87. 

MALT 

MAX 

M|N 

99   99   9) 

69   69   70 

92   85   9C 

7?   75   74 

84   84   9! 

73   74   7C 

90   95   9 
72   72   7< 

87   68   92 
68   68   71 

86   83 

72   73 

66 

71 

90   85   86 
74   75   75 

84 
75 

92  9: 

76   71 

91   67   6< 

74   73   7. 

79   84   91 

67   61   70 

88. 
71. 

1C6UIN 

MIN 

77   98   9« 
73   72   71 

96   8V   81 

73   '4   / 

85   87   81 

71   73   7 

88   92   92 

72   72   7" 

87   89   91 
70   65   67 

64   76 
72   70 

61 
69 

64   87   88 
73   70   72 

86 
72 

93   9( 
76   7 

1   87   87   6- 
72   72   7 

78   8}   90 
67   60   71 

88 
71. 

•wxt 

MAX 

-IN 

96  100  IOC 
60   6)   6< 

94   94   8' 
65   62   6( 

(2   87   81 

66   65   61 

94   81   81 
63   63   6< 

87   94   86 
62   69   65 

60  78 

61  30 

88 

48 

88   91   93 
59   59   57 

83 
62 

92   9' 
68   61 

82   61   6' 
1   36   55   6. 

65   78   70 
52   54   4  7 

86. 
60. 

~»J» 

MIN 

\0i        1 

/,'(     -'1      1, 

100   98   91 

II       64   6' 

11       90   8 
70   6  7   6 

1   94   95   91 
1   69   65   5 

)   90   90   90 
1       61   62   63 

7*   82 
66   53 

76 
32 

84   77   89 
52   61   66 

91 
66 

88   8 

70   7 

r   90   92   81 
1   68   63   6 

79   75   78 
1   46   50   61 

88 
6! 

«1< 
M|N 

100  101   91 
75 

96 

1/        1/        " 

1   88   90   8 

75   69   7 

I   90   t]   1 

1       1/       70   7 

1   81   67   87 
)   64   67   70 

91   60 
71   62 

76 
63 

81   74   81 
67   68   70 

87 
71 

82   8 
73   7 

r   91   93   9 
.   72   75   6 

1   81   76   80 
1   56   54   64 

87 
69 

"A> 

M|N 

9  4 

75    74    7 

'   74   66   • 

.   75   71    7 

1   85   68   9 

71   75   7 

|   11   92   9 

I    75    74    7 

b   90   ''3   8  0 
>   75   69   73 

86   90 
73   75 

HI 

69   91   92 

75   77   76 

91 
74 

91   9 

79   7 

1   92   65   9 
1       75   73   7 

>   81   8  7   95 
)   71   68   72 

90 
71 

MA/ 

M|N 

98  . 

"J   61   7 

7   98   95   • 

>   70 

1       '/I  10       6 
I   1/        •  ',        I 

I   91 

1    II         71    7 

I   94   88   92 
1   63   72   70 

92   65 

70   73 

76 
70 

60   85   65 
70   72   72 

83 

75 

85   9 

70   7 

1   92   90   8 
7   73   72   7 

9   86   80   85 
I   68   59   65 

89 

70 

««/ 

MIN 

Ml 

66 

7  101   «'   1 

I      l,-i       66   6 

,       1\       6  7   • 
»  1,1      61   4 

PI   94   1  1   I 

1       i.l,       68   6 

I       u        in       »/ 
3   63   64   67 

60   84 
|j  :. 

12 
49 

8  7   80   92 
64   64 

94 

64 

82   9 

67   7 

!   96   91   9 

3   68   61   6 

3   79   75   77 
1   30   51   57 

»9 
61 

w  *  • 

»»/ 

"IN 

It 

TO   69   6 

4  11       '10       8 
1   48   '.4   | 

t   61   65   6 

J   69   49   6 

6   89   90   9 
9   68   68   4 

0  87   83   83 

1  68   67   68 

II 

II   || 

II 

7  7   68   82 
66   64  bl 

66 

86   8 

U        1 

>   82   85   7 
0   69   68   6 

9   76   77   82 
7   59   60   54 

85 

64 

»A» 

"IN 

■it      74   I 

7   11 

1       1,1      67   4 

/   90   61   8 
I   M   43   4 

6   9  3   90   • 

6   45   Li 

1  an     8t  89 

■1       1,/       65   33 

62   70 
55   41 

74 
31 

85 

M,   5V   5« 

73 
58 

84   9 
6?   6 

1   91   62   7 
6   34   52   4 

6   72   72   64 
6   50   31   41 

83 

59 

"'   "'"•-• 

"'" 

•  f..i-..i»«  ■•• 

"" 

DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
SEPTEMBER    1958 


DaY      Oi  Month 


10       11       12      13 


15 


23     24      25      26      27      28 


29 

30 

31 

78 
56 

56 

50 

79 
57 

81 
62 

81 
60 

78 
55 

69 
51 

89 

41 

79 
64 

82 
66 

75 
52 

78 
52 

SPUR    1     WNW 
SPURGER    0AM    B 
STEPHENVILLE    3    NE 
STRATFORD 
SUGAR    LAND 
SULPHUR    SPRINGS 
7AHOKA 
TARPLEY    1    E 


TEXARKANA    DAM 

Thompsons  3  wsw 

THROCKMORTON 

TILDEN 

TULIA 

TYLER  4  NE 

UVALDE 

VAN  HORN 

VEGA 

VERNON 

VICTORIA  KB  AIRPORT 

WACO  KB  AIRPORT 

BARREN 

WASHINGTON  STATE  PARK 

WAXAHACHIE 

WEATHERFORD 

WESLACO  2  E 

WHITNEY  DAM 

WICHITA  FALLS  WB  AIRPORT 

WILLIAM  HARRIS  RESVR 

WILLS  POINT 

WINK  CAA  AIRPORT 

WINTER  HAVEN  EXP  STA 

YOAKUM 

YSLETA 


95   94 
68   65 


100   98   96 

73   74   73 


57   65   66 


97   97   92 


97   95 
70   68 


95   95 
66   70 


95   97   95 
66   72   71 


MAX 

M1N 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


96   93   90 
66   63   64 


95   89   83 


70   72   71 


63   61   62 


73   69   73 


95 

93 

73 

71 

95 

92 

70 

71 

98 

96 

73 

73 

MAX 

MIN 


75   72   73 


94   94 
60   62 


93   97   94 
73   70   64 


101   99 
69   7) 


99   99 
69   68 


94   9* 
63   64 


100  106 
73   71 


94   93 
74   74 


93   94 
73   72 


95   96 
66   65 


71  68  69 

95  97  95 

72  69  68 

97  99  96 

72  72  72 

94  97  95 

74  73  72 

93  96  94 
72  70  70 

101  100  98 

74  77  75 

94  94  91 


62   65   60 


95   96   89 
69   65   63 


100   99   90 
70   72   72 


96   95   90 


93   90   89 


93   85   79 


97   95   93 
73   66   74 


99   98   83 
75   76   72 


100 

103 

67 

67 

100 

99 

71 

72 

99 

99 

71 

73 

MAX 
MIN 


102   99   97 


97   99 
60   64 


65   70   71 


98   97   89 
69   68   72 


68   64   64 


67   63   62 


93   88   84 


86   85   83 


97   94   85 
70   72   72 


93   94   89 


95   92   90 


96   77   92 
70   73   74 


70   70   72 


75   67   75 


75   73   73 


100   97   91 
68   68   70 


93   91   89 
72   69   66 


99   89   91 
72   68   70 


95   95   91 
75   76   78 


102  100   94 
67   65   65 


69   66   65 


80   86   86 

73   70   70 


70   70   70 


85   84   82 


80   84   86 
66   66   66 


68   69   69 


91   86   89 


82   83   87 


73   70   68 


93   85   82 
72   70   69 


79   85   87 


84   85   81 
74   73   71 


87   93 
70   68 


73   72   69 


90   90 
69   70 


93   87 
64   65 


90   90 
74   73 


89   89 
67   69 


8  8   90 
71   72 


89   94   87 
70   68   62 


es 

90 

90 

90 

75 

75 

74 

74 

84 

82 

93 

90 

60 

62 

63 

63 

78 

87 

91 

89 

70 

68 

70 

74 

93 

86 

89 

89 

73 

72 

72 

73 

77 

86 

87 

78 

65 

65 

64 

64 

79 

80 

89 

85 

60 

62 

63 

63 

91 

88 

94 

95 

62 

71 

73 

68 

74   74   76 


90   90 
72   73 


91   92 
67   68 


91   91   95 

69   70   70 


82 

86 

90 

89 

93 

69 

69 

69 

70 

69 

84 

83 

90 

93 

89 

71 

71 

70 

69 

66 

89 

90 

91 

92 

9b 

74 

74 

74 

73 

73 

83 

85 

90 

91 

91 

72 

71 

70 

72 

70 

B7 

93 

94 

88 

87 

68 

74 

69 

65 

62 

82 

81 

84 

84 

87 

72 

72 

72 

72 

75 

85 

87 

92 

93 

94 

70 

68 

68 

72 

69 

81  80  86 

69  68  69 

84  85  88 

66  66  68 

87  85  82 

62  62  49 

93  90  89 

68  71  72 

80  85  87 

63  63  65 

86  87  80 
60  69  68 

87  86  89 

69  65  66 

90  90  90 

65  64  70 

87  88  88 

68  66  68 

80  83  88 

62  64  68 

90  86  86 

68  69  70 


68  69  68 

91  90  87 

73  73  73 

91  89  91 

75  77  75 


67   64   64 


89   88   89 
69   68   69 


91   92 
72   72 


92   90 
63   65 


83   86 
65   66 


85   89 
69   71 


89   90 
68   62 


85   86 
65   61 


90   88 
69   6* 


88   89 
71   73 


87   91 
66   71 


87   89 
70   69 


87   88 
65   67 


87   87 
62   65 


97   88 
75   76 


86   88 

62   67 


87   83 
71   72 


89   92 
64   68 


96   8* 

72   69 


89   90 
71   72 


89   91 

71   7* 


89   88 
61   53 


38   89   82 
71   70   72 


83   76   80 
60   60   60 


86   87 
67   61 


80   78   85 
68   49   49 


79   79   85 
68   61   61 


92   87   74 
70   65   65 


92   85 
70   63 


91   90   77 
70   68   64 


76   80 
67   54 


87   75   78 
58   46   46 


88   88   79 
70   64   63 


93   80   72 

71   69   66 


80   68   72 
52   45   49 


79   83   77 
68   53   53 


90   86   86 

73   73   72 


85   78 
72   64 


91   83 
69   71 


94   88   79 
71   71   69 


90   85   82 
69   60   59 


83   92   86 
75   74   73 


92   85   79 

73   61   62 


86   78 
61   51 


88   87   88 
75   75   73 


93   86   84 
70   61   61 


86   80   86 

64   57   56 


84   75   83 
71   70   67 


80   81 
7*   75 


89   88   84 

55   57   57 


83   87 
72   75 


7  7   82 
66   68 


75   70 
65   67 


85   88 
60   60 


31   84   8  5 
70   70   71 

84 
71 


83   87 
69   71 


75   82 
63   70 


90   88 
73   74 


85   87 
72   75 


83   87 
72   72 


89   88 
65   61 


82   82 
51   55 


80   73 
62   69 


92   89 
74   78 


83   81 
69   70 


79   88 
70   68 


85   85 
75   73 


77   72 
64   68 


89   89 
66   64 


89   91 
72   72 


88   86 
74   79 


84 
59 

89 
69 

9  0 
69 

87 
68 

81 
61 

60 
72 

84 

72 

91 

73 

93 

73 

90 

71 

82 

70 

ee 

73 

8  9 
72 

89 

70 

85 
70 

76 
55 

83 
60 

89 

60 

89 

51 

60 
51 

85 
74 

90 
77 

92 
74 

94 

74 

92 
73 

83 
70 

82 

70 

90 

73 

90 
72 

90 
72 

80 
63 

90 
69 

91 
68 

85 
58 

81 
58 

56   58   62 


83   82   91 

71   72   74 


92   89   92 
72   76   72 


67   67   61 


80   81   87 
51   58   56 


91   88   90 
66   73   78 


92   92 
70   70 


89   85   93 

73   74   72 


78   91 
70   70 


78   88 
72   72 


92   93 
77   75 


49   48   47 


9  0 

89 

90 

84 

68 

80 

80 

69 

72 

70 

71 

68 

64 

65 

53 

60 

85 

90 

91 

93 

92 

80 

81 

85 

75 

73 

73 

70 

70 

61 

56 

61 

85 

90 

90 

92 

69 

81 

60 

83 

75 

73 

73 

73 

70 

62 

59 

60 

83 

91 

91 

91 

93 

79 

74 

75 

69 

73 

71 

73 

71 

54 

48 

53 

89 

90 

91 

89 

87 

84 

77 

80 

76 

73 

73 

74 

73 

68 

63 

66 

81 

68 

89 

89 

81 

79 

77 

80 

73 

74 

70 

65 

66 

48 

52 

63 

91 

93 

94 

89 

93 

90 

82 

85 

77 

76 

74 

73 

75 

72 

65 

65 

87   82   92 
71   73   73 


91   95 
75   75 


87   88 
78   74 


80   92 
70   72 


95   96 
71 


93   92 

75   71 


85   91   93 

76   81   76 


92   73   8* 
65   61   55 


90   59   76 


90   89 
73   69 


74   72   69 


78   75 
64   56 


91   92   79 

73   72   71 


91  88   82 

71  70   72 

93  90   89 

72  70   70 

90  92   91 

70  68 

90  90 

71  70 

90  92 
7*  74 

91  89 
70  70 

93  86 

72  67 


92  92   92 

72  70   70 

80  78   70 

57  59 

92  89 

73  72 

91  88   82 

77  75   74 


78 
56 

75 

47 

76 
60 

69 
67 

78 
59 

80 
63 

65 
50 

75 
52 

69 

52 

68 
52 

60 
50 

82 

42 

79 
50 

78 

52 

79 
69 

83 
65 

91 
63 

80 
60 

82 

58 

84 
58 

78 
64 

83 
55 

90 
64 

85 
66 

79 
59 

84 
58 

77 
55 

78 
50 

82 
53 

79 

54 

72 
56 

82 
59 

84 
73 

92 

66 

93 
74 

78 
59 

78 
54 

82 

62 

79 

46 

81 
62 

71 

54 

75 
65 

80 
72 

74 
58 

75 
55 

82 
60 

64 
58 

60 
57 

69 

51 

84 
70 

83 
61 

91 
70 

86 

70 

87 
67 

92 

74 

64 
52 

64 
52 

76 

55 

8e«   inference    notea   follovlot   Station   In 
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EVAPORATION  AND  WIND 

E^TEMbEk 

.'lib 

Day  of  month 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

23 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Angleton  4  NE           (A) 

EVAP 
WIND 

.15 
56 

.16 
32 

.22 
59 

.20 
42 

.30 
57 

.20 
58 

.16 
60 

.09 
32 

.02 
25 

.10 
44 

.09 

3  1 

.11 

20 

.07 
47 

.01 
38 

.02 
23 

.05 
50 

.12 
28 

.05 
47 

.10 
66 

.12 
56 

.13 

7  9 

.40 
25 

.45 

8 

.29 

103 

.20 
41 

.08 
22 

.26 
23 

.18 

67 

.10 
30 

.20 
38 

4.63 
1307 

Austin  WB  Airport 

EVAP 
WIND 

.28 
43 

.38 
55 

.32 
51 

.34 
59 

.32 

69 

.08 
93 

.36 
108 

54 

.09 
30 

.23 

19 

.22 
19 

.14 
24 

.26 
52 

.31 

27 

.16 
19 

.19 
33 

03 
29 

.08 
48 

.03 
48 

28 

.19 
46 

.10 
33 

.11 
55 

.23 

no 

.22 
90 

.15 
40 

.04 
38 

.23 

182 

.31 

60 

.26 
60 

6.06B 
1622 

Beaumont  Exp  Farm 

EVAP 
WIND 

39 

44 

.50 
64 

.38 
97 

.17 

152 

.16 
160 

.1)9 
99 

.13 

81 

.17 
42 

.06 
51 

.13 
53 

.10 
33 

.11 
57 

.16 

89 

.13 
59 

.10 
63 

.10 
93 

.06 
56 

.10 
50 

90 

219 

53 

.01 

.12 
58 

.05 
43 

.11 
54 

.06 
24 

.19 

108 

.17 
63 

.07 

25 

4.12B 
2192B 

Beeville  5  NE          (A) 

EVAP 
WIND 

.35 

103 

.31 
81 

.31 

85 

.27 
79 

.22 

150 

.11 

170 

.08 
99 

86 

58 

.11 
49 

.22 
40 

.11 
36 

.09 
59 

.16 
55 

.24 
52 

86 

.32 
70 

.20 
122 

.10 
65 

.07 
42 

.08 
32 

.10 
46 

.08 
71 

.14 

103 

.15 
62 

.09 

30 

.09 
34 

.08 
98 

.35 

66 

.11 
30 

5.04B 
2159 

Belton  Dam 

EVAP 
WIND 

.25 
50 

.40 
70 

.40 
77 

.40 
74 

.29 
61 

.18 

58 

.15 
54 

.02 
29 

.18 
33 

.18 
28 

.27 
39 

.13 

15 

.21 
27 

.22 

28 

.19 
48 

.22 

60 

.09 

44 

.08 
27 

.06 
34 

.09 
28 

.10 
12 

.13 
17 

.11 
68 

.27 

99 

.24 
72 

.22 
39 

25 

.23 
76 

.20 

19 

.23 
60 

5.94B 
1371 

Benbrook  Dam 

EVAP 
WIND 

.36 
113 

.45 
131 

.52 

159 

.49 
139 

.39 

103 

.20 
105 

.17 
119 

.18 
94 

.09 
72 

.28 
94 

.25 
61 

.29 
84 

.16 

50 

.26 
93 

.24 
94 

.26 
83 

.17 

108 

.26 
95 

.09 
70 

.15 

45 

.30 

40 

.27 
74 

.07 
133 

.29 

182 

.29 
150 

.28 
70 

.11 
51 

.35 

127 

.25 
69 

.22 

127 

7.69 
2935 

Denison  Dam 

EVAP 
WIND 

.42 
95 

.46 
97 

.36 
51 

.28 
41 

.26 
43 

* 
38 

.36 
49 

.20 
34 

* 
49 

.16 

46 

.20 
69 

.20 
37 

.27 
48 

.13 
45 

59 

121 

.24 
74 

.04 
44 

.14 
23 

.09 
16 

.13 

30 

.13 

59 

.23 
85 

.29 

102 

.21 

41 

• 
55 

.44 
130 

.17 
25 

.20 

109 

.13 

202 

6.153 
1917 

Denton  Exp  Station     (A) 

EVAP 
WIND 

.18 
53 

.28 
102 

.23 

87 

.20 
81 

.25 
73 

.22 

121 

.18 
80 

.11 

65 

.13 
40 

.18 
51 

.14 
54 

.17 
61 

.19 
36 

.17 
91 

.16 
28 

.10 

56 

.20 

120 

.18 
59 

.05 
46 

.04 
29 

.01 
51 

.04 
36 

.17 
105 

.15 
124 

.14 
69 

.11 

19 

.22 

140 

.25 

90 

.14 

40 

.17 

117 

4.76 
2124 

Dilley 

EVAP 
WIND 

.32 
62 

.36 
56 

.37 
62 

.38 
60 

.37 

68 

.17 
89 

81 

19 

.23 
54 

.11 
23 

.15 
74 

.19 
16 

.13 

19 

.23 
38 

.22 
29 

.18 
57 

44 

.05 
51 

.06 
27 

.17 
26 

.16 
8 

.10 
19 

.18 
35 

.28 

76 

.25 

56 

.19 
32 

.09 

14 

.21 
58 

.17 
34 

.15 
16 

6.08B 
1303 

Fort  Stockton 

EVAP 
WIND 

.44 

110 

.51 

142 

.61 

155 

.46 
137 

.47 
143 

.27 

49 

.25 
56 

.20 
73 

.09 
60 

.12 
68 

.29 
72 

.20 
51 

.22 
133 

.49 
134 

.25 
69 

• 
47 

.13 
48 

.30 
32 

.27 
108 

.14 
39 

.15 
10 

.19 
38 

.23 
30 

.22 

184 

.23 
93 

.24 

74 

.18 

34 

SO 

7 

16 

7.94B 
2262 

Grapevine  Dam 

EVAP 

WIND 

.40 
84 

.46 
108 

.50 

126 

.47 
116 

.40 
88 

.35 
132 

.16 
99 

.23 

84 

.08 
58 

.30 
73 

.25 
48 

.32 
82 

.22 
54 

.27 
90 

.23 

65 

.27 
87 

.22 
107 

.23 

68 

71 

31 

.13 
24 

.14 
42 

.03 
91 

.27 
149 

.30 
113 

.22 
40 

.15 
59 

.41 
123 

.21 
39 

.26 
108 

8.01B 
2459 

Hords  Creek  Dam           lEVAP 
WIND 

.34 
73 

.48 
105 

.40 
117 

.44 

119 

.36 
96 

.37 
134 

.15 

131 

.07 
99 

.04 

54 

.23 

58 

.32 

■13 

.25 

.37 

.24 

.15 

110 

66 

.17 

147 

.23 

82 

.13 
24 

.05 
32 

.14 
29 

.20 
57 

.12 

86 

.22 

162 

.27 

136 

.22 
69 

.21 
57 

.29 
143 

.15 
21 

.20 

124 

7.04B 
2638B 

Iowa  Park  Exp  Station     1EVAP 
IWIND 

.29 
37 

.44 

56 

.52 

68 

.44 
73 

.26 
48 

.27 

53 

49 

35 

.13 
29 

.27 
30 

.  14 
21 

.18 
16 

.25 
40 

.23 
73 

.17 
17 

.13 
17 

.22 
29 

.17 
12 

.13 
39 

.11 

20 

.20 
39 

.18 
41 

.16 
87 

.28 
59 

.22 
39 

.18 
22 

.30 

46 

.18 
17 

.16 
43 

.14 

48 

6.  SOB 
1203 

Lake  Colorado  City 

EVAP 
WIND 
HAX 
MIN 

.53 

133 
92 
66 

.48 
92 
91 

68 

.43 

91 
97 
60 

.37 
91 
90 
66 

.15 

124 
88 
60 

• 

* 
* 

.63 

144 

89 

68 

.15 
55 
71 
69 

.20 
42 

73 

.29 

3  5 
95 
72 

.24 
40 
87 
71 

• 
* 

• 
• 

.68 

244 

92 

66 

.02 
31 
76 
68 

.23 
77 
83 
57 

.25 
38 
83 

57 

.17 
43 
82 
59 

* 
* 

• 
• 

.51 

186 

90 

66 

.12 
24 

81 
68 

.24 
87 

86 
72 

.30 
80 
90 
70 

.27 
94 
87 
66 

.21 

64 
86 
67 

• 

.41 

130 
79 
52 

.11 

61 
77 
63 

6.99 
2006 
86.0 
65.4 

Laredo  WB  Airport 

EVAP 
WIND 

.50 

126 

.42 

104 

.48 
130 

.38 
90 

.34 
182 

.12 
62 

.22 

108 

.12 
80 

.19 
51 

.29 
80 

.16 
71 

.29 

60 

.34 
60 

.34 
92 

.32 

HI 

.14 
75 

.29 
70 

.15 

70 

.06 
49 

.21 
23 

.20 
39 

.09 
56 

.39 

147 

.31 

151 

.30 

104 

.13 
63 

.23 

58 

.17 
95 

.16 

45 

.28 
76 

7.62 
2528 

Lavon  Dam 

EVAP 
WIND 

.30 
86 

.45 
133 

.52 
134 

.40 

115 

.41 

108 

.27 

114 

.15 
93 

.14 
84 

.11 
56 

.29 

90 

.19 
65 

.29 
98 

.26 
68 

.28 
84 

.25 
91 

.31 

125 

.15 
132 

.26 
91 

79 

48 

.15 
43 

.13 
65 

.07 
100 

.30 

184 

.30 
150 

.23 
61 

.21 

82 

.26 

142 

.27 
56 

.36 
121 

7.83B 
2898 

Mansfield  Dam 

EVAP 
WIND 

33 

.35 
44 

.40 
39 

.26 
45 

.29 

61 

.11 
48 

.14 

73 

.15 

56 

29 

17 

.17 
11 

.18 

9 

.27 
22 

.24 
29 

.20 
24 

.21 
42 

.09 
39 

.08 
14 

.03 
20 

12 

.06 

10 

.13 
16 

60 

.36 
79 

.19 
42 

.17 
27 

.  14 
19 

.23 
51 

.23 
26 

.20 
30 

5.86B 
1027 

Point  Comfort         (F) 

EVAP 
WIND 
MAX 
HIN 

.34 
107 
96 
78 

.50 

143 

95 

80 

.25 
282 
94 
76 

.46 

30 
96 
76 

.20 
85 
92 

74 

115 
86 

74 

.27 
52 
93 
81 

.07 
103 
89 
75 

.17 
84 
89 

7  5 

.22 
68 
96 
75 

.28 
71 
96 
76 

.29 
69 
97 
77 

.13 
90 
91 

72 

.23 

101 

95 

71 

.24 
40 
95 
76 

.25 
102 
88 
75 

.13 
45 
93 
75 

.19 
96 
93 
74 

.24 

61 
87 
76 

.28 

100 
88 
82 

83 
82 
78 

* 

45 
87 
82 

.18 
106 
94 
79 

.24 

110 
96 
77 

.30 

112 

92 

80 

.19 
95 
85 
75 

.18 
64 
86 

76 

.23 
90 
81 
71 

.11 
82 
78 
68 

.14 
68 

85 
7  5 

6.76B 
2699 
90.6 
76.0 

Red  Bluff  Dam 

EVAP 

WIND 

.34 

39 

.41 
53 

.45 
71 

.49 

126 

.44 
85 

.31 
110 

.15 
46 

.25 

105 

.19 
44 

.14 
63 

78 

83 

71 

78 

55 

.32 

75 

.32 
95 

.25 
36 

.28 
58 

.23 
37 

.28 
71 

.21 

58 

.32 
99 

.32 
68 

.16 

111 

61 

172 

98 

.42 
96 

.18 

144 

2386 

San  Angelo  Dam 

EVAP 
WIND 

.42 
75 

.50 

137 

.50 
122 

.43 

124 

.34 
88 

.34 
132 

.10 
126 

.12 

102 

.20 

6H 

.23 

64 

.26 

46 

.26 
55 

.30 
79 

.30 
108 

.25 
97 

69 

.11 
108 

.24 
73 

.18 
55 

.07 
33 

.09 
29 

.18 
53 

.12 

75 

.25 
169 

.28 

107 

.27 
84 

.21 
66 

.19 

144 

.20 

56 

.15 

144 

7.33B 
2688 

Spur  1  WH» 

EVAP 

WIND 

.47 
119 

.46 
149 

.53 

170 

.37 
133 

.42 
106 

.36 
50 

.25 

170 

.12 
55 

.22 
S3 

.30 
68 

.24 
73 

.29 
52 

.44 

130 

.23 

2-13 

.13 
23 

.19 
129 

.36 

1  18 

.29 
27 

.10 
113 

.24 
90 

.27 
76 

.15 
112 

.18 
100 

.18 
180 

.12 
159 

.19 
96 

.27 
188 

.23 

27 

.09 
127 

.13 

242 

7.82 
3537 

Spurger  Dam  B 

EVAP 
WIND 

.  14 
20 

.26 
23 

.30 
34 

.24 
33 

.24 
74 

.09 
66 

.12 
30 

.11 
18 

.  12 
13 

.27 
26 

.18 
24 

.20 
23 

.11 

25 

.07 
32 

.12 
28 

.13 
44 

15 

.09 
3 

- 

.10 

- 

.00 

.06 

.21 

.23 
31 

.21 
21 

.14 
10 

.09 
46 

.22 
38 

.16 

14 

4.68B 
864B 

Stephenvllle  3  WE 

EVAP 
WIND 

.27 
135 

.40 
94 

.45 
132 

43 

143 

.35 
94 

.31 
126 

.17 

in'. 

.11 
82 

.10 
45 

.21 
50 

2  1 

S7 

.27 
94 

.13 
59 

,27 

i  n 

.25 
73 

.28 
84 

.17 

97 

.21 
98 

.16 
39 

.05 
47 

.15 

51 

.11 
37 

.08 
100 

.24 
183 

.23 
121 

.18 
67 

.13 

77 

.24 

9h 

.29 
151 

.20 
112 

6.65 
2768 

Texarkana  Dam          (C) 

EVAP 
WIND 

.14 

22 

.14 
23 

.18 
31 

.22 

36 

.20 
52 

.18 
64 

.20 
41 

.02 
27 

.14 

1/ 

.11 
33 

.14 
30 

.17 

64 

.07 
56 

.18 

.07 
20 

.29 
42 

51 

.09 
53 

.10 
35 

34 

12 

43 

27 

.14 
64 

.18 
64 

.07 
11 

.  12 
3' 

.  11 

70 

.16 
34 

.09 

23 

4.27B 
1167 

Thompson*  3  W8W 

EVAP 
WIND 

.21 
38 

.24 
33 

.25 
51 

.27 

87 

.21 
121 

.00 

131 

.14 
1  L2 

.17 
68 

12 

«: 

.16 
45 

.12 
35 

.11 
31 

.22 

46 

■1H 

.09 
36 

.20 
63 

.27 
53 

.13 

56 

.16 
58 

54 

69 

27 

40 

.37 

51 

.19 
36 

.11 

30 

.11 

3 

.20 

5f 

.24 
11 

.01 

5.22B 
1584B 

Vffllaco  2  E 

EVAP 
WIND 

19 
33 

.30 
53 

.34 
73 

26 

1H 

.11 
74 

.17 
74 

n 

.29 
83 

.  1 1 

40 

.22 
44 

.22 

n 

.25 
38 

.29 
42 

.26 
54 

.14 
43 

.24 
97 

.14 

33 

.22 

55 

.16 
20 

.18 
36 

.29 

50 

.24 
64 

.33 
102 

.23 
83 

.24 

66 

.19 
60 

.22 

20 

.16 
41 

.20 
37 

.31 

59 

6.81 

1673 

Vhltn*?  Dam 

EVAP 

WIND 

2H 
61 

.39 
75 

.39 

m 

,31 

if 

.33 
61 

.28 

109 

.10 

r 

.04 
48 

.11 
41 

.26 
91 

.26 
47 

.26 

56 

.19 

46 

,21 

4' 

.20 
57 

.31 
82 

.17 
87 

.16 
52 

.20 
53 

.08 
44 

.08 
29 

.06 
28 

.06 
66 

.31 

13: 

.19 
80 

.29 
36 

.IS 
1 

.20 
31 

.21 
32 

.14 
86 

6.39 
1865 

William  Harrl«  «••     (A)  TVAC 
WIWD 

• 
• 

194 

.22 
51 

.27 

HI 

.28 
76 

• 

• 

301 

.07 
41 

.09 
33 

OH 

.13 
20 

.14 
35 

.16 
30 

.09 
25 

.13 

64 

.08 
33 

.11 
35 

.06 
45 

• 
• 

• 
• 

.43 
ISC 

.06 
46 

.14 
59 

.15 
45 

.16 
41 

• 

• 

.19 
109 

.16 
21 

4.47B 
1435 

■    ■  r    IUv»n  Exp  8ta 

EVAP 
WIND 

.43 

T< 

.44 

7  3 

44 
79 

33 

HI 

.30 

-,H 

.44 

104 

.  14 
114 

.02 
80 

1! 

r 

.13 
31 

.31 
26 

.22 
18 

.14 
43 

49 

.28 
43 

.15 
50 

,o: 

68 

.19 
20 

.59 
10 

.17 
15 

Li 

e 

.16 
25 

.26 

75 

.27 

71 

.25 
62 

.23 
35 

.22 

■|. 

.2! 

10! 

.16 
29 

.09 

IB 

7.01 

1553 

T.l.t. 

EVAP 
WIWD 

.34 
34 

.39 
26 

.37 
24 

-1! 

a; 

.88 

H7 

.48 
70 

.40 

88 

.  II 
(1 

.34 
94 

11 
OH 

.11 
93 

.24 
83 

OH 

43 

.42 
39 

.30 
31 

.34 
71 

.28 
47 

.23 
41 

.28 
28 

.27 
29 

.27 
54 

.06 
42 

,39 
4e 

.25 
33 

.19 
69 

.31 

96 

- 
88 

.14 
15 

.13 
27 

8.59B 
1941 

I      FEMPI 
■      .    FAN    jf    4.8-  J  'J'  ii    DIAMI   ll  R 


01     m    ill'    in    I'll    i    .    MICORDED   DURING    IHE    24    HOURS    ENDING   AT    TIME    OF    OBSERVATION. 


REFERENCE  NOTES 

Additional  Information  regarding  the  climate  of  Texas  may  be  obtained  bv  wrltlne  to  the  «=t»  nn».*„i „„j „*   ♦  _   u. 

Austin  2.  Texas,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.  »rmng  to  the  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Airport  Station,  1710  wtlshlre  Blvd, 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW ,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin 

stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  In  this  issue. 

Divisions,  as  used  in  "Cllmatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  October  1956. 

Ks,,25SVtt2rt:lsrs=i.ra:  =s^tsus^i,5LjnsrEUi5trata!r aDd  evaporatlon  tD  tarf-  -  —  —  -  —■ 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  ..Evaporation  and  Wind-  Table. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U   S   Weather  n„r„,,.|      k   * 

servatlons  taken  at  the  present  location.  "•  S-  Weatner  Bureau  )  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted  to  represent  ob- 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  M„i„i„„,  „«.  „„     ,  . 

measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations-  consequently   occaslonardrif tf n^nH  Vtl    °T      "  °V?e  gr°Und'   SampIeS  f°r  ""tainlng 

result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  >-UU&equentiy ,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  lo  the  snowpack 

E^s  Of  sn^ron'ground^i'ncJursnow^^le^r^d'ice6  "*    «*"  '^°VlM    "«   S™  °°   Gr°U°d"  ™>le.  -  »»  "»  "1  snowfall  table  include  snow  and  sleet. 

."hen*  p1°bltihsehedDala1rye  Vol'tV^  ^'^^{JSTS'ltZZLtl'*19  \l?  stlll^ll   sho  "T  ™tV    "?   ^^    lB  «»  ■•»»«'•»  '"  *—  °°  Ground"  Tab!e 
some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.   During  the  summer  months 

va™era?erOr06U0tceS'.T!OW*a11  ""   ^  °"   Gr°U"d"  "bl*  "  »*  «*-™ti-  time  for  .11  except  Weather  Bureau  and  CAA  Stations.   For  those  stations  snow  on  ground 
in  the  Station  ,ndex  the  letters  C.  H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the  following- 

Precipitation  ES-'KStH  Statl°"-   H°Urly  ""'*■'»•»<»'  *1—  «•  Passed  for  special  purposes  and  are  published  later  in  "Hourly 
J    "lupp'lemental  DaT"°Tablel:nd"  ""•■   °BlSSl°n  <"  "***    ln  *"*   "™th  in"<»*«  «  »«*.ll  -d/or  snow  on  ground  in  that  month. 

Other  Reference  Notes 

:  ms^^^^ssssssss^ssss&^. ...  „,  _  ,„... 

>        Amount    Included    ln   following  measurement,    time   distribution   unknown 

ItlllZlllll   are   SSft.TSStS   ^.'^'L'S^  SV*SlS£T  S°d-C°Ve,"ed   "^    h™'    "'   rele"n"   1"1"*"    "»*    «' 
//        Gage   is   equipped   with   a   windshield.  ■*"». 

AR        This   entry    in   time  of   observation   column    in   Station    Index  means    after   rain. 
AM        Data   based   on   observational   day  ending  before   noon 
B        Adjusted    to  a    full   month. 
D        Water   equivalent    of   snowfall   wholly 
v        One 
det 
R        Amoun 
Hourl 

ST        SacV^^,  *}"?   °f  ob,sfrratl°"   c°lu°"    1"   Station    Index   means   observation   made   near 
T        Trace,    an   amount    too  small    to   measure.  umuc   uear 

V        Includes    total    for   previous  month. 

oUebrardePtp1a°y,abPireCto    the    SuTer  l^en^t    oTD^me^s^Remltttee0   5   ""■       t^   Ascription    Include,,   the  Annual    Summa 
Government    printing   Office      Washington    25      DC  Rcnlttan«   »»"   correspondence   regarding   subscriptions   should   be   sent 


Summary. 1      Checks   and   money  orders   should 
to    the  Superintendent   of  Documents 
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ATLANTA 

AUSTIN    WB    AIRPORT 

AUSTIN    DAM 

AUSTIN  HWY  290  BRIDGE 

AUSTWELL 

AUSTWELL  MlLOLIFE  R£F 

8AKERSFJELD 
BALLINGER  2  N 

6ALMORHEA  2  ENE 
BALMORwEA  EXP  PAS 
BALNORHEA  GRAEF  OanCH 

cankerj-it- 
barmhart 

bat  city  waterworks 
bay  city  2  s 

BAVTOWN 
BAYTOMN  1  N 
BEAUMOMT 

BEAUMONT  E«P  FaRM 
BEOIAS 

BEEVILLE  5  NE 
BELTON  DAP 
BENAVIDES 


BIG  WELLS 
BISHOP 

Blanco 

BLANKET 

■ 


BOfPNE 

BOM    wIE»    2    E 

low  mi 


■ 


0206    WISE 
0211    POTTER 

3235  chambers 
.::--  grimes 
02*.8  ANDREWS 


HALE 
TAYLOR 
HOWARD 
JIM  HOGG 
SHACKELFORD 

JIN  WELLS 

BREWSTER 

CHEROKEE 

JOHNSON 

BRAZORIA 


BRAZORIA 


ARCHER 

TARRANT 

KENEOY 

LAMAR 

DIMMIT 

STONEWALL 

HENDERSON 
CASS 


REFUGIO 
ARANSAS 
PECOS 

RUNNELS 

REEVES 
REEVES 
REEVES 

IRION 

MATAGORDA 
MATAGORDA 
HARRIS 

HARRIS 
JEFFERSON 


0665 

BELL 

0689    DUVAL 

QA91     T.RRANT 

)704     .NCI 

;?T6    RFAGAS 

C86.  HOWARO 

OlbV  DIMMIT 

0805    NUECES 

3832 

BLANCO 

;sj9 

BROWN 

9N51 

UVALOE 

DffOI 

KCMOALL 

091  1 

NEWTON 

'.•,3  1 

FANNIN 

D  .it. 

MONTAGUE 

-9»* 

LIPSCOMB 

9.950 

BREWSTE* 

0935 

■ 

-..958 

HUTCHINSON 

BffM 

MONTAGUE 

0  991 

RED   RIVER 

.M6 

wise 

100  7 

•INNS' 

101T 

MCCULLOCH 

1031 

HARTLEY 

1031 

PALO    PINTO 

10*2 

STEPHENS 

10*1 

RaSMIMTM 

1091 

I  0 '.  i 

- 

:'.4i 

•  UNMET 

lOii 

.-«* 

SAN INI 

1121 

TERRY 

I  1  !(, 

'*MI»<-« 

I  t  1* 

■         «■ 

.  |*1 

LLANO 

.  109 

RfCO* 

,  Itl 

LION 

UOl 

1/11 

COMAL 

1/19 

JOHNVM 

-       j- 

•UMM  T 

1    36 

95 

04 

2    25 

91 

13 

9    26 

95 

1* 

32 

19 

LOS 

33 

29 

12 

95 

23 

13 

?1 

96 

»1 

1? 

45 

vv 

54 

33 

26 

96 

22 

26  22 
28  16 
30    53 


31  0* 
29    19 

31  01 
15  39 
12    J9 

32  •• 


12    00 

.1    00 


/»     12 
11    01 


96  50 

96  46 

102  IS 

99  57 


91    17 

96  11 
9T    36 

100  12 

102  57 
10)    24 

101  26 

97  51 
9*    51 

97  Jl 
100  24 
99    20 

103  00 

9«    OT 

96  31 

94  21 
100    34 

97  4* 
97    37 

91    04 


102  34 

99  II 

97  19 

97  01 


•  A     »4 

101    01 


97 

28 

664 

98 

25 

180 

97 

27 

770 

47 

1515 

01 

26 

2660 

01 

29 

2500 

01 

21 

2526 

OBSERVATION 
TIME  AND 

TABLES 


0.  HOOD 
S  WEATHER  BUREAU 
LEONARD  COLEMAN 


LI    S    FOREST    SERVICE 

J    S    WEATHER    BUREAU 

HUMBLE    OIL    AND    REF1N 

JOHN    R.    WlCKEY 

DAN    S.    MCDONALD 

TEXAS    AGR1    EXP    STAT 

ORAN    0.    LAIR 

2ENA8IA    L.    ENCKE 

4ACK.    W.    ROBERTS 

W.    C.    HUTSON 

JOHN    V.    LONGAN 

CHARLES    T.    HAwfc.ES 

GASTON    A.    COMHAIRE 

/OLNEY    WOMACK 

FRANCIS    J.     MARTINEZ 

ALBERT    BAUGH 

3ADIO    STA    KBUD 

3REN    A.    B.     YOUNG 

U    S    WEATHER    BUREAU 

LOWER    COLO    RlV    AUTH 

ANTONA    N.    FRENSLEY 

3.RUN0    E.    BLUHM 

J    S    WILDLIFE    REFUGE 

1RV1N    0.    SMITH 

SUSAN    P.    WITT 

RALPH   MERKLE 

TEXAS    A6RI    EXP    STAT 

OSCAR    GRAEF 

ELROY    SCHNELLE 

LOWER    COLO    RIV    AUTH 

CHESTER  P.  ROGERS 
HUMBLE  OIL  AND  REFIi 
ROBERT  E.  WILSON 


S  CORPS  OF  ENGINEERS 
ROY  B.  ENGLAND 
RICHARD  W.  KANNADY 


DORA  WQLLSCHLALGEft 

ALLACE  B.  FULLER 

I,  M.  CANTRELL 
NELLIE  D.  MARSHALL 
.  CAMPBELL 

BIG  BEND  NATL  PARK  SERV 
PAUL  A.  POTTER 
ARTHUR  W.  MORGAN 
ORAN  C.  STOVALL 
IRfNI  H.  WILLIAMS 

MRS.  F.  WlLLAANKS 

GRANDE  ELEC  COOP 

J.  COCHRAN 
l.  BENTON 
AN  ALLEN 


u  t 


FIELOS 


CHARLES    V.    MURFf 

;.    HEM6RU 
BEATRICE    R.    MOOR  I 

HAZLt    DO!  LAI- 

;.   maRSHBURN 

BAfJIQ  MAt  ION  KTf  Y 
Wl  MiilK  UUREAU 
PfARL     IMIlH 

wiv    AUTH 
IANI  IN.    HI 

I    MARI     IF        hi 

I.     PAUKNI     MCCARIOH 
LAURA    (j.    WOOD 


R iv    AUTH 

u.ein 

tURHI  i 
own RIV   HUTH 

,«IIM 

.    I iv    MjlH 
■     I 
Ml I  RIV    AUTH 

■■ 

■ 
- .    i.    - 1 ' 

1 
■ 
I 

- 


" 
■ 


STATION 


CLOD1NE 
CLOUOT    RANCH 
COLDSPRING    5 

COLOWATER 

COLEMAN 
OLLEGE  STAT 
OLORAOO  CIT 

OLUM8US 


COOPER 
COPE  RANCH 
COPPERAS  COVE 
CORNUDAS  SERVICE  STA 
CORPUS  CHRISTI 

CORPUS  CHRISTI  W8  AP 
CORSICANA 
CORYELL  CITY 
COTULLA 

COTULLA  CAA  AIRPORT 

COTULLA  H1LLJE  RANCH 


CROCKETT 
CROSBY TON 
CROSS  PLAIN 

CROSS  PLAIN 
CROWELL 
CRYSTAL  CIT 


DAINGERFIELD 

DALLAS  WB  AI 
DANEVANG 


ON  EXI 
DEPORT 
DEWEYVILLI 


DINMITT  6  E 

DOOLE 

DOSS 

DRYER  1  NW 

DUBLIN 

DUNDEE  5  NW 
EAGLE  MT  LAKE  DAM 


EDNA  1  SW 

FROM  I  W 
EL  CAMPO 

'EL  PASO  WB  AIRPORT 
ELDORADO  1  SSW 
ELDORADO  19  SW 


i  »w«r  R|V II  i  i 
PIMII 

r  in 

'i  ■ 

fl  A  f  f>N  I  A 
FLOMOT 

i  ,  (Ml  .mm 

fLOYDADA  .   n 
■ 
RANCH 

,  on  ,,, 

■    ■ 

i    in    13    SIN 

I 
-ii     AIRPORT 

■     HI  ACHAN    'i  1. 

■ 
I 


16  10 

LIBERTY 

182i 

BOSQUE 

1 0  3  fl 

FORT    BEND 

1843 

EDWARDS 

1870 

SAN    JACINTO 

167* 

DALLAM 

1875 

COLEMAN 

1869 

BRA20S 

1903 

MITCHELL 

191  1 

COLORADO 

1914 

COMANCHE 

1921 

HUNT 

1925 

VAL    VERDE 

Ml 


■ 


■ 


NUECES 
NAVARRO 
CORYELL 
LA  SALLE 


2142 

FOARD 

2160 

ZAVALA 

2173 

DEWITT 

2  206 

HARRIS 

2210 

BLANCO 

22  18 

MONTGOME 

2  2  2  5 

MORR I S 

22«0 

HARTLEY 

2244 

DALLAS 

2  2  66 

WHARTON 

!'2*2 

LIPSCOMB 

r«?6 

NEWTON 

•444 

CHEROKEE 

2*5M 

FRIO 

2*62 

LEE 

:»6  3 

CASTRO 

2527 

MCCULLOCH 

'5-1 

GILLESPIE 

1599 

GONZALES 

2998 

ERATH 

MOORE 

!  8  1  i 

ARCHER 

2636 

KIMBLE 

£678 

TARRANT 

PbT* 

MAVERICK 

[713 

EASTLAND 

2  ".1 

CONCHO 

CONCHO 

2769 

JACKSON 

1  1 1  ? 

VAN     ZANCI 

2786 

WHARTON 

EL    PASO 

2811 

SC HI  El CHE 

[014 

SCHLEICHE 

MK.1I! 

JASPER 

1009 

CORYELL 

101  1 

EL    PASO 

)03l 

COMAL 

104  ' 

(rfi  STON 

108  | 

iu«x»  ■. 

1069 

>  AMNI   E 

I08C 

COLLIN 

ELLIS 

11*3 

MCCULLOC 

mi 

COMAL 

MM 

1  0RY1  i  i 

111! 

i  ayi  m 

11*4 

Hon  i  i 

HI|  ION 

MONTANUI 

HOWARD 
nil     DAVIfl 

■     ■ 

IABR*Nf 

IARRANI 
TARRANT 
MAI  K|  (I 

'I' 


NAVARRO 

II 

i  on  r 

■ 

f.l  H  I  '*N 


30    20 

31    48 

97 

25 

671 

29    ill 

95 

*.l 

90 

30    11 

22 

2250 

30    31 

93 

0* 

354 

36    2* 

102 

31 

4110 

31     50 

99 

26 

1710 

30    35 

21 

314 

12    23 

52 

2071 

29    42 

96 

33 

200 

11    5* 

98 

36 

1358 

33    15 

95 

53 

56C 

29    41 

11 

159C 

36    1* 

»8 

20 

382C 

30    19 

95 

27 

245 

33    23 

95 

42 

495 

31    39 

101 

15 

262( 

31    07 

91 

54 

109' 

31    47 

105 

28 

4300 

OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


32    32 

97    37 

30    03 

95    27 

33     39 

101     15 

32    07 

99    10 

32    07 

99     10 

33    59 

99    42 

28    41 

99    50 

29    08 

97    19 

29    58 

95    43 

30    23 

98    15 

30    27 

95    48 

32    55 

94    42 

36    01 

102    33 

32    51 

96    51 

29    02 

96    12 

36    26 

100    19 

30    47 

31    58 

96    42 

30    59 

100    48 

33     1* 

97    36 

33    31 

29    20 

100    53 

31    49 

13    13 

97    08 

33    15 

97    11 

13    11 

95    19 

10    18 

93    45 

31    52 

95    16 

28    40 

99    10 

30    21 

96    50 

3<.     33 

102     12 

31    24 

99    16 

99    06 

29    23 

97     17 

12    03 

98    20 

35    52 

101    58 

33    49 

98    56 

30    19 

99    17 

12    63 

97    28 

28    43 

100     30 

32    24 

96    49 

31     13 

99    51 

31     11 

99    51 

28    57 

9b    4  1 

32    22 

93    18 

29    12 

96     17 

11    48 

106     20 

30    49 

100    19 

10    43 

100    37 

14    02 

98    33 

12    52 

93    46 

28    0* 

99    22 

26    20 

98    02 

12     19 

96    3  7 

30    21 

94    05 

11    29 

98    04 

31     JO 

106    0  9 

29    45 

9H       18 

31    44 

96    10 

27    1) 

98    08 

26    57 

98    04 

)>    10 

96    21 

96    40 
99     23 

29    59 

98    16 

31     19 

91    06 

100    39 

29    08 

98    09 

11    50 

101     21 

■  ■     ' 

101     14 

■ 

II 

11   19 

'"    M 

11    08 

10] 

10     II 

101    ■   i 

10 

1  . 

10    54 

to  ■   '  1 

17  01 

■ 

17   2] 

12     4* 

' 

■.,      | 

/It     /• 

■      ■ 

VU    52 

/■     •>' 

95    20 

' 

81     -i 

29    00 

i*     if 

■ 

1/    05 

9*     4» 

II    10 

■ 

\J     44 

1 

1 

97   00 

/V     || 

1 

■■ 

)4     51 

||     W 

101     24 

»l     50 

■  i     .., 

ARNALDO    RC. 
R.    M.    JONES 
EVELYN    L.    NEMEC 
LOWER   COLO    RIV    AulM 
LEROY   S.    DABNEY 

MAUDE    NCOOLiiA^ 

W.    J.    STEVENS 

U    S    CIVIL    AERO  AON 

COLORADO    C1TT    FIRE    D£pt 

WALTER    8.    MCNUTT 

WALTER    BEAR 
HENRY    ELBERT    WOOD 
GEORGE    HUMPHREYS 
JESSE    C.    DAVIS 
LOUIS   MACK 

ODIE    L.    BRIDGES 

I.    COPE 
GEORGE    D.    GILMORE 


S  LEATHER  BUREAU 
ALTER  A.  HAMMETT 
.    L.    ROBBE 

.     G.     JENNINGS 
U    S    CIVIL    AERO   AON 

FRED    H1LLJE 

LOWER    COLO    RU     AUTH 
JULIUS    ROHAN 
JOE    E.    LOWER Y 
RALPH    F.    DILLON 

CHARLES    R.    PUTTEET 
BYRON   CSIOER 
JAMES   H.    GIBBS 
W.    H.    CURRY 
S.    F.    BOND 

CHESTER  GLOVER 

LEE    BLACK 
JOHN    B.    HOLDSWORTH 
H.     A.     TAYLOR 
JOHNNIE    W.    DOLEN 

LOWER    COLO    Hiv    AUIM 
AUBREY    Z.    DENNIS 
LONE    STAR    STEEL 
U    S   CIVIL    AERO   ADM 
U    S    WEATHER   BUREAU 


JOHANNA    I 


.    ALLENSON 
«ILLER 
MOORE 


LOWER    COLO    I 


U    S    WEATHER    BUREAU 

U    S    CORPS   OF    ENGINEERS 

RADIO    STATION   KONI 


P.     THOMSON 
THONASON 
S.    DE WOODY 


EDWIN 
LOWER 

LOWKK 


RADIO    S 

LEE  DOW 
LOWER  C 
i  tRRANI 


CLAUD    H.    WYAII 
ORELLA    C.    SPARKMAN 
li    j    HEATHER   auREAU 

RANCHO    PI  PI 


JOStPH    BURKHOLDER 
ENGCLMAN    PROTS   CO 

b.    L.     BHUNSON 

VI  OLE 
JAMES 
1.     MA 
JAMES 
B.    G. 

R,     .1.-1*1-1" 
f.    BLAIR 
IAS 

r    GROTE 
CAPPS 

MRS.    M.    V.    RUf 
BONNIf      iKLOS 
JAMES   D.    MOMRUW 
1  AWRI  Nl  l     M,    MALLOY 
JAM! B    1 INLA1 

i  DDII     i   141  "i  w 
IHRNARO    II.    BOTH  II" 

1    .      1    .      I'M   HI 

G.    D.    POPE 
JULlUb    M.    EWINI 

RADIO 

i  0M|  i- 
tAHL 

i  i  ni  N 

, r HON  mm.. 

HARRI50N 

' 

i    1    MHO. 



1      .Nil 

BARR1 

i./.v  ID 

JOHN 

u  s  w 

,   .    o|i  HOftl 

■..  1  III  1 

' 
■ 

civil 

..i  18    w.    Ml  1  ■ 
NORMAN      i,     Oil     1 

n    11 

I:  ,1-nll 

rHOMA 

01 

1 

.KITH 

ll 

PAUI      II 

i.hi  '.   W.    CLACl 

|       .     HI   MMI   '       1 

1   |  CI 

1   |H '»"•" 

.  oRD 

■ 

STATION  INDEX 


GATESVlLLE 

seorge  west 
siooings 

SIRvIN 

SLADEWATFR 

SXP 
JOlDTMWAlTE 

;ouap 
JOLlAD   6   HE 

JOLlAD    1    SE 
JONZALeS    1 

,OROONvILLE 
iORHAN 


>RAN8URV 
IRANDFALLS    3    SSE 

IMPEL*  NO 
AAPEVINE   DAN 


REENVlLL! 
ROVE I ON 
iftUVER 


AGAHSPORT 
ALL    RANCH 

ALLETTSVlll 
ANlLTCft    2     t 


ARLETON 
ARUKGEN 
ARPER 


COUNTY 


3485 

CORYELL 

350S 

LIVE    OA 

3525 

LEE 

35<i6 

UPSHUR 

3557 

PECOS 

HARRISON 
CAMERON 
GILLESPIE 
CASTRO 


*05    CREEK    DAM 

■cat 

USTON    ¥8    CITY 
■USTON    MB    AIRPORT 
USTOtt-ADDICKS 
USTOh-ALlEF 

US TON -BARKER 

USTON-DEER    PARK 
JSTON-hEIGHTS 
USTON   HIDDEN    VALLEY 
USTON-NISSOURI    CITY 
USTON-NORTH    HOUSTON 

1/STON-SAN    JACINTO    OA 

USrOW-SATSUM* 

JSTON-SPRING    BRANCH 

"8LE 

«BLE    PUMP    STATION 


1TSVILLE 

E 

=>Efii*L 
>IAM   GAP 

«A   PARR    £XP    STATION 

■  ■      ■ 

:*.<oh  hill   Guard  stj 
:*sonville  exp  sta 
:ksonville 

<es  river  ranch 

WELL 
;per 
'TO* 


*SO*  Ranch 
lES  C8  RANCH 
tES  nw  oanch 

JflOAN'ON    *    SSE 

ICTION 

ICTION    CAA    AIRPORT 


MCLENNAN 
HAMILTON 
LIPSCOMB 


96    HANSFORD 


■f-Att 

iEOy 
"EDalE 


LE    FOREST    SERV 


33  05 
32  27 
31     IB 

31  29 

32  58 

33  07 


26    11 

30  18 
3*  23 
35    53 


1    30  06 

32  09 

3    30  12 

10    33  49 


28    21 

98    Q7 

30    11 

96    56 

32    44 

9*    57 

31    05 

102    24 

32    32 

94     57 

30    21 

98    40 

31    27 

98    34 

28    40 

97    23 

OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


102  50 

95  28 

97  03 


■AN  AUGUST 

HEROKEE 
CHEROKEE 


MCCULLOCH 
SCHLEICHER 
SCHLEICHER 


CULBERSON 


'.  a  t  G 

BOSQUE 

*  s  i  a 

HARDIN 

4  860 

SWISHER 

t903 

FAYETTE 

*M0 

ZAVALA 

493] 

EL    PASO 

4972 

WISE 

4973 

FANNIN 

4974 

MJTCHELl 

4978 

ARCHER 

BURNET 

50  13 

DAWSON 

5018 

LAMPASAS 

5048 

VAL    VERC 

5057 

WEBB 

50  Bl 

5094 

COLLIN 

5091 

TAYLOR 

5109 

COLEMAN 

5  i  l  1 

SEAL 

5158 

MARTIN 

5183 

HOCKLEY 

5191 

DENTON 

3    30 

32 

10 

'    it 

56 

15 

«    29 

49 

>    32 

46 

;     31 

21 

3  0 

49 

10 

59 

?B 

5? 

3(1 

29 

JO 

in 

!) 

02 

32 

41 

;e 

53 

29 

54 

V 

36 

Zfl 

48 

32 

34 

31 

05 

30 

OJ 

31 

07 

30 

36 

32 

37 

*■■ 

2  5 

i? 

04 

30 

23 

34 

^2 

29 

55 

?e 

57 

31 

59 

11 

33 

44 

52 

20 

40 

54 

32 

42 

31 

03 

29 

48 

?7 

■17 

32 

7  1 

02 

32 

09 

il 
79 

44 

3? 

18 

il 

34 

33 

33 

95  22 

95  17 

95  39 

95  36 

95  43 

95  08 
95  26 
95  25 
95  30 
95  31 

95  08 
95  37 

95  30 


33 

55 

90 

39 

33 

14 

98 

10 

31 

lb 

94 

18 

il 

59 

95 

17 

31 

58 

95 

16 

97  54 

95  50 

96  19 


97  30 
94  19 

.01  45 


OBSERVER 


PAT  0.  HOLT 
C.  C.  SCHLEY 
HERBERT  G.  KOEHLER 
BYBEE  W.  WEISINGER 
FRED  ZEITLER 

0.  W,  ODOM 


OAN  SIMMONS 

POLO  PEREZ 
CARL  J.  HAGEN 
DAILY  INQUIRER 
MOODY  N.  SlEbMAN 
DAISY  L.  PEVETO 

.ETA  BLACK 
HARVEY  WILSON 
CHARLES  W.  POTTS 
B.  SPENCE 

S  CORPS  OF  ENGII 


ARTHUR  W.  EVANS 
FRANK  BROOKS 
RUTH  6.  HUMPHREY 


LOWER  COLO  RIV  AUT 
H0RT1E  E.  LOMAN 
HOWARD  E.  BAKER 

SAMUEL  P.  HERREN 
SAMUEL  P.  HERREN 
JARVIS  CHRIST  IAN  C 
LOWER  COLO  RIV  AUT 
MONROE  W.  C08KILL 

J.  D.  SARTAIN 
M.  KANGERGA 
LOWER  COLO  RIV  AUT 
HENRIETTA  FIRE  DEP 
:y  C.  ANGELO 

HALL1E  EARLE 
.  HAMPTON 
R.  THOMPSON 


J.  DUNDLINGER 
LTER  H.  KNORR 
CHARD  M.  MC'LEARY 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

OEWITT  T.  MOVE 

U  S  WEATHER  buREAU 
U  S  WEATHER  bUREAU 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
GILBERT  W.  L1ESTMAN 


ELLEN  M.  YEAGE 
ELIZABETH  HEMM 
EDGAR  \ 


JAMES  0.  GRANBERRV 
TOHMIE  0.  KEEPERS  JR. 
ETHEL  C.  POWELL 

LOWER  COLO  Rlv  AUTH 

MARY  M.  SCHUMACHER 
R.  V.  SILLERS 
LOWER  COLO  RIV  AUTH 
PECOS  COUNTY  WATER  DIS 
WILLIAM  R.  BYNUM 

TEXAS  AGR1  EXP  STATION 

BERTRAM  FOX 
ILORED  E.  LACY 
R.  PAUL  A.  YOUNG 

RADIO  STATION 


EBE 


OWER  COLO  Rlv  AUT 
ESTA  U.  WATKINS 

,ARON  H.  COLE 
RUMAN  D.  MOORE 

IILL1E  MAE  SCM08EY 

ROBERT  C.  CONNOR 
THOMAS  0.  FAIL 
LOWER  COLO  RIV  AUTI 
LOWER  COLO  RIV  AUTI 
LOWER  COLO  RIV  AUTI 

ALBERT  H.  JUNGERMAI 

CLEVELAND  STEPHEN 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

MARVIN  F.  LUTTRELL 


F.  v .  HUBBARD 
CITY  OF  KENEOY 
MAURICE  C.  ARCHER 

TED  GARDNER 

ELVA  J.  HARRIS 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

TEXAS  COLL  ARTS  AND  IND 

STATE  FOREST  SERVICE 

MRS.  CLIFFORD  JAMES 
H.  W.  FINLEY 
C.  H.  RIDDLE 
8UF0RD  E.  REA 
CARL  LOSSON 

JOHN  L.  SULAK. 

GEORGE  A.  PARK 

FED  CORRECTIONAL  INST 

W.  G.  MASSINGILL 

U  S  FOREST  SERVICE 

ELECTRIC  SERV  CO 


CII 


WICH 


IV  AUTH 
UTCHER 


WEATHER 
CARROLL  V. 
S  CORPS  0 


LOWER  COLO  RIV 


STATION 


.EXINGTON 

.IBERTY 
.IBERTY  HII 


ONDON 
ONG  LAK 
ONGVIEW 


LOVELAOY 
LUBBOCK 
LUB80CK  WB 


MADISONV 
MAGNOLIA 

MANCHACA 
MANSFIELI 
MANSFlELf 

MARCO 


IARSHALL 
IART IN    RANCH 
IARYS    CREFk 


RBRO 
PEARL 

MC ALLEN 


ON 


MOBEETIE    2    S 
MOLINE 

MONTAGUE 
MONTGOMERY 
MORGAN    MILL 

MORSE 
MORTO. 

MOSCOI 
MOSS  RANCH 
MOUNT  LOCKE 

MOUNT  PLEAS 
MOUNTAIN  Cft 
MUENSTER 
MULESHOE  1 
MULESHOE  2 


NEAL  RANCH 

NEGLEY 

NEUVILLE 


NEW  CANtY 
NEW  GULF 
NEWPORT 


NOGALUS  GUARD 
HFIELD 
.A  3  SE 
NOVICE 

NUGENT  4  NW 

ODESSA 

0  DONNELL 

OLNEY 

OLNEY  5  NW 

ORANGE 
OVERTON 
OZONA 

OZONA  8  WSW 
PAOUCAH 


PAMPA  WATER  PI 
PANDALE 

'ANHANDLE 
ANTHER  JUNCT 


COUNTY 


CALOWELL 
VAL  VE90E 
LAMPASAS 

KIMBLE 

ANDERSON 
GREGG 
GAINES 
MITCHELL 

CROSBY 

HOUSTON 
LUBBOCK 
LUBBOCK 
ANGELINA 

CALDWELL 


JEFF  DAVIS 
PRESIDIO 
PRESIDIO 
PRESIDIO 

FALLS 


R  1  c.ON 


MATAGORDA 

BOWIE 

JACKSON 


*ENARD 
<IDALGO 

i£FF  DAWS 


IOALG0 
HEELER 


COLEMAl 
JONES 


30  03 
30  40 
32  30 
32  27 


30  22 

30  13 

31  09 


3  30 

15  32  i 
3  30  i 


97  50 
97  09 
97  55 

103  15 
99  35 

104  06 
104  01 

104  04 

104  19 
96  53 


i  )  H  , 

30  40 

33  10 

37  43 

3  3  3v 

34  13 
34  14 


107 

1? 

98 

23 
24 

100 

34 

96 

37 

36 

LOO 

32 

99 

48 

00 

26 

98 

19 

4S 

42 

98 

LO 

01 

28 

2  35  32 

9  30  12 
2  35  20 


95  00 

96  56 

97  23 


99  08 
95  04 
94  09 


98 

0? 

1050 

v« 

22 

1420 

97 

46 

390 

95 
00 

08 

400 
1950 

00 

16 

290< 

99 

38 

1979 

OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


OBSERVER 


H.  T.  HAMLETT 
THOMAS  E.  LEWIS 
LOWER  COLO  RIV  AuTH 
DALLAS  POWER  AND  LIGHT 
TEXAS  AGR1  EXP  STATION 

EDNA  W.  POWELL 
BUTLER  8.  IVES 
ROSCOE  H.  COWAN 
EDGAR  E.  CLARK 
CECIL  0.  RAY 


ORR 


HALLIBURTON 


JAMES  A.  BREWER 
T.  V.  ROBINSON 

WAYNE  G.  MILLARO  | 
JAMES  M.  FLEMING 
JOHN  W.  KING 


(ILL  IA 


ISTON 


LOWER  COLO  RIV  AUTH 
OALLAS  POWER  AND  LIGI 

LOWER  COLO  Rlv  AuTH 
LAWRENCE  A.  PRESTON 
LOWER  COLO  Rlv  AUTH 

EDNA  G.  5M1TM 


JOE    SPAUORA 

news   MESSENGER 

LOWER     COLO    Rlv    AUTH 

E.    W.    EDWARDS 
G.     H.     STEEN 
CITY    OF    MATADOR 

R.    R.     TRAYLOR 
CHESTER    A.    ADCOCK 
HUMBLE    OIL    CO 
MADISON    G.    WILSON 
CITY    WATER    PLANT 

CHARLES    D.    SMI Tm 
T.     F.     MACHAC 

LOWER   COLO   Rlv   AUTH 
JANE    R.    8R0WN 
LOWER   COLO    RIV    AUTH 

ROY    F 

FFTE 

jENN 
E.     F. 

FULBRIGHT 
WCMICKIN 
S    C.    DECKER 

UAV  IS 

LOWER    COLO    Rlv    AUTH 

R.     0.     SWARTZ 

DR.    E.    0.    DEAL 

JOSEPHINE     NEWMAN 

GEORGE  D.  WELLS 

WEATHER  BUREAU 
L.ULF  REFINING  CO 
DALLAS  Pu«E«  AND  LIGHT 
LOWER  COLO  Rlv  AUTH 

t.  R.  RuCKER 

IINERAL  WELLS  INDEX 
•     5  CIVIL  AERO  ADM 
IAGNOLIA  PIPE  LINE  CO 
IM.  A.  J.  KAPELLER 

:.  E.  GRAY 

ANGUS  P.  LEE 

S  A6RI  EiR  .STATION 
NORMAN  D.  8RANCH 
MRS.  HANSEL  MOODY 


G.  G. 


INER 


S  SOIL  CONS  SERVICE 
W.  0.  PARR1SH 
LOWER  COLO  Rlv  AUTH 
MCDONALD  OBSERVATORY 

CLARENCE  C.  TAYLOR 

DALLAS  POWER  AND  LIGHT 

STEVE  J.  MOSTER 

R.  J.  KLUMP 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

LOWER  COLO  Rlv  AUTH 
H.  P.  HILL 
LOWER  COLO  RIV  AUTH 
RADIO  STATION  KSFA 
W.  C.  FOUTS 


*:.!hr 


WELCH 


TEXAS  GULF  SULPHUR  CO 
THOMAS  F.  HANSON 
LOWER  COLO  RIV  AUTH 

CHAMBER  OF  COMMERCE 
U  S  FOREST  SERVICE 
JAMES  A.  TIPTUN 
RALPH  HALE 
LOWER  COLO  Rlv  AUTH 

IARY  F.  DOTY 

:ITY  OF  ODESSA 

6EN  MOORE  JR. 

JAMES  F.  PAGE 

THER  ADKINS 


HENRY  MILLS  JR. 

A.  J.  WEISER 

BIG  BEND  NATL  PARK  SERV 

THOMAS  L.  ROGERS 


STATION  INDEX 


CONTINUEO 


STATION 


PASADENA    HOUSTON 

PEARSALL 

PECOS 

PENWELL 

PEP 

PERRVTON 
PERRVTON    10    UN* 
PFLUGERVILLE 
PIERCE 

PILOT     POINT 


PLEMONS 

COMFORT 

POLAR 

PONTOTOC 
'PORT 
rPORT 


6825 

MARRIS 

6879 

FRIO 

689: 

REEVES 

6932 

ECTOR 

6935 

HOCKLEY 

60S? 

OCHILTREE 

6953 

OCHILTREE 

:     MB    AIR 


ISABEL 

'     LAVACA 
PORT     MANSFIELD 
PORT    0    CONNOR 
POSSUM    KINGDOM    OAM 

POST 


SIDIO 

PPICE 
PROVIDENT    CITY 

PUTNAM 
C-iNAM    5    SE 

OUITAOUE 
■UITMAN    2     S 

A1NB0W 
RANDOLPH    FIELD 
RANGER    PUMP    STATION 


RAYMCNDVILLE 

BLUFF    CROSSING 
RED    BLUFF    DAM 
RED    SPRINGS    2    ESE 


RENO 
-  ICARDC 


=     CNWDSOfl 

RICHLAND    SPRINGS 

RICHNOKO 

(HESEL 

RILEY    BEN    RANCH 

RINGGOLD 

RIO    GRANDE    CITY    2 
MOMEDINA    2    N 
^TAR 

RIVERSIDE 

ROANOKE 

itoecR*  LEE 

•OOSTOWN 
006Y 
ROCKLAND    1    N 

AOCK»0*T 
POCKSPPINGS 

POOSCvCL' 
■OSCOE 

•oscnmrg 


mm 

•-MINAL 

0    DAN 
'  ,0    *•    AIRPOAT 
MIO    MB    AJRPONT 

SAM    ANTONJ- 


COUNTY 


MASON 
JEFFERSON 

JEFFERSON 


BRISCOE 

WOOD 

SOMERVELL 


>AN  SABA 

JEEVES 

»AYL0R 


SAN  SABA 
FORT  BEND 
MCLENNON 
GILLESPIE 


MEDINA 
EASTLAi 

»alk£R 


NUECES 
FISHER 
JASPER 


CHEROKEE 

UVALDE 

TON    GREEN 
8EKAR 

BCKAR 


lf,s 

iAN     ',AA.A 

•022 

T€R*ELL 

ICMtU 

i',  it 

•LAAVJO 

10*1 

',1  NT  ON 

COLEMAN 

»-.•, 

KfNEO' 

B12f 

1 

It  40 

AUlf IN 

BVAOMAfN) 

6AINC, 

■tctlci 

I/'./ 

1/**. 

•.»■.    ,*'  INTO 

•  /»* 

IRION 

HUM^ttH 

llfl 

•  <•■ 

■ 

32  IS 
29  32 
32    29 


31  12 
31  54 
33    36 

28    18 

31  5* 

32  S7 


32  57 
31  16 
29    35 


26    22 

29  28 
32    06 

30  51 


3  30 
102  36 
102    32 


LO? 

50 

3  500 

101 

43 

3  40C 

101 

21 

2800 
22 

101 

00 

2  30C 

98 

59 

156C 

93 

56 

5 

26    33 
28    26 
32    52 

9T    26 
96    24 
98    26 

33    12 

101    22 

97  42 

98  17 
98    37 


30    01 

LOO 

13 

2412 

32    45 

96 

to 

596 

30    30 

100 

04 

1985 

32    27 

LOO 

30 

2382 

2*    33 

n 

47 

106 

31     43 

97 

581 

32    28 

96 

/■■ 

367 

32     51 

100 

1925 

26    52 

9T 

43 

308 

31    41 

-- 

09 

710 

29    19 

»f 

28 

964 

31    28 

too 

31    22 

100 

10 

1903 

30  09 
30  23 
»>    22 


1/    54 


9B    56 

95  46 

96  53 


98  52 
96  58 
95    24 


9  7    5* 

102     39 
99    16 


»i    ia 

«* 

H 

M    l  ' 

too 

II 

II    II 

101 

1 1 

l«      /• 

101 

i  ' 

33    /} 

■«* 

2*    0/ 

9* 

|fl 

101 

10 

11     11 

tl 

'* 

*■ 

■-• 

Hi    91 

1> 

Of 

>•  If 

ift    i* 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


OBSERVER 


PASADENA  POLICE  DEPT 
WARREN  B.  HOODS 
SOUTHERN  UNION  GAS  CO 
.  FRANCIS 
.  HOGUE 

.  RUPPRECHT 

:.  HOGHLAND 
LOWER  COLO  RIV  AUTH 

ERCE  RANCH 
ALVIN  N.  BRANUM 

L.  BULLARD 
LOWER  COLO  RIV  AUTH 

I  HAGUE 
HERBERT  G.  BRINK 
BONME  TURNER 

I1NUH  CO  OF  AMERICA 
ERNEST  L.  PETERSON 
LOWER  COLO  RIV  AUTH 


LEWIS  C.  HERRON  JR 
S.  R.  HUGHES 
ROBERT  S.  LEE 
E.  T.  PRADE  JR 
ROBERT  C.  KEESE 

U  S  WEATHER  BUREAU 
A.  P.  MULLINS 
VIRGINIA  L.  BALUSEK 
J.  0.  1SENHOWER 
ARTHUR  E.  HERCHMAN 

HOMER  A.  GREGG 
AROIS  D.  SANDERS 
RHODA  NOACK 
U  S  AIR  CORPS 

GULF  REFINING  COMPANY 

FREO  W.  WELLING 
GRACIA  JEAN  ADAMS 
LOWER  COLO  RIV  AUTH 
WILLIAM  B.  JENSEN 
CHESTER  B.  COX 


JEWELL  PLUNK 
THOMAS  F.  WEL 
ERNEST  A.  FOR 


LOWER  COLO  I 


L.  H.  CAMPBELL 
EFFIE  R.  PURCELL 
ELIZABETH  HUEGELE 


GEORGE  R.  JONES 

IMOGENE  H.  UUISENBERRY 

CARROLL  KEACH 

CITY  OF  ROSY 

MAIT1E  BELL  STANLEY 

MARINE  LABORATORY 


W.  COCHRAN 
',  F.  KOENIG 

NOR  T  ON 

MARKS 
S  CORPS  Of  LNGINEtRi 
S  WEATHER  BUREAU 
S  WEATHER  BUREAU 


I.  0 


S  SOI 


CON!,  SERVICE 
LLAFRANCO 
METCALF 


HU1WAT 


RIV    AUIH 
SANGER     POWER    AND    L  |l 

MRi.  J.  KIN!L>*  ill. 

ELMO  N.  ICHAJ  (  I  H 

01  10  H.  BECKMAN 
RAOIO  ',TAI  ION  rWED 

|,    i  .    i  OVI  LACI      IN. 
HU.    y.    OAUOHCRTf 


:   ',,11   f     ■    I, 
JUDGC      1 0 

UT  Ci    I 

/.HI  I    . 

lOHNNfl 
IOMAA0    I 


MMO'.f  I 


/ri  puiA   '  .    OUtHAH 
,.    *.    |{  OAN 
RUTH    l*f   OAftl  INI 
DAVID    »• 

HA«N<     .      '    .       fjPlff    IN 

NAM  (i  ci  H     NC<  AJWI  I 


■ 
■      ■ 


MONO!    «■    m  >*'  n- 

1 

I      |       »  I  f  HI 

- 


IEKA- 

SEPTEMBER    1«| 


STATION 


SUNRAY 
SWAN 

AHOKA 
TALPA 


TEMPLE 
TEMPLE    SCS 

TENNYSON 
TERLINGUA 
TERRELL 


VERS 


'ESCO 


THREE    I 

THROCKMORTON 

THURBER    5    NE 
T1LDEN 
TINNIN    RANCH 
TOMBALL 

TO  YAH 

TRENT    2    ENE 

TRENTON 

TRICKHAM 


'EGA 

'ENUS 
'ERNON 

'ICTORIA    W8    AIRPORT 

'OSS 

IACO  WB  AIRPORT 


YSIOE 
WEATHERFi 
WEBB 


WHEELOCK  2 


WOLF    CREEK    DAI 
WOLFE     CITY 
WDODSBORO 
WOODSON    4    NNE 


CLOSEO    ! 

Gl  I  Nf  "WN 


COUNTY 


BANDERA 
OLDHAM 
RUSK 
WILLIAMSON 


BELL 
BELL 

COKE 

BREWSTER 

KAUFMAN 

NOLAN 
CASS 

FORT  BEND 
LIMESTONE 
LIVE  OAK 


CULBERSON 


HITH 

RANDALL 
UVALDE 
PRESIDIO 
ROBERTSON 
OOKE 

CULBERSON 
TOM  GREEN 
OLDHAM 
JOHNSON 
WILBARGER 

VICTORIA 
COLEMAN 

MCLENNAN 
GONZALES 


TYLER 

WASHINGTON 
TOM    GREEN 
COKE 
ELLIS 

ARMSTRONG 

PARKER 


ROBERTSON 


THROC 

MQfl 

LAV  AC 

DEWIT 

EL    PASO 

ZAPAT 

34  28 

29  39 

35  34 
32     19 

30  35 

30  20 

31  06 


12  29 

33  2b 

31  35 

!2  08 


29  12 

30  30 
30    50 


33    05 
29    18 


10  1  49 

95  22 

101  48 

99  42 


94  10 

95  36 

96  35 

98  11 

99  13 
98  21 
98  33 

104  02 

95  37 

103  48 


95    It 
102    01 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


98    31 

1020 

96    35 

95  33 

96  01 

960 

40 

2400 
1450 

ARTHUP    CORSE 

TYLER    PIPE    AND   FOUNBNV 

FRANK    P.    MILL 

LOWER  COLO   ftl V   AUTH 
HARRY    W.    ZEARJNG 

GEORGE    D.    MATMIS 
ROY    TURNER 
WILLIAM    F.    DANIELS 


LOWER    COLO   I 

CHARLES  A.  : 
BLACKLAND  E 
LOWER  COLO  I 
DAISY  MAE  ADAMS 
FINIS  6.  EPPLE« 


)1A 


Y    E.    FERGUSON 
S    CORPS    OF    ENGINEERS 
HOUSTON    LIGHT    AND   POWE 
.    E.    CALDWELL 
tOLA    E.    ADLOF 

EST     TEXAS    UTILITIES  C 

LONE    STAR    GAS    CONPAHY 

S    SOIL    CONS    SERVICE 


G.    D.    JOHNSON 

H.  HOLMES 
LOWER  COLO  RIV 
EXAS    POWER    ANI 


,.    REEVES 
EDGAR    J.    JONES 
KENNETH    E.    RAMSEY 
ELOON    W-     LYLE 


HARRY    £.    CARPER 
C.     E.    MILLER 
WALTER    M.    NITTSCHE 
ANDREW    J.    GIBSON 


S    WEATHER 


LOWER 


:olo 


UR£*U 


•EATMER 
IHOMAS    W.     STE1NER 
tOSS    I.    DAVIS 

rHEODORE    BUSSELLE 
kNlTA    L.     PHILLIPS 

■lARVIN    A.     JONES 


hND 


LCff 


GEORGE    L.    SCHEEL 

JOE    L.    SCASTA 

U    S    CORPS    OF    ENGINEER; 

A.     H.     GOMILLION 

i.i    S    WEAIHER    BUREAU 


AIL 


CHELL 


0    BRIER 
L.     >CHROLLE» 
r    OF     RECLAMATION 


■ 
'hi*    ihiw    BOf    >■■ 


■ 
I 


-  -       NI0N10      I*. 


'" 


TX 


U.  S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

LEWIS  L.  STRAUSS,  Secretary 

WEATHER  BUREAU 

F.  W.  REICHELDERFER,  Chief 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


TEXAS 
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ASHEVILLE:  1958 


SUPPLEMENTAL    DATA 


Wind 

direction 

Wind 

m. 

speed 
ph- 

Relative  humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with 

precipitation 

1-sS 

111 

£  8,3 

Station 

.3 

> 
a 

°a? 

•   3 
o  «  > 

sss 

a. -a  a 

s 
■ 
i 

£    B 

a 

.8     1 

a 

lyl 

< 
o 

z 
o 
o 

Z 

EL 
O 

« 
o 
E 

0> 
o 
1 

3 

1 
O 

i 

i 

si 

3 

0 

•  ? 
?! 
i    b 

ABILENE  WB  AIRPORT 

ssw 

12 

7.4 

16 

SW 

20 

78 

82 

57 

60 

16 

7 

49 
71 
27 
37 
53 
45 

6. 
4. 
7. 
7. 
7. 
6.( 

AMARILLO  WB  AIRPORT 

sw 

23 

9.1 

32 

sw 

6 

63 

73 

39 

38 

0 

0 

AUSTIN  WB  AIRPORT 

N 

22 

8.6 

26 

N 

1 

85 

88 

67 

69 

9 

3 

BROWNSVILLE  WB  AIRPORT 

NW 

21 

10.5 

32 

NW 

29 

98 

100 

83 

89 

2 

xe 

16 
12 
16 

CORPUS  CHRISTI  WB  AIRPORT 

NNE 

23 

10.7 

26 

N 

1 

90 

92 

76 

82 

2 

0 
0 

DALLAS  WB  AIRPORT 
DEL  RIO  WB  CITY 

S 

18 

9.0 

30 

S 

20 

72 

79 

56 

56 

5 

4 

3 
5 

0 
3 

0 

1 

EL  PASO  WB  AIRPORT 

N 

14 

10.6 

34 

NW 

8 

70 

78 

56 

50 

4 

3 

57 

5. 

6.< 

FORT  WORTH  WB  AIRPORT 

NNE 

14 

10.4 

29++ 

sw 

8 

75 

80 

57 

59 

8 

16 
11 
14 
13 

GALVESTON  WB  CITY 

- 

~ 

12.7 

32 

NE 

29 

0 

0 

57 

GALVESTON  WB  AIRPORT 

NE 

22 

10.5 

- 

- 

78 

84 

73 

6. 
6.< 
7.< 
7.1 
5.< 
6.i 
6.( 
6.i 
7.f 
7.( 

HOUSTON  WB  CITY 

NE 

- 

9.2 

28 

NE 

29 

2 

47 

HOUSTON  WB  AIRPORT 

NE 

22 

11.3 

- 

- 

- 

87 

91 

71 

76 

3 

5 

3 

LAREDO  WB  AIRPORT 

ENE 

12 

9.0 

41++ 

E 

10 

91 

92 

74 

75 

4 

LUBBOCK  WB  AIRPORT 

SW 

21 

9.4 

29++ 

W 

20 

75 

84 

56 

51 

4 

MIDLAND  WB  AIRPORT 

ENE 

13 

8.0 

23++ 

NE 

25 

81 

86 

62 

59 

4 

5 

PORT  ARTHUR  WB  AIRPORT 

NNE 

26 

10.8 

31 

NE 

30 

84 

89 

63 

73 

4 

3 

SAN  ANGELO  WB  AIRPORT 

SW 

12 

9.1 

25++ 

SW 

7 

82 

68 

64 

62 

2 

SAN  ANTONIO  WB  AIRPORT 

NNE 

20 

9.5 

28 

N 

1 

83 

88 

69 

71 

6 

4 

VICTORIA  WB  AIRPORT 

NNE 

- 

8.7 

33% 

NE 

29+ 

- 

90 

74 

78 

4 

0 

WACO  WB  AIRPORT 

NE 

18 

9.3 

22++ 

S 

20 

81 

88 

62 

64 

7 

2 

5 

0 

WICHITA  FALLS  WB  AIRPORT 

S 

18 

8.9 

23++ 

S 

6 

66 

77 

48 

46 

6 

2 

3 

0 

0 

0 

11 

" 

5.f 

FASTEST  OBSERVED  ONE-MIHUTE  WIND  SPEED. 
PEAK  GUST 


THIS  STATION  IS  NOT  EQUIPPED  WITH  AUTOMATIC  RECORDING  WIND  INSTRUMENTS. 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


HIGH  PLAINS  DIVISION 

AMARILLO  WB  'AIRPORT  R 

BIG  SPRING  AM 

3  BORGER  AM 

80RGER  3  W 

BR0WNF1ELD  2  E  AM 

CANADIAN  1  ENE 
CANYON 

CROSBYTON  AM 

OALHART  CAA  AIRPORT 
DUMAS  AM 

FLOYDADA  2  SW 

FOLLETT  AM 

HEREFORD  1  AM 

LAMESA  1  SSE  AM 

LEVELLAND 

LITTLEF1ELD  AM 

LUBBOCK 

LUBBOCK  WB  AIRPORT 
"IAM|  AH 

MIDLAND  WB  AIRPORT  R 

MIDLAND  4  ENE 

MULESHOE  1  AM 

PAMPA 

PLAINS  AM 

PLAINVIEW  AM 

NOLE 
'.PFARMAN  AM 

'.I  RAT  FORD  AM 

TAi- 

TULIA  AM 

VEGA  AM 

DIVI 

-  POLLING  PLAINS  OIV 

ABlLFKF  MP.  AIPPORT  R 

BALI  AM 

"»A  A  I  PPOH 

AM 

-a; 
COLOi- 

AM 
AM 
AM 

AM 
AM 
AM 

AM 

M 
M 

•  - 

AM 

- 


70.6 

72.0 

7S.3M 

73.4 

70.0 

76.1 

72.6 

71.3 

71.2 

71.8 

72.9 

73. B 

69.8 

73.0 

71. OM 

70.0 

71.6 

70.0 

74.1 

70.4 

72.0 

68.6 

70.3 

67.6 

70.1 

73.1 

73.7 

71. 9M 

72.5 

71.0 

70.0 


74.5 

M.V 
75.  » 

>:.  i 
it.;* 


45.6 

53.1 

4b. 3M 

47.3 

48.7 

45.7 

45.5 

49.3 

41.8 

41.7 

47.9 

46.1 

44.8 

48.1 

49.7 

45.5 

48.9 

48.9 

44.1 

52.6 

52.9 

44.0 

45.3 

47.0 

45.6 

48.9 

44.5 

40. OM 

50.2 

44.9 

42.3 


73.5 

49.4 

75.5 

51.4 

74.8 

4',.l 

71.1 

51.7 

76.0 

54,  i 

76.1 

72.8 

:>../ 

72.8 

■ 

■ 

4'(.« 

4f.1 


58.1 

62.6 

ol  .  BM 

60.4 

59.4 

60.9 

59.1 

60.3 

56.5 

56.8 

60.4 

60.0 

57.3 

60.6 

60. 4M 


a  £  £ 


0.1 
0.8 


0.6 
3.1 


57.8 

60.3 

- 

0.8 

59.5 

- 

1.7 

59.1 

- 

0.4 

61.5 

- 

5.1 

62.5 

- 

1.6 

56.3 

- 

2.7 

57.8 

- 

2.0 

57.3 

57.9 

- 

3.2 

61.0 

- 

1.6 

59.1 

- 

0.3 

56. OM 

- 

1.5 

61.4 

- 

0.9 

58.0 

- 

0.2 

56.2 

" 

0.9 

59.2 

63.1 

- 

3.1 

61.5 

_ 

4.6 

63.5 

- 

0.5 

60.5 

- 

0.1 

- 

1.4 

65.4 

0.2 

65.1 

63.5 

- 

1.7 

62.9 

65.2 

62.  VM 

'.--.', 

'./.  m 

0.7 

64.9 

•.;./ 

- 

1  .  1 

i./.  i 

•2,1 

- 

2.3 

. 

- 

1.5 

«./.  i 

- 

0.3 

- 

. 

'.4.(1 

" 

. 

233 
146 
157 
187 
205 
172 
209 
177 
272 
266 
166 
200 
249 
171 
192 
233 
178 
197 
207 
161 
140 
268 
247 
246 
.'  10 

1  /'. 

225 

in  -, 
155 
229 

,'  H  ,' 


I  v; 
127 
186 
1  14 
10! 
I  \/ 
L26 
i  r. 

LOO 

161 
ISO 

140 

100 
LOt 

|  || 

i  I  / 
144 
102 
i  12 


Precipitahon 


.15 

3.28 

0.04 

.04 

1.83 

T 

.31 

.69 

.23 

.13 

.39 

T 

1.00 

2.22 

1.58 

.65 

.91 

.94 

T 

2.40 

2.74 

.33 

.  13 

2.Q3 

.64 

1.90 

.04 

.09 

1.63 

.46 

.23 


3.72 

1.41 

.08 

.13 

1.82 

2.28 

.72 

1.80 

1.38 

1.87 

2.51 

.30 

T 

1  .  1H 

.35 

.08 

t.^0 

2  s  41 
.55 


See 
q  ,r  ^ 


1.78 
1.55 


2.04 
1.83 
1.74 
1.43 


1.98 

1.14 

.06 

.75 
1.38 
1.13 
2.14 

.62 
1.13 
1.32 
1.75 

1.35 
.01 
1.63 
1.54 
1.20 
1.99 
1.59 


1.15 

1.18 
2.04 
2.26 

.74 
.23 

.59 


2.66 

1.25 
.08 

l  .'in 

I  .''4 


.12 
1.13 
3.34 
.04 
.40 
T 

.18 
.22 
.15 
.13 
.18 
T 

.76 
.60 
.36 
.18 
.18 
.29 
T 

.85 
.63 
.12 
.11 
.51 
.27 
.65 
.04 
.09 
.40 
.15 
.23 


2.71 

.47 
.04 
.08 
.50 
.93 
.31 
1  .18 
.37 

.  n 

1.10 
.20 
I 

.39 
.25 
.03 

1.40 
.60 
.75 
.21 
.21 
.  W 


5  0 

0  0 

0  0 

5  1 

6  1 
3  0 

3  1 
5  0 

5  1 

5  2 

2  0 

0  0 

4  0 
2  0 
0  0 
9  1 

5  1 

7  1 


M4WMM   iv.t.«    r„ii...in.   n> 

M 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


CONTINUED 


TEXAS 
OCTOBER    1958 


Precipitation 


NORTH    CENTRAL    DIVISION 

ALBANY 

8ELTON    DAM 

BENBROOK    DAM 

BONHAM 

BOW  I' 

BOYD    3    SE 

BRECKENRIDGE 

BRIDGEPORT 

8R0WNWOOD 

CAMERON 

CLEBURNE 

CORSICANA 

DALLAS    W8    AIRPORT 

DEN  I  SON    DAM 

DENTON 

DENTON    EXP    STATION 

DUBLIN 

EASTLAND 

FORT    WORTH    WB    AIRPORT 

FORT    WORTH    LEONARD    8LDG 

GAINESVILLE 

GATESVILLE 

GRAHAM 

GRANBURY 

GRAPEVINE    DAM 

GREENVILLE    2    SW 

HENRIETTA 

HICO 

HILLSBORO 

JACKSBORO 

KAUFMAN 

KIU.EEN 

LAKE    K1CKAPOO 

LAVON    DAM 

MARL  IN 

MC    KINNEY 

MEXIA 

MINERAL    WELLS    CAA    AIRPORT 

MONTAGUE 

OLNEY 

PARIS 

POSSUM    KINGDOM    DAM 

RANGER    PUMP    STATION 

RISING    STAR 

SHERMAN 

STEPHENVILLE    3    NE 

TAYLOR 

TEMPLE 

THROCKMORTON  , 

WACO   WB    AIRPORT 

WAXAHACHIE  i 

WEATHERFORD  f 

WHITNEY    DAM  , 

DIVISION 

EAST    TEXAS    DIVISION 

ATHENS    2    SSE 

BRONSON  t 

CARTHAGE 

CENTER 

CENTERVILLE 

CLARKSVILLE    2    E 

COLLEGE    STATION    CAA    AP 

CONROE 


CROCKETT 

D1ALVILLE    2    W 

GILMER 

GLADEWATER 

HENDERSON 

HUNTSVILLE 

JACKSONVILLE 

JASPER 

KARNACK 

KIRBYVILLE    FOREST    SERVI 

LINDALE    5    SE 

LIVINGSTON 

LONGVIEW 
iLUFKIN    CAA    AIRPORT 

MADISONVILLE 

MARSHALL 
|NT    PLEASANT 

NACOGDOCHES 

PALESTINE 

RUSK 

iSPURGER    DAM    B 
i SULPHUR    SPRINGS 

TEXARKANA    DAM 

TYLER   A    NE 

WARREN 
WILLS  POINT 

DIVISION 


AM 
AM 
AM 

AM 
AM 


AM 
AM 

AM 


AM 
AM 
AM 
AM 
AM 
AM 
AM 


75.7 

75. 4M 

74.  1M 

76. 2M 

77.1 

75.5 

75.1 

77.4 

75.5 

76.9 

77.1 

75.6 

74. 4 

74.7 

75.8 

76.7 

74.6 

74. 9M 

74.5 

75.7 

76.7 

76.8 

75.9 

77.4 

74.  1M 

74.6 

78.2 

77.0 

75.9 

77.9 

76.0 

76.  7M 

75.1 

78.1 

75.6 

74.8 

75.9 

77.5 

76. 3M 

73.4 

77.9 

74.3 

71.9 

75.7 

73.7 

77.0 

75.7 

74.0 

75.5 

76.6 

74.2 

76.7 


75.8 

77.5 

76.1 

76.7 

76.8 

74.  8M 

77.3 

77.8 

76.5 

74.5 

75.4 

74.6 

73.5 

75.2 

72.0 

78.3 

76.3 

78.2 

74.5 

77.2 

75.6 

76.5 

77.3 

77.2 

76.5 

79. 4M 

76.1 

75.3 

77.8 

74.6 

74.4 

75.3 

77.5 

75.5 


53.0 

58.  6M 

55. 4M 

54. OM 

55.1 

51.5 

51.7 

53.2 

53.2 

58.5 

55.4 

55.4 

58.3 

53.5 

55.8 

54.8 

54.5 

52.  9M 

57.1 

57.2 

51.8 

57.3 

53.6 

56.4 

55. 3M 

54.9 

52.8 

54.3 

56.6 

54.4 

55.0 

56. 6M 

56.4 

57.7 

56.2 

57.3 

54.5 

53.8 

53. 4M 

53.1 

55.4 

53.8 

52.9 

55.8 

55.5 

58.3 

58.0 

54.4 

57.9 

52.5 

53.5 

57.6 


56.2 

54.4 

55.1 

54.9 

57.1 

51.  6M 

58.7 

59.5 

53.3 

56.8 

55.2 

55.8 

57.9 

58.0 

54. 4M 

57.5 

55.7 

56.5 

55.9 

58.8 

54.9 

56.8 

59.5 

57. OM 

52.2 

53.1 

55.8 

56.1 

57.3 

52.4 

53.6 

54.5 

56.8 

54.5 


64.4 

67. OM 

64.  8M 

65. 1M 

66.1 

63.5 

63.4 

65.3 

64.4 

67.7 

66.3 

65.5 

66.4 

64.1 

65.8 

65.8 

64.6 

63. 9M 

65.8 

66.5 

64.3 

67.1 

64.8 

66.9 

64. 7M 

64.8 

65.5 

65.7 

66.3 

66.2 

65.5 

66.  7M 

65.8 

67.9 

65.9 

66.1 

65.2 

65.7 

64.  9M 

63.3 

66.7 

64.1 

62.4 

65.8 

64.6 

67.7 

66.9 

64.2 

66.7 

64.6 

63.9 

67.2 

65.5 


66.0 

66.0 

65.6 

65.8 

67.0 

63. 2M 

68.0 

68.7 

64.9 

65.7 

65.3 

65.2 

65.7 

66.6 

63. 2M 

67.9 

66.0 

67.4 

65.2 

68.0 

65.3 

66.7 

68.4 

67. 1M 

64.4 

66.  3M 

66.0 

65.7 

67.6 

63.5 

64.0 

64.9 

67.2 

65.0 

66.0 


2.8 
0.0 
3.4 
2.6 
0.9 
2.4 
2.4 


1.8 
1.5 
2.7 


1.8 
0.9 
1 


1.4 
0.0 
1.2 
1.9 


0.8 
2.0 


1.4 
1.6 
3.1 
2.7 
2.7 
1.6 


3.1 

1.3 

4.4 
2.1 

0.7 


1.1 
2.6 

3.4 
2.3 

0.6 
1.9 
0.7 
3.0 


3.3 

1«7 
2.8 


10 

10 
20  + 

9 

1 
10 

9 
25+ 
10 

9 
10 
21 

9 
10 

9 
10 

1 
18+ 

9 

9 
10 
20 
10 
20+ 

9 
10  + 
20  + 
10 
20  + 

9 
2  0 


2  8 
2  8 
J  8 
2  8 
22 
28 
2 
23 
28 
2  8 
28 
31 
28 
28 
31  + 
Z3+ 

2  8 
28 

29  + 

3  0 
28  + 

2 
2  8  + 
28 
28 
23 
23 
28 

2 
30 

23 

23 
28 
28 
31 
28 
2  8 
28 
31 
22 

30  + 
28 
31 
30 
26 
22 
31 
28 

2 
28 


28 
28 
28 
28 
28 
28 
30 
30 
28 
28 

29  + 
28 
28 
30 
31  + 

30  + 
28 
24 
29  + 
28 
28 
31 

3  0 

28 

28 

28 

29  + 

31 

2". 

29 

29  + 

28 

28  + 

28 


115 
79 

9  6 
97 

88 
115 
131 

95 
101 

bh 

69 


114 
86 
88 

105 

129 
82 
75 

114 
80 

114 
63 
94 

103 
90 
95 
79 
89 
76 
83 

82 

48 

81 

81 

93 

94 

107 

122 

75 

114 

132 

84 

97 

69 

80 

118 

71 

97 

108 

66 


75 
70 
67 
127 
63 
49 
80 
81 
B3 
81 
74 
69 
114 
37 
74 
49 
91 
61 
91 
63 
49 
76 
100 
54 
80 
80 
49 
118 
108 
90 
44 
98 


1.86 
2.55 
1.56 
1.62 

.28 
1.31 
1.43 

.62 
1.46 
2.02 
2.81 
1.82 

.82 
1.72 
1.25 

.85 
1.36 
1.31 
1.07 
5.60 

.50 
3.42 

.78 
2.11 
1.06 
1.11 

.92 
2.60 
1.12 

.70 
2.56 
2.37 

.65 
2.80 

.38 
2.62 

.44 
1.48 
1.20 
1.23 

.58 
1.95 
2.19 
2.02 
2.13 
4.14 
1.B3 

.78 
1.24 
2.55 
1.31 
1.32 

1.64 


•  4.53 
1.63 
1.40 
1.01 
2.53 
1.95 
2.90 
5.27 
1.77 
1.67 
1.95 
3.20 
2.10 
2.43 
.50 
1.60 
1.20 
2.82 
3.82 
2.16 
1.99 
1.17 
2.37 
1.44 
2.10 
1.51 
1.61 
1.60 
2.47 
2.36 
2.98 
2.45 
.66 
2.79 

2.17 


1.24 
2.48 
.90 
.90 
.11 
.99 
1.85 


1.22 
1.47 
1.62 

2.79 

.35 
1.92 


1.91 
1.96 

.00 
1.77 
2.04 

.97 


.15 

3.12 

.41 


1.42 
1.38 
1.25 

.93 
2.20 
1.17 

.12 
1.28 


2.31 
1.45 
1.79 
1.30 

1.22 

.77 


.16 
.97 

1.08 
1.53 
1.60 
1.48 
1.48 
1.51 
1.31 


.44 
.56 
.36 

1.02 
.15 
.80 
.58 
.25 
.30 
.86 

1.60 
.47 
.32 

1.36 
.64 
.58 
.31 
.76 
.31 

4.86 
.28 

1.08 
.25 

1.10 
.44 
.34 
.35 
.83 
.35 
.31 

1.52 
.56 

.26 

1.30 
.28 

1.01 
.30 

1.33 
.42 
.60 
.27 
.80 
.68 

1.67 
.95 

1.40 
.51 
.22 
.30 

1.42 
.43 
.34 


3 
1 
9 

2  2 

3 
2  2 
11 
22 
12  + 
22 
21 
22 

3 
21 
22 
21 

3 

4 

8 

9 
22 

1<4 

12 
21 
2  2 
22 
12 
25 
27 
11 
22 
22 

22 
22 

4 
22 

3 

8 
11 
22 

2 
26 
12 
22 
22 
22 
30 
15 
2  6  + 
22 

3 
27 


1.85  25- 

.85 

.85 

.47 
1.12 

.73 
1 
1.80 

.85 

.73 


.77 
1.80 
1.20 

1.02 
.50 
.75 
.48 

1.54 

2.81 
.71 
.94 
.40 

1.18 
.61 

1.01 
.59 
.88 
.70 

1.17 
.65 

1.35 

1.56 
.20 

1.65 


.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 


See  reference  Dotes  following  station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


Tempeiatjr 


TRANS  PECOS  DIVISION 

ALPINE 

BALMORHEA  EXP  PAN 

CHISOS  BASIN 

EL  PASO  WB  AIRPORT  | 

FORT  STOCKTON  AM 

LA  TUNA  1  S 

MARATHON 

MOUNT  LOCKE 

PANTHER  JUNCTION 

PECOS  AM 

PRESIDIO 

RED  BLUFF  DAM 

VAN  HORN 

WINK  CAA  AIRPORT 

YSLETA  AM 

DIVISION 

EDWARDS  PLATEAU  DIVISION 

BLANCO  AM 

BOERNE 

BRACKETTVILLE  AM 

BRADY  AM 

BUCHANAN  DAM  AM 

BURNET 

DEL  RIO  WB  CITY 

EDEN  1 

FREDERICKSBURG 

JUNCTION  CAA  AIRPORT 

KERRVILLE  AM 

LAMPASAS  AM 

LLANO  AM 

MASON 

MC  CAMEY 

OZONA  AM 

PRADE  RANCH 

ROCKSPRINGS  AM 

SAN  ANGELO  DAM  AM 

SAN  ANGELO  WB  AIRPORT       R 

SONORA 

TARPLEY  1  E 

UVALDE  AM 

D  I V  I S  I  ON 

SOUTH  CENTRAL  DIVISION 

AUSTIN  WB  AIRPORT  R 

AUSTWELL  WL  REF 

BEEVILLE  5  NE  AM 

BISHOP 

BRENHAM  AM 

CORPUS  CHRIST  I 

CORPUS  CHR1STI  WB  AIRPORT   R 

3  NW  AM 

FLATONIA 
GOLIAD 
GONZALES  2 
HALLETTSVILLE 

HONDO  AM 

KENEDY 
r  [NGSVILLE 

LULING  1  SE  AM 

"»'<",F|ELD  DAM  AM 

'IATALIA 
N="w  RPH'JNFFLS 

'.10 

AM 
•AH  ANT0HI1  MB  AIRPORT        R 
'  '''  M  AM 

'.INTO* 

AM 

ITATI  P»er     AM 
..  - 


■  : '.  I  'in 

■ 


67. 9M 

71.7 

71.0 

72.1 

69.9 

61.5 

72.3 

74.7 

79.0 

71.5 

70.5 

71.9 

74.1 


73.2 

71.9 

77. 2M 

73.7 

74. 2M 

74.5 

74.5 

75.6 

71.8 

73.4 

72.3 

74.6 

76.3 

74.5 

73.5 

71.4 

74.2 

73.3 

72.3 

71.4 

71. 8M 

74.8 

75.5 


75.2 
78.6 

79.  8M 

77.7 

77.3 

77.9 

76.4 

78.8 

76. 9M 

78.5 

75.4 

78.3 

79.6 

76.7 

77.3 

76.0 

76.4 

77.6 

78.7 
/'. .  I 
75.1 

f  .  I 
. 

'■'.  I 


■ 
I'.'. 

■ 

It.  i 


49. 6M 

53.3 

52.3 

50.9 

48.8 

45.3 

51.3 

52.5 

57.6 

52.1 

51.7 

52.0 

50.0 


55.5 

56.6 

59. 9M 

51.4 

60. 4M 

56.5 

61.2 

52.6 

56.1 

54.5 

54.9 

55.7 

57.0 

56.6 

53.3 

53.1 

55.5 

56.8 

53.4 

54.4 

53. 4M 

55.0 

59.2 


59.7 
64.7 


65.7 
59.9 

62.9 
61.1 
60.9 
56.1 
58.8 
62.9 
59.4 
54.4 
60.1 
58.0 
58.4 
63.3 
63.9 
60.7 
58.8 
60.9 
60.2 
'.  I . ', 

. 


. 


64.4 

64.3 

6  8.6M 

62.6 

67. 3M 

65.5 

67.9 

64.1 

64.0 

64.0 

63.6 

65.2 

66.7 

65.6 

63.4 

62.3 


67.5 
71.7 


63. 8M 
59.0 
67.7    72.5 
71.8 


69.2 

70.9 

69. OM 

69.7 

65.8 

68.6 

71.3 

68.1 

65.9 

68.1 

67.2 

68.0 

71.3 

71.3 

67.7 

i.  I .') 

69.8 

68.0 

n.t 

67.0 

n.t 

69.3 


',7.0M 
',  9 .  ■ 

/I  .'. 


2.7 
4.3 


1.5 
1.9 


3.2 
3.0 
1.2 
2.7 

3.8 

3.6 


2.4 
2.1 

1.9 


2.7 

3.1 


1.7 
5.4 


1  .  1 


91  10 
91  10 


207 
120 
163 
132 
194 
351 
155 
118 
75 
145 
164 
146 
122 


104 

102 

59 

144 

86 

97 

68 

131 

112 

121 

112 

102 

83 

94 

124 

145 

90 

106 

142 

143 

143 

94 

71 


Pteop.lal.on 


2.81 
1.98 
2.87 
1.69 
3.09 
2.25 
2.64 
1.28 
1.90 
2.02 
2.19 
1.58 
1.75 

2.16 


6.30 
6.63 
6.21 
1.64 
3.21 
2.86 
4.48 
1.98 
4.72 
3.20 
4.81 
2.12 
4.05 
3.61 
2.39 
4.67 
3.66 
3.58 
1.85 
1.86 
2.24 
6.00 
5.98 

3.83 


5.  18 
3.57 

6.61 

4.07 
6.61 
8.43 
4.42 

6.52 
2.55 
2.77 
7.27 
5.87 
9.15 
5.31 
6.05 
8.62 
5.74 
8.39 
8.11 
7.91 
5.43 
5.96 
5.58 
5.53 
6.09 
4.27 
6.23 
5.77 

6.00 


5.61 
/  ./\ 
2.  M 
2. 92 

1.50 

U  I  I 
>.'<! 
4.1/ 


1.15 
1.50 


1.43 
.24 


.29 
.65 


3.26 

3.48 

4.18 

.96 

.32 
2.28 

.27 
2.17 

2.02 

.67 

1.53 

1.75 

.98 


1.68 
.39 


5.01 
.89 


5.97 
1.47 


.35 
4.88 


2.72 
5.71 


3.33 
2.63 
1.B5 
3.10 
3.54 
1.18 
2.94 
2.99 


1.61 

1.96 

.51 


.73 

.75 

.92 

1.27 

1.15 

.45 

.67 

.63 

.63 

.45 

.55 

.63 

1.14 


1.75 

1.71 

1.33 

.50 

.80 

.52 

1.09 

.44 

1.10 

.69 

1.41 

.61 

1.21 

1.20 

.90 

2.00 

.96 

1.53 

.78 

.56 

.57 

1.15 

2.11 


.86 

1.67 
1.13 

1.90 
2.47 
1.02 

1.45 
.70 
1.20 
1.92 
1.30 
2.70 
2.32 
1.81 
1.94 
1.65 
2.64 
2.53 
2.77 
1.11 
2.10 
2.93 
1.55 
1.69 
1.10 
2.76 
2.98 


.81 

1.05 
1.10 
1.30 
1  .16 
1.60 


.0 
.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 


0  0 

0  0 

0  0 

0  0 
9 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 


»*•  r.f.r.v.  „,,i..  r..|j<.*lft|  fltallon 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


:ONTIN..cD 


TEXAS 
OCTOBER    1958 


Temperalure 


GALVESTON  W8  CITY  I 

GALVESTON  WB  AIRPORT 

HOUSTON  WB  CITY  I 

HOUSTON  WB  AIRPORT 

LIBERTY  AM 

MATAGORDA 

MAURBRO  AM 

NEW  GULF  AM 

PALACIOS  CAA  AIRPORT 

PASADENA  HOUSTON  AM 

PIERCE  AM 

POINT  COMFORT 

PORT  ARTHUR  AM 

PORT  ARTHUR  WB  AIRPORT      F 

PORT  LAVACA  AM 

PORT  OCONNOR  AM 

ROSENBERG 

SUGAR  LAND  AM 

THOMPSONS  3  WSW  AM 

VICTORIA  WB  AIRPORT  f 

WILLIAM  HARRIS  RESVR      AM 

DIVISION 

SOUTHERN    DIVISION 

AGUA    NUEVA 

ALICE  AM 

ARMSTRONG 

CARRIZO    SPRINGS  AM 

COTULLA    CAA    AIRPORT 

CRYSTAL    CITY 

DILLEY  AM 

EAGLE    PASS  AM 

ENCINAL    3    NW  AM 

FALFURRIAS  AM 

FOWLERTON 

HE8BRONVILLE  AM 

LA    PRYOR 

LAREDO    WB    AIRPORT  R 

MIRANDO    CITY  AM 

PEARSALL 

POTEET 

RIO   GRANDE    CITY    2    ESE  AM 

TILDEN  AM 

WINTER  HAVEN  EXP  STA 

DIVISION 

LOWER  VALLEY  DIVISION 

BROWNSVILLE  WB  AIRPORT      R 

HARLINGEN  AM 

»C  ALLEN 

«C  COOK 

MISSION  AM 

PORT  ISABEL 

PORT  MANSFIELD  AM 

RAYMONDVILLE  AM 

SAN  BENITO  AM 

WESLACO  2  E 

DIVISION 


75.6 
76.1 
77.0 
76.9 
80.0 
79.8 
77.6 
78.5 
78.6 
78.2 
77.9 
79.0 
76.5 
77.3 
79.0 
77.2 
78.3 
79.8 
78.2 
77.0 
M 


80.0 

81.1 

76.9 

76.1 

76.5 

75.6 

75.3 

76.6 

78.4 

77.7 

77. 6M 

75.3 

77.8 

78. 2M 

75.2 

79.9 

77.3 

75.4 


79.2 
79.8 
79.9 
80.0 
80.1 
80.2 
78.2 
79.1 
80.5 
79. 7M 


i   S 


66.3 
66.6 
62.9 
62.2 
59.9 
64.5 
61.7 
61.1 
63.3 
60.6 
60.6 
64.4 
63.4 
61.3 
63.6 
66.9 
61.0 
60.9 
61.4 
62.9 


62.9 

65.5 

62.6 

61.8 

61.8 

59.7 

61.6 

60.3 

64.4 

61.7 

62.  6M 

59.8 

63.5 

62.5 
61.2 
65.1 
61.5 
60.2 


66.3 
65.8 
65.4 
64.6 
65.7 
69.5 
68.3 
65.3 
65.4 
66.1 


71.0 
71.4 
70.0 
69.6 
70.0 
72.2 
69.7 
69.8 
71.0 
69.4 
69.3 
71.7 
70.0 
69.3 
71.3 
72.1 
69.7 
70.4 
69.8 
70.0 
M 


71.5 

73.3 

69.8 

69.0 

69.2 

67.7 

68.5 

68.5 

71.4 

69.7 

70.  1M 

67.6 

70.7 

70. 4M 

68.2 

72.5 


72.8 
72.8 
72.7 
72.3 
72.9 
74.9 
73.3 
72.2 
73.0 
72.  9M 

73.0 


|3S 
See 


2.6 
2.4 
2.6 


2.1 
1.2 
1.1 


0.7 
3.6 


5.3 

3.8 
5.1 
1.3 


1.2 

5.8 


3.2 
2.8 


i   DATA  BECEIVED  TOO  LATE  TO  BE  INCLUDED  IN  DIVISION  MEAKS. 


.96 
1.97 
5.90 
2.03 
5.15 
1.28 
5.57 
4.50 
2.02 
3.78 
4.85 
4.54 
2.61 
1.72 
3.75 
1.64 
4.48 
5.05 
3.23 
8.08 
2.53 

3.59 


11.77 
8.40 

11.01 
5.07 
6.53 
6.10 
7.05 
6.99 

10.28 
7.24 
7.08 
8.76 
5.01 
8.28 

6.99 
10.51 
9.49 
6.87 
5.25 

7.83 


2.63 
1.87 
2.51 
1.67 
1.00 


.64 
1.21 
1.15 

.94 
1.59 


7.12 
0.73 
2.04 
1.76 
8.14 
1.81 
8.09 


10.94 

11.06 

7.90 


5.41 
5.30 
8.16 
5.19 
5.74 
7.02 
3.17 
6.71 

5.21 


14.21 
8.27 


6.38 
8.81 


8.19 
8.34 


.28 

.59 
3.01 

.61 
1.98 

.39 
1.25 
1.75 

.39 
1.15 
1.03 
1.25 
1.18 

.79 

.91 

.41 
1.50 
1.25 

.94 
1.80 

.99 


4.10 
2.57 
4.18 
1.62 
1.45 
1.37 
1.33 
2.33 
3.25 
3.13 
2.25 
2.83 

1.60 

1.58 
2.20 
2.20 
2.45 
1.63 


3.34 
2.  22 
3.61 
4.00 
1.65 
2.63 
4.07 
2.21 
2.24 
2.66 


Highest  Temperature 
Lowest  Temperature 

Greatest  Total  Precipitation  18 

Least  Total  Precipitation     Q.QQ 

Greatest  one-day  precipitation  

Greatest  Total  Snowfall    1.9 


2  Stations 


Port  Mansfield 
6  Stations 


inches  on  the 


at   Ft  Worth  Leonard  Bldg  ■ 


Mount  Locke 


0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 


0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 


9 

5 
5 
7 
5 
6 
6 
7 

11 

5 


9 
10 


9 

1  1 
11 

10 


11 

15 
13 
11 
11 
12 

14 
13 
13 
13 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Derosa 

*3 

Day  of  month 

Station 

H 

1 

2    ' 

3 

4    |    5        6 

7    |    8 

9 

10 

11 

12 

13  | 

14   |    15 

16  1 

17 

18 

19       20  1    21 

22 

23  J   24 

25 

26 

27 

28  1 

29  1 

30 

ABERNATHY 

ABILENE    WB    AIRPORT               R// 

ACKERLY    3    SE 

AGUA    NUEVA 

ALBANY 

.74 
3.72 
2.60 
11.77 
1.86 

.  13 
.22 
.15 

.07 

.09 
.05 

T             .02 

T                           .02 

.01 

T 
.63 

.04 
.04 
.55 

.01 
.1; 

.7; 

.2! 

.16 

T 

.31 

.32 

.06 
.  19       T 
.12       .03 
4.10 

.17 

.01 

.12 

.40 
.06 

2,71 

.60 

.25 
.23 
.05 

.23 

•  01 
.31 

.02 
.40 

1.30 

T 

.45 

2.60 
.02 

T 

.01 
.02 
.20 

ALICE 
ALPINE 

8.40 

2.57 

.08 

.04 

.0  7 

1.15 

.46 

1.10 

.08 

.90 

1.02 

.64 

ALTO    5    SSW 

2.01 

.49 

.06 

.34 

.06 

.72 

.24 

ALVARADO 

2.55 

.20 

1.05 

1.20 

•  10 

•  16 

ALVIN 

2.40 

.50 

.01 

.21 

.45 

.50 

.73 

AMARILLO    *8    AIRPORT             R// 

.15 

T 

.02 

.01 

.12 

T 

T 

ANAHUAC    6    E 
ANDERSON 
ANGLETON    *    NE 
ANNA 

5.61 
3.95 
2.21 
1.59 

1.46 
.05 
.09 
.08 

.08 

.16 

.02 

2.20 

.09 

.04 

.08 

2.63 
.26 
.97 

.50 

.11 

.10 

.62 
.13 

.50 
.09 
.86 

.30 
.30 
.42 

.59 

.22 
.39 

ANSON 

ANTELOPE 

1.35 

T 

.14 

.12 

.34 

.08 

.01 

.16 

.4* 

ARANSAS    PASS 
ARCHER    CITY 

5.13 
2.12 

.55 

.55 

.04 

.75 

.16 
•  96 

.40 
.22 

.25 

.42 

'05 

.62 

.64 

.64 

.26 

ARLINGTON 

3.62 

T 

.30 

,22 

2.30 

.06 

.74 

ARMSTRONG 

11.01 

.79 

.04 

.47 

2.31 

.74 

4.  18 

.04 

1.46 

74 

•23 

ARTHUR    CITY 

1.65 

.15 

.  15 

1  .27 

ASPERMONT 

1.87 

.04 

.03 

1.42 

T 

T 

•  17 

T 

.04 

T 

ATHENS    2    SSE 

4.53 

.55 

.20 

1.85 

1.85 

ATLANTA 

.30 

.02 

.10 

.01 

.01 

AUSTIN    WB    AIRPORT                  R 

5.18 

.01 

T 

•  OS 

T 

T             T 

T 

.28 

.60 

T             .15 

T 

T 

.95 

.52 

.03 

T 

.92 

•  93 

.57 

.17 

AUSTIN    DAM 

7.25 

1.25 

.16 

.97 

.09 

.16 

1.65 

.  3. 

•  69 

1.27 

.& 

AUSTIN   HWY    290    BRIDGE 

5.88 

.55 

.05 

.03 

T 

1.04 

T 

T 

1.03 

.27 

1.03 

1.24 

•  6 

AUSTWELL 

5.99 

.54 

T 

.60 

.05 

.58 

.38 

1.04 

.17 

.50 

.  12 

1.05 

.78 

.1 

AUSTwELl    WL    REF 

3.57 

.60 

.53 

.03 

T 

.20 

.15 

.19 

.22 

.20 

.86 

.37 

.2C 

BAKERSFIELD 

2.77 

.24 

.44 

.12 

.29 

1.02 

.24 

.42 

BALLINGFR    2    H 

1.41 

.01 

.17 

.01 

.  16 

.02 

.04       .47 

.04 

.22 

-CI 

•  26 

BALMORHEA    EXP    PAN 

BALMORHEA    GRAEF    RANCH 

BARNHART 

2.27 

.06 

.09 

.11 

.46 

.29       .29 

.08 

.07 

.61 

.2 

BAY    CITY    WATERWORKS 

2.74 

.15 

.04 

.55 

..10 

.02 

.03 

•  02 

.41 

.01 

.91 

BAVTCWN 

2.52 

.66 

L.OS 

.43 

.36 

BEAUMONT 

3.50 

1.10 

.32 

.04 

1.07 

•  30 

•  25 

.42 

BEAUMONT     EXP     FARM 

3.77 

.84 

.02 

.40 

T 

.05 

1.30 

.06 

.34 

•  25 

■41 

BEDIAS 

2.47 

.30 

.Ob 

.20 

1.10 

.32 

■50 

BEEVILLE     5    NE 

BELTON    DAM 

2.55 

.56 

T 

T 

.13 

.30 

.06 

.09 

T 

.39 

.26 

.14 

.36 

.23 

BENBROOK    Dam 

1.56 

.35 

.17       .02 

.36 

T 

T 

.07 

.01 

.03 

.25 

.27 

.01 

BENJAMIN 

.27 

.27 

BIG    SPRING 

3.28 

.10 

T 

.03 

.69 

.01 

.02       .54 

1.13 

.01 

.24 

BIG    WELLS 

5.95 

.26 

T 

•  01 

T             T 

1.60 

■06 

T          1.02 

.27 

.22 

T 

T 

.69 

.55 

1.26 

BISHOP 

6.61 

.53 

.03 

.33 

.81 

.14. 

1.67 

.15 

.85 

.40 

.40 

.86 

.-0 

BLANCO 

6.30 

.30 

T 

T 

.08      T 

T 

.02 

I. 01 

.27 

T 

T             .07 

.04 

T 

T 

T 

.93 

.32 

.59 

1.75 

.72 

BLANKET 

2.25 

.47 

.26 

.29 

.56 

.03 

.08 

.26 

.11 

.19 

BLEWETT 

6.51 

.03 

.08 

1.80 

.01       .33 

.96 

.10 

,ei 

.30 

1.63 

■31 

BOERNE 

6.63 

.53 

T 

T 

.04 

T             T 

.82 

.16 

.09       .11 

.19 

T 

1.23 

.12 

.53 

.49 

1.71 

.5b 

BON    WIER   2    E 

2.65 

1.15 

.05 

.29 

.04 

-OS 

.70 

.20 

.11 

BON HAM 

1.62 

.55 

.05 

\.02 

BOOKER 

.04 

T 

BOOU1LLAS    RANGER    STATION 

2.07 

.03 

.01 

.08 

.04 

.11 

.05 

.10       ,22 

.02 

■  56 

.53 

.32 

BORGER 

0.04 

.0*1 

BORGER    3    W 

.04 

T 

.0* 

BOWIE 

.28 

.  LS 

.01 

.06 

.04 

eOxELDER 

2.19 

.51 

1.16 

.34 

.18 

BOYD    3    SE 

1.31 

.20 

.06 

.12 

.80 

.11 

.0.' 

BRACKETTVILLE 

6.21 

.71 

.  14 

.07 

.08 

.05       .50 

.94 

.02 

.17 

.37 

.62 

1.33 

.21 

BRAOY 

1.64 

.70 

.02       T 

.04 

.17       .33 

T 

.01 

.01 

.  16 

T 

.50 

,11 

BRAVO 

.20 

.20 

BOA/OS 

.95 

.  99 

eRrrrfNp[OGE 

1.43 

.16 

.  Z  '■ 

.56 

.05 

.15 

.20 

BKCNHAM 

4.07 

1.13 

.06 

.04 

.16 

.04 

1.12 

T 

■04 

.55 

.49 

■%| 

BRIDGEPORT 

.62 

.  12 

.08 

.02 

T 

T 

.25 

■  13 

BRONSON 

1.63 

.85 

.09 

.  19 

.05 

.15 

.  10 

BROWNFIELD   2    E 

1.63 

.17 

.17 

.  10 

.17 

.OJ 

.20 

.30 

.05 

.21 

.-0 

BROWNSVILLE    WB    AIRPORT     R 

17.12 

2.44 

.71 

.01 

.01 

.68 

.12 

2.89 

3*34 

.09    1.49 

2.29 

1.22 

T 

.02 

.08 

.26 

,41 

-    «... 

1.46 

.30 

.18 

T 

T 

■  30 

.02       .12 

T 

.20 

.10 

.19 

•  O1. 

IN    DAM 

3.21 

.37 

.08 

.06 

.32 

.25 

.80 

.06 

.13 

.71 

.41 

BUFFALO 

2.15 

.05 

T 

.31 

T 

T 

.07 

1.10 

..6 

T 

.12 

BUtEB    2    NC 

•  12 

.09 

.03 

BUVVEROE 

7.26 

.86 

T 

.07 

.79 

T 

.04 

.22 

r 

1.09 

1.33 

.35 

.36 

1.55 

,41 

•ILL 

•  00 

»T  <   |  • 

•UMLCfOM 

3.66 

.33 

.26 

.02 

2.60 

.40       .15 

.03 

.07 

'■     !     WW 

3.99 

.75 

l 

.30 

T 

2.27 

T 

,29 

.10 

,21 

7.66 

,04 

.03 

.47 

.07       .24 

.08 

.37 

.  16 

.47 

.52 

.23 

•  *•©•,    |    •«' 

7.2? 

■21 

.05 

.01 

.02 

.10 

..2 

.25 

.09 

2.02 

.06 

•03 

.06 

.13       .80 

.06 

.1  1 

.43 

■21 

( A-< »'M 

/.<■,/ 

T 

.  Li 

.03 

.06 

.01 

.66 

.06 

.    IV 

.23 

T 

.  to 

»*■» 

1.  '1 

.74 

.04 

.30 

.90 

.19 

9.08 

T 

i 

.63 

.77 

.30 

T 

.  1  7 

1.41 

,20 

t 

T 

T 

T 

'  MA 

l.»T 

.29 

.02 

.  11 

.04 

.14 

.10 

.26 

.17 

.31 

,02 

.02 

.09 

.16 

'A»t-'     bmr* 

'  AM     Bj 

3.63 

.  <  | 

.10 

.60 

.50 

.60       .40 

1.59 

,M 

1.13 

.10 

HIiaM 

4.0' 

.'>> 

.10 

.1) 

.10       T 

.01 

T 

.62 

.  |Q 

.07 

T             T 

.64 

.07 

.02 

T             T 

.01 

.04 

.49 

.01 

.  II 

.93 

,21 

WO       T 

T 

■01 

T 

I 

I 

.01 

.04 

.77 

.03 

T 

I 

■ 

1.40 

,tl 

.19 

•  29 

T 

,01 

* 

.46 

.  1/ 

.46 

.03 

.41 

*22 

,01 

• 

.10 

•  10 

.10 

T 

1.23 

I 

■ 

.11 

.4; 

.29 

.12 

.14 

.36 

.05 

1.12 

.06 

,11 

/.  ti 

.  i  ' 

.  >.  | 

.1)       .75 

.57 

.06 

.26 

.97 

..     .|*»o«1 

•OB 

104 

.01 

T 

T 

• 

■-     y    ..< 

•24 

.11 

T 

.06 

T 

.  I  1 

r 

I 

.10 

.  1  ' 

.19 

.  \J 

.41 

.41 

,11 

• 

,•« 

.  1  1 

.11 

,01 

.66 

.24 

' 

.  Lfl 

.30 

2.20 

.60 

,91 

.11 

.06 

.03 

!.♦» 

,16 

.  t  ' 

./7 

.  M 

.07 

. 

1.16 

.65 

.01 

.11 

1.10 

1  .77 

.73 

.92 

.  II 

f 

T             T 

.'.*. 

.02 

,02 

.12 

1.40 

.14 

.09 

.  12 

.06 

* 

.'i  < 

7.14 

.03 

.04 

.61 

,4] 

' 

./i 

.',/ 

.  || 

.',», 

.04       .01 

I 

•  26 

.13 

.01 

.1  1 

.    16 

.07 

.1  1 

T 

1 

.  1  1 

1.10 

.24 

,11 

1 

.46 

•ot| 

.'5 

.41 

,01 

.13 

.01 

.21 

• 

.09 

DAILY  PRECIPITATION 


TEXAS 
OCTOBER    1958 


Day  of  month 


COLEMAN 

COLLEGE    STATION    CAA    AP 

COLORADO   CITY 

COLUMBUS 

COMANCHE 

C3NST0CK 
CONLEN 
CONROE 
COOPER 
COPE   RANCH 

COPPERAS  COVE 

rORNUDAS    SERVICE    STATION 

CORPUS   CHRIST] 

CORPUS   CHRIST!    WB    AP         R 

CORSICANA 

COTULLA 

COTULLA    CAA    AIRPORT 

COTULLA   HILLJE    RANCH 

COI   RANCH 

CRESSON 

CBIOER    RANCH 

CROCKETT 

CROS8VT0N 

CROSS    PLAINS    NO    1 

CROVELL 

CRYSTAL    CITY 
CUERO   3   NW 
CTPRESS    1    SW 
CTPRESS    MILL 
OACUS 

DAINGERflELO    9    S 

DALMART    CAA    AIRPORT 

DALLAS    KB   AIRPORT  9/, 

DANEVANG 

DARROUZETT 

DAVILLA 

>E   LONG   RANCH 

>ECATUR 

9EKJU 

>EL   RIO   WB   CITY 

>ENlSON   0AM 
>CNTON 

>ENT0N   EXP    STATION 
>fWEYVILLE 
HALVILLE    2    W 

HLLEY 
)INE  BOX 
HNMITT    6    E 

>OOLE   2    N 

toss 

>RVER    1    NW 

►UBL1N 

UUS 

•UNOEE   5   NM 

AGLE   MOUNTAIN    LAKE    DAN 

AGLC    PASS 

« STL AND 

*EN    1 
DMA    i    SW 
DOM    1    w 

L   CAMPO 

L    PASO   HB    AIRPORT  R 

LDORAOO    19    SN 

..ECTRA 

MORY 

NC1NAL    3    NM 
1GLEMAN    GARDEN 
MM  IS 
VADALE 
ABENS    1 

AIR   OAKS    RANCH 

AIRFIELD 

ALFURRIAS 

ALLS   CITY   A    WSN 

ARMERSVlLLE 

ovns 

IPE 

ISCHERS   STORE 

-ATOM  I A 

LOMOT 

LORESVILLE 
LOY0AOA   2    SW 
LOTDAOA    9    SE 
-YJN6   V    RANCH 
XLETT 

3RESTBURG 

3RSAN 

JRT    OAVIS 

*T    STOCKTON 

>RT    WORTH   W8    AIRPORT       R 

*T    WORTH    LEONARD    BLDG 
WR   NOTCH   GUARD    STA 
W-ERTOJI 
«EOERICKS6URG 
IEEPORT    1    HE 

an 

HO   TOWN 

1 1  ON  A 

W>ST 

'MK   RANCH 

HL 

klftESVILLE 

J-VESTON    MB   CITY  R 

iLVESTON    WB    AP 

'W)EN   CITY    1    E 

|»ZA   LITTLE    ELM    DAM 
'TESVILLE 
0R6E   WEST 
DOINGS 

LMER 


1.82 
2.90 
2.  28 
5.13 


6.53 
9.71 
1.79 
1.87 


.09 
.AS 
1.50 


8    9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21 


.61 

6.99 
1.31 
1.98 
7.28 
3. A3 

A. 12 

1.98 
2.38 
.72 
1.79 

10.28 
10.37 
1.80 
2.14 
1.90 

8.33    ; 
2.20 
7.2* 
7.48 


2.66 
1.52 
7.60 


.16 

.09 

.15 

.01 

.03 

.11 

.13 

.50 

.83 

.17 

.21 

.06 

T 

.31 

T 
.17 

.02 

.04 

.13 

.68 

.08 

.76 

.25 

.34 

.18 

.05 

.05 

T 

.14 

T 

.04 
.30 

1.00      .75 


.40 

1.01 

.0/ 

.01 

1.30 

.17 

•  04 

T 

1.73 

7.66 
.39 
.59 

3.03 


4.23 
1.59 
2.87 
1.07 

5.60 
2.85 
7.08 


3.42 
8.63 
7.87 
1.95 

2.25 
3.20 
4.57 
2.66 
6.52 


22      23      24 


25      26      27 


28      29      30 


.06       .36 

T 
.21       .36       .05 

1.17       T 


.07       ,05 


.14 


1.83 

2.20 

.47 


.83  1.31 

.56  1.02 

.71  1.26 

1.46  .19 


.02       .61       .97 


.72       .21 
.06       .31 


1.24 
3*13      .70 


.29 

.29 
.08       .01 


1.08       .15       .12 


1.06       .16 


•07       .05       .25 


.18  1. 
.03  . 
•  22       . 


0  8 

1.34 

.07 

.08 

•  89 

46 
02 

.10 
•  03 
.29 

•08 

•  04 
.74 

T 

•03 

.02 

.  3a 

.01 

52 
05 

.18 
•  18 

.20 

.  L2 

.  10 

.04 
T 

to*    r. 

l.PMC 

«,!• 

.    lo,lo.lnl   St 

.tton 

-    273 

- 

.11       .10 
.16      .05 


1.20 
1.10 


.<t0 
1.25  1.46 
.93       .47 


DAILY  PRECIPITATION 


SSE 


GOLIAD  6  NE 
GOLIAD  1  SE 
GONZALES  1 
GONZALES  2 
GRAHAM 

GRAN8URY 
GRANDFALLS  3 
GRAPELANO 
GRAPEVINE  DAM 
GREENVILLE  I    SW 

GROVETON 

GRUVER 

GUNTER 

GUTHRIE 

HAGANSPORT 

HALLETTSVILLE 
MA-ILTON  2  NW 
HAML I N 
HARLETON 
HARLINGEN 

HARPER 
HART 
HARTLEY 
HASKELL 
HASKELL  6  NW 


HAWKINS 

HAYNES  RANCH 
HEBBRONVILLE 
HE»PSTEAD 
HENDERSON 

HENLY 
HENRIETTA 
HEREFORD  1 
HEWITT  1  SE 
HICO 

HIGGINS 
HILLS60RO 

HJTCHLAND 
HONDO 
HONEY  GROVE 

HORDS  CREEK  DAM 

HORGER 

HOUSTON  WB  CITY  R 

HOUSTON  WB  AIRPORT 

HOUSTON  ALIEF  R 

HOUSTON  BARKER 
HOUSTON  DEER  PARK 
HOUSTON  HEIGHTS 
HOUSTON  HIDDEN  VALLEY 
HOUSTON  MISSOURI  CITY 

HOUSTON  NORTH  HOUSTON 

WO'JSTON  SAN  JACINTO  DAM 

HOUSTON  SATSUM*  R 

HOUSTON  SPRING  BRANCH 
HUMBLE 

HUMBLE  PUMP  STATION 

HUNT 

HUNTSVILLE 

HYE 

IMPERIAL 

INDIAN    GAP 

IOWA    PARK    EXP    STATION 

JMXSBMO 

'     -ILL    GUARD    STA 

'■'ILLE    E»P    STA 

'■VI  LLC 

j*-r-      DIvfB     Ri^n 

JAPPELL 
JASPER 
JEDOO 

-fr»,ON 
JOHNSON    PANCH 

t     SAP    B    RAJKM 

--    e»<CM 
JOURDANTON    * 

JUNCTION    CAA    AIRPORT 
UttACI 

*ATV    MOtf    MILL 

■ 

- 

I 

flLlf 

■ 

UUM 

.    -  «... 

■ 

- 

- 


1.49 
1.96 
1.06 


Day  of  month 


1.00 
1.38 
2.60 


7 
1 

1 

21 

60 

38 

.48 

1 

.01 

.21 

5 

90 

.21 

2 

03 

•  OS 

2 

6  } 

.10 

3 

32 

1.36 

M 

1.42 

* 

02 

1.70 

fc 

20 

1.66 

* 

74 

1.55 

2.43 

6.67 

i.eo 


10       11       12       13      14       15      16       17       18 


.07       T 
■  85       .IS 


.59      .19 

.31 

.27 
.10 

.J 

.OS 

.03]     .03 
.07       .06 


.0*       T  T 


.12 
1.00 


•10      .01       .01 


1.53    1.50    1.25 


1.31 
1.53 
1.61 
7.71 


'■•/» 
6.66 
2.96 


1.71 
•01       .34 


7  7  I 


•04  1.10 


■  01       .76      .94 


•16      .06      t 


.38      .05       .06 


22      23     24     25      26      27     28     29     30 


1.01 
.99 
1.92 


.72      .05      .05 


•19       .02 

.49       .02 


1.00 

.60 

.90 

.?". 

•  62 

.01 

.70 

•24 

•16      .36      .25 

1.9S 


.28 

.12       .21 

.08      .03 

.17      T 


.86    1.40      .03 


19 


.  18 


.23 
.94 

•03      .16 

.08 
.91    1.19 

.03     r 

.47 
.09      .41 


.98    1.28      .18 


.90    1.30      .23 


.36      .74      .59 


.19      .02      .21 


DAILY  PRECIPITATION 


LLANO 

LOCKHART    2    NW 
LWETA 
LONG   LAKE 
LONGVIEW 

LOOP 

L0RCN20 

-UBBOCK 

LUBBOCK    WB    AIRPORT 

LUntlH   CAA    AIRPORT 

IULING    1    SE 
lYNXHAVEN    RANCH 
MADISONVILLE 
MAGNOLIA 
MANCHACA 

MAN5FIE..D 
MANSFIELD    DAM 
MARATHON 
MARCO 
MARFA    16    S 

MARLIN 
MARSHALL 

MARTIN  RANCH 
MARYS  CREEK 
MASON 


MC  CAMEY 

NC  COOK 

MC  DONALD    STORE 

MC  GREG0R 

-C  INTOSH    RANCH 

MC   KINNEY 

4EMPHIS 

MENARD 

«ENTONE 

•EMZIES    AL    RANCH 

MERCEDES    7   S 

<E«RI  Li    RANCH 

'ERTZON 

<EXIA 

HANI 

IIDLARO   HB    AIRPORT 
•IOLAND   A    ENE 
HDLOTHIAN 
IILLER    RANCH 
'1NE0LA 

UNERAL    WELLS    CAA    AP 
URANDO   CITY 
1 1 55  ION 

•OBEETIE        2    S 
KMT AGUE 

IONTGOHERY 
ORGAN  HILL 
K»SE 

ORTON 
©SCO*   1    SE 

OSS   RANCH 
OUNT   LOCKE 
'T   FEASANT 
OUNTAIN  CREEK 
UENSTER 

ULESHOE    1 

ULLIN 

UNDAY 

ur*  ranch 
acogdoches 

APLES  5  NE 

A TALI  A 
EAL  RANCH 
EGLEY 
EUVILLE 

EW  BRAUNFELS 
Ew  CANEY  A  NH 
E«  GULF 
EWPORT 
IX  STORE 

IKON 

06ALUS    GUARD    STATION 

CNTTHFIELD 

DTLA    3    SE 

WICE 

J«€KT    4    NN 

JESS  A 

LNET 

-NEY    5    NM 

UK 

'ERTOH 

EONA 

IDUCAH 

MNT    ROCK 

»LAC!OS    CAA    AIRPORT 

M.ESTINE 
U.0   PINTO 
MM 
UMU.E 

"•HANDLE 

INTHER   JUNCTION 

IRIS 

IS ADEN A    HOUSTON 

:ARSALL 

:cos 

WELL 

:rryton 

:wtton  10  wnm 
xugerville 

IERCE 

LOT    POINT 

TTSBURG   *    S 

ACID 

AIMS 

AINVIEV 


Day  of  month 


.15      .05      .37 


5.31 

2.32 

.33   T 

4*13 

2.37 

.12 

2.43 

.05 

6.76 

3.50 

6.05 

.27 

3.09 

.33 

. 

1.66 

. 

2.17 

.44 

.07   .( 

.77 

.37 

.06 

3.61 

.05 

.01 

.04   T 

.08 

1.86 

.04 

•  02 

T 

T 

.09 

.06 

8.62 
2.09 
1.96 


.77 

5 

.74. 

4 

.09 

4 

.50 

.20 

2 

.20 

6 

.39 

1 

.7? 

.25 

.0] 

1 

.44 

1 

.96 

2 

.60 

1 

.20 

6? 

1 

76 

2 

.08 

1 

67 

35 

1 

48 

2 

02 

1 

►  61 

93 

13 

3 

70 

1-2 

? 

64 

l 

23 

3 

78 

6 

99 

1 

28 

1 

63 

26 

07 

* 

18 

4 

85 

99 

1 

59 

2 

37 

2 

03 

64 

.04      .03 
1.35      T  T 

.66      .06 


1.81      .15 


.32 
.26      T 


2.50 

1.25 
35      .34    1.31 


13      14       15 


.15 
.06      T 


T  T  T 

T  .12    1.01 


1.08    1.38      T 

.55      .24 


.94       .77      .85 
.02 


19      20      21      22      23      24      25      26      27 


.45      .21       .54 
.07 


.65      .09      .05 


.10      T  T 


.05    1.10 

T 
•33      .15 


1.51 
T  .02 

•  01      .12      .04 


.92       .01       .90 


.05      .10 

.21      .85      .54 


.02       .12 

.01      .10      .02 


1.24 
1.01      .02 


.14 

.55    1.00 


1.19      .24      .41 


i   roteraoc*    not..   folloalOK  E 

-   275  - 


.67      .47      .59 


DAILY  PRECIPITATION 


CONTINUED 

OCTOB! 

"a 

Day  of  month 

Station 

o 

E- 

1 

2 

3 

4         5         6 

7    |    8    |    9 

10  1 

11  1 

12 

13   1    14   |    15 

16 

17 

18 

19   I   20      21 

22 

23      24 

25 

26 

27 

28   . 

29 

30 

POINT    COMFORT 

4.54 

.77 

.10 

.10 

.04 

.09 

.29 

.53 

T 

•06 

.05 

.05 

.16 

1.25 

.55 

.5 

POLAR 

1.03 

T 

.18 

.02 

.30 

.26 

.10 

.05 

PONTOTOC 

3.57 

.70 

.  12 

.21       .27 

1.00 

1.17 

.1 

PORT     ARTHUR 

2.61 

1.18 

T 

T 

T 

.63 

.17 

.13 

.1 

PORT     ARTHUR    WB    AIRPORT    R 

1.72 

.02 

.03 

T 

T 

.03 

.79 

T 

.24 

.19 

.23 

.1 

PORT     ISABEL 

11.  61 

2.51 

1.04 

T 

.04 

.25 

1.73 

2.63       .73       .47 

.36 

1.37 

.14 

.17 

.3 

PORT     LAVACA 

3.75 

.38 

.43 

T 

.05 

.57 

.04 

.18 

.91 

.64 

.5 

PORT    MANSFIELD 

IB. 09 

.31 

.30 

.03 

1.  10 

.73    3.61     1.96 

.56 

4.07 

.55 

.26 

3.87 

.26 

.3 

PORT    OCONNOR 

1.64 

.06 

T 

T 

.18 

T 

.19 

.06 

T 

T 

.41 

.40 

.3 

POSSUM    K INGDOM    DAM 

.38 

.27 

.12 

.05 

.06 

T 

.02 

.06 

POST 

1.57 

.13 

.21 

.20 

.66 

.15 

.08 

POTEET 

10.51 

2.20 

T 

.18 

.05 

T 

2.00 

T             .50 

.78 

.17 

.18 

1.60 

1.20 

1.35 

.3 

POVNOR 

2.55 

.69 

.16 

T 

T 

1.70 

T 

T 

T 

T 

PRADE    RANCH 

3.66 

T 

.08 

.48 

.03       .54 

.30 

.25 

.05 

.92 

.96 

.0 

PRESIDIO 

1.90 

.06 

.02                     .05 

.21 

.35 

•  63 

.26 

.2 

PRICE 

2.14 

1.23 

.91 

PROVIDENT    CITY 

2.57 

1.3  0 

.96 

.29 

PUTNAM 

1.47 

.44 

T 

.40 

.04       .05 

.48 

.06 

QUANAH    5    SE 

.08 

.03 

.03 

.01 

QUlTAQUE 

.00 

QUITMAN    2    S 

2.37 

.41 

.13 

.47 

.10 

1.20 

RAINBOW 

1.55 

.25 

.20 

.07 

.08 

.40 

.07 

.28 

.10 

RANGER    PUMP    STATION 

1.95 

.13 

.52 

T 

.40 

.05      .05 

.80 

T 

T 

RAYMONDVILLE 

10.94 

1.12 

.40 

.04       .02       T 

.12 

T 

.95 

1.35       .86    2.21 

.58 

1.10 

.08 

1.05 

.03 

.27 

.b 

RED    BLUFF    CROSSING 

2.28 

•  28 

.23 

.90 

.24 

.16 

.22 

.2 

RED    BLUFF    DAM 

2.02 

T 

.01 

T 

.43       .25       .11 

.45 

.01 

.03 

.34 

.34 

.0 

REFUGIO 

8.11 

2.53 

T 

•  12 

T 

.02 

.29 

.02 

T                           .63 

.35 

.01 

T 

.93 

.04 

.02 

1.56 

1.20 

.3 

REKLAW    3    NE 

1.83 

•  93 

•  90 

RICARDO 

5.05 

.27 

.72 

.92       .46 

1.48 

.02 

•  90 

.18 

.1 

RICHARD5 

6.13 

2.18 

.02 

T 

T                           T 

T             T             T 

.02 

T 

T 

.14 

2.60 

.05 

.04 

T 

.50 

.05 

.•> 

R  IChaRDSON 

.33 

.31 

.02 

RICHLAND    SPRINGS 

2*61 

.44 

.21 

1.20 

.27 

.38 

.11 

RICHMOND 

4.35 

.70 

.07 

.03 

1.86 

T 

T 

.60 

.34 

.5 

RILEY    6EN    RANCH 

3.13 

.09 

.46 

.27 

.14 

.35 

•  36 

.64 

.50 

.3 

RINGGOLD 

.33 

.10       .23 

RIO    GRANDE    CITY    2    ESE 

9.49 

2.20 

.08 

.01 

T 

.16       T 

1.62 

•  39 

.10     1.06    1.43 

1.19 

.02 

.02 

.06 

.20 

.45 

.3 

RIOMED1NA    2    N 

5.28 

1.15 

T 

.10       .57 

.98 

.62 

1.39 

RISING    STAR 

2.19 

.48 

.06 

.08 

.68 

.05       .26 

.10 

.27 

.17 

.04 

RIVERSIDE 

1.58 

.21 

.54 

.37 

ROANOKE 

1.02 

.15 

.10 

.33 

.02 

T 

.34 

.08 

ROBERT    LEE 

2.11 

.05 

.37 

.75 

•  22 

.03 

.02 

.21 

ROBSTOWN 

7.91 

1.63 

.05 

.02 

T 

.06 

2.77 

T                           .80 

.34 

.02 

•  01 

.36 

.45 

.95 

.3 

ROBY 

3.29 

2.27 

.57 

.45 

ROCKLAND    1    N 

1.06 

.08 

.01 

.62 

.04 

.03 

.28 

ROCKPORT 

3.61 

1.07 

.20 

.17 

.10 

.44 

T 

1.00 

.41 

.2 

ROCKSPRINGS 

3.58 

.10 

.45 

.02 

.  19 

.04       .75 

•  25 

1.53 

•  2 

ROCKWALL    3    WSH 

.94 

.57 

.37 

ROOSEVELT 

2.79 

.42 

.37 

.11       .22 

.35 

.34 

.84 

.14 

fiOSCOE 

3.20 

.10 

■  11 

.05 

1.40 

.16       .45 

.03 

.25 

.30 

.21 

.02 

ROSENBERG 

4.48 

.93 

.05 

1.50 

.03 

T 

•  11 

.25 

1.08 

.47 

.0 

ROSS 

4.51 

.31 

3.10 

.50 

.60 

ROSSER 

1.62 

.30 

1.32 

ROTAN 

2.93 

.25 

.95 

.09 

.20 

1.12 

.16 

RUNGE 

6.98 

.84 

.01 

.25 

.01 

.14 

.33 

.56 

.04 

.73 

.14 

1.37 

1.03 

1.31 

RUSK 

1.60 

T 

.55 

.70 

T 

.35 

T 

SABINAL 

7.15 

.05 

1.86 

.07    1.28 

.55 

•  93 

.94 

1.27 

SAN    ANGELO    DAM 

1.85 

T 

.03 

.01 

.02 

.06 

•  03 

T             .19       .78 

T 

.08 

.02 

.02 

.30 

J,«N    ANGELO    WB    AIRPORT       R 

1.86 

.01 

T 

.10 

.02 

.13 

T 

.53       .17 

T 

.23 

T 

.11 

.56 

SAN    ANTONIO    WB    AIRPORT    R 

5.43 

1.11 

T 

.01 

.01 

T 

.12 

.64 

T             .27 

.01 

.13 

T 

.72 

T 

.03 

T 

.72 

.55 

.93 

SAN    BENITO 

11.06 

2.24 

.87 

.22 

.02 

1.68 

,44 

.77     1.40       .62 

1.38 

.40 

.14 

.15 

SAN    MARCOS 

5.96 

.72 

.06 

T 

.09       T 

2.10 

T 

.14 

.02 

T 

.52 

T 

.44 

.21 

.26 

.76 

SAN    SABA 

2.90 

.13 

•  27 

.15 

.10       .23       .04 

1.02 

.23 

.63 

SANDERSON 

2.28 

.07 

.04                     .08 

.16 

.02 

.69       T 

.06 

.05 

,2ft 

•  73 

.13 

SANOY    2    S 

5.29 

•  07 

1.87 

.07 

.31 

.31 

.35 

.59 

1.36 

.36 

'*N';fB 

•  92 

.  18 

T 

.66 

SARITA    7    E 

SCMULEMBURG 

4.75 

1.91 

.04 

T 

T 

.14       .02 

.14 

.08 

.02 

T 

.28 

.73 

.47 

.45 

•  44 

.0 

SEALV 

5.58 

2.93 

.04 

.06 

.39 

.04 

.42 

.85 

.77 

.0 

SEGOVIA 

3.90 

■  39 

.33 

•06 

.13       .19 

.20 

.69 

.25 

.27 

1.16 

.2 

SEGUJM 

5.53 

.71 

.02 

.02 

T 

1.53 

.04       .09 

.10 

.15 

•  28 

.32 

T 

•  83 

.55 

.65 

.2 

SEMINOLE 

1.90 

.  11 

.10 

.04 

•17       .03       .01 

.20 

.07 

.41 

.65 

.1 

SEYMOUR 

1.39 

.05 

»M 

.22                     .30 

•  11 

•  Hjmaoci 

.06 

.01 

',MfOWih 

2.02 

.03 

.02 

.12       .01 

T 

•  01 

.01 

1.67 

.10 

.02 

SHERWOOD 

2.26 

.03 

.01 

.02 

.01 

.47 

.24       .60 

.03 

•  03 

.01 

.40 

.41 

.0 

SlLVERTOW 

.35 

.10       .10 

.15 

T 

ft  f  ITT  OX 

6.09 

1.69 

.01 

.51 

•  28 

.44 

.18 

.01 

.98 

.01 

.78 

.76 

.4 

9    SE 

.89 

.  14 

.06 

.06 

.40 

.20 

.03 

SLlDfLL 

.88 

.  14 

.74 

SLOAM 

3.28 

.78 

.15 

•  80 

.16       .28 

T 

.78 

.14 

.09 

.50 

titXl 

4.27 

1.10 

.10 

T 

1 

.05       I 

.10 

T 

T 

.78 

T 

.19 

.90 

.56 

.4 

ftNTMl 

?.4| 

.39 

.23 

•  75 

.16 

T 

.47 

.0' 

T 

.12 

.1 

IOHMU 

2*24 

1 

.1-, 

.  18 

.36       .55 

T 

•  01 

•  02 

.32 

.57 

.0 

•>'*•"■»* 

.04 

.04 

UMCM 

2.98 

..', 

.23 

.10                     .12 

.62 

.14 

.60 

.40 

** 

IfffMTH   2    Sf 

6.3) 

.98 

.07       .08 

.07 

.29 

T 

T 

.32 

.21 

1.66 

.5 

-•.    i    * 

.93 

.23 

.04 

.48 

•  03 

.08 

*    - 

.55 

T 

,06 

.01 

•  11 

r        t        .01 

.21 

/.-  ' 

.46 

.02 

,o« 

.05 

1.17 

■  02 

.01 

.40 

.02 

.02 

.2 

^.•1 

,u 

.06 

T 

1.32 

.33                     .33 

T 

.10 

.12 

T 

|»11 

.41 

.08 

.01 

.  1  1 

.03       .08 

.02 

.99 

.37 

.01 

.00 

:.'.<■ 

.11 

i .  r. 

.87 

.  14 

.41 

.2 

>    NV 

.01 

.04 

1.30 

.06    1.09 

•  13 

.86 

.0 

.09 

T 

-    m( 

.*-, 

.08       T 

.01 

.19 

I             .05 

T 

.04 

.18 

•-•/'.*•      • 

1  .10 

.03 

I 

.0* 

1./0 

T 

.19 

.08 

.07 

.04 

.08 

1.25 

.49 

.9 

-  Pft|Mi 

.11 

.  I<| 

.63 

I 

.60 

.04 

I 

.96 

1.43 

T 

,01 

■Of 

,04 

r          .0)      .04 

T 

.33 

.19 

.02 

.10 

.40 

T 

1.18 

.  1  *        .0  1 

.   10 

.09       .38 

.18 

.26 

.14 

.04       .0/ 

.  10 

1.15 

f 

1 

1 

1              | 

.83 

T             T             .99 

.89 

T 

.69 

1.10 

.65 

T 

.*) 

f 

./S 

•  18 

■ .  -   ',* 

-.  ,4 

■ 

t 

.1  I 

.13 

,01 

T 

1.40 

.61 

.46 

.26 

.5 

.16 

-.' 

T 

•  or 

T 

•  09 

*22 

.16 

.18 

.25 

.-> 

•r  *mf-m 

./' 

.03 

•  49 

.   M 

.22 

.20 

.15 

■••», 

. 

.** 

.96     1.04 

1 

.  ro 

1             .14 

I 

.90 

.?0 

T 

.02 

.0 

.- 

»H 

.  ||       r 

l.  i*. 

.'.  1 

■|4 

(11 

.03 

.08 

T 

-    - 

.»4 

■ 

■01 

.14 

.01 

.19 

.91 

.66 

.* 

■   ■ 

•  .  it 

-Miff    | 

■M 

.It 

.9* 

•  1ft 

1.19 

■  90 

1.09 

.A 

■ 

-    • 

./. 

.It                     .// 

.0? 

.0/ 

,04 

■    .- 

.  r« 

' 

./  J 

f 

.12 

DAILY  PRECIPITATION 


corriiTOED 

TEXAS 

Station 

O 
Eh 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4    |    5    |    6 

7        8    | 

g 

1     10 

11 

12 

13  |    14  |    15 

16 

17 

18 

19   1   20  1    21 

22  |   23  1   24 

25  1 

26  1 

27 

28  1 

29  1 

30 

31 

TILDEN 
rOMBALL 

TOYAH 

TRENT    2    ENE 

6.8' 
3.5C 
1.8C 
2. IS 

2.45 
1.62 

T 

.37 
.33 

.it 

■  1! 

.12 

.0, 

.02       .02 

.05 

.20 
.21 
T 
.33 

T 

•01       .26 

.61 

■  05 

T 

•  01 

•  02 

T 

T 
.13 

.20 

.20 
T 

1.04 
.23       .42 
.30       .25 

.91 
.22 

.70 

.63       .28 

.40 

■  12 

TRENTON 

•20       .28 

TRICK HAM 

1.26 

■  L< 

.15 

TRINIDAO    1    SW 

3.11 

.12 

.14 

.51 

•  03 

•  26 

.03       .13 

.18 

.03 

.25 

.06 

TROY 
TRU6Y    1    SE 

1.36 
1.8* 

•  16 
.36 

.04 

T 

.11 

•  61 

.11 

T 

•  4 

.2 

1.83 

.20 

.02 
.20       T 

.40 

•04       .04 

TULU 

•  46 

T             .34 
■02       .15 

T 

.39 
.15 

.03 

.04 

.10 

TYLER    *    NE 

2. AS 

.02 

.06 

.71 

_ 

T 

UMflARGER 

.47 

T 

1.56       T 

T 

UVALDE 

5.96 

.04 

•  06 

.02 

T             T 

.86 

.15 

.06       .06 

.16 

* 

VALENTINE    10    WSW 

2.11 

•  14 

•  05 

T             .22 

1  .05 

T 

T 

T 

T 

•  5* 

.60 

2.11 

•  35 

.01 

VALLEY    JUNCTION 

2.49 

.80 

.20 

.49 

.10 

■  15 

.K 

.18 

.35 

•  41 

.09 

.99 

.2 

.05 

.04 

•  3: 

VALLEY  VIEW 

.71 

T 

.14       T             T 

VAN   HORN 

2.19 

T 

T 

T 

.54 

T 

.03 

VANCOURT 

2.60 

.26       .55       .01 

.06 

.36 

T 

■a 

.04 

•  48 

.31 

vest 

•  23 

1.05 

.35 

1.20 

VENUS 

2.60 

.30 

' 

T 

.23 

2.30 

VERNON 

.32 

•04 

VICTORIA    WB    AIRPORT            R 

8.08 

1.80 

T 

.  26 

.43 
.20 

•  21 

.05 

.02 

voss 

1*26 

.25 

T 

1.32 

.13 

T 

.59 

.68 

.6? 

.66 

1.  15 

•  19 

WACO    Wfl    AIRPORT                       R 

1.24 

T 

•  14 

•  25 

.07 

•  10 

.  14 

•  25 

WAELDER    7   SSW 

3.83 

1.29 

T 

T 

.30 

.50 

T 

.30 

.07 

.31 

.16 
1.52 

.01 

.21 

T 

WALLER   2   SSW 

3.61 

2.01 

WARREN 

•  66 

.03 

.16 

.14 

.40 

.10 

.29 

•  51 

WASHINGTON   STATE    PARK 

6.23 

2.76 

.05 

•  20 

.05 

.02 

.17 

.02 

•  06 

•  11 

WATER    VALLEY 

1.66 

.22 

.22 

T 

1.88 

•  09 

.78 

.23 

.4  1 

.03 

WATER    VALLEY    11    ENE 

WAXAHACH I E 

2.35 

■  21 
■43 

.60 

.15 
.21 

WEATMERFORO 

WEBB 

WELLINGTON 

1*31 
5.80 
.02 

T 

.25 

T 
2.25 

•  35 

.22 

.03 

T 

.21 

.05 
.08 
.20 

T 

2.50 

1.42 
•  13 

.25 

•02 

.05 

.04 

.01 

WESLACO  2   E 

7,90 

2.66 

.02 

.28 

.04 

.34 

.52 

.49 

1.23       .42       .21 

.33 

.36 

T 

.03 

.02 

T 

.19 

.28 

.  SO 

T 

WHARTON 

4.25 

.80 

WHITNEY   OAM 

1*32 

.10 

.09 

•  22 

.63 

.01 

•  05 

.15 

.75 

T 

.47 

•  82 

■4  l 

T 

WHITSETT 

WICHITA   FALLS    WB    AP            R 

6.44 

.84 

1.25 

.20 

T 

.09 
T 

.05       T 

.09 
.22 

.08 

T 

.05 

•  02 

•  45 

.18 
.23 

.02       .02 
.07 

.45 

•06 

T 

.31 

.19                     .21 

.60 

.  34 
•  20 

.71 

.15 
.20 

.05 
.  5  5 

.02 
.05 

WICHITA   VALLEY    FARM    29 

.87 

T 

T 

■  34 

7" 
T 

T 

.07 
.10 

T 

WILLIAM   HARRIS    RESVR 

2.53 

•  99 

•  12 

WILLS    POINT 

2.79 

T 

.47 

.45 

.12 

.09 

.10 

.30 

•  58 

.  4  7 

T 

WILSON    RANCH 

5.77 

.36 

T 

T 

1*65 

.10 

WINOfELL    2    WNW 

_ 

1 

- 

.70 

T            .65 

.16 

1.30 

.06 

.  20 

.85 

•  08 

WINK    CAA   AIRPORT 

1.58 

.02 

W  INNS BORO 

2.24 

■  20 

T 

T             .02       .08 

.02 

T                           T 

.07 

.05 

-05 

.61 

.63 

.03 

WINTER   HAVEN    EXP    STA 

5.25 

.37 

T 

.02 

•  S3 

1.16 

"INTERS 
WOLFE  CITY 

1.61 
1.31 

.40 

•  35 

T 

•  63 
.53 

•04 

.02       ,34 
.33 

.33 

.04 

.15 

.10 

.53 

.63 

.01 

.  12 

.10 

■  41 

WOODSBORO 
YOAKUM 

7.13 
5.77 

1.38 
2,98 

.03 

■  06 

.10 

.20 
.82 

.11 
.60 

.33 

.02 

.65 
.93 

.03 

T 

1.44 

.95 

.03     ■ 

YONKTOWN 
YSLETA 

5.92 

1.75 

.52 

.22 

.16 

.10 

T 
1.14 

•  36 
.75 

.05 

.22 
.55 

1 
.11 

.00 

.25 
■  54 

.80 
.83     1 

.18 

.11 

.15 
.13 

.0  5 
.15 
■09 

T          . 

-   277   - 


DAILY  TEMPERATURES 

T 

OCTOBB1 

Stolion 

Day 

Of  Month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ABILENE    WB    AIRPORT 

MAX 
HIN 

65 
50 

64 
46 

67 

49 

81 
51 

81 
59 

79 
60 

89 
67 

89 
69 

92 
67 

73 
60 

65 
59 

75 

56 

75 
55 

66 
56 

72 
56 

75 
51 

80       83 
52       50 

84 
54 

88 
61 

71 
50 

75 
42 

61 
47 

83 
6  0 

68 
49 

56 
49 

61 
47 

54 
47 

52 
46 

59      51 
45      40 

7 
S 

ASUA    NUEVA 

MAX 
MIN 

ALBANY 

MAX 

MIN 

70 
51 

70 

42 

64 

48 

59 

48 

85 
51 

86 
60 

78 
65 

90 
67 

91 
68 

95 
62 

77 

62 

67 

56 

77 
52 

77 
52 

69 
59 

78 
51 

82      85 
52      52 

87 
52 

67 
52 

66 
64 

73 
42 

81 
43 

84 

53 

87 
55 

61 

so 

56 
46 

61 
46 

55 

47 

94      69 

47     41 

7 
! 

ALICE 

MAX 
MIN 

92 

55 

58 
55 

63 
55 

66 

58 

7* 
62 

80 
66 

85 

70 

95 

75 

96 

76 

90 

75 

88 
70 

90 

66 

88 
63 

88 
72 

76 
66 

74 
62 

76      78 
62       66 

87 
64 

64 

62 

85 

60 

87 
66 

84 
63 

85 
64 

86 
64 

85 
64 

64 
66 

72 
55 

68 
48 

61      94 

50      90 

1 

6 

ALPINE 

MAX 

MIN 

AMARILLO    WB    AIRPORT 

MAX 

MIN 

61 

44 

63 

44 

76 

41 

82 

49 

79 

53 

83 
56 

87 
52 

90 
54 

76 
52 

68 
39 

74 
44 

71 
55 

76 

57 

69 
56 

76 
49 

80 
50 

75       80 
47      45 

86 

49 

85 
53 

65 

40 

72 
37 

79 

40 

67 
39 

63 

41 

51 
43 

54 
38 

49 
37 

48 
40 

46      56 

37      33 

ANAHUAC    6    E 

MAX 
MIN 

89 
60 

62 
57 

69 
56 

76 
58 

80 
60 

80 
59 

81 
63 

81 
65 

88 

70 

89 
65 

88 
65 

82 
60 

82 
59 

81 
62 

77 
64 

79 
66 

78      80 
64      65 

80 
66 

81 

58 

84 
58 

84 
58 

80 
62 

63 
56 

85 

50 

60 
51 

54 
51 

54 
50 

ANGLETON    4    NE 

MAX 
MIN 

88 
58 

69 

57 

73 
59 

78 
60 

60 
62 

82 
63 

85 
65 

86 
70 

88 
70 

89 
70 

82 
68 

81 
62 

81 
57 

81 

66 

78 
64 

80 
66 

78      84 
68      66 

82 
63 

85 
55 

84 
62 

81 
65 

82 

59 

85 
58 

85 
58 

76 
58 

71 

56 

58 
52 

55 
50 

63      69 
50      52 

ANSON 

MAX 
MIN 

ARMSTRONG 

MAX 

MIN 

84 

57 

68 
58 

70 
62 

77 
63 

85 
63 

68 
78 

90 
71 

93 

73 

95 

77 

86 
73 

85 

71 

85 
69 

79 

68 

86 

71 

79 
70 

78 
70 

77       79 
70      68 

81 
70 

83 
60 

90 
72 

91 
70 

67 

70 

69 
66 

87 
64 

84 
65 

76 
57 

74 
56 

61 
52 

56      71 
51      46 

8 
t 

ATHENS    2    SSE 

MAX 
MIN 

65 
53 

71 
47 

64 
53 

66 
53 

78 
55 

84 
58 

83 
64 

86 
70 

88 
70 

81 
67 

71 
60 

79 
52 

78 
53 

79 
60 

78 
62 

78 
63 

78       84 
62       56 

86 
53 

84 
58 

81 

65 

76 
60 

81 

46 

83 
54 

76 
60 

67 
49 

68 

48 

65 
43 

57 
51 

67      67 
4»      49 

7 
5 

AUSTIN   KB    AIRPORT 

MAX 
MIN 

63 

54 

65 
55 

63 

56 

76 

56 

83 
62 

79 

70 

87 
70 

87 
73 

90 

72 

85 
70 

70 
64 

80 
59 

81 
60 

77 
65 

76 

64 

76 

64 

7*      82 
64      61 

86 
59 

84 
59 

83 
64 

77 
58 

82 
52 

84 
58 

81 
59 

66 

55 

55 
92 

56 

50 

56 

50 

61      69 

46      47 

7 
5 

AUSTWELL    ML    REF 

MAX 
MIN 

85 
56 

71 
56 

70 

60 

75 
59 

82 
65 

82 
71 

86 
72 

87 

75 

87 
75 

89 
76 

84 

74 

80 

67 

84 
65 

83 
70 

79 
69 

75 
67 

80       81 
70      66 

84 
60 

85 
65 

84 
70 

80 
68 

80 
65 

84 
67 

84 
66 

79 
62 

76 
57 

60 
54 

56 
55 

57     69 
50      53 

7 
6 

BALLINGER    2    N 

MAX 
MIN 

73 
49 

68 

43 

64 
48 

63 

46 

79 

49 

81 

56 

78 
60 

88 
63 

91 
64 

84 
58 

75 
59 

71 

54 

77 
51 

79 

53 

63 
66 

68 
47 

75       79 
48      47 

82 

46 

85 
51 

69 
51 

79 

39 

78 
41 

83 
44 

86 
56 

63 

41 

55 

42 

63 
46 

53 

43 

41      57 

39     40 

7 
4 

BALMORHEA    EXP    PAN 

MAX 
MIN 

BAY   CITY    WATERWORKS 

MAX 
MIN 

90 
59 

63 
58 

72 

59 

75 
61 

83 
63 

86 

66 

85 
67 

87 
72 

88 
71 

89 
72 

91 

70 

84 
63 

84 
64 

85 
62 

84 
66 

78 
67 

78       79 
69      64 

85 
61 

87 

60 

85 
66 

86 
69 

64 
59 

87 
62 

89 
60 

90 
61 

80 
56 

63 

54 

56 
52 

54      62 
51      53 

8 
6 

BAYTOWN 

MAX 
MIN 

81 
56 

70 
56 

72 
58 

78 
58 

80 
63 

82 
68 

83 
69 

84 

70 

86 
70 

85 

73 

82 

60 

78 

58 

81 
57 

81 
65 

78 
65 

77 
67 

SO       81 
61       66 

82 
64 

82 
60 

82 
67 

79 
69 

SO 
61 

80 

58 

63 
60 

77 
60 

64 
53 

64 
51 

55 

50 

63      66 

50      47 

7 
6 

BEAUMONT 

MAX 
MIN 

92 
60 

63 
58 

70 
59 

75 
57 

76 
56 

78 

60 

82 
61 

88 
67 

vo 
72 

92 
72 

90 

66 

82 

61 

77 
58 

85 
61 

83 
64 

77 
67 

78       76 
68       65 

83 
62 

86 
63 

86 

66 

86 
69 

83 
64 

81 
57 

84 
59 

84 
60 

73 

58 

60 
54 

57 

53 

56      60 
52      52 

7 
6 

BEAUMONT    EXP    FARM 

MAX 
MIN 

90 
57 

62 

57 

68 
58 

74 
58 

82 

it 

84 
62 

84 
62 

85 
67 

87 
67 

90 
69 

89 
64 

83 
67 

79 
55 

65 
61 

83 
64 

78 
66 

80       78 
68       63 

85 
60 

89 
57 

85 
62 

86 
63 

83 
63 

81 
55 

87 
57 

86 

60 

72 
55 

60 
53 

56 
52 

55      62 

51      52 

7 
5 

BEEVILLE    5    NE 

MAX 
MIN 

8ELTON    DAM 

MAX 
MIN 

85 
65 

66 

52 

6  9 
55 

60 
55 

75 
58 

84 
62 

77 
67 

36 
69 

88 
72 

89 
72 

83 

61 

64 
56 

80 
38 

Bl 

bl 

78 
64 

78 
65 

78 
60 

87 
59 

85 
63 

80 
59 

76 
50 

61 
59 

85 
63 

74 
53 

63 
51 

61 
51 

56 
50 

56      62 
49      SO 

7 

5 

BENBROCX    DAM 

MAX 
MIN 

77 

54 

67 

44 

70 
90 

58 
52 

74 
55 

75 
60 

80 
66 

84 
70 

89 
65 

92 
66 

7* 

to 

66 
55 

77 
53 

78 
56 

71 
63 

74 
61 

79 
56 

86 

59 

87 
65 

77 
50 

76 

50 

61 
56 

65 

57 

62 

51 

60 
46 

65 
43 

63 
46 

57      66 
50     49 

T 
5 

BIG   SPRING 

MAX 
MIN 

67 
49 

66 

49 

59 
47 

73 
51 

54 

81 
56 

79 

64 

87 
65 

9  3 
64 

91 
59 

77 
56 

68 
5  8 

76 
57 

76 
57 

63 

57 

67 
56 

75       77 
52       53 

81 
52 

83 
60 

87 
60 

75 
46 

76 
45 

79 

51 

82 
58 

60 

45 

50 
47 

58 
48 

49 
43 

45      52 

41       43 

7 
5 

B  I  SHOP 

MAX 

MIN 

87 
56 

67 
56 

68 
62 

61 

S3 

89 

73 

90 
73 

91 

72 

85 

70 

81 

68 

84 
65 

87 
70 

81 
68 

77 
67 

78       83 
70      65 

87 
61 

87 
69 

83 
69 

66 
6  5 

89 
68 

66 

60 

62 
55 

57 
51 

55      70 
50      52 

7 
6 

BLANCO 

MAX 

MIN 

87 
49 

60 
50 

6.- 
62 

59 
55 

76 
57 

72 
62 

7/ 
67 

89 

69 

86 

ro 

86 

70 

8  3 
64 

61 

5b 

76 

54 

78 
56 

73 
59 

72 
59 

73       74 
60       54 

82 
53 

84 
54 

82 

60 

76 
55 

76 
46 

80 

47 

SO 

57 

81 
54 

64 
49 

53 

49 

52 

45 

52      56 
45      46 

7 

5 

BOERME 

MAX 

MIN 

65 
48 

61 
50 

60 
55 

76 
55 

75 
60 

77 
62 

83 
69 

14 

71 

87 

71 

81 
69 

70 
69 

77 
57 

74 
55 

70 
5  9 

70 
59 

71 
61 

73       81 
60      54 

80 
56 

80 
58 

76 
67 

76 
54 

78 
46 

77 
57 

82 

57 

67 

54 

6  9 
49 

51 
44 

51 

44 

54      64 
44       46 

7 
5 

BOMHAM 

MAX 
MIN 

69 

50 

72 
42 

6  J 
53 

65 
56 

73 
58 

8  0 

83 
67 

91 

71 

70 

ri 

83 
63 

70 
99 

80 
57 

81 
47 

80 

53 

77 
61 

85 
60 

84       86 
52       57 

88 
62 

79 
68 

75 
51 

82 

42 

85 
92 

77 
47 

68 

46 

69 
46 

64 
38 

60 

46 

68       64 
46      46 

n 

3< 

MMCI 

MAX 
MIN 

40 

62 

45 

•■■■ 

53 

99 
60 

82 

HI 
56 

93 

54 

99 

... 

82 

4 'j 

72 

4  7 

80 

Ml 

77 
52 

78 
57 

80 
62 

75 
54 

ee>     ei 

4  7       4  7 

85 

47 

89 
55 

82 
52 

74 
44 

76 
38 

B2 

66 

47 

51 
40 

56 
36 

51      54 
38      35 

7! 
48 

1    . 

MAX 

MIN 

64 

44 

63 

43 

M 

... 

85 
52 

•0 

54 

19 

60 

88 

92 
53 

u 

57 

71 
49 

78 
46 

P| 

80 
56 

73 
60 

81 
51 

83 
52 

75      83 
49       44 

88 

50 

82 
52 

ro 

.... 

73 
35 

81 
46 

ri 

<■  i 

65 

44 

59 

45 

5  7 
4  2 

54 
38 

49 
36 

50      56 
37      34 

7! 

41 

»A/ 

MIN 

68 
46 

67 
50 

69 
93 

79 
55 

n 

56 

83 
61 

88 
68 

91 
66 

97 
67 

84 
66 

68 
6  1 

80 
91 

85 
55 

75 
57 

75 
36 

76 
57 

79       86 
58       60 

88 

59 

90 
61 

II 

58 

76 

47 

85 
52 

8  7 
57 

70 
53 

60 
52 

|| 

46 

62 
38 

91 

45 

67      68 

47       47 

71 

55 

MAX 
MIN 

70 
53 

68 

42 

ro 

60 
51 

1/ 
99 

M 
59 

81 
62 

87 
69 

■1 

i,  I 

94 
64 

Ii 

62 

67 
90 

79 

47 

81 
10 

72 
55 

78 
52 

82       83 

48       50 

86 
51 

88 

'.2 

86 
59 

SO 

43 

77 
41 

SI 
42 

87 
57 

65 
46 

56 

44 

67 

40 

6) 
46 

58      67 
4  7      46 

75 
91 

/ILLt 

MA/ 
MIN 

86 

'.4 

66 
56 

>| 

66 
60 

72 

to 

80 

60 

63 

71 

14 

70 

•1 

ro 

7  2 
71 

91 

83 
60 

75 
61 

69 
60 

75      85 
62       68 

55 

|| 

59 

84 

i  i 

82 
58 

83 

57 

■1 

85 

64 

85 
59 

64 

57 
50 

53 

46 

60 

47 

77 
|| 

MIN 

•0 

4  7 

63 

M 

'.  1 

68 
46 

44 
50 

HI 

i  1 

79 

91 

.... 

10 

94 
60 

83 

60 

67 

I  1 
57 

80 

19 

II 
53 

72 
53 

72      70 
54      49 

85 

48 

85 
58 

14 
54 

76 
44 

78 

44 

12 

55 

65 
58 

69 

49 

Ml 

45 

59 

45 

52 

43 

49       63 
43       42 

73 
1] 

MA< 
MIN 

69 

51 

65 
44 

64 

-4 

80 
44 

94 

i ... 

89 
68 

7  0 
1,1 

... 
ii 

;4 

61 

6  7 

19 

r. 
|| 

77 
51 

69 
62 

/5 
60 

82 

30 

62       85 
51       50 

85 

52 

87 
59 

n. 
4  9 

76 
36 

83 
41 

86 

Ml 

69 
52 

56 

48 

65 
42 

58 
43 

56 
45 

63      59 
45      42 

73 

51 

MAX 

"IN 

i« 

6) 

19 

68 

n 

4". 

6) 
66 

II 
It 

.... 

9  1 

69 

19 

10 
II 

81 
17 

12 
II 

ri 

64 

77 
64 

111        II 
16      62 

82 

i./ 

|  ; 

60 

i  1 
62 

87 
64 

79 
5  3 

II  1 

66 

61 

87 
58 

..  1 
54 

36 

30 

66 

Ml 

53      64 

49       49 

77 
59 

l»IW»»l 

MAX 

MIN 

ri 

45 

ro 

6/ 

ri 

'/ 

14 
62 

10 

91 

i.i 

|| 

74 

I.I 

68 

80 
50 

62 
51 

73 
66 

80 
35 

85       113 
32       31 

88 
53 

71 

60 

9  1 

Mi 

78 
4  7. 

80 

42 

85 
43 

88 
56 

64 
48 

66 

.... 

69 

40 

65 
41 

58       68 
49      46 

77 
51 

MAX 

MIN 

•  7 

4  4 

ri 

66 

n 

10 
II 

61 

;i. 

II 

6  4 

4? 

64 

90 
66 

IK. 
60 

17 
'     1 

7» 
50 

|] 

52 

7V 
60 

80 
61 

' 

81 

|| 

3) 

|   1 

'.4 

S3 
6i 

74 
II 

n 
46 

83 

51 

81 
45 

71 
30 

69 

44 

60 

46 

57      69 

46      49 

77 
M 

MAX 

MIN 

62 

46 

M 

4", 

••4 

H 

89 

44 

10 
99 

85 

... 

17 
57 

67 
57 

19 

51 

76       7ii 
30       48 

81 
1  1 

|| 

'..1 

84 
50 

70 

I  / 

1  1 
4  1 

Bl 

92 

77 
50 

58 

44 

'.  1 

4  2 

36 

44 

46 
40 

44       90 
19       40 

70 

...                 .        . 

MAX 

"IN 

••« 

n 

•  1 

8/ 

.14 

4  7 

ri 

8/ 

... 
1   1 

1/ 

»/ 

II 

rt 

71 

75 

II 

711 

ri 

61 

11 

6  2 

83 
65 

86 

ro 

83 

11 

86 

70 

66 
|| 

63 
66 

65 
66 

II  1 
1,  1 

68 

31 

66 

61 

55 

50 

ro 

7» 
H 

t-.i  i...i.|  Htrtim  !»*•■ 

?7H 


DORiinnD 


DAILY  TEMPERATURES 


BROWNWOOD 
BUCHANAN    0AM 
BURNET 
CAMERON 

CANA01AN    1    ENE 
CANTON 


CARRIZO   SPRINGS 

CARTHAGE 

CENTER 

CENTERVILLE 

CH1L0RESS    CAA    AIRPORT 

CHISOS    BASIN 

CLARENDON 

CLARXSVILLE    2    E 

CLEBURNE 

COLEMAN 

COLLEGE    STATION    CAA    AP 

COLORADO    CITY 

CONROE 

CORPUS   CHRIST  I 

CORPUS   CHRISTI    WB    AIRPORT 

CORSICANA 

COTULLA    CAA    AIRPORT 

CROCKETT 

CROSBYTON 

CRYSTAL    CITY 

CUERO  3    NO 

DALHART  CAA  AIRPORT 

DALLAS  WB  AIRPORT 

OANEVANG 

DEL  RIO  WB  CITY 

DEN  I  SON  OAM 

3ENT0N 

3ENT0N  EXP  STATION 

'IALVILLE  2  w 

HLLEY 

XJBLIN 

HJMAS 

AGLE  PASS 


MAX 

M1N 


MAX 
M1N 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


Day 


TEXAS 
OCTOBER  1958 


80   69 
50   43 


84   64 
55   54 


66   64 
53   49 


66   67 
52   55 


65   65   80 


70   72 
54   47 


87   65 
54   50 


85   65 
55   50 


59   68 
38   45 


52   66 

45   44 


72   66 

48   43 


68 

53 

70 

47 

66 
51 

66 

45 

64 
56 

68 
54 

6B 
50 

65 
50 

90 

59 

64 
54 

65 
59 

70 
58 

67 

5e 

69 

56 

79 
54 

66 
48 

62 

52 

64 
56 

87 

53 

63 

49 

65 
45 

56 
46 

82 
52 

65 
57 

90 
53 

61 
52 

40 
46 

64 
41 

66 

53 

71 
50 

82 
59 

69 
57 

65 
55 

70 

56 

67 
44 

70 

44 

7* 

54 

68 

48 

69 
52 

70 

44 

65 
52 

70 

45 

92 
52 

56 
51 

76 
51 

65 
46 

52 

43 

64 
43 

87 

54 

63 
59 

79   83 
54   60 


81   78 
'56   68 


84   79 
66   65 


85   88 
50   59 


76   83 
50   58 


76   79 
67   69 


80   83 
53   55 


74   80 
54   55 


75   84 
53   58 


84   85 
55   60 


79   81 
53   59 


Of  Month 


85 
52 

82 
58 

66 

49 

72 
52 

77 
58 

81 
61 

60 
59 

77 
60 

85 
61 

85 
66 

82 
60 

80 
62 

72 
59 

82 
62 

82 

70 

82 

74 

84 
69 

83 
73 

66 
55 

77 
57 

81 
67 

85 
70 

75 
53 

60 
52 

80 
49 

80 
56 

77 
67 

64 
68 

60 
60 

85 
65 

78 

46 

86 
56 

69 
59 

79 

6  2 

82 
64 

83 
67 

76 
66 

63 
69 

74 

54 

81 
58 

70 
56 

69 

58 

70   68   81 


79 

81 

62 

59 

73 

79 

54 

67 

76 

84 

54 

58 

80 

81 

47 

49 

76 

90 

66 

67 

80   88   89 
65   69   68 


69   72   73 


64   71   73 


86   88   90 


91   95   90 
58   47   51 


53  49  52 

85  83  91 

72  73  72 

85  85  90 

59  68  60 

82  85  81 

58  62  67 

84  83  85 

64  66  70 

91  93  87 

65  59  54 


55   56   54 


86  89  93 

67  70  68 

85  85  90 
65  68  65 

84  88  91 

65  69  70 

90  94  95 

67  66  65 

82  84  87 

64  67  70 

86  88  86 
77  78  78 

87  88  89 
74  76  74 

79  83  84 

60  65  67 

86  91  92 

70  72  72 

82  83  83 

58  60  64 

82  85  89 
58  55  55 

88  89  92 

72  73  72 

86  88  90 

69  71  70 

90  89  72 

47  46  49 

83  87  89 
68  72  72 

85  88  89 

66  72  70 

84  89  91 

73  72  71 

82  88  92 

70  73  64 

80  85  90 


83   82   87 
62   68   68 


83   85   90 


79   87   89 


85   89   93 
49   50   52 


73   72   71 


10      11      12 


79   77 
60   55 


76   82 
60   55 


83   82 
70   67 


72   77 
58   53 


80   77 
59   53 


76   61 
59   56 


82   72   73 
46   46   54 


71   70 
55   54 


75   74 
55   53 


79   78 

60   58 


85   81 
65   59 


82   79 
73   71 


84   81 
70   69 


82   80 
69   66 


85   71 
60   58 


71   72 

51   54 


79   78 
69   65 


75   78 
43   54 


81   77 
70   63 


79   77 
65   65 


66   78 
58   51 


74   72 
62   58 


73   80 
60   57 


72   76 

60   54 


75   69 
56   56 


84   79 
67   66 


78   79   74 
SB   63   62 


78   75   74 
53   60   60 


81   81   79 
56   63   63 


82   79   82 
52   62   49 


76   72   77 
57   60   49 


80   77   80 
48   56   61 


79   62   80 
49   54   59 


79   80   80 
53   59   62 


82   82   76 
54   57   58 


68   65   63 

56   55   55 


7*   81   79 
55   57   56 


77   80   82 
48   51   56 


78   78   76 
53   61   62 


69   70   72 
57   58   53 


82   82   78 
55   62   64 


75   74   66 
66   59   58 


79   83   78 
57   60   64 


82   82 
67   72 


81   80   74 
52   54   62 


74   73   81 
52   55   49 


74   74 
65   63 


74   78   82 
62   60   55 


79   73   83 
61   65   60 


84   80   80 
49   50   44 


80   77   80 
44   46   40 


69   73   76 
66   65   60 


76   76   83 
62   62   59 


80   77   75 
60   63   60 


79   78   73 
63   64   60 


83   83   85 
53   53   52 


59   63   71 
51   48   46 


79   83   81 

47   46   45 


77   82   84 
59   53   56 


78   82   84 
59   54   54 


77   80   81 
55   52   54 


79   72   81 
64   63   60 


77   79   82 
55   51   50 


81   82   74 
66   66   62 


76   78   82 

70   70   68 


76   78   83 
68   71   67 


78   78   81 
61   61   59 


SO 
61 

80 
67 

70 
62 

7  5 
66 

72 
65 

83 
63 

60 

50 

61 
50 

80 
57 

81 

60 

79 
61 

73 
58 

71 

55 

73 
56 

72 
57 

75 

50 

77 
53 

76 
52 

77 

61 

78 
66 

73 
63 

73 

63 

76 
64 

82 

61 

S*e  ref«r*nc*  i 


80   S3   82 
59   60   67 


77   75   82 
53   52   45 


80   74   78 
57   65   65 


82   82   77 

59   67   66 


77   75   67 
64   64   61 


80   76   76 
49   56   60 


80   81   75 
55   58   63 


80   77   80 
52   56   62 


78   78   78 
52   60   61 


78   77   80 
58   59   66 


77   78   72 
55   55   58 


77   76   74 
51   57   47 


70   75   76 
62   64   66 


I  following  St. 

■  279  - 


50 

77 
53 

76 
52 

73 

16 

82 

63 

64 

61 

73 

78 

75 

65 

66 

65 

82 

72 

81 

42 

46 

40 

61 

82 

85 

63 

58 

60 

75 

77 

85 

67 

70 

64 

71 

80 

84 

61 

64 

59 

80 

82 

85 

54 

55 

58 

79 

83 

85 

62 

55 

57 

62 

»* 

86 

59 

55 

59 

76 

74 

82 

62 

63 

58 

66 

73 

72 

62 

65 

61 

70 

75 

81 

57 

57 

57 

6/ 

84 

74 

45 

45 

39 

67 

68 

76 

61 

63 

60 

85   85   88 
48   56   62 


86   85 
59   70 


83   83   85 
51   57   68 


35   66   86 
58   59   66 


85   88   75 
47   52   48 


85   85   78 
51   55   43 


85   84   85 
56   60   70 


85   87   85 
56   56   57 


82   87   86 
56   58   62 


90   91   73 
54   57   52 


86   90   91 
46   56   50 


66   86   64 
55   56   60 


B9   87   85 
54   54   60 


83   76   73 
55   64   57 


89   87   88 
57   59   65 


86   88   85 
5  3   62   62 


83   86   86 
59   55   56 


84   84   84 
66   71   76 


63   82   84 
62   63   71 


85   87   84 
58   60   61 


85   84   88 
59   59   68 


82   86   84 
53   52   53 


81   86   85 
54   55   53 


84   83   85 
58   60   68 


82   87   85 
58   56   57 


87   81   65 
39   51   34 


87   85   78 
62   63   63 


89   84   85 
60   60   67 


83   82   64 
59   61   69 


93   86   75 
66   62   56 


87   89   88 
58   60   68 


84   87   81 
56   59   63 


84   83   84 
62   58   63 


82   84   S3 
60   58   59 


85   86   90 

57   57   60 


83   88   83 

41   50   38 


83   78   81 
46   44   50 


78   76   80 
60   54   62 


78   80   82 
55   44   55 


80   83   87 
53   42   59 


72   80   77 
31   42   42 


89   81   81 
66   63   65 


74   79   83 
65   52   52 


83   74   80 
64   54   51 


86   77   83 
63   48   54 


76   87   78 
41   44   55 


73   74   77 
47   51   54 


71   76   86 
33   35   42 


73   83   86 
51   46   56 


80   82   61 
49   50   60 


77   86   85 
60   50   57 


76   80   86 
41   48   65 


88   76   62 
66   56   5 


80   80   83 
71   69   74 


82   80   84 
70   66   70 


78   77   82 
58   47   47 


80   80   85 
64   61   67 


85   72   80 
59   46   48 


69   74   82 


27      28 


82   63 
56   54 


80   67 
61   52 


68   65 

40   45 


63   60   58 


86   87 
67   60 


82   70   67 


63   57   54   65 


82   83   84 

60   61   62 


1 1 

65 
65 

38 

85 
60 

44 

84 
68 

8o 
63 

81 
53 

86 
53 

73 
29 

79 
26 

64 

35 

76 
53 

80 
51 

84 
61 

83 
69 

84 

57 

87 
62 

60 
59 

73 
60 

83 
67 

74 
45 

80 

46 

85 
55 

80 
51 

76 

45 

B2 
48 

76 
4  9 

61 
43 

86 
55 

74 
63 

79 
52 

82 
55 

85 
63 

SO 
58 

81 
58 

91 
49 

75 
50 

85 

53 

66 
33 

72 

35 

79 
36 

65   56 
55   46 


71   71 
58   52 


73   68 
43   43 


84   69 
56   42 


75   61 
43   47 


82   70 
62   55 


82   54 

50   48 


84   86 
58   58 


84   79 
76   65 


85   80 
69   64 


85   69 
58   52 


85   74 
65   60 


82   78 
51   48 


SO   58 
52   46 


62   74 
65   62 


88   80 
60   60 


63   47 
39   43 


72   60 
54   51 


87   77 
61   60 


80   66 
66   59 


86   65 
51   51 


81   63 
55   46 


57   62 
45   50 


64   66 
49   51 


55   57 
37   41 


48   56 
36   34 


55   52 
49   50 


64   59   65   63 


61   57   67 
46   48 


65   61   56   64 


59   60 

43   40 


40   51 
32   34 


54   50 
37   41 


62   66 

48   45 


66   64 
49   48 


59   57 
43   46 


55   64 

50   48   49 


53   58 

45   44   45 


56   54 
53   51 


56   56 
52   52 


55   55   69 
50   52 


57   67 
49   50 


51   54   67 
49   49   48 


62   55 
45   48 


50   51 
44   41 


57   65 
50   46 


55   61 

50   51 


49   57 
34   27 


73   64 
59   50 


85   84 
63   61 


86   58 
57   52 


)2   81   75 
60   61   64 


59   65 
53   52 


54   61 
52   51 


5  3   60   64 
48   48 


59   67 

44   46   40 


58   66 
50 


59   67 
47   50 


63   63 

49   48 


54   51 
48   49 


56   54 
47   46 


50   49   56 
34   27   23 


54   53   59 
49   49   44 


75.5 
53.2 

74.2 
60.4 

74.5 
56.5 

76.9 
58.5 

76.1 
45.7 

72.6 
45.5 

76.9 
62.6 

76.1 
55.1 

76.7 
54.9 

76.8 
57.1 

75.5 
51.4 

67.9 
49.6 

74.8 
46.1 

74.8 
51.6 

77.1 
55.4 

73.1 
53.7 

77.3 

58.7 

76.0 
54.7 

77.8 
■•9.5 

7  7.3 
67.7 

77.9 
65.7 

75.6 
55.4 

76.1 
61.8 

76.5 
53.3 

71.3 
49.3 

76.5 
61.8 

78.4 
59.9 

71.2 
41.8 

74.4 
58.3 

> 

*62/l. 

74.5 
61.2 

74.7 
53.5 

75.8 
55.8 

76.7 
54.8 

74.5 
56.8 

75.6 
59.7 

74.6 
54.5 

71.8 
41.7 

75.3 
61.6 


DAILY  TEMPERATURES 


T] 
OCTOBn  1 


Station 


Day 


10   11   12   13   14    15 


EASTLAND 

EDEN  1 

EL  CAMPO 

EL  PASO  WB  AIRPORT 

ELECTRA 

ENCINAL  3  Nk 

FALFURRIAS 

FLATONIA 

FLOYDADA  2  SW 

FOLLETT 

FORT  STOCKTON 

FORT  WORTH  WB  AIRPORT 

FORT  WORTH  LEONARD  BLOC 

FOWLERTON 

FREDERICKSBURG 

GAINESVILLE 

GALVESTON  WB  CITY 

GALVESTON  WB  AP 

GATESV1LLE 

GILMER 

GLADEWATER 

GOLIAD 

GONZALES  2 

GRAHAM 

GRANBURY 

GRAPEVINE  DAM 

IVIU.C  2  SW 
:  -VILLE 
MAPI  II 

I 
MUM  1 1 


■ 
- 


65   68 

41   42 


61   67 
56   56 


57   69 

51   44 


94   56 
52   52 


92   59 
57   56 


65   59 
46   42 


56   65   65 
38   38   44 


74   59 
44   4  7 


68   71   59 


MAX 

76 

68 

71 

MIN 

54 

49 

52 

MAX 

90 

65 

M 

MIN 

54 

54 

59 

MAX 

65 

60 

58 

MIN 

51 

50 

54 

MAX 

72 

70 

74 

MIN 

52 

42 

42 

MAX 

74 

69 

73 

MIN 

58 

59 

62 

MAX 

74 

69 

73 

MIN 

59 

60 

63 

MAX 

64 

70 

6) 

MIN 

55 

48 

55 

MAX 

77 

65 

72 

MIN 

52 

46 

50 

MAX 

80 

64 

70 

MIN 

53 

48 

46 

MAX 

84 

66 

69 

MIN 

55 

55 

5  9 

MAX 

66 

60 

69 

MIN 

54 

54 

6  6 

MAX 

71 

70 

69 

MIN 

54 

43 

SI 

MAX 

68 

70 

66 

MIN 

54 

44 

'-/ 

75   66   70 


74   66 
51   45 


80   66 
54   55 


74   56 
54   54 


50   5» 

4  I    44 


'  I   66 


49 

71 
51 

85 
60 

80 
60 

83 
64 

86 
68 

76 
59 

76 
59 

65 
54 

84 
60 

71 

SB 

80 
66 

77 
63 

82 
70 

80   63   81 


■./   62   1.0 


75   82 


80   77 


61   62 


76   62 


79 

88 

67 

67 

92 

94 

65 

66 

69 

90 

72 

71 

85 

85 

55 

54 

91 

91 

66 

66 

88 

92 

71 

72 

89 

90 

72 

75 

82 

82 

83 

89 

55 

58 

60 

54 

89 

83 

87 

91 

52 

57 

58 

57 

76 

82 

84 

86 

57 

63 

58 

62 

71 

79 

84 

68 

57 

61 

69 

69 

72 

75 

62 

65 

56 

60 

66 

72 

80 

84 

88 

90 

67 

71 

71 

72 

79 

77 

83 

85 

6  0 

63 

68 

70 

72 

72 

84 

66 

54 

55 

60 

6  6 

77 

77 

64 

84 

67 

71 

74 

76 

78 

76 

65 

65 

69 

70 

74 

76 

66 

65 

86 

90 

58 

66 

65 

72 

65 

72 

81 

63 

55 

56 

57 

65 

70 

75 

80 

63 

55 

55 

57 

66 

8  3 

83 

86 

7  0 

6  6 

71 

71 

74 

6  5 

82 

86 

9  0 

6  0 

71 

70 

71 

S3 

62 

83 

9  0 

56 

64 

69 

70 

16 

3i] 

85 

7  0 

59 

6  | 

68 

72 

68 

11) 

82 

8  6 

IS 

66 

63 

70 

63 

73 

80 

6  1 

55 

65 

61 

6  6 

70   68   74 


66   90 
70   73 


«/   8  7 
50   50 


I,.         :,t 


76   67   II 


69   60   61 


80   72   83 


84   83   SO 
71   69   62 


78   76   78 
59   58   62 


92   80   60 
64   59   55 


94   86   85 
72   68   64 


91   89   85 

75   70   69 


79   65 
64   55 


86   83 
71   72 


71    74 
4  1   '.I 


70   66 
60   5? 


59   56   91 


in  »/      in 


55   51   54 


85   73   73 
54   56   54 


63   82   77 
59   67   65 


73   70   72 
59   58   54 


68   78   70 
54   55   62 


81   79 
60   60 


76   78   85 
66   66   69 


59   66   66 


67   77   69 
53   54   37 


78   81   74 
54   58   64 


77   80   79 
51   57   62 


76   76   63 

70   70   71 


87   85 
64   69 


72   8/   74 
52   51   35 


73   70   66 
55   56   51 


7  7    71    If 
31   91   59 


60   10   7  7 
54   97   64 


77   73   65 
94   39   9  7 


48   48 

73   80   84 
51   50   58 


75   76   77 


78  83  86 

57  59  57 

65  75  70 

62  64  60 

76  75  77 

68  68  67 


72 

73 

76 

76 

73 

78 

82 

49 

56 

54 

54 

58 

46 

45 

69 

74 

72 

82 

76 

84 

87 

42 

53 

55 

53 

51 

49 

53 

75 

72 

70 

74 

63 

67 

70 

55 

61 

58 

54 

56 

56 

47 

69 

78 

78 

73 

77 

79 

61 

62 

57 

53 

62 

64 

62 

57 

75 

68 

78 

80 

73 

75 

81 

63 

59 

55 

59 

65 

62 

58 

83 

61 

80 

80 

78 

76 

75 

75 

63 

60 

67 

64 

64 

60 

75 

73 

76 

72 

69 

72 

75 

62 

56 

56 

60 

59 

61 

59 

72 

68 

83 

65 

77 

80 

85 

61 

57 

50 

50 

54 

58 

54 

80 

75 

77 

76 

76 

76 

76 

69 

68 

65 

7  0 

69 

69 

70 

BO 

76 

78 

78 

77 

77 

75 

70 

66 

65 

72 

70 

69 

70 

76 

77 

78 

78 

76 

78 

82 

59 

58 

55 

60 

62 

61 

60 

70 

,'4 

78 

60 

81 

80 

80 

59 

54 

54 

55 

61 

62 

61 

78 

76 

77 

78 

78 

78 

77 

59 

6  5 

51 

52 

61 

63 

61 

85 

80 

84 

83 

76 

75 

78 

73 

6  6 

61 

70 

65 

65 

69 

65   65   66 


79   63 
56   52 


76   79 
62   55 


75   75 
68   68 


78   76 
69   69 


75   71 
66   66 


73   73 
63   64 


78   82 


60   60 


I,  |    I  6 

90   92 


85   87 
60   65 


86   85 
60   59 


80   78 
50   62 


89   87 
58   60 


80   84 
61   62 


86   85   85 
65   59   76 


85   66   84 
61   59   61 


84   88 
46   62 


85   87 
57   61 


76   78   87 


89   81   82 
67   60   62 


87 

85 

75 

73 

82 

45 

52 

49 

33 

40 

63 

86 

79 

67 

72 

46 

52 

46 

44 

42 

78 

85 

86 

75 

74 

51 

58 

60 

46 

52 

87 

66 

78 

76 

80 

60 

63 

62 

52 

47 

66 

88 

87 

79 

76 

62 

60 

66 

54 

48 

57   69   62 


80 

77 

73 

79 

55 

66 

51 

46 

91 

86 

75 

77 

59 

60 

47 

41 

81 

83 

81 

78 

71 

76 

71 

68 

82 

83 

81 

77 

69 

75 

72 

68 

87 

66 

79 

82 

61 

63 

56 

47 

61 

83 

82 

75 

6  1 

62 

65 

52 

64 

83 

82 

72 

5  6 

65 

65 

55 

86 

66 

82 

84 

60 

68 

63 

6  0 

61   56   54 


6  6 

70 

n 

78 

52 

66 

42 

43 

90 

6  6 

78 

84 

57 

63 

56 

33 

79 

75 

54 

45 

87 

B5 

80 

75 

62 

65 

56 

45 

83 

87 

81 

86 

60 

65 

62 

53 

85 

86 

87 

88 

64 

70 

71 

71 

84 

67 

74 

74 

60 

56 

41 

47 

85 

85 

85 

64 

61 

70 

70 

66 

81 

62 

76 

r 

61 

65 

67 

53 

86 

76 

78 

76 

58 

6/ 

43 

49 

«  | 

I] 

66 

72 

31 

42 

38 

40 

87 

6  | 

76 

|  < 

66 

6', 

48 

4  2 

611 

' 

79 

76 

5' 

I.I 

'■  1 

46 

31   60   65 


8  7   64   84 


P| 

4  7    '.  | 


72   55   59 
55   47   44 


88   74   67 
62   61   55 


71   69   62 
57   53   50 


85   85   78 
65   60   55 


87   86   82 
66   63   63 


68   56 
51   45 


67   68 

40   40 


70   59   67 


86   63   60 


86   73   58 
62   50   50 


77   62 

57   53 


87   66   57 
54   44   47 


82   72   64 
69   64   55 


83   73   67 
69   65   56 


85   70   66 


81  68   65 

60  48   50 

86  75   72 
69  60   56 

88  69 

56  56 

87  63 


80   65   67 
55   54   49 


84   63   63 
58   52   46 


85   64   59 
56   46   45 


86   70 
65   54 


66   65   66 


73   65 
63   50 


63   39 
52   49 


83  84  67 

7,0  5  7  5  0 

64  60  34 

||  4/  4| 

07  63  61 


45   46   47   46 


57 

39   39 


56   56 
55   51 


64   61 
42   42 


65   61 
57   51 


57 

53 

66 

50 

50 

60 

56 

56 

6  4 

52 

50 

60 

67 

60 

57 

42 

47 

45 

61 

65 

46 

62 

6  0 

66   63   59 

45   46   51 


63   61 
46   49 


64   63   68   73 

50   50   54   »* 


80   62   53   36 

58   52   50   51 


63   53   54   63 
46   43   46   43 


62   57   36   60 
53   48   48   46 


4*   51   50   48 


33   69 
47   47 


62 

50   54 


45   55 

39   35 


52   55 

49   47 


51   48   53   59 
43   43   40   36 


51   46   64   46 


63  59  66   60 

43  52  52 

66  63  56 

45  49  52   5 

52  56  53 

48  50  50 

53  50  54   60 


68  62  57  69 

39  39  45 

63  56  62 

54  52  51  56 

63  57  60  67 

54  52  52  55 


55   63 
46   45 


69   65   69   66 


66   66   59   64 
43   46   50   49 


66   6)   37   61 

4  7   48   90   90 


96   9J   92   »» 

49   49   44   49 


92   49 
44   42 


96   94   64 


77. 
99   6J. 


I..I  L..I..  It. i|.,.  f»4». 

IM 


Station 


DAILY  TEMPERATURES 


HOUSTON  WB  AIRPORT 

HUNTSVILLE 

IOWA  PARK  EXP  STATION 

JACKSBORO 

JACKSONVILLE 

JASPER 

JUNCTION    CAA    AIRPORT 

KARNACK 

KAUFMAN 

KENEDY 

KERRVILLE 

KILLEEN 

KINC-SVILLE 

KIRBYVILLE    FOREST    SERVIl 

KNOX   CITY 

LA    PRYOR 

LA    TUNA    1    S 

LAKE    COLORADO   CITY 

LAKE   KICKAPOO 

LAMESA    1    SSE 

LAMPASAS 

LAREDO    WB    AIRPORT 

LAVON    DAM 

LEVELLAND 

LIBERTY 

LINOALE    5    SE 

IITTLEFIELO 

LIVINGSTON 

LLANO 

LONGVIEW 

LUBBOCK 

LUBBOCK    WB    AIRPORT 

LUFKIN    CAA    AIRPORT 

LULING    1    SE 

MADISONVILLE 

MANSFIELD  DAM 

MARATHON 

MARL  IN 

MARSHALL 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


66   67   72 
58   57   62 


85   64   65 
53   53   52 


68   68   65 


62   6  7   6  7 


76   73 
54   52 


60   65   58 


70   70 
50   46 


78   79   80 
60   66   66 


64   77   82 
55   57   62 


SO   83 
58   60 


76   79 


80 
62 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


51   52   57 


68   66 
51   50 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


54   67 

48   44 


87   65 
55   49 


65   67 
55   55 


77   68 
53   49 


60   55 
45   45 


92   70 
59   55 


82 

60   56 


86   81 
59   61 


79   81 
66   66 


79   64 
52   46 


49   61 
43   41 


88   66 
56   51 


86   64 
55   50 


81   65 
54   46 


62   62 

46   44 


61   54 
47   45 


64   69 
55   54 


82   80   81 
64   67   70 


60   66   66 
85   85   89 


85   88   93 
66   66   67 


58   70   68 
80   84   89 


76   82   83 


63  70  71 

88  91  91 

71  73  75 

86  89  90 

57  63  63 

90  93  94 

65  65  67 

84  89  93 


DaY  Of  Month 


TEXAS 
OCTOBER  1958 


87   82   79 
73   67   60 


88   84   77 


95   69 
65   53 


71   72 
62   56 


87   85 
67   63 


80   74   74 


91   76 
65   58 


89   83 
69   69 


88   79 
69   65 


92   85 

70   59 


90   84 
70   68 


85   83 
67   63 


80   82   79 
60   67   68 


78   81   78 


67   63   56   55   56   60 


76   78 
57   60 


74   73 
58   58 


81   81 
55   62 


72   67 
59   59 


80   80 
54   62 


77   77   82 
69   68   64 


78   76   70 
62   65   58 


82   71 
62   59 


79   89   94 


80   86   87   93 


71 

72 

58 

80 
62 

85 
61 

73 
60 

80 

52 

82 

54  59   62 

60   82   83 

55  59   63 

58   66   67 


58   65 


71   80 
56   61 


56  64 

53  55 

74  76 

45  50 

69  78 


86   92   95 


63   67   71 


61   65   55 


79   78 
60   53 


92   73 
53   53 


93   83 
71   62 


79   82 
49   57 


76   79 

54   59 


68   69 
82   84 


84   83 
70   70 


83   83 
62   67 


92   87   78 

68   70   68 


89   74 
66   61 


80   76 
53   62 


77   73 
56   59 


83   78 
62   62 


87   79 
70   66 


83   79 
54   61 


73   73 
55   59 


77   74 
65   61 


67   70 
56   52 


74   65 

58   57 


90   61 
52   53 


73   68 
57   55 


89   65 
51   51 


55   68 
39   45 


69   76 
56   51 


83   67 
53   47 


65   64   78   82 


77   81 
55   59 


61   79 
52   55 


60  68  68 

80  86  88 

70  72  73 

82  82  89 

65  72  70 


86   87 
52   49 


49   54   58 


83   88   85 
70   65   58 


78   73 
59   53 


82   71   70 
46   46   48 


87   86 
70   62 


83   68 
64   59 


87   89 
63   68 


83   83   83 


87   81 
67   69 


74   68 
50   45 


70   69 
49   51 


84  79  79 
65  61  56 

90  88  78 

73  70  60 

85  80  80 
68  64  54 

92  87  76 

68  60  55 


76   70 
56   54 


84  83  80 

69  58  58 

88  78  76 

68  59 


78   76   74 
53   54   55 


75   79   75 
54   55   61 


81   80   71 
63   67   64 


78   81   78 
56   59   63 


66   80   78 
61   63   53 


72   86   84 
55   63   64 


76   80   78 
52   52   62 


73   71   70 
51   54   55 


79   83   80 
53   58  62 


80   83   77 
54   57   62 


78   80   79 
51   51   58 


73   73   70 
54   54   57 


73   71   71 
58   57   57 


82   78   80 
53   58   62 


77   82   79 
59   60   64 


82   82   83 
58   62   64 


81   82   78 
53   58   58 


71   63   66 
54   52   55 


80   79   79 
65   64   65 


79   83   80 
53   60   63 


81   83 
53   54 


72   74 
58   60 


83   79 
66   65 


74   78 
61   55 


78   79 
68   61 


80   80 
63   60 


75   75 
62   64 


67   70 
59   59 


77   78 
63   61 


77   78 
66   68 


84   75 
64   66 


81   84 
59   54 


72   76 
62   64 


76   75 

49   50 


65   75 
54   52 


70   79   82 
53   48   47 


86   84   84 


80   85   83 


90   86 
62   62 


84   84 
53   60 


84   86 
55   59 


84   84 
5  7   64 


82   81   81 
67   61   61 


72   79 


59   61   63   63   51   53 


88   84 
57   60 


84   86 
5.8   65 


82   80 
49   62 


86   87 
55   65 


86   87 
60   67 


85   85 
55   59 


77   84 


76   78 
58   52 


82   81 
61   55 


78   82 
48   45 


80   79 
67   50 


80   78 
56   48 


82   84 
58   52 


77   75 
62   59 


71 

74 

85 

65 

66 

63 

78 

79 

BJ 

62 

60 

56 

73 

78 

84 

54 

45 

45 

80 

81 

78 

66 

68 

62 

86   90   80 
54   61   58 


82   80 
66   69 


47   54   52 


85   87 
51   65 


75 
51 

75 
43 

76 
50 

87 

56 

78 
51 

82 
57 

82 
68 

84 
69 

87 
65 

80 
59 

83 
56 

83 

-8 

87   69   62 
61   62   53 


83   80   65 
59   58   54 


68  65  65 

54  52  46 

82  73  69 

50  54  54 

74  58  53 

56  51  46 

73  67  67 

54  42  49 

83  73  67 
58  50  47 

87  82  68 

64  55  51 

77  80  62 

56  53  49 

85  75  63 
56  52 

86  82 
64  60 

85  75 


57   54   63   68 
52   52   50   51 


56   58   52   64 
51   51   49   50 


65   58 
41   45 


56   52 

48   48 


67   64 
47   47 


58   58 


66   61 

40   50 


79   84 
40   47 


78   84 
57   66 


76   77 

49   48 


73   76 

46   49 


*•  r»f>reK«  i 


77   80   80 
62   62   59 


74   76   80 
51   52   45 


80   82   75 
66   65   59 


76   77   82 
62   60   55 


79   78   87 
62   62   57 


74   79   80 
54   49   47 


75   78   80 
53   47   48 


79   75   82 
65   61   59 


74   76   74 
64   65   63 


79   75   83 
65   67   59 


77   76   77 
58   60   55 


65   73   74 


77   83 
64   57 


83   80   80 
64   63   63 


83   85 
52   55 


85   86 
62   64 


15   87 
59   62 


87   82 
56   58 


87   92 
57   57 


82   85 
60   61 


80   85 
45   45 


82   85 
60   60 


84   72 
39 


76   84 
39   42 


75   80 
45 


57   53 
47   45 


86   87 
52   54 


84   85 
56   58 


86   86 
47   55 


85   84 
48   53 


87   85 
56   56 


83   86 

56   58 


>t«s  followlac  Stktlon  Iod«x. 
-    281    - 


87   85 
57   58 


86   88 
52   52 


80   84 
41   49 


87   86 
56   59 


86   86 
59 


72 

40   48 


76   81 
58   57 


78   84 
47   51 


72   79 
54   54 


81   80 
42   51 


80 

43   51 


80   85 
54   52 


79   83 
51   53 


82   85 

60   56 


77   84 

44   45 


78   85 
43   48 


82   83 
47   57 


75   81 
52   57 


82   6  7   55 

61   54   48 


61   52   45 


77   53 
53   45 


83   73 

59   55 


60   57 
48   49 


61   55 

53   49 


56   55 

45   45 


53   57 
48   49 


59   50 
42   35 


59   51 
49   45 


62   62 

49   54 


58   61 
46   37 


66   63 
51   49 


59   64 
51   53 


55   70 
46   50 


50   53 
43   45 


55   62 
47   51 


55   69 

49   50 


61   65 
50   52 


64   60 
47   45 


56   67 

43   40 


46   56 
38   40 


49   57 
44   45 


83 
68 

86 
67 

85 
68 

83 
65 

75 

45 

80 
47 

84 
60 

65 
51 

73 

3  8 

72 
45 

68 

45 

45 

78 
60 

88 
57 

85 

54 

81 
61 

74 
51 

79 
52 

81 
61 

67 

50 

47   43 
41   39 


52   53 
48   45 


52   56 
48   49 


63   61 
47   51 


76.9 
62.2 


75.2 
58.0 


77.9 
54.4 


78.3 
57.5 


73.4 
54.5 


76.3 
55.7 


76.0 
55.0 


78.3 
58.8 


72.3 
54.9 


76.7 
56.6 


79.6 
62.9 


78.2 
56.5 


76.5 
53.9 


75.3 
59.8 


72.1 
50.9 


72.5 
53.3 


54   73.0 
39   48.1 


42 
39 


59   57   55 


80   5  7 
47   41 


84   85 
59   56 


84   73 
59   56 


82   70 
59   46 


58   53 
53   45 


58   50 
48   45 


80   68 
55   51 


85   86 
62   59 


80   67 
60   55 


86   83 
57   55 


70   62 
58   53 


63   69 
54   51 


64   58 
43   50 


40   40   38 


57 

50 


56   54   52 


50 


42   50   50   48 


56 

51 


57   54   56 


58   65 
52   50 


56   56 
45   44 


43   43 
35   34 


74.6 
55.7 


77.8 
63.5 


75.1 
56.4 


71.0 
49.7 


80.0 
59.9 


74.5 
55.9 


70.0 
45.5 


77.2 
58.8 


76.3 
57.0 


75.6 
54.9 


71.6 

48.9 


70.0 
48.9 


76.5 
56.8 


76.7 
59.4 


77.3 
59.5 


77.3 
54.4 


69.9 
48.8 


78.1 
57.7 


77.2 
57.0 


COHTIHOHJ 


DAILY  TEMPERATURES 


MASON 

MATADOR 

MATAGORDA 

MAURBRO 

MC  ALLEN 

HC  CAMEY 

MC  COOK 

NC  KINNEY 

MEMPHIS 

MEXIA 

MIAMI 

MIDLAND  WB  AIRPORT 

MIDLAND  A  ENE 

MINERAL  WELLS  CAA  AIRPORT 

MIRANDO  CITY 

MISSION 

MONTAGUE 

MOUNT  LOCKE 

MT  PLEASANT 

MULESHOE  1 

MUNDAY 

NACOGDOCHES 

NATALIA 

NEK    BRAUNFELS 

NEK    GULF 

NIION 

OLNEY 

020HA 

■*!■:  .- a- 

IO|     CAA     »|t: 
■  INC 

'ION 

PAlAOtMA  HOUlfOa 


Day 


TEXAS 
OCTOBER  1958 


52   61 

47   A3 


60   59   62 


92   61   67 
58   56   57 


77   67   69 
57   52   62 


67   63 
46   50 


85   6*   68 
54   55   60 


67   71   66 
52   47   53 


60   67   63 
49   45   42 


83   63 
55   49 


54   64 
44   41 


64   60 
49   50 


65   60   74 
49   52   49 


69   68   61 
51   46   51 


69   69 
50   47 


77   66 

50   44 


48   58 
42   43 


66   61 
51   45 


87   65 

54   51 


82   62 

51   53 


87   62 
52   50 


0] 

49 

i| 

•,o 

67 
17 

76 
59 

II 

II 

67 

10 

14 
IC 

(7 
4  6 

|7 

51 

11 
52 

II 
|| 

62 
42 

|| 

48 

II 

12 

64 
II 

rg 

n 

79 
61 

15 
•,4 

|| 

40 

n 

IV 

52 

- ) 

60 

4) 

1 I 

4! 

81 
II 

'.- 

|| 

4', 

ii. 
51 

•■•' 

64 
61 

4'. 

|| 
|| 

II 

6] 

|  4 

■.<. 

■:i 

64 

II 

11 

n 

" 

■••, 

-.4 

'./ 

M 

M 

14 

44 

M 

M 

4  1 

79   85 
61   65 


72   78 
58   60 


75   85 
63   67 


77   78 
53   61 


74   63 
60   61 


63   70 
54   57 


58   71 
53   56 


77   80 
53   60 


77   81 
53   60 


76   76 
55   60 


77   84 
63   69 


77   80 
57   56 


75   73 

49   52 


63   71 
54   49 


62   78 
59   63 


77   81 
53   56 


79   82 
63   69 


01 
59 

80 
67 

79 

10 

82 

64 

II 

10 

82 
65 

62 
63 

76 
51 

60 
63 

■It 

'.0 

64 
56 

I! 
|| 

84 
70 

N 

n 

7V 
57 

n 
ii 

83 
10 

77 

85 

•-4 

61 

71 
51 

•.» 

10 

60 

11, 

84 
'0 

H 

•  5 

1.0 

12 

a 

89   92 
61   61 


88   89 
74   75 


85   87 
71   71 


91   93 

75   75 


91   92 
62   57 


92   93 

73   76 


86   90 
72   71 


93   86 

54   52 


83   84 
68   69 


87   91 
58   50 


89   90 
60   58 


90   96 
69   69 


87   66 
65   66 


83   85 
50   63 


89   91 
65   66 


84   84 
57   59 


86   88 
70   73 


86   85 
66   71 


0'. 

|7 

II 
II 

90 
67 

67 

74 

84 
|| 

|| 
|| 

II 

17 

n 

|7 

|| 
II 

81 

|| 

10 

|| 

II II 

64 

in 

|i 

|| 

HI 
|| 

|| 

ro 

10 

M 

u'i 

If 

•  / 
|| 

H4 
•I 

10   11 


•  0   •/   64 


85   74 
51   49 


91   65 
75   72 


8  7   86 
71   73 


91   67 
73   72 


88   70 
59   60 


87   68 
72   70 


82   70 
66   61 


75   72 
52   58 


86   78 

71   54 


75   71 
43   41 


75   66 
56   56 


74   67 
65   57 


69   78   80 
54   56   58 


83   77 
68  67 


77   81   86 


68   79 
59   58 


75   78 
56   52 


70   69 
58   56 


65   64 
55   55 


80   77 
68   64 


83   77 
65   69 


74   67 
55   55 


82   76 
70   69 


80   78   79 
53   60   63 

83   83   80 


79   78   78 
54   56   64 


61   65 
57   56 


73   66   65 
58   58   56 


54   57   61 


76   77   61 
69   68   72 


81   76   77 
55   55   61 


66   64  69 

52   50   42 


78   81   83 
49   49   58 


73   69  67 
57   56   56 


77   70   74 
50   55   59 


79   80   83 
54   51   51 


78   77   74 
56   65   63 


79   78   75 
56   62   60 


81   84   83 
38   62   65 


72   81 
55   55 


78   79 
68   70 


75   73 
67   65 


75   76 
69   66 


70   77 
53   50 


75   78 
66   66 


81   82 
62   5  3 


76   77 
64   64 


,  61   80 
I  49   46 


71   76 
55   51 


73   70 
55   50 


81   82 
52   52 


69  68  66 

61  85  86 

55  55  56 

58  64  65 
46  45  50 

79  83  62 
61  55  54 

75  77  78 

50  45  42 

80  82  85 

59  55  53 

83  61  76 

56  64  55 

73  72  84 

65  64  58 

78  75  83 

61  62  58 


I  67 


II 

66 

|] 
|| 

78 
59 

81 
60 

79 
67 

71 
65 

78 
59 

85 
64 

|| 

54 

72 
55 

78 
50 

II 
53 

76 
59 

81 
51 

89 
60 

70 
59 

70 
60 

77 
57 

76 

'.ii 

63 
66 

64 
52 

89 
l| 

74 
|| 

or, 
67 

76 
58 

|| 
II 

76 
98 

78      ( 
57       ' 

is 

7  3 

84 

71 

|| 
16 

85 
62 

in 
|| 

7« 
67 

77 
67      < 

87 
|| 

|| 

10 

74 
|| 

76 
53 

76 
•  1 

80 
60 

80 
61       ( 

|| 

7J 

46 

6V 
61 

75 
52 

72 
63 

76 

64 

80 
5>       ! 

l| 
|| 

ri 
ii 

Ii. 
|| 

71 
68 

|| 

1  i 

60 
54 

61 

93     ; 

|  1 
61 

ri 
ii 

67 

■  ■ 

76 
31 

79 
51 

•  1 

14 
61        5 

•0 

(.  I 

10 

i 

ii  1 

(9 
38 

|| 
|| 

60 

CI 

80       1 
68      I 

'1 

Hi 
ii 

U  1 
67 

79 
69 

on 

II 

BO 
6) 

15 
69       « 

■II 

;i. 

a 

62 

74 

10 

70 
56 

M 

58       6 

1   • 

■i 
ii 

|| 

II 

n 

11 1 

62 

II 
69 

16        7 

|| 
6| 

i> 

4H 

II 

70 
96 

II 

■,4 

69 
55 

•- 

!•■  MIMfl 

•    ■■•!! 

...   IM. 

ZMV 

90   88 
62   53 


64   6  5 
60   74 


80   84 
56   64 


86   67 
66   71 


68   80 
57   60 


66   67 
62   68 


65   79 
61   65 


91   91 
55   58 


85   85 
61   64 


80   65 
57   46 


86   73 
57   53 


65   77 
57   62 


84   86 
64   68 


69   85 
59   63 


69   65 
55   50 


66   65 
52   59 


83   80 
45   44 


89   62 
61   57 


67   85 
51   55 


82   84 
64   69 


84   81 
56   66 


86   84 
58   66 


II 

M 

57 

69 

|| 

83 

61 

60 

I] 

63 

56 

|| 

92 

79 

|| 

51 

99   69   71 


87   83 
59   60 


65   82   64 


•1 

IIS 

59 

|| 

86 

|  | 

58 

61 

86 

|| 

61 

60 

64 

|| 

67 

67 

88 

|| 

II 

66 

|| 

•  > 

66 

.:(. 

Pf 

6| 

46 

24  25   26  27 


71  79 
39  40 


64   83 
74   62 


84   82 
71   57 


89   87 
71   69 


77   77 
49   55 


89   67 
69   68 


76   81 
53   45 


71   75 
40   39 


79   75 
57   51 


76   73 
30   30 


73   78 
47   50 


75   78 
44   50 


78   84 
44   43 


77   84   66 
42   45   57 


69 

70 

51 

II 

77 

II 

47 

48 

71 

79 

35 

37 

83 

HO 

47 

56 

«j 

82 

55  55  49 

60  63  85 

60  64  63 

60  80  82 

56  50  56 

65  62  85 

70  58  60 


14 

68 

19 

59 

86 

73 

Ml 

53 

78 

82 

53 

62 

II 

75 

'.'. 

55 

65   69   63 

85   76   62 
63   52   S3 


38   38   38 


76   80   82 


78   74   79 
58   48   49 


66   81   82 
60   64   61 


86   87   88 


4  7   46   50 


66   63   99 


76   60   55 
58   53   48 


60   56 
48   45 


86  86  75 

57  60  56 

87  87  78 
67  67  61 

72  59  56 

55  47  47 

67  68  80 

77  79  62 

78  60  67 
52  46  45 

67  67  54 

54  52  47 


70   51 
40   41 


52 

4  7   48 


58   56 

46   47 


30   31 


67   60   68 
53   51   45 


66  66  64 

68  68  67 

82  61  66 

49  47  45 

60  57 

49  46 

86  66  67 

53  42  45 


42  44  44 

77  61  63 

54  48  46 

86  78 

49  47  47 

84  71  65 

63  58  52 


87   69   74 
59   60   56 


50   56 
43   40 


62   69 
52   55 


56   61 
52   53 


56   56 
40   39 


56   69 
48   51 


66   63 
51   46 


53   58 
44   44 


55   63 

49   49 


50   56 
39   40 


52   58 
39   42 


69   60 
49   41 


62   61   55 


84  74  62 

59  50  50 

62  46  54 

40  43  40 

79  73  62 

60  31  4  7 

62  65  56 

67  43  44 

87  81  74 

61  61  60 


62  59  53 

84  63  57 

54  4  9  4  9 

65  67  73 

69  60  56 

72  55  49 

45  42  46 


60   53 

44   44 


59   55 
53   53 


67   56 
54   52 


56   50 
43   39 


63   60 
44   30 


64   5  7 
42   40 


65   62 
46   47 


66   69 
37   36 


53   47 
46   41 


63   58 

44   50 


79   61 
59   51 


64   57 
40   42 


34   28   25   28 


68   65 

40   43 


55   44   43   47 
40   39   37   30 


57   55 
45   44 


70   64 
42   44 


54   54   54   69 
46   48   48   40 


56   55 
46   46 


59   54 

51   50 


55   53   58   69 

46  45   45   51 


60   58   67   63 

40   44   49   47 


55   48 
46   42 


58   55   61   68 
53   51   51   50 


36   34   37 


64   62   60   65 
40   41   46   48 


64   37   55   63 
32   91   92   52 


96   93 

50   49 


59   56   54   61 
52   50   49   51 


62   4)   '.II   46 
40   36    .   II 


54   58   80.1 
65.7 


73.9 
91.3 


79.8 
64.5 


77.6 
61.7 


79.9 
65.4 


73.5 
53.3 


60.0 
64.6 


75.6 
56.2 


75.6 
49.8 


74.8 
57.3 


70.4 
32.6 


72.0 
52.9 


75.9 
54.5 


77.5 
53.8 


61.5 
45.3 


76.5 
52.2 


79.4 
53.1 


76.0 
60.1 


76.4 

58.0 


78.5 
61.1 


62 

44 

1,1, 
44 

|| 

37 

48 
37 

11 

46 

77 
II 

.6 
.4 

76 
II 

.3 

4 

71 
II 

1 

.1 

77 
II 

3 

0 

78 

61 

1 

3 

M 
II 
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1 

ro 

61 

3 
3 

ii 
II 

3 

) 

73. 
II 
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1 

78. 
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DAILY  TEMPERATURES 


:onti nued 

TEXAS 

OCTOBFD  *  occ 

Station 

Day 

01  Month 

i 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

2 
g 

< 

PLAINVIEW 

MAX 
MIN 

49   62   56 
44   42   42 

76   79   7i 
42   46   55 

81   85   9C 
55   53   5; 

82   70   65 
45   45   46 

69   72   72 
56   56   56 

72 
51 

76 
48 

60 
45 

82 
44 

85 

46 

84 
45 

70 
34 

72 

34 

ec 

4 

76   57 
47   45 

5( 
44 

52 

40 

48 
38 

46   53   70.1 
39   37   45.6 

POINT  COMFORT 

MAX 
MIN 

66   71   77 
56   56   62 

60  84   86 

61  65   72 

83   86   86 

72   74   75 

86   87   84 

73   71   65 

64   83   63 
61   68   67 

73 
73 

77 
71 

62 
66 

82 

63 

82 
69 

83 

70 

82 
69 

82 
59 

9C 

6: 

65   82 

70   59 

7: 

56 

59 
53 

56 

50 

62   70   79.0 
50   55   64.4 

COST  ARTHUR 

MAX 
MIN 

92   63   68 
60   59   58 

75   78   7? 
60   60   66 

80   84   85 

68   71   75 

66   86   81 
75   68   63 

77   80   80 
63   65   67 

78 
69 

77 
70 

74 
66 

62 
64 

63 
64 

61 
63 

62 

71 

81 
67 

ec 
5" 

80   83 
63   64 

7{ 

51 

61 
55 

57 
54 

57   55 
51   5] 

76.5 
63.4 

PORT  ARTHUR  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

73   66   74 

57   57   60 

80   81   82 

59   64   63 

84   86   85 

64   70   7C 

89   82   71 
72   65   6C 

82   82   77 
57   63   65 

I  79 
i  67 
I 

76 
67 

82 

64 

84 
60 

83 
59 

84 
67 

83 
66 

80 
64 

83 
5E 

83   71 
60   62 

62 
55 

58 
52 

56 

52 

59   66 

50   5C 

77.3 
61.3 

PORT  ISABEL 

MAX 
MIN 

87   64   76 
60   56   64 

72   85   86 
65   70   76 

68   87   88 

78   77   78 

67   83   81 

79   77   66 

80   83   79 
73   73   71 

77 

71 

60 
72 

77 
70 

62 
66 

84 
69 

86 
75 

86 

75 

85 

73 

85 
73 

83   83 
75   70 

83 
73 

80 
62 

65 
55 

57   66 
53   54 

60.2 
69.5 

PORT  LAVACA 

MAX 
MIN 

91   67   69 

58   57   59 

72   76   82 
60   62   68 

63   89   89 

73   74   72 

90   90   85 
73   72   66 

60   84   80 
68   64   68 

81 
67 

70 
64 

76 
66 

84 
62 

84 
60 

85 
68 

66 
70 

83 
64 

86 

65 

86   68 
62   60 

76 
6C 

62 

55 

58 
52 

54   6C 
50   53 

79.0 
63.6 

PORT  MANSFIELD 

MAX 
MIN 

69   66   66 
63   57   56 

73   74   81 
63   64   72 

83   86   86 

73   77   79 

87   65   83 
80   79   74 

80   79   81 

73   72   72 

77 
71 

76 

69 

76 
68 

76 
64 

79 
67 

81 
72 

83 
76 

85 
72 

82 

73 

82   82 
74   69 

82 
72 

61 
60 

69 
53 

56   56 
52   52 

78.2 
68.3 

PORT  OCONNOR 

MAX 

MIN 

63   64   70 
61   60   62 

71   76   80 
63   64   72 

82   86   66 

75   76   77 

67   88   82 
77   75   69 

78   81   82 

66   70   71 

77 
70 

76 
71 

73 

69 

82 
61 

60 
70 

83 
73 

84 
75 

60 
69 

78 

66 

82   62 
68   66 

78 
63 

65 

56 

61 

54 

5  7   60 
47   54 

77.2 
66.9 

POSSUM  KINGDOM  DAM 

MAX 
MIN 

73   69   64 
53   48   50 

85   82   84 
56   61   64 

89   91   96 

70   66   69 

74   69   60 
66   60   57 

60   72   78 
51   54   60 

85 
53 

86 
54 

90 

54 

88 
56 

94 
62 

76 

59 

81 
46 

86 

44 

89 
62 

69   59 
54   52 

71 

47 

64 
45 

58 
50 

71   61 
50   43 

77.9 
55.4 

POTEET 

MAX 

MIN 

75   60   62 
51   53   56 

76   82   82 
58   66   70 

65   67   88 
70   73   73 

84   60   77 
74   68   64 

78   78   75 
58   66   64 

74 
65 

72 
66 

61 
60 

83 
60 

61 
58 

83 
68 

60 
61 

80 
56 

83 

65 

83   75 
65   59 

63 
53 

55 
49 

51 
48 

54   65 
49   52 

75.2 
61.2 

PRAOE  RANCH 

MAX 
MIN 

80   67   62 

51   51   54 

75   76   79 
55   64   64 

82   87   69 
66   69   63 

80   75   78 

6  7   64   58 

79   74   68 
55   53   58 

72 
60 

78 
59 

82 

60 

82 
47 

81 

51 

81 
52 

62 
47 

81 
56 

8  0 
63 

62   72 
56   53 

57 

50 

55 
45 

48 

44 

55   62 
44   43 

74.2 
55.5 

PRESIOIO 

MAX 
MIN 

58   75   68 
51   50   61 

79   89   88 
60   61   65 

88   92   93 

60   59   57 

91   81   86 
58   64   64 

80   83   74 
66   63   63 

80 
62 

83 
55 

83 
55 

85 
50 

90 
60 

86 

61 

85 
61 

85 
57 

91 
59 

81   83 
65   62 

78 
57 

57 
51 

49 

45 

48   59 
41   43 

79.0 
57.6 

OUANAH  5  SE 

MAX 
MIN 

56   67   63 

46   44   51 

76   85   87 
45   52   55 

83   93   95 
65   66   60 

88   78   67 
58   59   56 

66   83   81 
46   53   58 

77 

51 

85 

50 

85 

46 

88 
53 

90 
60 

92 

53 

75 
36 

77 

41 

66 
54 

61   67 
56   45 

56 

46 

63 

38 

62 

43 

57   65 

45   41 

76.6 
50.9 

RANGER  PUMP  STATION 

MAX 
MIN 

67   65   62 
49   46   49 

81   80   80 
54   57   65 

87   69   94 
67   69   69 

75   75   75 
63   57   56 

78   70   73 
55   57   56 

80 
51 

81 
54 

85 
55 

84 
53 

87 
58 

74 

54 

76 
42 

81 
46 

85 
57 

66   57 

53   47 

65 
45 

67 

45 

54 

47 

64   56 
46   43 

74.3 
53.8 

RAYMONOVILLE 

MAX 
MIN 

93   57   60 
56   57   60 

69   72   84 
60   68   70 

88   90   92 

71   72   76 

93   87   88 
74   70   70 

76   74   80 
66   69   70 

76 
69 

76 

68 

76 
66 

80 
60 

83 
61 

84 
61 

82 

70 

87 
69 

66 

6? 

69   90 
69   68 

86 
69 

78 
60 

64 
53 

54   56 
51   51 

79.1 
65.3 

REO  BLUFF  DAM 

MAX 
MIN 

62   64   69 
50   50   52 

76   83   85 
54   59   60 

86   91   86 

59   54   55 

75   74   76 
60   56   62 

70   70   65 
58   56   57 

73 
59 

76 

49 

76 
49 

83 
47 

86 
57 

76 
58 

75 
49 

77 
47 

77 

51 

67   55 

50   46 

55 

48 

51 

44 

47 

40 

46   59 
40   36 

71.5 
52.1 

REFUGIO 

MAX 
MIN 

80   72   69 

56   56   60 

78   84   84 
60   65   69 

62   90   89 
70   73   73 

88   83   80 
72   72   67 

84   83   76 
67   70   66 

75 
66 

78 
69 

85 
65 

87 
59 

85 
60 

66 
67 

84 
66 

86 
60 

86 
65 

87   78 
65   61 

71 
57 

59 
53 

55 

51 

56   72 
50   53 

79.2 
63.3 

RIO  GRANDE  CITY  2  ESE 

MAX 
MIN 

98   59   66 
58   56   57 

67   77   85 
62   62   69 

90   91   95 
73   73   75 

96   92   87 
75   72   72 

75   73   73 
67   67   68 

75 
67 

73 
67 

77 

68 

80 
61 

84 
62 

86 
69 

88 
72 

89 
71 

89 
67 

88   89 
65   66 

87 

66 

78 
58 

59 
50 

53   57 
50   50 

79.9 
65.1 

RISING  STAR 

MAX 
MIN 

75   65   65 
51   44   48 

58   78   72 
50   55   59 

78   82   87 
62   61   64 

93   75   64 
60   58   57 

72   73   65 
54   53   55 

75 
51 

73 
53 

78 

56 

82 
52 

S3 
56 

87 
60 

75 
46 

73 
46 

80 
51 

62   57 
53   50 

57 

46 

61 
48 

51 

46 

53   61 
44   46 

71.9 
52.9 

ROBSTOWN 

MAX 
MIN 

94   60   68 
56   56   55 

67   79   83 
61   65   63 

85   88   89 

74   75   74 

93   86   83 
74   70   68 

79   83   86 

64   65   67 

75 

67 

76 
67 

77 

65 

84 
63 

85 
64 

85 

70 

85 

72 

81 
63 

62 
67 

66   85 
68   60 

81 
61 

64 
55 

61 
51 

53   57 
50   51 

78.7 
63.9 

ROCKSPRINGS 

MAX 
MIN 

84   62   64 
53   47   52 

69   74   76 
55   63   63 

78   81   87 
66   69   67 

91   74   87 
64   67   67 

76   79   78 
56   59   57 

69 
56 

74 

60 

77 

56 

79 
58 

79 

59 

80 
66 

83 
51 

75 
53 

76 

64 

78   79 
60   51 

56 
48 

51 
45 

46 
42 

53   58 
42   42 

73.3 
56.8 

ROSCOE 

MAX 
MIN 

63   60   69 

49   47   47 

80   80   76 
52   58   60 

88   89   93 
66   64   66 

80   73   73 
60   56   56 

72   66   64 
55   58   66 

75 
53 

77 
52 

80 
52 

82 
52 

65 
60 

73 
56 

75 

43 

78 

48 

62 
63 

75   57 
48   50 

58 
46 

52 
46 

48 
42 

55   57 
43   44 

72.2 
53.2 

ROSENBERG 

MAX 
MIN 

81   77   76 
58   57   61 

78   81   82 
56   59   63 

84   85   86 
64   64   69 

86   80   79 
72   67   61 

'  82   81   78 
57   67   64 

78 
65 

78 
66 

83 
62 

85 
59 

84 
56 

84 
65 

82 

68 

82 
67 

85 
59 

87   77 
59   61 

64 
54 

'  56 
51 

54 
51 

63   69 

50   55 

78.3 
61.0 

RUSK 

MAX 
MIN 

84   63   72 

53   48   51 

56   72   79 
51   53   59 

81   82   87 

62   66   68 

62   75   77 
60   55   53 

80   78   79 
55   60   61 

80 
61 

77 
62 

74 

63 

83 

61 

86 
56 

85 
59 

83 
65 

72 
54 

78 

56 

84   74 
60   51 

64 

50 

62 

47 

63 

48 

55   65 

49   41 

75.3 

56.1 

SAN  ANGELO  DAM 

MAX 
MIN 

75   67   62 

48   48   50 

61   79   81 
54   54   59 

76   86   86 
64   66   66 

92   74   66 

60   61   51 

77   79   63 
55   57   55 

67 
51 

72 

52 

77 
33 

81 
52 

83 
59 

84 
64 

60 
48 

76 

48 

80 
52 

85   62 
60   48 

54 

46 

59 
47 

51 
43 

46   53 
40   45 

72.3 

53.4 

SAN  ANGELO  MB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

65   63   60 
49   48   51 

78   79   76 
52   62   62 

84   87   91 
68   66   68 

75   67   76 
62   61   67 

78   65   69 
58   58   56 

72 

51 

77 
51 

62 
51 

63 
53 

83 
62 

81 
58 

74 

45 

79 

49 

e3 

6  5 

65   54 
52   49 

56 
48 

53 
45 

46 
44 

53   57 
41   41 

71.4 
54.4 

SAN  ANTONIO  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

62   63   64 

52   53   58 

77   78   80 
59   63   69 

85   87   89 

72   74   74 

85   77   78 
70   65   63 

80   78   70 
61   66   43 

76 
66 

73 

63 

83 
59 

83 
60 

82 
58 

81 
10 

80 
59 

81 
54 

81 
63 

83   66 
62   59 

59 
53 

56 

49 

56 
50 

55   67 
49   46 

74.7 
60.7 

SAN  BENITO 

MAX 
MIN 

93   63   65 
61   56   57 

71   60   64 
62   63   63 

86   90   91 

71   72   73 

94   65   63 
74   70   71 

81   77   84 

71   71   71 

77 
69 

77 

69 

11 
68 

81 
63 

66 
64 

85 
64 

87 
70 

87 
72 

91 
68 

88   89 
69   69 

89 

67 

81 
56 

64 
52 

56   56 
50   50 

80.5 
65.4 

SAN  MARCOS 

MAX 
MIN 

89   61   65 

52   53   54 

70   75   81 
56   57   65 

79   87   88 
71   72   73 

89   84   73 

74   67   59 

76   79   75 
60   61   64 

73 
63 

76 

65 

73 
60 

76 
54 

80 
55 

82 
63 

82 
58 

78 
49 

80 
53 

82   84 
59   58 

66 
5  3 

55 
51 

55 

46 

55   59 

48   49 

75.1 
56.8 

SEALY 

MAX 
MIN 

77   66   72 
57   55   61 

79   83   85 
59   63   64 

86   86   91 

65   71   70 

65   81   80 
70   67   59 

82   80   78 
58   66   65 

79 

67 

76 

68 

80 
61 

87 
61 

86 

56 

87 
65 

80 
67 

81 
55 

84 
60 

87   75 

61   60 

64 
53 

64 
50 

64 

50 

65   66 
50   54 

78.7 
60.9 

SEGUIN 

MAX 
MIN 

75   63   60 
51   52   59 

76   60   60 
57   63   70 

88   88   90 
70   73   72 

86   81   77 

72   67   60 

81   78   72 
59   65   63 

76 
63 

72 
65 

76 
61 

85 
56 

84 
56 

82 

67 

79 
60 

82 

53 

62 
60 

85   67 
63   58 

63 
52 

54 
49 

54 

48 

58   67 
48   52 

75.7 

60.2 

SEMINOLE 

MAX 
MIN 

69   57   78 
44   48   46 

79   85   85 
49   58   58 

88   91   69 
59   53   58 

80   68   75 
51   50   60 

66   66   69 
53   54   55 

62 
54 

85 
49 

86 
46 

87 
50 

69 
51 

76 
50 

76 
41 

83 
42 

83 
48 

70   51 
47   43 

54 
45 

52 
41 

43 
36 

48   56 
38   39 

73.1 

48.9 

SEYMOUR 

MAX 
MIN 

68   67   63 

50   43   43 

69   81   85 
48   48   64 

80   86   90 
64   64   66 

90   80   65 
60   60   55 

70   78   69 
49   50   53 

74 
55 

79 
53 

82 
51 

82 
51 

84 
54 

67 
56 

76 
36 

74 
38 

82 
44 

85   63 
52   46 

55 
47 

63 
42 

59 
40 

57   67 
42   45 

74.6 
50.6 

SHERMAN 

MAX 
HIN 

73   69   71 
51   46   52 

67   64   73 
52   56   56 

81   83   87 

63   70   70 

93   74   69 
65   62   60 

80   83   77 
53   58   62 

76 
61 

83 
56 

85 

60 

88 
60 

89 

62 

87 
66 

78 
53 

77 
48 

82 
51 

85   66 
52   50 

57 
47 

66 

45 

60 
47 

57   67 

48   48 

75.7 
55.8 

SINTON 
SMJTHVILLE 

*AX 
4IN 

4AX 
HIN 

84   68   67 
56   56   62 

91   63   66 
54   53   56 

80   84   84 
61   67   69 

66   78   85 
57   60   64 

86   90   91 

71   74   73 

80   88   88 
69   69   74 

89  84   81 
72   71   67 

90  87   79 
70   68   60 

86   85   76 
62   70   66 

60   80   80 
59   60   66 

75 
65 

78 
66 

78 
70 

68 
63 

84 
64 

79 
60 

88 
58 

82 
55 

86 
62 

86 
58 

67 
70 

85 
62 

61 
67 

87 
60 

86 
61 

80 
52 

89 
66 

82 
54 

88   76 
66   60 

87   89 
62   60 

71 
58 

68 
55 

60 

54 

57 

51 

55 

51 

56 
50 

55  70 
50   53 

56  62 

49   51 

79.5 
63.6 

78.2 
59.6 

SNYDER 
SONORA 

<AX 
UN 

4AX 
4IN 

60   70   62 

47   47   45 

62   65   62 

46   46   51 

65   63   88 

47   48   58 

77   77   78 
56   63   60 

84   90   95 
62   63   59 

82        89 
67 

94   82   69 
59   57   55 

89   72   80 
61   62   58 

75   75   70 
50   52   55 

78   70   63 
57   57   56 

66 

54 

71 
55 

80 
48 

78 
56 

83 
48 

63 
51 

85 
48 

81 

51 

87 
55 

89 
56 

81 
59 

75 
37 

78 
48 

80 
39 

78 
51 

82 
47 

62 
64 

85   53 
50   46 

76   60 
59   50 

53 
45 

54 
47 

66 
45 

53 
44 

48 
42 

48 
41 

49   56 

39  42 

55   61 

40  40 

74.2 
49.8 

71.8 
53.4 

SPEARMAN 

«AX 
4IN 

54 
43 

64 
44 

65 
41 

80 
46 

69 
52 

86 
60 

86 

49 

90 

52 

94 

56 

76 
39 

72 
44 

76 
51 

79 
55 

81 
55 

76 
50 

83 
50 

85 
k8 

76 

41 

83 
47 

89 
56 

78 
41 

68 

34 

73 
35 

82 
35 

66 
36 

65 

44 

5  0 
41 

59 
32 

56 
35 

50 
37 

53 
29 

73.7 
44.5 

>   reference    aotoa  following  Station   Index, 
-    283    - 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
OCTOBER    1958 


Dav     Of  Month 


10   11   12   13   14    15    i6   17   18   19 


25   26   27   28   29 


SPUR  1  KNK 
SPURGER  DAM  B 
STEPHENVILLE  3  NE 
STRATFORD 
SUGAR  LAND 
SULPHUR  SPRINGS 
TAHOKA 
TARPLEY  1  E 


TEXARKANA  DAM 


THOMPSONS  3  WSK 


THROCKMORTON 


TYLER    4    NE 

UVALDE 

VAN    HORN 

VEGA 

VERNON 

VICTORIA  KB  AIRPORT 

KACO  KB  AIRPORT 

KARREN 

KASHINGTON  STATE  PARK 

KAJAMACHlE 

«E»THE"FO»D 

KMUKO 

KMITNC'  DAM 

<  FALLS  KB  AIRPORT 
|«M  MAURIS  1" 
1-OIIIT 
'*  * : epOUT 


MAX 
MIN 

42 

48 

62 
43 

MAX 
MIN 

90 
55 

67 

53 

MAX 
MIN 

70 
49 

68 

52 

41   39   39 


MAX 

92 

63 

MIN 

59 

51 

MAX 

75 

65 

MIN 

51 

45 

MAX 

63 

60 

MIN 

47 

46 

MAX 

65 

64 

MIN 

46 

51 

MAX 

68 

65 

MIN 

53 

54 

MAX 

85 

62 

MIN 

56 

52 

MAX 

74 

64 

MIN 

51 

45 

MAX 

90 

62 

MIN 

59 

5  8 

MAX 

68 

65 

MIN 

52 

46 

MAX 

92 

55 

MIN 

53 

53 

MAX 

50 

63 

MIN 

43 

41 

81   68   71 
52   45   50 


91   65   68 
51   53   57 


MAX 

57 

12 

MIN 

45 

■'•6 

MAX 

50 

60 

MIN 

42 

42 

MAX 

61 

67 

MIN 

49 

44 

MAX 

63 

68 

MIN 

55 

55 

MAX 

65 

72 

MIN 

54 

SO 

78  65  71 

56  53  58 

88  64  65 

66  53  53 


68   66 
52   44 


ri 

52 

10 

94 

88   62   70 
60   58   61 

78   67   74 
60   43   46 

66   64    71 

6)   65   43 
60   66   54 


76   80   83 


81   84 
58   58 


81   79 
60   61 


70   83 
57   61 


66   68 
54   51 


78   81 
60   63 


65   76   81 


75   78 
62   65 


83   79 
50   53 


62   82 

67   71 


56   58   65 


82   80 
59   57 


78   82 
55   60 


71   76 

54   65 


75   75 
55   60 


76   80 
56   59 


85   86 
56   63 


79   82 
63   65 


»2   85 
60   60 


5  7   65   66 


88   90 
47   48 


82   85 
66   65 


83   86 
67   70 


79   86 
67   70 


72   86 
67   68 


66   69   69 


84   87 
54   50 


81   63 
60   60 


81   84 
70   73 


83   86 
49   51 


85   93 
68   71 


70   74   72 


85   87 
68   72 


85   86 
57   64 


83   83 
61   66 


79   85 
62   68 


II  i.,. 
57   64 


'5   42 
47   48 


84   84 
63   65 


8/   VI 


83   90 
69   70 


86   6  3 


79   82 


re 

52 

70 
55 

73 
46 

76 
50 

79 
57 

34 

64 

81 
59 

79 
54 

63 
58 

82 
61 

66 
56 

75 

56 

76 
58 

71 

56 

70 
55 

80 
56 

81 
55 

77 

46 

88 
66 

84 

60 

80 
57 

84 
61 

83 
64 

73 
59 

72 
52 

77 
50 

80 

50 

80 
60 

68 

51 

72 
55 

72 
56 

71 
55 

72 

56 

72 
63 

80 
58 

79 
53 

75 
61 

66 
58 

87 
63 

72 
55 

80 

55 

83 

59 

78 
63 

84 
62 

63 

58 

82 
59 

83 
60 

80 

6  3 

83 
56 

71 
53 

77 
50 

81 
53 

78 
57 

89 

66 

82 

60 

79 

57 

82 
65 

81 
65 

77 
62 

67 
56 

66 
52 

76 
54 

69 
59 

88 

71 

86 
66 

81 
59 

83 
64 

80 

68 

73 
44 

75 
47 

71 

57 

75 
55 

73 
56 

81 
58 

74 
51 

77 
47 

79 
56 

78 

61 

81 
67 

77 
62 

75 
57 

77 
62 

77 
63 

72 
54 

75 
60 

69 
60 

77 
57 

68 

57 

70 
45 

76 

47 

75 
52 

74 
55 

68 

45 

49   49   60 


82   61   79 
50   58   62 


86 
65 

79 
57 

79 
54 

81 
54 

77 
12 

60 

58 

70 

50 

81 
50 

86 
52 

79 

59 

73 

61 

6  4 

56 

75 
51 

78 
53 

72 

60 

86 
71 

ra 

73 

75 
68 

81 
71 

76 

71 

78 
5V 

68 

57 

81 
51 

60 

61 

76 

6  1 

67 
55 

tt 

It 

78 
50 

70 
53 

76 

62 

67 

6/ 

6  2 

79 
60 

8  2 
1,1 

82 

to 

72 

5  2 

V) 
52 

79 
54 

la 

6  2 

'1 

59 

74 
61 

69 
60 

.... 
|| 

67 

9  i 

H 
66 

la 

64 

11 
60 

It 
64 

67 
It 

83 

74 

114 

Hi 
61 

81 
69 

II 
|| 

8  0 
5/ 

BO 
1 

81 

57 

71 
II 

60   82   83 
50   49   46 


60   80   80 
64   64   61 


75   80   83 
55   54   54 


65   68   63 


77   80   83 


59   56   51 


65   65   57 


61   57   57 


67   68   64 


65   65   62 


75   79   79 


65   72   77 


67   68   66 


77   60   85 


64   66   62 


63   64   60 

76   81   82 
58   55   55 


55   53   54 


75   75   81 
68   69   68 


76   78   81 
62   59   55 


81   64   65 


61   58   58 


58   50   50 


49   45   45 


90   90   84 
47   62   54 


81   82   83 
57   52   62 


56   68   55 


85   88   87 
64   64   66 


85   86   85 
55   55   60 


64   83   79 
49   52   54 


85   67   85 
56   67   60 


85   87   66 


84   82   84 


58   57   65 


55   57   60 


83   85   84 


85   85   84 
55   58   60 


55   60   58 


6  3   60   6  7 


56   63   61 


54   54   58 


55   55   55 


86   87   85 
56   59   60 


84   85   87 
57   57   57 


85   87   87 
65   65   72 


60   59   64 


57   62   50 


87   88   65 
55   60   62 


4  5   54   50 


66   58   65 


8/   84   8  1 


42   64   64 


75   89   83 

35   37   54 


63   57   49 


75   80   83 


29   27   27 


68   65   58 


38   46   56 


58   50   55 


64   53   50 


68   64   58 


86   84   85 
63   56   65 


36   39   44 


82   76   79 
63   47   52 


57   53   60 


34   32   34 


42   50   57 


65   59   62 


82   85 
50   59 


78   80   84 


86   76   62 
63   52   51 


50   44   45 


81   75   82 
49   45   47 


57   56   62 


43   43   60 


80   80   80 
56   46   50 


46   46   56 


I]    I'l       |i', 
64   69   66 


82   87   87 


52   49   48 


85   81 
52   56 


68   58 
55   49 


89   90 
60   59 


83   63   60 


85   72   65 


59   61   58 


66  63  56 

74  64  49 

43  43  43 

82  67  65 


63   85 
63   60 


61   57   53 


69   62 
59   52 


83   76   65 


67   86 
66   66 


65   60 
55   52 


64   72   60 
6  3   60   5  3 


69   80   65 


84   75   72 
55   56   51 


57 
43 

52 

45 

58 
43 

59 

42 

62 

50 

59 

50 

57 
50 

63 
5] 

58 
50 

56 

50 

64 
50 

56 

42 

55 
32 

55 
35 

45 
35 

51 

25 

59 

52 

55 
51 

55 
50 

IS 

52 

67 

40 

63 
39 

60 
48 

67 

4? 

57   67 
43   45 


5  5   62 

48   50 


53   51 
63   56 


55 

46 

46 

50 

35 

39 

37 

33 

67 

64 

58 

65 

39 

49 

49 

46 

57 

53 

53 

58 

52 

47 

47 

45 

47 

40 

42 

56 

43 

36 

35 

38 

66 

64 

62 

1.6 

39 

41 

47 

46 

57 

54 

59 

7  0 

51 

51 

51 

53 

59 

57 

65 

63 

47 

50 

49 

46 

59 

57 

63 

66 

48 

51 

50 

57 

57 

99 

54 

65 

49 

50 

48 

48 

66 

65 

59 

68 

42 

43 

46 

45 

64 

61 

55 

65 

44 

45 

48 

47 

67 

66 

56 

70 

56 

52 

50 

51 

II 

60 

58 

I! 

47 

49 

90 

49 

80 

58 

|« 

10 

39 

40 

47 

43 

53 

61 

50 

92 

60 

ig 

59 

19 

42 

43 

49 

91 

61 

45 

49 

58 

43 

41 

41 

39 

55 

53 

'.  1 

88 

50 

46 

48 

45 

65 

66 

64 

69 

55 

'■  1 

99 

50 

64 

53 

46 

4  1 

47 

39 

111 

12 

EVAPORATION  AND  WIND 


TEXAS 
OCTOBER    1958 


Day  of  month 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

o  o  J> 

Angleton  4  NE          (A) 

EVAP 

.18 

.20 

.18 

.17 

.19 

.20 

.16 

.18 

.11 

.19 

.02 

23 

.15 

.13 

.06 

.09 

.16 

.08 

.04 

.07 

.12 

.15 

.09 

.11 

.15 

.14 

.10 

3: 

.29 

.18 

.24 

4.71 

WIND 

43 

53 

68 

7 

64 

25 

30 

40 

41 

34 

56 

34 

41 

33 

32 

35 

36 

15 

29 

47 

50 

38 

23 

25 

27 

43 

52 

4  3 

36 

63 

67 

1230 

Austin  WB  Airport 

EVAP 

.10 

.07 

.05 

.11 

.07 

.10 

.11 

.10 

.19 

.23 

.27 

.31 

.18 

.13 

.25 

.04 

.09 

.08 

.20 

.09 

.26 

.16 

.32 

.14 

.08 

.24 

.  16 

.12 

. 

.17 

4.72B 

WIND 

200 

75 

88 

117 

10 

21 

51 

86 

115 

119 

79 

115 

94 

45 

58 

70 

59 

44 

24 

40 

130 

100 

75 

17 

28 

107 

115 

7  8 

107 

97 

126 

2490 

Beaumont  Exp  Farm 

EVAP 

.22 

.21 

.12 

.17 

.08 

.05 

.09 

.06 

.11 

.08 

.09 

.30 

.17 

.12 

.15 

.11 

.08 

.05 

.11 

.10 

.14 

.17 

.05 

.13 

.11 

.13 

.17 

.15 

.17 

.12 

.16 

3.97 

WIND 

112 

99 

80 

90 

38 

25 

30 

46 

4  4 

46 

76 

116 

90 

58 

77 

74 

74 

61 

56 

21 

54 

72 

47 

36 

17 

68 

84 

74 

101 

138 

132 

2136 

Belton  Dam 

EVAP 

.25 

.13 

.12 

02 

.07 

.15 

.07 

.12 

.21 

.23 

.11 

.06 

.18 

.16 

.08 

.11 

.09 

* 

* 

.44 

.23 

.11 

.20 

.19 

.17 

.16 

.03 

.08 

.00 

.00 

.07 

3.84 

WIND 

99 

48 

37 

14 

12 

29 

48 

64 

89 

67 

34 

30 

21 

16 

15 

19 

14 

* 

* 

76 

94 

57 

32 

23 

23 

52 

40 

30 

39 

53 

34 

1209 

Benbrook  Dam 

EVAP 

.23 

.22 

.13 

.02 

.09 

.07 

.15 

.15 

.35 

.29 

.20 

.08 

.20 

.14 

.01 

.06 

.25 

* 

* 

.51 

.27 

.14 

.19 

.24 

.19 

.14 

.09 

.  15 

.14 

.11 

.12 

4.93 

WIND 

185 

75 

50 

54 

58 

47 

132 

148 

171 

145 

104 

57 

43 

34 

21 

19 

24 

* 

* 

206 

200 

70 

68 

78 

70 

79 

72 

58 

80 

84 

55 

2487 

Denison  Dam 

EVAP 

.27 

.16 

.03 

.06 

.06 

.04 

.25 

.27 

.30 

.22 

.13 

.17 

.20 

.06 

.07 

.15 

.14 

.15 

.32 

.11 

.30 

.17 

.18 

.14 

.15 

.09 

09 

.13 

12 

.13 

4.82B 

WIND 

60 

54 

77 

52 

23 

136 

168 

211 

192 

90 

53 

3  2 

27 

24 

21 

18 

25 

74 

146 

276 

125 

50 

68 

75 

65 

73 

37 

67 

90 

58 

44 

2511 

Denton  Exp  Station     (A) 

EVAP 

.28 

.13 

.08 

.07 

.04 

.01 

.07 

.06 

.11 

.21 

.18 

.14 

.06 

.05 

.09 

.02 

.17 

.09 

.04 

.24 

.11 

.14 

.17 

.09 

.15 

.18 

.14 

.13 

.13 

.13 

.10 

3.61 

WIND 

171 

32 

15 

35 

20 

57 

106 

96 

121 

160 

80 

50 

35 

17 

34 

20 

3  3 

21 

44 

111 

112 

76 

38 

43 

26 

183 

74 

77 

96 

95 

68 

2146 

Dllley 

EVAP 

.14 

.10 

.02 

.04 

.06 

.06 

.12 

.07 

.16 

.20 

.14 

.15 

.11 

.11 

.07 

.03 

.04 

* 

.14 

.18 

.14 

.12 

.15 

.10 

.16 

.18 

.12 

_ 

.00 

.03 

.00 

3.04B 

WIND 

60 

22 

42 

40 

11 

7 

26 

33 

38 

26 

36 

65 

36 

20 

38 

39 

19 

12 

19 

8 

43 

29 

19 

18 

17 

38 

62 

87 

103 

62 

30 

1105 

Port  Stockton 

EVAP 

_ 

_ 

_ 

_ 

.06 

.15 

.10 

.35 

.29 

.25 

.16 

.  03 

.09 

.01 

.07 

.03 

.15 

.10 

.11 

.20 

.26 

.18 

.35 

.02 

.13 

.19 

.02 

_ 

_ 

_ 

_ 

WIND 

60 

39 

46 

1 

3 

41 

50 

75 

44 

41 

22 

4  6 

59 

42 

63 

27 

11 

4 

18 

44 

100 

14 

20 

67 

29 

38 

25 

31 

50 

68 

20 

1198 

Grapevine  Dam 

EVAP 

.18 

.21 

.16 

• 

.04 

.02 

.14 

.18 

.21 

.28 

.22 

• 

.36 

.15 

.08 

.05 

.16 

• 

« 

.63 

.30 

.14 

.20 

.21 

.17 

.11 

.10 

.14 

.17 

12 

.13 

4.86 

WIND 

185 

49 

41 

40 

37 

9 

81 

126 

149 

140 

104 

* 

94 

24 

13 

0 

6 

* 

• 

156 

162 

76 

41 

54 

70 

68 

57 

29 

17 

74 

50 

1952 

Hords  Creek  Dam 

EVAP 
WIND 

.24 

244 

.20 
61 

.13 

66 

.02 

34 

.10 
0 

.15 
60 

.10 

113 

.19 

117 

.24 
106 

.38 

144 

.19 
70 

.14 

127 

.14 
46 

.15 
17 

* 

.06 

.10 

.12 

.17 

.23 

.19 

.25 

.21 

.24 

.20 

.12 

.04 

.15 

.02 

.06 

.15 

4.68 

Lake  Colorado  City 

EVAP 

.20 

.18 

.05 

• 

* 

.44 

.05 

.25 

.28 

.41 

* 

* 

.39 

.08 

.04 

.06 

.11 

* 

• 

.45 

.27 

.36 

.20 

.11 

* 

.32 

.07 

.11 

. 

.02 

.03 

4.48 

WIND 

93 

102 

53 

* 

* 

105 

64 

68 

49 

77 

» 

* 

178 

21 

38 

23 

33 

* 

* 

108 

69 

54 

34 

44 

* 

126 

60 

70 

40 

63 

75 

1647 

MAX 

66 

72 

58 

- 

- 

82 

78 

85 

89 

85 

- 

- 

80 

73 

66 

66 

77 

- 

- 

84 

80 

74 

75 

77 

_ 

86 

53 

62 

51 

49 

56 

71.8 

MIN 

46 

47 

51 

- 

- 

52 

64 

64 

63 

55 

- 

- 

55 

59 

59 

57 

56 

- 

- 

56 

60 

50 

50 

51 

- 

49 

49 

49 

46 

44 

43 

53.1 

Laredo  WB  Airport 

EVAP 

.30 

.01 

.05 

.02 

.07 

.15 

.17 

.22 

.24 

.20 

.15 

.10 

.03 

.10 

.11 

_ 

.09 

.10 

.20 

.25 

.17 

.33 

14 

.19 

.20 

.15 

.19 

.10 

.03 

.06 

.12 

4.38B 

WIND 

147 

65 

64 

36 

16 

40 

76 

80 

78 

66 

65 

104 

58 

44 

82 

79 

64 

30 

25 

93 

121 

45 

53 

73 

45 

93 

110 

87 

125 

115 

92 

2271 

Lavon  Dam 

EVAP 

.17 

.23 

.00 

.03 

.02 

.04 

.16 

.13 

.22 

.29 

.20 

.13 

.21 

.19 

.09 

.11 

.03 

.16 

.18 

.28 

.37 

.09 

19 

.21 

.19 

.15 

.07 

.15 

.17 

.10 

.14 

4.70 

WIND 

221 

86 

56 

43 

35 

28 

124 

159 

181 

168 

103 

82 

51 

29 

29 

22 

18 

25 

20 

117 

217 

131 

55 

61 

78 

103 

95 

62 

80 

1  00 

59 

2638 

Mansfield  Dam 

EVAP 

.15 

.12 

.07 

.00 

.03 

.11 

.02 

.08 

.24 

.16 

_ 

.04 

.18 

.10 

.07 

.06 

.05 

.04 

.16 

.12 

.21 

_ 

20 

.14 

.09 

.17 

.04 

_ 

_ 

_ 

.06 

3.23B 

WIND 

70 

24 

17 

14 

2 

6 

31 

37 

41 

35 

19 

18 

13 

5 

10 

7 

3 

5 

6 

13 

53 

10 

13 

11 

11 

20 

28 

19 

27 

36 

12 

619 

Point  Comfort         (F) 

EVAP 

.24 

.12 

.07 

.18 

.10 

.21 

.01 

.25 

.22 

.17 

.16 

.22 

.21 

.16 

.18 

.08 

.01 

.09 

.14 

.21 

.23 

.05 

18 

.13 

.18 

.17 

.13 

_ 

.15 

.19 

.09 

4.68B 

WIND 

80 

128 

98 

105 

23 

59 

79 

55 

62 

49 

88 

106 

70 

67 

107 

93 

97 

89 

51 

80 

111 

73 

66 

36 

35 

79 

178 

104 

223 

154 

89 

2734 

MAX 

63 

71 

72 

79 

88 

88 

89 

91 

92 

95 

87 

87 

87 

86 

84 

76 

77 

85 

87 

87 

86 

84 

86 

89 

91 

88 

80 

60 

56 

68 

71 

81.6 

MIN 

54 

63 

€2 

59 

78 

72 

73 

74 

74 

74 

74 

64 

61 

69 

66 

73 

70 

66 

65 

66 

69 

73 

62 

66 

68 

77 

59 

55 

52 

51 

55 

65.9 

Bed  Bluff  Dam 

EVAP 

.16 

.12 

.06 

.13 

.13 

.30 

.27 

.27 

.28 

.27 

.06 

.  12 

.04 

_ 

.07 

.  07 

.13 

.17 

.20 

.32 

.29 

.20 

.  17 

.14 

.12 

.02 

.01 

.00 

_ 

.00 

.06 

4.47B 

WIND 

70 

64 

42 

31 

27 

82 

98 

57 

81 

91 

30 

97 

22 

32 

30 

).i 

30 

30 

74 

139 

159 

34 

14 

47 

90 

43 

61 

100 

113 

75 

56 

1932 

Ban  Angelo  Dam 

EVAP 

.21 

.17 

.08 

.01 

.14 

.20 

.07 

.27 

.27 

.40 

.  12 

.08 

.19 

.  19 

_ 

.03 

.08 

.21 

.07 

.24 

.23 

.30 

.18 

.17 

.15 

.15 

.02 

.13 

.00 

.02 

.06 

4.61B 

WIND 

190 

65 

72 

18 

39 

61 

75 

148 

153 

119 

92 

84 

54 

39 

52 

3  3 

24 

31 

36 

144 

132 

9 

0 

18 

14 

55 

15 

15 

11 

56 

7 

1861 

Spur  1  WNW 

EVAP 

.26 

.12 

.07 

.22 

.11 

.28 

.22 

.21 

.30 

.42 

.06 

.15 

.22 

.07 

.05 

.20 

.13 

.27 

.26 

.38 

.37 

.15 

.21 

.06 

.36 

.00 

.10 

.10 

.04 

.13 

.07 

5.59 

WIND 

72 

99 

50 

36 

43 

109 

171 

80 

49 

255 

25 

58 

43 

29 

40 

53 

35 

46 

112 

187 

166 

54 

84 

50 

232 

51 

60 

57 

136 

121 

57 

2660 

Spurger  Dam  B 

EVAP 

.  21 

.14 

.08 

.13 

.10 

.14 

.12 

.18 

.11 

.18 

.12 

.26 

.20 

.17 

.15 

.09 

_ 

.05 

.12 

.19 

.17 

.16 

.08 

.16 

.17 

.17 

.07 

.08 

.10 

_ 

.08 

4.25B 

WIND 

64 

48 

20 

3  4 

9 

9 

10 

32 

34 

42 

38 

63 

38 

14 

22 

19 

14 

20 

4 

28 

53 

50 

32 

12 

10 

35 

32 

36 

54 

41 

46 

963 

Stephenville  3  HE 

EVAP 

.37 

.24 

.24 

.11 

.11 

.08 

.11 

.11 

.09 

.25 

.21 

.18 

.16 

.10 

.11 

.07 

.08 

.11 

.14 

.21 

.20 

.19 

.  19 

.20 

.12 

.19 

.16 

.16 

.10 

.15 

.11 

4.85 

WIND 

229 

79 

75 

56 

26 

51 

142 

95 

165 

102 

144 

59 

28 

28 

34 

23 

29 

8 

10 

118 

93 

77 

45 

49 

79 

94 

81 

80 

66 

107 

39 

2311 

Texarkana  Dam         (C) 

EVAP 

.12 

.14 

.12 

.03 

.04 

.04 

.06 

.09 

.04 

.06 

_ 

.20 

.12 

.07 

.07 

.09 

.05 

.05 

.07 

.08 

.14 

.09 

.08 

.07 

.07 

.10 

.05 

.08 

.07 

.08 

.07 

2.52B 

WIND 

92 

71 

39 

16 

21 

17 

36 

73 

* 

88 

42 

31 

22 

8 

11 

8 

7 

11 

18 

14 

71 

63 

30 

14 

15 

52 

2  4 

26 

36 

50 

57 

1063 

Thompsons  3  WSW 

EVAP 

_ 

.06 

.09 

.14 

.12 

.06 

.18 

.12 

.10 

.17 

.10 

.21 

.17 

.12 

.11 

.07 

.01 

.06 

.14 

.12 

.18 

.19 

.12 

.12 

.04 

.25 

.18 

.03 

_ 

.02 

.07 

3.58B 

WIND 

36 

37 

25 

22 

29 

16 

36 

41 

39 

22 

15 

40 

62 

69 

72 

99 

58 

- 

Weslaco  2  E 

EVAP 

_ 

.02 

.04 

.07 

.06 

.10 

.10 

.25 

.24 

.15 

.13 

.10 

.15 

.06 

.03 

.06 

.01 

.09 

.16 

.21 

.21 

.21 

.14 

.21 

.24 

.15 

.10 

.06 

.02 

.01 

.09 

3.59B 

WIND 

98 

93 

72 

56 

15 

29 

51 

58 

56 

37 

52 

52 

44 

38 

46 

48 

50 

45 

10 

41 

89 

52 

23 

38 

50 

27 

28 

71 

121 

125 

79 

1694 

Whitney  Dam 

EVAP 

.34 

.12 

.15 

.01 

.12 

.13 

.10 

.16 

.27 

.28 

.13 

.10 

.19 

.13 

.04 

.09 

.12 

.14 

.18 

.27 

.18 

.12 

.20 

.21 

.16 

.16 

.04 

.13 

.03 

.06 

.11 

4.47 

WIND 

156 

47 

61 

20 

26 

37 

88 

106 

134 

107 

68 

44 

28 

20 

20 

20 

27 

30 

56 

77 

143 

78 

49 

39 

50 

79 

51 

46 

58 

89 

59 

1913 

William  Harris  Res     (A) 

EVAP 

16 

.24 

.13 

.12 

.07 

.11 

.13 

.11 

.15 

.10 

.23 

.21 

.18 

.10 

.12 

.07 

0  4 

• 

. 

.26 

.14 

.14 

.11 

.13 

.12 

.19 

.11 

.17 

.19 

.11 

.06 

4.00 

WIND 

79 

51 

41 

29 

19 

11 

4  0 

45 

24 

41 

40 

60 

30 

19 

31 

20 

30 

* 

• 

59 

46 

50 

45 

20 

15 

34 

46 

45 

60 

79 

41 

1150 

Winter  Haven  Exp  Sta 

EVAP 

29 

.04 

.03 

.02 

.04 

.11 

.12 

.10 

.22 

.13 

.  20 

.12 

.11 

.06 

.11 

.US 

.  09 

.08 

.19 

.14 

.12 

.20 

.10 

.12 

.12 

.19 

.03 

.18 

.07 

.02 

.10 

3.53 

WIND 

57 

19 

40 

9 

7 

25 

47 

25 

28 

23 

32 

59 

19 

16 

51 

24 

8 

6 

6 

33 

22 

33 

17 

26 

13 

68 

89 

73 

68 

38 

45 

1026 

Tsleta 

EVAP 

.29 

.13 

.09 

.18 

.16 

.21 

.23 

.23 

.28 

.21 

.29 

.25 

.23 

.14 

.07 

.08 

.15 

.18 

.13 

.15 

.24 

.24 

.17 

.15 

.22 

.25 

.10 

.11 

.07 

.03 

.04 

5.30 

KIND 

113 

61 

95 

27 

35 

31 

72 

53 

56 

37 

55 

78 

73 

61 

22 

34 

25 

32 

15 

34 

57 

38 

17 

17 

59 

88 

40 

106 

96 

83 

48 

1608 

MAX  AND   MIN    IN   DAILY  EVAPORATION   TABLE    REFER   TO  EXTREMES   OF   TEMPERATURE   OF   WATER    IN    PAN   AS   RECORDED   DURING   THE    24    HOURS   ENDING   AT   TIME   OF   OBSERVATION. 

(A)  EVAPORATION    MEASURED    IN   A    SUNKEN   PAN  OF    24-INCH  DIAMETER. 

(C)  EVAPORATION   MEASURED    IN   A    SCREENED,    SUNKEN    PAN   OF    48- INCH  DIAMETER. 

(?)  ALUMINUM    (ONE-FOURTH    INCH  THICK)    EVAPORATION    PAN. 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MIDLAND  WB  AIRPORT 
MOUNT  LOCKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
1  .9 

See   reference   notes    following   Station   Index. 
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Cuymorr  Lee  Ranch 


Cuynion   L' 

Tejftoaa —   - 

WTTr*  — 1— f  •  •  .0  -J—  S 


TOTAL  PRECIPITATION 

-f  On 


OCTOBER   1958 


Booker 


J  JJruver  | 

scomb J 


Wolf   Cr.    Dam.JjipBcomb! 


"I — I ^tpijo-Bopgjp  _^ainl  o- 1  Q"geby  w  I 

~°  I    PLAINS       iV-"^"^ 


unker  Hill  U       ,  "Ui*  <-r.  Dam^Llpscomb; 

S^i^^CA^wJ  _l  |     sp. A.i  I   O  *  I  "   •     • 

■  @_ 8unr.,-Z~"   -a«°«e  Buler  2NE    "   Hlggl„s  A 

|  ,-r L| »otla    3SE -^ 

Hartlyo  0u»»3    HI(EH 

_.        ,  I         "P"  I         Ple.ons 

II  Chinning  i      ~      -- 

O  Brayo 4F      '  jjprgor  31     • 

}i       ~  "  1 — 4-L-6*>.?°is«j 

|      Jfe5a0  J   PLANS       I? 

t\  f--j iffii-.. I      hbui1       Sha«u-ocM 

JL  i     !T    o  "TT*"^ — a— J 

U [      Canyon        |      Claude        |  | 

-  -  lovf0"  Slar,„don L I 

Hereford  I  U.bariwr  J    I  -O-  "elllngtoni  ' 

>f- — lai"'-'^! J__  *   J 


I 


T 


7  Ljkjjm  J^rtp-bjrpj. 
I  Prion*  ' 


uTeaEoe'  "5~~^ 

*1 

(uleshne  ■ 


-O- Tulla  Sllverton. 
I   Iress    |    0 
_5.»r^ • Quit  ague _Q 


Tayolco       Chlldr..._C4A\>    -«">«"' 


-O-  0  (P        KorthfUld  |*f  ^.       1  **»+•  ° 

b      Plalnvle.    5°ter.ey       f  """  I  I  Wa/        """<    *"  "»  ll'**— ' , 

j  ^  |      F.oyd.d.  SS.^ S-O- r^^-f  — -0_4— »«tr.  *«*Lj 

I  .Lubbock  «B  Al<  Crosbyton  %  I   •  Dundee  SR» 

•s"™  ROLLING    °"     fV°-     ]     °' 

I  -A-  Inoa  City   _  »•«  Springs  2tSz   olnei 

ir^-niAiNsii-^-^— if%- 

I   Javton«      Haskell  6»W_  |  |  Olne, 


p\0  Donne  11  I 

N$    Ls. 


O  iThrocknorto 

-o  -o      I 

Haskell       I  f 


Crab, 
4KE 


Xu.'.t-"^'     !    I-O 

^^         iBreckenridirt 


nole\  P>  |  Roby        ,      JT^     o    I  "°*         iBreckeiiridirJ 

—1—1—4 i— 4*i-J I T..,J     ^^-  aaniej  &TJ, 

\         j  |      «ckeJ?^E         ]  ^orame^osooe     rT^T,,.,  Vg       -^"j  <? 

T  i  -Oy^g  siring    ■-«>.  Colorado  City  l,g~&°"  ,»"".",      fstepben.i 


O        ~2     l0"1^*"  • 

S__P— ^O-  »1»1pk  I 
urSeTWcross  Plains  » 


7  /       Ster/ng  city  "^—Robert    Lee  tl    A       ^O  Kovlce  ~q, 1       \.  c 

I      ^\    A^O       1      •  o  J    J  .Santa  Anna  <>byrdsc<>K 

1/     S*->/  im*.      G.     I  U  H§"-,s  Creek  Da.  A.    _  f      ,|  [ \     ° 

rdefc  CI t^lE  |     Garden  City  16E    Tennyloi       I  V-^s   "°"\co  !**-  0\ 

I    V^/         ICase   Ranch    '^>  \Qlr         O  V  Talpa    V     I  '        Blanks 

Copejajch    »/»«■■   valley         I  I        Le.d.y  O      Arietta.    » ro™.^j, 


I«ol  ln"«    «!-•■    drawn    thrOttgb    poiotl   of    appro*  i  ma  !.«•)  y   equal    vrIuch.       Hourly    precipitation   data    from   recorder 
HubHt.a  t  1  oriM    will     bo    aval)al<l>      In    Mi<     publication    "Hourly    Precipitation    Data". 
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TOTAL  PRECIPITATION 


OCTOBER   1958 


Brlce  p  sj. 

Mem  pin 
lv«rton_    •  Ta»p 


Childress  CM  AP    .  Eldor.do 


•— i--      r-.— ^ Ihlldress  CM  AP    q 

i2^°     J !.f_    j^HcM 

■.Fiojot    o:  I       w 

P        Northflcld  (>  f0! 


(LOW 

-o- 


luanah    5SE    | 


Kingston 


Boswell    5TOW  I 

|    0  Hugo      ValUant    IE 


~f  Commerce  Q| 
O  '^crenvllle  V- .  (      „. 

sllphur   Springs 


I       O                 |Throck»orton                                 ^-»-       lNj*0/-.  1-f.  It T-.AI        III 
I      poUr  Asp^rjo^ljjju^en  #|   |  ^       ,  I  ^Ir*  1  ^       U»I_>J_1 

DD  -pn1^ ,-1 Fo-sbui,,  Klngdon.  Da*]| T°    •    £*  Worth *ffl  O       O  L  I  En^ 

•Si/ford   2  |    ^  Mlneraljells.  (6    ^^XsJ     ^  Dallas^ J_ --TSa^^Ji 


f      1*5***"'-"*    Albany      I     I    A  _!."_P 


OP   6SW  J | 

Loraine    Rob. 

Spring    Lake  Colorad, 


"ug^.-*^      O     Palo  Pi 
°  • 

O  Truby 

Ranger  Pump  Sta  |    Q 


ge    Mineral  Sells  CM  AP   A 
^  O       OBrazosi       <T 
Straws  8NKE 


"~? 


■      -GV      1        Naples    5NE 
•t.   pleasant r 


-Fn: 


O", 

Wlnnsbon 

i/fC^  wll'ls  PointL     °     /,         lav; 

/~      JO-  VrMllnf>la'        P* 

KaVmao  f«  >     L10da 

VO\  Edom  1W      ^ 

ytV-JjpiSt—  0-  ^V,*  "°Tyler  „«E^ 

iat^5L  <EASim' 


o 

Z  Hosston 


Gilmer    2S     £/\Qi\ 
^O-^f1^  Ha.^tsySS""  JUr1icU»"-g 


Sh r e veport_WBAP 


.AblL.  ITB^aI     ^NO")         gas"S-#5**r"U1° 
,         _  pbllene  MM  >>!         Rasp-Bo-    stophenvllle    3NE* 

lA.o  l/LlilTo  TV  JJ      L*>™«        \    J.  »»l."¥j--  ^7"  ^T      >•-     Corsica/a   \       V-  y~, iSrfSS       / 

r^M"-— X..      --    /[     -lr^X-Q^<Uj5lM_Star^N2  ^        _V  ^9r„.r<^T'»teii!?J^l3_^"»**^^ 

Sterling  City    9N?     /inters  Burk4"«Cross   Plains   »1  NambllnA.'      fopperl ^  ^v  \"?»'. / -—%-i      ~  iim-feT   Jacksonvll  le       L 

ColImanN^     A  ^'      CranJlVsOap    J','      .'   °  ;_<f£_>'Falr(leld_*alestlne     I  <>-  TC  V  ZiH  «      L     .,, 

ger    2»    TSi?       »l        f"J^Sg<        0     1  ^A^jco^AP0    \\/        ON  (  V  CT^ng  Lake  *5^  f ?"  -*  Nacogdoches   2EKI  f 

|>\i»l  X^O-EnV.alo^-      0  H^TCAAAP,;  ^_« 


ng  City  ~^1       Robert    Lee  r  I     A ^O  Novice^ 

•  0      I     •  O  A   I  .Santa  i 

AVK      C  .    I  OSrls  Creek   Oam  ^      "  [ 

w Garden  City    16E    Tennysol.        I  >~T  0\c< 

Case  Ranch  %        Ol/        "°"  0  Talpa    V 

)-\  Ot7"!1"* — artBrf|Ball'neer  2B,  voss     w 

w  Ranch    »ater   Valley        1^      I        Leaday  0     -Trl1 

S"RanchO—  ■,.„■£  „,„   n!lfb     Ulnchell    2«Sll9»-^2ine"  Jj««-^        ,«^GatesvllT3>  I  A  "»e»el 

Ian  Angelo  «B  AP  %v  ^£jT     I       DooleX   W^    "JB"  ■     ,..^07!       \Xivant        O-       \\o-v     0  Bew/t    1SE      0 

..        "  i       RW         y^Tl       I    ^  V  O^Pl^frtl       Goldthwalte    •KoiTne  \  \u-^—  -All  'Thornton 

»*•'•«.  O  ?*  v/0/      CoPuwchl      _Pl«e  Pi5SVlchla„d V      <„!"♦!'  FUt  •   \}Uf" """/O  \  ^'l 

■•rtaonQ       |     ^S.4jr°co'/VEd,en   2      Jonnson  Rent         |     |Q  San  Saba^Jed  Bluff  Crossing  X    ^-\       /  Marlln        ^^      I, 


O  Glenf»«n        center    I       ajConverse 


\_Crockett,  XV" 


1     !"  V 

w    Broneoii 

.0  '•    1 

BOD    Hill 


Chris 

ip   B.rnhtr- 
De   Lodr  Ranch 


'V. 

r/' 


j\- 


\° 


//">.. 


ED' 


R1°  S_C,lty    BrSkettvlll 

V  Blewettl 

1       \  I  o' 

•.  I         /Uvalde 

101  1 


er    Hai 


■later  Haven  Exp 


^> 


p 


STON  AREA 


r  Dan  B  *T 

>VSo./. 


Y  Hebbropvllle^     f     <>- 

1  »|  FaiVrrla 


TEXAS 


•_  1  /  Raymondvlll 

Rio  A-aode  City    2lsE*      McCook       htjQV^ 
1*«<>  Engelnan   Gvd 


10 


-O       12  P°rt  lsabel 


STATION     LEGEND 

O       •       <J      Prtcipitotion    only 

(D  Prtcipitotion,  tloroga 

-<>-♦■■*-    Prtcipitation   and    T*mp*rotur» 
-^>-    -^-     -<^-     Predpitotion,    Ttmptrotur*   onef  Evaporation 

Typo  of  gage :         O     Non-roeording; 
•    Recording,  9      *9t7/A   '/p**. 

Double  cireto  combinations   indicate   tho    availobHity    of 
mora   detailed  motoorologicot  data. 


Wesrac/   2E> 


"i6""s r  ib 


'nsvllle   "B   AP 
9? 


Hevised    7/5S WRPC    KC 


Isolines  are   drawn   through  points   of  approximately  equal   values.      Hourly   precipitation  data   from  recorder 
substations  will   be  available   in   the   publication  "Hourly   Precipitation  Data". 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


■1 I      Tekhdg.  -  (SO*!  Booker 

IF         ■C8Hgg>r,,T"f*"0^—  "^lj£Sa.'Sl  i°Eg-J    Darrouzett 
■  °  Utr.tford  Bitch/and  PPWWBS*  LPolTetT 

JlBujitor  BUI  ,  I         0/  ,   |"01'  Cr-   Dam  j-lpsconbj 

ir_ODiib,rt-c*»  tJ  JL0  '        O   *   I       •       "• 


__6Q°  63° 

l'"""' '   i         j|        "~j      Bric.«   7'^r_r       1 
:  .'       °    :     -o-r,,,.1  «., !.-ZT-_  I! 


OCTOBER    1958 


HKfeHT 

[I  cb^ni,,,    '    r         ,r-aa 

D  .Bra  to  C      '        |       [Bprgei 


Notla    3SE 


Sunray_#    ^    — (X#>ree    Buler   2HE  _       .        Higgins  <5 

ions 

Miami 


O-  I  Gageby    It    I 


»nhajicHe    P«npa   Water  PI 

I        ! 

"1 — ^f"~o" ■■p.'SSSi 

£j»Zon       I    -el»"de        |  I 


.  *.    u  *™     Be'reford  fO"l>»rger 


O      I     O  IP     l»orthileld 

...L—r  —  Lu  flow! 

_  I    '    Floydad      2SW  <v 1 — T" i-  "O"    —    ' 

....  I  I  Paducah 

ton       *  pep  1   Abernath"rTFloydada    9SE 1 

J 


Gut brie 


Crosby ton 

■LtI 

■~ ™ 'ii — r  — p — 


°P  °  i        /  •     Rotan ""B»«M0l        ZD  » 1-! PVssu. 

PLAINS  I    Gal1  £E"/        I   o       P  !.  •st"".°ra  2  i 

lemlnole  ,  ^>  ,/|  "°b'        •        |  O    •  °^         .Br.ckearltg 

h 1 — — 4 — 4^— J l—T-jj  e^_| jj  p^^j 

f  AckeJly   3SE/        J  Lor.ln.;Rosc„.     S^f^^— J ^ ^ 

Lr.h  Big  Spjjng   Fl!   St.'    O-    •! 0fri,        '        '  ®«  """O 

0  yjf  -|^T  Colorado  City     .Abilene  WJ&  ° 


,75T irf-PtAINSiH^"^— -4-£- 

a        I        ^  L       j/yton«  HMk.ll    6W„ 

I       O  Post        i       /  II       O  IThrockawrtoa 

o  «■  -©•     If 

Aspertont    '       Haskell        I  ^ 


Gratis 

O 

J woodcoo  4NE 


Lake  Colorado  City 


(Abilene  1TB  AJ 

|  '  Croi 

McDonald"ST 

Lin   n       ■ 


Cross  Plains  *2 


bib  spring  -    -,  McDonald-  Store  5 ~fl    ""■»«"" 

fl^PHq..^,.       |  , ,_  "      L  0g.,O..Tl...  « 

•  I  Sterling  City    9KE*    Winters  BurketJIcrosn  Plains  »1 

Sterling  City  -J)— Robert   Lee  t S^ O  Wovlce  ~Q, 1       \     ■.„.. 

v,       »0      I      .  o  I  9  ""SanTa-AnJ.  08yrdsc»g 

■^°         .#-.      O.     1  U  BSrds  Creek  Da.  .*.         [„,|  I  \     ° 

,arnen  City    IE  ."Carden  City   16E    Tennyson        I  V~T  -O-\C0 '.       -  0\ 

[Case  Ranch  "      Of      ,,    <>  PTalp.    V     I  '        Blanket 

"1 SpT^ancb    l...r   »■""»        Cj       Uj^F  0      Trl^.;  V-nigL 

■  lnchell   2W10l9»»i0Jn'lI 

P  O^PlacldJ       Go1""1™ 

:anchl       JTlfe      O- i  Richland ^p; 


Funk  Ranch  O       ,.„V;„.      „' 
^-—  San   Angelo   Dam 

San  Angelo   »B  AP 
'    Sfaeraood  r\    I 
Big  Lake        Me,  - 


."R(HI  U 
!0     win. 
I       Dool 

I     1-0 

1    Cox  Ranch!       _Fif.      O-'lH 

VEden   2      Johnson  Bc^.  I  JO  San  Sab 

k!  eSl«.9co    ■•■"  ^o'  »M"   "?; 

Hch  C 


Eldon 
Eldofa"do7l6: 
Ozona  . 

Ozona    8WSW 


<Gki 


j  Oaon.a  BWSW    ionora  <y    -„o   I »«"  Ranch 

i  EDWARDS63   3^C 

I       O  Pandale  |  Telegraph' 

-  O  ,-4,n 

a  Cloudt  Ranch  [   9) 

i_  Sanderson  IKw  I      A 

/V.,,  JL*n«,r»  Lo.a    A*. 

*"^«V  Coostock        D|      J 


■  enard   Canp    San;  Sabr-^V.^, 
anch  °  tiiTLT?  R-Sr°pre»t<>^ 

Oj_Splnks  Rch         |  6-C*?P8  """'i. 

1  Rch '     ^  London  O*       Castell  -Q^ 

,  1^4  1)~   -"■8°n  'O       ^Buch^ 

»»Tr'«.nrh  )  '^3    Prairie  It 

63°   C(i^^4^i^^JJfeLo5 

D    HarperQ  Fredericksburg 


»ch     ;Bap..QC"r  "£__ 


RocksprinRB  Ly/ixhaven  !Rch  O   Jte-*rn 


Prade  Ranch  O-   O  Hilaon  Ranch 


Spring  B 
1  Boerne 

PLATEAU    I     •Ler"»P.ey'^f*t":^d 

Wood    2S '  A__ 


Inolinon    «r»-    rlravn     t.hr'.n(/ti    point!    of    appr'ix  1  nja t«- 1  y    «-qual     valuoH. 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


OCTOBER    1958 


7 
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REFERENCE  NOTES 
ES2?1TiSE"E1S  ll^iitLl'LfelTlhUJlelr  TolbS   0btal"ed  ^  Wrl""g  ^  tHe  StEte  Cllmat0l0^st  at  •««»'  >»»«.«  Airport  Station,  1710  wilsbire  Blvd. 
Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  Indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  in  this  issue. 
Divisions,  as  used  in  "Climatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  October  1956. 

Dnless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  in  °F   precipitation  and  miyir.n™  in  i»k»   ,-j   .  j 

Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  Lily  temperatures  from  65°F      evaporation  in  inches,  and  wind  movement  in  miles. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  ••Evaporation  and  Wind"  Table, 
servations^en'a-t  the1pre^nttloca?!on?h°Se  Sh°Wn  "  *""  ftati°n  Inde"  "  "" '  *'  "^  ^^  >  m  "**'*  °°  the  "^  ^21-1950,  adjusted  to  represent  „b- 
Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground  Samples  for  obtaining 
reau;rTnnrpparrenJ1neco^^tenrieesrei„  the"reco?d.SUCCeSSiVe  """"»"■-*  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  locaTvariabltTJ^ln^he^noipacf 

EntrJes  It    IZV on'ground^i'ncl'uSf  snow^'leef and^ce?  ^  **"  "Sn°"aU  "d  SD°"  °"  Gr°U"d"  TaMe'  —  ln  the  ™al  "«•"»  <>"'    '-lude  snow  and  sleet. 

^  ™h|t|h.ehJ>'i.™  ^eCtihitLtiK°n"  TablJe;  ""^l!  TemSerature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table 
some  oter^s 'taxe  the  observations*  oTda^ght  T^lU^ll:*"™  "  *"   Statl°D  lDdeX  Sh°'S  °— a"°°  »— '  *»  ^   standard  time.   During  tn^'uTer  months 

vaJueraPrafoeSo^^'.T"0"*311  ^  S°°*  °D  Gr°Und"  TaWe  *S  ='  °bservatlon  "»e  for  all  except  weather  Bureau  and  CAA  Stations.  For  those  stations  snow  on  ground 
IB  the  Station  Index  the  letters  C,  H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the  following: 

°   Precipitation  ^"Bullet^n.8*3"011 '   H°Urly  PreciPitatl°"  values  are  processed  for  special  purposes  and  are  published  later  in  "Hourly 
J    "Supplement?  Da?a'"0TaMeUnd"  Table'  Omission   of  data  i0  any  nonth  locates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

Other  Reference  Notes 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication 
Z   Andralsordo;nanheea'r?ierydateeCordates0?"  ™"    "^P0""0"  ""  «lnd"  '■"•'  "»»o-f.ll  and  Snow  on  Ground"  Table;  and  the  station  Index. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  Indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building  "  s  lnaI  tDe 

//   Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR   This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

AM   Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 

B   Adjusted  to  a  full  month. 

m   r!nie^e2oirient  °l   S"°»fall."'h°115'  °r   Partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

TJ   ii  no'edays  of  Kecol"   -"sing;  «  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  Table  for 

R  f™!J^    Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  tull^ontj 

Sour"  PrecTpilatTon  Dafao'  '      *  ""  eSSe"tlally  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 

SS   This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset 

T   Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V    Includes  total  for  previous  month. 

G^^iPl1.CJ,.Mr.iCt„  th°  «e"tS,Pe/  C.,OPy'  'r„,bly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.!  checks  and  money  orders  should 
'ove'romenTpriutiug  Office   Washlngtonis^D^C       ReDlttaD<:e  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  emoluments 

-fmulov  "!m!'  ^°dJti0nS  in„the,.»\S-.,f;r  ""J?  m00th  are  descrlbed  In  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW  and  the  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL 
NUMMARY,  either  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.     "■""""«'»>«-'"•  "*»*,  NATIONAL 

information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 

Ir.  ,7^    ,<    f    '    h   Publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Offlci,  Washington  25   D  C   for  SI  00    Il.l 

i"  cents  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  issues  of  Local  Climatological  Data  Annual,  obtained  as  indica?ed$above ,  prTce 
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.52 

17 

1.6 

1 

17 

2 

1 

0 

BR0WNFIELD    2    E 

AM 

64.4 

36.5 

50.5 

78 

24  + 

19 

29 

432 

0 

0 

V 

0 

.99 

.93 

14 

.0 

0 

1 

1 

0 

CANADIAN    1    ENE 

66.6 

33.0 

49.8 

2.8 

79 

7 

15 

28 

44  8 

0 

1 

15 

0 

.43 

-       .67 

.43 

17 

1 

0 

0 

CANYON 

64.8 

32.4 

48.6 

81 

7 

1  1 

28 

483 

0 

0 

17 

0 

.63 

-       .26 

.34 

17 

2 

0 

0 

CR0SBYT0N 

AM 

64.0 

36.3 

50.2 

0.9 

79 

8 

18 

28 

44  1 

0 

0 

11 

1 

1.03 

-       .06 

.86 

14 

.0 

0 

2 

1 

0 

DALHART    CAA    AIRPORT 

62.0 

27.2 

44.6 

1.7 

80 

7 

6 

28 

601 

0 

1 

0 

.47 

-       .20 

.27 

1  7 

1.0 

1 

17 

2 

0 

0 

DUMAS 

AM 

60.5 

27.4 

44.0 

76 

15  + 

9 

28 

625 

0 

2 

2  < 

0 

.59 

.54 

17 

.5 

1 

17 

1 

1 

0 

FLCYDADA    2    SW 

67.0 

34.2 

50.6 

82 

11 

12 

28 

425 

0 

0 

13 

0 

.31 

.15 

13 

.5 

T 

28 

2 

0 

0 

F0LLETT 

AM 

60.6 

46.5 

-    1.4 

75 

5 

12 

28 

549 

0 

2 

14 

i 

.30 

-       .26 

.24 

17 

1 

0 

0 

HFREF0RD    1 

AM 

63.0 

31.8 

47.4 

79 

8 

12 

28 

522 

0 

0 

1   ' 

') 

.88 

-       .05 

.56 

13 

2 

I 

0 

LAMESA    1    SSE 

AM 

67.7 

..  ,  9M 

5  1.3M 

-    0.1 

80 

12  + 

1 

29 

399 

0 

0 

1'. 

0 

.80 

.01 

.80 

14 

.0 

0 

1 

1 

0 

LEVELLAND 

64.  7M 

3  4.8M 

49.  8M 

BO 

1  1 

16 

28 

451 

0 

0 

1  1 

0 

.48 

.42 

13 

.5 

1 

0 

0 

LITTLEFIELD 

AM 

66.1 

31  .4 

48.8 

'1.' 

12 

14 

29  + 

483 

0 

0 

16 

0 

.24 

-       .53 

.  19 

14 

1 

0 

,J 

LUBBOCK 

66.5 

36.9 

5  1.7 

2.4 

80 

1  1  + 

1  7 

28 

391 

0 

0 

1  >l 

0 

.46 

-       .18 

.23 

14 

2 

0 

0 

LUBBOCK    WB    AIRPORT 

64.3 

35.4 

49.9 

1.3 

l'i 

11  + 

16 

28 

446 

1 

0 

13 

II 

.  )4 

-       .29 

.32 

13 

.1 

T 

28 

1 

0 

; 

"1AM  I 

AM 

66. 4M 

32. 6M 

49.  5M 

2.7 

78 

16+ 

436 

0 

0 

1   ' 

I 

.07 

-    1.13 

.05 

1  7 

0 

0 

0 

MIDLAND    WB    AIRPORT 

R// 

66.0 

5  1.6 

0.8 

79 

9 

2  1 

29 

338 

0 

0 

'. 

0 

.88 

.21 

.84 

13 

.0 

0 

1 

1 

° 

MIDLAND    4    ENE 

67.8 

'.0.6 

54.2 

1.6 

81 

•) 

18 

29 

11" 

0 

0 

'. 

0 

.59 

-       .17 

.59 

14 

.0 

0 

1 

1 

2 

MULESH0E    1 

AM 

63.5 

30.3 

46.9 

. 

80 

12 

12 

29  + 

535 

0 

0 

2! 

I 

.75 

.04 

.63 

1  5 

2.0 

2 

1 

° 

PAMPA 

60.  1 

. 

4S.6 

-     1.6 

79 

7 

1   1 

27 

'.  /.' 

I 

1 

20 

I 

.50 

-       .49 

.41 

1  7 

1 

0 

0 

AM 

. 

. 

49.4 

78 

12 

1  7 

29 

463 

0 

1 1 

0 

.90 

.49 

14 

.0 

0 

2 

0 

1 

PLAI'. 

AM 

. 

. 

4  8.1 

-     1  .'/ 

Vi 

.'. 

■I 

29 

498 

0 

0 

14 

0 

.47 

-       .54 

.  17 

14 

1.0 

2 

0 

0 

•lOLE 

67.3 

37.8 

52.6 

2.0 

:■> 

10 

20 

28 

1M 

II 

0 

7 

0 

.95 

.  n 

.95 

13 

.0 

0 

1 

1 

MAN 

AM 

. 

1.1 

a 

8 

1  1 

28 

560 

I) 

2 

1  9 

0 

.74 

-       .23 

.50 

17 

2.0 

1 

1  7 

2 

1 

0 
0 

fORD 

AM 

60.  9M 

-    2.0 

.Hi 

6 

-    4 

28 

654 

0 

2 

2  ' 

2 

.  71 

.?? 

.62 

1  7 

3.5 

1 

1 

66.4 

/.  m 

. 

C8 

23  + 

19 

26 

38  7 

0 

1 

9 

IJ 

.  re 

-       .13 

.55 

14 

.0 

0 

2 

1 

AM 

■ 

-    0.3 

re 

I) 

9 

28 

516 

0 

0 

1  H 

II 

.41 

-       .62 

.20 

28 

2 

0 

AM 

. 

0.7 

80 

ij 

6 

28 

588 

0 

0 

21 

0 

.80 

-       .25 

.45 

17 

.' 

0 

0 

di  / : 

48.9 

.61 

.7 

LOW    <-                             INS    DIV 

A8ILI  >.'      kffl     »  l-'i 

"// 

67.2 

1.0 

80 

1  1 

29 

119 

II 

0 

4 

0 

.   71 

-       .31 

.47 

14 

I 

0 

0 

'1 

BALL   . 

AM 

68.0 

■ 

-    2.6 

12 

15 

29 

1M6 

<> 

■' 

0 

1  .1)  7 

.37 

.80 

14 

.0 

0 

1 

0 
0 

•  /     i 

66.9 

. 

86 

11 

.•il 

0 

0 

B 

0 

.4  7 

-        .42 

.  10 

2H 

3.0 

1 

28 

0 

AM 

.  i 

2H 

•,49 

0 

I 

1 

.  1  1 

-        .70 

.20 

28 

1.9 

'1 

0 

0 

'1 

i  ,96 

-       .14 

1  .20 

1'. 

I 

0 

1 

. 

. 

1  1  • 

1  7 

19 

•1 

0 

4 

'1 

,46 

-       .68 

.   17 

14 

.0 

0 

11 

»» 

1  1 

2  4 

2H 

il  i 

0 

'1 

II 

'1 

.  7/ 

,30 

17 

Q 

A" 

1.9 

^ 

29 

'1 

'1 

6 

0 

.60 

.  7  7 

.46 

14 

1 

I 

2B 

ll 

AM 

. 

!9 

ne 

0 

'< 

II 

1.03 

14 

1 

0 

1 

. 

I 

2  1 

!9 

0 

) 

7 

II 

.   711 

.'.  ! 

14 

11 

0 

. 

1  1 

2  4 

211 

2  /■/ 

0 

'' 

II 

.40 

14 

1 

0 

1 

1 

f 

" 

M 

12 

0 

0 

•  l 

.'•II 

.   14 

14 

.11 

0 

II 

u 

A- 

12 

i  g 

/,  i. . , 

0 

1 

1   1 

1 

.  16 

14 

1 

0 

0 

AM 

. 

2  ' 

0 

'1 

1  .' 

.  19 

.'.  7 

.25 

1  7 

I 

. 

29 

0 

■ 

1.07 

.  16 

.  /'/ 

14 

1 

0 

1 

1  1 

'1 

0 

/ 

0 

.40 

14 

1 

0 

0 

0 

»« 

\/> 

'1 

0 

1', 

0 

.51 

.  Ill 

.26 

1  7 

./ 

1 

.'ii 

0 

1  1  • 

!9 

1 

I. 

0 

14 

1 

0 

II 

AN 

80 

2  1 

ft 

0 

0 

14 

'1 

,99 

14 

.0 

0 

1 

>» 

■ 

Fi! 

1 

<> 

1  1 

'1 

•  9 

-       ,52 

.',', 

14 

.0 

0 

1 

u 

. 

U2 

7 

It 

1 

0 

0 

12 

I 

,96 

14 

1 

0 

■<*m 

. 

0 

0 

'1 

1.69 

i  .  j  i 

14 

1 

1 

AI»K» 

■ 

■ 

" 

' 

•I 

.«/ 

14 

1 

1 

21 

0 

.  7'. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

TEXAS 

CONTINUED 

NOVEMBER    1958 

Station 

Ten 

petatute 

Ptecip 

No  o 

1  D»yi 

Snow,  Sleel 

No  ol  D3/S 

Max 

Mm. 

0 

o 

| 

o    e 

&  E 

o 

|  J  s 

- 

Q 

|  jl 

~ 

l"| 

s 

5 

1 

<  S 

2  i 
<  S 

< 

See 

X 

Q 

a 

Q 

Q 

1 

3  J 

■  - 

li 

1 

See 
q  J:  2? 

6 

Q 

1 

x  <5 
i  § 

Q 

o 

S 

o 

NORTH    CENTRAL    DIVISION 

ALBANY 

AM 

70.6 

39. OM 

54. 8M 

1.2 

82 

26+ 

20 

29 

316 

0 

0 

10 

0 

.58 

-       .95 

.29 

28 

.0 

0 

2 

0 

0 

BELTON    DAM 

AM 

70.6 

48.2 

59.4 

87 

10 

25 

29 

197 

0 

0 

2 

0 

1.02 

.75 

28 

.0 

0 

2 

1 

0 

BENBROOK    DAM 

AM 

68.5 

45.7 

57.1 

80 

13 

24 

29 

252 

0 

0 

3 

0 

1.87 

.88 

28 

.0 

0 

3 

2 

0 

BONHAM 

69.7 

43.3 

56.5 

2.7 

81 

12 

23 

29 

268 

0 

0 

7 

0 

3.29 

.91 

1  .49 

15 

.0 

0 

5 

2 

2 

BOWIE 

70.8 

44.8 

57.8 

85 

15 

26 

29  + 

236 

0 

0 

3 

0 

1.43 

.67 

14 

T 

0 

4 

1 

0 

BOYD    3    SE 

AM 

69.2 

38.9 

54.1 

80 

26  + 

19 

29 

344 

0 

0 

1 1. 

0 

1.25 

.46 

28 

.5 

0 

3 

0 

0 

BRECKENRIDGE 

69.9 

40.9 

55.4 

1.2 

82 

25 

21 

29 

303 

0 

0 

6 

0 

1.01 

-       .49 

.45 

14 

.0 

0 

2 

0 

0 

BRIDGEPORT 

AM 

70.  4 

41.0 

55.7 

3.2 

82 

13  + 

22 

29 

300 

0 

0 

6 

0 

3.02 

1.09 

1.85 

14 

.0 

0 

5 

1 

1 

BROWNWOOD 

AM 

69.'. 

39. 9M 

54. 7M 

-    0.5 

82 

10 

17 

29 

313 

0 

0 

5 

0 

1.47 

-       .52 

.95 

14 

.0 

0 

3 

1 

0 

CAMERON 

72.1 

47.7 

59.9 

0.6 

85 

16 

26 

29 

185 

0 

0 

2 

0 

1.19 

-    1.70 

.48 

4 

.0 

0 

5 

0 

0 

CLEBURNE 

71.2 

45.1 

58.2 

3.2 

81 

25 

20 

30 

231 

0 

0 

5 

0 

2.  19 

-       .50 

.87 

14 

.0 

0 

4 

2 

0 

CORSICANA 

AM 

70.8 

44.9 

57.9 

1.4 

84 

10 

24 

30  + 

240 

0 

0 

2 

0 

2.27 

-       .80 

1.43 

26 

.0 

0 

5 

1 

1 

DALLAS    WB    AIRPORT 

R/V 

68.8 

47.7 

58.3 

2.5 

80 

25 

27 

29 

225 

0 

0 

? 

0 

2.48 

.05 

1.26 

14 

.0 

0 

<. 

2 

1 

DEN  I  SON    DAM 

66.9 

44.9 

55.9 

78 

12 

24 

28 

290 

0 

0 

4 

0 

1.66 

.98 

14 

.0 

0 

4 

1 

0 

DENTON 

AM 

68.6 

45.4 

57.0 

2.1 

80 

13 

25 

29 

266 

0 

0 

2 

0 

1.56 

-       .55 

.86 

15 

.0 

0 

2 

2 

0 

DENTON    EXP    STATION 

70.2 

43.0 

56.6 

79 

25  + 

22 

29 

256 

0 

0 

5 

0 

1.53 

.84 

14 

4 

1 

0 

DUBLIN 

AM 

69.2 

45.3 

57.3 

2.4 

81 

10 

24 

29 

246 

0 

0 

i 

0 

1.15 

-    1.11 

.58 

14 

.0 

0 

3 

1 

0 

EASTLAND 

AM 

FORT    WORTH    WB    AIRPORT 

R 

68.7 

46.1 

57.4 

1.6 

80 

25 

25 

29 

247 

0 

0 

2 

0 

2.26 

.02 

1.  15 

14 

.0 

0 

4 

2 

1 

FORT    WORTH    VICKERY    BLVD 

AM 

69.5 

47.6 

58.6 

80 

26 

26 

29 

218 

0 

0 

i 

0 

2.36 

.96 

28 

.0 

0 

4 

2 

0 

GAINESVILLE 

AM 

69. 2M 

39. 7M 

54. 5M 

0.4 

80 

26+ 

21 

29 

328 

0 

0 

0 

2.23 

.00 

1.01 

15 

.0 

0 

3 

2 

1 

GATESVILLE 

70. 8M 

4  7.4M 

59. 1M 

2.0 

87 

9 

22 

29 

204 

0 

0 

0 

1.63 

-     1.17 

.71 

27 

.0 

0 

4 

2 

0 

GRAHAM 

AM 

69.7 

40.4 

55.1 

1.4 

83 

26  + 

20 

29 

319 

0 

0 

8 

0 

1.  13 

-       .74 

.60 

14 

.0 

0 

2 

1 

0 

GRANBURY 

70.9 

44.1 

57.5 

82 

25 

20 

29 

243 

0 

0 

5 

0 

2.42 

1.32 

14 

.0 

0 

5 

2 

1 

GRAPEVINE    DAM 

AM 

69.0 

44.2 

56.6 

79 

26+ 

24 

29 

266 

0 

0 

4 

0 

2.  14 

1.00 

28 

.0 

0 

H 

2 

1 

GREENVILLE    2    SW 

AM 

68.6 

43.8 

56.2 

2.4 

79 

16+ 

25 

29 

273 

0 

0 

4 

0 

2.31 

.49 

1.15 

15 

.0 

0 

3 

2 

2 

HENRIETTA 

AM 

69. 2M 

41. 4M 

55. 3M 

2.5 

81 

12 

24 

29 

309 

0 

0 

6 

0 

.90 

-       .92 

.56 

14 

.0 

0 

3 

1 

0 

HICO 

70.5 

45.2 

57.9 

3.0 

81 

9 

19 

29 

236 

0 

0 

4 

0 

1.71 

-       .65 

.76 

14 

.0 

0 

4 

2 

0 

HILLSBORO 

AM 

70.* 

46.2 

58.3 

2.0 

83 

10 

24 

29 

232 

0 

0 

2 

0 

2.87 

.12 

1.36 

15 

.0 

0 

3 

2 

2 

JACKSBORO 

71.1 

44.1 

57.6 

81 

9 

24 

29 

237 

0 

0 

4 

0 

1.89 

.23 

1.11 

14 

.0 

0 

4 

1 

1 

KAUFMAN 

AM 

68.8 

44.3 

56.6 

0.2 

82 

16 

23 

30  + 

272 

0 

0 

2 

0 

1.98 

-    1.31 

1.30 

28 

.0 

0 

4 

1 

1 

KILLEEN 

AM 

70.2 

4  5.4M 

57. 8M 

85 

10 

20 

28 

242 

0 

0 

<4 

0 

1.94 

1.10 

28 

.0 

0 

5 

1 

1 

LAKE    KICKAPOO 

AM 

LAVON    DAM 

AM 

69.5 

44.5 

57.0 

81 

16 

22 

29 

259 

0 

0 

3 

0 

1.91 

.94 

28 

.0 

0 

3 

2 

0 

MARL  I N 

71.2 

43. 3M 

57. 3M 

82 

16+ 

26 

29 

277 

0 

0 

2 

0 

1.10 

-    2.74 

.50 

27 

.0 

0 

5 

1 

0 

MC    KINNEY 

69.5 

45.5 

57.5 

1.4 

80 

25  + 

23 

29 

239 

0 

0 

5 

0 

3.08 

.58 

1.51 

16 

.0 

0 

4 

2 

2 

MEXIA 

AM 

69.2 

47.8 

58.5 

1.5 

82 

17 

26 

29 

222 

0 

0 

2 

0 

1.60 

-    1.57 

1.20 

28 

.0 

0 

3 

1 

1 

MINERAL    WELLS    CAA    AIRPORT 

69.7 

42.9 

56.3 

82 

9 

22 

29 

275 

0 

0 

) 

0 

1.22 

.71 

14 

T 

0 

3 

1 

0 

MONTAGUE 

69.6 

42.1 

55.9 

78 

25  + 

21 

29 

278 

0 

0 

5 

0 

1.35 

.61 

14 

4 

1 

0 

OLNEY 

70. 4M 

41. 3M 

5  5.9M 

82 

25 

20 

29 

291 

0 

0 

6 

0 

1.25 

.61 

14 

.0 

0 

4 

1 

0 

PARIS 

AM 

67.9 

43.5 

55.7 

1.6 

80 

13 

24 

29 

288 

0 

0 

3 

0 

3.18 

.09 

1.75 

15 

T 

0 

4 

2 

1 

POSSUM    KINGDOM    DAM 

71.6 

44.2 

57.9 

83 

9 

24 

29 

233 

0 

0 

3 

0 

1.71 

.97 

14 

.0 

0 

4 

1 

0 

RANGER    PUMP    STATION 

68.6 

44.4 

56.5 

30 

25 

25 

29 

268 

0 

0 

'. 

0 

1.53 

.88 

14 

.0 

0 

5 

1 

0 

RISING    STAR 

AM 

66.  2M 

41.9M 

54. 1M 

24 

29 

323 

0 

0 

4 

0 

1.53 

1.32 

14 

.0 

0 

2 

1 

1 

SHERMAN 

AM 

68.4 

45.4 

56.9 

3.1 

79 

26+ 

26 

29 

258 

0 

0 

3 

0 

1.94 

-       .31 

1.22 

15 

.0 

0 

4 

1 

1 

'   STEPHENVILLE    3    NE 

68.4 

42.9 

55.7 

80 

25 

24 

28 

284 

0 

0 

3 

'3 

1.56 

-       .98 

.89 

14 

4 

1 

0 

TAYLOR 

AM 

72.1 

47.8 

60.0 

1.4 

85 

17 

26 

29 

199 

0 

0 

2 

0 

1.25 

-    1.42 

.66 

5 

.0 

0 

4 

1 

0 

TEMPLE 

AM 

69.8 

47.9 

58.9 

1.5 

85 

10 

25 

29 

213 

0 

0 

2 

0 

.79 

-    2.27 

.58 

28 

.0 

0 

2 

1 

0 

THROCKMORTON 

AM 

67.4 

41.1 

54.3 

-    0.5 

80 

12 

24 

29 

334 

0 

0 

5 

0 

.76 

-       .73 

.56 

14 

T 

0 

2 

1 

0 

WACO    WB    AIRPORT 

R 

71.2 

47.3 

59.3 

1.5 

86 

9 

24 

29 

208 

0 

0 

3 

0 

1.81 

.44 

1.24 

27 

.0 

0 

4 

1 

1 

WAXAHACHIE 

AM 

70.1 

40.9 

55.5 

0.7 

82 

10 

20 

29 

295 

0 

0 

5 

0 

2.05 

-        .79 

1.41 

28 

.0 

0 

3 

1 

1 

WEATHERFORD 

AM 

67.3 

42.7 

55.0 

1.0 

78 

26 

23 

29 

307 

0 

0 

5 

0 

1.39 

-       .61 

.48 

28 

.0 

0 

3 

0 

0 

WHITNEY    DAM 

AM 

70.1 

45.0 

57.6 

83 

10 

24 

29 

246 

0 

0 

3 

0 

1.86 

.94 

28 

.0 

0 

2 

2 

0 

DIVISION 

56.9 

1.76 

T 

EAST    TEXAS    DIVISION 

ATHENS    2    SSE 

71.5 

45.8 

58.7 

84 

15 

21 

29 

216 

0 

0 

3 

0 

3.40 

1.72 

28 

.0 

0 

2 

2 

2 

BRONSON 

AM 

70.2 

43.7 

57.0 

0.4 

85 

17 

22 

29 

270 

0 

0 

4 

0 

3.83 

-       .49 

1.21 

18 

.0 

0 

5 

3 

2 

CARTHAGE 

71.0 

45.4 

58.2 

86 

17+ 

25 

29 

231 

0 

0 

2 

0 

3.09 

1.17 

14 

.0 

0 

4 

3 

1 

CENTER 

AM 

70.3 

44. OM 

57. 2M 

83 

17 

24 

29 

256 

0 

0 

2 

0 

4.  13 

1.40 

15 

.0 

0 

4 

4 

2 

CENTERVILLE 

AM 

71.2 

46.7 

59.0 

85 

10 

26 

29 

212 

0 

0 

2 

0 

2.32 

.70 

16 

.0 

0 

6 

2 

0 

CLARKSVILLE    2    E 

AM 

69.1 

41.5 

55.3 

0.1 

81 

13 

22 

29 

300 

0 

0 

3 

0 

8.04 

4.90 

3.23 

15 

.0 

0 

5 

3 

3 

COLLEGE    STATION    CAA    AP 

71.9 

49.8 

60.9 

87 

9 

26 

29 

180 

0 

0 

3 

0 

2.23 

.60 

16 

.0 

0 

5 

2 

0 

CONROE 

AM 

71.6 

50.0 

60.8 

2.2 

85 

18  + 

27 

29 

179 

0 

0 

2 

0 

2.34 

-    2.12 

1.35 

18 

.0 

0 

5 

I 

CROCKETT 

AM 

70.5 

43.3 

56.9 

-    3.8 

91 

17 

23 

30 

253 

1 

0 

2 

0 

1.78 

-    2.73 

.64 

15 

.0 

0 

3 

0 

DIALVILLE    2    W 

70.1 

49.0 

59.6 

2.8 

85 

17 

25 

29 

195 

0 

0 

1 

0 

2.00 

-  .1.90 

.87 

28 

.0 

0 

4 

0 

GILMER 

AM 

71.2 

43.4 

57.3 

2.5 

85 

17 

25 

29 

246 

0 

0 

2 

0 

2.39 

-    1.27 

1.59 

28 

.0 

0 

4 

I 

!  6LADEWATER 

AM 

70. 2M 

43. 7M 

57. OM 

84 

17 

24 

29 

258 

0 

0 

0 

.0 

0 

1  HENDERSON 

69.5 

48.1 

58.8 

84 

17 

25 

29 

215 

0 

0 

2 

0 

2.02 

-    1.81 

1.12 

28 

.0 

0 

4 

1 
o 

HUNTSVILLE 

AM 

69.1 

49.1 

59.1 

0.7 

82 

18+ 

27 

29 

215 

0 

0 

2 

0 

1.58 

-    2.55 

.98 

18 

.0 

0 

4 

JACKSONVILLE 

66.  7M 

4  5.  5M 

56.  1M 

80 

16 

21 

29 

275 

0 

0 

3 

0 

1.15 

.40 

14 

.0 

0 

4 

0 

o 

JASPER 

72.7 

48.2 

60.5 

83 

18  + 

28 

29 

178 

0 

0 

2 

0 

3.33 

1.52 

15 

.0 

0 

5 

2 

2 

KARNACC 

70.  9M 

44. 8M 

57. 9M 

85 

16 

25 

29 

235 

0 

0 

3 

0 

2.  17 

1.08 

28 

.0 

0 

3 

2 

1 

KIRBYVILLE    FOREST    SERVICE 

71.9 

47.3 

59.6 

2.0 

84 

16+ 

25 

29 

197 

0 

0 

1 

0 

3.95 

-       .76 

1.93 

18 

.0 

0 

5 

3 

i 

LINDALE    5    SE 

AM 

69.3 

45.9 

57.6 

1.8 

82 

17 

23 

30  + 

241 

0 

0 

3 

0 

4.05 

-       .16 

1.49 

28 

.0 

0 

5 

4 

I 

LIVINGSTON 

AM 

70.8 

49.5 

60.2 

83 

17  + 

25 

29 

189 

c 

0 

2 

0 

3.04 

1.70 

18 

.0 

0 

6 

2 

1 

LONGVIEW 

AM 

70.6 

42.7 

56.7 

0.6 

85 

17 

23 

29 

264 

0 

0 

3 

0 

2.09 

-    1.76 

1.20 

28 

.0 

0 

3 

1 

1 

LUFKIN    CAA    AIRPORT 

70.2 

46.1 

58.2 

0.0 

84 

16 

26 

29 

230 

0 

0 

3 

0 

1.42 

-    3.29 

.41 

17 

.0 

o 

4 

0 

o 

; MADISONVILLE 

71.7 

49.2 

60.5 

84 

16 

27 

29 

178 

0 

0 

2 

0 

1.52 

-    2.18 

.53 

15 

.0 

0 

4 

2 

o 

MARSHALL 

AM 

71.0 

46. 3M 

58.  7M 

2.3 

85 

18 

216 

0 

0 

2 

0 

2.50 

-    1.49 

1.11 

28 

.0 

0 

4 

3 

1 

*T    PLEASANT 

AM 

71.1 

38.7 

54.9 

0.7 

84 

17  + 

21 

30  + 

310 

0 

0 

9 

0 

5.84 

2.29 

2.12 

14 

.0 

0 

6 

5 

2 

1  NACOGDOCHES 

AM 

71.6 

43.5 

57.6 

0.9 

85 

18  + 

25 

29 

247 

0 

0 

2 

0 

2.59 

-    1.86 

.80 

18 

.0 

0 

6 

3 

0 

1  PALESTINE 

AM 

71.2 

47.1 

59.2 

1.7 

84 

17  + 

25 

29 

202 

0 

0 

2 

0 

2.08 

-    1.93 

.84 

28 

.0 

0 

S 

2 

0 

'RUSK 

AM 

69. 9M 

48.  6M 

59. 3M 

84 

17 

26 

29 

200 

0 

0 

2 

0 

1.75 

.95 

28 

.0 

0 

4 

2 

0 

SPURGER    DAM    B 

AM 

70.2 

47.1 

58.7 

84 

17 

28 

30 

225 

0 

0 

2 

0 

2.34 

1.34 

18 

.0 

0 

5 

1 

1 

SULPHUR    SPRINGS 

AM 

69.3 

42.1 

55.7 

-    1.0 

81 

16 

22 

30+ 

288 

0 

0 

6 

0 

3.83 

.78 

1.28 

15 

.0 

0 

4 

3 

2 

TEXARKANA    DAM 

AM 

69.1 

41.7 

55.4 

85 

17 

26 

30+ 

302 

0 

0 

5 

0 

2.68 

1.45 

28 

.0 

0 

4 

2 

1 

(TYLER    A    NE 

AM 

70.3 

43.1 

56.7 

1.3 

84 

17 

22 

29 

269 

0 

0 

4 

0 

2.44 

-       .87 

1.51 

28 

.0 

0 

4 

1 

1 

! WARREN 

71.4 

47.0 

59.2 

84 

17  + 

24 

29 

211 

0 

0 

2 

0 

2.91 

1.18 

18 

.0 

0 

8 

2 

1 

WILLS    POINT 

AM 

70.0 

43.0 

56.5 

-     0.4 

84 

17 

21 

29 

263 

0 

0 

4 

0 

2.45 

-       .85 

1.50 

28 

.0 

0 

3 

1 

1 

DIVISION 

58.1 

2.83 

.0 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TRANS  PECOS  DIVISION 

ALPINE  AM 

BALMORHEA  EXP  PAN 

CHISOS  BASIN 

EL  PASO  WB  AIRPORT 

FORT  STOCKTON  AM 

LA  TUNA  1  S 

MARATHON 

MOUNT  LOCKE 

PANTHER  JUNCTION 

PECOS  AM 

PRESIDIO 

RED  BLUFF  DAM 

VAN  HORN 

WINK  CAA  AIRPORT 

YSLETA  AM 

DIVISION 

EDWARDS  PLATEAU  DIVISION 

BLANCO  AM 

BOERNE 

BRACKETTVILLE  AM 

BRADY  AM 

BUCHANAN  DAM  AM 

BURNET 

DEL  RIO  WB  CITY 

EDEN  1 

FREDERICKSBURG 

JUNCTION  CAA  AIRPORT 

KERRVILLE  AM 

LAMPASAS  AM 

LLANO  AM 

MASON 

MC  CAMEY 

OZONA  AM 

PRADE  RANCH 

ROCKSPRINGS  AM 

SAN  ANGELO  DAM  AM 

SAN  ANGELO  W8  AIRPORT       F 

SONORA 

TARPLEY  1  E 

UVALDE  AM 

DIVISION 

SOUTH  CENTRAL  DIVISION 

AUSTIN  WB  AIRPORT  F 

AUSTWELL  WL  REF 

8EEVILLE  5  NE  AM 

BISHOP 

8RENHAM  AM 

CORPUS  CHRIST  I 

CORPUS  CHRIST  I  WB  AIRPORT   F< 

CUERO  3  NW  AM 

FLATONIA 

GOLIAD 

GONZALES  2 

HALLETTSVILLE 

HONDO  AM 

■  ILLE 
LULINO  AM 

IELD  DAM  AM 

'   I A 

AM 
OAh  *(.  '       .      -POI-T       \- 
AM 

seouiM 

AM 
-H-t  AM 

Ml 

■ 

Ml 

AM 


69.0 

69.0 

71.9 

66.8 

69. 9M 

70.6 

69.3 

71.8 

69.  1 

69.9 

67.1 

69.3 

71.4 

68.9 
6b.  EM 
68.6 
67.1 
66.4 
68.0 
69. OM 
7  1  .  4  M 
71.  2 


71.2 
73.2 
73.  2M 

M 


36. 7M 
41.3 
42.4 
39.9 

41.0 

35. 6M 

35.1 

39.9 

45.8 

37.3 

44.7 

38.3 

39.8 

39.4 

35.' 


44.2 

47.0 

48.7 

38.3 

51.8M 

46.2 

49.6 

41.9 

45.7 


42.2 
43.7 
44. 6M 
41.2 
41  .6M 
41.5 
47.0 
42.1 
42.3 
4  3.0M 
45. 4M 
47.6 


50.  1 
56.0 
52.] 


72.4 

49.8 

72.5 

60.3 

73.5 

57.6 

50.8 

51.8 

74.  7 

5*. A 

71. 9M 

52. 9M 

74.2 

52.1 

'     . 

45.5 

!'•.   J 

. 

54.7 

49.2 

42.8 

51.6 

. 

48.7 

50.7 

. 

r. 

1     . 

1 

. 

. 

. 

M.4 

. 

. 

. 

. 

M 

M 

. 

. 

52. 6M 

56.0 

54.5 

53.3 

54.8 

51. OM 

52.  9M 

50.6 

57.7 

53.2 

58.2 

53.3 

54.0 

53.6 

51.5 

53.8 


56.6 

58.0 

60.3 

53.6 

60. 9M 

5B.4 

59.5 

56.9 

57.4 

55.5 

55.2 

55.8 

57.6 

57. 5M 

55.1 

55. 2M 

55.1 

57.1 

55.3 

55.2 

56. OM 

58. 4M 

59.4 

57.0 


60.7 
64.6 
62. 7M 
M 
61.1 
66.4 
65.6 
62.5 
61.5 
64.6 
62. 4M 
.... 
58.2 
62.  1 
65.4 
60.7 
57.8 
. 

6  2 . '. 
64.8 

60.8 

62.9 

60.1 


M 


1.1 
0.7 


0.3 
0.9 
1.1 

0.5 

0.1 


0.7 
0.5 
0.5 


1.4 
2.6 


1  .5 
0.6 


369 
269 

307 
343 
302 
404 
350 
425 
220 
347 
214 
5*5 
321 
337 
^96 


265 
224 
170 
337 
176 
227 
184 
246 
244 
289 
303 
294 
252 
2  38 
296 
289 
299 
243 
293 
297 
262 
226 
189 


184 
101 
126 

169 
85 

93 
148 

157 
I  o  'i 
I  32 
131 
224 
I  S2 
91 
I  /,' 

146 
I  I 

133 
108 

9  i 
171 

99 
]  14 
l  65 

94 

■ 

;  9  | 

I   J 


1.  10 

1.37 

1.48 

.24 

.77 

.57 

1.34 

.83 

1.69 

1.23 

.73 

.24 

.58 

.66 

.35 

.53 

.66 

1.20 

.15 


.87 

2.75 

.50 

.81 

3.91 

1.45 

.84 

1.22 

2.79 

.36 

1.30 

1.32 

.42 

.65 

.85 

.95 

.76 

.11 

1.  77 

1.76 

.76 

.71 

.  7  I 

1.28 

L  .49 

1,32 

.50 

1.0! 


See 


.44 

.70 

.56 

.40 

1.70 

1.32 
.72 
.66 
.58 
.45 


1.72 
.41 
.  14 

.90 
1.64 

.03 
2.07 

1  .64 
1.26 


.63 

.97 
2.04 

.64 
1.20 
1.75 
l  ,J9 
2.0/ 


1.19 

-     2.16 

1  .  !  ! 

J.41 

1. 91 

I  ,97 

.  10 

1  .  U, 

2.  \  1 

i  ,28 

1,69 

.20 
.52 
.23 
.09 
.25 
.06 
.10 
.21 
.10 
.00 
.19 
.16 
.14 
.32 
.07 


.53 
.15 
.10 
.87 
.73 
.53 
.07 
.59 
.37 

1.10 
.35 
.88 
.63 
.47 
.13 
.48 
.55 
.10 
.45 
.54 

1.00 
.  15 
.16 


.47 

4 

.87 

16 

.16 

27 

.33 

27 

1  .44 

16 

.72 

18 

.32 

27 

.39 

28 

1.98 

4 

.27 

27 

.59 

27 

.59 

5 

.27 

4 

.21 

27  + 

.35 

27 

.49 

28 

.36 

4 

.06 

27 

.67 

12 

.68 

2  7 

.24 

27 

.30 

4 

.25 

12 

.68 

4 

.44 

18 

.66 

4 

,25 

27 

,50 

28 

.45 

14  1 

.  )5 

'. 

.HII 

1  8 

.61 

18 

.  J9 

18 

i  .  I  n 

1  / 

.66 

1  B 

.57 

1  B 

,50 

1  / 

.  10 

HI 

0  0 

8  1 

0  0 
0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 


0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 


0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 


0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

.   r.,M., 


CLIMATOLOGICAL  DATA 

TEXAS 

CONTINUED 

NOVEMBER    1951 

S'anon 

Temperature 

Precrp 
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No    c 

1  Da,.s 

Sue 

~.  Sleel 

No  of  Odyi 

ai 

Mm 

« 

«    e 

Si    E 

o 

|  J  1 

K 

° 
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Q 

a  o 

1 

1 

s 

<  1 
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< 
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i 

Q 
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S~ 

"- 
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1 

£  e   § 

0 

Q 
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1    o 

Q 

s 

o 

o 
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GALVESTON    we    CITY 

R 

69.7 

58.8 

64.3 

0.7 

80 

17 

35 

29 

102 

0 

0 

0 

0 

1.39 

-    2.45 

.49 

28 

•  0 

0 

4 

0 

o 

GALVESTON    WB    AIRPORT 

69.9 

58.4 

64.2 

0.8 

81 

15 

36 

29 

107 

0 

0 

0 

0 

1.41 

-    2.78 

.42 

28 

.0 

0 

5 

0 

0 

HOUSTON    WB    CITY 

R 

71.3 

55.2 

63.3 

1.4 

84 

17 

32 

29 

133 

0 

0 

1 

0 

1.65 

-    2.30 

.53 

14 

.0 

0 

5 

1 

0 

HOUSTON    WB    AIRPORT 

71.0 

53.9 

62.5 

1.6 

84 

15 

31 

29 

145 

0 

0 

1 

0 

1.32 

-    2.86 

.39 

14 

.0 

0 

6 

0 

0 

LIBERTY 

AM 

74.6 

51.1 

62.9 

1.9 

88 

17 

28 

29 

138 

0 

0 

2 

0 

3.09 

-       .83 

1.00 

18 

.0 

0 

4 

i 

1 

MATAGORDA 

73.7 

56.7 

65.2 

1.8 

83 

17  + 

31 

29 

98 

0 

0 

1 

0 

1.22 

-    1.96 

.33 

14 

.0 

0 

5 

0 

0 

MAURBRO 

AM 

72.0 

53.8 

62.9 

83 

18 

32 

30+ 

126 

0 

0 

2 

0 

2.05 

1.27 

18 

.0 

0 

5 

1 

1 

NEW    GULF 

AM 

73.2 

53.9 

63.6 

84 

18  + 

29 

29 

130 

0 

0 

2 

0 

1.54 

.73 

18 

.0 

0 

4 

1 

0 

PALACIOS    CAA    AIRPORT 

72.9 

55.4 

64.2 

84 

17 

32 

29 

114 

0 

0 

1 

0 

2.14 

.77 

13 

.0 

0 

6 

1 

0 

PASADENA    HOUSTON 

AM 

72.3 

53.5 

62.9 

85 

16 

31 

30 

135 

0 

0 

2 

0 

1.61 

.58 

18 

.0 

0 

H 

1 

0 

PIERCE 

AM 

72.8 

53.2 

63.0 

1.3 

85 

18 

30 

29 

132 

0 

0 

2 

0 

1.  15 

-    2.47 

.47 

18 

.0 

0 

H 

0 

0 

POINT    COMFORT 

74.0 

56.3 

65.2 

83 

17  + 

33 

29 

91 

0 

0 

0 

0 

1.13 

.52 

18 

.0 

o 

5 

1 

0 

PORT    ARTHUR 

AM 

69.8 

54.9 

62.4 

0.9 

82 

16 

30 

29 

145 

0 

0 

2 

0 

1.77 

-    1.94 

1.20 

18 

.0 

0 

3 

1 

1 

PORT    ARTHUR    WB    AIRPORT 

R 

70.3 

52.0 

61.2 

1.9 

82 

17  + 

30 

29 

170 

0 

0 

1 

0 

2.74 

-       .82 

.94 

14 

.0 

0 

6 

-■■ 

0 

PORT    LAVACA 

AM 

73.8 

56.9 

65.4 

1.5 

85 

16 

35 

29 

91 

0 

0 

0 

0 

1.68 

-    1.02 

.54 

18 

.0 

0 

5 

2 

0 

PORT    OCONNOR 

AM 

71.6 

59.5 

65.6 

82 

18  + 

36 

29 

86 

0 

0 

0 

0 

1.49 

.47 

14 

.0 

0 

5 

0 

0 

ROSENBERG 

72.  8M 

53. 2M 

63. OM 

85 

17+ 

28 

29 

136 

0 

0 

1 

0 

1.06 

-    2.23 

.35 

14 

.0 

0 

3 

0 

0 

SUGAR    LAND 

AM 

73.6 

53.6 

63.6 

2.7 

85 

16 

29 

29 

117 

0 

0 

1 

0 

3.  11 

-       .54 

1.60 

15 

.0 

0 

5 

2 

1 

THOMPSONS    3    WSW 

AM 

73. 3M 

54. OM 

63. 7M 

85 

18+ 

34 

30+ 

116 

0 

0 

0 

0 

1.57 

.64 

15 

.0 

0 

4 

1 

0 

VICTORIA    WB    AIRPORT 

R 

72.7 

54.5 

63.6 

-    0.2 

84 

17 

34 

29 

122 

0 

0 

0 

0 

1.12 

-    1.11 

.45 

12 

.0 

0 

4 

0 

0 

WILLIAM    HARRIS    RESVR 

AM 

73. 9M 

56. 1M 

65. OM 

83 

16+ 

94 

0 

0 

2 

0 

.98 

.29 

4 

.0 

0 

4 

0 

0 

DIVISION 

63.6 

1.70 

.0 

SOUTHERN    DIVISION 

AGUA    NUEVA 

.30 

.30 

14 

.0 

0 

1 

0 

0 

ALICE 

ARMSTRONG 

AM 

73.9 

54.1 

64.0 

89 

18 

37 

29 

109 

0 

0 

0 

0 

.59 

.33 

28 

.0 

0 

3 

0 

0 

CARRI20    SPRINGS 

AM 

72.9 

53.9 

63.4 

1.5 

85 

10 

36 

29+ 

119 

0 

0 

0 

0 

.60 

.41 

.22 

4 

•  0 

o 

2 

o 

o 

,    COTULLA    CAA    AIRPORT 

72.4 

52.0 

62.2 

84 

17  + 

36 

29 

149 

0 

0 

0 

0 

.78 

.42 

27 

•  0 

o 

2 

0 

0 

CRYSTAL    CITY 

70.2 

52.1 

61.2 

81 

13 

35 

29 

157 

0 

0 

0 

0 

.25 

.11 

28 

.0 

0 

1 

0 

0 

DILLEY 

AM 

72.1 

50.8 

61.5 

-    0.3 

85 

17 

35 

30+ 

157 

0 

0 

0 

0 

.61 

-       .73 

.42 

4 

.0 

o 

2 

o 

0 

EAGLE    PASS 

AM 

71.0 

50.1 

60.6 

-    0.2 

83 

10 

34 

29 

154 

0 

0 

0 

0 

.38 

-       .68 

.15 

28 

.0 

0 

2 

0 

0 

ENCINAL    3    NW 

AM 

74.3 

51.3 

62.8 

-    0.5 

88 

17  + 

34 

30 

140 

0 

0 

0 

0 

.82 

.29 

.35 

27 

.0 

o 

2 

o 

0 

FALFURRIAS 

AM 

75.0 

56.1 

65.6 

-    0.5 

89 

18 

40 

30  + 

90 

0 

0 

0 

0 

.76 

.64 

.51 

4 

.0 

o 

2 

1 

o 

FOWLERTON 

74. OM 

52.  OM 

6  3.0M 

86 

17 

147 

0 

0 

0 

0 

.59 

-       .79 

.30 

28 

.0 

o 

2 

0 

o 

HEBBRONVILLE 

AM 

76. 3M 

55. OM 

65. 7M 

87 

18  + 

38 

30  + 

90 

0 

0 

0 

0 

.76 

-       .33 

.40 

4 

.0 

0 

3 

o 

o 

LA    PRYOR 

71.3 

50.6 

61.0 

3.0 

83 

9 

34 

29  + 

154 

0 

0 

0 

0 

.51 

-       .59 

.24 

28 

•  0 

0 

3 

0 

o 

LAREDO    WB    AIRPORT 
MIRANDO    CITY 

R 
AM 

74.4 

55.6 

65.0 

-    1.0 

86 

10 

39 

29 

92 

0 

0 

0 

0 

.58 

-       .39 

.29 

27 

.0 

0 

2 

0 

0 

PEARSALL 

POTEET 

70.7 

53.6 

62.2 

84 

16 

33 

29 

152 

0 

0 

0 

0 

.69 

.50 

4 

•  0 

o 

2 

1 

o 

RIO    GRANDE    CITY    2    ESE 
TILDEN 

AM 

77.3 

56.5 

66.9 

0.9 

93 

18 

41 

30 

70 

2 

0 

0 

0 

.64 

-       .29 

.45 

4 

.0 

0 

2 

o 

o 

AM 

73.5 

51.7 

62.6 

87 

17 

35 

29 

131 

0 

0 

0 

0 

1.14 

.43 

27 

•  0 

o 

4 

0 

0 

o 

WINTER    HAVEN    EXP    STA 

71.6 

50.6 

61.1 

86 

9 

36 

19 

154 

0 

0 

0 

0 

.43 

.14 

28 

2 

0 

DIVISION 

63.1 

.61 

.0 

LOWER    VALLEY    DIVISION 

BROWNSVILLE    WB    AIRPORT 

R 

76.5 

60.0 

68.3 

0.5 

85 

17+ 

42 

29 

53 

0 

0 

0 

0 

1.61 

.06 

1.24 

3 

.0 

o 

2 

1 

HARLINGEN 

AM 

76.4 

59.4 

67.9 

0.3 

87 

18  + 

39 

29 

64 

0 

0 

0 

0 

1.73 

.16 

.91 

4 

.0 

0 

4 

o 

MC    ALLEN 

77.3 

58.2 

67.8 

90 

17 

41 

29 

58 

1 

0 

0 

0 

1.  19 

.93 

3 

.0 

0 

2 

o 

MC    COOK 

77.6 

56.3 

67.0 

90 

17 

38 

29 

70 

1 

0 

0 

0 

.97 

.44 

3 

.0 

0 

3 

o 

MISSION 
PORT    ISABEL 

AM 

76.0 

58.4 

67.2 

0.1 

89 

18 

44 

30  + 

62 

0 

0 

0 

0 

1.00 

-       .24 

.66 

4 

.0 

0 

3 

o 

75.6 

63.8 

69.7 

0.4 

86 

13 

44 

29 

46 

0 

0 

0 

0 

1.30 

-       .73 

.88 

3 

•  0 

o 

4 

o 

PORT    MANSFIELD 

AM 

73.4 

60.6 

67.0 

86 

18 

41 

30+ 

73 

0 

0 

0 

0 

1.02 

.52 

4 

.0 

o 

3 

0 

o 

RAYMONDVILLE 

AM 

76.1 

58.2 

67.2 

2.8 

87 

2  5+ 

39 

29 

73 

0 

0 

0 

0 

1.80 

.29 

.69 

4 

.0 

0 

3 

SAN    BENITO 

AM 

76.7 

58.0 

67.4 

0.4 

87 

12 

39 

29 

73 

0 

0 

0 

0 

1.75 

.41 

1.12 

4 

.0 

0 

5 

I 

WESLACO    2    E 

77.1 

59.6 

68.4 

89 

17 

39 

29 

59 

0 

0 

0 

0 

1.41 

.99 

3 

2 

0 

DIVISION 

67.8 

1.38 

.0 
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DAILY  PRECIPITATION 


2 

Day  of  month 

Station 

o 

E- 

12        3 

4 

5    J    6 

7    1    8    |    9 

10          11     |     12 

13  |    14  1    15 

16 

17    | 

18 

19      20      21 

22       23   i    24 

25      26      27 

28       29   ; 

30 

31 

ABERNATHY 

•  41 

.24       .03 

.10 

.04 

ABILENE    WB    AIRPORT               R// 

.71 

.01       .47       T 

.07 

.02 

.13 

•  01 

T 

ACKERLY    3    SE 

.20 

.10 

.10 

AGJA     NJEVA 

.30 

.30 

ALBANY 

.58 

.23 

.06 

T 

.29 

ALICE 

.59 

.16 

T 

•  10 

•  33 

ALPINE 

.45 

.15 

.10 

.20 

ALTO    5    SSW 

3.02 

.03 

1.46 

.51 

.27 

.73 

ALVARADO 

2.55 

1.05 

.15 

.10 

1.25 

ALVIN 

1.43 

.35 

.14 

.06 

.88 

AMARILLO    WB    AIRPORT            R// 

.60 

.02 

.12 

.02 

.38 

T             .04 

.02 

ANAHUAC     6    E 

1.19 

,60 

•  39 

ANDERSON 

1.28 

.48 

.20 

T 

.11 

.20 

.12 

.17 

ANGLETOht    A    NE 

1*33 
2.66 

.42 

.08 

.09    1.37 

.02 
.15 

.61 
.15 

.20 
.90 

ANSON 

ANTELOPE 

.77 

.37 

.01 

.  10 

.29 

ARANSAS     PASS 

2.76 

.42 

.15 

1.90 

.29 

ARCHER     CITY 

1.42 

1.07 

.15 

.20 

ARLINGTON 

2.53 

.55       .65 

.09 

.12 

1.12 

ARMSTRONG 

ARTHUR    CITY 

3.63 

.30    2.16 

.07 

.21 

.89 

ASPERMONT 

.44 

.22 

.22 

ATHENS    2    SSE 

3.40 

T 

1.66 

1.72 

ATLANTA 

3.69 

.07       .03 

.62       .24 

•49 

2.24 

AUSTIN    WB    AIRPORT                  R 

.87 

T 

.47 

T 

T             .12 

T             .01       T 

T 

.09 

.15 

T 

•  03 

AUSTIN    DAM 

.91 

.40 

.05 

.14       .02 

.  10 

•  20 

AUSTIN   HWY   2  90    BRIDGE 

1.11 

.45 

.20 

.05       T 

T 

.19 

.22 

AUSTWELL 

3.22 

.17 

.03 

.60 

.36      T 

1  .76 

•  17 

•  13 

AUSTWELL    WL    REF 

2.75 

.24 

.05 

.73 

.65       T 

.5)7 

.15 

.06 

BAKERsFIELO 

.00 

BALLINGER   2    N 

1.07 

.80 

.08 

.06 

.02 

•  09 

8ALHORHEA    EXP     PAN 

.52 

.52 

T 

BALHORHEA    GRAEF    RANCH 

1.09 

1.02 

.07 

BARNHART 

BAY    CITY    WATERWORKS 

1.51 

T 

.27 

.04       T 

.02 

.05       .08 

T 

.04 

■  59 

.02 

•39      .01 

T 

BAYTOWN 

2.30 

.30 

.65 

1.10 

.10 

•  15 

9EAUMONT 

1.76 

.25 

.04       .07 

,66 

.17 

.57 

BEAUMONT     EXP     FARM 

2.17 

.31 

.02 

.16 

.04       .10 

.46 

T 

.57 

.02 

.47 

BEOIAS 

1.15 

.15    1.00 

3EEVILLE    5    NE 

.50 

.08 

.12 

.16 

.14 

8ELTON    DAM 

1.02 

T             .07       .08 

T 

•  12 

T 

.75 

BENBROOK    DAM 

1.87 

.25       .57 

.07 

.04 

.06 

.86 

BENJAMIN 

.86 

.83 

.03 

BIG    SPRING 

.89 

.78 

.09 

.02 

BIG   WELLS 

.88 

.41 

T 

.10 

.15 

.07 

.15 

BISHOP 

.81 

.14 

.25 

.09 

.33 

BLANCO 

1.58 

.53 

T 

.41       .13 

T 

.09 

.04 

.38 

BLANKET 

1.42 

.66                     .16 

.13 

.47 

BLEWETT 

.24 

.02 

.01 

.03       .01 

.17 

BOERNE 

•  33 

.07       T             .01 

.08 

.02 

.15 

BON    WIER    2    E 

3.51 

.22 

.  15 

.18       .13 

.08 

1  .77 

.11 

•  87 

60NHAM 

3.29 

.35     1.49 

.25 

.12 

1*06 

BOOKER 

.56 

.21       .02 

.33 

BOGUILLAS    RANGER    STATION 

.17 

.04 

.02 

.03      .06 

SORGER 

•  66 

.23 

.43 

T 

BORGER    3    w 

.87 

T 

.31 

.52 

T 

.04 

BOWIE 

1.43 

.67 

.29 

.11 

.05 

.31 

BGXELDER 

7,90 

.80 

.80 

3.70 

1.20 

.40 

1.00 

BOYD    3    SE 

1.25 

.05 

.35       .32 

.04 

.03 

.46 

BRACKETTVILLE 

.48 

.07 

.10 

.05 

.04 

.06 

.05 

■01 

B»AOY 

1.10 

.87 

T 

T                           T 

.23 

BRAVO 

.86 

.81 

.05 

BRAZOS 

1.46 

.90 

.16 

.40 

'."IOGE 

1.01 

.45       T 

.01 

.08 

.35 

.06 

.06 

3.91 

.27 

.49 

.53      .15 

1  .44 

.23 

.42 

.36 

BRIDGEPORT 

3.02 

1.85      .25 

.35 

.17 

.40 

6ROHSON 

3.83 

.06 

.02 

.08 

1.04       .66 

.08 

1,2] 

.45 

.21 

*    i    E 

.99 

.06       .93 

-       'ILLE    WB    AIRPORT    R 

1.61 

.06    1.24 

.02 

.05 

.01 

T 

.21 

T 

1.47 

.95       .07 

.13 

.09 

T 

.23 

'  '•    DAM 

1.37 

.11       .02       .40 

.03 

.04 

.04 

.73 

3.43 

T 

.20       .43 

.30 

.91 

.54 

1.05 

T 

1     NE 

.45 

.05 

.20 

.20 

BULVERDC 

.55 

.22 

.28       .03       T 

T 

T 

.02 

-ILL 

1.00 

.50 

.50 

. 

1.72 

.  10 

.  i-i 

2.33 

.14       .70 

.05 

.18 

1.26 

•UWLIHGT',..         .    . 

.94 

.21 

T 

T             .04 

.06 

•  10 

.53 

1.48 

.02 

.08       .26 

.  12 

.11 

.53 

.31 

.05 

1.41 

.90 

.35 

.20 

.16 

.- 

1.05 

.43 

. 

.*» 

.  10 

.15 

.35 

.11 

1.41 

1.34 

.07 

■    2    t 

.It 

.  16 

.»> 

.43 

T 

T 

CAMOfLARlA 

.!« 

.10 

T 

.19 

.05      T 

,i  i 

.34 

.06 

'«W»     -. 

.55 

.10 

T 

.  10 

.20 

.15 

.to 

1 

.08 

.01        .01 

.01 

.01 

.01 

.07       .01        .05 

.12 

i         2*24 

.OS 

.  15 

.10 

T 

1.15 

T             T 

j.i  / 

.48 

I.6U 
.66     1.40 

.15 

.29 

r 

.71 
.10 

.17 
T 

.92 

.  72 
.80 

•  10 

.01 

T               .15        .45 

.   ", 

.02 

.25 

.01 

.63 

■  M 

■  11 

.05 

.53 

.'0 

.1/         .01 

■04      •  If 

.0'. 
.96 

./i    1*21 

■ 

.02 
./4 

.07 
1.1/ 

.  )2 
■21 

1 

I 

T 
.05 

.30 

.03 
.//  i 
.03 
.50 
.20 

1.20 

.0'- 

.44 

■  27      . 0  2 

.11 

.02 

■ 

.   »4 

.•; 

■ 

■  21 

.40 

.44 

•  II 

.•5 

.0) 

i ..-/ 
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TEXAS 
NOVEMBER    1958 


COHTIJCTJED 

•3 

O 

H 

Day  oi  month 

Station 

1    |    2    |    3 

4    |    5    |    6 

7        8        9 

10   |    11    |    12   |    13   |    14   |    15 

16       17       18 

19       20      21 

22      23      24 

25      26      27 

28      29 

30 

31 

CdEMAN 

COLLEGE    STATION    CAA   AP 

1.56 
2.23 

T 

.47       T 

1*20 
.56       .06 

.22       .14 

.60       .06       .03 

.09 
.13       .14       .36 
.27 

T 

.32 

T 

T 

T 

.11 

COLORADO   CITY 
COLUMBUS 

.46 

3.04 

.26       .31 

1.28       .18 

.70 

.36 

.18 

T 

COMAKCHE 

1.15 

T 

cokstock 

.33 

.03 

.07 

.  77 

.15 

.04 

.OB 

CflNLEN 

'OUROE 

ooper 

•  81 
2*34 

3.05 

.30      T 

.42 
1.05 
.55 

.03       .02    1.35 
.62 

.10 

.12 
1.36       .02 

COPE   RANCH 

.55 

COPPERAS  COVE 

1.89 

.10       .08       *55 

.02       .09 
T 

.04       .72 
.11       .12 

T             .44       .10 

1.05 

CORNUDAS    SERVICE    STATION 

.59 

•  59 

.27 
.32 

CORPUS    CHRIST! 

1.45 

.26 

.03 

•  13 

CORPUS   CHRISTI    WB    AP         R 
COR51CANA 

.64 
2.2T 

.27 

.01       T 

.01 

.12       .18 

1.43 

COTULLA 

.75 

.35 

.35 

.05 
.07 

T 

COTULLA    CAA    AIRPORT 

•  78 

.07 

.22      T 

COTULLA    HILLJE    RANCH 
COX   RANCH 

.75 

.45                     .05 

.06       .05 

.14 

CRESS ON 

CRIDER   RANCH 
CROCKETT 

CROSS YTON 

•  46 

1.78 
1.03 

.08      .01 

.64 
.07       .86 
2.00 
.56 

.05       .02       .48 
.10 
.05 
.40 

.02 

.46 
.48 
T 

CROSS    PLAINS    NO    1 
CROWELL 

2.21 

•  98 

CRYSTAL    CITY 
CUERO   3   NW 

.25 
1.22 

.07       .02       T 
.18       .08 

T            T 

.04 

T 

.13       .06       .01 

T            T 

.33 

T                           .02 

.11       T 
.39 

.03 

CYPRESS    1    SW 

3.12 

.30 

.17 

.75     1.20 

.70 

.40 
.26 

CYPRESS    MILL 
D  AC  US 

1.06 
3.40 

.42 
.25       .24 

■  24 

.26 

1.81                     .56 

DAlNGERFIELD    9    S 

2.75 

.25       .64 

T             .02       .23 
•19       .27 
.06       .19 
T            .50      .21 

.33 

.01 
.81 
.09 

1.61 

DALHART    CAA    AIRPORT 

DALLAS    WB    AIRPORT                  R// 

OANEVANG 

•  47 
2.  48 
1.26 

.21       .09 

T 

T          1.26       T 
.03       .02       .01 

.16 
.12 

T 

DARROUZETT 

.38 

.05 

DAVlLLA 

1.89 

1.50 

.39 

X    LONG    RANCH 

.65 

.60 

.05 

.48 
1.60       .04 
.05       .04 

DECATUR 
DEKALB 

1.60 
4.56 

T 

.04 

.18       .72 
2.26      .33 

T                           .03 

•09       .13 

.03       .08       .20 

T 

T                           .07 

.05 

DEL   RIO    KB    CITY 

.24 

T 

T 

T 

T 

DEN  1  SON    DAM 

DENTON 

OENTON    EXP    STATION 

DEWEYVlLLE 

DIALVILLE    2    W 

1.66 
1.56 
1.53 
3.45 

2.00 

T 

T 

.96       .06 
.86 

.84 

.47 

.08       .12 
.04       .06 
.03       .13 

2.81 
.53       .03 

T 

.22 

.26 

T                           T 

.10 

.09 
.60 
.27 
.64       T 

.87 

.11 

0IU.EY 
DINE  BOX 

.61 

2.17 

.42       .01       T 
.16       .30 

.02 
.36       .07 

.12       .25       .18 
.38 

.03 

.13 

.73 
.07 

DINMJTT    6    E 

.85 

.40 

14 

•  07 

OOOLE    2    N 

1.46 

1*25 

■  40 

DOSS 

.92 

.52 

DRYER    1    NW 

1.65 

T 

.80 

.06 

.27       .09 

T             .03 

.22 

.16 
.27 
T 
.06 

DUBLIN 

1.15 

T 

.01       .58       .19 

.04                     .06 

DUMAS 

.59 

.05 

.45 

.60       .62 

.54 

.05 

.16 

DUNDEE    6    NNW 

.72 

EAGLE    MOUNTAIN    LAKE    DAM 

2.45 

.65                   -10 

EAGLE    PASS 

.38 

.06       .01 

.02 

T 

.02 

.15 

.12 

EASTLAND 
EDEN    1 
EDNA    3    SW 
EDOM    1    W 

.77 
3.41 
3.53 

•21      .03 

T 

T 

.59 

.55      .35      .01 

1.38 

.05 
.12       .03       .93 
•60       .09 

.06 
1.15 
1.46 

.05 
.03 
T 

EL   CAMPO 

EL    PASO    WB   AIRPORT               R 

2.50 
.20 

.40       .20 

.01 

.20 
.04 

.20    1.30 
.09       .04 

.10 
.01        .01 

.10 

T 

ELDORADO    19   SW 

•  43 

•  43 

.30 

.86       .65 

.13 

ELECT RA 

EMORY 

.72 

4.52 

.29 

•19    1.40 

.11 

.55 

.35 

.05 

.03 

EMCINAL    3   NW 

•  82 

.01 

.33       .05 

.06 
T             .13       .12 

.07 

T 

ENGLENAN   6ARDEN 
FUNIS 

1.23 

2.02 

.20       .70 

.20 

T 

T 

T             .05       .29 

1.43 

EVAOALE 

3.36 

.37 

.07 

•23      .40 

•05       .07       .96 

.08 

.06 

FABENS    1 

.19 

.04 

.09 

FAIR   OAKS    RANCH 

.35 

T 

.23 

T 

.12 

.70 
•  20 

FAIRFIELD 

1.73 

.2  8      .50 

•  25 

.05 

FALFURRIAS 

•  76 

T 

.51 

FALLS   CITY   A    WSW 

•  98 

.23       .22 

1.13 

FARMERSVILLE 

2*98 

T          1.39 

T                           .46 

FERRIS 
FIFE 

1*82 

.41 
.90 

.12       .19 
.01 

.02 

1.10 
.20       .05 

FISCHERS    STORE 

FLATONIA 

2.79 

1.96 

.05 

FUNDI 

•  48 

.48 

FLORESVILLE 

2.90 

.53       .02 

2.0C 

•  13 

.33 

.02 

.02 

r'LOYDADA    2    SH 

•  31 

.15       .01 

T 

FLOYDAOA    9   SE 

•  26 

.23       .03 

T 

•  53 

FLYING    V    RANCH 

1*03 

.50 

.24      .06 

FOLLETT 

•  30 

T 

FORESTBURG 

3.52 

T         2.15 

.93       .12 
T             T 

.02 

.30 
•  03 

FORSAN 

•  46 

.43       T 

.24 
.15 
.  76 

FORT    DAVIS 

•  26 

.02 

FORT    STOCKTON 

.40 

.25 

.09       .12 

.14 

T 

FORT    WORTH   WB    AIRPORT       R 

2.26 

T 

1.15      T 

FORT    WORTH   VICKERY    BLVD 

2.36 

T 

.2  5       .94 

.06       T             .15 
•  86 

.11 

.96 

FOUR   NOTCH    GUARD    STA 

1.69 

.20       .05 

.35 

.30 

FOWLERTON 

.59 

.04 

.25 

.3' 

0, 

FREDERICKSBURG 

.57 

.03 

.04 

.03 

•02       .03 

.35 

.02 

.55 

•  0 

FREE PORT    1    NE 

1.60 

.02 

.46       .08       .01 

.10 

.20 

.08 

FREER 

.61 

.33 

.02 

•  Oi 

T 

T 

FRIO  TOWN 
FftiONA 

FROST 

•  28 

T 

.24 

1.81 

*2Z 

.24 

1.41 

FUNK    RANCH 

•  38 

.37 

•  01 

GAIL 

.85 

T 

.65 

.02 

T 

T 

.35 

.49 

.0. 

GAINESVILLE 

2.22 

.05    1.0 

•75      .02      .o; 

GALVESTON   WB    CITY                 R 

1.3S 

.02 

.23       T 

.24      .o: 

•29       .OS 

.0 

GALVESTON    WB    AP 

1.4] 

.03 

.34       T 

.11       T 

•36       .12 

.03 

GARDEN   CITY    1    E 

•  54 

.35 

•  16 

GARZA    LITTLE    ELM    DAM 

2.2^ 

.60       .4 

.08       .04       .2 

.7 
.1 

.80 

GATESVILLE 

1.6" 

•  2 

3                                   .5. 

.16 

.09 
.66 
1.59 

.0 

GEORGE    WEST 

1.1! 

■  11 

.09 

.4 

■>       .15 

GID01NGS 

2.0< 

.26       .37 

.40       .1 

.04       ,2 

GILMER 

2.31 

.29       .2 

.02                     .2( 

GIRV1N 

•  54 

.40 

.1 

I 

.0 

i 

GLADEWATER 

- 

" 

.5 
.4 
.2 

.3 

GOLD 

1.0 

.18 

)       .09 

7       T 

GOLOTHWAITE 

2.1 

.03    1.49 

.05       .05 

GOLIAD 

•  3 

.0 

.06 

T 

CONTINUED 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


GOLIAD  6  NE 

GOLIAD  1  SE 

GONZALES  1 

GONZALES  2 
GRAHAM 

GRANBURY 

GRANDFALLS  3  SSE 
GRAPELANO 

GRAPEVINE  OAM 
GREENVILLE  2  SW 

GROVETON 

GRUVER 
GUNTER 
GUTHRIE 
HAGANSPORT 

MALLETTSVILLE 
HAMILTON  2  NW 
HAMLIN 
HARLETON 
HARLINGEN 

HARPER 
HART 
HARTLEY 
HASKELL 
HASKELL  6  NW 

HAWKINS 
HAYNES  RANCH 
HEBBRONVILLE 
HEMPSTEAD 
HENDERSON 

HENCY 
HENRIETTA 
HEREFORD  1 
HEWITT  1  SE 
HICO 

HJGGINS 
HILLSBORO 
HITCHLAND 
HONDO 
HONEY  GROVE 

MORDS  CREEK  DAM 

HORGER 

HOUSTON  MB  CITY         R 

HOUSTON  WB  AIRPORT 

HOUSTON  ALIEF  R 

MOJSTON  BARKER 
HOUSTON  DEER  PARK 
HOUSTON  HEIGHTS 
HOUSTON  HIDDEN  VALLEY 
HOUSTON  MISSOURI  CITY 

HOUSTON  NORTH  HOUSTON 
HOUSTON  SAN  JACINTO  DAM 
HCJSTDN  SATSUMA         R 
HOUSTON  SPRING  BRANCH 
HUMBLE 

HUMBLE  PUMP  STATION 

HUNT 

HUNTSVILLE 

MYE 

IMPERIAL 

INDIAN  GAP 

IG*A  PARK  EXP  STATION 
JACKSBORO 

-ILL  GUARD  STA 
JACKSONVILLE  EXP  STA 

JACKSONVILLE 

JANES  RIVER  RANCH 

JARPELL 

JASPER 

JEOOO 

JEFFERSON 

JOHNSON  RANCH 

JONES  C  BAR  B  RANCH 

-  OAHCM 

JOURDAHTOh  A  SSE 

JUNCTION  CAA  AIRPORT 

C  [TV 
KAIY  WOLF  HILL 


1.2* 
1.30 
1*13 


1.55 
2.7* 

1.65 


1.89 
3.26 
2.28 


3.06 
1.36 

1.15 

1.1* 


10   11   12 


.13   14   15 


.0*  1.00   .25 


*8* 
1.00 


22   23  I  24   25 


27   28   29   30   3 


ClfT 


.27   T 
.5*  1.05 


1  .)!. 

l.*0 
-14-   .17 

.  »*   .fc'j 

■94  .it 

i.  || 


DAILY  PRECIPITATION 


Station 

■a 

Day  of  month 

12        3 

4    |    5    [    6 

7      |      8            9 

10   |    11    |    12 

13       14   |    15 

16   1   17   1    18 

19       20      21 

22      23      24 

25      26      27 

28      29 

30 

31 

LLANO 

LOCKHART    2    NW 

1*23 
.93 

.02 

.01 

.50 

.02       .57 

.15 

.26 

.75 

.63 

1.60 

LONETA 
L0H6    LAKE 

2.35 

2.42 

T             T 

.32       .05 

.33                     .62 

1.10 
1.20 

LONGVIE* 

2.09 

.41 

.02                     .46 

LOOP 

1.43 

1.43 

LORENZO 

.ubbock 

•  48 

.20       .23 

.05 

T 

.UBBOCK    WB    AIRPORT 

.34 

.32 

T            T 

T 

T                          T 

.01 

•  01 

LUFKIN   CAA   AIRPORT 

1.42 

.05                     .08 

T 

.38 

.41       .28 

.16 

.04 

T 

LU11NG    1    SE 

.95 

.31       .11       T 

T             T 

T                           .04 

.49 

LYNIHAVEN    RANCH 

.87 

.27 

.40 

.20 

KAOISOMVILLE 

1.52 

.18       .03 

.53 

.27 

.51 

MA6NOL 1  A 

•  9A 

T             .25 

.44 

NAHCHACA 

1.26 

|M 

.53 

.20 

MANSFIELD 

1.30 

.40 

.90 

MANSFIELD    DAN 

.76 

.38       .01 

•06       .01 

.04 

.10 

•  24 

MARATHON 

.10 

MARCO 

NARFA    14    S 

MARL  IN 

1.10 

T 

T             .10 

.10 

.10       .05 

.50 

.25 

MARSHALL 

2.50 

.19       .69 

.51 

1.11 
.32 

MARTIN    RANCH 

•  38 

•  06 

MARYS   CREEK 

1.65 

T             .50       .36 

.06                     .05 

.68 

T 

MASON 

.73 

.47 

.21       .05 

MATADOR 

•  30 

T            .16 

.14 

T             T 

T 

MATA60RDA 

1.22 

.27       .07 

T            .33 

.15      .21 

T 

■  19 

NAUD 

3.76 

.89    1.10 

.10                   .29 

1.36 

MAUR8RO 

2.05 

.13       .11 

.15      .09 

1.27 

.30 

NC   ALLEN 

1.19 

.08       .93 

.03 

.04 

.11 

MC   CANEY 

.24 

.06 

.13 
.27 

.05 

MC   COOK 

.97 

.04       .44 

.20 

•  02 

MC  OONALO   STORE 

.77 

.60 

.17 

.87 

MC    GRE60R 

2.08 

.48 

•  73 

•  50 

NC    INTOSH   RANCH 

1.40 

.90 

«C   KINNEY 
4EHPHIS 

3.08 
•  39 

T 
.12 

1.51       .12       .27 
.25 

1.16 
.02 
•  1* 

MENARD 

•  94 

.80 

NENTONE 

.00 

MENZIES    AL    RANCH 

MERCEDES    7   S 

1.51 

.19 

1.06       .02 

.10 

.04 

•09       .01 

MERRILL    RANCH 
MERTZON 

.39 

.28 

.02 

.03 

.06 

MEXIA 

1.60 

T 

.30      T 

T             .10 

1.20 

Ml  AN  I 

•  07 

T 

.05 

•  02 

NIDLAND   WB    AIRPORT               R// 

.88 

.84       .01 

T             T 

.03 

MIDLAND   A    ENE 

.59 

•  59 

MIDLOTHIAN 

1.70 

.60 

.40 

.40 

MILLER    RANCH 

•  40 

NINEOLA 

5.37 

T 

1.04       .66 

.64     1.64       .04 

1.35 

NINERAL   HELLS   CAA    AP 

1*22 

.01       .71 

.14       .06 

.22 

.08 

T 

NIRANOO   CITT 

M I SS I  ON 

1.00 

•  18 

.66 

.05 

.17 

NOBEETIE        2    S 

•  73 

.56 

T 

MONTAGUE 

1.35 

.61 

.28       .16 

.04 

•  26 

MONTGOMERY 

2.20 

.18       .05 

.54 

1.06 

.03 

.34 
.30 

MORGAN   MILL 

1.80 

1.50 

NORSE 

.85 

.65 

T 

NORTON 

.51 

.51 

MOSCOW    1    SE 

2.94 

.07                   .08 

1.20 

.56       .86 

.17 

NOSS   RANCH 

•  35 

.35 

MOUNT    LOCKE 

.40 

.13 

.21 

•  06 

MT    PLEASANT 

5.84 

.05 

2.12       .36 

.57       .69       .54 

1*50       .01 

MOUNTAIN    CREEK 

1.90 

.90 

.  10 

NUENSTER 

2.79 

.49       .91 

.83                     .18 

.38 

NULESHOE    1 

•  75 

.63 

.12 
.37 

NULL  IN 

1.39 

.92 

•  10 

NUNOAY 

1.07 

.79 

.25 

.03 

MURR   RANCH 

.74 

.74 

NACOGDOCHES 

2.59 

T            .11      T 

.02 

.56       .18 

.06       .01       .80 

.15 

.68 

NAPLES    5    NE 

3.82 

1.57       .60 

T                           .25 

.06 

1.40 
.02 

1  AT  ALIA 

.11 

.03      T 

T 

.60 

1EAL    RANCH 

1.50 

.90 

1.39 

1EGLEY 

7.64 

3.65 

2*39      «21 

UHVILLE 

3.05 

1.32       .27 

1.14 

.03 

.29 

NEW   BRAUNFELS 

i«T? 

.53 

.24 

.67 

.04 

.22 
.15 

.21 

.07 

MEN   CANEY   A    NW 

3.05 

.23      T 

T 

.06    1.26 

T           T         l»O0 

•  35 

NFW   GULF 

1.54 

.22       .01 

.01       .33 

T            .01      .73 

.02 

T 

NEWPORT 

1.55 

1.20       .05 

.30 

Nil    STORE 

NHON 

1.76 

.53 

.26 

T 

.68 

.29 
.41 
.05 

N06ALUS    GUARD    STATION 

1*94 

.10      .06      .25 

T             .19 

.78 

•  15 

KOSTHFIELO 

.39 

.17 

.  17 

"OTLA   3   SE 

.50 

.10      T 

.40 

.06 

NOVICE    1    E 

.76 

.58 

.12 

NUG6NT    A   NV 

.72 

.40 

.11 

.10 

.11 

T 

ODESSA 

.66 

T 

.66 

.26 

.24 

OLNEY 

1.25 

.61       T 

.14 

OLHEY   5  NW 

.60 

.45 

.15 

T 

.42 

ORANGE 

2.01 

T 

.30      »20 

.04       .20 

.02       T             ,63 

.20 

T 

OVERTON 

1.58 

.04       .02 

.12       .16       T 

T             .24 

.94 

.07 
.02 

.06 
T 

OZONA 

•  58 

.48 

.03 

PAOUCAH 

.52 

.40 

.10 

PAINT    ROCK 

1,29 

1.22       T 

.07 

•  4-S 

PAL  AC  I  OS   CAA    AIRPORT 

2.14 

.10 

.49 

.10 

.77       .05 

.11       .03 

PALESTINE 

2.01 

T            T 

.12 

.14       .05 

.15                     .78 

T 

.84 
.32 

.07 

PALO    PINTO 

1.91 

1.05       .25 

•  35 

PANPA 

.50 

.01       T 

.41       .01 

PANDALE 

.13 

PANHANDLE 

•  60 

.0] 

.03 

.40       .03 

PANTHER    JUNCTION 

•  26 

.01 

.08 

.10 
.96 
.32 

.0 

. 

PARIS 

3*11 

.01 

.20    1.75 

.01       .07       .18 

PASADENA    HOUSTON 

1.61 

T             .45 

•2< 

T             .56 

PEARSALL 

PECOS 

.OC 

^ENWELL 

•  61 

.68 

T 

'ERRYTON 

•  74 

.12       T 

■  62 

T 

PERRTTON    10   WNW 

•  51 

•  51 

.1 

PFLUGERVILLE 

1.2( 

.58 

.16 

■  11 

.  1 

.11 

FIERCE 

1.1! 

•22       .09 

.02       .01 

.06       .  K 

.05                     .4" 

•  02 

PILOT    POINT 

2>0~ 

1.17      .06      .03 

.17 

1.65 

PITTSBURG  A    S 

3,7 

1.01       .7 

.07                   .2' 

T 

" 

PLACID 

PLAINS 

•  9< 

.39       .49 

.0 

i             * 

PLAINVIEN 

** 

.09       .17 

.09 

T 

•  12 

DAILY  PRECIPITATION 


CONTIKTOD 

1 
KOYEMBEt 

Station 

3 

Day  of  month 

1 1 

h 

1    [    2    J    3 

4 

5    J    6 

7    |    8        9 

10  |   11   |   12 

13   |    14   [    15 

16 

17 

18 

19       20      21 

22      23      24 

25      26      27 

28 

29  I  30 

POINT    COMFORT 

1.13 

.13 

.10 

T 

.03       .20 

T 

.52 

.10 

•05 

POLAR 

.67 

T 

T             .62 

.05 

T 

PONTOTOC 

.62 

.37 

.45 

PORT    ARTHUR 

1.77 

T 

.34 

T 

.06 

1  .20 

.17 

T 

T 

PORT    ARTHUR    MB    AIRPORT    R 

2.74 

.02 

.28 

T             T 

.15       .94       T 

.53 

.50 

T           .02 

.30 

PORT    ISABEL 

1.30 

.12       .88 

.12 

T 

.16 

PORT    LAVACA 

1.68 

T 

.33 

.53       .10 

•34 

.04 

.14 

PORT    MANSFIELD 

1.02 

.20 

.52 

.02 

.29 

T 

T 

PORT    OCONNOR 

1.49 

T 

.22 

.29 

T             .47       T 

T 

.  14 

T 

T 

T                        T 

.37 

7 

POSSUM    KINGDOM    DAM 

1.71 

.97 

.24 

.12 

.31 

•  06 

.0 

POST 

.85 

.74       .11 

T 

POTEET 

.69 

.50 

T 

T             T 

T 

.19 

T 

POVNOH 

2.56 

T 

.56       .68 

T 

•  26 

T 

•  12 

.94 

PRAOE    RANCH 

.66 

.95 

-03 

PRESIDIO 

.22 

.19 

PRICE 

1.59 

.60 

•  99 

PROVIDENT    CITY 

.87 

•  58 

.29 

PUTNAM 

1.04 

.58 

•  04 

.15 

.12 

.15 

OUANAH     5     SE 

.51 

.23 

.26 

T 

.02 

OUITAQUE 

.63 

.36 

.22 

.05 

OUITMAN    2    S 

4.94 

.02 

1.40       .54 

.96 

,46 

1.56 

RAINBOW 

2.09 

.03       .05       .90 

.08 

T 

.05 

•  98 

RANGER    PUMP    STATION 

1.53 

.88 

.20 

.15 

.14 

•  16 

RAVMONDVILLE 

1.80 

.01                   .17 

.69 

.04      .02 

T 

.04 

.03                     .04 

.65 

.03 

.07 

.01 

RED   BLUFF   CROSSING 

1.09 

.54 

.55 

RED   BLUFF   DAN 

.23 

.18       .05 

T 

T 

REFUGIO 

.76 

.04 

.06 

.21 

.01       T            T 

T 

.09 

.08 

.24 

.02 

REKLAW    3    NE 

1.95 

.30       .35 

.40 

■  90 

RICARDO 

.62 

.40 

.22 

RICHARDS 

1.41 

.25 

.24      T 

T            .25 

.02 

T 

.35 

.05 

.25 

RICHARDSON 

2.45 

.68 

.06 

.30 

.36       .42 

.61 

RICHLAND    SPRINGS 

1.75 

.90 

.37 

,4 

RICHMOND 

1.18 

•  09 

.21       T 

T             .40 

.27 

.11 

•  10 

T 

RILEY    BEN    RANCH 

2.19 

.35 

.50 

.60       .7 

RINGGOLD 

.62 

.57       .05 

RIO    GRANDE    CITY   2    ESE 

.64 

.07 

.45 

T 

.12 

RIOMED1NA    2    N 

.46 

.27 

.09 

T 

.12 

T 

RISING    STAR 

1.53 

•03    1.32 

.16 

T 

T 

RIVERSIDE 

1.96 

.15 

.07 

.25 

•  44 

.6* 

.16 

.27 

ROANOKE 

1.83 

.12       .73 

.08 

.05 

.10 

.75 

ROBERT    LEE 

.65 

.49 

•  14 

ROBSTOWN 

.71 

.30 

.02 

.02                     .01 

.02       T             .02 

T 

.02       .28 

.02 

ROBY 

ROCKLAND    1    N 

3.16 

.OS 

.04 

.03 

1.25      .45 

.06 

•  03 

.f.4. 

.48 

■  10 

ROCKPORT 

2.96 

T 

.50 

.80 

1 ,40 

.26 

ROCKSPRINGS 

.35 

.08       .07 

.10       .1 

ROCKMALL     3    MSN 

2.03 

.85 

.07 

.16 

.93 

ROOSEVELT 

.86 

.74 

•  12 

ROSCOE 

.25 

.25 

T 

T 

ROSENBERG 

1.06 

.30 

.35 

T 

•  07 

.23 

.06 

.05 

ROSS 

2.62 

.62       .15 

.50 

1.25 

.3 

ROSSER 

2.31 

.83 

.13 

•  15 

1.40 

ROTAN 

.74 

.70 

.04 

T 

RUNGE 

.77 

.03 

.20 

.05 

.1* 

.20 

.15 

RUSK 

1.75 

.10      .15 

,99 

T 

.95 

SA8INAL 

.20 

,2 

SAN     ANSELO    DAM 

.53 

.45 

•  01 

T 

T 

.07 

SAN    ANGELO    MB    AIRPORf       R 

.66 

.54       T 

T 

T 

.08 

■02 

.02 

T 

SAN    ANTONIO    MB    AIRPORT    R 

.77 

.24 

.11 

T            .25 

.01       T             T 

T 

.01 

.11 

.01 

.0 

SAN   BENITO 

1.75 

.19 

1.12 

.15 

,  16 

.13 

-AN    -ARCOS 

1.28 

.66 

.18 

.02 

.02       .07       T 

.10 

.21 

SAN     SABA 

1.56 

.85 

.07 

.46 

.20 

KMO£ftSON 

.27 

.08 

.06 

.06 

.0 

SANOY    2    s 

.62 

.30 

.09 

.43 

SANGER 

1.33 

.93 

.05 

.10 

.25 

:     ?   € 

.70 

.10 

.20 

.10 

.30 

T 

SCMULENBURG 

2.58 

1.29 

T 

.03 

.25       .14       T 

.21 

.14 

.09 

.43 

T 

SEALY 

1.49 

.35 

.11 

.25 

.06 

.11 

.<.*, 

.11 

•  06 

SEGOVIA 

.55 

.55 

SEGUIN 

1.32 

T 

.66 

.10 

.20       .11       T 

•  25 

SEMINOLE 

.95 

.95 

SEYMOUR 

.63 

■  50 

.15 

■»-»'  -r 

.45 

.02 

.38 

.09 

-'W»N 

1.94 

1.22 

.05 

.16 

L9 

T 

.94 

■  M0MOM 

.56 

.4J                     .01 

.03 

.01 

.01       .09 

SILVE'TON 

.46 

.15 

.19 

.14 

UNION 

.50 

.03 

.06 

.01 

.05 

.07 

.25 

.03 

•    SE 

.67 

.16       .59 

.12 

T 

SLIOELL 

1.63 

.54       .31 

.19 

-lr. 

*49 

H.OU 

1.03 

.85 

.20 

LE 

1.26 

.17 

.25 

T 

.04 

T 

.  id 

.50 

.33 

.55 

T 

T 

iambi 

1.20 

1  .00       T 

.20 

hu«iai 

.74 

.17 

.50 

.0? 

T 

1.10 

.85 

.2 

1PAAVM    ?     IE 

1.00 

.23 

.13 

.28                     .10 

.10 

.0'- 

T 

.07 

.4      !      • 

1.14 

.08       .50 

•  06 

.10 

•  42 

•  IV 

.61 

.01       .56 

•  04 

T 

MM   • 

-.  14 

.  18 

.02 

1 

.10       .44 

.01 

) .  **. 

.03 

.22 

.40 

./•> 

.13 

T 

T 

1.34 

.69       .15 

.10 

.42 

.00 

.63 

.76 

.09 

Y    ... 

.34 

.42 

.06 

.04 

■n 

.62 

.09 

■H 

1.16       .20 

.26 

.'HI 

.31 

.40 

.05 

.  1  H     1  . 60 

.05 

T 

.58 

.06 

.17 

'.;■'.- 

..•1 

f 

1          I..I 

.63 

■41 

1.23 

.H 

| 

.1*       .55 

.07 

.02 

T           1 

.  to 

.07 

.•/ 

.M 

.1  1 

.07 

i         r 

■  19 

T 

T 

.09 

.41 

•M      .01 

.11 

.11 

.2* 

.60 

•4 

•OS        .0/ 

.'-1 

•  14 

.36 

.  .  1                     .02 

.  1  1 

.11       .11 

1.01 

.  14 

.  i  | 

.91 

.  1/ 

.01 

•...».... 

/.4« 

./4       .41 

.0/ 

.01 

.  to 

1.43 

.01 

-    • 

.'«* 

.>,-.       .'.«. 

,4)0 

.11 

l.0« 

■II 

.62 

... 

.  i  » 

.  15 

.12 

.54 

.03 

.15 

.  .5 

.  w 

DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


T1LDEN 

rOM6ALL 

TOY  AH 

TRENT    2    ENE 

TRENTON 


TYLER    *    NE 

JMBARGER 

UVALDE 

VALENTINE    10    WSW 

VALLEY    JUNCTION 

VALLEY    VIEW 
VAN   HORN 
V  ARC  OUR  T 
VEGA 
VENUS 

VERNON 

VICTORIA    VB    AIRPORT 

VOSS 

WACO    KB    AIRPORT 

WAELDER    7   SSW 

CALLER    2    SSM 

WARREN 

WASHINGTON    STATE    PARK 

WATER    VALLEY 

MATER    VALLEY    11    ENE 

WAXAHACH 1 E 
WEATHERFORO 

urn 

WELLINGTON 
W/ESLACO   2    E 

WHARTON 

WHITNEY   0AM 

WMITSETT 

WICHITA    FALLS    WB    AP  i 

WICHITA    VALLEY    FARM    29 

WILLIAM   HARRIS    RESVR 
■  ILLS    POINT 
WILSON    RANCH 
WINCHELL    2    HNM 
WINK    CAA    AIRPORT 

WINRSBORO 

WINTER  HAVEN  EXP  STA 

WINTERS  11  N 

WOLFE  CITY 

WOOOSBORO 


1.25 

.46 
.41 


1.20 
.80 
1.40 


1.36 

2.91 
1.94 


2.05 
1.39 
2.40 


1.06 
1.86 
1.74 


YOAKUM 

YORKTOVN 

YSLETA 


16   17   18 


T     .21   .90 

T     .06 


.09 
•  26 


19   20   21   22   23   24   25   26   27 


28   29   30 


DAILY  TEMPERATURES 


TEX, 
NOVEMBER  19! 


ABILENE  WB  AIRPORT 


AGUA  NUEVA 


AMARILLO  WB  AIRPORT 

ANAHUAC  6  E 

ANGLETON  4  NE 

ANSON 

ARMSTRONG 

ATHENS  2  SSE 

AUSTIN  WB  AIRPORT 

AUSTWELL  WL  REF 

BALLINGER  2  N 

BALMCRHEA  FXP  PAN 

BAY  CITY  WATERWORKS 

BAVTOWN 

BEAUMONT 

BEAUMONT  EXP  FARM 

BEEVILLE  5  NE 

BEtTON  DAM 

BEN8ROCK    DAM 

BIG   SPRING 

BISHOP 

BLANCO 

BOERNE 

BORGER 

- 
SONIC 
BOYD    I 

MIOMI 


MAX 
MIN 

63 

1 1 

MAX 
Mill 

■  I. 

MAX 

MIN 

68 

,1. 

MAX 

MIN 

61 
29 

MAX 
Mill 

so 

28 

MIN 

69 

to 

MA/ 

H|N 

MAX 
MIN 

It 

MAX 

MIN 

to 

1 1 

MAX 

MIN 

MIN 

61 

4-1 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

..•, 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

14 

Day    Ol  Month 


60       70       75 


70       72       70 
43      48       52 


69       71        71 


6  7       70       70 


59      69       72 


68       66       71 


70       72       75 


69       70       67 


68       69       71 


68       70       72 
43       46       49 


64       72       70 
43       47       45 


61        67       71 
42        39       44 


57       65       71 


57 
26 


67 

ii. 
)1 

76 

40 

10 

4/ 

PI 

Hi 

4/ 

!> 

PJ 

70 

PI 

PS 

4  1 

4/ 

'/ 

PO 

4  6 

>,  1 
4  V 

14 

PS 

", 

6/ 

7  3       64       6  3 


76       78       66 


58       62       57 


55       60       51 


67       72       76 
62       62       58 


73        75       67 
34       39       37 


76        71        68 


72       70       77 
58       60       5b 


66  65  75 

57  58  57 

68  71  75 
47  58  55 

75  70  70 

52  56 

69  75  64 


68      80       75 
62      62       62 


64       65       78 

49       54        52 


65        76        70 
52       56       50 


75       79       67 
50       60       39 


73        76       59 


76       62        73 


69        14       1./ 


t>       91       90 


75       67       76 


66       79       73 


80       66 
37       30 


75       81 

48       55       58 


72        72       82 
35       57       40 


72        76       85 


57       59       56 


29       30       35 


80        75       82 


76       76       84 
56       56       59 


50       50       62 


75        72       79 
49       52       53 


66       71        71 

37       48       44 


36       46       46 


66        72        74 
38       39       40 


65       70       79 


62        61        6  7 


78       69        70 
38       33       48 


29       30       36 


11       80       60 
96      '.'.      4  I 


60        16       UO 


I 


I 


7b       60       75 


80       82       82 
40       43        52 


78       80 
55       58 


56      59      66 


58 

62 

85 

80 

60 

54 

83 

79 

59 

46 

81 

80 

53 

57 

87 

80 

52 

57 

7  7       78       78 


85       79 
4  1       46 


78       75        76 


49       51        59 


36 

II! 

S3 

SO 

'• 1 

so 

1 1 

.'.1 
Si 

14 

.!/ 

•0  '  '         «2 

40       4  1        56 


94       99       95 


76       76       70 
60       56       54 


80       78       79 
58       56       55 


78       83       82 
71        73       62 


77       80       82 
62       68       70 


80       83       82 
67       69       56 


78       73       56 


77       75       73 
64       60       45 


7V        10       74 
59       56       54 


72       74       50 


68       54      43 


84       78       63 


63       39      29 


73       75      50 


31       82       74 


84       82       82 
71       75       50 


76       77       75 
5  7       70       3  9 


73       71       57 


76       77       73 
48        70       49 


75        75       64 
69       53       51 


78        76       56 
60       52        35 


50      25      20 

67       54       50 
46      26       18 


79       78        76 


6  7       40        30 


80       83       66 

;i      m      •,  i 


59        73        77 
25       28        33 


65       67       69 


61        68        71 


65       62       66 


56       65       72 


64       69       74 


66       71       75 
32       33       39 


67       69       74 


68       69       71 
51       49       55 


58       65       69 


64       73       69 


60       68       76 


65       70       72 


55       66  71 

44       43  43 

71  72 

43       44  49 

62       67  69 


59       65 
35       40 


57       65        70 
30       30        35 


62       66       70 
26       29      40 


50       66        57 
26       32        32 


66       65 
29       30 


5b        74       75 
35       33       44 


67       70       74 


1,1       P  J        li 


59  65  (.9 

19  '.ii  92 

59  68  75 

30  SO  )4 

54  63  70 


37  36  43 

74  67 

56  58 

71  68  72 

37  44  47 

63  63  59 

31  36  27 


75        78       79 


50       60       62 


36       35       47 


65        79        72 
41       43       47 


78       78       80 
50       48       58 


74       75       77 


74       75       76 


43       45       54 


70        75       77 
51       56       56 


74        73       73 


7  3  70 

40  43 

69  72 

43  49 

75  77 

35  45       55 

71  66       6  7 

32  36        39 

64  63       62 

32  36       30 

74  73       78 
47  60       48 

75  73        73 

33  35       58 


II       49       46 


M        14        PS 

W  IH         4  11 


57       82       47 


31       80       67 


68       76       50 


30       45 

IB       20 


75       76 
51      55 


40       54       56 
24       22       39 


64       36       59 


79       70 
57       48 


73       57 
56      46 


73      57 
36       38 


82       80       62 
52       55       49 


76  76  67 

53  54  45 

78  77  65 

51  55  45 

81  79  66 

56  56 

81  80  48 

56  47 

68  77  45 

62  39  38 

59  73  44 


57       53      60 
28       26       43 


50       51       63 
42       29      33 


57      48      53 
43       30      31 


44      43      55 
37      25      31 


78 
58 

78 
47 

50 
JO 

43 
36 

43 
24 

S6 

26 

75 
67 

70 
46 

46 
37 

45 
36 

54 
26 

51 
39 

78 
51 

71 
38 

41 
32 

39 
31 

55 
23 

St 

32 

59 
42 

65 
20 

33 
23 

40 
14 

45 

19 

63 

31 

64 
40 

41 

20 

40 
25 

43 

14 

63 
25 

65 
27 

61 
47 

77 
33 

A  1 
33 

38 
26 

59 
26 

60 
35 

6S 

47 

80 
37 

47 
36 

38 

31 

42 
19 

58 

20 

74 
59 

PS 

5  0 

SS 

k 

50 
40 

48 
31 

53 

78 
46 

111 
3  / 

>  i 

34 

43 
31 

43 

15 

48 
18 

82 

a  i, 

49 
14 

90 

33 

42 

25 

56 

21 

90 

!'/ 

Ml 

ss 

17 

J4 

Ml 
45 

51 
40 

46 
28 

53 

20 

62 

4  1 

HI! 

3  1 

it 

1'. 

37 
29 

42 
11 

St 
21 

It, 
45 

IV 
46 

■    1 

19 

48 
15 

43 
22 

64 

/I, 

60        tt>        iU 


a?     ao     66 


.'ii  I  |         ,'U 


t,.l  |...i„»     m.i  i... 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
NOVEMBER    1958 


Day    Of  Month 


9R0WNK00D 
BUCHANAN    DAM 
40RNET 
CAMERON 

:anadian   1   ENE 

:anyon 

carr120  springs 

carthage 

CENTER 

CENTERVILLE 

CHILDRESS    CAA    AIRPORT 

CHI  SOS    BASIN 

CLARENDON 

CLARKSV1LLE    2    E 

CLEBURNE 

COLEMAN 

COLLEGE    STATION    CAA    AP 

COLORADO   CITY 

CONROE 

CORPUS   CHRIST  I 

CORPUS    CHRIST  I     WB    AIRPORT 

CORSICANA 

COTULLA    CAA    AIRPORT 

CROCKETT 

CROSBYTON 

CRYSTAL    CITY 

CUERO    3    NW 

DALHART  CAA  AIRPORT 

DALLAS  WB  AIRPORT 

DANEVANG 

DEL  RIO  MB  CITY 

DEN  I  SON  DAM 

DENTON 

DENTON  EXP  STATION 

DIALV1LLE  2  W 

DILLEY 

DUBLIN 

DUMAS 

EAGLE  PASS 


61   72   71 
38   34   37 


70  71  65 

38  38  38 

73  71 

42  43 

68  70 

30  26  28 

61  66  70 

22  28  27 

68  75  72 

44  49  55 

67  71 

43  38 

64  70 
42  39  43 

65  68  72 

42  43  41 

63  7.5  75 

33  34  38 

56  61  65 


60   66   74 
25   28   34 


64   64   71 
33   33   36 


66   72   76 


66  69  68 

41  34  44 

71  72  68 

42  43 

66  72 

35  34  39 

68  70  70 


70   70   70 
52   57   62 


71   70   72 


65   70   72 
43   40   40 


72   72   63 

44   46   54 


39   37   39 


55   64   70 


69   69   62 

43   47   52 


70   73   74 
41   39   44 


63   66   68 
21   29   25 


66   71   75 
43   39   48 


72   76   70 
46   48   54 


41   44   49 


62   70   76 
38   41   47 


62   66   73 


67   72   76 


68   69   65 

43   40   45 


44   44   44 


57   70   73 


64   62   66 


72   75   71 


o9 
53 

73 
56 

75 

54 

73 

53 

75 

62 

69 
53 

77   75   63 


72 

to 

39 

33 

67 

It, 

59 

50 

72 

65 

58 

49 

64   62   70 


64   70 
55   56 


66   67   67 


74 
50 

72 

'.0 

72 
55 

68 
46 

66 

49 

6  3 

44 

71 
57 

69 
50 

75 

45 

65 
35 

65 

57 

76 

58 

69   74 
54   50 


62   72 

51   56 


68   70   60 


71 

74 

56 

49 

63 

77 

58 

55 

55 

58 

34 

25 

70 

67 

46 

67   75   69 


67   74   72 


68 

64 

42 

15 

74 

66 

57 

4  1 

71 

67 

54 

40 

73 

66 

57 

50 

65 

70 

56 

52 

74   76   84 


74   77   70 


63   69   75 


71 

35 

72 

42 

78 

30 

73 

36 

75 
55 

76 
48 

76 
57 

82 
42 

74 
42 

78 
44 

75 

44 

75 
44 

67 

3  9 

7  6 
46 

67 
48 

73 
4  / 

36   35   37 


69 
38 

74 

37 

72 

50 

76 
39 

67 
52 

76 
55 

76 

57 

87 
32 

77 

47 

78 

40 

73 
48 

79 
57 

79 

6  6 

80 
63 

79 
62 

62 
58 

73 
38 

76 

43 

77 
55 

84 
47 

71 
39 

75 
42 

79 

38 

65 

39 

76 

54 

79 
47 

74   77   79 


67 

26 

70 
41 

72 
52 

78 

48 

81 
56 

78 
60 

74 

83 

69   69   76 


66   73   71 


74   73   77 


66   74   72 


76   80 
61   58 


75   67 
26   27 


73   79 

42   44 


74   75   76 
45   46   54 

78 
36   39   41 

80   72   79 


80   77 
56   57 


77   75 
53   56 


80   84 
60   58 


79   80 
58   60 


80   80 
62   62 


31   76   80 


37   38   50 


80   80   81 
64   42   50 


78   80   76 
46   54   56 


81   77   78 
57   62   55 


75 
61 

77 
63 

84 
56 

85 

6  2 

53 
40 

62 
36 

74 

5  6 

76 

60 

62 
65 

32 
67 

74 
61 

76 
64 

74 
52 

76 

64 

77 
57 

77 
57 

77 
55 

78 
52 

79 

59 

79 

53 

82 

51 

60 
63 

8  0 
50 

79 

6  0 

76 

45 

5  7 
39 

82 

50 

75 

64 

81   80   71 
54   57   50 


76   77   76 
60   63   50 


77   73   72 
58   59   50 


74   76   71 
54   56   50 


80   78   80 
61   64   59 


82   84   83 
74   72   72 


83   84   83 
70   67   67 


84   82   80 
67   58   55 


80   79   79 
50   55   51 


69   62   70 
54   48   47 


81   80   78 
64   6  3   52 


85   85   82 
67   67   52 


72   79   74 
41   36   42 


75   76   79 
60   62   59 


76   77   73 


77   77   65 


70   72  >56 


75   76 
70   52 


85   80 
55   54 


74   67   52 

51   28   19 


68   58 
45   28 


80   80 
74   72 


86   86 

70   52 


80   84 
55   68 


74   69 

59   31 


67   65 
53   36 


72   73 
50   38 


77   77 
68   56 


76   72 

65   54 


85   79 
73   55 


85   84 
60   70 


81   86 
76   60 


83   87 
75   59 


65 

56 

48 

76 
68 

69 

53 

77 
50 

80 
63 

77 

68 

77 
53 

76 

6  0 

75 
62 

73 

52 

77 
57 

78 
66 

77 
52 

81 
65 

82 

68 

81 
53 

79 
61 

76 

61 

77 
53 

56 

to 

68 
39 

76 

41 

79 

63 

81 
60 

80 
51 

83   79   78 
54   72   44 


84   84 
73   64 


70   68 
49   44 


80   78   67 
71   63   52 


85   85 
53   70 


61   37   47 
35   16   12 


78   77 
72   49 


75   72 
66   49 


76   76 
69   38 


77   77 
61   71 


76 
57 

77 
57 

84 
73 

85 
52 

60 
55 

85 
73 

75 
54 

75 
68 

71 
45 

62 

24 

76 
53 

73 
72 

62   63   69 


67   70 
27   35 


68   70 
23   26 


68   69 
36   45 


64   71 
33   33 


54   67 
34   3  3 


62   68 
33   34 


70   68 
27   33 


59   68 

30   40 


56   70 
19   23 


59   67 
33   33 


67   73 
30   32 


64   67 

31   37 


65   67 

40   41 


64   71   73 


57   65 

41   41 


66   72 
56   56 


66   72 
55   52 


59   66   71 


68 

40 

71 
46 

5  9 
33 

6  3 

33 

53 

3  5 

65 

28 

06 

36 

69 

46 

64 

42 

62 

41 

63 
21 

60 

27 

65   72   74 


o7 

74 

76 

46 

47 

48 

66 

72 

75 

35 

44 

4  6 

64 

69 

73 

34 

39 

4  0 

57 

62 

71 

33 

36 

41 

64 

71 

74 

30 

32 

35 

66 

71 

73 

36 

42 

49 

67 

67 

71 

40 

40 

46 

61 

68 

72 

33 

35 

41 

47 

62 

62 

19 

27 

26 

74   73   73 


73   78 
49   56 


74   77 
56   62 


76   77 
48   53 


75   76 

42   48 


77   76 

51   57 


76   51 
46   36 


72   6  5 
47   48 


69   71 

32   30 


73   76 
40   49 


75   77 
53   57 


72   67 

46   51 


78   81 
56   59 


78   72 

46   45 


43   43   51 


77   77 
64   68 


79   78 
60   64 


76   78 
42   56 


75   75 

41   41 


76   75 

58   63 


78   82 
55   59 


74   59 

53   48 


78   78 
54   42 


76   78 
58   60 


77   68 
53   47 


76   77 
48   52 


84   79 
55   50 


74   3  7 
37   25 


50   47 


50   72 
31   20 


73   79 
59   45 


81   79 
59   40 


76   70 
46   35 


80   64 
58   49 


78   75 
50   3  3 


78   77 

54   54 


78   70 
62   52 


80   70 
57   52 


81   78 
58   46 


78   79 
52   51 


53   73 
42   2  7 


85   80 
55   56 


80   56 
53   38 


73 

49 

71 
54 

79 
47 

75 
37 

7  6 
52 

77 

58 

77 
55 

67 

48 

70 
56 

77 

56 

79 
56 

79 

55 

76 

48 

70 
57 

62 

51 

80 
3  6 

60 
28 

6/ 
23 

61 

24 

57 

15 

72 

47 

72 
55 

73 
59 

79 
55 

54   52 
22   36 


48   52 
36   44 


54   60 
25   30 


51   52 
30   37 


41   61 
13   19 


39   54 
22   28 


60   58 
24   20 


53   55 
20   36 


52   58 
26   32 


46    53 

27   28 


52   61 
38   45 


42   54 
24   24 


52   54 
36   41 


49   52 
35   42 


49   55 
31   32 


57   56 
27   35 


41   57 
2  5   36 


57 
22 

56 
31 

53 
25 

57 
37 

46 

35 

53 
35 

41 
24 

57 

2  6 

44 
10 

60 
18 

49 
34 

50 
36 

70.6 
46.2 


64.8 
32.4 


66.9 
37.5 


66.6 
42.4 


63.0 
31.0 


69.1 
41.5 


71.2 
45.1 


71.6 
50.0 


72.5 
60.3 


73.5 
57.6 


70.8 
44.9 


72.4 
52.0 


64.0 
36.3 


70.2 
52.1 


74.2 
50.8 


62.0 
27.2 


73.3 
55.0 


72.1 
50.8 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 


EASTLAND 

EOEN  1 

EL  CAMPO 

EL  PASO  WB  AIRPORT 

ELECTRA 

ENCINAL  3  NW 

FALFURR1AS 

FLATONIA 

FLOTOAOA  2  SW 

FOLLETT 

FORT  STOCKTON 

FORT  WORTH  WB  AIRPORT 

FORT  WORTH  VICKERY  BLVD 

FOWLERTON 

FREDERICKSBURG 

GAINESVILLE 

GALVESTON    WB    CITY 

GALVESTON    WB    AP 

GATESVILLE 

GILMER 

GLADEWATER 

GOLIAD 

GONZALES  2 

GRAHAM 

GRAN!- 

GRAPEV 

GREENVILLE  2  SW 

MALLETTSVILLE 

MARL  16 

MCSaitONVILLE 
Mf  MXRSOW 


■ 


T£Xi 
KOVEMBEE  10! 


Day  Oi  Month 


69   72   69 


70   70 
45   46 


57   58 
34   34 


56   67 
39   33 


62   68 
45   41 


67   67 
51   54 


74   72 
38   37 


69   66 

40   38 


60   6  7 
40   39 


72   75 

43   49 


68   73 

45   49 


58   66 
33   31 


70   74 
34   14 


73   73 
44   45 


70   73 
50   54 


68   73 

45   47 


66   66 

4  1    4  0 


28   30 


77   71 
49   51 


67   75 
60   64 


72   69   73 


79   78   64 


64   72   69 


38   37   37 


71   76 
45   46 


55   60 
74   77 


78   74 
47   50 


!0   "   12   '3   14    15   16   17   18   19   20   21   22   23  24  25   26   27 


78   74   75 


67   81   70 


72   71   79 


66   73   66 


79   79   70 


6  7   72 
60   65 


75   69 
55   56 


68   73 
59   60 


77   80   67 


65   71 


76   75 
48   47 


74   73 
45   56 


6  7   68 

60   64 


67   77   71 


75   80 
50   38 


66   72   71 


79   79 
56   63 


40   49   54 


79   77 
50   48 


82   82   85 


68   67   71 


71 

84 

78 

76 

51 

38 

43 

53 

71 

70 

80 

78 

31 

39 

41 

41 

78 

ia 

73 

73 

63 

68 

66 

67 

79 

78 

75 

74 

62 

67 

65 

66 

75 

87 

81 

79 

51 

39 

51 

63 

6  9 

76 

82 

74 

41 

10 

45 

4B 

70 

15 

80 

72 

37 

4  1 

41 

45 

81 

85 

82 

85 

53 

52 

58 

66 

70 

84 

83 

83 

60 

59 

54 

6  6 

40   45   58 


80   81 
40   58 


(4    (4 
4/   58 


16 

to 

41 

39 

70 
39 

81 

n 

85 
53 

'10 
6  0 

84 
60 

77 
45 

67 
45 

81 
54 

1  : 
58 

79 

44 

75 

4/ 

70 
46 

i; 

68 
39 

.0 

81 
42 

1» 

75 
40 

41 

77 
47 

14 

10 

'0 

4V 

no 

•  1 
64 

76   80   78 
65   70   56 


78   74 
48   51 


62   59   55 


77   77 
63   56 


74   85 
53   66 


62   84 
60   63 


52   5  1   53 


4  3   45   56 


8  j     r* 

45   51 


41   47   58 


78   78 
54   55 


83   83 
68   56 


79   70 
62   50 


77   77 
61   50 


78   72 
59   52 


76   82   14 


87   84 
72   72 


75   75 
56   52 


79   77 
60   54 


76  II 
62   50 


76   75   76 


77   76   57 


78   76 
72   40 


84   86   69 


61   68   75 
34   23   36 


84 

to 

64 

70 

73 

57 

49 

46 

48 

51 

46 

50 

59 

65 

68 

30 

24 

22 

33 

37 

79 

63 

56 

67 

73 

54 

28 

29 

32 

37 

66 

84 

70 

72 

7  3 

76 

61 

42 

42 

47 

87 

89 

67 

67 

72 

76 

60 

58 

52 

53 

81 

62 

55 

68 

7? 

54 

52 

39 

43 

49 

64 

55 

66 

76 

70 

40 

26 

20 

25 

lb 

72 

32 

48 

65 

67 

30 

21 

22 

28 

31 

75 

57 

57 

65 

73 

39 

29 

27 

36 

36 

7* 

b2 

67 

70 

53 

51 

27 

38 

77 

75 

54 

66 

70 

35 

28 

28 

80 

58 

63 

65 

56 

53 

51 

54 

80 

59 

62 

65 

5v 

54 

52 

54 

85   80 
71   44 


84   82 
74   46 


85   63 
59   55 


72   65 
55   49 


79   75 
70   31 


77   76 
73   39 


77   76 
72   38 


85   65 
55   53 


86   87 
76   56 


76   61 
51   29 


87   87 
75   53 


84   58 
52   50 


79   75 
60   32 


75   62 
55   39 


78   76 

M   4  6 


n        It, 
69   49 


76   62 


65   70   73 
34   37   41 


60   67 
37   40 


68   69   74 


8  3   84   5  7 


62   67 

33   33 


61   64 
33   32 


67   74 

44   49 


59   69 
26   27 


68   75 
29   30 


57   66 
32   34 


56   65 
32   34 


67   73 
40   43 


65   66 
68   53 


55   66 

30   33 


52   64 

/4   2  I 


61   66 

1)    14 


59   63 

/  II   16 


75   75   75 
34   48   56 


78   80   82 
50   55   60 


69   67   71 


71   74   73 
3  7   44   42 


75   74   81 
48   53   55 


74   79   81 
55   56   59 


75   77   80 
41   55   58 


67   78   56 
36   40   38 


67   64   66 

35   34   30 


70   65   75 
41   46   50 


73   74   68 
43   58   54 


46   48   59 


75   80   83 


68   72   75 
40   45   58 


74   75   75 
34   37   52 


69   73   73 
58   62   65 


69   75   73 
56   60   63 


74   75   75 
3  7   39   46 


35   35   52 


77   79   83 
49   58   62 


73  76 
35  40 

75  74 

38  52   53 

74  74   7* 

43  48   59 

74  72 
40  45 

78  81 

44  55 

75  80 
58  59   63 

69  72   72 

40  49   43 


74   75   75 


72  77  72 

36  40  45 

69  66  66 

31  33  28 

r,  ri  ib 

38  54  58 

74  /4  76 

42  44  60 

76  72 

4  4  4  6 

7  1  70 


67   55 
36   35 


68   60 
49   45 


80   43 
31   31 


80   65 
51   42 


74   49   47 


80   46 
38   36 


55   56   41 


51   52   62 
41   32   35 


59   54   60 

34   28   43 


45   52   56 
38   29   35 


42   59   57 
12   16   29 


80   46 
37   3* 


39   42   57 
32   26   30 


50   55   56 
43   35   40 


45   54   50 
34   24   39 


37   40   59 
30   21   26 


59   SO   60 
41   35   45 


74   75 
50   54 


75 
63 

67 

51 

55 
48 

59 
41 

to 

36 

60 
45 

80 
53 

75 

41 

44 

35 

39 
34 

55 
22 

52 
36 

75 

58 

79 
48 

61 
37 

47 
33 

50 

25 

56 
26 

76 
57 

78 

54 

55 
14 

41 

2* 

54 

26 

80 
it 

71 
52 

53 

4  2 

49 
43 

57 
34 

85 
37 

78 
51 

42 

47 
40 

5  6 
31 

60 
18 

53 
45 

83 

35 

46 
3  5 

37 
28 

41 
20 

59 
23 

82 
68 

71 
40 

43 

15 

42 
32 

58 
/O 

57 

32 

6/ 

48 

79 
39 

4o 
35 

39 
32 

41 

24 

57 
29 

72 

66 

78 
42 

48 

3  5 

40 
31 

40 
25 

53 

,■8 

83 
'.5 

71 
49 

64 
41 

50 
40 

5  6 
30 

68 
35 

8.' 
6  6 

83 
63 

BO 

46 

52 

45 

64 
19 

58 
41 

54 

41 

79 
32 

44 

40 
25 

42 
22 

58 

25 

81 

■•J 

83 
58 

67 

42 

50 
38 

5  3 

38 

is 

■  1 

70 
48 

'.o 
16 

42 
34 

61 

26 

'.8 
31 

;b 

4  6 

60 

13 

4.. 
11 

36 

30 

40 

24 

50 

26 

6.1 

13 

63 
22 

11 

■     1 

54 
12 

41 

15 

.'  i 

8il 

16 
38 

44 
14 

42 
31 

»1 

IV 

5  5 
15 

79 

54 

81 
43 

4  1 
40 

42 
36 

42 
24 

5  5 
II 

80 

80 
52 

4   1 

49 

38 

4  7 
27 

64 
29 

i.l 
44 

76 

12 

46 

38 
27 

40 
20 

31 
23 

77 

:i. 

65 

49 

Ml 
.1. 

47 
34 

32 

12 

66 

4  0 

•  mi   StatlM   lokfaa 
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DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
NOVEMBER    1958 


Station 

Day 

Of  Month 

a 

2 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

2b 

27 

28 

29 

30 

31 

3 

> 
< 

HOUSTON  MB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

70 
45 

71 
48 

68 
54 

65 

58 

76 
63 

74 
55 

72 
50 

60 
58 

62 

6  0 

76 
60 

77 

6  3 

76 
63 

78 
64 

82 

71 

84 
69 

83 

75 

83 
55 

57 
52 

64 
45 

66 
48 

73 
49 

72 
49 

75 
52 

75 

56 

77 
53 

35 
50 

50 
47 

49 
36 

51 
31 

58 
37 

71.0 
53.9 

MUNTSVJLLE 

MAX 
MIN 

65 

47 

69 
42 

68 
44 

65 

50 

63 

36 

69 
56 

60 
45 

70 

45 

75 

53 

82 
54 

78 

55 

79 
58 

80 
58 

75 
61 

81 
58 

82 
59 

82 
74 

82 
50 

54 
38 

62 
38 

61 
39 

73 
42 

73 
45 

74 
57 

79 
57 

76 
54 

55 

44 

48 
39 

41 

27 

51 
28 

69.1 

49.1 

IOHA  PARK  EXP  STATION 

MAX 
MIN 

61 

34 

74 
32 

76 
42 

79 
46 

75 
48 

65 
38 

76 

34 

74 
46 

SO 

41 

77 
37 

81 

53 

78 
51 

77 
59 

76 
59 

75 
53 

79 
68 

77 
52 

56 
27 

68 
27 

72 
30 

71 

30 

74 
36 

72 

50 

65 
43 

80 
45 

61 
33 

41 

34 

40 
25 

61 
21 

62 
37 

70.2 
41.0 

JACKSBORO 

MAX 
MIN 

65 

37 

73 
36 

75 

36 

78 
50 

77 

52 

6b 

3  7 

74 

49 

74 

50 

81 

46 

79 
42 

30 
59 

79 
60 

78 

62 

76 

62 

75 
50 

77 
62 

76 
52 

63 
31 

67 
32 

72 

37 

74 
40 

73 
43 

72 
52 

71 

46 

80 
46 

80 
34 

43 
33 

40 
27 

58 
24 

58 

35 

71.1 
44.1 

JACKSONVILLE 

MAX 
MIN 

66 
36 

62 
44 

65 

51 

55 

62 
47 

66 

40 

72 
55 

78 

46 

70 
50 

74 

45 

76 
49 

74 
54 

76 
60 

79 
52 

80 
68 

76 
49 

56 
45 

62 
32 

66 
34 

7  0 

42 

70 
44 

72 

5  0 

72 

5  6 

72 
54 

63 

42 

42 

33 

38 
30 

50 

21 

56 
35 

66.7 
45.5 

JASPER 

MAX 
MIN 

71 

45 

68 
42 

66 
46 

62 
54 

73 
59 

o9 

55 

69 

48 

7  b 
46 

83 
52 

81 
53 

78 
47 

60 

4b 

79 
54 

79 
66 

80 
68 

83 
74 

82 
65 

33 
46 

68 

39 

74 
35 

74 
37 

74 
35 

76 

40 

78 
56 

76 
46 

75 
49 

52 

41 

49 
37 

56 
26 

66 
32 

72.7 
48.2 

JUNCTION  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

70 
32 

72 
34 

65 
36 

73 
53 

72 
52 

68 

40 

73 
34 

73 
42 

3  5 
34 

85 
38 

76 

54 

77 
56 

76 
50 

72 
50 

76 
47 

75 
67 

75 

36 

62 
32 

67 
23 

74 
36 

75 
34 

68 
37 

72 

42 

76 

56 

76 

55 

62 
41 

46 

39 

47 
22 

56 
19 

52 

40 

69.9 
41.0 

■MUCK 

MAX 
MIN 

66 
3B 

70 
36 

68 
59 

68 
52 

71 

60 

70 

55 

70 
35 

7b 

5b 

82 

37 

78 

44 

78 
39 

78 
43 

78 
49 

78 
65 

83 
55 

85 
59 

84 
51 

59 

50 

66 
34 

70 
32 

72 

34 

72 

35 

77 
54 

78 
54 

75 

47 

50 
37 

42 
34 

55 

2  5 

56 
27 

70.9 

44.8 

KAUFMAN 

MAX 

MIN 

64 
44 

M 
39 

'J 
40 

74 
43 

70 
54 

65 
49 

72 
40 

74 
40 

72 
42 

80 
44 

75 

49 

74 
50 

79 
58 

77 
60 

74 
54 

82 
56 

80 
71 

78 

42 

55 
33 

65 
33 

65 

36 

74 
43 

73 

45 

76 
52 

75 
52 

73 
44 

46 

56 

40 
33 

39 
23 

55 
23 

68.8 

44.3 

KENEDY 

MAX 
MIN 

71 
38 

72 
42 

69 
50 

65 

54 

75 

56 

75 
49 

75 
42 

79 

49 

83 
46 

82 
49 

83 
60 

83 

63 

83 
65 

84 
69 

83 
57 

85 
72 

8  6 
59 

65 
51 

67 
36 

73 

-0 

71 

44 

78 
44 

76 
56 

31 
58 

80 
50 

75 

55 

55 
40 

49 

41 

56 
32 

58 
37 

74.0 
50.2 

KERRVILLE 

MAX 
MIN 

61 
32 

67 
36 

68 
42 

62 

42 

63 

54 

74 
45 

68 
36 

69 
36 

71 

37 

82 

42 

77 

4b 

73 
55 

75 
60 

75 
65 

72 

41 

71 
44 

75 

69 

72 
47 

62 
26 

66 
31 

70 
38 

71 
40 

65 
43 

71 
57 

74 
60 

75 
44 

48 

39 

41 
36 

43 
23 

53 

31 

67.1 

43.3 

KILLEEN 

MAX 

MIN 

64 

50 

64 
50 

71 

40 

68 

41 

74 
49 

75 
54 

70 
37 

73 
46 

77 

46 

85 
48 

81 
55 

79 

56 

68 
60 

77 
65 

76 

48 

82 

78 

66 

76 

47 

63 
29 

65 
35 

70 
36 

75 
41 

75 

45 

76 

60 

79 

57 

74 
41 

46 
35 

43 
20 

50 
29 

53 
30 

70.2 
45.4 

KINGSVILLE 

MAX 
MIN 

73 

43 

70 
50 

66 
36 

68 
60 

81 

6  0 

71 

51 

72 
50 

81 

56 

85 
53 

62 
58 

84 
60 

64 
63 

85 
66 

86 

68 

85 
61 

87 

74 

90 
61 

67 
55 

68 
49 

72 

52 

73 

50 

79 
51 

79 

56 

62 
63 

83 

52 

70 

5a 

61 

48 

65 

41 

61 
35 

63 
36 

76.0 
54.7 

KIRBYVILLE  FOREST  SERVICE 

MAX 
MIN 

68 
40 

70 

38 

71 

47 

63 
52 

71 

59 

68 

59 

69 
43 

64 

48 

76 

5  0 

75 
53 

80 
43 

81 

45 

76 
52 

80 
65 

84 
64 

84 
73 

82 
64 

78 

49 

66 
38 

71 

36 

75 

38 

76 
34 

71 

40 

77 

50 

77 

45 

66 
49 

50 
42 

48 
38 

55 
25 

63 
39 

71.9 
47.3 

KNOX  CITY 

MAX 
MIN 

66 
36 

76 
36 

74 
46 

78 
47 

69 
5  1 

65 
37 

79 

38 

72 

45 

77 

-6 

78 
40 

61 
47 

78 
52 

75 
55 

77 
56 

73 
54 

77 
64 

72 
51 

57 
30 

66 
31 

71 
35 

70 

35 

72 
41 

76 

51 

b7 
40 

79 
43 

55 
31 

42 

34 

44 
24 

6  0 
25 

59 
39 

69.5 
42.0 

LA  PRYOR 

MAX 
MIN 

69 
40 

70 
43 

66 
49 

67 
55 

74 

36 

74 

47 

72 

44 

76 
53 

83 
46 

80 
48 

77 

59 

78 

62 

80 
62 

79 
63 

76 
49 

78 

71 

78 
58 

66 

55 

67 
34 

70 
44 

74 
45 

69 
49 

75 
52 

76 
62 

78 

56 

74 

5  0 

52 

58 
43 

49 
34 

52 
40 

71.3 
50.6 

LA  TUNA  1  S 

MAX 
MIN 

63 
33 

64 
35 

68 
33 

71 
36 

65 
37 

73 

35 

75 

38 

74 

35 

77 

41 

77 
38 

70 
46 

75 

44 

66 
45 

68 

33 

70 

61 

52 

49 

19 

59 

19 

67 
26 

68 
27 

69 

36 

6b 
36 

70 
35 

72 
40 

69 

46 

60 
41 

54 

41 

51 
23 

59 
43 

66.3 
35.6 

LAKE  COLORADO  CITY 

MAX 

MIN 

58 
36 

72 
35 

71 

43 

76 

47 

64 
38 

61 

35 

78 
42 

75 
46 

60 
59 

74 
53 

74 
52 

74 
42 

58 
35 

57 
25 

67 
31 

69 
39 

76 

3  9 

60 
45 

76 
3» 

50 
27 

LAKE  KICKAPOO 

MAX 
MIN 

LAMESA  1  SSE 

MAX 
MIN 

58 
31 

67 
31 

72 
32 

72 

34 

SO 
40 

70 
33 

64 
32 

60 
34 

72 
39 

79 
39 

6  3 

5  6 

60 
41 

76 
51 

70 
48 

72 
48 

70 
51 

72 

38 

59 
28 

58 
25 

82 
27 

74 
30 

72 

31 

69 

37 

76 

38 

67 
40 

75 

30 

38 

29 

43 
23 

45 

14 

59 

67.7 
34.9 

LAMPASAS 

MAX 
MIN 

61 
37 

69 
35 

70 
36 

69 
39 

71 
50 

73 
50 

68 
36 

72 
36 

74 
38 

82 

38 

76 
44 

77 
54 

72 
64 

79 
66 

74 
47 

81 
48 

76 
71 

75 

44 

62 
28 

64 
26 

68 
34 

71 
36 

75 

38 

73 
50 

79 
57 

76 

45 

49 
41 

42 
35 

42 
21 

54 
21 

69.3 
42.2 

LAREDO  KB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

73 
48 

69 
55 

63 
58 

67 
58 

78 

56 

77 
51 

78 
51 

76 

5o 

84 
51 

86 

55 

83 
65 

82 
65 

85 
66 

85 
66 

82 
62 

85 
72 

84 

66 

69 
52 

71 
50 

71 

32 

75 
51 

11 
55 

80 
58 

S2 
63 

81 
60 

66 
53 

53 

44 

52 
45 

56 
39 

59 
46 

74.4 
55.6 

LAVON  DAM 

MAX 

MIN 

62 
38 

66 

38 

70 
43 

75 
45 

75 
54 

72 

49 

66 
34 

71 
40 

70 
39 

78 
51 

76 
52 

75 
55 

79 

57 

79 
63 

75 
52 

81 
55 

78 
72 

78 
41 

56 
30 

65 

35 

70 

40 

75 
41 

72 
42 

75 
56 

69 

51 

60 
42 

48 
36 

40 

33 

53 

22 

55 
27 

69.5 
44.5 

LEVELLAND 

MAX 

MIN 

61 
32 

62 

31 

69 
34 

71 
36 

66 
45 

60 
37 

78 

47 

76 

36 

72 
41 

76 
44 

60 

39 

76 
41 

68 
48 

62 
39 

39 

61 

42 

58 
38 

53 

28 

61 
26 

70 
29 

68 
30 

62 

32 

60 
38 

5  6 
34 

58 

72 

54 
20 

46 

16 

62 
18 

56 
35 

64.7 
34.8 

LIBERTY 

MAX 
MIN 

70 
43 

74 

43 

75 

46 

69 
56 

67 

57 

60 
61 

77 

46 

76 

54 

35 
56 

87 
60 

80 
56 

82 

57 

82 

57 

77 
61 

81 
68 

84 
71 

36 
76 

82 

50 

57 
42 

69 
41 

73 
43 

78 
41 

78 

43 

60 
5  4 

79 
50 

60 
56 

66 

45 

55 
42 

50 
28 

56 
29 

74.6 
51.1 

LINDALE  5  SE 

MAX 

MIN 

63 

42 

66 

42 

70 
42 

68 

48 

66 
56 

71 

53 

66 
42 

63 

43 

75 
44 

61 

49 

73 
51 

77 
51 

79 
56 

77 
57 

77 
55 

80 
56 

82 
72 

7  9 

43 

59 
36 

65 
37 

70 

3  5 

73 
42 

72 
43 

74 
57 

77 
58 

75 
51 

55 

37 

47 
30 

39 
23 

54 
23 

69.3 
45.9 

LITTLEFIELD 

MAX 

MIN 

58 

28 

64 
30 

70 

30 

70 
33 

73 
40 

61 
31 

62 
32 

79 
34 

72 
35 

70 
34 

76 

40 

82 

40 

68 
52 

72 
42 

76 
44 

76 
40 

72 
36 

52 
2  6 

52 
24 

88 
28 

70 
27 

76 
25 

70 
32 

77 

33 

68 

34 

66 

23 

36 
22 

52 
14 

43 
14 

51 
19 

66.1 

31.4 

LIVINGSTON 

MAX 
MIN 

67 
43 

70 
41 

73 

4  0 

66 

53 

63 

3  4 

75 

62 

69 
41 

71 
48 

76 
55 

83 
56 

78 
53 

80 
56 

80 
59 

78 
63 

76 
62 

80 
65 

S3 
74 

81 

4  9 

55 
38 

65 
38 

69 

43 

74 
42 

74 
46 

75 
55 

78 
52 

76 

53 

59 
41 

49 
39 

47 

25 

53 
29 

70.8 
49.5 

LLANO 

MAX 
MIN 

63 
40 

72 

37 

72 
39 

66 
44 

75 
45 

74 
47 

69 
36 

75 
41 

76 

3  9 

66 

42 

62 
46 

80 
56 

82 

64 

81 
64 

75 
45 

80 
49 

76 
74 

75 
h3 

63 
28 

67 
33 

72 

36 

75 
37 

74 
41 

76 
56 

81 

56 

81 

44 

51 
41 

44 
36 

43 

21 

55 
25 

71.4 
43.7 

LONCV I EW 

MAX 
MIN 

64 

40 

67 

37 

70 
38 

67 

46 

66 
51 

75 

53 

67 

34 

71 
44 

76 

38 

82 
39 

72 
45 

60 
44 

79 
45 

80 
45 

79 
53 

84 
54 

65 
72 

83 
47 

61 
34 

65 
31 

70 
33 

73 

34 

72 

44 

75 
55 

79 
54 

76 
51 

53 

36 

47 
33 

42 
23 

55 
27 

70.6 
42.7 

LUBBOCK 

MAX 

MIN 

75 
33 

71 
34 

69 

36 

74 
40 

53 
46 

62 

31 

80 

37 

75 
37 

77 
45 

75 
38 

80 
45 

70 
47 

67 
54 

73 
50 

71 
47 

69 
51 

54 
40 

55 
29 

65 
26 

72 
32 

68 

5  0 

66 

34 

79 

40 

55 

39 

75 
43 

44 

26 

49 

26 

46 
17 

56 
23 

56 
30 

66.5 
36.9 

LUBBOCK  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

64 
31 

69 
32 

66 
3  5 

74 
38 

60 

41 

60 
31 

79 
40 

64 
35 

74 
42 

75 
39 

79 
43 

68 

5  0 

62 
54 

73 
48 

70 
44 

70 
53 

62 

35 

53 
27 

64 
22 

69 
25 

66 

29 

65 

32 

76 

40 

55 
37 

73 
37 

37 
26 

48 

28 

41 
16 

54 

17 

54 
31 

64.3 
35.4 

LUFKIN  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

69 
41 

70 
35 

66 
46 

61 
54 

72 

6  0 

45 

71 

41 

74 
51 

82 
47 

75 
52 

80 

80 
51 

80 
55 

80 
67 

80 
60 

84 
73 

83 
50 

54 
44 

64 
37 

66 
34 

75 
j6 

75 
36 

76 
43 

78 
52 

78 
49 

62 

47 

48 
41 

43 
30 

53 
26 

61 
28 

70.2 
46.1 

LULING  1  SE 

MAX 
MIN 

70 
42 

70 
45 

62 
50 

67 
52 

64 
57 

72 

55 

71 
44 

74 

46 

78 
47 

81 
48 

82 

4  6 

81 
63 

S3 
66 

80 
68 

81 

48 

79 
49 

83 
72 

76 
57 

65 

35 

61 

36 

73 

s2 

78 
48 

78 
51 

73 

56 

82 

55 

79 

54 

64 

-4 

46 
39 

48 
28 

56 
30 

72.1 
49.2 

MADISONVILLE 

MAX 

MIN 

71 

43 

71 
42 

67 
42 

63 

54 

70 

60 

68 

5; 

72 

43 

77 
59 

83 

48 

82 
54 

7  5 
53 

63 
5  3 

78 
62 

80 
69 

80 
50 

84 
70 

81 
36 

61 
52 

65 
35 

67 
37 

75 
41 

76 
42 

76 
53 

80 
53 

79 
55 

75 
52 

52 
44 

45 
36 

53 
27 

58 
30 

71.7 
49.2 

MANSFIELD  DAM 

MAX 
MIN 

66 
36 

74 

3  9 

74 

4: 

67 

44 

67 
51 

9  0 
52 

72 
37 

74 

38 

77 
3b 

82 
41 

83 

46 

80 
55 

77 
60 

83 
62 

80 
41 

80 
42 

83 
69 

77 

66 
27 

70 
33 

7J 

3  7 

78 
36 

77 
39 

76 
53 

81 
54 

81 
44 

53 

36 

47 
34 

46 
25 

57 
25 

72.7 
42.8 

MARATHON 

MAX 
MIN 

63 
29 

65 

30 

70 

it, 

72 

37 

C2 
38 

32 

75 
34 

71 
48 

63 

3  5 

79 
38 

78 

39 

78 

40 

79 
40 

79 

41 

76 
40 

77 

41 

39 

32 

21 

75 

26 

71 
35 

72 
38 

74 

37 

1  > 
36 

76 
38 

70 

36 

35 

56 
28 

52 

23 

54 
28 

70.7 

35.1 

MARL  IN 

MAX 
MIN 

70 
40 

72 
45 

69 

43 

65 
52 

75 
59 

74 

72 

37 

72 

82 
42 

79 
45 

79 

30 

80 

79 

79 

82 

78 
56 

=  6 

47 

65 

34 

66 
36 

72 
41 

75 
41 

79 

52 

81 

5  7 

79 
51 

6  6 
46 

-.6 
36 

42 
34 

55 
26 

55 
31 

71.2 

43.3 

MARSHALL 

MAX 
MIN 

65 

43 

69 

72 

42 

67 
50 

66 
57 

73 
53 

67 
42 

70 

46 

75 

82 
45 

73 
49 

79 
49 

31 
55 

79 

59 

79 

55 

84 

84 
63 

85 
49 

58 
38 

66 
37 

72 

40 

74 
42 

75 

75 
45 

79 
55 

79 

50 

54 
36 

45 
33 

42 
25 

55 

71.0 
46.3 

See   reference   notes  follo-vlnc  Station   Index 
-    309   - 


DAILY  TEMPERATURES 


MATADOR 
MATAGORDA 
MAUR8RO 
MC  ALLEN 
MC  CAMET 


MIAMI 

MIDLAND  VB    AIRPORT 

MIDLAND  4  ENE 

MINERAL  WELLS  CAA  AIRPORT 

MIRANDO  CITY 

MISSION 

MONTAGUE 

MOUNT  LOCKE 

MT  PLEASANT 

MULESHOE  1 

MUNDAY 

NACOGDOCHES 

NATALIA 

NEW    8RAUNFELS 


020NA 
OUHK.HH 

'A»  AIRPORT 

nun 


TEXAS 
NOVEMBER  19.18 


Day  Ol  Month 


56   60   60 
31   34   38 


70   72 
47   52 


68   67   71 
46   47   45 


76   74   64 
51   56   58 


67   69   70 
33   34   40 


75   72   66 


65   76   72 
39   43   38 


65   70   69 


60   61   67 
24   26   25 


63   69   67 


68   74   76 
35   33 


64   73 
38   36 


71   73 
63   65 


68   67 
58   60 


69   82 
63   61 


72   72   68 


82   61 
37   41 


82   80 
59   62 


73   75 
55   57 


74   85 
38   45 


56   67   68 


80   81 
57   65 


58   63   63 


73   74 
54   61 


52   55 
31   36 


70   72 
40   35 


71   71 
45   46 


73   70 
39   42 


68   72 

44   50 


68   70   74 


65   75 
31   30 


l.b 

19 

77 

75 
48 

ro 

44 

72 

4  7 

M 
91 

65 

70 
40 

71 

40 

M 

/8 

61 

/e 

ro 

62 
1 

66 

40 

H 

4', 

40 

62 

IB 

u 

4  / 

64 

'1 
90 

4  1   4 ;   m 


5*   41  HI 


78   71   68 


59   62   61 


78   72   66 


60   59   63 


75   74   73 


69  72  58 

31  33  30 

78  70  65 

46  50  37 

71  76  63 

42  56  52 


55   59   51 


68   72   72 
56   58   51 


70   65   76 
56   58   56 


54   59   53 


79   68   65 


69   76   66 
42   52   36 


81   64   69 
39   50   39 


69   73   76 


71    70   71 


re    •■'■    ri 

»        V,   <,| 


99    47   4  1 


74   68 
34   40 


76   69 

31   37 


73   81 
40   46 


70   71   78 
37   50   40 


65   66   66 
44   39 


68   71 
32   32 


59   76 
30   30 


71 
36 

71 

40 

77 

41 

72 
45 

76 
52 

82 
57 

72 
43 

77 
52 

8  3 
4  i 

75 
55 

75 
56 

82 
58 

73 

50 

78 
51 

U2 
46 

13   14    15 


79   79   82 
66   66   66 


73   75   72 
60   4  5   44 


77   75 
48   55 


80   80 
57   57 


66   72   70 

38   50   41 


79   69   66 


r.       lit      »4 


1/   >/   >7 


58   59   63 


75   78   76 
48   47   57 


71   71   69 
52   50   48 


80   73   81 
35   40   41 


74   75   80 


77   80   78 
43   50   52 


82   81   82 
42   42   52 


51   62   62 


81   80   76 


82   83   82 
54   58   64 


48   61   63 


78   81   79 
47   53   56 


83   63   75 


76   83   74 
44   46   46 


79   81   82 
58   65   67 


5  3   51   52 


6V   58   60 


45   46   62 


60   60   60 


4  1   40   44 


56  il       60 


!4    41,    47 


73   78   76 
62   55   51 


76   78   71 
59   56   54 


84   79   77 
65   69   49 


71   75   75 
59   50   46 


71   77   72 
54   53   54 


48   90   4  7 


93   80   93 

'.i  il      i,/ 


53   48   44 


75   75   62 
68   54   38 


83   83   62 
75   62   53 


72   66   51 


75  66   58 

70  70   56 

59  39   27 

89  90   83 

73  74   57 

77  76 

69  55 

72  73 


56   70   44 


69   65   55 
58   39   32 


70   67   57 


78   75   60 
69   43   36 


85   87   89 
73   75   61 


75   74   61 
64   50   29 


60   5  5   4  7 
45   21   25 


48   71   41 


68   67   49 
44   36   24 


83   85   85 


72   60   52 


83   81   66 
68   53   53 


55   52   57 


75   67 
24   32 


82   83 
58   63 


69   72   67 


B4 

84 

76 

50 

HI 

76 

56 

52 

76 

58 

55 

28 

75 

70 

46 

35 

72 

57 

47 

26 

114 

61 

56 

91 

84 

78 

7  1 

48 

51 

4  7 

22 

22 

72 

60 

42 

)  1 

76 

1  1 

70 

1  / 

114 

84 

75 

64 

II 

68 

17 

26 

84 

(!', 

li. 

4  7 

64 
39 

10 
41 

31 

33 

70 

69 

34 

37 

73 

70 

33 

35 

73 

74 

94 

38 

71 

76 

bh 

55 

72 

72 

34 

37 

69 

68 

40 

44 

6tJ 

72 

30 

30 

99 

70 

23 

25 

71 

70 

34 

34 

62 

70 

33 

36 

71 

75 

43 

47 

70 

75 

4  0 

45 

63 

71 

46 

46 

72 

75 

ki 

49 

83   85 
55   56 


74   69 
51   59 


75   76 
49   59 


74   68 
38   31 


72   58 
47   48 


72   65 
48   49 


72   62 
54   51 


74   74   75 
30   36   38 


71   72   72 
31   35   35 


65   73   76 


58   67   71 


63   63   67 


63   72   71 


59   64    ;o 

45   46  1,1 


58   60   60 


73   73   66 
45   46   46 


69   63   65 

49   50   48 


31   35   40 


70   62   71 
25   30   32 


72   75   69 
40   51   40 


75   76   72 
34   41   50 


75   76   80 
50   56   62 


75   76   80 
45   51   58 


76   78   80 


78   79   80 


37   45   57 


72   74   64 

4  1   46   3  7 


54   57   58 


75   76   77 


32   29   29 


4  7   51   54 


40   45   52 


48   50   55 


40   40   43 


38  26  27 

79  69  56 

53  56  49 

80  78  67 

54  54  48 

82  79  58 

50  58  47 

80  74  52 


51   58   43 


80   71   44 
51   40   32 


79  78  49 

59  46  39 

50  63  36 

33  18 

77  47  51 

46  33  33 

77  55  50 

45  33  33 

81  50  40 

47  38  34 


59   59   47 


78   74   50 


68   56   56 

45   40   36 


56   49   34 


63   62   35 
31   23   24 


80   58   40 
44   32   33 


77   77   59 
47   50   41 


78   73   51 
55   51   40 


80   78   56 
53   47   42 


82   78   64 


82   72   53 

54   50   39 


82   75   40 
41   34   34 


69   75   51 
59   38   37 


40   27   30 


54   52   49 


80   77   52 


63   46   31 
21   23   13 


78   75   56 


72   78   46 
65   43   35 


55   56   66 


44   55 
22   24 


35   26   30 


10   10   29 


54   55 
18   34 


57   58 
22   33 


53   57 
47   44 


50   53 
18   25 


43   40 
32   21 


49   53 
42   31 


BO   (II  I.J 
61   54   47 


44  53 

19  26 

50  52 

36  32 


51   49 
45   32 


60   4  1   56 
25   21   28 


51   48   52 


72.0 
53.8 


77.3 
58.2 


68.9 
41.2 


77.6 
56.3 


'•ftllMI     ~.t«B     r.lKrwIHf    IK.II>.,.     Ib4»# 
I  I  II 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
NOVEMBER  1958 


Station 

Dav- 

Ol  Month 

m 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

lS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

PLAINVIEW 

MAX 

MIN 

55 
26 

65 

28 

70 
35 

69 

35 

74 
39 

61 

38 

62 
35 

79 

38 

64 
32 

74 

38 

74 
38 

79 

40 

65 
50 

61 
49 

73 

43 

70 
43 

68 

40 

52 
•27 

54 
24 

M 

23 

6  9 
26 

68 
27 

6* 
31 

71 
34 

57 
34 

64 

24 

35 
24 

59 
12 

41 

9 

56 
21 

64.0 
32.2 

POINT  COMFORT 

MAX 
MIN 

71 
48 

74 
55 

75 

55 

75 
61 

76 
61 

77 
61 

76 
55 

80 
59 

81 
60 

80 

58 

80 
65 

80 
67 

78 
66 

83 

72 

82 

70 

82 
74 

83 

57 

62 
51 

64 
48 

71 
49 

72 
52 

73 
52 

76 
58 

78 

61 

77 
54 

76 
59 

59 

48 

56 

45 

56 

33 

66 
35 

74.0 
56.3 

PORT  ARTHUR 

MAX 
MIN 

65 

51 

69 
50 

69 
51 

65 
56 

63 
57 

72 
62 

70 
52 

67 
54 

79 

64 

78 
61 

76 

61 

77 

62 

77 
63 

73 
65 

60 
72 

82 
72 

81 
73 

80 
53 

56 
46 

64 
45 

66 

49 

72 
50 

73 
51 

74 
55 

73 
60 

75 
61 

67 
46 

51 
44 

47 

30 

54 
31 

69.8 
54.9 

PORT  ARTHUR  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

66 

45 

70 
46 

66 
53 

64 
54 

72 
62 

71 
53 

67 

48 

80 
59 

31 
6  2 

77 
57 

77 

54 

77 

56 

73 
61 

81 
70 

81 
72 

82 

74 

82 
54 

56 

50 

64 
44 

67 
45 

72 

47 

74 
46 

75 

49 

75 
58 

76 
51 

66 

47 

52 

45 

49 
35 

52 

30 

61 

34 

70.3 
52.0 

PORT  ISABEL 

MAX 
MIN 

69 
54 

70 
58 

69 
59 

TO 
65 

74 
65 

76 
69 

78 
67 

84 
72 

81 
65 

81 
63 

82 
64 

82 
69 

86 
73 

83 

74 

84 
74 

84 
75 

84 

76 

81 
61 

69 
63 

70 

60 

72 
66 

77 
64 

60 
66 

78 
68 

SO 
64 

80 
66 

71 

50 

56 
50 

54 
44 

62 

49 

75.6 
63.8 

PORT  LAVACA 

MAX 

MIN 

69 
45 

70 
49 

72 

55 

70 
61 

68 
62 

78 
60 

77 
58 

75 
54 

83 

58 

83 
57 

78 
59 

80 
68 

80 
70 

81 
72 

83 
68 

65 
69 

83 
75 

84 
51 

67 
52 

65 
50 

72 
55 

74 
53 

78 
63 

75 

62 

78 
56 

80 

60 

67 

4  7 

52 
47 

5  0 
35 

56 

37 

73.8 
54.9 

PORT  MANSFIELD 

MAX 
MIN 

70 
51 

'68 

52 

69 
57 

68 
61 

69 
63 

73 
64 

74 
60 

74 
60 

83 
61 

81 
62 

79 
64 

79 

67 

81 
73 

82 
75 

82 
73 

82 
74 

85 
76 

86 
59 

64 
56 

65 
55 

70 
59 

73 
60 

77 
66 

78 
67 

76 
62 

77 
62 

76 

50 

52 

46 

54 

41 

54 
41 

73.4 
60.6 

PORT  OCONNOR 

MAX 
MIN 

68 
46 

67 
51 

69 
57 

68 
62 

67 
63 

73 
60 

75 

59 

72 
60 

80 
60 

78 
59 

75 
65 

78 
70 

79 

71 

78 
72 

81 
72 

82 
74 

81 
75 

62 
55 

61 
55 

64 
55 

71 

60 

71 
59 

71 
64 

77 

64 

75 
60 

78 
60 

67 
52 

57 
49 

50 
36 

52 
39 

71.6 
59.5 

POSSUM  KINGDOM  DAM 

MAX 
MIN 

71 
40 

76 
36 

77 
44 

80 

46 

71 

49 

71 
40 

76 

37 

74 

4fc 

83 
40 

62 
42 

B2 

58 

81 

58 

76 

62 

78 
61 

78 
52 

78 
67 

76 

45 

61 

38 

70 
30 

77 
34 

77 
39 

76 
41 

72 
55 

64 
51 

82 
46 

51 
37 

42 
34 

45 
31 

61 
24 

60 
40 

71.6 
44.2 

POTEET 

MAX 
MIN 

67 
43 

67 
46 

64 
52 

63 
56 

71 

60 

68 

55 

69 

47 

75 
53 

82 
57 

80 
50 

79 
61 

77 
62 

80 

66 

80 
71 

76 
50 

64 
73 

79 
64 

67 
59 

65 
39 

68 
42 

71 

46 

72 
59 

79 
65 

79 
62 

79 
59 

75 
53 

53 

40 

47 
42 

53 
33 

53 
42 

70.7 
53.6 

PRADE  RANCH 

MAX 
MIN 

68 

30 

70 
35 

66 

35 

65 

53 

74 
53 

68 

40 

71 
34 

72 

46 

83 
34 

81 
40 

78 
51 

80 
58 

76 

50 

75 
44 

74 
40 

75 
62 

66 

54 

62 

40 

69 
24 

73 
38 

74 
37 

70 
36 

71 

46 

76 
53 

74 
42 

49 
37 

45 
36 

46 

33 

53 
24 

53 

37 

68.6 
41.5 

PRESIDIO 

MAX 
MIN 

65 
37 

71 
38 

71 
48 

77 
47 

75 
43 

74 
44 

78 
45 

75 
45 

81 
44 

79 

42 

79 

45 

82 
54 

85 
57 

71 
46 

72 
47 

80 
65 

65 

43 

62 

34 

63 
28 

71 

35 

76 

40 

73 
44 

75 
52 

77 
52 

79 

47 

75 

47 

58 
48 

55 

42 

52 
40 

55 
42 

71.7 
44.7 

QUANAH  5  SE 

MAX 
MIN 

64 
29 

65 
31 

77 
37 

77 

37 

81 
45 

63 

31 

64 

32 

80 
39 

69 
39 

77 
35 

75 
43 

81 
45 

77 

5  2 

75 
57 

80 
52 

78 
55 

77 
46 

61 

21 

55 
23 

69 

27 

08 
26 

70 
30 

70 
34 

75 

38 

50 
37 

79 
29 

42 
29 

37 
20 

41 
21 

62 

28 

68.0 
35.7 

RANGER  PUMP  STATION 

MAX 
MIN 

67 
41 

73 
38 

73 
45 

76 
50 

65 

47 

66 

39 

74 
39 

72 
50 

78 

47 

78 
48 

79 
56 

79 

58 

75 

60 

76 
60 

75 
54 

77 
65 

73 

44 

58 
35 

66 

31 

72 
36 

73 
37 

74 

45 

72 
54 

62 

50 

80 

48 

48 
34 

39 
32 

40 
26 

57 
25 

60 

37 

68.6 

44.4 

RAYMONDVILLE 

MAX 
MIN 

70 
50 

74 
50 

72 
57 

65 
60 

68 
64 

80 
65 

79 
56 

78 
58 

83 
60 

81 
61 

82 

62 

85 
64 

85 
66 

86 

70 

86 
72 

84 

74 

86 
76 

87 
55 

65 

54 

67 

53 

74 
55 

75 
57 

79 
59 

82 
63 

87 
56 

82 

57 

80 

48 

50 
45 

55 

39 

56 
40 

76.1 
58.2 

RED  BLUFF  DAM 

MAX 
MIN 

67 
35 

66 
35 

70 
38 

75 
38 

67 

47 

65 
36 

79 

35 

69 

43 

79 
38 

78 

4  0 

77 
41 

74 
51 

68 
56 

72 
47 

72 

50 

76 

49 

70 
37 

56 
26 

61 
22 

68 
30 

66 
34 

63 
39 

69 
37 

67 
45 

78 
38 

70 
37 

50 
37 

61 
28 

54 
21 

60 
39 

68.2 
38.3 

REFUGIO 

MAX 
MIN 

73 
44 

73 
45 

71 
47 

67 

60 

76 
61 

79 
58 

77 
53 

82 
57 

84 
54 

83 
56 

85 

6  b 

83 

66 

85 
68 

84 
69 

84 
59 

84 

74 

85 
59 

63 
52 

63 
51 

72 

46 

78 

49 

60 
57 

79 
52 

83 
60 

82 

55 

69 

55 

56 

45 

50 

45 

54 
35 

67 
35 

75.0 
54.5 

RIO  GRANDE  CITY  2  ESE 

MAX 
MIN 

70 
48 

75 
49 

71 
56 

63 

59 

70 
58 

83 

57 

78 
55 

79 

54 

85 
55 

86 
56 

84 
57 

85 
63 

83 
66 

87 
70 

85 
65 

87 
68 

91 

74 

93 

59 

71 
59 

72 
52 

77 
52 

78 
53 

80 
54 

82 
60 

83 

58 

83 

59 

7  a 

48 

51 

47 

54 

42 

55 
41 

77.3 
56.5 

RISING  STAR 

MAX 
MIN 

55 
37 

60 
33 

70 
39 

70 
44 

74 
51 

70 
38 

65 
36 

74 
41 

1,0 

44 

74 

44 

78 
48 

77 

55 

78 

61 

75 
56 

64 
53 

75 
54 

62 

42 

59 
29 

31 

69 
36 

69 

39 

71 
41 

76 
54 

60 

47 

76 
35 

46 
35 

47 
30 

47 
24 

45 
35 

66.2 
41.9 

ROBSTOWN 

MAX 
MIN 

69 
48 

71 
53 

69 
60 

70 
61 

67 
61 

77 
62 

75 
53 

76 

57 

79 

58 

82 
59 

81 
62 

84 
67 

83 
69 

85 
72 

85 
65 

84 
73 

64 

71 

89 
55 

65 
54 

67 
51 

72 
53 

74 
55 

76 
57 

79 
63 

81 
56 

82 
59 

69 

42 

49 
43 

52 

36 

53 
36 

74.3 
57.0 

R0CXSPR1NGS 

MAX 
MIN 

62 

41 

66 

41 

68 
46 

62 

52 

6  8 
53 

71 
38 

66 
45 

69 

53 

70 
47 

89 

49 

79 

49 

71 

56 

73 
59 

70 
46 

72 
52 

74 
65 

75 
55 

71 
45 

60 

34 

70 
47 

65 
43 

71 
46 

69 

56 

7  0 
59 

73 
59 

74 
40 

4  3 
37 

44 
32 

46 

25 

50 
38 

67.1 
47.0 

ROSCOE 

MAX 
MIN 

61 
39 

71 
35 

70 
42 

73 
49 

68 

49 

59 
35 

76 
38 

69 
45 

75 

48 

78 

40 

78 
55 

76 

64 

74 

55 

74 
52 

76 
50 

73 
60 

74 
45 

56 
29 

64 
28 

70 
35 

72 
35 

69 

42 

73 

46 

67 
43 

76 
47 

63 

31 

45 
32 

45 
24 

53 

20 

52 

41 

*7.7 
41.5 

ROSENBERG 

MAX 
MIN 

68 
47 

71 
48 

68 
50 

65 
58 

75 
62 

73 
56 

75 
52 

81 
56 

82 
58 

80 
55 

65 
61 

81 

62 

80 

60 

82 
72 

83 
64 

84 
73 

85 
57 

58 
50 

65 

45 

69 
45 

74 

44 

77 

54 

76 
56 

78 

51 

74 
55 

56 

47 

49 
42 

52 
26 

62 
34 

72.8 
53.2 

RUSK 

MAX 
MIN 

69 
42 

69 

46 

65 
48 

64 

54 

73 
55 

60 

45 

70 
49 

75 
51 

82 

66 

75 
55 

78 
53 

80 
57 

76 
60 

78 
53 

80 
54 

84 
72 

82 
49 

58 
38 

60 

42 

71 
41 

74 
50 

74 
53 

77 

56 

78 

55 

76 
52 

54 
37 

48 
33 

42 
26 

54 
28 

69.9 
48.6 

SAN  ANGELO  DAM 

MAX 
MIN 

59 

40 

69 
38 

71 
48 

71 
43 

75 
49 

66 
40 

63 

37 

75 
42 

68 

42 

81 

43 

78 

45 

77 
54 

76 
55 

73 
53 

74 
54 

72 
65 

77 
47 

61 

33 

59 
25 

66 
32 

72 
38 

73 
40 

72 

42 

72 

48 

67 
49 

79 
33 

56 
39 

48 
30 

43 
19 

56 

41 

68.4 
42.1 

SAN  ANGELO  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

69 

36 

72 

37 

71 
41 

75 

49 

65 
48 

62 

38 

74 
37 

68 
44 

82 

42 

79 
39 

76 
53 

75 
57 

73 

58 

74 
53 

73 

50 

76 
67 

74 
39 

58 
34 

66 

26 

73 
36 

73 
37 

72 
40 

70 

51 

67 
51 

76 
50 

50 
36 

47 
37 

45 
23 

54 

19 

52 
42 

68.0 
42.3 

SAN  ANTONIO  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

70 
43 

70 
46 

65 

50 

66 
56 

71 
57 

74 
51 

70 

46 

78 
53 

81 

48 

81 
52 

79 

63 

75 
63 

82 
68 

79 
55 

74 
48 

82 
72 

77 
59 

68 
44 

66 
38 

70 
44 

73 
49 

71 
50 

74 
57 

78 
62 

78 
59 

63 
46 

47 
41 

48 

33 

53 
32 

54 

43 

70.6 
50.9 

SAN  BENITO 

MAX 
MIN 

70 
51 

70 
52 

74 
52 

67 
59 

68 
63 

81 

64 

80 

58 

61 
58 

84 

58 

85 
58 

86 

65 

87 
64 

85 
65 

86 
69 

83 
72 

64 
72 

86 

74 

86 

57 

65 
55 

67 
53 

75 
54 

76 
58 

81 
59 

62 
64 

82 
56 

83 
59 

83 
45 

52 

46 

55 
39 

57 
40 

76.7 
58.0 

SAN  MARCOS 

MAX 
MIN 

66 
44 

72 
41 

70 
46 

65 

48 

65 

48 

75 
54 

72 
42 

72 

43 

75 

45 

82 

48 

80 

49 

80 
61 

76 
66 

81 
68 

81 
45 

76 
52 

82 

74 

77 
54 

65 

34 

66 
38 

74 
41 

74 
42 

74 
50 

77 

56 

80 
56 

78 
52 

67 
45 

46 
40 

47 
27 

55 
32 

71.7 

48.0 

SEALY 

MAX 

MIN 

71 
46 

69 
50 

68 

50 

65 

57 

71 
63 

72 
57 

81 
58 

83 

54 

83 
58 

81 
55 

80 
59 

82 
62 

79 

65 

80 
72 

83 
56 

65 
73 

85 
55 

60 

50 

65 

41 

69 

44 

74 
46 

76 
47 

76 
52 

81 
55 

78 
54 

73 
52 

61 

46 

48 
41 

52 

29 

60 
33 

73.1 
52.7 

SEGUIN 

MAX 
MIN 

72 
39 

71 
45 

65 

50 

64 
50 

72 
60 

72 
55 

74 
45 

73 
54 

83 
45 

83 
51 

83 
62 

80 
64 

81 
63 

62 
70 

75 

46 

83 
70 

79 
56 

65 
56 

61 
36 

71 
42 

75 
45 

77 
46 

78 
57 

80 

60 

80 
56 

70 
49 

49 
39 

47 
39 

57 
30 

56 

38 

71.9 
50.7 

SEMINOLE 

MAX 
MIN 

66 

35 

69 
33 

70 
39 

73 
40 

66 

45 

63 

32 

77 
36 

73 
38 

76 

43 

79 
39 

78 

47 

71 
50 

70 
55 

72 
47 

70 
47 

71 
46 

63 
36 

55 
29 

64 
26 

74 
33 

69 

35 

68 
39 

73 

42 

65 

42 

75 

43 

67 
29 

48 

32 

45 
20 

54 
21 

56 

34 

67.3 
37.8 

SEYMOUR 

MAX 
MIN 

60 
32 

64 
32 

74 

35 

73 
45 

77 
46 

64 

33 

64 
30 

76 
32 

68 

43 

80 
42 

79 
47 

80 
50 

79 
53 

76 
56 

75 
53 

74 
53 

78 
52 

62 
26 

56 
26 

65 
28 

70 
29 

69 
30 

74 
37 

73 

43 

55 
43 

79 
31 

52 
31 

39 

25 

39 
21 

59 
24 

67.8 
37.6 

SHERMAN 

MAX 

MIN 

60 
41 

64 
38 

70 
44 

77 
50 

77 
56 

70 
44 

61 

40 

69 

45 

69 
46 

75 

60 

75 
53 

75 
51 

79 

56 

77 
65 

70 
55 

77 
56 

76 
70 

77 
37 

55 
33 

64 

37 

72 
42 

73 
42 

73 
45 

74 
53 

77 
54 

79 
39 

46 
36 

37 

31 

39 
26 

64 
26 

68.4 
45.4 

SINTON 

MAX 
MIN 

72 
45 

73 
50 

71 
57 

67 
60 

77 
62 

79 
60 

78 
51 

0  0 
58 

85 
56 

83 
57 

87 
66 

85 
63 

85 
67 

85 
73 

86 
59 

85 
75 

89 
63 

65 
54 

69 

51 

73 
49 

73 

50 

78 
51 

80 
57 

84 
60 

84 
56 

74 
57 

58 
42 

50 
43 

55 
35 

67 
36 

75.9 
55.4 

SMITHVILLE 

MAX 
MIN 

62 

42 

72 
42 

73 
49 

66 
52 

65 

57 

75 
54 

72 

45 

75 
46 

80 
50 

80 
50 

80 
53 

81 
63 

85 
65 

78 
69 

74 
47 

60 
55 

85 
75 

77 
45 

65 
37 

65 
37 

70 
42 

75 
42 

78 
42 

75 

60 

75 
55 

80 
53 

57 

45 

46 
34 

45 
28 

50 
31 

71.4 
48.8 

SNYDER 

MAX 
MIN 

59 

33 

69 
32 

73 
35 

72 
41 

76 

43 

66 

34 

67 
34 

69 

37 

70 

38 

80 

37 

82 
37 

83 
48 

77 

50 

71 
49 

75 
45 

73 
45 

72 
45 

58 
28 

58 
23 

67 

24 

74 
32 

75 
32 

73 
37 

77 
43 

55 
42 

77 
29 

45 
29 

42 
22 

46 
15 

59 
17 

68.0 
35.2 

SONORA 

MAX 

MIN 

72 
35 

72 
37 

69 

40 

71 
52 

69 

53 

66 
39 

71 
40 

86 

39 

82 
43 

75 
54 

77 
58 

73 
53 

77 

49 

76 
64 

72 
46 

64 

37 

26 

72 

74 
37 

72 
42 

72 
50 

71 
58 

65 

37 

45 
37 

45 
29 

53 
24 

53 
40 

69.0 
43.0 

SPEARMAN 

MAX 
MIN 

60 
26 

61 
30 

70 
28 

73 
35 

77 
36 

55 
32 

60 
38 

80 
30 

66 

34 

67 
43 

75 
43 

60 
41 

64 
43 

70 
48 

74 
46 

77 
47 

69 
26 

33 

18 

49 
20 

64 
26 

65 
28 

66 

31 

60 

32 

67 

26 

49 
30 

55 
16 

32 
21 

32 
11 

46 

15 

63 
22 

61.3 

30.8 

See    reference    notes    following    Station    Icdoi 

-    311    - 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
NOVEMBER  1958 


SPUR  1  WNW 
SPURGER  DAM  B 
STEPHENVILLE  3  NE 
STRATFORC 
SUGAR  LAND 
SULPHUR  SPRINGS 
TAHOKA 
TARPLEY  1  E 


TEXARKANA  DAM 


Thompsons  3  wsw 


THROCKMORTON 


TYLER  4  NE 


VEGA 

VERNON 

VICTORIA  KB  AIRPORT 

WACO  MB  AIRPORT 

VARREN 

■•'jTON  STATE  PARK 
MAXAHACHIE 
MEATHERFORD 
•ESLACO  2  E 
WHITNEY  DAN 

IRPORT 
Kill  I >   • 


Day  Of  Month 


1 

2 

MAX 

MIN 

66 

31 

75 
28 

MAX 
MIN 

65 

44 

69 
38 

MAX 
MIN 

68 
36 

71 
45 

MAX 

MIN 

57 
23 

63 
26 

MAX 
MIN 

67 
48 

70 
50 

MAX 

MIN 

64 
38 

66 
37 

MAX 
MIN 

63 
33 

70 
36 

MAX 

MIN 

71 
31 

72 
40 

MAX 

MIN 

6". 

41 

76 
42 

MAX 
MIN 

61 
43 

73 

43 

MAX 
MIN 

60 

45 

63 

40 

MAX 
MIN 

67 
45 

69 

47 

MAX 
MIN 

60 
36 

65 
34 

MAX 

MIN 

69 

44 

72 
45 

MAX 
MIN 

58 
28 

64 
28 

MAX 
MIN 

65 

39 

68 

37 

MAX 
MIN 

67 
39 

72 
39 

MAX 
MIN 

63 
33 

67 

34 

MAX 
MIN 

57 
22 

62 
24 

MAX 
MIN 

67 
32 

MAX 

MIN 

72 
47 

72 

51 

MAX 
MIN 

70 
41 

72 

40 

MAX 
MIN 

69 
37 

70 
36 

MAX 
MIN 

67 
44 

70 
42 

MAX 
MIN 

63 
36 

70 

MAX 
MIN 

59 
39 

66 
35 

MAX 
MIN 

16 
50 

74 
57 

MAX 

MIN 

62 

69 

40 

MAX 
MIN 

66 

75 
36 

MAX 
MIN 

61 

45 

70 
50 

MAX 
MIN 

65 
38 

65 

MAX 

MIN 

'.4 

69 

MAX 
MIN 

*l 

70 
46 

MA/ 

MIN 

'5 
46 

4  / 

M»/ 
MIN 

63 

62   70 
53   60 


66   65 
50 


58   57 

73   72 


75   68   62 


67   64   75 


70   69 
52   51 


64   74 
57   52 


74   59 
30   33 


75   57 

35   31 


79   64 
53   38 


77   75 
61   57 


76   70 
61   47 


71   68 
60   58 


64   74 
55   52 


74   72   72 


81   80 
60   66 


74   74 
9  i      12 


65   64 
41   16 


74   72 
50   50 


55   54   48 


82   80   76 


66   69   76 

46   49   54 


72   74   78 


53   55   57 


78   66   75 


73   77   84 


41   46   46 


65   69   72 

33   35   37 


51   56   60 


75   73   77 


60   76   65 
35   31   30 


65   69   76 
33   42   37 


44   46   44 


75   74   80 
40   45   4  1 


60   80   69 
29   25   26 


73   79   82 
52   55   56 


72   76   86 

39   49   42 


70   79   84 
42   55   53 


65   72   70 
39   41   45 


79   86   83 
56   62   69 


68   73   74 

36   41   40 


76   67   79 
39   46   46 


'. )   57   61 


72   72   7* 
3/   40   40 


80   66   81 


60   61  85 

I 

i:       li.  r, 

II,         )/,  IB 


78   78   75 
48   54   60 


68   76   56 
38   43   36 


80   74   78 
40   4  7   51 


84   83   79 
50   55   61 


80   71   77 
46   39   40 


76   78   80 
39   40   55 


81   72   79 
41   41   46 


80   79   77 
37   43   52 


71   75   63 
40   35   39 


79   78   80 
41   54   50 


79   81   82 
56   66   67 


80   80   80 
53   45   48 


77   76   73 
4  7   44   59 


82   84   83 
60   64   63 


83   79   79 
51   55   5 


77   60   79 
45   57   55 


83   63   79 
56   63   61 


74   75   74 
62   53   52 


63   73   76 
39   37   36 


77   77   76 
56   59   56 


65   64   72 
46   47   43 


79   76 
60   51 


79   78   82 
65   56   51 


78   80   81 
51   6  7   64 


78   78   77 
55   59   50 


77   74   75 
60   62   53 


85   85   85 
67   73   72 


70   78   78 
59   64   47 


80   76   75 
61   5V   64 


II        II       74 
16   42   45 


82   82   79 
61   61   61 


II       69   69 

44    1/   42 


73   65   56 
57   45   28 


66   73   49 


75   70   60 


85   84   84 
72   76   51 


81   75   78 
52   69   39 


69   63   55 
53   42   29 


80   82   75 
53   73   48 


57   72   49 


85   85 
76   52 


78   65 
60   29 


86   87   85 
52   55   60 


70   46 
36   25 


82   84   81 


77   64 
60   50 


72   5*   55 


43 

29 

62 

25 

33 
23 

77 

54 

62 

28 

84 
57 

63 
52 

77 

54 

62 

44 

84 
59 

60 
49 

84 

66 

82 
50 

79 
69 

76 
40 

76 
65 

74 
36 

89 
76 

76 
55 

78 
71 

76 
45 

75 

)5 

55 
29 

12 

76 

62 
61 

1)4 
52 

75 

40 

i.l 
)9 

55 

1  1 

HO 

60 

66 
55 

II 

II 

66 
56 

19 

21 

'  1 
20 

23   31   30 


55   65   68 
42   35   39 


68   72   74 
36   36   39 


47   62   61 


59   67   73 
45   46   47 


57   67   72 
30   30   31 


63   70   67 
26   32   31 


63   66   70 


63   68   69 
35   36   41 


61   65   70 


58   65   70 
47   46   47 


56   66   70 
30   33   36 


70   68   70 


51   65   65 
25   25   26 


61  66  70 

29  30  33 

65  70  73 

34  36  43 

63  65  73 

22  30 

48  66 

25  30 

56  67  72 

29  33  33 

65  72  72 

47  46  54 

67  72  73 

34  35  40 

65  70  74 


58   63   69 
38   37   39 


29  30  32 

57  63  69 

29  29  36 

68  75  76 

57  53  64 

62  66  70 

32  34  40 

67  71  70 

30  33  34 

57  66  72 
45  47  49 

58  60  70 
30  34  42 

62  70  68 

24  31  35 

67  70  73 

36  45  45 

67  73  76 

42  43  49 


74   75 

38   40 


72   70   67 


73   76 
39   52 


78   59 
42   39 


73   78 
58   60 


77   80 
44   58 


71   74 

38   46 


75   77 
50   54 


73   74 
40   46 


75   79 
60   62 


67   71 
30   40 


72   71 
40   56 


81   83 
60   63 


74   75 
46   47 


74   75 
50   50 


77   76 
55   60 


74   68 
39   37 


79   66   45 
38   28   31 


76   76   65 
46   50   41 


80   57   40 
40   38   34 


78   77   66 
52   52   47 


61   47   36 


77   65   49 


55  37  40 

82  80  52 

58  49  42 

80  80  49 

59  48  41 

74  76  52 

54  47  31 

76  78  65 

51  55 

54  79  43 

43  33  33 

81  80  65 


74   75 
42   56 


63   64 

28   24 


72   71 
39   39 


78   80 
57   59 


77   80 
58   59 


76   75 
38   52 


74   77 
42   52 


55  55  41 

59  66  35 
31  20  20 

78  77  54 

57  51  36 

76  79  58 

60  55  45 

72  52  55 

46  39  40 

63  63  33 

26  17  17 


73   78   4* 
39   37   32 


79   66   49 
56   49   45 


81   60   45 
55   44   36 


76   68   50 


80   79   69 
53   53   44 


46   52   53 
21   16   33 


49   45   53 
39   29   28 


56   56 
26   26 


42   59 

-  1   20 


53   50   58 


39   55 
22   22 


50   50   54 
35   24   37 


44   44   55 
37   25   27 


38   40   58 
26   24   26 


52   53   58 


48  40  54 

33  22  25 

48  47  53 

43  30  34 


54   42   61 


28   25   29 


53   62 
34   38 


43   54   55 

29   24   32 


58   46   52 
39   26   25 


77  80  47 

49  40  35 

64  78  44 

48  36  35 

83  80  63 
58  63  46 

79  79  46 

50  44  38 

80  45 
43  33 

78  79 

53  58 

78  78  49 

52  44  34 

78  55  52 

39  37  37 

78  65  52 

54  52  42 

84  76  65 
57  51  45 

73  76  48 

37  46  45 


42   57 
20   21 


35 

37  39  56 

30  23  26 

54  58  66 

4  7  39  42 


42   55 
24   26 


47   47 
21   25 


49   57 
26   31 


II  1 


EVAPORATION  AND  WIND 


TEXAS 
NOVEMBER    1958 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S  26 

27 

28 

29 

30 

31 

o  5  > 

t-  < 

Angleton  4  NE 

(A) 

EVAP 
KIND 

.06 
23 

.16 
74 

.04 
21 

.08 
36 

.12 
35 

.04 
33 

.12 
48 

.06 
20 

.07 
30 

.07 
24 

.03 
35 

.05 
55 

.04 
53 

.08 
52 

.04 
48 

.03 
28 

.08 
68 

.23 
48 

.18 
36 

.11 
43 

.14 
22 

.1  l 
30 

.07 
28 

.07 
32 

.11 
6 

.11 

7 

15 
75 

2  4 
41 

.20 
40 

08 
22 

2.97 
1113 

Austin  WB  Airport 

SVAP 

wind 

.07 
32 

.12 
27 

.08 
24 

.07 
14 

.04 
54 

.19 
71 

.18 
71 

.12 
67 

.27 
92 

.08 

22 

.02 
15 

.10 
34 

.03 
29 

.10 
47 

.09 
102 

.07 
59 

.13 

160 

.27 
120 

.09 
80 

.08 

15 

.12 
15 

09 
10 

.11 
21 

.03 
53 

.11 

31 

.27 
123 

.  16 
62 

* 
114 

.08 
198 

.10 
8 

3.27 
1770 

Beaumont  Exp  Farm 

EVAP 
WIND 

.08 

53 

.12 
49 

.09 
23 

.27 
63 

.16 
62 

54 

.22 
67 

43 

35 

.03 

11 

59 

.06 
51 

.06 
51 

.01 
97 

.06 

150 

.03 

144 

.04 
218 

182 

.17 
110 

.13 
60 

.07 
35 

.09 

24 

.06 
19 

.04 
34 

.04 

25 

.03 
32 

.15 

143 

.32 
119 

.17 

131 

. 

3.13B 
2249B 

Beeville  5  NE 

(A) 

EVAP 
HIND 

.16 
10 

.04 

17 

.10 
31 

70 

.OS 
38 

.15 
32 

.01 

79 

.02 
33 

.16 
40 

.09 
20 

.09 

41 

.08 
49 

.03 

84 

.07 
84 

.07 
53 

.04 
120 

.01 

209 

.23 
167 

.18 

77 

.20 
48 

.05 

40 

.07 

19 

.13 

38 

.01 
42 

.07 
33 

.09 
33 

.23 

165 

107 

.22 
160 

.18 
32 

3.03B 
1971 

Belton  Dam 

EVAP 
KIND 

.11 

2  3 

.13 
19 

.10 
5 

.07 
23 

.09 
75 

.19 
46 

.15 

29 

.13 
65 

.17 
32 

.15 
27 

.14 
52 

.09 
48 

.00 

41 

.03 
87 

.15 
59 

.06 
79 

.12 
155 

.15 
63 

.09 
19 

.09 
8 

.08 
15 

12 
10 

.14 
27 

.13 
55 

.12 

37 

.22 

97 

.17 

90 

.00 

47 

• 
84 

.14 

19 

3.33 

1436 

Benbrook  Dam 

SVAP 
»IND 

.08 
58 

.15 
44 

.16 
84 

.24 

108 

.14 

1  0  1 

.18 
110 

.20 

68 

.19 
184 

.21 
91 

.18 
52 

.23 
127 

.14 

113 

.14 
116 

.09 
151 

.19 

116 

.11 
161 

.15 

236 

.23 

140 

.10 
46 

.12 

57 

.11 

43 

11 

32 

.17 

86 

.13 

111 

.13 
80 

.27 
207 

.17 

1  11 

* 
113 

* 
106 

.15 
17 

4.47 
3192 

Denison  Dam 

EVAP 
WIND 

.10 

E3 

.18 

159 

.21 
131 

.17 
181 

.14 

CO 

.14 
39 

.17 

177 

.20 

104 

.10 
63 

.27 

64 

.09 
61 

.13 

103 

.09 

120 

86 

.14 
152 

.07 
223 

.22 
210 

.21 
52 

.10 
53 

.08 
33 

.10 

29 

08 
37 

.13 
122 

.09 
63 

.08 
259 

.18 

166 

99 

* 
162 

26 
86 

20 

82 

4.21B 
3288 

Denton  Exp  Station 

(A) 

EVAP 
WIND 

.12 

57 

.09 

70 

.13 
48 

.08 

74 

.07 

126 

.17 
107 

.16 
67 

.11 
108 

.12 
50 

.14 
87 

.08 
88 

.05 

57 

.05 

79 

.09 
99 

.14 
59 

137 

.24 

238 

.19 
63 

.11 
23 

.10 

23 

.06 
22 

.07 
22 

.07 

73 

.08 

67 

.05 
77 

.33 
272 

.07 
106 

.11 
148 

.07 
50 

.08 

30 

3.34B 
2527 

Dilley 

EVAP 
WIND 

.15 
26 

.11 
22 

.06 

17 

.00 
12 

.03 
9 

.04 
19 

.21 
22 

.01 
22 

.08 
18 

.12 

19 

.13 
22 

.04 
15 

.11 
16 

.12 
39 

.19 
26 

.05 
33 

.12 

105 

.23 

64 

.16 
48 

.10 
8 

.12 
17 

.08 
8 

.06 
9 

.07 
31 

.08 
25 

.07 
25 

.05 
85 

28 

.13 
56 

.06 
16 

2.88B 
862 

Fort  Stockton 

EVAP 
WIND 

52 

2 

11 

.13 
39 

.33 
57 

.20 
46 

.06 
32 

.19 
59 

.16 
41 

.29 

31 

.05 
39 

.15 

113 

.14 
137 

• 
99 

.31 
49 

.15 
35 

.21 

158 

.19 
59 

.10 
12 

.13 
22 

.08 
13 

11 
16 

.08 
13 

.07 
18 

.11 
36 

.22 
69 

.04 
9 

.17 

15 

.03 
23 

.19 
77 

4.32B 
1382 

Grapevine  Dam 

EVAP 
WIND 

09 
41 

.16 
51 

.17 
57 

.17 
70 

.  14 
130 

.19 
97 

.17 

47 

.22 

143 

.20 
106 

.16 
39 

.27 
99 

.09 
83 

.13 

75 

.14 
117 

.15 
89 

.09 
122 

.07 
177 

.28 

141 

.09 
44 

.11 
40 

.10 
31 

.12 

2  1 

.16 
61 

.11 

89 

.12 
57 

.29 
202 

.17 

136 

.02 
97 

• 
112 

.16 

58 

4.34 

2635 

Hords  Creek  Dam 

EVAP 
WIND 

.05 

.16 

.11 

.14 

.21 

.21 

19 

.20 

.22 

.17 

.23 

.17 

.14 

.24 

.30 

.06 

.25 

.24 

.19 

.12 

.12 

.11 

.13 

.05 

.07 

.20 

.22 

.  14 

• 

.03 

4.67 

Iowa  Park  Exp  Station 

EVAP 
WIND 

.09 
10 

.14 
36 

.13 
34 

.15 
30 

.17 

.12 
12 

.14 

43 

.23 
50 

.08 
31 

.18 
30 

.13 
57 

.13 

31 

.10 

39 

.14 

71 

.11 
30 

.05 
82 

.30 

175 

.07 

20 

.08 

16 

.05 
8 

.11 
10 

.09 

9 

.10 
40 

.08 
25 

.09 
58 

.18 
79 

.04 
56 

04 

55 

.05 
17 

.09 
30 

3.46 
1232 

Lake  Colorado  City 

EVAP 
WIND 
MAX 
HIN 

.11 
35 
62 

41 

• 

.21 
32 
70 
43 

.11 
54 
72 
47 

.15 
14 
72 

49 

.22 
60 
65 
42 

.14 
45 
65 
40 

* 
* 

* 

.47 

151 

70 

10 

.13 
34 
72 
47 

.12 
62 
76 
53 

.11 
18 

71 

55 

.18 
131 
68 
54 

* 

* 
* 

.37 

384 

73 

50 

.32 
129 
58 
33 

.13 
53 
59 
32 

.10 
19 
61 
33 

.10 
10 

66 

36 

« 
* 

* 
* 

.37 
99 
70 
42 

.04 
46 
54 
50 

.20 
106 
70 
33 

* 

244 

; 

\ 

4.13B 
1774B 

Laredo  WB  Airport 

EVAP 
WIND 

.10 
19 

.13 
34 

.01 
38 

.04 
65 

.06 
27 

.16 
70 

.19 

4  3 

.15 
87 

.13 
30 

.17 
55 

.12 
68 

.10 

70 

.16 
67 

.14 
97 

.18 
53 

.17 
153 

.29 
179 

.24 
98 

.17 
45 

.15 
23 

.10 
34 

.13 

14 

.10 

60 

.14 
50 

.15 

74 

.09 
62 

.09 

60 

.06 

30 

.09 
60 

.09 
18 

3.90 
1833 

Lavon  Dam 

EVAP 
WIND 

.11 

41 

.15 
65 

.18 
90 

.19 
97 

.17 
190 

.14 
98 

.15 

44 

.22 
177 

.18 
56 

.14 
60 

.31 
98 

.09 
84 

.18 
83 

.16 
127 

.10 
114 

.09 
149 

.09 
235 

.15 

128 

.10 

28 

.07 
24 

.09 

23 

08 
1-1 

.14 
57 

.21 
125 

.08 
59 

.30 
266 

.  21 

178 

.00 

1  18 

140 

52 

4.37B 
3050 

Mansfield  Dam 

EVAP 
WIND 

.07 
5 

.13 
5 

.10 
1 

.00 
6 

.03 
15 

.15 

16 

.15 

11 

.11 
25 

.11 
13 

.10 
7 

.11 
18 

.06 
16 

.00 

16 

.13 
63 

.13 
24 

.08 
49 

.07 
145 

.17 
29 

.11 
9 

.08 
5 

.06 

* 

.11 
4 

.06 
11 

.09 

24 

.07 
11 

.19 
38 

.  16 
14 

.00 
33 

.05 
39 

06 
14 

2.74 
699 

Point  Comfort 

(F) 

EVAP 
WIND 
MAX 
HIN 

.  12 
73 
80 
50 

.16 
76 
74 
54 

.04 
55 
71 
57 

.03 
82 
70 
62 

.02 
72 
76 
64 

.15 
52 
81 
63 

.16 

71 
82 

56 

.11 
51 
83 
62 

.12 
42 
84 
64 

.14 
51 
84 

62 

.14 
89 
84 
66 

.16 
124 
85 
68 

.05 
97 
82 
72 

.15 
140 
84 
72 

.12 

122 
83 
72 

.03 

140 
84 
75 

.10 
204 
84 
75 

.14 

162 

83 

53 

.15 

117 

66 

50 

.14 
68 
73 
49 

.  13 

51 
75 
55 

.  14 
44 

75 

58 

.  10 
68 
79 
59 

.13 
51 
79 
63 

.08 
43 
79 
58 

.09 
82 
78 

63 

.  10 
128 
63 
52 

.02 
150 
62 

55 

.12 

124 
63 
45 

.08 
50 
69 
41 

3.22 
2679 
77.2 
59.8 

Red  Bluff  Dam 

EVAP 
WIND 

.10 
46 

.09 
40 

.08 
23 

.21 
95 

.22 
127 

.08 
28 

.28 

123 

.14 
76 

.12 
46 

.14 
39 

.09 
25 

.08 

41 

.05 
45 

.24 
175 

.15 
92 

.21 
103 

.32 

264 

.11 
75 

.08 

46 

.08 
40 

.11 

73 

.08 

6  7 

.06 

26 

.12 
98 

.13 
60 

.19 

105 

.08 

69 

.10 
163 

.09 
42 

.08 
37 

3.91 
2289 

San  Angelo  Dam 

EVAP 
WIND 

.06 

.13 

.18 

.11 

.17 

.30 

.12 

.14 

.19 

.22 

.11 

.16 

.16 

.12 

.20 

.05 

.22 

.28 

* 

.26 

.13 

.10 

.10 

.10 

.03 

.26 

.15 

.08 

• 

.13 

4.31 

Spur  1  WNW 

EVAP 
WIND 

.10 

39 

.15 
51 

.16 
58 

.23 

110 

.21 

249 

.25 
43 

.24 

128 

.31 

203 

.24 

135 

.25 
71 

.13 
73 

.13 
78 

.03 

52 

.19 
109 

.20 

117 

.05 

206 

.31 

338 

.14 
122 

.18 
67 

.05 

13 

.13 
32 

.15 

70 

.15 
68 

.06 

148 

.15 

137 

.23 
318 

.08 

120 

.11 

230 

.11 
71 

.06 
73 

4.78 
3529 

Spurger  Dam  B 

EVAP 
WIND 

.08 
31 

.15 
33 

.08 
13 

.06 
19 

.02 

25 

10 

.06 
30 

.07 
55 

.10 
26 

.10 
26 

.17 
22 

.12 
14 

.13 

28 

.05 
57 

.09 
98 

.19 
81 

.15 

142 

105 

.05 
38 

.08 

16 

.08 

11 

09 
9 

.07 
12 

.10 
29 

.06 
11 

.08 
44 

.09 

63 

.00 

62 

104 

20 

2.68B 
1234 

Stephenville  3  NE 

EVAP 
WIND 

.07 
43 

.15 
41 

.12 
28 

.12 

57 

.13 
111 

.21 
141 

.20 
75 

.16 
156 

.15 
82 

.19 
56 

.11 
112 

.12 
98 

.11 
112 

.03 
129 

.14 
104 

.07 
123 

.06 

223 

.28 
121 

.15 
36 

.11 
17 

.09 
14 

.07 
10 

.13 
53 

.03 
94 

.09 
48 

.24 

183 

.29 
172 

.10 

111 

.09 
73 

.11 

39 

3.92 
2662 

Texarkana  Dam 

CO 

EVAP 
WIND 

0  6 
61 

.08 
43 

.10 
21 

.06 
65 

.12 
105 

.06 
45 

.12 

46 

.10 
68 

.06 
19 

.08 
19 

.08 
21 

.08 
29 

.06 

20 

.06 
47 

.05 
86 

.06 

57 

.07 
118 

.09 
78 

.09 
46 

.08 
6 

.07 

5 

06 
8 

05 
8 

.07 
30 

.03 

27 

.09 
86 

.16 

98 

.01 
79 

* 
124 

.10 
9 

2.20 
1474 

Thompsons  3  WSW 

EVAP 
WIND 

.10 
63 

.15 
29 

.09 
22 

.03 
43 

.03 
41 

.13 
28 

18 
68 

.08 
34 

.06 
19 

.16 
20 

.09 
46 

.17 
59 

.10 
71 

.09 
92 

.08 
89 

.07 
108 

.13 
163 

.18 
112 

.07 
72 

.10 
26 

.06 
23 

.11 

20 

.12 

15 

.12 
35 

.06 
21 

.01 
29 

• 

.17 

177 

.18 

123 

.08 
27 

3.00 
1675 

Weslaco  2  E 

EVAP 
WIND 

.14 

2  2 

.12 
13 

.03 
20 

.01 
40 

.04 

210 

.15 
34 

16 

15 

.13 
38 

.17 
24 

.12 

26 

.18 
53 

.10 
34 

.15 

44 

.10 
86 

.15 

71 

.19 
149 

.21 

165 

.17 
85 

.17 
62 

.11 
35 

.13 
32 

.11 

21 

.12 
50 

.15 

56 

.14 
34 

.10 

31 

.13 

100 

.03 

77 

.12 
12 

.08 
81 

3.71 
1531 

Whitney  Dam 

EVAP 
WIND 

.11 
51 

.12 
45 

.14 
41 

.12 
55 

.12 

131 

.23 
90 

21 
48 

.18 
100 

.19 
56 

.14 
36 

.15 
55 

.13 

66 

.04 

38 

.05 
98 

.20 

91 

.18 

116 

.07 
182 

.22 
99 

.09 
33 

.09 
17 

12 

34 

.11 

18 

.13 
35 

.12 

79 

.13 
38 

.27 
140 

.17 

122 

.02 
74 

.04 
96 

.11 

35 

4.00 
2119 

William  Harris  Res 

(A) 

EVAP 
WIND 

.09 

34 

.11 
36 

.07 
14 

.09 
26 

.01 

24 

.05 
20 

.14 
56 

.07 

19 

.06 
25 

.09 
15 

.09 
51 

.10 
50 

.11 

69 

.05 
111 

* 
* 

* 
• 

.17 

360 

.09 

100 

.15 
39 

.12 
20 

.10 
60 

• 
* 

* 

.29 
30 

.09 
10 

.06 
26 

• 
* 

.33 

125 

- 

" 

2.71B 
1414B 

Winter  Haven  Exp  Sta 

EVAP 
WIND 

.10 
16 

.10 
7 

.14 
9 

.01 
16 

.01 
18 

.08 

34 

.11 
31 

.10 
26 

.09 
24 

.16 
22 

.03 
42 

.12 
42 

.17 

49 

.08 
33 

.12 
22 

.09 
64 

.22 

111 

.15 

52 

.11 
25 

.11 
14 

08 
11 

.10 
14 

.09 
30 

.04 
16 

.14 
24 

.03 
48 

.09 

18 

.08 
62 

.02 
15 

.06 
18 

2.83 
943 

Tsleta 

EVAP 
WIND 

.10 

31 

.09 
26 

.10 

24 

.11 

20 

.20 

56 

.14 
35 

.13 

17 

.23 

76 

.15 

28 

.15 
23 

.13 

23 

.10 

14 

.10 

22 

.07 
55 

.16 

50 

.18 
77 

.  12 
123 

.10 

111 

.06 
28 

.09 
18 

.10 

21 

.  12 
17 

.11 

15 

.04 
14 

.09 

15 

.18 

49 

.15 

57 

.05 
69 

.11 
63 

.07 

13 

3.53 

1191 

MAX   AND  MIN    IN  DAILY  EVAPORATION  TABLE   REFER  TO   EXTREMES    OF   TEMPERATURE   OF   WATER 

<A)    EVAPORATION   MEASURED    IN  A   SUNKEN   PAN   OF    24-INCH  DIAMETER. 

(C)    EVAPORATION  MEASURED   IN  A  SCREENED,    SUNKEN  PAN  OF   48-INCH  DIAMETER. 

(F)    ALUMINUM    (ONE-FOURTH   INCH  THICK)    EVAPORATION  PAN. 


IN  PAN   AS   RECORDED  DURING  THE   24   HOURS  ENDING  AT  TIME  OF   OBSERVATION. 


Dotes   following   Station   Index. 
-    313    - 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


TEXAS 
NOVEMBER  1958 

Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Abilene  WB  Airport 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

Amarillo  WB  Airport 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.9 
T 

T 

T 

1.0 

.2 

1 

T 

Childress  CAA  Airport 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

3  . 0 
3 

Dalhart  CAA  Airport 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

1.0 
1 

T 

T 

T 
T 

El  Paso  WB  Airport 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

.3 
1 

Follett 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

" 

Hereford 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

_ 

. 

.5 

. 

Edox  City 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

Lubbock  WB  Airport 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

.1 
T 

Memphis 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

" 

- 

Miami 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

1.5 

- 

Mineral  Wells  CAA  Airport 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

Muleshoe  1 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

- 

Paris 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

8pearnan 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
1 

1.0 

T 

T 
T 

Stratford 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 
2 

- 

2.0 
2 

- 

Tullt 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

Vega 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

- 

1 

T 

Wichita  Falls  WB  Airport 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

1H 


REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Texas  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Airport  Station,  1710  Wilshire  Blvd 
Austin  2,  Texas,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

Divisions,  as  used  in  "Climatological  Dnta"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  October  1956. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  in  miles. 
Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4    foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  Table. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted  to  represent  ob- 
servations taken  at  the  present  location. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining 
measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack 
result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  seasonal  snowfall  table  include  snow  and  sleet 
Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table 
when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.  During  the  summer  months 
some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  Stations.  For  those  stations  snow  on  eround 
values  are  at  0600  C.S.T. 

In  the  Station  index  the  letters  C,  H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the  following: 

C   Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes  and  are  published  later  in  "Hourly 

Precipitation  Data"  Bulletin. 
H   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J   "Supplemental  Data"  Table. 

Other  Reference  Notes 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;  and  the  Station  Index. 
+   And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

*  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//   Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR   This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

AM   Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D   Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M   One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  Table  for 
detailed  daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R   Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 
SS   This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T   Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V    Includes  total  for  previous  month. 

Subscription  Price    20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary. >   Checks  and  money  orders  should 
be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents 
Government  printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW  and  the  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA,  NATIONAL 
SUMMARY,  either  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  state.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C-  for  $1.00.  Simi- 
lar information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  issues  of  Local  Climatological  Data  Annual,  obtained  as  indicated  above,  price 
15  cents . 
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STATION  INDEX 


STATION 


GEORGE    "EST 
6100 I N6S 

I  filLMEft 

,  6IRVIN 

I  GLAOCMATER 


HLI 


1  SE 


GONIAL ES  1 
GONZALES  2 
60R0OMVILLE 
GOB" AM 
GRAHA* 

GR ANBURY 

GRANOFALLS    3    SSE 
BRAPELANO 

GRAPEVINE    OAM 
GREENVILLE    2    SW 


|  MAVNES  RANCH 
I  ME8BR0NVILLE 
HEMPSTEAD 

'  HENDERSON 
I  HENLT 
I  HENRIETTA 
>  HEREFORD 
HEMITT    1    SE 

rtKO 
I  HlGGINS 

HILLSBORO 
I  HINDES 

I   H1TCMLAND 

HONDO 

HONEY   GROVE 
HOROS    CREEK    DAM 
H0R6EH 
PMOOSTON    WS    CITY 

'HOUSTON    MB    AIRPORT 
HOUSTON-ADDICKS 
HOUSTON-ALJEF 

HOUSTON-BARKER 
MOUSTON-OEER    PARK 

I  HOUSTON-HEIGHTS 
HOUSTON   HIDDEN    VALLEY 
HOUSTON-MI SSOUP I    CITY 
|   HOUSTON-NORTH    HOUSTON 
[HOUSTON-SAN    JACINTO    Ot 

HOUSTON-SAT SUM A 

|  HOUSTON-SPRING    BRANCH 

M'JMBLE 
I  HUMBLE    PUMP    STATION 

HUNT 

VHUMTSVlLLE 


IOWA 


ARK    EX 


JACKS80R0 

JACKSON    HILL    GUARD 

JACKSONVILLE    EXP    ST 

JACKSONVILLE 
JANES    RIVER    RANCH 

JARRELL 

JASPEP 

JAVTON 

JEDDO 

JCFFERSON 

jEmEtt 

JOHNSON  RANCH 
JONES  CB  RANCH 
JONES  mm  RANCH 
JOUROANTOM    *    SSE 


JUST  IN 

UANACK 

KARNES 


INCSVILLE 
IRBYVILLE   FOREST 
.NAPR    6    SW 


KOPPERL 

KOUNTZE 

KRESS 

LA   GRANGE 

LA   PRYOR 
LA   TUNA    1     S 
LAKE    BRIDGEPORT    0 
LAKE   COFFEE    MILL 
LAKE   COLORADO    CIT 


LANGTRY 

LAREDO  MS  AIRPORT 

LATEX 

LAVOH  DAM 

LAWN 

LEADAY 

LEAKEY 

LENORAH 

LEVELLAND 

LEW1SVILLE 

LEXINGTON 


H      COUNTY 
1 


UPSHUR 
PECOS 
GREGG 


GOLIAD 
GOLIAD 

GOLIAD 

GONZALES 
GONZALES 
GRAYSON 
EASTLAND 
YOUNG 

HOOD 
WARD 
HOUSTON 
ARRANT 
HUNT 

TRINITY 
HANSFORO 

GRAYSON 


CAMERON 

GILLESPIE 

CASTRO 


BLANCO 
JIM  HOGG 
WALLER 


MEDINA 
FANNIN 
COLEMAN 
JASPER 


HARRIS 

SUTTON 
KERR 

WALKER 
BLANCO 
PECOS 
HAMILTON 

WICHITA 

JACK 


LEON 
MCCULLOCH 

SCHLEICHER 
SCHLEICHER 
ATASCOSA 


ARNES 
ARRANT 
.767  CULBERSON 


BOSQUE 
HARDIN 
SWISHER 
FAYETTE 


28    21 

98    07 

30    11 

96    56 

12    44 

9A    57 

31    05 

102    24 

32    32 

9*    57 

30    21 

98    40 

98    3A 

28    40 

97    23 

28    43 

97    20 

33    A8 

96 

51 

720 

32    13 

98 

AC 

140C 

33    05 

98 

19 

1040 

32    27 

97 

t/l 

718 

31     IB 

10? 

51) 

244C 

31    29 

95 

28 

48C 

32    58 

97 

Of 

585 

33    07 

96 

oe 

550 

31    0* 

95 

06 

323 

36    15 

101 

24 

316S 

33    27 

« 

69" 

33    37 

100 

20 

1765 

33    21 

95 

!o 

355 

3  2  oo 

36  07 

32  02 


30  no 

30  17 

3D  05 


4978 

ARCHER 

*9fll 

BURNET 

501J 

DAWSON 

50  1  S 

LAMPASAS 

sou 

VAL    VERDE 

5057 

WEBS 

508) 

PANOLA 

509* 

COLLIN 

TAYLOR 

5  10V 

COLEMAN 

1113 

REAL 

5)56 

MARTIN 

51S? 

HOCKLEY 

1191 

OENTON 

5193 

LEE 

99  15 
102  07 
102  24 


94  18 

95  17 
95  16 
99  23 


in 

59 

100 

70 

28 

52 

98 

30 

,0 

29 

99 

4fi 

30 

10 

99 

M 

n/ 

97 

19 

32 

41 

94 

09 

28 

*3 

9/ 

54 

?9 

5A 

95 

50 

32 

36 

96 

19 

32  18 

33  34 
33  03 

30  25 


30    02 

99    08 

31    07 

97    43 

27    31 

97    53 

30    36 

93    50 

32    37 

101     13 

33    25 

99    49 

32    04 

97    30 

30    23 

94    19 

101  56 

98  11 
101  34 


OBSERVATION 
TIME  AND 

TABLES 


C.  C.  SCHLEY 
HERBERT  G.  KOEHLER 
BTBEE  W.  WEIS1NGER 
FRED  ZE1TLER 


LOWER  COLO  RIV  Al 
HARRY  ALLEN 
J.  H.  WEBER 
DAN  SIMMONS 
POLO  PERE2 

CARL  J.  HAGEN 
DAILY  INQUIRER 
MOODY  N.  SIEBMAN 
DAISY  L.  PEVETO 


HARVEY  WILSON 

CHARLES  W.  POTTS 

A.  6.  SPENCE 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

HAL  W.  ENGLISH 

L.  M.  HENOLEY 
ARTHUR  W.  EVANS 
FRANK  BROOKS 


A.  A.  CARROLL 

THOMAS  C.  HALL 
LEO  BRIER 
CARL  L.  KNELLY 
W.  6.  ROUNTREE 
JOHN  H.  POPE 

F.  E.  DOWNING 
LOWER  COLO  RlV  AUTH 
HORT1E  E.  LOMAN 

HOWARD  E.  BAKER 
SAMUEL  P.  HERREN 

SAMUEL  P.  HERREN 
JARV1S  CHRISTIAN  COL 
LOWER  COLO  RlV  AUTH 
MONROE  W.  CORK  ILL 
J.  D.  SARTA1N 

M.  KANGERGA 
LOWER  COLO  RIV  AUTH 
HENRIETTA  FIRE  DEPT 
HENRY  C.  ANGELO 
OR.  HALL1E  EARLE 


OON  R.  THOMPSON 
NELSON  W.  GALLE 
THELMA  W.  ATCHISON 
H.  J.  DONDLINGER 

■ALTER  H.  KNORR 

RICHARD  M.  MCCLEARY 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

OEWITT  T.  MOYE 

u  S  WEATHER  BUREAU 

U  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
GILBERT  W.  LIESTMAN 
LILLIE  H.  FRY 
SHELL  OIL  COMPANY 

0.  R.  HOFFMAN 


TOMMIE  0.  KEEPERS 
ETHEL  C.  POWELL 
CHARLES  F.  MADDEN 
LOWER  COLO  RIV  AUT 
MARY  M.  SCHUMACHER 


R. 


LERS 


RAOIO  STATION 
LOWER  COLO  RIV 


HUBBARD 
OF  KENEDY 
CE  C.  ARCHER 


ELVA  J.  HARRIS 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
TEXAS  COLL  ARTS  AND  INI 
STATE  FOREST  SERVICE 
MRS.  CLIFFORD  JAMES 

H.  W.  FINLEY 
C.  H.  RIDDLE 
BUFORD  E.  REA 
CARL  LOSSON 
JOHN  L.  SULAK 

GEORGE  A.  PARK 

FEO  CORRECTIONAL  INST 

W.  G.  MASSINGILL 

U  S  FOREST  SERVICE 

TEXAS  ELECTRIC  SERV  CO 

CITY  WICHITA  FALLS 
LOWER  COLO  RlV  AUTH 
GENEVA  F.  CRUTCHER 
RECTOR  i 


iJEA 


E.  BIL 


U  S  WEATHER  BUI 
CARROLL  V.  TIP' 
U  S  CORPS  OF  El 
LOWER  COLO  RlV 
LOWER  COLO  RIV 


AUTH 


R.  S.  COX 
GROVER  SPRINGER 
ARTIE  B.  FOREHAND 
CITY  OF  LEWISVlLLE 
H.  T.  HAMLETT 


STATION 


LLANO 

1. or p; HART  2 
LOMA  ALT A 
LOMETA 
LONDON 

LONG  LAKE 
LONGVIEW 
LOOP 


LOVELADY 
LUBBOCK 
LUBBOCK  WB  A 
LUFKIN  CAA  A 
LULING  1  SE 


MADISONVILLE 
MAGNOL 1  A 
MANCHACA 


MCCOOK 

MCDONALD  STORE 
MCGREGOR 

MCINTOSH  RANCH 


MCLEAN 

MEMPHIS 
MENARO 

MENTONE 


l  WB  AIRPORT 


tILLER  RANCH 


MOBEETIE  2  S 

MOLINE 
MONTAGUE 
MONTGOMERY 
MORGAN  MILL 
MORSE 

MORTON 
MOSCOW  1  SE 
MOSS  RANCH 
MOUNT  LOCKE 
MOUNT  PLEASANT 

MOUNTAIN  CREEK 


MURR  RANCH 
NACOGDOCHES 
NACOGDOCHES  2  ENE 
NAPLES  5  NE 


JEW  BRAUNFELS 


ODESSA 

0  OONNELL 

OLNEY 

OLNEY  5  NW 

ORANGE 

OVERTON 
OZONA 

OZONA  8  WSW 
PADUCAH 


PAMPA  WATER  PLANT 

PANOALE 

PANHANDLE 

PANTHER  JUNCTION 

PARIS 

PASAOENA  HOUSTON 


519* 

LIBERTY 

5202 

WILLIAMSON 

5216 

JOHNSON 

5228 

52/9 

CASS 

52*3 

HOOO 

52*7 

LIPSCOMB 

52  5  8 

DENTON 

LAMB 

5271 

POLK 

5272 

LLANO 

528* 

CALOWELL 

VAL    VEROE 

530B 

LAMPASAS 

5312 

KIMBLE 

5327 

ANDERSON 

53*1 

GREGG 

5351 

GAINES 

5  i  5  8 

MITCHELL 

536  3 

CROSBY 

5  39  8 

HOUSTON 

5*10 

LUBBOCK 

5*1  1 

LUBBOCK 

5*2* 

ANGELINA 

5*29 

CALOWELL 

5449 

KERR 

5461 

5477 

MADISON 

5*96 

MONTGOMERY 

5538 

TRAVIS 

5561 

TRAVIS 

5579 

BREWSTER 

5563 

CONCHO 

5626 

MASON 

-■64  6 

Parker 

36  5  0 

MASON 

.658 

MOTLEY 

5659 

MATAGOROA 

1667 

BOWIE 

-(,/■ 

JACKSON 

5695 

ELLIS 

5/0  1 

HIOALGO 

5>0  7 

UPTON 

5771 

HIOALGO 

■Wit; 

CALLAHAN 

5  (5  1 

MCLENNAN 

SCHLEICHE 

5  f6fi 

COLLIN 

S770 

GRAY 

=.-,:■. 

MENARD 

5  02  t 

LOVING 

5  8  3. 

MENARD 

MEBB 

HIDALGO 

WHEELER 

LAMPASAS 

MONTAGUE 
MONTGOMERY 


6116 

DALLAS 

t '  30 

COOKE 

613  5 

BAILEY 

6136 

BAILEY 

6  1*0 

MILLS 

6  1*6 

KNOX 

6158 

KIMBLE 

6  1  76 

NACOGOOCMES 

6177 

NACOGDOCHES 

6  190 

BOWIE 

6205 

MEDINA 

6219 

MCCULLOCH 

RED   RIVER 

6  2  65 

SHELBY 

6276 

COMAL 

6^80 

MONTGOMERY 

62  8  6 

WHARTON 

6331 

CLAY 

LAMPASAS 

6368 

GONZALES 

6382 

HOUSTON 

6433 

MOTLEY 

OCHILTREE 

6*8* 

COLEMAN 

6-9* 

JONES 

6502 

ECTOR 

6  50  " 

6636 

YOUNG 

66*1 

ARCHER 

GRAY 

VAL  VERDE 

CARSON 

BREWSTER 

LAMAR 

HARRIS 


30    40 

97    56 

1040 

32    30 

97    11 

75C 

32    27 

95    22 

55C 

33    00 

9A    22 

410 

32    31 

98    03 

1000 

36    14 

100    17 

243C 

33    11 

96    56 

555 

33    56 

102    19 

3565 

32  29 
32  54 
32  25 


95  27 

101  48 
101  50 


?<s 

30 

98 

23 

32 

12 

99 

24 

?t 

2* 

)fl 

100 

JO 

33 

12 

96 

J' 

35 

14 

100 

16 

34 

100 

32 

30 

55 

*a 

31 

31 

04 

10) 

36 

2  7 
i  6 

1  3 

35 

?l 

31 

23 

13 

*0 

32 

li 

36 

03 

30 

54 

in 

*0 

33 

10 

32 

43 

13 

t9 

13 

14 

14 

31 

33 

)3 

27 

SO 

41 

3  1 

36 

33 
29 

15 

2  9 
30 

11 

2V 
33 

16 

2  8 

29 

07 

31 

16 

36 

0  6 

31 

59 

32 

M 

11 

53 

32 

58 

33 

26 

10 

0  6 

3  2 

16 

3  0 

41 

3* 
31 

01 

11 

43 

46 

3  5 

3? 

35 

32 

JO 

12 

15 

.'0 

,•9 

19 

1     13 

19 

.    2S 

.00  05 
94  39 
94  38 


98  07 

95  14 
95  55 


95  08 
100  32 
100  36 


100 

5fl 

100 

58 

101 

35 

101 

23 

LOS 

13 

95 

15 

95 

13 

OBSERVATION 
TIME  AND 

TABLES 


OBSERVER 


THOMAS  E.  LEWIS 
LOWER  COLO  RIV  Al 

.AS  POWER  AND 
TEXAS  AGRI  EXP  S' 

k  W.  POWELL 

BUTLER  B.  IVES 
ROSCOE  H.  COWAN 
EDGAR  E.  CLARK 


VIOLET  0.  LANE 
LOWER  COLO  RIV 
JAMES  A.  BREWER 


MIL 


I  0.  LISTi 


ROLAND  A.  SHAW 
TEXAS  AGRI  EXP  STAT 
U  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  CIVIL  AERO  ADM 
COLLIE  B.  APPLING 

..  SECOR 

4.    COVEY 
ROSS    MADOLE 
GRADY    E.    ADAMS 
LOWER    COLO    RIV     AUTH 


DALLAS    POWER    AND    LIGI 
LOWER    COLO    RIV    AUTH 
LAWRENCE    A.    PRESTON 
LOWER    COLO    RlV    AUTH 
EDNA    G.     SMITH 


CLAUDE 


LEE 


LOWER  COLO  RlV  AUTH 
w.  EDWARDS 
h.  STEEN 
Y  OF  MATADOR 
R.  TRAVLOR 


AOC  OC  «. 


CHESTER 

MADISON  G.  WILSON 
CITr  WATER  PLANT 
CHARLES  D.  SMITH 

MACHAC 
LOWER  COLO  RIV  AUTH 

JANE  R.  BROWN 
LOWER  COLO  RIV  AUTH 


PEIE  FUL8R1GHT 


LOWER  COLO  I 


D.  SmARTZ 
E.  0.  DEAL 

JOSEPHINE  NEWMAN 
GEORGE  D.  WELLS 

WEATHER  BUREAU 
GULF  REFINING  CO 

LAS  POWER  ANO  LI 

ER  COLO  RIv  auTh 
R.  RUCKER 

ERAL  WELLS  INDEX 


AERO  l 
PIPE  L  INE  CO 
KAPELLEft 


TEXAS  AGRI  EXP  STATION 
NORMAN  0.  BRANCH 
MRS.  HANSEL  MOODY 


OIL  CONS  SERVICE 

PARR1SH 

LOWER  COLO  RlV  AUTH 

MCDONALD  OBSERVATORY 

iRENCE  C.  TAYLOR 

LAS  POWER  AND  LIGHT 
STEVE  J.  HOSIER 

!.  J.  KLUMP 
I    S  SOIL  CONS  SERVICE 
LOWER  COLO  RlV  AUTH 


LOWER  COLO  R 
RADIO  STATIOI 
:.  FOUTS 


Y  OF  OOESSA 
MOORE  JR. 
ES  F.  PAGE 
LUTHER  ADKINS 
F  STATES  UTI' 


CITY  OF  PAMPA 

HENRY  MILLS  JR. 
J.  WEISER 

BIG  BEND  NATL  PARK  SERV 
THOMAS  L.  ROGERS 

PASADENA  POLICE  DEP 


STATION  INDEX 


PEARSALL 

PECOS 
PENWELL 
PEP 
PERRYTON 

PERRYTON    10    HI 
PFl.U6EflVil.LE 

PIERCE 
PILOT     POINT 
PITTSBURG    *     S 

PLACID 
PLAINS 

PLAINVIE* 


|  POP'     ISABEL 
PORT     LAVACA 

PORT    MANSFIELD 
POR1     '     CONNOR 

■    ■ 

POST 

PCTEET 
PC  NOR 
PRAOE     RANCH 
PRAIRIE    MOUNT  AH 
PRESIDIO 


PROVIDENT    C1T 


RAINBOW 

RANOOLPH  FIELD 
RANGER  P«JMP  STATION 
RANKIN 

RavnONDvIll? 

:  CROSSING 
:<    DAW 
RED  SPRINGS  2  ESE 
REFUGIO 

»E*LAW  3  NE 

■ 
RICARDO 
RICmAROS 
RICHARDSON 

RICHLAND    SPRINGS 

RICMMONO 

RIESEL 

RILE*   BEN   Ra«h 

RINfCOU) 

RIO   GRANDE   CITT   2    E! 
RIOTED  I NA   i    N 
RISING    STAR 
RIVERSIDE 
ROANOKE 

ROBERT    LEE 


RO<K»ALl  -     . 

•OSCOC 
ROSENBERG 

«OSSf» 

RMftfiC 

'..ANIMAL 

.  0    0AM 

•*  AIPRORT 
■*H  ANTONIO  W*  AIARO* 
SAN    ANTON  I 

Ian  :utt 

tANOfRlON 

- 


COUNTY 


GS7f 

FR[0 

60VJ 

REEVES 

6^3; 

ECTOR 

693! 

HOCKLEY 

69§( 

OCHILTREE 

695 

OCHILTREE 

t,v9; 

TRAVIS 

T02( 

WHARTON 

ro2< 

DENTON 

T06C 

CAMP 

ro72 

MCCULLOCH 

T07< 

-079 

HALE 

7116 

HUTCHINSON 

71*0 

CALHOUN 

CALHOUN 

PALO  PINTO 
GARZA 

ATASCOSA 

HENDERSON 

REAL 

LLANO 

PRESIDIO 

RUSK 

COLORADO 

CALLAHAN 

HAROEMAN 

BRISCOE 


REEVES 
BAYLOR 

REFUGIO 


PARKER 
KLEBERG 
GRIMES 
OALLAS 


GILLESPIE 


FISHER 
JASPER 
ARANSAS 

EDWARDS 
ROCKWALL 
KIMBLE 
NOLAN 
FORT  BEND 

MCLENNAN 
KAUFMAN 

FISHER 
.  *R*r 
CHEROKEE 

■ 
TOW  GREEN 

■ 

■ 
'•1  EABA 

TfRRCLL 


GUAOALURf 

- 

IRION 


31  54 

32  57 
27  23 

14  30  32 

a   57 

31  16 

29  35 
31  29 

30  26 


32  22 

34  15 

34  23 


II  It 

11  I  ' 


»»  /• 


99  11 

102  50 

101  43 

101  21 


.01  00 
98  59 
93  56 


94  58 

96  36 
99  12 
99  41 

101  03 

75  28 

97  42 
96  17 

96  37 

101  56 

97  47 
96  34 


98  52 

98  se 

95  24 


99  26 
100  29 
lOfl  10 


100  15 

101  50 
«5  00 

9*  1* 
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1.  7 

CLIMATOLOGICAL  DATA 


TEXAS 
DECEMBER  1958 


Temperature 


iORTH    CENTRAL    DIVISION 

BANY  AM 

LTON  dam  am 

NBROOK    DAM  AM 

INHAM 
1X1 E 

IYD    3    SE  AM 

IECKENRIDGE 

IIDGEPORT  AM 

IOWNWOOD  AM 

rMERON 
EBURNE 

IRSICANA  AM 

iLLAS    WB    AIRPORT  R/ 

[NISON    DAM 

[NTON  AM 

[NTON    EXP    STATION  AM 

IBLIN  AM 

ISTLAND  AM 

)RT    WORTH    WB    AIRPORT  R 

)RT    WORTH    VICKERY    BLVD       AM 
UNESVILLE  AM 

VTESVILLE 

iAHAM  AM 

(ANBURY 

(APEVINE    DAM  AM 

(EENVILLE    2    SW  AM 

;NRIETTA  AM 

ICO 

ILLSBORO  AM 

ICKSBORO 

UJFMAN  AM 

ILLEEN  AM 

AKE    KICKAPOO  AM 

AVON    DAM  AM 

ARLIN 
:    KINNEY 

EXIA  AM 

INERAL    WELLS    CAA    AIRPORT 
ONTAGUE 
-NEY 

ARIS  AM 

aSSUM    KINGDOM    DAM 
ANGER    PUMP    STATION 
ISING    STAR  AM 

HERMAN  AM 

TEPHENVILLE    3    NE 
AYLOR  AM 

EMPLE  AM 

HROCKMORTON  AM 

ACO    WB    AIRPORT  R 

AXAHACHIE  AM 

EATHERFORD  AM 

HITNEY    DAM  AM 

DIVISION 

EAST    TEXAS    DIVISION 

THENS    2    SSE 

RONSON  AM 

ARTHAGE 

ENTER  AM 

ENTERVILLE  AM 

iLARKSVILLE    2    E  AM 

OLLEGE    STATION    CAA    AP 
ONROE  AM 

ROCKETT  AM 

llALVILLE    2    W 

ILMER  AM 

LADEWATER  AM 

ENDERSON 

UNTSVILLE  AM 

ACKSONVILLE 

ASPER 

ARNACK 

IRBYVILLE  FOREST  SERVICE 

INDALE  5  SE  AM 

IIVINGSTON  AM 

ONGVIEW  AM 

UFKIN  CAA  AIRPORT 

ADISONVILLE 

ARSHALL  AM 

IT  PLEASANT  AM 

1ACOGDOCHES  AM 

ALESTINE  AM 

USK  AM 

PURGES  DAM  B  AM 

.ULPHUR  SPRINGS  AM 

EXARKANA  DAM  AM 

YLER  4  NE  AM 

'ARREN 

JILLS  POINT  AM 

DIVISION 


59.  1 
57.8 
54.6 
53.6 
55.8 
55.3 
57.2 
56.6 
58.0 
61.1 
59.7 
56.4 
54.3 
51.7 
54.8 
56.5 
56.8 


27.8 
34.7 
31.1 
31.3 
30.6 
27.5 
29.4 
29.5 
27.2 
36.9 
31.9 
31.9 
34.3 
30.0 
33.4 
30.5 
30.7 


32.7 
33.2 
5    27.7 


57. 6M 

59.9 

54.5 

53.7 

55.5 

59.8 

59. 4M 

59.4 

54.5 

58. 6M 

54.4 

60.4 

55.2 

56.9 

56.0 

55.2 

58. 1M 

52.8 

58.4 

55.4 

54.0 

53.0 

56.  2M 

59. 3M 

58. 3M 

55.5 

57,6 

56.0 

54.1 

57.5 


59.3 

59.0 

58.5 

57.1 

59.5 

54. 3M 

59.4 

60.4 

58.5 

57.1 

55.8 

56. 6M 

58.3 

59.  1M 

54.4 

63.3 

57.2 

63.5 

56.0 

59.8 

55.9 

57.7 

61.3 

56.5 

55.4 

60. 4M 

57.6 

58. OM 

59. 5M 

54.2 

52.8 

56.4 

62.8 

54. 1M 


28. 1M 

31.3 

30.3 

30.4 

28.6 

32.1 

33. OM 

31.5 

31.3 

31. 9M 

30.3 

35.1 

32.6 

34.0 

31.0 

30.2 

28. 7M 

30.7 

32.6 

30.8 

29.7 

30.7 

31  .4M 

34. 7M 

34. 7M 

29.1 

34.4 

29.0 

30.9 

31.8 


34.7 

34.0 

36.5 

33.3 

34.3 

30. 5M 

37.6 

38.5 

31.6 

36.7 

32.  5M 

32.1 

37.1 

38.1 

33. 3M 

37. 1M 

34.7 

36. 5M 

33.1 

38.1 

33.7 

35.8 

37.5 

35. 4M 

28.2 

32. 5M 

33.9 

36. OM 

36.0 

30.5 

30.4 

31.4 

37. 5M 

30.  1M 


40.6 

42. 9M 

45.6 

42.4 

42.1 

42.1 

46.0 

46. 2M 

45.5 

42.9 

45. 3M 

42.4 

47.8 

43.9 

45.5 

43.5 

42.7 

43. 4M 

41.8 

45.6 

43.1 

41.9 

41.9 

43. 8M 

47. OM 

46. 5M 

42.3 

46.0 

42.5 

42.5 

44.7 


47.0 

46.5 

47.5 

45.2 

46.9 

42. 4M 

48.5 

49.5 

45.1 

46.9 

44. 2M 

44. 4M 

47.7 

48. 6M 

43. 9M 

50. 2M 

46.0 

50. OM 

44.6 

49.0 

44.8 

46.8 

49.4 

46. OM 

41.8 

46.  5M 

45.8 

47. OM 

47. 8M 

42.4 

41.6 

43.9 

50. 2M 

42. 1M 


1.5 
3.4 
1.3 
1.4 


2.0 
2.1 


3.3 
1.6 
1.8 
1.2 


2.5 
2.6 


3.3 
2.3 
3.4 
4.2 

4.4 


4.8 

1.7 
5.8 
2.3 
3.8 


2.7 

4.3 

2.6 

4.6 

3.0 
5.0 
2.4 
5.0 


3.9 
3.7 
5.3 


14 

14 

14 

14 

14 

15 

14 

14 

15 

14 

15 

16  + 

14 

13 

14 

L5+ 

14 

14 

14 
14 
14 
14 
15 
14 
14 
14 
15 
15 
14 

15  + 
14 

16  + 
14 
14 
14 
14 
14 
31  + 
15  + 
15  + 
14 
13 
15+ 

14  + 

15 

14 

14 

15 

15 

14 


661 
572 
681 
688 
668 
724 
670 
675 
686 
490 
589 
638 
634 
739 
641 
648 
650 

659 
632 

750 

678 
594 
695 
705 
703 
583 
54  6 
600 
676 
605 

697 
528 
64  6 
598 
661 
685 
662 
713 
594 
673 
710 
710 
653 
550 
566 
694 
577 
686 
690 
62  3 


15 
16  + 
15 
15 
15+ 
15  + 

15  + 
16+ 
16 
15 
15 
16 
15 

16  + 
14 
16 
15 
16  + 
14 
15 
15 
15 
15 
15 
16  + 
15 
15 
16  + 
16 
16  + 
16  + 
15 
16  + 
14 


551 
564 
535 
609 
553 
694 
503 
474 
608 
551 
641 
621 
531 
500 
664 
458 
583 
466 
626 
492 
618 
560 
475 
568 
712 
554 
589 
551 
526 
694 
719 
64  6 
46'0 
690 


.36 

1.37 

1.45 

2.50 

1.04 

.86 

.71 

.52 

.71 

2.05 

1.58 

1.29 

1.16 

.66 

.77 

.62 

1.40 

1.09 
1.16 

.78 
1.56 
1.00 
1.54 

.89 
1.87 

.91 
1.65 
1.15 

.85 
1.62 
1.17 

.65 
1.70 
1.30 
1.40 
1.26 

.77 

2.31 

.61 

.71 

.57 

1.01 

1.33 

1.82 

1.67 

.42 

.94 

1.63 

1.29 

1.72 


1.03 
1.19 

.80 
1.21 
2.06 
1.11 
1.48 
2.56 
1.70 
1.16 

.46 

.60 
2.50 

1.12 

.55 
1.69 

.71 
1.87 

.54 
1.22 
1.95 

.43 
1.03 
2.13 
1.34 

1.38 
1.27 
.58 
.64 
1.25 
1.30 

1.21 


1.10 
1.54 

.99 
1.43 

.93 
2.04 
1.46 

1.72 

.76 

1.39 

1.52 
.87 
.57 


1.40 
.55 


2.01 
1.59 
2.35 


1.45 

.44 

.93 

1.41 

1.25 

1.80 

1.29 

.86 


3.43 

2.58 
3.44 
3.52 
4.67 

4.47 
1.77 


4.59 
5.16 

4.00 
3.86 
2.21 
4.70 
3.31 
2.92 
2.92 


2.17 
2.99 
2.44 


.13 
.74 
.93 
.95 
.70 
.50 
.34 
.24 
.55 
.86 
.68 
.55 
.59 
.31 
.31 
.39 
.75 


.48 
.67 
.30 
.79 
.66 
.68 
.44 
.64 
.52 
.62 
.58 
.59 
.68 
.47 

.33 

.75 
.42 

.45 


1.05 
.38 

.42 
.27 
.62 
.60 
.92 
.20 
.35 
.59 
.80 
.65 


30 
30 
30 

0 

1 

1 
31 
30 
30 

1 
30 
31 
30 

1 

30 
30  + 
31 
29 
30 

31 
29 


.45 
.81 
.41 
.47 
.51 
.38 
.66 
1.68 
.54 
.39 
.22 

.26 
.63 

.90 
.29 
1.25 
.37 
.75 
.22 
.37 
.75 
.15 
.38 
.90 
.43 

.81 
.56 
.15 
.23 
.55 
.58 


T 
5.2 

5.0 

3.5 

1.2 

T 

.0 

.3 

.0 

1.3 

2.3 


2.8 
.0 
T 

2.5 

2.0 

.0 

1.5 


.0 
1.4 

.0 
1.0 


1.0 
2.2 
2.5 

1.5 
4.5 

.0 

.0 

5.0 

T 
.0 

.6 


.0 
.0 
.0 


.0 

.0 

.0 

.0 

T 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 


.0 
.0 

1.5 
.0 
.0 
.0 
.0 

2.6 
.0 
.0 
.0 


31  + 
31 


31 
31  + 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


Temperaluf 


TRANS  PECOS  DIVISION 

ALPINE  AM 

0  BALMORHEA  EXP  PAN 
CHISOS  BASIN 

EL  PASO  WB  AIRPORT  f 

FORT  STOCKTON  2  NE        AM 
LA  TUNA  1  S 
MARATHON 
MARFA  NO  2 
MOUNT  LOCKE 
PANTHER  JUNCTION 
PECOS  AM 

PRESIDIO 
RED  BLUFF  DAM 

SALT  FLAT  10  ENE  AM 

VAN  HORN 

WINK  CAA  AIRPORT 
YSLETA  AM 

DIVISION 

EDWARDS  PLATEAU  DIVISION 

BLANCO  AM 

BOERNE 

BRACKETTVILLE  AM 

BRADY  AM 

BUCHANAN  DAM  AM 

BURNET 

DEL  RIO  WB  CITY 

EDEN  1 

FREDERICKSBURG 

JUNCTION  CAA  AIRPORT 

KERRVILLE  AM 

LAMPASAS  AM 

LLANO  AM 

MASON 

MC  CAMEY 

OZONA  AM 

PRADE  RANCH 

ROCKSPRINGS  AM 

SAN  ANGELO  DAM  AM 

SAN  ANGELO  WB  AIRPORT       R 

SONORA 

TARPLEY  1  E 

UVALDE  AM 

DIVISION 

SOUTH  CENTRAL  DIVISION 

AUSTIN  WB  AIRPORT  R 

AUSTWELL  WL  REF 
«  BEEVILLE  5  NE  AM 

BISHOP 

BRENHAM  AM 

CORPUS  CHRIST  I 

rORP'J5  CHBI'.TI  WB  AIRPORT   R 
CUERO  3  NW  AM 

9   FLATONIA 
GOLIAD 
GONZALES  2 
HALLETTSVILLE  1  N 
HONDO  AM 

KENEDY 
KINGSVILLE 

LULING  |!(  AM 

»»f.',FIELD  DAM  AM 

NATALIA 
NEW  8RAUNFELS 
NIXON 
REFUGIO 

"'-'■'TOWN  AM 

• M     *N'ON!^     WB     AIRPOPT  R 

MM   MARCOS  AM 

||  t     ■ 

'.'JIN 

IIKTON 

IMITMI  AM 

■•'.ton    '. t  a  r  F    P»pr  am 

•  •.  I  r      " 

t)  I  V  I  '.  I  OH 

AN»        .  ,M 

.  ,  r,  <,.',v,  ■  ,„ 

AM 


64.  3M 

66.6 

60.1 

62.0 

64.  OM 

64.6 

63.2 

64.2 

55.5 

63.3 

61.7 

64.  1M 

63. 1M 

61.1 
59.8 
63.4 


58.9 

61.0 

63.5 

58.0 

57. 6M 

62.5 

61.8 

62.4 

60.7 

60.1 

58. 9 

57.1 

59.3 

62.  8M 

64.5 

58. 7M 

61.8 

59.7 

59.1 

58.8 

62. 3M 

64.9 

62.8 


59.3 

63.4 

64.0 

70.  1M 

59.6 

62.9 

65.3 

62.6 

61.6 

64.4 

63.3 

64. 4M 

62.4 

66.4 

67.6 

60.5 

59.9 

65.2 

64.7 


65 
66 

.  (M 
.9 

64 

.7 

61 

.2 

60 

.5 

62 

,t 

63 

.0 

65 

.  '" 

6) 

l 

i  9 

3 

65 

■0 

61 

!" 

64 

I 

64 

1 

'/ 

61, 

'. 

m 

64, 

63, 

1 

27. 3M 

32.  3M 

35.1 

31.9 

31. OM 

27.9 

29.1 

24.4 

34.9 

38.8 

26.6 

32. 9M 

28.  2M 

30.8 


33.5 

35.3 

36.9 

27.7 

37. 1M 

32.8 

39.6 

30.3 

33.8 

29.7 

30.1 

30.6 

30.0 

3  3.6M 

29.1 

30. 1M 

30.7 

36.3 

29.3 

31.1 

31.3M 

31.3 

35.9 


37.6 

44.6 

39.9 

42. 3M 

38.4 

48.0 

45.5 

37.9 

40.6 

42.3 

39.3 

40. 1M 

33.0 

41.2 

4  4.1 

35.8 

33.1 

38.6 

37.1 

38. 3M 

43.0 

44.8 

39.0 

36.3 

41  .2 

39.4 

44.2 

36.1 

)<..•/ 

61 . 9 


39. 5M 

it/  .1, 

'.  ■,./ 

'•/.  / 

'■/.: 


45. 8M 

49.  5M 

47.6 

47.0 

47. 5M 

46.3 

46.2 

44.3 

45.2 

51.1 

44.2 

48. 5M 

45. 7M 


46.2 

48.2 

50.2 

42.9 

4  7.4M 

47.7 

50.7 

46.4 

47.3 

44.9 

44.5 

43.9 

44.7 

48. 2M 

46.8 

44. 4M 

46.3 

48.0 

44.2 

45.0 

46. 8M 

48.1 

49.4 

46.6 


48.5 

54.1 

52.0 

56. 2M 

49.0 

55.5 

55.4 

50.3 

51.1 

53.4 

51.3 

52. 3M 

47.7 

53.8 

56.0 

48.2 

46.5 

51.9 

50.9 

51.8M 

54.6 

54.8 

50.1 

48.4 

52.0 

51.2 

55. OM 

48.6 

67.] 

51.7 


53.4 

■,/.'/ 
SO  .  J  M 

. 


B  2  S 
See 


2.4 
2.2 


2.2 

0.3 


0.9 

1.7 


1.3 

1.1 


2.9 
2.0 
1.5 


3.0 
2.5 


3.4 
4.6 
3.1 


2.1 

5.7 


3.1 
2.5 


4.0 
2.9 


4.2 

2.1 


15    15 
27    31  + 


585 
483 
529 
549 
534 
574 
574 
634 
604 
425 
636 
508 
604 

583 
668 
603 


575 
515 
450 
679 
520 
535 
439 
57,' 
543 
615 
62V 
650 
622 
512 
554 
645 
573 
522 
6  39 
616 
5  70 
517 
47B 


505 
330 
398 

488 
295 
292 
447 
427 
354 
419 
388 
530 
348 
276 
512 
■,(,/, 
398 
433 
403 
312 
315 
451 
509 

19', 

422 

V  t 

'•9  1 

549 
352 


449 
357 
356 

433 
',1,1 
356 
Ml 


.15 

.00 

.35 

T 

.01 

.00 

.05 

.01 

.00 

.36 

.00 

.00 

.00 

.00 

T 

.00 


1.19 
.50 
.31 
.80 
1.62 
1.32 
.15 
.53 
.87 
.29 
.68 
1.66 
1.19 
.94 
.00 
.13 
.40 
.38 
.06 
.04 
.27 
.41 
.60 

.62 


1.15 

5.55 

1.62 

1.08 

2.26 

4.62 

3, 

2.69 

1.90 

2.84 

2.09 

2.79 

1.17 

1.  16 
1.09 
1.27 
1.45 

.87 

.83 
1.45 
2.59 
1.27 
1  .07 

.91 
1.99 

.94 
2.87 
1.77 

2.  17 
2.82 

2.02 


2.98 
3.16 
4.03 
.67 
2. 

]  ,'H 
4.50 


.49 
.71 


1.06 
.79 


1.18 
1.78 
1.02 
1.01 


1.39 
.53 


.76 
1.66 

1.64 

1.61 
.13 

1.22 
.19 

.34 


1.51 
1.15 


1.68 
2, 

1.46 


1.31 
1.69 


2.18 

1.54 
.11 

2.82 

.58 


.15 
.00 
.24 

T 

.01 

.00 

.05 

.01 

.00 

.21 

.00 

.00 

.00 

.00 

T 

.00 


.87 
.40 
.15 
.45 
.78 
.68 
.13 
.42 
.36 
.17 
.42 
.77 
.58 
.56 
.00 
.08 
.40 
.33 
.05 
.04 
.22 
.26 
.20 


.57 

3.16 

.90 

.56 

.64 

3.08 

2.63 

1.16 

.94 

1.15 

1.05 

1.15 

.29 

.89 

.55 

.69 

.96 

.53 

.56 

1.05 

1.36 


.67 
.65 
.62 
.92 
.56 
1.46 
.60 
.66 


2.50 
1.11 
1.36 
.31 
2.03 
2.56 
2.06 
2.50 


0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 
0 

0  0 


0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

TEXAS 

.ONTINUED 

DECEMBER 

Station 

Tern 

perat 

ute 

Piecip 

italion 

No  ot  Da^s 

Snow,  Slesl 

No  ol  Da*s 

M 

M 

„ 

e 

s 

1 

u    E 

«     E 

§i 

1  J  1 

Q 

|  2  5 

? 

a   o 

1 

1 

1 

<  1 

s   e 
<  s 

< 

See 

Q  ^  t^ 

X 

a 

1 

Q 

a 

ll 

si 

o  j 

fjj 

lT 

1 

See 

6 

Q 

2 

o 

o 

° 

o 

GALVESTON    WB    CITY 

R 

60.2 

47.7 

54.0 

-    3.0 

72 

3 

30 

14 

334 

0 

0 

1 

0 

2.67 

-    1.59 

1.26 

20 

.0 

0 

4 

1 

1 

GALVESTON    WB    AIRPORT 

59.9 

47.2 

53.6 

-    2.9 

72 

4 

33 

14 

347 

0 

0 

0 

0 

2.56 

-    2.26 

1.00 

20 

.0 

0 

6 

2 

1 

HOUSTON    W8    CITY 

R 

61.6 

44.5 

53.2 

-    2.6 

78 

4 

29 

15 

363 

0 

0 

3 

0 

.54 

-    4.09 

.21 

22 

.0 

0 

1 

0 

0 

HOUSTON    WB    AIRPORT 

62.1 

43.0 

52.6 

-    2.6 

78 

4 

29 

16+ 

375 

0 

0 

3 

0 

.78 

-    3.68 

.33 

22 

.0 

0 

3 

0 

0 

LIBERTY 

AM 

63.6 

39.6 

51.6 

-    3.1 

80 

5 

23 

16 

407 

0 

0 

6 

0 

1.46 

-    4.13 

.87 

23 

.0 

0 

4 

1 

0 

MATAGORDA 

65.  1M 

45. 2M 

55. 2M 

-    2.1 

76 

4 

26 

16 

311 

0 

0 

2 

0 

2.43 

-    1.87 

1.01 

30  + 

.0 

0 

4 

2 

2 

MAURBRO 

AM 

62.8 

41.2 

52.0 

75 

3 

26 

14 

395 

0 

0 

7 

0 

4.65 

2.00 

21 

.0 

0 

5 

5 

1 

NEW    GJLF 

AM 

62.2 

40.5 

51.4 

77 

5 

24 

16 

418 

0 

0 

7 

0 

3.80 

1.64 

21 

.0 

0 

5 

3 

2 

PALACIOS    CAA    AIRPORT 

63.1 

43.5 

53.3 

74 

3 

28 

14 

353 

0 

0 

5 

0 

7.06 

4.70 

30 

.0 

0 

4 

2 

2 

PASADENA    HOUSTON 

AM 

63.2 

41.9 

52.6 

78 

5 

29 

14+ 

378 

0 

0 

4 

0 

1.01 

.30 

13 

.0 

0 

4 

0 

0 

PIERCE 

AM 

61.9 

39.2 

50.6 

-    4.0 

77 

5 

23 

16 

441 

0 

0 

6 

0 

4.46 

.43 

1.82 

21 

.0 

0 

7 

3 

1 

POINT    COMFORT 

66. 1M 

45.5 

55. 8M 

76 

3 

29 

14 

270 

0 

0 

2 

0 

4.52 

1.65 

30 

.0 

0 

7 

3 

2 

PORT    ARTHUR 

AM 

60. 4M 

42. 8M 

51.6M 

-    3.8 

27 

15+ 

.  408 

0 

0 

5 

0 

2.75 

-    2.27 

1.32 

23 

.0 

0 

4 

2 

1 

PORT    ARTHUR    WB    AIRPORT 

R 

60.7 

41.6 

51.2 

-    2.9 

74 

4 

26 

14 

422 

0 

0 

4 

0 

3.32 

-    2.15 

1.96 

23 

.0 

0 

3 

2 

1 

PORT    LAVACA 

AM 

62.5 

44.2 

53.4 

-    2.9 

77 

20 

28 

16 

359 

0 

0 

6 

0 

4.26 

1.31 

1.89 

21 

.0 

0 

5 

3 

2 

PORT    OCONNOR 

AM 

60.8 

46.2 

53.5 

73 

4 

30 

15+ 

350 

0 

0 

3 

0 

5.28 

2.20 

21 

.0 

0 

6 

3 

2 

ROSENBERG 

63.7 

41.5 

52.6 

77 

4 

24 

16 

377 

0 

0 

6 

0 

2.22 

-    1.52 

.75 

30 

.0 

0 

6 

2 

0 

SUGAR    LAND 

AM 

63.2 

41.4 

52.3 

-    1.9 

78 

5 

28 

15 

389 

0 

0 

4 

0 

1.93 

-    2.49 

.50 

21 

.0 

0 

7 

1 

0 

THOMPSONS    3    WSW 

AM 

62. 7M 

42.0 

52.  4M 

78 

5 

25 

16 

377 

0 

0 

4 

0 

1.21 

.36 

23 

.0 

0 

4 

0 

0 

VICTORIA    WB    AIRPORT 

R 

62.1 

42.7 

52.4 

-    4.4 

80 

4 

28 

14 

385 

0 

0 

4 

0 

3.90 

.83 

2.23 

20 

.0 

0 

4 

2 

2 

WILLIAM    HARRIS    RESVR 

AM 

63. 3M 

44. OM 

53.  7M 

77 

5 

28 

16 

348 

0 

0 

5 

0 

2.24 

.85 

21 

.0 

0 

5 

1 

0 

DIVISION 

52.7 

3.08 

.0 

SOUTHERN    DIVISION 

AGUA    NUEVA 

.90 

.60 

24 

.0 

0 

2 

1 

0 

ALICE 

AM 

61. 7M 

41.4 

51.6M 

83 

5 

26 

17 

417 

0 

0 

5 

0 

1.80 

1.30 

30 

.0 

0 

2 

2 

1 

ARMSTRONG 

CARRIZO    SPRINGS 

AM 

63.9 

41.4 

52.7 

-    2.1 

86 

5 

23 

16 

379 

0 

0 

6 

0 

.70 

-       .59 

.51 

25 

.0 

0 

1 

1 

0 

COTULLA    CAA    AIRPORT 

63.4 

40.3 

51.9 

85 

4 

24 

16 

398 

0 

0 

7 

0 

.32 

.14 

24 

.0 

0 

2 

0 

0 

CRYSTAL    CITY 

63.4 

40.9 

52.2 

81 

4 

26 

16 

392 

0 

0 

7 

0 

1.02 

.54 

25 

.0 

0 

2 

1 

0 

DILLEY 

AM 

62.6 

38.8 

50.7 

-    4.0 

82 

5 

26 

17 

437 

0 

0 

8 

0 

.57 

-    1.03 

.37 

25 

.0 

0 

2 

0 

0 

EAGLE    PASS 

AM 

62.8 

38.2 

50.5 

-    2.5 

83 

5 

25 

16 

441 

0 

0 

9 

0 

.66 

-       .32 

.55 

25 

.0 

0 

1 

1 

0 

ENCINAL    3    NW 

AM 

64.0 

40.0 

52.0 

-    3.6 

85 

5 

26 

18  + 

396 

0 

0 

9 

0 

.71 

-       .61 

.43 

25 

.0 

0 

1 

0 

0 

FALFURRIAS 

AM 

65.8 

43.9 

54.9 

-    4.0 

83 

5 

26 

17  + 

306 

0 

0 

3 

0 

1.69 

.04 

.76 

21 

.0 

0 

4 

1 

0 

FOWLERTON 

66. 9M 

4  0.4M 

53. 7M 

85 

4 

22 

16 

332 

0 

0 

7 

0 

2.39 

.85 

2.20 

30 

.0 

0 

2 

1 

1 

HEBBRONVILLE 

AM 

66. 6M 

43. 7M 

55. 2M 

86 

5 

28 

16 

300- 

0 

0 

3 

0 

.38 

-       .60 

.12 

25 

.0 

0 

2 

0 

0 

LA    PRYOR 

64. 5M 

38. 2M 

51.  4M 

-    1.5 

79 

5 

23 

31  + 

425 

0 

0 

8 

0 

1.00 

-       .04 

.53 

30 

.0 

0 

2 

1 

0 

LAREDO    WB    AIRPORT 

R 

65.5 

45.3 

55.4 

-    3.9 

86 

4 

32 

16 

294 

0 

0 

1 

0 

.51 

-       .93 

.27 

24 

T 

0 

3 

0 

0 

MIRANDO    CITY 

AM 

.33 

.25 

30 

.0 

0 

1 

0 

0 

PEARSALL 

POTEET 

64.2 

39.7 

52.0 

80 

4 

22 

16 

398 

0 

0 

8 

0 

1.48 

1.10 

30 

.0 

0 

3 

1 

1 

RIO   GRANDE    CITY    2    ESE 

AM 

66.9 

44.9 

55.9 

-    3.7 

87 

5 

25 

17+ 

285 

0 

0 

3 

0 

.47 

-       .36 

.21 

25 

.0 

0 

2 

0 

0 

TILDEN 

AM 

63.5 

40.2 

51.9 

84 

5 

'  23 

16 

397 

0 

0 

7 

0 

2.17 

1.93 

30 

.0 

0 

2 

1 

1 

WINTER    HAVEN    EXP    STA 

63.  8M 

39.3 

51. 6M 

85 

4 

22 

16 

403 

0 

0 

8 

0 

.99 

.44 

25 

2 

0 

0 

DIVISION 

52.8 

1.01 

T 

LOWER    VALLEY    DIVISION 

BROWNSVILLE    WB    AIRPORT 

R 

68.3 

49.3 

58.8 

-    3.6 

81 

5 

35 

16 

212 

0 

0 

0 

0 

2.03 

-       .13 

.96 

30 

.0 

0 

3 

2 

0 

HARLINGEN 

AM 

67.7 

49.1 

58.4 

-    3.0 

82 

10+ 

29 

16 

226 

0 

0 

1 

0 

1.66 

-       .14 

.85 

25 

.0 

0 

4 

1 

0 

HC    ALLEN 

68.0 

46.8 

57.4 

85 

4 

28 

16 

248 

0 

0 

1 

0 

1.07 

.69 

25 

T 

0 

3 

1 

0 

MC    COOK 

68.  7M 

45. 1M 

56. 9M 

86 

4 

28 

16 

250 

0 

0 

2 

0 

.75 

.35 

25 

.0 

0 

2 

0 

0 

MISSION 

AM 

66.6 

46.8 

56.7 

-    3.9 

85 

5 

32 

17+ 

260 

0 

0 

2 

0 

1.01 

-       .42 

.52 

25 

T 

0 

3 

1 

0 

PORT    ISABEL 

67.2 

52.4 

59.8 

-    3.0 

82 

5 

37 

31  + 

186 

0 

0 

0 

0 

1.96 

-       .68 

1.00 

25 

.0 

0 

4 

2 

1 

PORT    MANSFIELD 

AM 

64.6 

47.0 

55.8 

80 

5 

31 

17+ 

268 

0 

0 

2 

0 

1.48 

.56 

25 

.0 

0 

4 

1 

0 

RAYMONDVILLE 

AM 

67.2 

44.7 

56.0 

-    4.4 

82 

5 

28 

16 

280 

0 

0 

2 

0 

1.25 

-       .44 

.58 

25 

.0 

0 

4 

1 

0 

SAN   BENITO 

AM 

70. 2M 

47.1 

58. 7M 

-    3.5 

84 

6 

32 

16 

201 

0 

0 

1 

0 

1.34 

-       .80 

1.00 

25 

.0 

0 

3 

1 

1 

WESLACO    2    E 

67.7 

47.8 

57.8 

84 

5+ 

28 

16 

236 

0 

0 

1 

0 

1.29 

1.05 

25 

2 

1 

1 

DIVISION 

57.6 

1.39 

T 

i   DATA  RECEIVED  TOO  LATE  TO  BE  INCLUDED  IN  DIVISION  MEANS. 


Highest  Temperature   88   on  the   5+   at 
Lowest  Temperature    0   on  the   13   at  _ 


4  Stations 


Follett 


Provident  City 


Greatest  Total  Precipitation   8.06   inches  at 

Least  Total  Precipitation   0.00   inches  at    Numerous  stations 


Greatest  one-day  Precipitation  4.79  inches  on  the  31  at  Provident  City 
Greatest  Total  Snowfall   11.5   inches  at  Perrvton . 


Deepest  Snow  on  Ground   10   inches  on  the 


Coldwater 


See  reference  notes  following  station   Index. 
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DAILY  PRECIPITATION 


ABERNATHY 
ABILENE  WB  AIRPORT 
ACKERLY  3  SE 
AGUA  NUEVA 
ALBANY 


ALVIN 

AHARILLO  WB  AIRPORT     R 

ANAHUAC  7  E 

ANDERSON 

ANGLETON  4  NE 

ANNA 

ANSON 
ANTELOPE 
ARANSAS  PASS 
ARCHER  CITY 
ARLINGTON 

ARMSTRONG 
ARTHUR  CITY 
ASPERMONT 
ATHENS  2  SSE 
ATLANTA 

AUSTIN  WB  AIRPORT       R 

AUSTIN  DAM 

AUSTIN  HWY  290  BRIDGE 

AUSTWELL 

AUSTWELL  WL  REF 

8ARERSFIELD 
BALLINGER  2  N 
BALMORHEA  EXP  PAN 
BALMORHEA  GRAEF  RANCH 
BARM HART 

BAY  CITY  WATERWORKS 
BAYTOWN 

BEAUMONT 

BEAUMONT  EXP    FARM 
BEDIAS 

BEEVILLE  5  NE 
BELTON  DAM 
BENBROOK  DAM 
BENJAMIN 
BIG  SPRING 

BIG  WELLS 

BISHOP 

BLANCO 

BLANKET 

BLEWETT 

BOERNE 

SON  WIER  2  E 

BONHAM 

BOOKER 

BOOUILLAS  RANGER  STATION 

BORGER 
BORGER  3  W 
BOWIE 
BOXELDER 
BOYO  3  SE 

BRACKETTV1LLE 

BRADY 

BRAVO 

BRAZOS 

BRECKENR1DOE 

BPENHAM 

BRIDGEPORT 
BRONSON 

BROWNFJElD    2    E 
BROWNSVILLE    MB    AIRPORT    R 

BROWNwOOO 
BUCHANAN    DAM 
BUFFALO 
BULER    2    NE 
BULVERDE 

BUNKER    MILL 
BUftKETT 

BURLESON 
BURLINGTON    3    w'.« 
BURNET 

SY0OS     1    NNE 

'An  AN 

CM*   *'r>o  3   ', 
'**Ar,  i»n    i    EM 

*»1A 
'ANTON 

'»W.     MM'.. 

'AM    »*..'.■ 

'A»»J/'y     |MfMM 

'  A  »»'A  L  TON 

a    -* 

'tn-t* 

-»»    AICRXMT1 


»    t 


■ 


1.60 
.15 
.96 
1.90 
1.66 

.30 


2.21 

T 
1.03 


1.15 
1.19 

1.0  7 


Day  of  month 


1.62 
1.37 

1.45 
•  10 


2.28 

.52 
1.19 


.47 

.17       .24 

.22 


..  .« 


1*41 
l.tl 


./• 


.A2       .06 
.51        .35 


13       14       15 


.06       .07 

T 

.21       .01 


25      26      27 


28      29      30 


.08      .10 
.44       .20 

2.50 

.71 

.27       .05 


.02       .42       .01 


.25       .15       .02 


-51       .02      T 


Sm  Hmtmmiujm  U'Amm  Foil/swing  VUtUm  Indu 


DA 

JLY  PR 

ECIPITJ5 

lTION 

TEXAS 

corriNUED 

DECEMBER    1958 

Station 

*3 

Day  of  month 

e2 

i 

1     | 

2    |    3 

4    |    5    |    6 

7    |    8    |    9 

10   [    11    |    12 

13       14       15 

16       17       18 

19       20 

21 

22 

23 

24 

25      26      27 

28       29       30 

31 

:0L£MAN 

.67 

.32 

.29       T 

.06 

OLlEGE  station  caa  ap 

1.48 

.68 

.02 

T 

.12 

.37 

.02 

T 

T             .27 

OLORADO   CITY 

.00 

lOLUHBUS 

2.38 

T 

.10 

T 

7 

T 

T 

•  05 

.61 

T 

.20 

.73 

.69 

OHANCHE 

.91 

.36 

.30 

.25 

ONSTOCK 

.08 

.08 

;MLEN 

.34 

.07 

*             .27 

ONROE 

2.56 

.58 

7 

1.68 

.30 

OOPE* 

1.78 

.25 

.10 

.10 

.51 

.82 

OPE    RANCH 

.00 

OPPERAS  COVE 

1.54 

.67 

T 

.57 

.30 

ORNUDAS    SERVICE    STATION 

.00 

ORPUS    CHRIST  I 

4.62 

T 

3.08 

.45 

1.00 

.09 

ORPUS   CHRIST]    WB    AP         R 

3.88 

.01 

7 

T 

2.63 

.04 

.02 

T 

.51       T 

T             T             .66 

.01 

ORS1CANA 

1.29 

.21 

.12 

.08 

.33 

.55 

Cjlla 

.43 

.02 

.10 

.01 

.30 

T 

OTULLA    CAA    AIRPORT 

•  32 

T 

T 

.03 

T 

.02 

T 

•  14 

.13 

T             T 

T 

OTULLA   H1LLJE    RANCH 

OX    RANCh 

.25 

.16       .09 

RESSON 

RIDER    RANCH 

•  32 

.32 

T 

ROCKET T 

1.70 

.05 

.54 

T 

.21       .05 

.26 

.17 

.42 

,  BOSS  f T ON 

T 

T 

T             T 

ROSS   PLAINS    NO    1 

.25 

.25 

ROWEL L 

.15 

.15 

RYSTAL    CITY 

1.02 

.07 

.01       .01 

T 

.06 

.02 

T 

.54 

.31 

jERO    3    NH 

2.69 

.02 

1.18 

.02 

.22 

.15       .14 

.82 

.14 

YPftESS    1    SW 

2.90 

.13 

7                        T 

T 

T                          T 

T 

T 

T 

.85 

T             T             .05 

.20       T          1.16 

.49 

YPRESS   MILL 

1.19 

.28 

.77 

.14 

ACUS 

2.22 

.22 

.70 

1.30 

AIN6ERFIEL0  9  S 

.53 

T 

.12 

.13 

.13 

T 

.15 

ALKART    CAA    AIRPORT 

.29 

7           7           1 

T 

.01 

T             .26       .02 

ALLAS    WB    AIRPORT                  R// 

1.16 

.40 

7 

T 

T 

T 

.01 

T 

.16       .59 

T 

AHEVANG 

4.50 

.09 

2.06 

.24 

.36 

1.50 

.23 

ARROUZETT 

1.05 

7 

.25 

•             .70 

.10 

AVILLA 

3.16 

.92 

.49 

1.50 

.25 

ECATUft 

.91 

.21 

.56 

•  14 

EUU 

.69 

.02 

.20 

.IS       T 

.14 

•  16 

EL   RIO   WB   CITY 

.15 

.02 

T 

.13 

T 

EN I SON    DAM 

.66 

.31 

.01      I 

.08 

.03       .23 

T 

ENTON 

.77 

.18 

.07 

.04 

T 

.31 

•  17 

ENTON   EXP    STATION 

•  62 

.22 

T 

T 

T             .39 

.01 

EWEYVILLE 

2.00 

7 

T 

T 

T 

2.00 

T 

T 

IALVILLE    2    W 

1.16 

.39 

.01      .02 

.IS 

.16 

.06 

.18 

.17 

ILLEY 

.57 

.02 

•  01 

.02 

T 

.37       .03 

.11 

.01 

INC   80X 

2.46 

.13 

.10 

.12 

.08 

.41 

1.44 

.18 

1NNITT    6    E 

.23 

* 

.23 

■OLE    2    N 

.60 

.41       .19 

OSS 

1.02 

.50 

.52 

RYER    1    NW 

2.24 

T 

.14 

7 

.54 

.55 

.21 

.80 

T 

UBL1N 

1.40 

.55 

T            T 

T 

.75 

.10 

DMAS 

•  44 

7           T 

.03 

T             .41 

T 

UNOEE    6    NNW 

•  45 

.16 

.07 

.22 

AGLE   MOUNTAIN    LAKE    DAM 

1.00 

.32 

.57 

.11 

A OLE    PASS 

.66 

.08 

.03 

T 

.55 

A5TLAND 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

- 

- 

_ 

- 

. 

- 

- 

_ 

- 

_ 

- 

OEM    1 

.53 

.04 

T 

.42       .07 

tMA   3    SW 

6.12 

.06 

.02 

1.70 

.02 

.20 

.02 

.46       .02 

1.50 

.10 

JDOH   1   V 

1.24 

.28 

.02 

T 

.23 

.40       .31 

L   CANPO 

5.37 

2.50 

.60 

.47 

1.65 

.15 

l  paso  wb  airport          r 

T 

T             T 

L DORADO    11    NW 

.00 

LOORADO    19    SW 

.10 

.10 

LECTRA 

.52 

7 

.24 

.28 

NORY 

1.39 

.42 

.12       .06 

.11 

.26 

.42 

MCINAL    3  NW 

.71 

.05      .02 

.03 

•05 

.02 

•43      .05 

.06 

MGLENAN  GARDEN 

.98 

.18 

T 

.80 

HIS 

1.28 

.31 

.06      7 

T 

.01 

.45 

.45 

VAOALE 

2.10 

.03 

.06 

1.65 

.06 

.30 

ABENS    1 

•  00 

AIR   OAKS    RANCH 

1.32 

*          1.32 

AIRFIELD 

1.40 

.35 

• 

.45 

.60 

ALFURR  I  AS 

1.69 

•  01 

T 

.76 

T 

.01 

•15      .45 

.31 

T 

*LLS   CITY   A    WSW 

1.56 

T 

T 

.25       T 

T          1.31 

ANNERSVILLE 

1.60 

.35 

.05 

T 

* 

1.20 

ERR  IS 

1.54 

.53 

.49 

.52 

IFE 

•  36 

•  04 

.32 

1SCHCRS   STORE 

.83 

.83 

L  AT  OR  I A 

1.90 

.42 

.44 

T 

.94 

.10 

LOHOT 

.00 

LOftESVILLE 

1.02 

.05 

.04 

•  13 

.06 

.68 

.06 

LOYDADA   2   SW 

.04 

.04 

LOYDAOA    9   SE 

T 

T 

LYING   V    RANCH 

1.15 

.38 

.77 

OLLCTT 

•  62 

•25 

.37 

0REST8UR6 

.80 

•  28 

7 

.10       .42 

ORSAN 

T 

T 

ORT  DAVIS 

•  00 

ORT    HCKAVETT    1*    NW 

.00 

OKT   STOCKTON   2  NE 

.01 

.01 

T 

T 

ORT  NORTH  WB   AIRPORT      R 

1.09 

•41 

7                        7 

T 

.03 

T 

.18       .40 

3RT    WORTH   VICKERY   BLVD 

1.16 

•  41 

7 

.67 

.08 

OUR   NOTCH   6UARD    STA 

1.91 

.50 

.10 

.69 

.28 

.34 

WLERTON 

2.39 

.19 

2.20 

•EDCRICKSBURG 

.87 

.36 

.03 

T 

.01 

.09       .38 

•TCEPORT    1    NE 

4.59 

.10       .35 

•  14 

1.10 

.89 

.02 

.13       .03 

.34 

1.49 

<EER 

1.79 

.31      T 

1.48 

«IO   TOWN 

•  •0 

T 

.05 

T 

.05 

•  04 

.29 

.37 

»IONA 

WST 

1.19 

.41 

.40 

•  36 

iNK  RANCH 

T 

T 

ML 

T 

T 

T 

T 

T             T 

UWESV1LLE 

.76 

.19 

.06 

.07 

.30 

•  14 

*LVESTON   WB    CITY                 R 

2.67 

T 

.01 

7 

.0* 

1.26 

.42 

.43 

T 

.04 

.07 

.40 

U. VEST ON  WB  AP 

2.56 

T 

.02 

7 

.05 

1.00 

.56 

.40 

T 

.11       .01 

.12 

•  29 

WOCN  CITY   1    E 

.00 

WZA  LITTLE  ELN  DAM 

.84 

•  40 

.01 

.32 

.11 

MESV1LLE 

1.56 

.66 

.79 

.11 

£ORGE  WEST 

1.38 

.38 

.96 

.04 

IBBIN6S 

2.14 

.06 

.45 

T 

.50 

.04 

.64 

.45 

'LNER 

.46 

.02 

.10      7 

T 

.10 

.02 

.22 

IRVIN 

T 

7 

-AOEWATER 

_ 

- 

'  .23 

XD 

•  •9 

.05 

.08 

.76 

3LDTHWAITE 

1.17 

.60 

.03 

.26       .26 

See  Reierecce  Notes  Following  .Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


COHTIKUED 

tbu 

DECEMBER   19! 

Station 

•B 

Day  of  month 

1     |    2    j    3 

4        5        6 

7        8        9 

10   |    11    1   12 

13   |    14   |    15 

16   1   17   1   18 

19  |  20 

21 

22 

23 

24 

25 

26  1  27 

28  J  29     30 

3 

GOLIAD 

GOLIAD    6    NE 
GOLIAD    1    SE 
GONZALES    1 
GONZALES    2 

2.8' 
3.9' 

2.6< 
1.4 
2.0 

.04 

.10 
.19 

.07 

.22 

.49 

T 

.03 

1.15 
2.36 

1.25 

.12 
•  16 

.04      7 

.16 

.01 
.16 

.05      .66 
.10      .56 
.45      .35 

•  11 

.14 

7 
.03 

.T4      ,< 
.58     .( 

-72     .1 

1.05     .1 

GRAHAM 

1.0( 

.17 

GR  ANBURY 

1.5' 

.66 

.66      , 

GRANDFALLS    3    SSE 

.01 

•36       .50 

GRAPELANO 

GRAPEVINE    DAM 

.85 

.44 

T 

T 

.02 

.37      .1 

GREENVILLE    2    SW 

1.8' 

.31 

.11 

.96 

.09 

.96 

GROVE TON 
GRUVER 

l.; 

.6. 

.99 

.06 

.02       .04 

.44      .< 
.34 

SUMTER 

.73 

.30 

•  06 

•           .56 

GUTHRIE 

.0! 

T           .37 
•  03 

HASANS PORT 

0    .71 

.05 

.13      7 

D.  10      T 

.07 

HALLETTSVILLE    1    N 
HAMILTON    2    NM 

2.75 
1.91 

.79 

7 

T 

1.15 

.48 

.21 

.oe    .; 

T            .91      .C 

HAMLIN 

T 

7 

•  •3 

MARL  ETON 

.9C 

.03 

.18 

.16 

T            T 

.1 

HARLINSEN 

HARPER 

1.66 
•  69 

•  36 

T 

.11 

.05 

.85 

.22      7 

.30     .C 

HART 

.15 

•  3 

HARTLEY 

.31 

.03 

■  15 

HASH ELL 

.19 

.03 

T 

.28 
.16 

HASKELL    6    NW 

.08 

.01 

T 

HAWKINS 

.99 

•  43 

•  12 

•  06       .0 

HEB8RONVILLE 

.36 

HEMPSTEAD 

2*32 

.16 

•  06 

•  12 

■  11 

.07 

HENDERSON 

.60 

.26 

■  86 
.29 

.07 

.73 

.4 

.0 

HENLY 

.90 

HENRIETTA 

.91 

.16 

.04 

.02 

.90 

•9. 

HEREFORD    1 

.17 

•  t 

HEWITT    1    SE 

1.30 

■  49 

.11 

HI  CO 

1.69 

.95 

T 

•  04 

T 

7 

•20     .5: 
.45      .62 

.0 
.0 

H I GG I NS 

.»2 

.12 

HILLSBORO 

1.19 

.96 

.03 

•  2< 

.1 

HITCHLANO 

.1 

HONDO 
HONEY    GROVE 

1.17 
2.35 

.02 

.06 
1.10 

.12 

.25 

.29 

.07 

.06 

.23 

.02 

•21 

1.0 

KORDS    CREEK    DAM 

.32 

.11 

. 

HOMER 

1.15 

.16 

.01 

■  19 

.61 
.06 
.07 
.02 

7 

•  IS 
.01 

.06 

■01      .12 

.52 

.0 

HOUSTON    WB    CITY                       R 
HOUSTON    WB    AIRPORT 
HOUSTON    ALIEF                             R 

.54 

.78 
1.38 

.01 

7 

.03 

7 
.01 

T 

.02 

7 

.05 

.02 
.02 
.40 

.21 
.33 
.25 

.09 
.13 
.10 

.0 
.0 
.0 

HOUSTON   BARKER 

3.09 

.63 

.09 

.73 
.20 
•  42 
1.05 
.29 

HOUSTON   DEER    PARK 
HOUSTON   HEIGHTS 

.92 
.94 

.09 

.01 

.01 

.05 

.05 

7 

.41 

.08 

.06 

.09 

.0 

HOUSTON   HrOOEH    VALLEY 

1.95 

.19 

■' 

HOUSTON   MISSOURI    CITY 

.99 

7            .10 

.31 

.02 

.01 

.2 

HOUSTON    NORTH   HOUSTON 

1.30 

.09 

•  02 

.09 

.55 

.02 

HOUSTON    SAN    JACINTO   DAM 

HOUSTON    SATSUNA                       R 

1.65 

.21 
.19 

.69 

.05 
.06 

.40 
.06 

HOUSTON    SPRING   BRANCH 
HUMBLE 

1.03 
1.18 

•  13 

7 

.26 

.46 
•  65 

T 

.0 

•  i 

HUMBLE    PUMP    STATION 

HUNT 

1.09 

.99 

.54 
•  51 

HUNTSVIU.E 

2.90 

7 

.63 

•05      .20 

•  54 

. 

MTE 

.93 

.53 

IMPERIAL 

.00 

IMHAft   BAP 

1.04 

.84 

.20 

.10      .30 

IOWA    PARK    EIP    STATION 

•  91 

•  09 

.06 

JACKSBOMO 

.89 

.17 

JACKSON    HILL    GUARD    STA 

1.10 

.23 

■  14 

.64 
.15 

•09      .59 

.0 

.1 

JACKSONVILLE    EXP    STA 

1.18 

.37 

.02 

.07 

•  21 

.01 

.02                    .17 

ACKSONVILLE 

_ 

1.00 

•  05 

AMES    RIVER    RANCH 

.81 

.50 

JANRELL 

1.92 

•  40 

•  40 

T 

•  31 

ASPCR 

1.12 

.02 

T 

.95 

•  1 

EOSO 

•  9> 

.34 

.30 

.90 

.27 

.1 

lEfTERSOM 

.99 

•  23 

7 

.25 

.1 

A3MRS0N    RANCH 

.98 

.13 

JONES    C    BAR   B    RANCH 

.91 

.35 

•11 

JOURDAMTON    A    SSE 

.77 

.51 

JUNCTION   C/A    AIRPORT 

.29 

.17 

T 

7 

.30 

.47 
.12       T 

.AJBAACK 

.99 

•  29 

.03 

■11 

,0* 

■II 
■II 

CANNES    CITY 

1.17 

.03 

CATY    WOLF   HILL 
CAUFHAM 

UnW 

1.39 
1.42 
1.16 

.19 

•  09 
.22 

•  01 

I            .05 

.13 

.0  6 

.54 
.03 

.06 

7 

.37 
T            ,49 

7 

7 

.27 

.19 

C«T 

1.84 
.00 

.76 

.09 

.8* 

.1) 

'CNPVILLf 

.48 

.10 

T 

.10 

.06 

.42 

.47 

KILLCEM 

1.17 

.36 

.17 

.11 

KIM&VlLLt 

1.09 

.03 

.31 

.55 

1ROTVILLE    FOPTIT    fCRV 
«APP    4    '.. 

1.44 
.00 

.07 

.06       T 

.  10 

1 

.25 

.21 

T 

urn*  cirv 

.20 

*     4t»»b# 

A    PPVON 

l.9> 

1.00 

.14 

7            .01 

T 

.02 

.01 

.02 

.47 

,09 

.4/ 

.20      T 

.48 
.53 

.31 

LA    TUNA    1    t 

.00 

*"        OLOPAOO    CITY 

.00 

Ml    r  |( (APOO 

.AfC     VICTOR    1    W 

AortA    1    BBC 

T 

7 

T 

T 

wrnmm 

1.44 

.') 

.18 

.02 
T 

.77 
T            T 

.0) 
T 

.18 
ill 

*»trsj    m    AINPOPT                  ■ 
BTO 

.91 
.48 

7 

r 

.87 

.01 

1 

T 

.  10 

.01 

.    10 

.12 

LAVON    6*M 

.49 

.to 

.31 

.06 

I 

.01 

1 
.10 

MM  ' 

.40 

I      mm*. 

T 

.40       .10 

'it        •  •* 

.02 

T 

■     -Lf 

.74 

.40 

T 

.02 

.OH 

.10 

-.  INfPtf 

1.44 

.20 

.04 

.25 

.87 

•  26 

L   IMIt'     HILL 

1.24 

L  IU  IAN 

1.44 

.44 

1.05       .15 

URWil    5    If 

.'I 

.02 

.1  ' 

.79      .25 

>   IN4I 

Ll'M 

.91 

.28 

.  10 

.  10 
.11 

.05 

I 

.18 

.J' 

.0". 

(  (PWOWVJ 

.47 

r 

.10 

.1* 
,10 

-     1     HNf 

.'• 

.  19 

.;  1 

'  >rL« 

.14 

.10 

-  -m 

RBJ 

1.87 
I.I* 

.96 

.40 
.04 

I             .11 

.76 

.01 

01 

T 

.34 

ilO 

Km  RmUiwno*  U'Amm  Foil/swing  fltetton   I 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


JCtHART    2    NW 
WETA 
:■■«'    LAKE 
)NGV!EU 
X*  2   NW 

WENZO 
MOCK 

JB80CK  *B  AIRPORT 
jFKIN  CAA  AIRPORT 
LING    1     5E 

'KXHAVEN    RANCH 
IDISONVILLE 
l&NOL  I  A 
VNCHACA 
mSFIELD 

INSFIELD    DAM 

\RATHON 

IRCO 

>RFA    16    S 

IRFA   NO    2 

LflLHl 
ARSHALL 
VRT1N    RANCH 
HRYS   CREEK 


:    CAMEY 

:  cook 

'.  donald  store 

I    GREGOR 

I    INTOSH    RANCH 

:   KINNEY 

:nphis 

:.naRD 
tNTONE 

:N2IE5   al   ranch 

:«CEDES    7    S 

:rrill  ranch 

:rtzon 

:xia 

(AMI 

OLAND    WS    AIRPORT 
1DLAND    4    ENE 
IDLOTHIAN 
ILL  EC    RANCH 
ilNEOLA 

INERAL    HELLS    CAA    AP 

IRANDO    CITY 

ISSION 

>8EETIE         2    S 

)N7AGUE 

3NTGOHERY 
JR6AN   MILL 
)RSE 
JRTON 
>SCOW    1    SE 

DSS   RANCH 

)UMT  LOCKE 
T  PLEASANT 
OUNTAIN    CREEK 

JENSTER 

JLESHOE    1 

JLLIN 

JNDAY 

JRR   RANCH 

KOGOOCHES 

'PLES    5    NE 
ITALIA 
EAL    RANCH 
[tGLEY 
,:UVILL£ 

:W  8RAUNFELS 
:W    CANEY    *    NW 
:W   GULF 
iwPORT 
IX   STORE 

IKON 

3GALUS    GUARD    STATION 

5RTHFIELD 

)TLA    3    SE 

JVICE    1    E 

JGENT  4  NW 
3ESSA 

.NET 

LuEY  5  NW 
MJME 

'ERTON 

I0UCAH 

MNT    ROCK 

(LACIOS    CAA    AIRPORT 

DESTINE 
*L0   PINTO 
»MPA 

»NOALE 

"(HANDLE 

ANTHER    JUNCTION 
Mils 

itSAOENA    HOUSTON 

:ARSALL 

£COS 

UNWELL 
:RRYTON 

iRRYTON    10    WNW 
:LUGERVILLE 
IERCE 

I  LOT    POINT 

ITTSBURG    4    S 
l-ACIO 
l-AINS 

-AINVIEW 


.02 
1.40 
D    .45 


1.03 
1.35 
1..02 


9    I   10   I    11   I   12   I    13  I    14  I    15       16       17       18       19      20      21      22      23      24      25      26      27      28      29      30      31 


45       T 

1,70 

.05       .19       .02 

.65 

.16       .11       .01 


.03      .23 

T  .17       T 


•21      .90 
.11 


1.01 

T         2.00 


.37      .03      T 


.35      .60      .03 


T  .02      T 


See'  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


POINT    COMFORT 
POLAR 

PONTOTOC 

>0»T    ARTHUR 

WT    ARTHUR    WB    AIRPORT    R 

>0«T     ISABEL 
PORT    LAVACA 
PORT    MANSFIELD 
POUT    OCOMNOR 
POSSUM    KINGDOM    DAN 

POST 

POTEET 
POYNOR 

pradE  Ranch 
PRESIDIO 

PRICE 

PROVIDENT  CITY 
PUTNAM 
QUANAH  5  SE 

QUI  TUQUE 

QUITMAN    2    S 
RAINBOW 

RANGER    PUMP    STATION 

RAYMONDVIU.E 

RED   BLUFF   CROSSING 

RED    BLUFF    DAM 
REFUGIO 
REKLAW   3    NE 
RICARDO 
RICHARDS 

RICHARDSON 

RICHLAND    SPRINGS 

RICHMOND 

RILEY  BEN  RANCH 

RINGGOLD 

RIO   GRANDE    CITY   2    ESE 
RIOMEOINA    2    N 
RISING  STAR 
RIVERSIDE 
ROANOKE 

ROBERT    LEE 
ROBSTOWN 
«>BY 

ROCKLAND    I    N 
ROCKPORT 

ROCKSPRINGS 
ROCKWALL    3    NSW 
ROOSEVELT 
ROSCOE 
ROSENBERG 

ROSS 

RO&SER 

ROTAN 

ROUND    MOUNTAIN    A    HNH 

RUNGE 

RUSK 

SAB  I  HAL 

SALT    FLAT    10    ENE 

SAN    ANGELO    DAM 

SAN    AN6EL0    Vfi    AIRPORT       R 

SAN    ANTONIO    WB    AIRPORT    R 

SAN    BENITO 

SAM   NARCOS 

SAN    SABA 

SANDERSON 

SANDY    2    S 
SANGER 
SARITA    T    E 

SCMULEN6URG 
if  ALT 

SEGOVIA 
SMU  IN 
••EH  |  MOLE 
SEYMOUR 
SHAMROCK 

SMC  MM  AN 
SH*RWOOO 
SILVERTON 
SINTON 
SCAT  DM    ft    Sf 

SLlDtLL 
SLOAN 

&MJTHV1LLC 
SNYDER 


SPCANMAM 
SPINES    RANCH 

SPRING    BRANCH    2    SE 
SPRIHGTOWM    3    W 

*PU«     J      MMtf 

1PURCCR    DAM    B 
STAMFONO    I 
trr*HfMVlu.f     1    MC 
SffRLfY 
STEBLIM    CITY 

If  OnUM   CITY    t    MW 

IfUN   t   NMf 
Uf«A*    LAMO 
-,»■-,•     IPMIMGS 


*     »J 

A.*-     .    - 


? 

75 

3 

32 

1 

96 

4 

?t 

1 

68 

5 

28 

61 

T 

1 

*8 

1 

09 

Day  oi  month 


l.»l 
.vi 
1.25 


1.05 

.00 
1.27 


13      14      15 


*08      .04 
D.05 


25      26      27 


i.oo  .11 

.10  T 

.56  .30 

.36  .07 


28  I  29      30 


.58      .21       .01 


.12      T  .02 


•16      T  .01 


T  .03       .01 


.03      .15      .60 


.02      T  T 


.01      T  .06 


.0*  T 


.01       .02       .01 


.08      .13       .05 
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DAILY  PRECIPITATION 


COHTINUED 

TEXAS 

DECEMBEB    1958 

Station 

■a 

Day  of  month 

§ 

1    [ 

2     |     3 

4        5        6 

7        8        9 

10       11       12 

13   |    14   |    15 

16    1    17       18 

19       20 

21 

22 

23 

24 

25 

26      27 

28         29         30 

31 

THROCKMORTON 

•  42 

.12 

7 

.10 

.20    . 

TKURBER    b    NE 

2.06 

.74 

•89      .41 

TILDEN 

2.1? 

.24 

1.93 

TO«B»LL 

1.99 

.26 

.17 

l.n 

7 

.20 

.23    . 

TOYAH 

T 

T 

TRENT    2    ENE 

.17 

.17 

TRENTON 

TRICKHAH 

.29 

.04 

.25 

TRINIOAO    1    SW 

1.20 

.12 

.23 

.14 

.27 

.44    • 

TROT 

1.60 

.30 

.10 

7         1.00 

TRUBY    1    S€ 

.20 

.02 

.18 

TULJA 

.14 

.02      .12 

TYLER   *   NE 

.44 

.04 

.15      .01 

T 

.u 

.10 

.23    . 

UNBAR6ER 

.24 

•18       .08 

UVALDE 

•  40 

.03 

T 

.07       T 

.04 

.03 

.02 

T 

.19 

.20 

VALENTINE    10    HSW 

.00 

VALLEY    JUNCTION 

2.47 

.46 

.53 

•  43 

.37 

.86    . 

VALLEY    VIEW 

.85 

.22 

.10 

7 

7 

.38 

.15    . 

VAN   HORN 

.00 

VANCOURT 

.30 

.30 

VEGA 

.30 

T 

7 

T            .25 

.05    . 

VENUS 

1.20 

.70 

.20      .30 

VERNON 

.90 

.40 

.50 

VICTORIA    WB    AIRPORT            R 

3.90 

.02 

7 

2.23 

.12 

T 

.02 

.46 

1.05 

7 

VOSS 

.30 

.20      .10 

WACO    WB    AIRPORT                        R 

.94 

.35 

T 

7 

.01 

.25      .33 

■AELOER    7    SSH 

1.40 

.40 

.31 

.81       .08 

WALLER    2    SSH 

1.44 

.10 

.19 

•  60 

.04 

# 

.49    • 

WARREN 

1.25 

.02 

.14 

.01 

.03 

.03 

.23 

.55 

•  02 

.22    . 

WASHINGTON    STATE    PARK 

2.17 

T 

.57 

T           7 

•  66 

.03 

.47 

.44    . 

WATER   VALLEY 

.00 

WATER    VALLEY    It    ENE 

WAXAHACHIE 

1.63 

.50 

.01 

.06 

.47 

.59    . 

WEATH6RF0RD 

1.29 

.42 

T 

T 

.01 

.80 

.06    . 

weee 

1.20 

.75 

.45 

WELLINGTON 

.27 

.02 

.25 

WESLACO    2    E 

1.29 

T 

T 

7 

.04 

.16 

1.05 

.04 

T 

HHARTON 

2.34 

.03 

T 

.04 

.71 

.17 

.02 

•  IS 

.20 

.50 

•  49   • 

WHITNEY    DAM 

1.72 

.43 

.04      .03 

.02 

.65 

•  33    • 

WHITSETT 

2.82 

.20 

.10 

.02      .01 

.02 

•05      .04 

•  01 

.03 

.02 

7 

.02 

7 

2. JO    • 

WICHITA   FALLS    WB    AP            R 

.40 

.06 

.04 

.01 

.19      .08 

WICHITA    VALLEY    FARM    29 

.49 

.06 

.05 

.38 

WILLIAM   HARRIS    RESVR 

2.24 

.03 

T 

.65 

.02 

.37 

.27      .37 

.33    . 

WILLS    POINT 

1.30 

.15 

.11 

7 

•  04 

.05 

.37 

.58    . 

WILSON    RANCH 

•  74 

•  43 

.10 

.10      .11 

WINCHELL    2    WNW 

.65 

.35 

.90 

WINK    CAA    AIRPORT 

T 

7 

T 

WINNSBORO 

- 

.05 

•  11 

- 

- 

- 

. 

WINTER   HAVEN    EXP    STA 

.99 

.08 

•  06 

•  03 

.01 

.01 

.09 

.44 

I            .27 

WINTERS    11    N 

.10 

.10    • 

WOLFE    CITY 

1.90 

.45 

.45 

• 

.90    . 

W0O0SBORO 

4.11 

T 

7            .09 

2.03 

.13 

7 

.03 

.40 

.01 

.04                1.32 

.10    • 

YOAKUM 

2.42 

.37 

T 

T 

.85 

•  31 

.24 

1.01 

.04    . 

YORKTOWN 

1.77 

.82 

.07 

.88 

YSLETA 

.00 

See  Reference  Notes  following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


ABILENE  KB  AIRPORT 
4GUA  NUEVA 

ALBANY 

ALICE 

ALPINE 

AMARILLO  KB  AIRPORT 

ANAHUAC  7  E 

ANGLETON  4  NE 

ANSON 

ARMSTRONG 

ATHENS  2  SSE 

AUSTIN  KB  AIRPORT 

AUSTWELL  XL  REF 

BAL LINGER  2  H 

BALMORHEA  EXP  PAN 

BAT  CITY  WATERWORKS 

BAYTOWN 

BEAUMONT 

BEAUMONT  EXP  FARM 

BEEVILLE  5  NE 

BELTON  DAM 

BfNBROOr  DAM 

BIG  SPBING 

BISHOP 

tocmc 


Day  Of  Month 


pzetmn   i»: 


60   71   72 
38   34   34 


62   67   72 
39   36   37 


61   60   70 
40   50   45 


39  30  29 

54  65  67 

31  30  31 

60  61  66 

4  7  47  44 


48   48   44 


51   59   73 


50   68   73 
46   47   46 


60   64   74 
51   50   45 


54   59   72 
40   38   35 


65   77 

35   40 


66   58   70 
42   50   48 


58   65   73 


36   45   45 


64   61 
39   49 


36  42  45 

54  61  73 

32  35  38 

68  72  77 

46  52  45 


85   52   37 
47   34   27 


87 

55 

37 

27 

83 

72 

48 

45 

78 

80 

51 

32 

39 

31 

.'8 

25 

71 

69 

50 

49 

72 

68 

56 

50 

71 

54 

40 

37 

65 

50 

45 

40 

45  45 

75  70 

51  58  54 

73  86  55 

33  37  31 

89  80  72 

60  39  34 

71  77  72 


79   72   63 


42   50   48 


82   68 
49   48 


73   85   56 


70   77   52 


48   69   39 
33   31   21 


37   49   68 


58   59   70 


63   74   74 
26   28   43 


54   45   29 
22   19   15 


43   40   55 


29  29  42 

54  66  50 

33  37  41 

57  65  67 

49  44  53 

39  53  75 

31  31  24 

66  86  75 

28  40  28 

60  60  71 

43  46  51 

64  68  65 

40  46  58 

56  56  68 


65  60  70 

32  31  34 

55  67  70 

33  30  33 


68   70 
45   40 


59   52 


60   63 
53   33 

40   70   73 


II 


• 


42   54   44 
*l   43 


72  61  45 

47  36  28 

70  76  29 

34  29  23 

78  60  36 

32  29  23 

78  64  46 

42  33  30 

',  10  '.'. 


36   33 
II   I! 


J4   r«  4) 


72   10   33 


53   61   66 
40   38   46 


57   57   70 


50   52   70 
31   31   36 


33   67   52 
21   21   30 


41   36   70 
20   22   30 


43   30   30 

73   69   69 
26   24   27 


47   61   42 


68   44   57 
40   30   28 


66   58   67 
42   30   32 


49  55  52 

33  22  33 

45  60  59 
35  29  34 

64  57  63 

46  30  36 

40  3  7  70 

24  18  20 

52  75  65 

24  27 

69  50  60 

44  31  32 

61  56  65 

44  31  34 

68  42  57 


15 


49   26   47 


3  7   40 
15   13 


41   56 

17   20 


52   42 
27   28 


50   52 
27   28 


35 

29 

23 

25 

26 

83 
35 

•>2 
29 

47 
29 

57 
39 

76 
22 

80 
53 

70 
46 

70 

33 

BO 
46 

60 
39 

52 

30 

53 

31 

72 
39 

69 

',7 

53 

68 

56 

'•   64 


■ 


30   46   39 


25   29   29 
36   57   40 


57   50 
23   23 


29   31   22 


52   30   71 


4'.    './        4/ 


II 

II 

47 

M 

(1 

H 

-.  I 

' 


61   74   19 


66  42  62 

40  28 

60  50  60 

41  28  29 

46  40  60 

36  26  32 

43  37  58 
29  23  27 

40  43  69 

21  27  29 

67  62  71 

44  33  35 

44  42  63 

34  25  26 

42  61  61 


16   21   27 
50   61   53 


26   23   30 


43   38   60 
26   18   19 


40   35   67 

24   II   2  1 


36   67   45 


4]   21  -"/ 

47   39  69 

21  //  ,/ 

<  ■, 

1 1  si  it. 

4)    4  1  |f 

If    //  I'l 

44   31  M 

I] 


49   38   48 
29   18   16 


48   41 
30   22 


56   47   52 
37   29   35 


59   26   42 
20   12   11 


64   41   59 
28   19   20 


69   56   44 

40   30   30 


54   49   50 
31   28   25 


65   48   49 
33   27   27 


65   47   46 
39   28   24 


69   60   48 
35   27   27 


54   32   42 
27   20   21 


42  28  39 

20  14  16 

60  31  42 

18  17  18 

66  4  8  5  7 

36  33  36 

60  34  42 

32  20  20 

55  46  53 

28  20  21 

32  34  50 

21  10  12 

32  32  43 


35   42   55 


32   39   36 


19   13   12 


35   27   23 

II   /  •>       4  5 
18   13   13 


'.<-   62  44 
II  /  \      /i 


40   30   42 
III   14   16 


65   59   62 
31   31   23 


59   70   65 
24   31   28 


56   60 

30   26   30 


35   62 
14   25 


68   54   62 
24   23   26 


50   60   62 
30   32   34 


48   70   72 
22   40   35 


63  65  69 
28  32  33 

64  68  70 
28  32  36 

63  68  69 

24  32  39 

56  66  60 

14  22  25 

71  68  65 


72   34   63 

41   30   28 


69   71   59 
29   34   24 


40   42   42 


69   70   52 
22   28   29 


56   64 
28   30 


61  68  70 

26  33  37 

30  61  67 

29  31  34 


51   60 
25   29 


55   63 

27   28 


54   66   68 
25   28   33 


S3   62   60 

20   32   31 


64   58 
27   30 


66   74   75 
28   35   40 


67   70 
33   29 


62   62   68 

28   30   27 


59   74   37 
29   26   28 


S3   61 

25   34 


69   74   60 
33   45   47 


79   68   61 

38   52   45 


69  64  61 

40  44  29 

70  58  62 
43  43  38 

75  64  62 
49  55  50 

64  75  55 

29  40  24 

76  64  64 
34 

73  75  64 


75   62 
46   55 


70   73 
40   42 


73  76  63 

36  44  43 

63  72  59 

38  45  35 

65  69  55 

33  37  25 

62  70  57 

28  36  30 


72   69   60 
31   38   30 


68   64   63 
38   45   30 


65   58   30 

45   43   31 


70   60 
42   36 


70   64 
36   30 


49   51 
29   24 


66   72 
51   43 


73   72 
62   48 


62   65   63 

31   41   32 


65   65 
34   22 


58   55 

25   30 


60   71   66 
40   54   41 

58   77   52 


70   68 
60   50 


65   70   68 
27   47   32 


66   68 
46   59 


65   73 
50   61 


62   66   73 
45   51   53 


61   67   70 
46   54   46 


60   57 
36   46 


39   39 
64   64 


60  m.      4  2 


70 

}| 

64 

23 

26 

26 

62 

64 

64 

30 

31 

33 

33 

65 

60 

14 

24 

24 

62 

64 

70 

24 

27 

30 

36 

67 

67 

13 

28 

26 

67 

62 

63 

10 

29 

23 

32 

61 

1  1 

II 

31 

11 

37 

66 

62 

13 

,'< 

11 

60   60   65 
30   25   32 


61   59   62 


63   65   61 
31   45   35 


64   63   76 
37   48   43 


74   67 
56   43 


61   61   56 


58 

40   42 


60   64   64 
46   45   43 


55  62 
40  29 

61  63  65 

42  37  41 

54  61  65 

50  48  44 

52  63  68 

29  31  32 

63  66  66 

38  38  26 

56  31  66 
46  45  44 


62   52 

46   45 


71   53   27 
33   24   11 


70   74 
27   32 


60 

46   44 


49   63   46 


31   36 

33   13 


64   33 
36   39 


62   62 

38   40 


19 

10   10 


65   51   50 
31   3*   36 


65   56   39   45 
33   39   31   23 


63   67   61   46 
40   53   38   39 


63   73   43 
27   29   22 


60   61 
33   27 


29 


72  73  61 

33  39  47 

65  66  60 

30  43  26 


69 

37 

19 

29 

63 
25 

72 

40 

73 
46 

57 

'.1 

68 
II 

71 
35 

58 

2  4 

re 

14 

43 

39 

30 

61 

1  / 

67 
II 

33 

30 

H 

0 

76 
64 

69 
35 

68  70  55 

30  32  22 

70  60  53 

30  30  22 

66  59  59 

37  50  29 

62  60  63 

21  41  35 

62  72  74 

51  49  47 

62  65  60 

34  42  34 

68  59  52 

40  45  30 

66  63  71 

41  50  46 

66  67  59 

26  36  32 

65  67  69 

16  44  51 

60  65  94 

24  25  24 


52   61   60 
43   33   35 


56   56 
34   36 


46   63   63 


51   60 
42   41 


61   60   66 
42   46   34 


55   57   60 


74   69   38   46 
38   26   22 


66   69   61 

41   41   46 


55   66   56   47 
36   49   42   33 


65   53   67   47 
41   41   43   36 


53   66   48 
44   43   33 


66   69   70   53 

40   39   36   31 


54   33 

33   24 


5  7   66   46   30 
36   36   30   22 


63   71   36   32 
27   38   19   II 


43   38   33 


69   66   94 

25   36   26 


64   54   52   47 
27   37   29   21 


66   52   44   34 


32   28   36   32 

37   96   69   93   22 


24   34   23 


60   56   65 
27   33   23 


36   58   59 
33   32   33 


56   56   59 
30   31 


54   54   66 


50   63   66 
34   36   10 


33 

33 

64 

43 

39 

39 

57 

36 

62 

31 

14 

37 

60 

49 

98 

wi 

27 

34 

46 

39 

56 

25 

29 

21 

■■•■ 

61 

65 

Ml 

1  l 

92 

30   22  13  13 

36   50  22 

40   15  11 

67  62  37  30 
33   37  21  21 

38  65  45  31 

27  34  30  21 

43  64  57  43 

32  35  32  26 

68  70  49  29 
29  35  22  13 

72  32  37  36 

34  27  20  16 

6  3  61  64  41 

37  37  40 

39  70  43 

10  36  29 

59  32  58 

32  37  19  16 


68   76   66   31 
31   37   39   16 


59.: 

27.1 


61." 
41.  I 


51.! 
23.2 


41.3 
39. J 


64.1 

41.3 


59. » 

34.7 


99.3 

37.6 


63.4 
44.1 


38.5 

27.4 


66.6 
32.3 


64.1 

42.6 


61.6 
40.2 


61.6 
38.4 


64.0 
39.9 


54.6 
31.1 


57.9 
29.3 


70.1 
42.3 


61.0 
35.3 


33.6 
23.2 


33.1 

30.6 


55.3 

27.3 


36.6 
29.3 


56.7 
23.9 


CONTINUED 

D 

Al 

LI 

1 

£,jy 

LfJ 

in 

Day 

un 

L.LV 

> 

DECEMBE 

TEXAS 
J  1958 

Station 

Ol  Month 

0 
Ol 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

IB 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

< 

BROWNWOOD 

MAX 
MIN 

51 
40 

54 
35 

69 
35 

74 
37 

85 
36 

56 
31 

50 
25 

45 
27 

74 
23 

43 
23 

32 
19 

67 
20 

54 
18 

26 
17 

43 
13 

57 
14 

66 
23 

64 
26 

65 
26 

75 
35 

60 
24 

64 
25 

63 

44 

62 

34 

55 

33 

61 
37 

69 
29 

65 

25 

72 
27 

46 
23 

31 
19 

58.0 
27.2 

BUCHANAN  DAM 

MAX 
MIN 

52 

40 

49 
42 

66 
41 

72 
43 

84 
44 

62 

44 

50 
39 

48 
32 

70 
39 

43 
36 

40 

62 
28 

56 

38 

39 
28 

42 
26 

56 
24 

64 

32 

65 
32 

64 
36 

70 
39 

58 

60 
44 

57 

67 

42 

60 
44 

60 
44 

62 

66 
33 

50 

33 

57.6 
37.1 

BURNET 

MAX 

MIN 

50 
40 

68 
43 

73 
39 

85 
37 

81 

41 

57 
37 

50 
28 

69 

30 

69 
33 

43 
33 

62 
22 

59 
35 

57 
26 

40 
16 

55 
15 

65 
21 

66 
28 

68 
28 

66 
38 

65 
34 

64 
29 

68 
43 

75 
58 

69 

37 

62 

45 

63 
40 

64 

30 

66 
24 

66 
36 

52 

2  8 

41 
20 

62.5 
32.8 

CAMERON 

MAX 

MIN 

52 
46 

65 

47 

74 
44 

80 
50 

69 

44 

51 
40 

54 
32 

69 

38 

61 

38 

46 
35 

59 
27 

60 
36 

49 
29 

42 
21 

52 
22 

61 
29 

65 

32 

69 
36 

70 
36 

73 
45 

58 
34 

65 

45 

58 
46 

75 
46 

64 

44 

60 
35 

65 
34 

62 
30 

66 

44 

56 
32 

45 
26 

61.1 
36.9 

CANADIAN  1  ENE 

MAX 
MIN 

56 
31 

68 
27 

71 
32 

65 
33 

56 
28 

40 
25 

52 

24 

45 
23 

27 
15 

45 
14 

61 
21 

51 
16 

28 
1 

36 
11 

55 
17 

66 
22 

59 
28 

68 
26 

66 

31 

63 
23 

70 
28 

69 

29 

70 
27 

54 
22 

56 
22 

54 

35 

63 
23 

59 
30 

53 

18 

22 

16 

31 

18 

54.2 
23.1 

CANYON 

MAX 

MIN 

57 
24 

61 
28 

66 

34 

78 
35 

70 
30 

46 
25 

57 
20 

55 
29 

36 
16 

48 
15 

65 

27 

54 
22 

38 
10 

43 
13 

58 
21 

72 
25 

68 
25 

64 
23 

64 
28 

55 
21 

63 
33 

66 
29 

60 
31 

52 

16 

60 
26 

58 

30 

63 
33 

62 
34 

53 
16 

21 
6 

33 

9 

56.4 
23.7 

CARRIZO  SPRINGS 

MAX 
MIN 

54 
46 

60 
40 

73 
40 

76 

40 

86 

50 

72 
46 

60 

43 

56 

37 

74 
50 

60 
45 

48 
30 

60 
33 

67 
45 

55 
31 

50 
29 

58 
23 

66 
26 

72 
34 

74 
40 

76 
54 

63 
50 

62 

54 

60 

56 

72 
51 

5  9 
45 

55 
51 

68 
40 

73 

40 

72 

49 

61 
37 

40 
29 

63.9 
41.4 

CARTHAGE 

MAX 

MIN 

56 

46 

57 
47 

73 
41 

77 
42 

71 
47 

55 

37 

50 
28 

68 
29 

61 

45 

46 
32 

54 
25 

54 
35 

47 
30 

40 
27 

44 
18 

63 

27 

63 
29 

69 
32 

71 
41 

64 

44 

60 
29 

63 
38 

66 
57 

6  3 

5  0 

54 
37 

62 
27 

63 
43 

54 

38 

52 

40 

46 
40 

46 
31 

58.5 
36.5 

CENTER 

MAX 

MIN 

60 
31 

52 

46 

59 
39 

72 
39 

76 
46 

64 
39 

45 
28 

54 
26 

68 
34 

52 

30 

36 
24 

54 
26 

58 
33 

35 
23 

43 
19 

50 
20 

62 

27 

66 
28 

71 
33 

70 
43 

57 
29 

63 

33 

63 

47 

6? 
53 

56 
37 

49 
26 

60 
30 

59 
35 

52 
36 

48 
40 

46 
33 

57.1 
33.3 

CENTERVILLE 

MAX 

MIN 

56 
39 

48 
45 

62 
40 

73 
44 

78 

44 

62 

41 

48 
2-9 

55 

29 

67 
37 

55 
36 

41 
28 

59 
29 

61 
35 

37 
20 

42 

20 

53 

23 

63 
28 

68 
30 

72 
33 

74 
39 

58 
33 

66 
42 

65 
46 

72 
44 

57 
36 

57 
29 

63 
32 

60 
29 

66 

37 

65 
39 

41 
27 

59.5 
34.3 

CHILDRESS  CAA  AIRPORT 

MAX 

MIN 

51 
42 

66 
32 

74 
39 

82 
36 

48 
32 

34 
28 

51 
33 

44 
23 

32 

18 

43 
17 

61 
24 

40 
15 

30 
14 

41 
14 

61 
19 

73 
25 

58 
33 

66 
29 

66 
37 

54 
23 

67 
33 

66 
30 

55 
33 

50 
25 

56 
27 

60 
35 

62 

30 

70 
35 

43 
21 

24 
20 

40 
19 

53.9 
27.2 

CHISOS  BASIN 

MAX 
MIN 

60 

37 

60 

38 

63 
37 

66 
41 

73 
44 

61 

38 

65 
32 

72 

45 

72 
43 

68 
47 

62 
34 

69 
37 

63 
34 

39 
22 

45 
20 

56 
25 

57 
32 

59 

34 

61 

38 

66 
36 

57 
34 

58 
39 

65 
41 

60 
42 

47 
40 

67 
35 

56 
32 

63 
33 

61 
41 

54 
19 

38 
17 

60.1 
35.1 

CLARENDON 

MAX 
MIN 

61 
28 

60 
28 

69 
27 

70 
37 

82 
29 

38 
25 

32 
25 

56 
24 

43 

16 

31 
12 

49 
19 

68 
22 

32 

10 

38 
11 

45 
17 

64 
23 

74 
25 

59 
23 

65 
28 

6e 
21 

56 
22 

67 
33 

70 
32 

54 

18 

54 
19 

61 
32 

60 
24 

65 

25 

69 
2  9 

30 
15 

22 
IS 

55.2 

23.0 

CLARKSVILLE  2  E 

MAX 
MIN 

48 
35 

48 
44 

54 
42 

68 
44 

74 
36 

69 
29 

49 
26 

47 
24 

54 
31 

44 
30 

42 
20 

44 
28 

32 
13 

39 
13 

49 
16 

61 
28 

67 
33 

68 
34 

70 
37 

58 
23 

55 
27 

58 
34 

63 

42 

52 

30 

54 
25 

57 
27 

61 
35 

53 

38 

46 

40 

45 

30 

54.3 

30.5 

CLEBURNE 

MAX 
MIN 

55 

42 

62 
46 

74 
40 

81 
41 

81 
37 

52 

31 

52 
24 

71 
30 

63 

29 

50 
22 

57 
32 

57 
33 

47 
22 

40 
16 

53 

15 

63 
23 

65 
28 

67 
30 

68 
34 

66 
34 

62 
26 

57 

42 

65 
54 

55 
35 

66 
37 

57 
34 

59 

35 

66 
30 

59 
39 

45 

28 

35 

20 

59.7 
31.9 

COLEMAN 

MAX 

MIN 

58 
40 

66 

37 

70 

44 

83 
50 

71 
38 

50 
31 

46 
28 

70 
30 

49 
23 

38 
29 

67 
26 

52 
33 

48 
18 

40 
15 

54 
17 

64 
33 

59 
34 

62 

24 

72 
35 

63 

40 

63 
29 

68 
43 

59 
50 

52 
35 

61 
33 

67 
38 

63 
31 

71 

37 

59 

35 

36 
23 

39 

17 

58.7 
32.1 

COLLEGE  STATION  CAA  AP 

MAX 

MIN 

49 
46 

63 

47 

72 
47 

79 

47 

61 
46 

50 
40 

53 
35 

69 
35 

53 

41 

48 
37 

56 
28 

61 
36 

49 
28 

42 
22 

50 
22 

63 
26 

67 
30 

71 
39 

73 
44 

58 
43 

63 

37 

62 
45 

72 

49 

55 

45 

58 
39 

61 
35 

62 

38 

63 

34 

69 

47 

50 
32 

40 
27 

59.4 
37.6 

COLORADO  CITY 

MAX 

MIN 

65 
40 

75 
34 

72 
33 

86 
42 

82 
35 

51 
28 

52 

35 

67 
37 

51 
20 

45 
26 

71 
22 

69 
32 

58 
11 

49 
13 

57 
14 

67 

20 

65 
25 

65 
25 

70 
36 

65 
35 

65 
24 

65 

40 

61 
45 

56 
32 

65 
28 

66 
42 

65 
25 

73 
36 

71 

30 

30 
22 

46 
14 

62.8 
29.1 

CONROE 

MAX 
MIN 

62 

34 

55 
48 

64 
42 

71 
41 

77 
43 

67 
47 

54 
40 

55 
45 

68 

45 

65 
42 

45 
30 

55 
30 

63 
37 

46 

31 

46 
25 

46 

25 

59 
27 

64 
30 

69 
30 

72 
39 

60 
43 

63 
45 

64 
53 

69 

50 

66 
42 

53 
34 

62 
35 

62 
35 

60 
46 

67 
46 

47 
32 

60.4 
38.5 

CORPUS  CHRIST  I 

MAX 
MIN 

66 
53 

66 
52 

76 
53 

62 
57 

66 
57 

58 
51 

58 

47 

67 
53 

66 

53 

53 
43 

58 
.  37 

63 

43 

60 
37 

49 
31 

54 
37 

58 
34 

61 

42 

66 

45 

76 
57 

64 
54 

62 
53 

70 
57 

70 
60 

60 
52 

53 

51 

63 

51 

66 
51 

60 
50 

66 
56 

62 

36 

48 
36 

62.9 

48.0 

CORPUS  CHRISTI  KB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

66 
53 

71 
50 

78 
45 

82 

50 

70 
55 

59 

51 

59 

46 

73 
49 

68 

53 

55 

42 

58 
36 

69 

38 

62 

38 

49 
31 

54 
32 

64 
25 

70 
34 

72 
39 

76 
49 

65 
53 

64 
52 

74 
57 

70 
60 

63 
52 

54 

50 

65 

50 

67 
47 

62 
45 

72 
54 

63 

37 

49 
36 

65.3 
43.5 

CORSICANA 

MAX 
MIN 

59 

33 

49 
44 

54 
43 

71 
45 

76 

41 

56 
34 

50 
27 

51 
27 

66 
33 

47 
34 

39 
25 

55 
25 

54 

28 

29 
18 

39 
IB 

49 
18 

62 
29 

65 
33 

66 
33 

68 
42 

58 
29 

61 
29 

59 

43 

70 

40 

55 
39 

58 
29 

62 
29 

59 
31 

66 
31 

56 

35 

35 

23 

56.4 
31.9 

COTULLA  CAA  AIRPORT 

MAX 

MIN 

58 
45 

70 
47 

77 
41 

85 
44 

73 
44 

58 

46 

56 

41 

72 
41 

57 
46 

48 
35 

60 
28 

68 
13 

54 

36 

50 
29 

56 
32 

65 
24 

70 
32 

73 
34 

76 
44 

63 
52 

63 
48 

61 
54 

70 

56 

59 

46 

55 
45 

63 

42 

70 
39 

69 
40 

69 

47 

43 
32 

53 

27 

63.4 
40.3 

CROCKETT 

MAX 

MIN 

58 
28 

58 

43 

58 
39 

70 
37 

76 

37 

64 
39 

46 
28 

52 
27 

67 
35 

57 

34 

42 
25 

55 
24 

56 
31 

38 
22 

42 
19 

47 

18 

62 

20 

65 

24 

70 

30 

71 

34 

58 

32 

62 
31 

62 
46 

70 

45 

58 
40 

57 
28 

59 
25 

60 

37 

65 
35 

63 

40 

44 
27 

58.5 
31.6 

CROSBYTON 

MAX 
MIN 

54 
30 

63 
32 

68 
32 

68 
33 

81 
34 

45 
29 

34 
28 

55 
32 

66 
18 

38 

17 

45 
19 

67 

30 

47 

14 

35 
16 

41 
18 

57 
21 

67 

2  6 

65 
24 

61 
24 

66 
31 

53 
29 

62 
30 

62 
32 

55 
22 

49 
24 

57 
28 

58 
22 

62 
24 

68 
26 

46 
11 

27 
13 

55.5 

24.8 

CRYSTAL  CITY 

MAX 

MIN 

59 

44 

66 

40 

72 

41 

81 
43 

71 
43 

61 
45 

55 
43 

70 
39 

59 

51 

56 
42 

59 
29 

65 
35 

55 
41 

51 
28 

55 

28 

64 

26 

68 
32 

70 
31 

74 
42 

63 
52 

62 

50 

60 
54 

69 
56 

60 
47 

56 
46 

65 

50 

70 
37 

71 
39 

66 

47 

60 

37 

53 
29 

63.4 
40.9 

CUERO  3  NW 

MAX 
MIN 

61 

37 

54 
49 

68 
39 

77 
40 

82 
45 

66 
48 

56 

38 

59 
38 

72 

45 

56 

43 

46 
30 

62 
29 

69 
31 

48 
26 

47 
26 

55 

22 

65 
22 

70 
28 

70 
33 

76 
38 

61 
46 

68 
48 

62 
54 

75 

48 

57 
48 

54 

41 

67 
38 

68 
36 

65 
38 

66 

39 

39 
33 

62.6 
37.9 

OALHART  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

55 

30 

66 
25 

67 
31 

77 
30 

52 
29 

35 
26 

56 
22 

43 
18 

27 
16 

52 
16 

65 
21 

55 

11 

40 
12 

42 
16 

59 
14 

72 
20 

53 

20 

62 
24 

62 
25 

56 
21 

67 
22 

63 

20 

48 
30 

50 

16 

52 

18 

54 
20 

59 
18 

55 

26 

35 
16 

25 
11 

36 

8 

52.9 
20.5 

DALLAS  WB  AIRPORT 

MAX 

MIN 

52 

44 

61 
45 

69 

40 

78 
48 

52 
38 

45 
31 

50 
27 

60 
35 

42 
31 

39 
30 

56 
25 

44 
33 

33 
22 

38 
16 

53 

20 

64 

30 

61 

35 

65 
32 

69 

4  3 

54 
37 

59 

30 

57 
44 

66 
51 

56 

38 

56 
37 

56 

35 

58 
40 

66 
36 

49 
38 

39 
27 

35' 

2* 

54.3 
34.3 

DANEVANG 

MAX 
MIN 

57 
52 

70 
50 

77 
45 

77 
42 

71 
53 

60 
49 

53 

41 

72 

41 

69 
56 

56 
42 

59 
29 

68 
33 

57 
37 

50 
27 

56 

30 

63 

25 

69 
32 

72 
37 

75 
43 

65 
52 

65 

47 

69 
53 

71 

60 

65 

48 

53 
49 

62 
46 

66 

44 

62 
41 

67 
49 

60 
38 

47 
33 

64.0 
42.7 

DEL  RIO  WB  CITY 

MAX 
MI.N 

63 
42 

70 
38 

73 
43 

79 
39 

73 
46 

58 
46 

55 
43 

67 
39 

52 

45 

53 

35 

60 

30 

62 
34 

51 

34 

47 
27 

54 
27 

62 
28 

69 
32 

69 
35 

71 
44 

64 

52 

61 

50 

59 
52 

77 
55 

55 

45 

54 
44 

65 
45 

71 
39 

o9 

19 

60 
40 

41 

32 

53 

27 

61.8 
39.6 

OENISON  DAM 

MAX 
MIN 

49 
42 

60 
40 

67 
45 

71 
38 

51 
30 

43 
27 

40 
28 

53 
28 

38 

30 

39 
25 

53 

32 

35 

20 

28 
11 

35 
12 

50 
29 

60 
29 

61 
33 

.  85 

33 

68 
39 

55 
24 

58 
24 

64 
34 

60 
37 

54 
33 

55 
29 

56 

29 

58 
34 

66 
34 

45 
34 

35 
27 

33 

21 

51.7 
30.0 

DENTON 

MAX 
MIN 

58 
38 

56 

46 

64 
43 

69 
47 

77 
36 

52 

30 

43 
28 

45 
34 

56 

27 

42 
30 

40 
25 

58 

32 

39 

20 

27 
14 

38 
18 

55 
29 

63 
31 

60 
33 

65 
39 

69 
39 

60 

27 

61 

40 

63 
53 

63 
36 

55 

36 

58 
34 

58 
39 

59 
35 

66 
39 

47 

32 

32 
24 

54.8 
33.4 

DENTON  EXP  STATION 

MAX 
MIN 

52 
42 

64 

47 

69 

41 

77 

43 

69 

35 

49 
30 

44 
26 

56 
28 

50 
26 

40 

30 

58 
20 

54 
31 

34 
20 

38 

13 

54 

13 

64 
25 

60 
26 

65 
26 

70 
33 

62 
35 

60 
23 

61 
35 

65 
52 

57 
34 

57 
32 

59 
33 

59 
35 

66 

27 

62 

36 

45 
28 

33 

21 

56.5 

30.5 

D1ALVILLE  2  * 

MAX 
MIN 

51 

44 

59 
46 

70 
43 

76 

46 

67 

41 

50 
37 

49 
28 

67 
30 

57 
46 

47 
32 

56 

24 

54 
35 

44 
30 

40 
21 

47 
18 

60 
30 

64 

33 

68 

40 

66 
46 

59 
44 

60 
32 

6u 
44 

68 

55 

62 
45 

51 
37 

61 

31 

58 

39 

6  2 
36 

53 
42 

47 
37 

38 
27 

57.1 
36.7 

D1LLEY 

MAX 

MIN 

53 

42 

57 
46 

68 
44 

78 
41 

82 
42 

72 
46 

60 

40 

56 
40 

71 
40 

56 
43 

46 
30 

59 
29 

67 
33 

50 
27 

50 
28 

56 
21 

64 
26 

70 
31 

72 

36 

76 
43 

64 
49. 

62 
49 

61 
55 

72 

47 

58 
44 

54 
46 

62 

40 

71 
37 

66 

37 

68 
37 

37 
27 

62.6 
38.8 

DUBLIN 

MAX 
MIN 

58 
37 

55 
39 

69 
39 

73 
42 

62 
36 

56 

30 

46 
24 

50 
25 

72 
25 

42 
25 

35 

24 

62 
27 

50 
20 

25 

15 

39 
18 

54 

2  0 

64 
30 

65 
35 

67 
35 

74 
39 

57 
34 

64 
35 

60 
45 

62 
36 

63 

35 

61 

37 

65 
34 

63 
34 

69 

34 

41 
26 

27 

17 

36.8 
30.7 

DUMAS 

MAX 
MIN 

63 
20 

54 
25 

65 
28 

65 

28 

73 
27 

44 
23 

3  0 
22 

57 
23 

36 

14 

25 

15 

51 
19 

61 
22 

46 

e 

44 
12 

42 
16 

57 
23 

71 
26 

53 
24 

62 
25 

60 
21 

60 
23 

64 
26 

67 
29 

48 
18 

53 

20 

56 
25 

56 
17 

62 

19 

56 

21 

22 

8 

21 
6 

52.4 

20.4 

EAGLE  PASS 

MAX 
MIN 

5  3 
42 

63 
37 

71 
38 

75 

40 

83 

40 

72 
43 

59 

43 

56 

39 

67 
39 

54 

43 

49 
29 

62 
30 

64 
35 

50 
32 

50 
28 

58 
25 

67 
26 

69 

29 

72 

32 

76 
41 

61 
49 

64 
54 

60 
55 

75 

49 

55 

45 

56 
45 

64 

37 

72 
37 

72 
39 

56 
35 

40 
27 

62.8 
38.2 

8*«    reference    note*    following    Station    Index 
-     335    - 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 


EASTLAND 

EDEN    1 

EL    CANPO 

EL  PASO  WB  AIRPORT 

ELECTRA 

ENCINAL  3  NW 

FALFURRIAS 

FLATON1A 

FLOVDAOA  2  SW 

FOLLETT 

FORT  STOCKTON  2  NE 

FORT  WORTH  WB  AIRPORT 

FORT    WORTH    VICPCERY    BLVD 

FOWLERTON 

FREDERICKSBURG 

GAINESVILLE 

GALVESTON  WB  CITY 

GALVESTON  WB  AP 

GATESVILLE 

GIL«£R 

GLADEWATER 

GOLIAD 

GON2ALES  2 

G»A>M)uO» 
GRAPEVINE  0A» 
GREENVILLE  2  SW 
MALLCTTlvlLLE  1  N 

HO 

"urtftt 
• 
►  ton 


TEIAl 

DECEKBEB  195 


Day  Of  Month 


60   70 
34   38 


59   66 
52   49 


64   68 
35   32 


62   61 
38   40 


55   55   75 


64   62 

45   51 


54   62 
45   45 


62   51 
28   31 


70   62 
3  5   40 


52   60 
43   46 


56   52 
38   45 


53   70 
40   34 


57   51 
31   42 


61   64 
52   51 


60   62 
53   52 


58   49 
29   45 


58   50 
28   35 


58   70 
50   49 


60   6  7 
49   49 


63   58 

43   42 


57   69 
42   46 


58   32 
35   42 


36   49 
39   42 


36   6  7 
49   47 


67   64 
49   35 


38   40 
3«   33 


44   70 

4  7   30 


54   35 


73   53 
34   30 


70   62 
53   50 


75   6  3 

54   40 


75   49 
37   25 


85   72 
45   42 


83   73 
49   54 


75   57 
48   43 


87   74 
34   34 


52   44 
38   31 


80   53 
38   31 


85   67   58 


71   53 

44   38 


73   52 
35   31 


71   68   59 


67   60 
60 


78   60 
41   36 


49  34  41 

M  40  3* 

40  33  44 

>>  79  24 

3/  4»  72 

»'/  44  42 


50   »» 


31   37 


34   37 
I*   13 


72   76   59 


70   60 
53   51 


74   62 
52   36 


85   53 
38   32 


7»   51 
37   31 


74   53 
36   30 


61   71   60 
26   36   24 


57   70   68 
39   41   53 


68   74   72 
32   40   42 


39   42   50 
26   29   20 


57   55   75 
39   46   4 


58   59   72 
48   46   53 


56   64   39 
29   35   16 


30   49   31 
22   23   12 


71   67   82 
30   40   27 


48   61   43 
26   34   30 


43   50   63 
27   31   28 


70 
48   49 


51   70   60 
29   34   36 


42   42   55 

26   27   27 


53   67   69 
45   50   56 


53   67   68 
46   50   56 


50   50   66 
28   28   30 


46   48   66 
30   29   32 


58   70   61 
41   46   50 


62   72   62 

35   45   49 


63 
46 

1] 

61 

82 
38 

II 

II 

48 
27 

46 

73 
49 

re 

41 

33 
36 

33 

24 

77 
M 

53 

7  1 

H 

M 

32 

11 

II 

70 
40 

II 

31 

'4 

", 

34 

43 

47   59 
32   22 


51   70   58 
24   32   28 


43   49   59 
25   28   29 


45   49   60 
26   29   33 


58   70   63 
36   43   45 


62   39   79 
46   53   38 


37   48   58 
28   34   19 


37   74 
46   32 


31   67   38 
28   31   46 


19   43   33 
28   12   21 


13   63   49 
22       28   17 


30   44   63 
21   29   27 


40   3  3   70 
>1   13   31 


40   44   72 
24   II   20 


»l   70   I* 

«i   ..>   || 


36   69   63 
29   22   33 


55   58   67 
42   29   35 


68   69   71 
43   32   34 


38   40   61 
20   22   22 


57   48   61 
45   29   31 


47   56   62 
37   29   35 


46   69   53 
14   22   25 


21   44   56 
13   20   19 


51   46   73 
26   25   30 


39   56   42 
29   24   32 


43   39   58 
29   26   29 


62   70 

38   28   31 


39   63   61 
33   25   31 


38   39   56 
28   20   20 


56   53   61 

39   38   45 


56   52   61 

40   35   4 


44   61   55 
28   23   34 


48   38   5* 
31   23   24 


50   38   54 
32   23   24 


54   61   69 
4  1   30   32 


49   67   66 

43   31   34 


43   38   65 
23   20   22 


42   63   58 
32   21   32 


40   40   56 
29   23   28 


46   41   54 
32   22   24 


30   63   68 
40   30   33 


82   34   59 
52   35 


39   31   61 
21   24   29 


73   47   6 
43   31   32 


47   35   53 
11   23   33 


39   41   61 
71   23   25 


31   48   63 
17   19   26 


30   44   55 
18   12   12 


59   55   52 
35   26   29 


54   52   53 
33   29   25 


33   25   36 
14   13   16 


71   53   53 
31   31   31 


71   59   47 
37   37   36 


60   42   51 
32   28   25 


37   45   59 
13   12   12 


31   24   30 
0    2   20 


70   35   41 

25   20   19 


32   39   54 
20   15   18 


41   29   39 
21   18   19 


68   50   57 
41   30   33 


53   40   54 
26   19   19 


35   26   36 

19   10   13 


60   46   47 
36   30   33 


38   47   45 
38   33   34 


47   41   56 
24   13   18 


52   32   38 

30   18   17 


51   33 

30   22   18 


56   49   56 
36   27   32 


47   61   39 
10   21   37 


35   46   61 

1«    /••        /4 


13   14   47 

/I   1/       II 


33   31   43 

II    11    4| 


42   28   38 

20   15   16 


42   28   35 

23   14   15 


62   50   56 
34   25   26 


74   70   41 
35   33   40 


38   29   42 

19   12   II 


70   38   49 
39   33   33 


48   40   43 
30   24   19 


38   40   42 
II    13   19 


46   38   35 

20   16   14 


74   19   14 


63   43   34 
12   20   22 


34   24   40 
14   12   14 


51   46 

14    11 


l'~l.«  lllHM  l» 


65  66   67 
31  33   25 

62   68   72 
26   32   37 

59   63'   64 

21  24   28 

56   67   62 

21  30   35 

58   66   74 

26  26   26 

54  65   71 

26  26   32 

61  67   70 

30  35   41 

66  59   63 
18  25   22 

48  60   54 

24  32   32 

39  71   55 

26  33   23 

63  60   64 

28  33   29 

56  65   60 

24  35   35 

67  72   75 
22  28   32 

63  71   69 

25  27   29 

S3  64   60 

14  24   26 

56  62   66 

42  51   49 

55  62   63 

38  46   47 

61  69   68 

25  26   31 

47  63   65 

18  33   33 

47  62   65 

17  25   30 

65  71   75 

24  30   33 

61  70   70 

24  28   34 

57  68   64 

15  29   24 

65  63   66 

22  26   25 

49  63   60 

20  26   32 

41  61   39 

18  26   30 

71   74 
22   32 

35  61   74 

29  37   44 

35  67   60 

20  29   29 

57  65   72 

21  37   37 

61  63   67 

31  37   34 

38  67   64 

20  29   29 

54  73   35 

21  26   23 

63  64   64 

2  7  30   30 

39  61   68 


75   68 
35   39 


74   67 
43   50 


65   56 

32   33 


65   64 
33   31 


73   79 
40   46 


74   67 
50   51 


67   56 
28   22 


60   38 
32   29 


63   76 
32   30 


69   57 
37   33 


68   70 
37   40 


79   73 
41   53 


67   64 
34   43 


68   70 
29   33 


69   66 

58   52 


70   63 
53   53 


68   60   59 


67   70 
31   43 


97   63 
70   21 


34   64   61 
70   13   2* 


61   4  7   70 
19   43   44 


76   64 
45   50 


72   71 
39   48 


63   74 
25   35 


73   62 
32   41 


61   69 
33   31 


65   69 
31   37 


73   65 
38   50 


74   78 
47   63 


63   66 
30   32 


75   71 
49   30 


49   62 
45   43 


66   69 
30   33 


63   64 
23   22 


71   41 

40   41 


48   72 
14   42 


60   55 

38   32 


70   66 
59   48 


65   56 
36   37 


69   53 

43   31 


65   68 
53   51 


70   72 
57   54 


72   64 
59   45 


54   52 
34   18 


68   48 
31   31 


67   56 
52   38 


65   60 
39   40 


70   61 

57   49 


68   63 

56   41 


64   60 
34   35 


71   62 
62   51 


69   62 

60   52 


72   74 
32   33 


44   73 
29   17 


74   42 
32   32 


62 

68 

41 

42 

62 

68 

41 

49 

71 

63 

■,9 

49 

18 

67 

■•6 

39 

69 

56 

42 

33 

60 

57 

10 

35 

60 

66 

42 

38 

58 

61 

40 

35 

73 

67 

49 

47 

M 

74 

1] 

58 

66   69 
29   35 


54   62 
48   45 


61   61 
30   32 


54   53 

45   44 


56   53 
49   49 


55   64 

44   40 


58   60 
18   34 


50   54 
29   30 


65 
33   39 


57   57 
33   33 


57   58 
38   36 


56   61 

47   49 


60   65 
43   43 


54   58 
32   31 


53   55 

46   46 


56   56 
46   47 


61   66 
38   36 


59   52 
36   27 


71   64   34   44 
32   34   20   15 


66   65 
39   50 


62   45 
36   32 


64  49  40  45 

32  23  19  16 

39  71  37  27 

32  34  22  22 

72  72  70  41 

41  42  38  32 


70  68  76  44 

45  45  44  38 

62  58  58  43 

39  44  33  21 

69  54  22 

26  18  16  12 


58   54 
27   23 


68   74 
40   38 


67   48 
33   37 


58   67 
40   38 


27   21 

15   15 


53 

20   20 


37   37 
26   21 


58   51 
37   30 


52   66 

48   46 


1] 

4; 

58 

91 

28 

48 
38 

72 
52 

6« 
14 

44 
48 

70 
41 

39 
29 

i.l. 
10 

90 
19 

97 
38 

37 

«  1 

70 
40 

62 

\i 

73 
41 

41 

4n 

40 
14 

71 
57 

60 
30 

55   37 

31   31 


96   67 
41   41 


43   94 

49   92 


90   40 
2  7   30 


34   62 

37   28 


96   98 
20   29 


60   64 
37   37 


94   41 
39   14 


58 

67 

27 

31 

56 

58 

47 

55 

56 

59 

48 

53 

59   51 
39   33 


48   44 
27   22 


39   49 

41   34 


97   46 
42   13 


49   31 
29   21 


47   43 
40   30 


62.4 

30.3 


63.1 
42.3 


34.0 
29.0 


69.1 
43.9 


47.9 
26.1 


64.0 
31.0 


94.4 
32.7 


55.6 
33.2 


46.9 

40.4 


61 

60 

36 

41 

61 

71 

30 

38 

69 

60 

30 

16 

56 

67 

31 

34 

31   40 
11   11 


47   60 
34   41 


62   72 
10   15 


49 
38 

45 

30 

63 
36 

47 
32 

41 
35 

42 
29 

46 
26 

27 
18 

45 
29 

37 
20 

47 
32 

34 

24 

43 
35 

34 

21 

60 
33 

41 

11 

76 
45 

45 
11 

19 

22 

27 
14 

70   74   II 


62   51 

35   41 


39   70 
34   35 


41   49 

40   10 


42   44   21   22 

24   20   10   11 


43 
27 


91   41 
19   II 


72   47 
10   11 


13 


34   23 

44   37 
30   20 


43   70   42   10 
31   IT   20   11 


55.1 
32.5 


54.6 
12.1 


64.4 
42.1 


37.4 

21.1 


39.9 
91.1 


94.5 
90.1 


44.4 

40.1 


99.1 

21.0 


44.4 
41. 1 


91.1 

17.1 


99.9 
21.4 


94.4 

22.1 


99.1 

12.1 


99.4 
11.0 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
DECEMBER    1958 


Day    Oi  Month 


HOUSTON    W8    AIRPORT 

HUNTSVILLE 

IOWA    PARK    EXP    STATION 

JACKSBORO 

JACKSONVILLE 

JASPER 

JUNCTION    CAA    AIRPORT 

KARNACK 


KILLEEN 

KINGSVILLE 

KIRBVVILLE    FOREST    SERVICE 

KNOX    CITY 

LA    PRYOR 

LA    TUNA    1     S 

LAKE   COLORADO    CITY 

LAKE    KICKAPOO 

LAMESA    1     SSE 

LAMPASAS 

LAREDO    KB    AIRPORT 

LAVON    DAM 

LEVELLAND 

LIBERTY 

LINDALE    5    SE 

L1TTLEFIELD 

LIVINOSTON 

LLANO 

LONGVIEW 

LUBBOCK 

LUBBOCK    WB    AIRPORT 

LUFKIN    CAA    AIRPORT 

LULING    1    SE 

MAOISONVILLE 

MANSFIELD  DAM 

MARATHON 

MARFA  NO  2 

MARL  I N 


58   67   74 


32   46   47 


MAX 

57 

66 

MIN 

43 

47 

MAX 

57 

67 

MIN 

41 

41 

MAX 

47 

67 

MIN 

42 

40 

MAX 

63 

64 

MIN 

48 

46 

MAX 

58 

71 

MIN 

38 

32 

MAX 

56 

56 

MIN 

33 

46 

MAX 

55 

50 

MIN 

30 

44 

55   71  76 

48  49 

49  53 

38  33 

50 
44 

68   71  78 

44   51  48 

63   68  72 

40   46  39 

62  71  74 

39  36  38 

72  73 

48   40  38 

63  67  68 
34   30  29 

58   65  72 


56   67 
27   29 


55   52   67 
41   43   41 


56   51 
34   4  3 


62  71  69 

27  29  31 

64  58  71 

33  48  42 

58  49  58 
38  47  43 

59  61  70 
23  28  30 

62  55  62 

38  47  46 

56  52  71 
40  36  36 

57  50  55 
42  46  43 

63  69  69 
36  31  30 

62  68  69 

30  27  27 

53  63  71 

46  43  39 

57  50  68 

36  47  43 

51  58  72 

46  48  40 

55  51  65 

34  40  41 


30  29  29 

63  66  69 

32  28  28 

50  62  79 

45  47  49 


78   70   58 


74   66   47 
36   37   27 


77   75   70 


77   73   55 
40   47   35 


70   75   51 
39   40   33 


84   83   65 


73   83   69 
33   38   39 


84   74   62 
49   50   54 


70   60 
57   45 


42   36   27 


40   42   46 


75   75   75 
45   45   35 


75  86  55 
30  30  28 

71  81  56 

40  42  36 

86  78  57 

51  53  47 

67  78  53 

42  38  33 

81  73  35 

41  28  31 

76  80  74 
39  46  49 

69  76  58 

43  39  35 


76   77 
28   28 


73   77 
48   51 


74   86 
35   42 


71   76 
38   43 


82   56 
47   32 


81   51   33 
40   31   2  9 


77   65 
39   47 


75   81 
41   42 


77   73 
43   46 


75   83 
34   42 


77   76   70 


68   77 
30   31 


5  7   70   70 


32  33  45 

43  53  44 

30  31  21 

46  58  53 

30  34  21 

48  64 

26  29 

65  64  62 


55   71 
27   35 


47   58   56 
30   26   40 


46   50   63 


59 

71 

37 

46 

52 

52 

27 

29 

52 

52 

29 

30 

60   71   72 


49   53   43 


60   71   62 
39   46   43 


67   74 
29   29 


39   59 
28   28 


49   47 
26   27 


56   76 
45   48 


47   46 
30   30 


56   62 
41   37 


48   50 
27   28 


50   58 
22   28 


49   53 
31   34 


51   47 
28   28 


50   50 
26   28 


56   68 
31   25 


52   66 

30   28 


52   56 
36   37 


50   57 
28   28 


72   73 
24   28 


59   69 
30   29 


54   57   65 
39   33   36 


57   42   56 
39   29   29 


41   64   60 
26   19   31 


27   24   30 


38   52   50 
30   22   34 


58   55   60 
33   26   28 


41   67   65 
27   21   27 


33   21   35 


45   40   53 
33   23   23 


52   63   69 


47   42   61 
34   26   27 


65   60   71 


60   59   64 
34   24   27 


50   70   58 
23   27   30 


53   58   63 


75   75   75 
32   23   23 


40   43   67 
20   21   22 


46   51   73 


45  40  60 

32  22 

50  62 

41  33  37 

42  41  54 
32  21  22 


16   28   16 

64   46   63 
41   29   31 


50   38 
32   25 


34  51  68 

16  18  25 

60  38  56 

36  25  29 

43  40  67 

33  23  26 

50  38  54 

37  21  31 

49  68  64 

18  30  27 


18  27  20 

40  55  58 

32  25  29 

50  45  61 

39  28  29 

52  55  61 

38  27  34 

46  46  64 

32  25  25 


70   71 
28   22 


71   67 
31   22 


46   56   55 
35   26   32 


31   37   55 


37   39   55 
16   12   18 


60   42   60 
29   24   21 


44   55 
15   15 


45   38   45 
30   25   15 


4  3   2  8   40 
23   15   15 


67   47 
36   27 


60   34   44 
28   20   20 


54   42   43 
28   17   If 


63   49   55 
39   34   36 


54   46   51 
33   24   20 


34   43   58 
15   13   22 


64   48   55 
41   24   24 


65   49   55 
30   26   19 


35   44 
15   15 


30   40 
18   17 


51   58 
36   36 


31   37 
17   15 


38   48   58 


48   51 
28   25 


33   36 
17   18 


48   43 
15   15 


42   45 
28   21 


27   38 
17   17 


33   39 
22   16 


43   59 
18   22 


42   57 
17   16 


41   48 
28   20 


40   44 
23   24 


37   43 
18   18 


39   54 
23   13 


37   53 

20   11 


42   51 
19   21 


50   60   65 
24   35   40 


69   63   65 
25   30 


66   67   66 
32   30   29 


58   60   62 


60   67 

20   26   31 


64   69 

17   22   23 


63   65   67 
21   29 


51   61 
18   26 


65   71 

22   29   33 


56   60   69 
19   18 


54   66   65 
20   24   29 


65   72   75 
23   30   35 


60   68 

20   25   32 


68   60   64 
30   33   27 


63   66 
23   28 


59   62 

25   20   26 


57   66   59 
21   28   28 


60   58 
15   19 


53   64 
17   25 


65   73 
32   41 


51   63 
15   26 


55   60 
28   27 


55   60 
23   28 


47   61 
19   30 


60   66 
22   22 


50   62 
23   33 


55   64 

18   21 


47   62 
24   27 


69   62 
25   28 


67   57 
19   28 


62   66 
23   26 


55   62 

24   25 


61   66 
26   30 


51   66 
18   22 


62   66 
13   19 


60   66 
12   18 


70   71 
42   50 


65   59 
34   32 


72   67 
40   33 


64   56   58 
44   38   28 


69   69 
41   49 


71   59 
29   32 


70   63 
37   43 


65   70 
35   39 


76   74 
48   48 


70   68 
27   30 


66   72 
35   42 


79   73 
47   56 


73   65 

38   35 


66   56 
38   32 


73   67 
38   53 


64   65 
29   31 


75 
38 

67 

38 

62 


70   60 
25   23 


73   62 
54   52 


69   54 
32   29 


60   61 
26   24 


78   65 
53   45 


68   59 
40   31 


72   61 

48   37 


71   58 
30   30 


70   60 
42   28 


60   61 
27   33 


32   61 
25   25 


59   64 

40   34 


74   55 

42   39 


67   64 
48   37 


75   60 
42   37 


57   63 
36   25 


55   71 
34   23 


74   59   63 
34  I  36   43   31 


64   52 
43   26 


62   59 

46   30 


66   62 
52   41 


74   70 
58   55 


75   51 
46   39 


58   72 
41   38 


73   71 
59   47 


57   70 
48   41 


57   74 
48   41 


70   65 
59   52 


73   71 
57   52 


58   52 
36   36 


69   68   55 


66   60 
43   32 


66   65   62 
24   29 


62   58 
27   47 


64   70 
55   57 


62   63 
38   51 


60   61   70 
30   49   39 


59   62   67 
36   48   46 


64   57   51 
27   35 


65   60   75 

40   52   4  7 


58   72 

43   57   46 


65   60 
43   52 


67   73   56 
28   37   38 


66   68   63 
28   20   24 


56   52   59 
46   32   32 


60   65   60 
28   36   29 


66   66   67 
32   35   35 


57   66   57 
3  9   31   40 


64   67   68 
37   42   25 


65   60   58 
37   28   41 


57   55   59 
37   30   30 


55   67   70 
46   41   39 


50   62   64 

41   44   2  7 


62   60   61 
41   30   35 


55   66   69 
49   50 


58   57   64 

40   30   50 


60   66   63 

29   38   30 


64   64   64 
29   32   25 


59   59   65 

31   39   37 


60   54 

25   35   28 


60   61   69 
32   45   42 


58   51 

26   24   22 


49   59 
25   25 


51   61   61 


53   64 

48   50 

55  57   59 

36  29   30 

56  54   60 
28   34   28 

65   51   60 
46   36   38 

58  52   61 

37  26   28 

59  65   57 
25   24   23 

59   52 
44   31 

68   70   71 
41   39   30 

58   51   61 

30   27   40 

63 

23 

62 

21 


58   58 
26   32 


51  56 

35  29  36 

65  56  65 

46  36  32 

62  60  60 

3  7  31  40 

53  65 

46  37  38 

55  65  63 

32  34  22 

60  63  64 

23  20  23 

74  69  69 

50  32  30 


60   59 
33   34 


71   68 
30   32 


67   67 
36   35 


57   68 
40   44 


69   56 

23   31 


54   49 
35   34 


68   69 
35   42 


62   67 
26   28 


78   77 

40   4  1 


71   61 
35   28 


64   52 
24   19 


32   35 

25   22 


40   32 
24   17 


39   33 
32   47 


53   33 

30   18 


69   30 
38   35 


58   55 
40   31 


29   41 
22   17 


52   52 
16   12 


73   38   32 
28   23   20 


62   75 
27   27 


72   74 
48   51 


65   59 

31   19 


67   54 
35   41 


60   62 
34   35 


61   58 
33   38 


58   56 
36   39 


67   44 
27   16 


59   61 

34   45 


62   63 
31   32 


65   67 

32   47 


58   68 
29   30 


66   58 
27   29 


60   59 
28   28 


55   54 

39   33 


46   37 
35   26 


26   49 
9   16 


48   43 
40 


27   23 

7    7 


69   52 
44   32 


50   31 
28   20 


48   45 
40   30 


30   40 
11   13 


63   40 
37   29 


36   45 
19   10 


55   39 
30   24 


Se«   r*f*renc»   notes   follovlnf   Station    Index. 

-    337.  - 


DAILY  TEMPERATURES 


TZtt 
DBCEIP3EH  195 


Day  Of  Month 


(2.1 
31.1 


54. < 
26.1 


62.! 
41. i 


68.  C 
46.1 


68. 1 
45.1 


55. 1 

32.  t 


56.2 

25.2 


56.1 

34.0 


52.4 
23.3 


57.6 
29.1 


96.0 
31.0 


33.2 

30.2 


55.* 

28.2 


55.4 
20.3 


58.4 

29.3 


MARSHALL 

MASON 

MATADOR 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MC  KINNEV 
MEMPHIS 
MEXIA 
MIAMI 

MIDLAND  KB  AIRPORT 
MIDLAND  *  ENE 
MINERAL  WELLS  CAA  AIRPORT 
MIRANDO  CIT1 
MISSION 
"ONTAGUE 
MOUNT  LOCKE 
4SANT 
MULE SHOE  1 
MUNOAY 

■•'ELS 
JLf 
NIXON 

otaer 

■  »l»»0»T 


-IN 


"J* 

N1N 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAI 

M|N 


MAX 

MIN 


•IN 


"IN 


55   50   56 


54   71 
41   36 


57   58 
38   34 


60   66 
45   51 


62   58 
35   49 


71   72 

48   54 


60   73 
31   32 


70   72 
46   54 


51   61 
43   46 


62   67 
23   26 


58   49 
40   45 


66   67 
31   28 


62   71 
34   33 


62   74 
32   33 


54   68 
41   44 


66   70 
48   50 


53   63 

41   46 


55   57 
36   38 


58   48   55 


60   5  7 
30   25 


53   70 
41   45 


54   70 
41   46 


•■■■ 
II 

56 

57 
42 

73 

4  5 

•■'. 
4 'J 

|| 

19 

4  5 
1) 

1] 

14 

4   1 

67 
II 

■■'. 

1.  1 
4'/ 

ti- 

4« 

4", 

ll 

II 

64 

|| 

4   1 

M 

73   77   60 
41   44   34 


74   52 
42   37 


74 

67 

50 

51 

83 

59 

55 

55 

81 

65 

40   39   30 


86   80   68 
49   49   52 


65 

40 

36 

30 

82 

46 

37 

29 

77 

56 

39 

36 

61 

37   29 


83   72   52 
40   35   28 


84   53   41 
44   37   33 


49   49   66 


70   61 
32   32 


42   48   50 
27   27   27 


59   73   73 
45   46   58 


60   66   70 
41   41   47 


58   77   81 
48   50   60 


60   79   58 
30   30   28 


27   30   30 


43   54   45 


50 

29   38 


36   50   36 


79   42 
36   24 


73   42 

37   23 


50   64   47 
27   32   25 


B5 

82 

59 

58 

53 

57 

47 

50 

66 

46 

42 

53 

32 

30 

28 

30 

64 

60 

62 

64 

52 

45 

47 

61 

78 

58 

49 

48 

39 

33 

26 

24 

77 

63 

35 

57 

2  9 

27 

23 

28 

711 

44 

47 

54 

36 

27 

34 

34 

71 

61 

51 

57 

|| 

37 

29 

25 

70 

61 

54 

71 

41 

44 

38 

43 

n 

63 

36 

70 

4R 

42 

34 

4  0 

77 

69 

38 

96 

10 

49 

40 

60 

71 

|| 

59 

70 

1  1 

4', 

35 

46 

66 

45 

11 

34 

29 

33 

33 

■ 


44   56   69 
1?   34   32 


II 

5  3 

it 

34 

31 

4  7 

44 

'.  1 

2  ' 

2  9 

30 

18 

72 

|| 

'-'. 

37 

71 

|| 

4  9 

93 

61 

4  1 

41 

92 

Fl 

76 

5/ 

32 

69 

|| 

1   7 

2  11 

7« 

II 

'i 

•■ 

14 

91 

in 

1  7 

I  1 

21 

27 

14 

14 

7  5 

if. 

7  1 

79 

69 

4/ 

11 

..( 

91 

II 

i\ 

•■/ 

4.4 

47 

4 

II 

7  9 

74 

n 

'1 

4   ' 

4  7 

62   60   I? 


68   63 
25   33 


36   67 
16   19 


58   68 
33   38 


48   57 
30   32 


61   72 
37   36 


57   61   71 
45   32   35 


47   64 
19   24 


39   55 
26   27 


68   59 
26   29 


70   60 
26   32 


79  51  59 

50  39  37 

36  56  53 

26  20  29 

57  56  63 

39  37  39 

47  40  54 

31  20  22 

32  48  67 


40   70   57 
23   25   30 


55   37   55 

33   24   25 


37  25 

67  46 

43  30   32 

50  61   67 

41  26   32 


45   46 
31  72 


44   70 

17   7  1 


54   57   69 


36   38   53 

17    37    14 


',4    4  /    :  I 


50   32   40 


55   43 
24   16 


60   47   54 
40   31   34 


55   46 
26   32 


65   46   57 
43   38   35 


61   45   56 
22   16   17 


65   46   56 
42   36   37 


37   39   52 
22   14   15 


14   18   17 


54   31   39 
28   18   19 


31  41  54 

20  18  18 

52  43  53 

20  18  17 

33  43  56 


69  64  44 

38  37  38 

34  36  53 

15  10  15 

55  36  53 

16  20  17 

54  32  37 

28  16  14 

59  39  42 

14  16  14 

34  43  58 

15  12  19 

58 

28  27  20 

61  51  56 

40  24  22 

61  47  56 

33  23  22 

66  53  46 

38  26  27 

63  43  56 

33  23  26 

41  40  58 
15  10  13 

61  29  48 

22  17  15 

32  42  63 

14  19  21 

39  47  52 
36  28  32 

34  3  5  41 

24  17  16 


I] 
33   27   25 

I 

/   |1   || 

4)   49   34 


II    II        15 


■ 


60   69 
27   29 


45   60 
25   30 


60   69 
26   36 


46   60 
27   28 


66   73 
28   35 


69   65 
20   25 


65   73 
28   35 


4  7   7* 
16   22 


48   62 
19   28 


61   67 
26   27 


62   59 
25   27 


62   62 
23   23 


66   63 
26   29 


34  64  71 
32  32  40 

64  62  64 

25  30  33 

54  59  63 

35  38  40 

47  63  62 

14  20  25 

39  66  55 

15  23  20 

68  62  65 

28  29  26 


63   68   72 
23   29   32 


23  29  31 

52  63  70 

24  26  34 

63  70  73 

26  29  33 

68  62  65 

24  25  24 

52  61  61 

17  24  25 

70  59  67 

30  33  33 

58  68  67 

29  35  39 


68   34   62 
23   29   29 


39   63   63 
29   33   40 


46   39   61 
16   28   33 


37   61   68 
3?   33   36 


69   71   60 


63   63 

43   30 


67   60 
32   27 


49   52   47 


70   73   65 

37   44   50 


47   59   54 


74   61 
37   28 


80   65 
54   51 


74 

77 

43 

51 

69 

60 

34 

33 

63 

60 

44 

25 

67 

72 

26 

30 

62 

65 

21 

22 

66 

58 

38 

31 

71 

72 

2  9 

39 

74 

70 

40 

53 

71 

70 

34 

50 

73 

7* 

39 

44 

75 

64 

44 

50 

67 

70 

34 

34 

(./ 

73 

32 

40 

19 

69 

30 

27 

71 

70 

46 

51 

70 

|| 

43 

44 

36 

54 

30 

30 

68 

63 

44 

47 

66 

69 

33 

II 

70 

75 

4? 

46 

59   64   67 


62   73 
44   55 


68   65 
29   30 


60   59 
38   25 


68   56 
32   26 


68   69   56 

37   43   33 


61   65 
2  7   34 


53   60 
33   27 


58   62 
34   2  6 


57   64 
32   26 


68   70 
56   62 


71   70 
48   56 


71   63 

58   50 


64   66 
43   38 


72   73 
57   60 


58   64 
38   53 


68   62 
28   28 


62   60 
33   48 


68   68 
34   31 


64   60 
37   40 


62   59 
41   49 


62   68   71 

52   57   57 


66   59   59 
37   50   29 


40   42  33 

60  65 

31  36 

66  51 

24   23  19 

66   59  53 

39   42  26 

64   62  69 

31   38  52 

72 
52 

79 

45   54  45 

64   67  71 


67   76   67 
42   57   43 


70   34   25 
31   12   13 


56   64 

47   49 


56   51 
49   43 


53   62 
50   52 


63   61   67 

36   35   33 


62 

42 


69   67 
49   40 


62   69   45 
42   45   3* 


77   65   54 
50   31   37 


68   37   47 
33   19   14 


55   63 
49   50 


57   58 
34   30 


54   68 
25   23 


53   58 
40   32 


49   58 
26   28 


77   72   54 
47   39   37 


55   45   34 

38   28   24 


61   36   27 
32   20   23 


68   47   22 
25   17   14 


47   33   46 
20   16   18 


29   33   25 


59   66 
32   36 


33   28   20   22 


56   58   59 

34   32   35 


52  50 

32  38 

58  52 
3*  27 

50  60 

20  21   16 

61  67   63 

27  39   27 

59  59   63 
38  26   26 

64  62   74 

45  49   36 

57  61   71 

48  38   38 


62   37 
37   21 


60   46 
34   40 


64   2  7 
25    6 


61   30 
30   22 


41   42   36 


17   41   46 


34  34  29 

70  70  59 

55  58  49 

63  61  71 

33  47  42 


65   47   49 


96   99   60 
29   36   36 


61   69   67 
47   99   50 


i.i,       i.:       i.l 


71   61   6  7 
48   94   46 


56   48   64 
46   44   43 


60   66   70 
37   40   37 


30   61   66 
37   43   29 


27  31  30 

54  65  65 

47  46  45 

57  55  61 

39  30  30 

99  93  60 

29  25  27 

46  53  36 

38  42  40 

54  34  97 

34  29  29 

63  37  62 

49  40  40 


62   61 
33   33 


65   32 
32   23 


47   24 
22   19 


63   59 
43   25 


57   46 
35   33 


57   64 
42   47 


67   74   51   31 
26   31   19   12 


64   64   64   46 

39   40   44   30 


64.7 
37.1 


69.3 
31.3 


98.1 
26.7 


58.7 
30.1 


36.8 
28.5 


5T.6 
33.9 


49.7 
22.0 


63.) 

36. » 


52.8 
30.7 


61.7 
26.6 


|  IK 


DAILY  TEMPERATURES 


DECEMB 

;r  1958 

Station 

Day 

Of  Month 

0) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

> 
< 

PLAINS 

MAX 
MIN 

57 
28 

59 
26 

68 
28 

67 
47 

80 
29 

63 
29 

37 
27 

59 
32 

75 
20 

43 
18 

48 
25 

66 

27 

56 

17 

36 

19 

41 
21 

58 
19 

65 
26 

55 
23 

61 
29 

66 
26 

52 
28 

59 
25 

63 
32 

54 

22 

47 
22 

58 
29 

57 

18 

60 
30 

65 
30 

31 
10 

31 

14 

56.0 
25.0 

PLAINV1EW 

MAX 
MIN 

66 

30 

60 
28 

67 
28 

67 
29 

77 
32 

50 
28 

31 
26 

56 

30 

59 
17 

34 
16 

47 
16 

66 
24 

54 
13 

47 
13 

42 
19 

60 
20 

68 
24 

55 
23 

62 
23 

67 
24 

54 
24 

65 
28 

65 

30 

53 
20 

50 
20 

56 
22 

56 
20 

62 

20 

66 

30 

31 

7 

21 

11 

55.4 
22.4 

POINT  COMFORT 

MAX 
MIN 

67 
49 

67 
51 

76 
51 

75 
55 

73 
58 

67 
52 

58 
42 

68 

47 

69 

54 

66 
46 

56 

32 

65 
40 

65 
39 

47 
29 

52 
33 

59 
34 

68 
38 

70 
40 

73 
48 

72 
52 

62 
52 

70 
53 

72 
58 

69 
49 

61 
48 

62 
46 

67 

48 

68 
42 

72 
51 

39 

34 

66.1 

45.5 

PORT  ARTHUR 

MAX 
MIN 

59 
36 

65 
48 

66 

51 

73 
53 

73 
57 

72 
49 

53 
42 

55 

42 

66 

47 

66 
40 

43 
32 

55 
32 

63 
45 

49 

27 

45 
27 

49 
29 

67 
36 

64 
42 

68 

45 

69 
45 

58 
45 

65 
52 

72 
56 

65 

45 

48 
44 

56 

45 

65 
42 

53 

»3 

62 

44 

47 
40 

60.4 
42.8 

PORT  ARTHUR  WB  AIRPORT 

MIN 

63 

46 

65 
49 

72 
44 

74 
47 

70 
56 

57 
45 

55 
40 

67 
39 

69 

50 

51 
35 

56 

28 

64 
35 

51 
33 

45 
26 

49 
27 

58 
29 

65 
37 

69 

36 

70 
45 

64 

47 

60 
45 

65 

48 

72 

60 

66 
52 

53 
41 

56 
41 

65 

45 

52 

40 

64 

47 

48 
42 

47 
34 

60.7 
41.6 

PORT  ISABEL 

MAX 
MIN 

61 
54 

62 
55 

70 
54 

78 
55 

82 
66 

76 
60 

63 

50 

68 
54 

80 
60 

72 
51 

55 
42 

65 

36 

71 
48 

49 
37 

48 
42 

58 
43 

66 
44 

70 
55 

76 
56 

72 
64 

72 

64 

73 
58 

76 
63 

75 

54 

62 
54 

63 
56 

64 

56 

65 

54 

73 
55 

69 

43 

47 
37 

67.2 
52.4 

PORT  LAVACA 

MAX 

MIN 

63 
50 

58 
50 

64 
48 

75 
50 

76 
55 

67 
53 

58 

43 

56 
48 

68 
52 

68 
48 

49 
29 

59 
35 

69 
43 

55 
29 

47 
29 

50 
26 

63 

30 

71 
32 

73 
45 

77 
49 

63 
49 

62 

54 

75 
59 

66 
50 

54 
48 

53 
47 

61 

45 

66 
43 

62 
52 

67 

44 

44 
34 

62.5 

44.2 

PORT  MANSFIELD 

MAX 
MIN 

61 

40 

63 
53 

63 

48 

70 
48 

80 
56 

75 
59 

64 

50 

57 
49 

65 
50 

69 
52 

53 
37 

52 

37 

67 
44 

66 
35 

57 
35 

48 
31 

60 
31 

65 
45 

65 
54 

71 
54 

63 
53 

66 

54 

76 

60 

74 
56 

66 
50 

68 

50 

62 
48 

64 
46 

65 

48 

69 

44 

56 

37 

64.6 

47.0 

PORT  OCONNOR 

MAX 

MIN 

61 
50 

58 
52 

63 

48 

73 
54 

72 
56 

67 
55 

59 

46 

56 
46 

65 
54 

68 

48 

49 
37 

55 

37 

63 
46 

56 
30 

46 
30 

51 
31 

56 

37 

65 

40 

67 
47 

64 
54 

62 

50 

62 
50 

71 

58 

67 

52 

55 
51 

52 
48 

59 

46 

64 
45 

62 
53 

65 

47 

49 
35 

60.8 
46.2 

POSSUM  KINGDOM  DAM 

MAX 
MIN 

56 
43 

70 
45 

74 
41 

85 
46 

59 

40 

42 

36 

52 

33 

66 
36 

47 
27 

39 

30 

65 
24 

.44 
34 

34 
20 

45 
19 

58 
19 

68 
27 

65 
32 

69 

30 

70 

34 

60 
33 

66 
27 

67 
40 

60 
46 

55 
36 

62 
33 

69 
35 

65 
35 

73 
34 

53 
33 

33 
25 

38 
23 

58.4 
32.8 

POTEET 

MAX 
MIN 

52 
42 

67 
49 

77 
41 

80 
40 

75 

44 

64 

40 

54 
38 

68 

48 

63 
48 

49 
45 

58 
27 

65 
31 

64 
39 

48 
27 

55 
27 

62 

22 

67 
27 

72 
32 

75 
36 

70 
54 

67 
52 

66 
44 

72 
57 

66 
49 

62 

44 

60 
45 

69 
37 

64 
35 

66 
45 

61 
35 

50 
29 

64.2 
39.7 

PRADE  RANCH 

MAX 
MIN 

62 
38 

71 

30 

75 
31 

83 
33 

75 
39 

63 

38 

55 
29 

71 
34 

58 

35 

44 
33 

64 
24 

53 
22 

43 
24 

46 
16 

53 

17 

60 
16 

70 
23 

69 
24 

69 
27 

66 
38 

64 
36 

57 
44 

74 
54 

67 

40 

60 
39 

53 
37 

67 
24 

65 
22 

65 
37 

51 
27 

44 

22 

61.8 
30.7 

PRESIDIO 

MAX 
MIN 

67 
35 

71 
35 

70 
36 

76 
35 

80 
37 

71 
36 

62 
36 

66 
39 

65 

38 

76 
39 

73 
33 

71 
32 

55 
41 

47 
32 

52 

20 

58 
19 

64 
21 

63 
20 

63 

34 

63 

34 

56 
39 

66 

30 

73 
38 

45 

65 
32 

68 
32 

61 
35 

45 
33 

49 
19 

64.1 
32.9 

QUANAH  5  SE 

MAX 
MIN 

60 
41 

57 
32 

68 
32 

75 
36 

77 
35 

47 
27 

38 
28 

47 
23 

46 
19 

36 

18 

43 
18 

67 

26 

32 
14 

26 

7 

39 
18 

61 
19 

69 

20 

60 
23 

67 
26 

65 
25 

53 
25 

66 
35 

64 
36 

54 
22 

51 
21 

59 
22 

55 
23 

62 
26 

69 
33 

34 
22 

25 
13 

54.0 
24.7 

RANGER  PUMP  STATION 

MAX 
MIN 

56 

41 

70 
40 

72 
43 

85 

48 

54 
37 

41 
33 

47 
25 

67 
35 

41 
22 

34 
25 

64 
23 

44 

31 

31 
16 

41 
13 

45 
20 

60 
34 

64 
32 

66 
29 

71 
31 

55 

23 

62 
29 

64 

46 

57 
47 

54 
31 

59 
29 

67 
39 

62 
33 

70 
34 

50 
29 

30 
22 

35 
14 

55.4 

30.6 

RAVMONDVILLE 

MAX 
MIN 

66 
45 

67 
50 

70 
48 

78 
48 

82 
52 

81 

54 

61 
46 

59 

48 

76 
54 

80 
50 

51 
35 

57 
35 

74 
38 

67 
33 

•44 
34 

54 
28 

65 
30 

72 
36 

74 
44 

76 

46 

77 
52 

66 
52 

70 
50 

71 

56 

62 
50 

55 
49 

62 

46 

70 
45 

72 
49 

76 

44 

45 
38 

67.2 
44.7 

RED  BLUFF  DAM 

MAX 
MIN 

62 
33 

7* 
30 

74 
30 

82 
43 

73 
41 

82 

27 

52 
24 

75 
22 

71 
33 

65 
29 

43 
19 

59 
16 

67 
19 

58 
30 

61 
27 

66 

31 

55 

31 

60 
26 

63 
36 

64 
35 

58 
34 

65 
31 

64 
30 

64 

22 

66 
31 

60 
31 

37 
12 

46 
14 

63.1 

26.2 

REFUGIO 

MAX 

MIN 

62 

50 

71 
51 

78 
45 

82 
46 

72 
50 

62 

40 

59 
43 

70 
46 

68 

50 

60 
45 

62 
30 

70 

34 

58 
•37 

51 
29 

58 
35 

67 
25 

72 

31 

71 

38 

77 
41 

75 
52 

65 

49 

74 
55 

73 
59 

67 
51 

53 
49 

67 

48 

67 

44 

66 

40 

72 
51 

63 
36 

50 

34 

66.5 
43.0 

RIO  GRANDE  CITY  2  ESE 

MAX 
MIN 

66 

45 

65 
52 

73 

43 

81 
45 

87 
51 

83 

53 

60 
50 

59 

50 

73 

56 

77 
52 

52 
34 

62 

34 

71 
39 

60 
38 

47 
39 

58 

25 

62 
25 

74 
32 

73 
38 

81 
46 

78 
54 

61 
54 

67 
57 

74 
58 

56 
50 

53 

49 

62 
46 

68 
46 

71 

47 

76 
43 

43 

39 

66.9 
44.9 

RISING  STAR 

MAX 
MIN 

54 
42 

56 

42 

64 
38 

72 
42 

65 
36 

53 
32 

42 
26 

43 
31 

63 
22 

39 
23 

34 
23 

62 
24 

52 
15 

23 
18 

33 
17 

45 

20 

54 
26 

63 

28 

65 

30 

72 
31 

64 
28 

70 
31 

62 
46 

56 
34 

64 

31 

50 
33 

66 
35 

60 
38 

59 
35 

40 
24 

27 

18 

54.0 
29.7 

ROBSTOWN 

MAX 
MIN 

64 

44 

62 

50 

70 

49 

77 
49 

63 

55 

72 
54 

59 
45 

59 

47 

73 
54 

67 
44 

49 
32 

59 
36 

70 
44 

58 
32 

49 
33 

55 

30 

64 
33 

71 

39 

75 
45 

73 
52 

66 
50 

62 
51 

75 

57 

71 
52 

55 
48 

52 

49 

65 
46 

67 
43 

64 
49 

74 
41 

42 
35 

64.7 

44.8 

ROCKSPRINGS 

MAX 
MIN 

53 
38 

60 

41 

67 
41 

72 
40 

72 
42 

65 
30 

56 
39 

57 
40 

67 

35 

43 
32 

56 
27 

60 
32 

61 
23 

31 
17 

45 
25 

54 
28 

63 
34 

68 
34 

62 

44 

67 

44 

69 
45 

61 
39 

62 

52 

63 
51 

64 
55 

72 

40 

61 

35 

62 
30 

64 

47 

54 
24 

40 
20 

59.7 
36.3 

ROSCOE 

MAX 
MIN 

63 
35 

72 
36 

70 
33 

84 
47 

73 
33 

40 
26 

52 
32 

72 

40 

45 
19 

38 
24 

68 
26 

55 
30 

49 
14 

40 
13 

55 
17 

65 

27 

57 
29 

63 

25 

70 
40 

55 

31 

62 
28 

62 
41 

58 
41 

51 
30 

60 
30 

65 

37 

63 

25 

72 
36 

58 
26 

29 
20 

43 

13 

58.4 
29.2 

ROSENBERG 

MAX 
MIN 

57 
45 

68 
47 

74 
46 

77 
40 

71 
56 

65 
46 

57 
39 

72 
38 

69 
56 

57 
43 

58 
29 

65 
33 

59 
38 

48 
27 

51 
27 

62 

24 

68 
30 

72 
35 

75 
39 

70 
54 

65 
49 

65 
49 

70 

60 

67 
48 

56 
48 

63 

41 

62 
42 

64 
37 

62 
51 

59 
38 

47 
32 

63.7 
41.5 

RUSK 

MAX 
MIN 

50 
45 

58 
45 

59 
44 

72 
45 

76 
42 

64 
38 

50 
28 

50 
30 

62 

37 

52 
32 

36 
27 

56 
27 

56 
33 

40 
18 

48 
16 

62 
32 

64 
37 

68 

40 

67 
43 

58 
33 

64 
38 

61 
53 

69 

46 

58 

38 

50 
30 

50 

30 

62 
33 

59 
36 

63 
41 

55 

40 

58.0 
36.0 

SALT  FLAT  10  ENE 

MAX 
MIN 

SAN  ANGELO  DAM 

MAX 
MIN 

52 
36 

63 
36 

74 
38 

78 
40 

87 
33 

54 
32 

41 
30 

57 
32 

80 
2  5 

39 
27 

40 

23 

70 
25 

63 
19 

26 
16 

42 
16 

55 
20 

65 
31 

62 

2  8 

64 
30 

73 
39 

55 

26 

65 
29 

67 

45 

63 
35 

51 
30 

63 
35 

69 
32 

66 

31 

70 

36 

44 
20 

33 

12 

59.1 
29.3 

SAN  ANGELO  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

63 

38 

73 
37 

72 

34 

87 
45 

60 
37 

41 

32 

57 
34 

78 

38 

39 

28 

39 
25 

68 
22 

62 

36 

39 
20 

40 
15 

54 
14 

64 
25 

62 
34 

64 

26 

73 
36 

53 
32 

63 

27 

64 

46 

64 

44 

50 
38 

62 

33 

68 

39 

65 
29 

69 

37 

49 
26 

34 
19 

46 
15 

58.6 
31.1 

SAN  ANTONIO  WB  AIRPORT 

MAX 

MIN 

53 
43 

69 

48 

76 

44 

79 

43 

68 
47 

59 
42 

54 
38 

68 
46 

53 
43 

47 
34 

61 

30 

63 
33 

54 
31 

49 
26 

54 
29 

61 
27 

66 
31 

70 
34 

71 
38 

61 
46 

64 
41 

64 
51 

7* 
55 

57 
46 

57 

46 

60 
45 

71 

38 

64 

35 

59 

40 

41 
33 

51 
26 

61.2 

39.0 

SAN  BENITO 

MAX 

MIN 

69 
49 

67 

50 

71 
49 

79 
49 

81 
54 

84 
57 

63 

46 

60 
48 

78 
54 

82 
53 

55 

38 

61 
38 

75 
44 

72 
35 

35 

57 
32 

68 
34 

74 

40 

76 

47 

78 

48 

78 

52 

53 

71 

54 

75 
58 

65 
50 

65 
50 

60 
51 

70 
52 

75 
55 

79 
46 

47 
38 

70.2 
♦  7.1 

SAN  MARCOS 

MAX 
MIN  • 

55 
43 

50 

46 

68 
42 

75 
42 

79 
45 

55 

34 

54 
35 

56 
38 

70 
43 

49 
41 

48 
26 

60 
26 

59 
32 

46 
24 

44 
27 

5* 
25 

62 
31 

67 
32 

72 
34 

70 
41 

65 
39 

66 

41 

59 
53 

76 

47 

63 
36 

59 
35 

63 

41 

69 
29 

66 
36 

58 
34 

38 

24 

60.5 
36.3 

SEALY 

MAX 
MIN 

55 
49 

67 

48 

74 
46 

78 
45 

73 
50 

63 

57 

59 
36 

72 

40 

66 

50 

50 
42 

59 
29 

65 
37 

56 
35 

45 
24 

51 
25 

62 
28 

69 
29 

T3 
38 

74 
40 

66 
54 

60 

43 

62 

47 

70 
59 

67 
47 

55 
47 

61 
40 

63 
42 

66 

37 

61 
48 

60 
36 

46 

30 

62.8 
41.2 

SEGUIN 

MAX 
MIN 

50 
45 

69 

47 

76 
45 

80 
43 

70 
50 

55 

45 

55 

36 

71 
42 

65 
42 

48 
39 

71 
29 

66 
32 

51 
34 

45 
25 

55 

27 

63 
26 

68 
29 

73 
33 

72 
40 

65 
56 

66 
42 

61 
55 

75 

57 

70 
47 

56 

46 

56 

39 

69 
35 

63 

32 

62 
41 

59 
33 

48 
28 

63.0 
39.4 

SEMINOLE 

MAX 

MIN 

64 
34 

72 
31 

68 

32 

82 
45 

71 
29 

55 
29 

58' 

31 

81 
40 

48 
19 

47 
18 

69 
29 

59 
29 

49 
16 

44 
20 

59 
17 

65 
26 

59 
29 

64 
26 

68 

32 

56 
29 

63 

30 

63 
27 

58 
37 

60 
32 

61 
25 

59 
30 

64 
29 

70 
33 

60 
28 

30 
12 

42 
12 

60.3 
27.7 

SEYMOUR 

MAX 

MIN 

61 
36 

61 

38 

66 

30 

72 
33 

79 
36 

51 
26 

38 
26 

45 
32 

52 
19 

42 
20 

33 
22 

64 
23 

40 
14 

29 
9 

41 
13 

54 
17 

66 
27 

61 
22 

62 
22 

64 
33 

53 
25 

62 

27 

66 
33 

53 
26 

52 
25 

62 

25 

65 
27 

60 
28 

72 
35 

39 

22 

27 
18 

54.6 
25.5 

SHERMAN 

MAX 
MIN 

55 
35 

50 
36 

59 

42 

67 
44 

70 
37 

52 

30 

44 
27 

41 
31 

57 
29 

40 
30 

40 
24 

55 
26 

37 
23 

29 

13 

36 
13 

50 
21 

60 
29 

60 
33 

66 

36 

68 
37 

62 
30 

60 
36 

58 
34 

55 
31 

56 
31 

55 
31 

56 

31 

60 
35 

65 

37 

45 
34 

36 

26 

53.0 
30.7 

SINTON 

MAX 

MIN 

61 
52 

51 

53 

52 

45 

65 
45 

60 
44 

76 
48 

68 
52 

62 

44 

60 
32 

71 
33 

62 
37 

50 
30 

57 
35 

67 
27 

74 

30 

76 
38 

80 

45 

70 
55 

65 
48 

77 
55 

70 

60 

66 

5  2 

54 

46 

62 

46 

68 
50 

65 

42 

73 
50 

64 
36 

49 
35 

65.7 
44.2 

SMITHVILLE 

MAX 

MIN 

55 
40 

50 

48 

65 
46 

70 
45 

80 
42 

75 

40 

61 
36 

65 
36 

72 
42 

50 

40 

42 
28 

61 

28 

65 
34 

38 

23 

36 
23 

56 
22 

62 
24 

70 
27 

72 

33 

72 
42 

60 
38 

65 
39 

65 
41 

76 
50 

60 
46 

58 

42 

65 
38 

65 
31 

65 
32 

58 
36 

38 
26 

61.1 
36.1 

SNYDER 

MAX 
MIN 

55 
36 

68 
31 

74 
31 

71 
31 

85 

33 

54 
27 

38 
27 

58 
32 

71 
18 

45 
18 

46 
22 

70 
23 

59 

13 

33 

14 

46 
16 

57 
18 

67 
22 

63 
24 

67 
25 

70 

31 

59 
24 

65 
32 

67 
39 

61 
29 

50 
23 

65 

24 

65 
24 

66 
24 

74 
33 

35 

19 

33 
13 

59.4 
,  25.0 

8ce   reference   note*  1 


CONTIHUED 

TtXAS 

Station 

Day  Of  Month                                                    J 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

SONORA 

MAX 
MIN 

61   71 
36   33 

81   75   5( 
37   39   3< 

55   70   64   45   63   62   60   45   51 
33   35   30   31   21   31   22   15   17 

68   68 

24   26 

70   i3   64 
36   41   34 

73   59   61       70   70   67   38   51   62.3 
46   37   36   40       30   37   22   16   31.3 

SPEARMAN 

MAX 
MIN 

64   53   6! 

28   26   2E 

68   66   36 
29   28   23 

30   54   32 
21   23   1* 

23   51   58   25   34   40 
13   20   23    4    9   20 

57   72   55 

22   24   24 

61   36   58 
28   25   26 

62   70   50   53   94   93 

26   29   19   20   26   li 

63   58   20   22   50.5 
22   11   12   13   21.2 

SPUR  1  WNW 

MAX 
MIN 

67   77   76 
37   30   35 

86   44   3! 

40   34   28 

59       31 
31   30   IE 

45   69   43   35   43   60 
18   23   24   14   12   12 

67   58   68 
22   34   27 

68   55   64 

35   30   24 

63   56   5C 

30   37   23 

58   62   64 

20   37   23 

71   34   28   43   54.2 
27   33   19   17   26.6 

SPURGER  OAM  B 

MAX 

MIN 

62   60   63 
29   47   40 

72   77   68 
42   49   46 

52   64 
34   29   38 

60   38   35   60   47   45 

31   30   29   37   26   24 

47   61   67 
22   27   32 

70   71   63 
35   43   36 

60   63   73 
36   49   5] 

62   49   56 
41   32   33 

tO   51   63   43 
34   39   41   3< 

39.5 

36.0 

STEPHENVILLE  3  NE 

MAX 
MIN 

54   68   71 
38   44   44 

81   54  44 
40   33   28 

48   71   44 
28   28   30 

36   62   46   34   40   54 
27   28   22   20   20   22 

64   64   66 
22   32   34 

74   54   62 
34   30   32 

61   60   54 
46   39   37 

60   64 
36   36 

68   41   44   3< 

36   30   22   23 

56.2 
31.4 

STRATFORD 

MAX 
MIN 

64   55   64 

31   26   28 

70   75   42 
28   28   21 

30   60   33 
21   28   13 

26   53   6C 
13   23   2! 

33   34   41 
6    9   11 

57   70   53 

19   24   24 

t*   59   97 
25   21   23 

65   67 
23   23 

61   20   24 
20   10   11 

51.3 

20.8 

SUGAR  LAND 

MAX 
MIN 

63   58   70 

40   49   48 

75   78   71 
43   51   48 

58   60   72 

39   40   48 

68   50   6C 
41   33   33 

62   45   50 

34   30   28 

S3   62   70 

29   33   38 

74   76   62 
41   46   46 

64   65   72 
50   54   tt 

62   52   tt 

46   40   42 

64   64   63   49 
38   48   47   31 

63.2 
41.4 

SULPHUR  SPRINGS 

MAX 
MIN 

57   48   50 
27   45   42 

68   75   56 
42   37   33 

48   49   63 
26   26   31 

46   40   52 
31   22   22 

45   30   35 

30   15   14 

47   61   60 
14   28   30 

67   70   55 
30   39   24 

57   57   65 
24   51   36 

5t   55   59 

36   27   27 

60   63   45   42 

34   34   40   2  7 

94.2 
30.9 

TAHCNCA 

MAX 
MIN 

65   72   69 

36   32   34 

82   60   48 
38   32   29 

56   71   42 
31   38   18 

47   68   56 
18   28   29 

50   42   58 
16   18   18 

67   58   63 

21   30   35 

67   35   59 

33   25   28 

62   55   45 

31   35   25 

59      63 
26       23 

68   57   28   42 
32   20   12   14 

57.6 

26.8 

TARPLEY  1  E 

MAX 

MIN 

57   72   77 
39   30   33 

81   72   65 
38   40   37 

62   70   64 
30   27   36 

48   62   64 
36   22   24 

52   53   56 
21   20   17 

64   69   70 
15   16   23 

71   67   64 
32   42   29 

60   79   72 
45   53   43 

65   63   73 

40   42   27 

68   62   60   51 
23   38   26   23 

64.9 
31.3 

TAVLOR 

MAX 
MIN 

59   49   67 
40   45   44 

73   79   59 
44   43   39 

51   52   68 
30   34   37 

48   40   60 
37   25   28 

61   33   43 
30   20   19 

52   59   70 
20   26   32 

69   71   38 
36   46   33 

65   58   76 
36   50   42 

51   tl   64 
43   32   34 

65   61   56 
29   35   33 

39.3 
34.7 

TEMPLE 

MAX 
MIN 

55   50   68 

40   45   46 

75   84   58 
45   42   37 

51   54   70 
30   30   35 

47   40   59 
35   27   27 

55   31   42 

29   18   19 

51   69   68 
21   30   33 

70   72   39 
36   44   34 

61   57   70 
40   49   42 

61   61 
35   35 

62   65   55   34 

36   40   33   23 

58.3 

34.7 

TEXARKANA  0AM 

MAX 
MIN 

53   48   55 

30   44   45 

68   73   55 

39   41   33 

46   45   55 

26   25   25 

49   40   48 
30   21   23 

45   30   3t 
26   21   16 

44   62   61 
16   23   27 

67   71   53 

30   41   23 

53   59   66 

24   33   40 

59   91   58 

33   26   26 

52   50   46   45 
36   38   41   38 

52.6 
30.4 

THOMPSONS  3  WS» 

MAX 
MIN 

62   57   67 
41   49   46 

72   78   70 
44   52   49 

58   57   71 
42   40   48 

68       57 
48   34   34 

65   51   49 
45   31   30 

31   62   69 
25   31   36 

71   75   61 

43   47   47 

63   66   72 
49   55   49 

61   50   64 
48   42   43 

61       62   49 
37   36   47   33 

62.7 
42.0 

THROCKMORTON 

MAX 
MIN 

59   59   67 
36   41   41 

72   84   49 
45   37   27 

37   46   58 
29   32   20 

39   38   67 
21   23   29 

3  8   31   40 
16   11   17 

56   66  -  57 
23   31   27 

64   69   32 
28   34   29 

66   68   51 
33   43   26 

64   60   65 
29   38   32 

61   70   40   2  7 
32   35   22   16 

55.9 

29.1 

TILOEN 

MAX 
MIN 

56   55   70 

45   49   42 

77   84   69 
40   44   46 

59   58   72 
38   46   51 

56   48   61 
43   27   32 

69   54   50 
38   29   31 

59   66   72 
23   26   33 

74   77   62 
37   45   44 

60   67   70 
52   54   50 

57   55   65 

46   47   38 

72   68   71   40 
39   43   38   31 

63.5 

40.2 

TULIA 

MAX 
MIN 

60   60   67 
25   30   30 

68   75   50 
29   29   26 

34   57   53 

25   26   16 

32   45   66 
15   18   25 

35   38   42 

12   12   19 

58   69   99 

21   29   2* 

62   66  35 

24   23   21 

66   66   52 
21   26   19 

53   59   57 

20   25   21 

63   65   29   22 
22   25    9   10 

54.8 
21.7 

TTLER  4  NE 

MAX 

MIN 

60   49   58 
30   45   42 

70   77   59 
41   40   35 

50   50   68 
27   25   37 

50   38   55 

31   21   24 

30  32   39 

31  17   14 

tt   63   65 

21   33   28 

67   69   99 

30   42   23 

60   62   69 

28   45   43 

38   50   60 
36   24   27 

60   62   49   44 
32   34   39   28 

56.4 
31.4 

UVALOE 

MAX 
MIN 

53   60   71 
43   34   37 

77   82   74 
38   43   41 

64   55   70 
38   35   36 

58   48   60 
42   26   28 

64   49   51 
34   24   24 

36   64   69 
21   29   30 

72   73   66 
32   39   45 

60   59   75 
45   53   45 

59   56   62 
45   45   33 

73   69   60   37 
32   36   36   26 

62.8 
35.9 

VAN  HORN 

MAX 
MIN 

65   69   69 
37   33   32 

77   77   4S 
42   40   35 

72   75   74 
27   35   39 

69   69   71 
35   30   36 

38   38   55 

28   24   17 

60   64   66 
19   22   26 

63   52   60 
33   36   29 

58   67   47 
31   34   37 

63   63   62 
39   37   25 

65   53   38   47 
34   33   17   14 

tl.l 

30.6 

VEGA 

MAX 
MIN 

60   55   66 

29   28   27 

68   77   52 
30   29   26 

32   65   45 
22       26   17 

30   47   63 
15   16   29 

60   39   41 
9   12   19 

60   70   69 
21   21   21 

64   63   36 
29   20   24 

64   63   48 
29   28   20 

51   60   56 
22   24   19 

62   59   22   22 
23   20   10    7 

54.4 

21.  t 

VERNON 

MAX 
M|N 

60   63   69 
36   44   44 

75   77 
48   35 

51   47   48 
36   28   19 

39   62   67 
20   25   27 

45 
14   12 

39   67   63 

28   33   28 

65       66 
35       31 

64   65   54 

35   46   27 

60 
32 

64   70   34   29 
29   34   23   23 

56.5 

30.5 

VICTORIA  W>    AIRPORT 

MAX 
MIN 

58   68   74 
49   49   48 

80   67   57 

49   52   47 

57   68   63 

41   46   47 

49   58   66 
39   32   36 

57   46   53 
34   28   32 

62   68   71 
30   33   39 

74   61   60 
42   49   47 

66   70   58 
52   58   48 

51   61   66 

48   46   45 

63   69   57   46 
42   47   35   33 

82.1 
42.7 

M  AIRPORT 

MAX 
MIN 

50   63   73 
43   48   42 

82   62   50 
46   40   33 

52   71   45 
29   34   34 

4  1   57   54 
31   26   33 

41   39   52 
26   20   19 

66   67   67 
27   30   32 

73   60   61 
38   39   29 

55   72   54 

43   49   41 

60   58   59 
42   35   3i 

tt   58   40   39 
31   38   21   22 

57.t 
34.4 

•AOPfN 

MAX 

MIN 

60   68   74 
45   47   40 

78   73   62 
50   42 

34  65   61 

35  24 

58   57   58 
35   28   27 

52   45   49 
33   26   19 

62   66   71 

19   24   30 

74   tt   tt 
36   47   4i 

62   73   69 

47   59   49 

62   57   62 
43   30   49 

82   66   59   52 
49   46   29   33 

t2.6 
37.3 

•  '.TON  STATE  PARI 

MAX 
MIN 

59   32   62 
30   45   41 

71   78   62 
40   41   42 

51   54   69 

31   34   43 

52   44   55 

40   27   27 

62   42   43 
34   21   2  1 

50   tl   67 
21   25   27 

71   73   57 
33   39   41 

65   63   70 
38   50   44 

56   95   62 

46   34   39 

tl   tl   66   43 
31   32   40   21 

39.3 

34.9 

•A/J-ACMIE 

MAX 
MIN 

48   51   56 

40   40   38 

72   75   56 
40   33   31 

46   50   62 
25   25   25 

45   49   56 
24   19   23 

30   32   38 
22   17   13 

30   64   65 
It   23   2t 

tt   69   57 
31   3t   29 

64   60   64 
30   39   37 

57   60   58 
36   35   34 

60   66   56   35 
29   31   33   16 

St.O 
29.0 

•  'I'Hlil'  »• 

MAI 
M|N 

5  7   54   64 
37   40   45 

70   79   31 
47   33   30 

40   48   63 
25   29   26 

44   35   58 
27   23   23 

39   34   40 
19   14   17 

52   tl   59 
21   34   34 

to   tS   54 
33   38   30 

60   60   59 
35   46   35 

39   54   60 
33   31   34 

55   65   44   30 
33   38   27   18 

34.1 

30.9 

■ 

MAX 
MIN 

69   70   80 
47   53   45 

84   84   61 
53   53   57 

58   76   80 
48   51   59 

59   59   72 
52   36   38 

69   45   55 

44   35   39 

63   72   74 
28   33   42 

78   77   84 
47   tl   33 

70   75   63 
38   61   56 

36   62   66 

49   52   50 

71   77   52   54 
96   52   42   39 

t7.7 
47.1 

'  *- 

MAX 

MIN 

54   50   61 
17   42   41 

74   82   55 
40   40   36 

48   50   72 
30   30   33 

44   40   58 
33   24   27 

51   30   41 
25   20   20 

95   66   62 

22   2t   30 

tt   74   68 
34   36   28 

59   57   70 
33   44   39 

64   60   39 
40   30   34 

39   63   32   39 

26   34   31   22 

37.5 
31.6 

.11  AIRPORT 

MAX 

MIN 

56   66   72 
*)   4J   39 

73   49   36 
41   15   27 

44   31   36 
29   26   20 

40   62   40 
25   23   19 

27   33   55 

11   10   18 

67   62   64 
29   31   29 

63   31   63 
37   31   32 

68   33   31 

42   38   26 

99   64   56 
32   39   29 

70   49   28   34 
36   28   22   22 

91.2 

29.4 

ill  tttv* 

MAX 

M|N 

38   48 
30   46 

'*    '7   71 
47   38   52 

61   60   70 
43   44   38 

73   47   38 

43   31   37 

68   93   30 

49   31   11 

33   63   69 
28   33   38 

74   73   62 
48   53   47 

62   63   70 
49   36   48 

3*   34   64 

48   45   41 

62   64   62   41 
38   40   47   32 

63.3 

44.0 

■ 

MAI 
MIN 

38   30   55 

35   41   )7 

48   79   37 
'•   31 

30   48   63 
24  2-1        12 

57   37 

29   21  22 

30   32 
22   13   13 

50 

It   23   27 

90 
30       32 

55   57   60 

35   40   43 

69   60   62 
39   27   30 

5  7   99      39 
39   37   33   29 

34.1 
10.1 

M  MfWWI 

DAI 

MIN 

'.••    '5   49 
0   32 

84   43   4  7 

4  1    >•-    14 

38   82   30 

''.   11       25 

30   74   60 
2*   21   28 

40   41   36 
20   18   14 

65   38   83 
17   25   27 

71   96   60 
29   32   24 

61   64   47 
30   35   31 

61   t9   t4 
30   27   23 

71   45   37   48 
26   20   14   15 

59.8 
2t.5 

"    | '» 

»A» 

"IN 

■  i>. 
1   I'l 

rj    to 

<•'/   4  3   41 

.         Ml 
40   39   48 

Ml   I,')   l.i, 
43   29   32 

M  '•'/  17 
43   28   28 

t5   71   73 
22       28   11 

79   62   60 
16   93   48 

60   38   70 

52   54   47 

54   69   71 

44   48   38 

70   60       32 
36   44   15   27 

tl.t 
19.1 

»A» 

•  IN 

39   4/   '5 

.   47 

»./   '1   41 
46   32   4  7 

60   71   67 
18   46   47 

31   43   69 
44   11   13 

62   31   3t 
It   25   27 

t4   71   71 

25   29   14 

73   66   66 
41   92   90 

63   74   69 
51   31   49 

51   88   87 

51   44   4  1 

68   61   62   49 
38   4t   17   34 

65.0 
41.9 

'IN 

41   41   42 
(1   // 

41   It        14, 
13 

It 
77   11   I4J 

/»   If,       48 
34   7  1       /■! 

71 
11 

31 
2! 

50 
It 

33   tO   63 

18   18   21 



63   63   37 

21   n  29 

61   61   66 
28   31   33 

58   44   64 

27  '25   21 

63   tt   47   42 
21   1)   12   1 1 J 

tl.t 
27.2 

•»**•    fill-,-!..,    •t.i|„.     I.*., 

HO 


EVAPORATION  AND  WIND 


TEXAS 
DECEMBER  1958 


Day  of  month 

Station 

3-  * 

o  o  ► 

H  < 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Angle ton  4  HE         (A) 

EVAP 
WIKD 

.04 
47 

.11 
38 

.09 
30 

.12 
12 

.05 
58 

.10 
43 

.21 
46 

.14 
30 

.08 
27 

.16 
27 

.23 
20 

.20 
63 

.17 
35 

.21 
49 

.10 
42 

.12 
25 

.14 
19 

.10 
20 

.02 
29 

.21 
26 

.07 
35 

.10 
27 

.03 
31 

.13 
32 

.09 
41 

.11 
42 

.14 
37 

.11 
36 

.13 
15 

.23 
66 

.34 
58 

4.08 
1106 

Austin  WB  Airport 

EVAP 
WIND 

* 
30 

.03 
20 

.11 
40 

.10 
34 

.15 
126 

.21 

159 

.08 
181 

.08 
40 

.06 
80 

.08 
140 

.11 

170 

.09 
30 

.10 

130 

200 

117 

63 

59 

37 

40 

.12 
84 

.16 
123 

.04 
14 

.02 
26 

.07 
96 

.12 

114 

.08 
50 

.11 
42 

.11 
65 

.08 
31 

.10 
281 

.07 
92 

2.95B 
2714 

Beaunont  Exp  Farm 

EVAP 
WIND 

.01 

47 

.07 
78 

.05 
29 

.07 
50 

.03 
138 

.06 
114 

.26 
158 

.06 
40 

.01 
56 

.12 
138 

.16 
138 

.11 
30 

.05 
83 

.17 

222 

.12 
92 

.08 
35 

.06 

40 

.06 
37 

.03 
26 

.07 
66 

- 

- 

200 

- 

- 

. 

- 

- 

.04 
53 

.05 
107 

.15 
132 

2492B 

Beevllle  S  ME        (A) 

EVAP 
WIND 

.11 
64 

.08 
82 

.02 
16 

.10 
46 

.07 

100 

.09 
150 

.04 
150 

.17 
43 

.13 
58 

.18 
170 

.13 
130 

.10 
35 

.06 
77 

.07 

282 

.19 

165 

.22 

41 

.04 
50 

.08 
40 

30 

.09 
60 

.07 
104 

.05 
44 

14 

.02 
70 

.14 
125 

.05 
42 

.03 
32 

.12 
43 

.04 
46 

177 

.21 

210 

2.99B 
2696 

Beltoo  Dam 

EVAP 
WIND 

.04 
24 

.00 
7 

.06 
36 

.13 
36 

.19 
97 

.11 
77 

.12 
81 

.07 
25 

.06 
73 

.09 
90 

.05 
84 

.08 
49 

.07 
70 

* 
119 

53 

* 
28 

.29 
54 

.07 

19 

.10 
25 

.08 
68 

.11 
41 

.06 

17 

16 

.13 
75 

.09 
40 

.09 
28 

.04 
50 

.09 
26 

.11 
50 

.09 
91 

108 

2.50B 
1657 

Benbrook  Dam 

EVAP 
WIND 

.14 
106 

.03 
82 

.06 
67 

.16 
108 

.24 

171 

.09 

127 

.11 
107 

.08 
104 

.12 
132 

.07 
146 

80 

.10 
96 

167 

107 

60 

97 

* 
110 

.46 
43 

.10 
68 

.13 

108 

.11 
78 

.10 
81 

.01 

101 

.17 
142 

.07 
73 

.13 

105 

.08 
115 

.06 
63 

.17 

145 

.01 
130 

125 

2.91B 
3244 

Denlson  Dam 

EVAP 
WIND 

26 

.04 
86 

.15 
133 

.20 
211 

4 

153 

111 

49 

* 
107 

• 
141 

* 
93 

.42 

146 

* 
148 

126 

* 
62 

• 
93 

.04 
131 

.11 

39 

.07 
85 

.15 
137 

* 
55 

.13 
57 

.04 
128 

.09 
126 

.08 
55 

.13 
70 

.02 

117 

.04 
41 

.11 
92 

118 

147 

111 

2.09B 
3194 

Denton  Exp  Station    (A) 

EVAP 
WIND 

.02 
74 

.02 
38 

.08 
83 

.08 
64 

.12 

147 

.17 
184 

.08 
80 

.05 
64 

.06 
145 

.14 

143 

.04 
54 

.02 
83 

208 

.08 
66 

.12 
64 

.09 
49 

.04 
54 

.04 
30 

.05 
47 

.11 
165 

.06 
40 

.03 
61 

.01 
110 

.09 
137 

.08 
60 

.09 
110 

.05 
90 

.10 

60 

90 

.11 
131 

214 

2.25B 
2945 

Dllley 

EVAP 
WIND 

.04 
16 

.02 
21 

.06 
17 

.09 

15 

.14 
49 

.15 
70 

.11 

82 

.08 
23 

.08 
38 

.05 
73 

.01 
47 

.08 
22 

.09 
36 

.08 

120 

.13 
50 

.08 
23 

.11 

35 

.07 
18 

.10 
28 

.09 
38 

.11 
62 

.06 

19 

.01 
8 

.06 
27 

.03 
37 

.05 
20 

.04 
26 

.06 
20 

.10 
26 

.10 

95 

.02 
69 

2.30 
1230 

Fort  Stockton 

EVAP 
WIND 

.14 
60 

.06 
31 

.05 
40 

.20 
82 

.34 
103 

.04 
35 

.16 
42 

.08 
42 

.21 
48 

.08 
20 

.05 
15 

.16 
48 

.09 
56 

.02 
14 

.03 
20 

.11 
18 

.17 
57 

.11 
60 

.06 
11 

.14 
34 

.10 
20 

.07 
16 

.11 
58 

* 
* 

.21 

.10 
74 

.10 

91 

.13 

58 

.12 

62 

.16 
139 

80 

3.51B 
1434 

Grapevine  Dam 

EVAP 
WIND 

.11 
86 

.31 
51 

.06 
56 

.19 
97 

.17 

145 

.11 
123 

.07 
91 

* 
50 

• 
114 

.21 
136 

* 
95 

.16 
92 

* 
149 

* 
128 

• 
44 

* 
84 

* 
83 

.34 

29 

.10 

54 

.14 
122 

.11 
57 

.11 
58 

.02 
90 

.17 
142 

.07 
56 

.11 
80 

.08 
128 

.07 
53 

.15 
105 

.03 
131 

145 

2.99B 
2874 

Bords  Creek  Dam 

EVAP 
WIND 

.17 

.01 

.15 

.16 

.31 

* 

# 

.25 

* 

* 

* 

.38 

• 

* 

* 

* 

.43 

* 

.17 

.28 

.08 

.08 

.02 

.20 

.04 

.19 

.12 

.15 

.14 

- 

- 

3.56B 

Iowa  Park  Exp  Station 

EVAP 
WIND 

.04 
32 

.08 
28 

.13 
40 

.11 
38 

.10 
50 

.08 
44 

.07 
45 

.06 
45 

.06 
43 

.05 
27 

.02 
19 

.04 
34 

63 

13 

.06 
43 

.03 
26 

.03 

25 

.07 
22 

.06 
18 

.08 
27 

.14 
22 

.04 

61 

.05 

58 

.05 
6 

.06 

28 

.10 
80 

.07 
26 

.10 
38 

.05 
59 

93 

33 

2.1 0B 
1186 

Lake  Colorado  City 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

51 
31 

.08 
10 
64 
40 

.13 
31 

65 
38 

.15 
27 
63 
39 

.26 

113 

68 

40 

* 
* 

* 
* 

.26 

235 

56 

30 

83 

* 
91 

* 
50 

.65 
81 
63 
30 

* 
• 

*  . 
• 

• 
257 

* 
36 

* 
49 

.43 

12 
56 
46 

.14 
66 
59 
29 

* 

• 

.31 

187 

57 

32 

.09 
60 
61 

46 

.15 
73 
60 
34 

• 

.19 

108 

65 

34 

* 

* 

.43 

192 
62 
32 

174 

111 

3.62B 
2230B 

Laredo  WB  Airport 

EVAP 
WIND 

.07 
50 

.04 
20 

.04 
39 

.15 
55 

.17 
56 

.16 
77 

.17 
70 

.12 
48 

55 

.04 
92 

.08 
58 

.14 
59 

.13 
138 

.09 
76 

.12 
47 

.15 
58 

.12 
72 

.11 
20 

.20 
75 

.11 
55 

.07 
30 

.03 
20 

.01 
22 

.07 

56 

.02 

42 

.01 

11 

.07 

29 

.10 
60 

.05 
55 

.25 

265 

.18 
160 

3.17B 
1970 

Lavon  Dam 

EVAP 
WIND 

63 

.00 
57 

.06 
82 

.15 
90 

.21 
205 

.09 
175 

* 
134 

.17 
65 

.08 
142 

.06 
165 

* 
108 

.12 

102 

192 

190 

104 

126 

148 

.12 
34 

.14 
58 

.11 

162 

.09 
62 

.10 
52 

.00 
95 

.10 
144 

.11 
70 

.13 

89 

.08 
130 

.07 
47 

.10 

111 

146 

121 

3469 

Mansfield  Dam 

EVAP 

WIND 

.04 
4 

.01 
8 

.06 
12 

.08 
6 

.14 
38 

.11 
33 

.08 
28 

.08 
4 

.02 
20 

.04 
32 

.09 
28 

.05 
13 

.07 
46 

56 

.17 

35 

.06 
6 

.06 
17 

.06 
12 

.06 

4 

.05 
36 

.13 
30 

.04 
4 

2 

.13 
39 

.09 
33 

.07 
9 

.10 
15 

.02 
16 

.08 
26 

42 

48 

2.20B 
702 

Point  Comfort        (F) 

EVAP 

WIND 

MAX 

HIN 

.05 

107 

65 

62 

.16 
90 
67 
51 

.02 

128 

74 

51 

.01 
40 
83 
53 

.23 

162 

77 

59 

.18 

130 

72 

52 

.17 

129 
61 
42 

.05 
39 
67 
48 

.06 
52 
69 
57 

.16 

155 

68 

47 

.08 

137 

59 

32 

.10 
56 
57 
42 

.03 

113 

67 

46 

.12 

186 

50 

32 

.17 
96 
55 
34 

.10 
95 
60 
33 

.12 
41 

66 
39 

.10 
34 
63 
43 

.13 
68 
70 
51 

69 
70 
57 

112 
63 
49 

.06 
70 
71 
56 

.04 
73 
72 
62 

.05 

115 

71 

50 

.12 
114 
63 

51 

.00 
92 
63 
48 

.08 
76 

65 
51 

.06 
46 
69 
55 

.04 

109 

70 

52 

176 
70 
44 

.03 

245 

58 

34 

2.79B 
3155 
66.3 
47.8 

Red  Bluff  Dam 

EVAP 
WIND 

80 

.18 
44 

.17 
69 

.46 
218 

.24 
106 

* 
# 

« 

* 
* 

.38 
227 

.07 
39 

.07 
38 

.18 
89 

.10 
107 

.04 
28 

.04 
35 

.05 
31 

.09 

91 

.07 
67 

.10 
48 

.08 
67 

.06 
35 

.07 
39 

.10 
54 

.09 
40 

.10 

48 

.11 
55 

.09 
45 

.10 

55 

.09 
127 

.09 
135 

.06 
101 

3.28 
2118 

San  Angelo  Dam 

EVAP 
WIND 

.07 

.08 
26 

.16 
5 

.25 
0 

.32 
134 

.15 
92 

.06 
86 

.15 
118 

• 
101 

.25 
90 

54 

.20 
94 

• 
135 

*  . 
65 

* 
45 

* 
112 

.50 
129 

.12 
34 

.12 
61 

.20 
144 

.14 

57 

.08 
61 

.04 
113 

.17 
95 

.04 
43 

.13 

97 

.28 
111 

.13 
28 

.20 
116 

160 

90 

4.10B 
2579B 

Spur  1  www 

EVAP 
WIND 

.04 
70 

.18 
151 

.19 
138 

.33 

206 

.12 
110 

.10 
212 

.13 
131 

.16 
145 

.14 

180 

.06 
119 

.04 
81 

.13 
88 

.06 
268 

.10 
51 

.06 
83 

.07 
83 

.20 

145 

.10 

64 

.16 
116 

.08 
162 

.10 

85 

.06 
80 

.14 

63 

.10 
62 

.10 

55 

.13 
190 

.17 
80 

.06 
63 

.14 
303 

.00 
245 

.17 
161 

3.62 
3990 

Spurger  Dam  B 

EVAP 
WIND 

14 

.06 
28 

.04 

15 

.12 
57 

.11 
129 

.15 
52 

.12 
49 

.06 
24 

.04 
37 

.11 
44 

* 
78 

.11 
32 

.07 
28 

• 
75 

* 
61 

20 

49 

.34 
33 

.06 

55 

.07 
43 

.07 
27 

.06 

15 

* 
41 

.08 
55 

.07 
36 

.04 
32 

.02 
37 

.07 
35 

.03 
32 

• 
42 

.13 

60 

2.10B 
1335 

Stephenvllle  3  NE 

EVAP 
WIND 

.09 
80 

48 

.08 
38 

.13 
56 

.21 
196 

.13 
78 

.17 
86 

.05 
66 

.19 
134 

.13 
147 

.05 
72 

.09 
77 

169 

65 

54 

.25 
62 

.12 

62 

.08 
31 

.05 
26 

.17 
179 

.13 
83 

.08 
60 

88 

.12 
97 

.11 
103 

.16 
89 

.09 
87 

.12 

86 

.15 
38 

.07 
57 

_ 

3.74B 
2598B 

Texarkana  Dam        (C) 

EVAP 
WIND 

.02 
6 

8 

* 
25 

.08 
27 

.11 
105 

.09 
86 

.09 
67 

.08 
22 

.07 
48 

.08 
98 

.03 
63 

.08 
22 

.04 
97 

.02 
111 

.00 
94 

.03 
22 

.03 

28 

.03 

7 

.04 
27 

.05 
46 

.07 
40 

.01 
8 

.02 
45 

.01 
41 

.07 
50 

.04 
17 

.02 
12 

.03 
24 

.02 
8 

.00 
51 

.07 
45 

1.33 
1350 

Thompsons  3  WSW 

EVAP 
WIND 

.11 
38 

.04 
47 

.05 
21 

.11 
43 

.02 
130 

.14 
65 

.14 

86 

.14 
31 

* 
30 

.12 
88 

.10 
133 

.06 
29 

.00 
45 

.08 
120 

.12 
94 

.10 
28 

.05 
35 

.08 
18 

.08 
27 

.05 
42 

.07 
53 

.06 
43 

# 
53 

.08 
92 

.01 
58 

.03 
39 

.05 
24 

.08 
59 

.09 
66 

.08 
106 

.03 
180 

2.17 
1923 

Weslaco  2  E 

EVAP 
WIND 

.06 
39 

.09 
55 

.10 
19 

.16 
51 

.13 
50 

.10 
65 

.06 
61 

.07 
23 

.07 
53 

.09 
57 

.10 
64 

.10 
34 

.10 
71 

.12 

100 

.11 
77 

.09 
13 

.11 
23 

.10 
15 

.13 
58 

.06 
36 

.09 
63 

.02 
13 

.03 
14 

.10 
44 

.03 

58 

.02 
58 

.04 
17 

.08 
18 

.08 
39 

.12 
126 

.13 
128 

2.69 
1542 

Whitney  Dam 

EVAP 
WIND 

.00 
51 

.00 
31 

.08 
37 

.17 
60 

.20 
135 

.12 

104 

.13 

111 

.08 
40 

.11 
92 

.08 
116 

* 
85 

.11 
61 

.11 
111 

* 
113 

• 
73 

• 
58 

.19 
70 

.09 
35 

.10 
48 

.11 
89 

.13 

62 

.06 
31 

.03 
35 

.10 
87 

.08 
33 

.08 
28 

.05 
82 

.08 
31 

.11 

65 

.01 
86 

101 

2.49B 
2161 

William  Harris  Res   (A) 

EVAP 

HIND 

- 

.02 
30 

.06 
24 

.10 

36 

.08 
119 

.08 
35 

.15 
41 

.11 
15 

.03 
29 

.09 
61 

.10 
89 

.10 
20 

.08 
41 

.14 

104 

.13 
55 

.09 
21 

.09 
25 

.06 
25 

.06 
24 

.04 
30 

.05 
15 

.04 
20 

.01 
45 

.11 
71 

* 
* 

* 

« 

* 

.25 
144 

.10 
55 

.16 
116 

2.41B 
1333B 

Winter  Haven  Exp  Sta 

EVAP 
KIND 

.01 
18 

.10 
5 

.05 
15 

.06 
15 

.11 
31 

.11 
46 

.13 
44 

.12 
18 

.06 
28 

.01 
49 

.08 
38 

.08 
21 

.07 
74 

.02 
55 

.17 
23 

.09 
26 

.11 
21 

.10 
21 

.10 
27 

.08 
27 

.12 
30 

.08 
15 

.01 
19 

.02 
22 

.02 
19 

.06 
23 

.03 
30 

.09 
37 

.11 
35 

.16 
146 

.06 
80 

2.42 

1058 

Tsleta 

EVAP 
WIND 

.07 
31 

.10 
20 

.13 
37 

.13 
38 

.27 
91 

.18 
53 

.12 
41 

.11 
33 

.16 
54 

.17 
62 

.12 
17 

.08 
41 

.24 
83 

.18 
85 

.03 
43 

.10 
17 

.09 
21 

.08 
13 

.11 
10 

.10 
30 

.13 
42 

.09 
15 

.06 
19 

.10 
18 

.09 
30 

.09 
25 

.09 
11 

.08 
10 

.15 
96 

.16 
61 

21 

3.73B 
1168 

Hal  AXD   HIN   IN  DAILT  EVAPORATION  TABLE  REFER  TO  EXTREMES  OF  TEMPERATURE   OF 
(A)   EVAPORATION   MEASURED    IN  A  SUNKEN   PAN  OF   24-INCH  DIAMETER. 
(C)    EVAPORATION   MEASURED   IN  A  SCREENED,    SUNKEN   PAN  OF   48-INCH  DIAMETER. 
(?)   ALUMINUM    (ONE-FOURTH   INCH  THICE)    EVAPORATION  PAN. 


WATER   IN  PAN  AS  RECORDED  DURING  THE    24   HOURS   ENDING  AT  TIME  OF   OBSERVATION. 


Bm  reference  notee  following  Station  Index. 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Abilene  WB  Airport 

Anarillo  WB  Airport 

Austin  ¥B  Airport 

Brownwood 

Childress  CAA  Airport 

Dalhart  CAA  Airport 

Dallas  WB  Airport 

Denlson  Daa 

Pollett 

Ft  Worth  WB  Airport 

Hereford 

Junction  CAA  Airport 

Inox   City 

Laredo  WB  Airport 

Lubbock   WB  Airport 

leaphla 

aiui 

Midland  WB  Airport 

Mineral  Wells  CAA  Alrpor 

Mulesboe  1 

Parle 

■an  Anfelo  WB  Airport 

■pearaan 

•tratford 

Tulla 

■     ■  ■  Airport 

Wlrmta  Fall.  WB  Airport 

•  laa  CAA  Airport 


SNOWFALL 
SN  ON  GKD 
WTB  EQDIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTB  EQDIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
9N  ON  GND 

SNOWFALL 
SN   ON    GND 

BNOWFALL 
3N  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

t  BNOWFALL 
SN  ON  GND 

BIOWFALL 
SN  OR  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

BNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

SNOWFALL 
SN    ON   GND 

SNOWFALL 
SI   Oil   OWD 

SNOWFALL 
SI   01   GND 

SNOWFALL 
SI    ON   GND 

SNOWFALL 
SN    01   GND 
WT1    KJUHf 

BIOWFALL 

M  o>  cm 


DECEMBER    1958 


Day  of  month 


■"•••■     f'-ll>»l>c    I 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


Temperature 


LOW  ROLLING  PLAINS  DIV 
Iowa  Park  Exp  Station 

NORTH  CENTRAL  DIVISION 
Lake  Kickapoo 
Stephenville  3  NE 

UPPER  COAST  DIVISION 
Beaumont  Exp  Farm 

July  1958 

HIGH  PLAINS  DIVISION 
Lamesa 

NORTH  CENTRAL  DIVISION 
Lake  Kickapoo 
Stephenville  3  NE 

TRANS  PECOS  DIVISION 
Balmorhea  Exp  Pan 

SOUTH  CENTRAL  DIVISION 
Gonzales  2 

UPPER  COAST  DIVISION 
Baytown 

August  19S8 

SOUTH  CENTRAL  DIVISION 
Gonzales  2 

September  1958 

TRANS  OECOS  DIVISION 
Balmorhea  Exp  Pan 

October  1958 

LOW  ROLLING  PLAINS  DIV 
Iowa  Park  Exp  Station 

NORTH  CENTRAL  DIVISION 
Lake  Kickapoo 

TRANS  PECOS  DIVISION 
Balmorhea  Exp  Pan 

SOUTH  CENTRAL  DIVISION 
Beeville  5  NE 
Flatonia 

November  1958 

NORTH  CENTRAL  DIVISION 
Lake  Kickapoo 


90.8 
92.1 


91. 5M 
95.2 


71.2 
70.8 


77.6 
73.2 
73.3 


79.0 
76. 1M 


74.2 
74.4 


81.0 
81.5 


See 
a  £  £ 


82. 9M 
84.8 


53.5 
56.6 
52.7 


60.5 

60.  4M 


65.6 
64.6 
63.0 


69.8 

68. 3M 


99 
100 


-2.9 
-3.9 


31 

30  + 


TEXAS 
DELAYED  nATA 


Precipitation 


1.73 
2.03 


6.01 
6.27 


1.66 

.84 

1.94 


7.61 
3.76 


5.19 
.71 


1.21 
.94 


1.37 
4.60 


.82 
.31 


1.78 
1.38 


See   reference  notes  following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Sterley 

June    1958 
Balaorhea   Graef    Ranch 
Beauaont    Exp  Para 
Burkett 

Cross    Plains    Ho    1 
Suable    Puap   Station 
Iova   Park  Exp  Station 
Lake    Elckapoo 
Miller   Ranch 
Rust   Circle   Bar    Ranch 
San    Saba 

Stepbeovllle   3   HE 
Sterley 

July    1958 
Balacrhea   Exp   Pan 
Balaorbea  Graef    Ranch 
Baytovn 
Blanket 
Gonzales    2 
Rye 

Jones    M»   Ranch 
Lake    Klckapoo 
Laaesa 
Marco 
Sae  Saba 
StephenTllle    3    KE 


Gonzales   2 

Marco 

Menzlea    Al    Ranch 

Septeaber    1958 
Balaorbea   Ixp   Pan 
Balaorbea    Graef    Ran 
Jooea    Mff   Ranch 
Miller  Ranch 


October    1958 
Balaorbea    Exp   Pan 
Balaorbea   Graef   Ranch 
Bee-*  111*    5   MB 
Burkett 
Platoola 

lova    Park    Rxp   Station 
Lake    Klckapoo 
Miller    Ranch 
tarltn    7   R 


1958 
Bamkart 

Lake    Elckapoo 
Marfa    16    8 
Benzie*    Al    Ranch 


1.22 
1.83 

2:95 


B.25 

1.75 
1.73 
4.45 
8.  55 
3  .  23 
2.03 
,00 


Day  of  month 


6.89 
6.6S 
6.81 
4.80 


1.94 
1.90 

7.61 


2.50       .65       .05 


10       11       12 


13      14       15 


.85      .30      .30 


.09       .20       .16 


2.05    3.60 
B       .13 
1.21 
1.05 

3    1.67 


1.78       .09       .04 


22      23      24 


1.00      .20      T 


25      26      27 


28      29  |  30      31 


1.27       .03 


1.00 
1.20 


.90      .19 

.61 

.93       .70 


1 . 10       .55       .30 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
DELAYED  DATA 


f- 
I  1 

Day  of  month 

• 

2 

3  j  4  I  5 

....  1    1 

6:7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

! 
17  ]  18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

1 
31 

< 

June  1958 
Beaumont  Exp  Farm 

MAX  92 

MIN  |  72 

1 
92 
70 

95 
72 

95 
71 

94 
73 

95 
73 

<  94 
67 

94 
68 

92 
70 

90 
67 

99 
71 

94 
71 

95 
71 

95 
71 

91 
71 

94 
70 

93 
77 

90 

75 

95 
76 

93 
78 

96 
76 

94 
73 

I  85 
73 

84 
73 

86 
77 

86 
76 

85 
70 

76 
61 

88 
61 

91 
70 

91.4 
71.5 

Iowa  Park  Exp  Station 

MAX 

MIN 

98 
67 

95 
71 

i  95 
69 

95 
69 

96 
67 

97 
69 

97 
72 

97 
74 

100 
70 

105 
78 

102 
77 

97 
78 

99 
77 

99 
71 

98 
77 

95 
67 

87 
66 

95 
68 

95 
70 

94 
72 

91 
71 

85 
65 

88 
62 

95 
65 

95 
60 

82 
60 

86 
55 

91 
61 

96 
68 

96 
73 

94.7 
69.0 

Lake  Kickapoo 

MAX 
MIN 

95 

73 

97 
73 

91 

73 

91 
73 

92 
74 

95 
73 

95 
74 

94 
75 

93 
73 

94 
76 

99 
71 

98 
79 

94 
75 

93 
75 

95 
78 

90 
78 

93 

66 

85 
70 

94 
69 

91 
71 

89 
70 

81 
65 

83 
68 

85 
68 

92 
69 

83 
59 

81 
60 

83 
64 

87 
68 

90 
75 

90.8 
71.2 

Stephenvllle  3  NE 

MAX 

MIN 

96 

72 

96  '  94 
70   71 

95 
71 

94 
71 

96   96 
71   71 

94 
71 

95 
71 

100 
75 

100 
75 

98 
74 

98 
71 

96 
76 

96 
76 

90 
70 

84 
70 

92 
70 

94 
76 

94 

76 

86 
67 

80 
66 

86 
68 

91 
74 

93 
61 

80 

62 

84 

62 

89 
70 

92 
72 

84 

75 

92.1 
70.8 

July  1958 
Balmorhea  Exp  Pan 

MAX   99 
HIN   69 

94  100  103 
69   74  '  70 

100 
56 

86   86 
64   66 

92 
57 

97 
58 

101 
64 

102 
68 

105  111  110 
69   77   75 

108 
76 

101 
68 

98  100 
78   70 

101  101  102 
69   74   68 

103  105  105 

64  j  70   71 

98 
63 

99 
67 

95 
68 

93 

68 

97 
70 

99 

68 

105 
73 

99.9 
68.4 

Bay town 

MAX   92 
MIN   71 

92   90   91   91 
77   75  ,  73  1  74 

92   87 
73  i  71 

90 
71 

86   89   92 

75   74  j  76 

93   92  i  92  '  91 
77   77   80   81 

93 
80 

93   94   93   94   94 
76   77   76  ,  75   77 

95 

78 

94 
76 

94 
75 

93 
76 

95 

77 

95 
78 

94 
77 

96 
77 

94 
It 

94 
78 

92.4 
76.0 

Gonzales  2 

MAX   95 
MIN   75 

97   94   93   92 
73   71   70   70 

95   86 
70   70 

95 

74 

95   95   93   92 
74   73  !  72   71 

93 

75 

93 

75 

93 
72 

100 
77 

100  100 
77   71 

100  102 
72   75 

102 
75 

98 
77 

104 
78 

103 
78 

99 
73 

100 
72 

101 
76 

104 
75 

105 
75 

103 
75 

104 
76 

97.6 
73.8 

Lake  Kickapoo 

MAX  i  91 
MIN  1  76 

92   91   92   92 
75   77   76   70 

79   72 
68   67 

82 
65 

88   99   91   93 
68   76   75   78 

94 
75 

94 
78 

94 
76 

95 

77 

94 
78   78 

95   95 
78   79 

89 
66 

90  !  95 
65   67 

86 
72 

94 
79 

94 

75 

94 
78 

93 
73 

92 
74 

98 

80 

98 

82 

91.5 
74.2 

Lamesa 

MAX   98 

MIN   70 

99   97  100  '  99 
68   68   64  1  65 

81   84 
64   60 

86 
57 

90   98   97  102 
60   67   65   63 

104 
64 

109 
74 

109 
72 

102 
68 

100   99 
68   67 

99  102 

65   68 

99 
68 

94  l  99 

69  1  71 

101 
71 

105 
71 

100 
64 

100 
69 

98 
62 

89 
62 

106 
63 

100 
75 

98.3 
66.5 

Stephenvllle  3  NE 

MAX   95 
MIN   74 

95   94   96  1  94 
73   75  '  76  !  66 

73   85 
68   68 

89 
70 

92   92   94   95 

72   74   74   76 

96 

76 

96 
78 

96 
76 

96 

75 

96   97   98  100 

74   74   77   78 

92 
72 

94 
70 

94 
72 

99 
77 

100 

74 

98 

77 

100 
78 

98 

76 

102  1103 
80   80 

103 
76 

95.2 
74.4 

•ugust  1958 
Gonzales  2 

September  1958 
Balmorhea  Exp  Pan 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

101 
72 

100 

63 

103  107 
70   72 

102  104 
66  1  64 

107 
75 

97 

66 

108 
74 

91 
65 

104  105 
72  !  74 

86  ,  83 

63  j  68 

102 
75 

79 
66 

101  103  102  102  103  103  104 
72   71   72   72  '  74   74   73 

88   89   86   83   95   94   90 
65   64   68   69   67   72   70 

99 
72 

85 
70 

99  103  103  102  104 
76   78   77   76   75 

82   88   89   90   92 

60   53   66   60   65 

103 
79 

88 
68 

101 
76 

93 

68 

98 
75 

94 
64 

98 
74 

83 

102 
68 

84 
57 

93 
70 

72 
62 

103 
72 

100 
72 

83 

102 
73 

77 
49 

99 
71 

102.1 
73.4 

88.5 
64.4 

October  1958 
Balmorhea  Exp  Pan 

MAX 
MIN 

60 

48 

71  !  64 
48  !  52 

75 
55 

84 
57 

82 
60 

87 
59 

91 
66 

! 

90   84 
55   57 

72 
54 

77   73   73   68 
59   60   56   58 

74 
57 

79  1  80   89   86   80 

50   49   49   62   65 

82 
48 

79 
48 

80 
50 

74 
52 

58 
50 

60 
48 

50 
42 

46 
39 

47 
40 

58 
40 

73.3 
52.7 

Beevllle  5  NE 

MAX 
MIN 

92 
53 

78 
53 

69 
53 

67 
59 

76 
60 

81 
68 

81 

68 

86 
7i 

88 
69 

90 
69 

87 
69 

84   80   81  |  82 
64   59   62   64 

74 
64 

75   75 
66   63 

88   84 
60   58 

S3 
60 

85 
63 

83 
58 

82 
60 

86 
66 

84 
59 

80 
59 

75 
53 

65 
49 

53 
49 

54 
49 

79.0 
60.5 

Flatonia 

MAX 
MIN 

64 
52 

65 
53 

65 
60 

77 
56 

80 
64 

79 
69 

84 
62 

87 
71 

88 
73 

88 
70 

80   78   80   76  j  74 
69   60   57   65   63 

80 
64 

72   79 
65   63 

85  •  84 
62  '  62 

85   80 
66   60 

81 
55 

86 
62 

85 
62 

68 

52 

53 
48 

53 
48 

60 
48 

66 
52 

76.1 
60.4 

Iowa  Park  Exp  Station 

MAX 
MIN 

67 
53 

67 
42 

71 
53 

82 
50 

84 
56 

84 
61 

90 
68 

92 
67 

94 
68 

90 
65 

69 
56 

67  |  79   73   77 

55   50   53   62 

81 
53 

84  i  85 
54  •   54 

86 
54 

90 
62 

87  1  77 
57   40 

84 
43 

86 
57 

85 
52 

60 
48 

66 
48 

61 
38 

58 
42 

68 
49 

62 
48 

77.6 
53.5 

Lake  Kickapoo 

MAX 
MIN 

63 
53 

67 
46 

64 
53 

62 
53 

78 
54 

82 

61 

78 
68 

84 
70 

85 
72 

90 
66 

77 
60' 

65 

55 

68 
52 

76 
54 

69 
61  i 

76 
58 

80  |  81 
61   59 

81   82   84   74 
62   63   60   50 

75   79 
52   62 

85 
54 

64 
51 

54 
49 

63 
43 

59 
43 

58 
45 

66 
47 

73.2 
56.0 

November  1958 
Lake  Kickapoo 

MAX 

MIN 

60 
41 

64 
42 

69 
43 

69 
52 

73 
51 

63 
41 

63 
43 

72 
42 

66 
50 

78 
43 

72 
47 

75 
47 

74 
56 

72 

59 

72 

57  ! 

71 
58 

76   61 
57  ,  33 

55   65   72   70 
35  !  38   40   42 

71   69 
49   45 

57 

42 

75 
34 

44 

33 

40 

27 

59 
29 

57 
32 

66.1 
43.6 

EVAPORATION  AND  WIND 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

June  1958 
Beaumont  Exp  Farm 

EVAP 
WIND 

.21 
82 

.16 

61 

.18 
39 

.17 
39 

.20 
55 

.18 
54 

.21 
56 

54 

.20 
86 

.20 
75 

.20 
101 

.24 
74 

.15 
65 

.29 
125 

.09 
43 

.12 

88 

.24 

85 

.12 
39 

.17 
56 

.18 
94 

.08 
76 

.15 
94 

.15 
55 

.06 
44 

.30 

96 

.17 
98 

.28 
97 

.25 
80 

.29 
93 

.22 
81 

5.65B 
2185 

Iowa  Park  Exp  Station 

EVAP 
WIND 

.36 
31 

.42 
52 

.36 
46 

.36 
41 

.36 
16 

.36 
35 

.36 
48 

.45 
60 

.37 
56 

.42 
53 

.42 

55 

.40 

49 

.42 
64 

.44 

35 

.31 
27 

.26 
57 

.11 
19 

.26 
16 

.31 
48 

.32 
59 

.23 
43 

.18 
6 

.18 
12 

.30 
49 

.28 
75 

.16 
19 

.30 
30 

.37 
41 

.39 

66 

.40 
77 

9.86 
1285 

Stephenvllle  3  NE 

EVAP 
WIND 

.44 

168 

.29 

68 

.39 
79 

.36 
85 

.40 
71 

.29 
42 

.31 
41 

.45 
158 

.51 
142 

.40 
175 

.46 
218 

.49 
171 

.51 
170 

.41 
106 

.37 
108 

.33 
118 

.26 
97 

.09 
41 

.24 
55 

.27 

84 

.31 

84 

.25 
138 

.23 
41 

.23 
48 

.32 

195 

.34 
151 

.33 
113 

.27 
111 

.40 

81 

.37 

135 

10.32 
3294 

July  1958 
Stephenvllle  3  NE 

EVAP 
WIND 

.36 
179 

.45 
188 

.40 
155 

.39 
156 

.48 

118 

.20 
99 

.20 
57 

.20 
69 

.21 
29 

.24 
73 

.27 
142 

.39 
110 

.43 
128 

.51 

205 

.49 
231 

.49 
193 

.36 
107 

.39 
116 

.43 

91 

.48 
143 

.39 
63 

.23 
42 

.27 

63 

.27 
59 

.41 
87 

.27 
66 

.57 
157 

.48 
141 

.32 
76 

.49 

106 

.59 
155 

11.66 
3604 

October  1958 
Beevllle  5  NE          (A) 

EVAP 
WIND 

.32 

167 

.21 
140 

.03 
119 

.19 
111 

.03 
34 

.03 
17 

.09 
33 

.11 

49 

.13 

60 

.04 
42 

.10 
55 

.20 
113 

.15 
92 

.19 
61 

.18 
97 

91 

81 

.18 
105 

.04 
32 

.10 
12 

.21 
77 

.21 
31 

.08 
103 

.12 
18 

.02 
11 

.14 

70 

.17 
97 

.35 
153 

199 

101 

.01 
15 

4.17B 
2386 

Iowa  Park  Exp  station 

EVAP 
WIND 

.17 

41 

.13 
20 

.09 
23 

.10 
21 

.14 
29 

.19 
65 

18 
53 

.22 
43 

.28 
73 

.32 
71 

.13 
33 

.08 
13 

.07 
12 

.07 
16 

.07 
9 

.13 
14 

.14 
9 

.19 
15 

.19 
29 

.22 
46 

.21 
57 

.15 
10 

.17 
13 

.16 
33 

.19 
37 

.06 
17 

.06 
14 

.08 
16 

.05 
16 

.10 
16 

.07 
16 

4.41 

880 

Lake  Kickapoo          (A] 

EVAP 
WIND 

.36 
80 

.20 
50 

.10 
60 

.10 
90 

.10 
60 

.06 
60 

.06 
100 

.14 
90 

.20 
80 

.37 

90 

.25 
70 

.18 

50 

.08 
40 

.07 
70 

.07 
70 

.06 
40 

.07 
60 

.10 
60 

.15 

60 

.20 
70 

.20 
120 

.33 
80 

.17 
50 

.18 
80 

.22 

50 

.15 

.19 
90 

.16 
50 

.16 
50 

.17 
50 

.15 
70 

5.02 
2108B 

November  1958 
Lake  Kickapoo          (A) 

EVAP 
WIND 

.10 
40 

.14 
40 

.12 
50 

.14 
40 

.13 
70 

.21 
80 

.16 
40 

.14 

120 

.17 
50 

.20 
80 

.13 

130 

.08 
120 

.07 
110 

140 

.14 
ISO 

.05 
200 

.06 
270 

.30 
220 

.23 
30 

160 

.08 
40 

.07 
30 

.08 
90 

.09 
110 

.10 
80 

.26 
130 

.21 
80 

.15 
50 

.09 
50 

.11 
80 

4.08B 
2880 

(A)    EVAPORATION   MEASURED    IN  A  SUNKEN   PAN  OF   24-INCH  DIAMETER. 
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STATION  INDEX 


STATION  INDEX 


GATESVILLE 
GEORGE  WEST 
GIODINGS 
GILMER 
GIRVIN 

GLADEWATER 
GOLO 

GOLOTHWA1TE 
GOLIAD 
GOLIAD  6  NE 

GOLUO  1  SE 
GONZALES  1 
GONZALES  2 
GORDONVILLE 

GORMAN 

GRANBURY 
GRANDFALLS  3  SSE 
GRAPELAND 

GRAPEVINE  DAM 

GREENVILLE  2  SW 

GROVETON 

GRUVER 

GUNTER 

GUTHRIE 

HA6ANSP0RT 

RANCH 
HALLETTSVILLE  1  N 
HAMILTON  2  NW 


HARLETON 
HARLINGEN 
HARPER 


HENRIETTA 
HEREFORO 

HEWITT  1  : 


HIGGINS 

HILLSBORO 
HINOES 


HONDO 

HONEY    GROVE 
HORDS   CREEK   DAM 
HORGER 
'HOUSTON    WB    CITY 

HOUSTON   WB    AIRPORT 
HOU5TON-ADDICKS 
HOUSTON-ALIEF 
HOUSTON-BARKER 
HOUSTON-OEER    PARK 

HOUSTON-HEIGHTS 
HOUSTON    HIDDEN    VALLEY 

HOUSTON-MISSOURI  CITY 
HOUSTON-NORTH  HOUSTON 
HOUSTON-SAN    JACINTO    0/ 

HOUSTON-SAT SUMA 

HOUSTON-SPRING    BRANCH 

HUMBLE 

HUMBLE  PUMP  STATION 


IMPERIAL 

INDIAN  GAP 

IOWA  PARK  EXP  STATU 

JACKSBORO 

JACKSON  HILL  GUARD  : 

JACKSONVILLE  EXP  ST, 

JACKSONVILLE 
JAMES  RIVER  RANCH 


JARRELL 

.JAYTON 
JEDDO 

JEFFERSON 


JUNCTION 
JUNCT ION  CA 


KAUFMAN 
KENEOY 

KENNEDALE 


KILLEEN 
KINGSVILLE 
KIR8YVILLE  FOREST 
KNAPP.  6  SW 
KNOX  CITY 

KOPPERL 

KOUNT2E 

KRESS 

LA  GRANGE 

LA  PRYOR 

LA  TUNA  I  S 
LAKE  BRIDGEPORT  D) 
LAKE  COFFEE  MILL 
LAKE  COLORADO  CIT 


LAMESA  1  SSE 

LAMPASAS 

LANGTRY 

LAREDO  WB  AIRPORT 


.ENORAH 
-EVELLANO 
-EWISVILLE 
.EXINGTON 


COUNTY 


3884 

HAMILTON 

1890 

JONES 

194] 

HARRISON 

39*3 

CAMERON 

m*. 

GILLESPIE 

3972 

CASTRO 

1981 

HARTLEY 

3992 

HASKELL 

1994 

HASKELL 

*Q20 

WOOD 

4051 

JIM    HOGG 

408C 

WALLER 

4081 

RUSK 

*oea 

HAYS 

i-093 

CLAY 

GREGG 

GILLESPIE 
MILLS 
GOL  I  AO 
GOL I  AD 

GOLIAD 

GONZALES 

GONZALES 

GRAYSON 

EASTLAND 


WARD 

HOUSTON 
TARRANT 


33    OS 

98    35 

32    27 

97    47 

31     18 

102  '50 

31    29 

95    28 

32    58 

97    03 

30  12 

33  49 

34  49 

31  27 

98    13 
98    12 
102    24 

32    00 
36    07 
32   02 

98    01 

100    01 
97    08 

OBSERVATION 

TIME  AND 
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SAN  AUGUST  I 
CHEROKEE 
CHEROKEE 
MASON 


MCCULLOCH 
SCHLEICHER 

ATASCOSA 
KIMBLE 


4BI0 

KLEBURG 

<.(M9 

NEWTON 

4H41 

BORDEN 

4852 

KNOX 

<.e66 

BOSQUE 

kfl  ?n 

480D 

SWISHER 

h'y03 

FAYETTE 

<.v:o 

ZAVALA 

4931 

EL    PASO 

uni 

WISE 

49M 

FANNIN 

MITCHELL 

<.'ilti 

ARCHER 

4911] 

BURNET 

5013 

:.118 

LAMPASAS 

'v-^H 

VAL    VERDE 

b  '  W 

WEBB 

SOB] 

PANOLA 

5094 

COLLIN 

5097 

TAYLOR 

5109 

COLEMAN 

5113 

REAL 

S15B 

MARTIN 

•>  1  ft  1 

HOCKLEY 

5191 

DENTON 

5193 

LEE 

5196 

LIBERTY 

33 
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9(1 

in 

■11 
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94 

tfl 

31 

59 

95 

17 

31 

58 

95 

16 

30 

32 

99 

23 

30 

49 

97 

36 

56 

94 

nn 

33 

15 

too 

34 

30  36 

32  3  7 

33  25 


33  13 
33  44 
32  20 


32  21 

33  02 
32  oa 
31  3* 


15  33  03 
1  30  25 

15  30  03 


95  26 
95  25 

95  30 


95  37 

95  30 

95  14 

too  le 

99  19 

95  34 


96  19 

97  51 
97  14 

104  14 


106  36 

97  50 

96  00 

100  55 


41 
50 

MIL 
MIR 

96 

61 
130 

35 
65 

30 

70 

107 

58 

113 

92 

2285 

2020 

400 

8A 

Z360 
1542 

978 

MID 

1098 

sp 

408 

566 

6P 

1560 

B74 

290 

2010 

4  60 
219 

506 

1850 

2100 

502 
1714 

1705 

MID 

660 

230 

5P 

404 
171 

448 

7A 

283 

5P 

735 

4213 

1650 

7A 

796 

ftfl 

60 

6P 

175 

5P 
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1517 

7P 

574 

65 
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6P 
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6P 

885 
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7A 

1016 

!A 
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500 

MJD 

300 

500 

BA 

1550 

1624 

2600 

3552 

490 

460 

38 
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C.  C.  SCHLEY 

HERBERT  G.  KOEHLER 
BYBEE  W.  WEISINGER 
FRED  ZEITLEfl 

0.  W.  ODOM 

LOWER  COLO  RIV  AUTl 

HARRY  ALLEN 

J.  H.  WEBER 

OAN  SIMMONS 

POLO  PEREZ 
CARL  J.  HAGEN 
DAILY  INQUIRER 
MOODY  N.  SIEBMAN 
DAISY  L.  PEVETO 


HARVEY  WILSON 

CHARLES  W.  POTTS 

A.  B.  SPENCE 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 


A.  A.  CARROLL 
THOMAS  C.  HALL 
LEO  BRIER 
CARL  L.  KNELLY 
W.  G.  ROUNTREE 

JOHN  H.  POPE 
F.  E.  DOWNING 
LOWER  COLO  RIV  , 
HORTIE  e.  loman 

HOWARD  E.  BAKER 


M.  KANGERGA 
LOWER  COLO  RIV  AUTH 
HENRIETTA  FIRE  OEPT 
HENRY  C.  ANGELO 
DR.  HALLIE  EARLE 

W,  R.  HAMPTON 
DON  R.  THOMPSON 
NELSON  W.  GALLE 
THELMA  W.  ATCHISON 
H.  J.  DONDLINGER 


TIP     I 


NORR 


RICHARD  M. 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

DEWITT  T.  MOYE 

U  S  WEATHER  BUREAU 

U  S  WEATHER  BUREAU 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

GILBERT  W.  LIESTMAN 


ELLEN  M,  YEAGER 
ELIZABETH  HEMMI 
EDGAR  W.  THOMPSON 
JAMES  0.  GRANBERRY 

TOMMIE  0.  KEEPERS  . 
ETHEL  C.  POWELL 
CHARLES  F.  MADDEN 
LOWER  COLO  RIV  AUTl 
MARY  M.  SCHUMACHER 


R.  V.  SILLER 
LOWER  COLO  R 
PECOS  COUNTY 


AARON  H.  COLE 
TRUMAN  0.  MOORE 
WILLIE  MAE  SCHOBEY 
ROBERT  C.  CONNOR 

THOMAS  0.  FAIL 
LOWER  COLO  RIV  AUTH 
LOWER  COLO  RIV  AUTH 
ALBERT  H.  JUNGERMAN 
CLEVELAND  STEPHEN 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 
MARVIN  F,  LUTTRELL 
T,  G.  CAOENHEAD 
ALVIN  SALGE 
LEROY  WILKINSON 


OF  ENGINEERS 
L  ARTS  AND  IN 
EST  SERVICE 


C.  H.  RIDDLE 
8UFORD  E.  REA 
CARL  LOSSON 
JOHN  L .  SULAK 
GEORGE  A.  PARK 

FED  CORRECTIONAL  INST 
W.  G.  MASSINGILL 
U  S  FOREST  SERVICE 
TEXAS  ELECTRIC  SERV  CO 
CITY  WICHITA  FALLS 

LOWER  COLO  RIV  AUTH 
GENEVA  F,  CRUTCHER 
RECTOR  A.  WOLF 
NEAL  E.  BILLINGS 
U  S  WEATHER  BUREAU 

CARROLL  V.  TIPTON 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
LOWER  COLO  RIV  AUTH 
LOWER  COLO  RIV  AUTH 


HOMAS  E.  LEWIS 


LINDALE  5  SE 

LINDEN 

LlPAN 

LIPSCOMB 
LITTLE  ELM  1  I 
LITTLEFIELO 
LIVINGSTON 
LLANO 

LOCKHART  2  NW 
LOMA  ALTA 
LOMETA 
LONDON 
LONG  LAKE 


LU8BOCK 

lubsock  we  airport 

LUFKIN  CAA  AIRPORT 
LULING  1  SE 
LYNXHAVEN  RANCH 

MABANK 

MADISONVILLE 

MAGNOLIA 

MANCHACA 
MANSFIELD 


COUNTY 


MARFA  CHARCO  t 

MARFA  16  S 

MARFA  NO  2 


MCCAMEY 

MCCOOK 

MCDONALD  STORE 
MCGREGOR 
MCINTOSH  RANCH 
MCKINNEY 

MCLEAN 
MEMPHIS 

MENARD 
MENTONE 
MEN2IES  AL  RANCH 

MERCEDES  7  S 
MERRILL  RANCH 
MERTZON 

IEXIA 

1 1  AH] 

IIDLAND  WB  AIRPOR 
IIDLANO  4  ENE 
IIDLOTHIAN 
ULLER  RANCH 
IINEOLA 


MINERAL  I 
MIRANDO  i 
MISSION 
MOBEETIE 


MONTGOMERY 
MORGAN  M|LL 
MORSE 

MORTON 
MOSCOW  1  SE 
MOSS  RANCH 
MOUNT  LOCKE 
MOUNT  PLEASANT 

MOUNTAIN  CREEK 
MUENSTER 
MULESHOE  1 
MULESHOE  2 
MULLIN 

MUNDAY 
MURR  RANCH 
NACOGDOCHES 
NACOGDOCHES  2  ENE 
NAPLES  5  NE 

NATALIA 

NEAL  RANCH 

NEGLEY 

NEUVILLE 

NEW  6RAUNFELS 

NEW  CANEY  4  NW 
NEW  GULF 
NEWPORT 
NIX  STORE 
NIXON 

NOGALUS  GUARO  STATION 

NORTHFIELD 

NOTLA  3  SE 

NOVICE  1  E 

NUGENT  4  NW 

ODESSA 

0  DONNELL 
OLN6Y 
OLNEY  5  NW 
ORANGE 

OVERTON 
OZONA 

OZONA  8  WSW 
ADUCAH 


ICIOS  CAA  - 
PALESTINE 
PALO  PINTO 


PAMPA  ' 


,TER  PLAI 


ANOALE 
PANHANDLE 
PANTHER    JUNCTION 
PARIS 
PASAOENA    HOUSTON 


'.;sft 

5i63 

527] 

5272 

5264    CALOWELI 
5303    VAL 

AMPASA' 
5312    KIMBLE 

ANDERSON 

GREGG 

GAINES 

MITCHELL 

CROSBY 

HOUSTON 

LueaocK 

LUBBOCK 
ANGELINA 


PRESIDIO 

PRESIDIO 

PRESIDIO 

FALLS 

HARRISON 

MASON 
PARKER 

MASON 
MOTLEY 

MATAGORDA 


PALO 
5956  PALO  PINTO 
5971 


DALLAS 
COOKE 
BAILEY 


NACOGDOCHES 
NACOGDOCHES 

BOWIE 


HOUSTON 

MOTLEY 

OCHILTREI 

COLEMAN 

JONES 

ECTOR 

YOUNG 
ARCHER 

ORANGE 


IATAGORDA 
ANDERSON 
PALO    PINTO 
GRAY 


AL    VERDE 
ARSON 

BREWSTER 


97  56 

95  22 
94  22 

98  03 

100  17 

96  56 
102  19 


30  I  3 
30  0  8 
3  Z     14 


10    I  i 

31    09 

30    2  9 


30 

31 

31 

15 

31 

41 

35 

41 

31 

56 

32 

01 

3<! 

29 

99    10 

99    13 
100    49 

95  58 

94    20 

96  27 


32  12 
31    26 
30    44 

33  12 

99    24 
97    24 
100    30 
96    37 

35    14 

100    36 
100    32 

32 
36 

23 

23 

03 

33 

43 

10 

54 

30 

33 

30 

33 

10 

i? 

43 

n 

39 

34 

13 

31 

33 

33 

?7 

41 

31 

37 

31 

36 

33 

15 

29 

ir 

31 

11 

33 

31 
29 

42 

jo 

11 

71 

16 

33 

28 

31 

07 

29 

16 

31 

16 

)4 

06 

31 

5  9 

32 

44 

31 

53 

58 

33 

23 

33 

26 

30 

06 

32 

16 

43 

3n 

14 

01 

30 

za 

ii 

43 

i? 

15 

32 

15 

32 

30 

L2 

95 
?9 
>3 
!9 

20 

95    14 

95  55 

96  02 
96    22 


101  20 
100  18 
99    56 


98    16 
00    56 

100    58 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


LOWER    COLO    RIV    AUTH 
DALLAS    POWER    AND    Liu 
TEXAS    AGRI    EXP    STAT1 
EDNA    W.    POWELL 
BUTLER    B.     IVES 

ROSCOE    H.    COWAN 

EDGAR    E.    CLARK 

CECIL    0.    RAY 

A.    W.    ORR 

OTTIS    L.    HALLIBURTON 

EKIL 

vIOLE 
LOWER 
JAMES 

.    WILLMS 
0.    LANE 
COLO    RIV    AUTH 
A.    BREWER 

ROBINSON 

JAMES 

G.    MILLARO    SR 
M.     FLEMING 

rEXAS  AGRI  EXP  ST 
1  S  WEATHER  BuREAl 
;  S  CIVIL  AERO  AOl 


C. 


SECOR 


W.  M.  COVEY 
ROSS  MADOLE 
GRAOY  E.  ADAMS 
LOWER  COLO  RIV  AUTH 
DALLAS  POWER  ANO  LIGHT 


LOWER  COLO 
LAWRENCE  A. 
LOWER  COLO 
EDNA  G.  SMI 
CLAUDE  F.  L 


IV  AUTH 


JOE 


ONE 


NEWS  MESSENGER 

LOWER  COLO  RIV  AUTl 
E.  W.  EDWARDS 
G.  H.  STEEN 
CITY  OF  MATADOR 
R.  R.  TRAYLOR 

CHESTER  A.  AOCOCK 
HUMBLE  OIL  CO 
MADISON  G.  WILSON 
CITY  WATER  PLANT 
CHARLES  D.  SMITH 

T.  F.  MACHAC 
LOWER  COLO  RIV  AUTl 
JANE  R.  BROWN 
LOWER  COLO  RIv  AUTt 


DENNIS  C.  DECKER 

E.  F.  DAVIS 

LOWER  COLO  RIV  AUTH 

C.  0.  WILLIAMS 
R.  0.  SWARTZ 
OR.  E.  O.  DEAL 

JOSEPHINE  NEWMAN 
GEORGE  D.  WELLS 

U  S  WEATHER  BUREAU 
GULF  REFINING  CO 
OALLAS  POWER  AND  LIGH' 
LOWER  COLO  RIV  AUTH 
R.  R.  RUCKER 

MINERAL  WELLS  INDEX 
U  S  CIVIL  AERO  AOM 
MAGNOLIA  PIPE  LINE  CO 
WM.  A.  J.  KAPELLER 
E.  E.  GRAY 

ANGUS  P.  LEE 
TEXAS  AGRI  EXP  STATIOf 
NORMAN  0.  8RANCH 
HANSEL  MOODY 


G.  G. 


<iNr_p. 


U    S    SOIL    CONS    SE 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Texas  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Airport  Station  1710  wllshire  Blvd 
Austin  2,  Texas,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.  d*vu. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

Divisions,  as  used  in  "Climatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  October  1956. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  »F,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  in  miles 
Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  Table. 
ser^tfons^a^en^t  tSe'pre^nfloc^ion:110"  ^  *"   *"'  Stl"°"  lBd~  "  "" '    *'    """"*  ^^  >  "'   b^   °"  the  >°r™    ^1-1950.  adjusted  to  represent  ob- 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for  obtainine 
measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack 
result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  '        suowpacn 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  seasonal  snowfall  table  include  snow  and  sleet 
Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Si™  ill'f/hoH1'3115'  TeC^it?ii>?n"  Tai>1JV  "Da.1^  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table 
when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.  During  the  summer  months 
some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time.  "-=.   uu,  i„B  me  summer  montns 

va™erareOatd0600tces.TDOWfa11  ^  Sn°W  ^  Cr°U"d"  TaMe  ls  at  obser,atlOD  tlme  »°r  a11  ""P*  Weather  Bureau  and  CAA  Stations.   For  those  stations  snow  on  ground 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the  following: 

C   Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes  and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin.  ' 

B        "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month 
J   "Supplemental  Data"  Table. 

Other  Reference  Notes 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication 
-   No  record  in  the  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;  and  the  Station  Index 
+   And  also  on  an  earlier  date  or  dates.  l     ' 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//   Gage  ls  equipped  with  a  windshield. 

AR   This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 
AM   Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 
B   Adjusted  to  a  full  month . 
D   Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall 

Tt   ?i  Vle,^7S  record  "^sing;  if  average  value  ls  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  Table'for 

detailed  daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month 
BourlySprecTpltationnDatagr   (TheSe  am°U°tS  ""  essentlally  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
SS   This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset 
T   Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V   Includes  total  for  previous  month. 
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CORRECTIONS 
July  1958:   Rotan,  Daily  Precipitation  Table,  precipitation  on  2nd  should  be  .02,  6th  .23,  and  total  .27. 
September  1958:   Anahuac  6  E,  Dally  Precipitation  Table,  precipitation  on  30th  should  be  zero  and  total  16.46. 

Beeville  5  NE,  Climatological  Data  Table,  temperature  departure  should  be  -0.3  and  precipitation  departure  +3.16. 
November  1958:   Lamesa,  Climatological  Data  Table,  lowest  temperature  should  be  14  on  the  29th. 
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AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  LONG-TERM  MEANS 
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51.8 


55.  3M 
42.9 
48.  5 


4  3.6M 
58.  4M 
•  5.0 


46. 9M 
•  6.4 
49.0 


44.8      -    7.6 


- 


52.4 

58.5 
58.9 
58.5 
57.6 

57.4 

52.5 

6.3 
46. 6M 


56.8 
47. 8M 
47.5 
55.1 


58.8 
54.0 
53.2 
54.0 


60.2 
50.2 

56.2 


6 

4 

•1 

7 

! 

0 

3 

8 

4 

1 

;i 

■ 

'. 

1 

'.  i 

! 

■■', 

1 

>• 

< 

i 

9 

Jl 

2 

■•■. 

'. 

• 

:i 

' 

61.2 
71.7 
62.4 

51.1 
67.7 
69.3 


65.2 

70.1 
69.0 
69.3 
68.0 

70.3 

64.3 
61.3 

61. 8M 
73. 5M 
63.2 


71.3      -    0.9 


76.1 
76.1    i 

74. 5M1 


74.2 
72.0 
72.6 


76.6 
73.8 
73.0 


69.  3M 
66.8 
72.2 


II.  6 
(3.0 

M.O 


83.4 
82.6 

84.  OM 


79.8 
79. 6M 
77.7 
81.6 


63.5 
60.1 

8  1.6M 


83.7 
65.1 
85. 1 
84.3 


82.1 
82.7 
79.9 


85.0 
80.1 
78.9 


0 

9 

86 

3 

82 

8 

0 

6 

86 

1 

84 

9 

0 

7 

62 

2 

0 

6 

86 

7 

0 

2 

84 

3 

78 

2 

0 

5 

88 

1 

1 

2 

62 

4 

S3.  I  -  0.6 
6^.0"  -  1.5 
69.8    I-    1.1 


76.6 
80.1 

74.  8M 
76.2 


69.9       -    2.0 


67.0MJ 
64  .  8M 
62.6     j 

71.8m| 


78 

1 

80 

1 

80 

0 

76 

BH 

78 

6 

65.  1M 
61. 8M 
60.4 


65.3 
66.0 
59.4 
72.8 


59.1 

69.8 
65.6 
65.8 
67.0 
63.5 


54. 8M  1.2 

64.0 

52. 6M    -    0 


1.5 


58.7 

60.  I 

64.6 

52.0       -    2.6 

56.0  1.6 


64..<r 
62.8 

61.  6M 
61.7 

62.  7M 


59. 


56 

3 

64 

2 

59 

5 

55 

9 

57 

0 

56 

6 

59 

6 

61 

5 

57 

3 

54.  5M 

64.  1 
64.2 
IV. 1M 
»/.! 
W.OM 

64.6 


43.5  -  1.6 
51.6" 

4  5 .  a*  -  2. 

37.3  0.0 
50. 4M  - 

53.4  -  2.9 


.3.0       -     3.0 


52.9 

50.9      - 

50.1" 

52.0      -    3.7 


42.  4M 
45.8 
45.4 


1.5 
6.1 
2.6 
3.4 


3.0 
1.3 
1.5 


0.1 
4.8 
1.4 


46.4 
53.1 
47.0 


2.1 
2.5 

2.0 

2.3 

4.0 
2.1 

2.5 


2.2 
3.6 


Table  1-Continued 


AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  LONG-TERM  MEANS 


January 


GREENVILLE  2  SW 
MALLETTSVILLE  1  N 
HARLINGEN 
HASKELL 
HEBBRONVILLE 

HEN0ER5ON 
HENRIETTA 
HEREFORD  1 
HICO 
HILLSBCRO 

HONDO 

HORDS  CREEK  DAM 

HOUSTON  WB  CITY 

HOUSTON  WB  AIRPORT 

HUNTSVILLE 

IOWA  PARK  EXP  STATION 

JACKSBORO 

JACKSONVILLE 

JASPER 

JUNCTION  CAA  AIRPORT 

KARNACK 

KAUFMAN 

KENEDY 

KERRVILLE 

KILLEEN 

KINGSVILLE 

KIRBYVILLE  FOREST  SERV 
KNOX  CITY 
LA  PRYOR 
LA  TUNA  1  S 

LAKE  COLORADO  CITY 

LAKE    KICKAPOO 

LAMESA  1  SSE 

LAMPASAS 

LAREDO  WB  AIRPORT 


LAVON  DAM 
LEVELLAND 
LIBERTY 
LINDALE  5 
LITTLEFIELD 


SE 


LIVINGSTON 

LLANO 

LONGV I EW 

LUBBOCK 

LUBBOCK  WB  AIRPORT 

LUFKIN  CAA  AIRPORT 
LULING  1  SE 
MADISONVILLE 
MANSFIELD  DAM 
MARATHON 

MARFA  NO  2 
URL  IN 

MARSHALL 

MASON 

MATADOR 

MATAGORDA 
MAURBRO 
MC  ALLEN 
NC  CAMEY 
NC  COOK 

NC  KINNEY 

MEMPHIS 

MEXIA 

MIAMI 

MIDLAND  WB  AIRPORT 

MIDLAND  4  ENE 
MINERAL  WELLS  CAA  AP 
M1RANDO  CITY 
MISSION 
MONTAGUE 

MOUNT  LOCKE 
NT  PLEASANT 
MULESHOE  1 
MUNDAY 
NACOGDOCHES 

MAT ALIA 

HEW  BRAUNFELS 

NEW  GULF 

NIXON 

OLNEY 

OZONA 

PADUCAH 

PALACIOS  CAA  AIRPORT 

PALESTINE 

PAMPA 

PANTHER  JUNCTION 

PARIS 

PASADENA    HOUSTON 

PEARSALL 

PECOS 

PIERCE 
PLAINS 
PLAINVIEW 
POINT    COMFORT 
PORT    ARTHUR 

PORT     ARTHUR    WB    AIRPORT 
PORT     ISABEL 
PORT    LAVACA 
PORT   MANSFIELD 
PORT    OCONNOR 

POSSUM    KINGDOM    DAM 

POTEET 

PRADC    RANCH 

PRESIDIO 

OUANAH    5    5E 


5  8 

0 

12 

1 

46 

9 

43 

1 

35 

8H 

February 


57.5 
3.3    48.3 
43.1 


43.7 
39. 7M 
42.3 


48.1 
59.  3M 
63.8 


36.8 
50.6 
51.  3M 

54.6 
46.7 
58.3 
57.8 
54.5 

46.5 


49.0 
59.7 
50.4 
51.6 


April 


60.0 
47.4 
59.  8M 


46.2 
41. 3M 
52.8 
44a  7 


44.4 
47.2 
39.8 


47.0 
55.8 
39.0 


May 


55.4 
51.9 
51.8 
42.7 
41.4 

54.2 
54.2 
55.  3M 
52.  2M 
49.  8M 


59.4 
57.1 
63.7 


9.4 
41,41 
51.8 


70.0 
69.2 
66.0 


62.6 

64.3 
61.6 
70.6 
62.7 
63.5 

73.2 
66.0 
61.5 


60.  OM 
59.1 
57. OM 
62.7 


76.8 
78.7 
71.  1M 
76.  1M 

73.6 
73.2 
67.5 
73.2 
75.  2M 

73.4 
69.9 
78.0 
77.2 

75.1 


65. OM 
64.4 

56.0 


39 

9 

46 

6 

58 

1 

57 

a 

57 

9 

55 

4 

46 

2 

56.6 
42. 6M 
39.1 

60.4 


♦9.5 
56.0 
50.6 
60.2 


61.4 
62.1 

74.  OM 


61.3 
53.3 
61.0 
64. 5M 


68.  5M 
70.1 

69.8 


78 

.2 

7*. 

.2 

73 

4 

75 

m 

74 

2 

71 

7 

70 

S 

59 

? 

'1 

8 

I'1 

6 

July 


73 

0 

74 

72 

6 

69 

1 

77 

8 

76 

5 

79 

0 

73.4 
68.1 
71.8 


63.7 
71.4 
57.5 


62. a 

60.1 
79. 6M 


73 

4 

66 

1 

7* 

4 

70 

7 

77 

1 

77 

2 

74 

4 

76.2 
78.5 
77.9 
77.1 
77.4 


80.6 
77.6 
81.5 

81.6 
61.9 
86.0 
84.9 
78. 7M 

72.4 
79.9 
76.8 
82.4 
80.3 


83.4 
7  8.5 
64,4 


63.2 
78.7 
77.2 
64.7 


August  Septemb 


84.  2M 
84.  5M 
85.8 


80. 8M 

79.2 

85.8 


85.4 
82.  1 
79.1 


83.0 
79.4 
79.0 


78.5 
75.1 
BO.  ] 


73. 9M 

77.1 

83.0 

78.0 
69.8 

80.6 
76.8 


October  November  December 


72.8 
63.5 

70.  II 


63 

,2N 

67 

9 

64 

0 

66 

0 

6  5 

5 

66 

6 

63 

6 

66 

7M 

71 

3 

67 

4 

65 

2 

67 

6 

1.8    77 

84. 8M 
82.7 


85.1 

65.7 

61.2 

6.2 

91.0 

1.3 

83.4 

82.3 
81.3 
84.1 

84.0 

84.6 
78.6 
79.3 
86.1 
63.9 

82.8 


77 

3 

82 

5M 

77 

2 

Ti 

2 

n 

5M 

12 

1 

1U 

7 

70.7 

65.8 
60. 4M 
70.0 
65.2 
57.8 

66.0 
66.7 
65.3 


67.9 
67.11 
65.6 


65.9 
62.  7M 
66.1 
59.1 


6  3.2 
67.9 
53.9 
65. 7M 


58.2 
54.3 
63.3 


51 

3M 

55 

B 

65 

0 

57 

0 

49 

8M 

78.1 
80.6 
76.1 
81.2 


61.8 
63.3 
69.4 
70.41 
63.6 

69.3 


Annual 


42.1 
52.  3M 
56.4 
41.8 
55. 2M 


53.2 
52.6 
48. 6M 


45.5 
43. 9M 
50. 2M 


53.8 
44.5 
45.  3M 


57. 3M 
58. 7M 

57. 5M 
50.  3M 


46.6 
48.2 
49*4 


46. OM 
48. 2M 
40.  8M 


55. 2M 
54.7 
64.2 
59.2 


51.1 
41.8 
52.6 

44.2 

50.6 
40.5 


65.2 
65.1 
65.1 
59.9 


68.2 
67.5 
68.6 
68.2 


1.2 

0.7 
0.5 
1.6 


0.8 
0.5 
1.2 


2.4 
2.0 


1.7 
2.1 
2.2 


1.7 
2.0 
0.2 
0.9 


0.2 

1.5 


0.1 
2.1 
0.6 


66.1 
57.3 


65.0 
66.6 
63.2 
70.1 


0.5 

0.7 

2.5 

1.2 

0.4 
0.6 
0.3 


'efarenca  notes  1 
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Table  1— Continued 


AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  LONG-TERM  MEANS 


January  February 


RANGER  PUMP  STA 

HON 

45.0 

RAYMONDVILLE 

55.4 

RED  BLUFF  DA" 

42.5 

REFUGIO 

53.  3M 

RIO  GRANDE  CITY 

2 

ESE 

5*. 6 

RISING  STAR 

»2.e 

R08ST0WN 

53.8 

ROCKSPRINGS 

- 

ROSCOE 

43.6 

ROSENBERG 

50.  7M 

RUSK 

SALT  FLAT  10  ENE 

SAN  ANGELO  DAM 

SAN  ANGELO  MB  AIRPORT 

SAN  ANTONIO  MB  AIRPORT 

SAN  BENITO 
SAN  MARCOS 
SANDERSON  1  NM 
SEALV 
SE6U1N 

SEMINOLE 
SEYMOUR 
SHERMAN 
SI  NT  ON 
SNITMVILLE 

SNYOER 
SONOMA 
SPEARMAN 
SPUR  1  .'.. 
SPuRGER  DAM  8 

STEPMENVILLE  3  NE 
STRATFORD 
SUGAR  LAND 
SULPHUR  SPRINGS 
TAHOKA 

TARPLEY  1  £ 
TAYLOR 
TEMPLE 

TEXARKANA  0AM 
THOMPSONS  3  MSM 

- JRTON 
TlLDCN 
TULIA 

TYLER  4  NE 
UVALDE 

VAN  MORN 

VEGA 

VERNON 

VICTORIA  MS  AIRPORT 

WACO  MB  AIRPORT 

WARREN 

ON    STATE    PARK 
MAJUH4CMIC 

-C0«D 
D    2    E 

am 

MB  ap 
-    HARRIS    RESVR 
foinT 
MINK    CAA   AIRPORT 

M1NTER    HAVEN    ElP    STA 


59.3      -    3.5 

48.1 

55.6 

58.6 


47. OM 

34.8 

42.0 


42.0      -    3.4 
39. 9M    -    2.3 


48.9 
46.4 
43.4 
42.6 
57.6 

43.7 


45.6 

41.0 

51.0 


62.  5 

51.0 

60.3 


47.9 
6.4  49.0 
5.1    55.8 


48.4 
61.  6M 
54.6 


39.9 
43.4 


33.  4M 

57.9 

68.1 


50.6 
35.6 
45. 2M 
58.5 
51.9 

57.4 
53.8 
49.2 
46.1 
64.3 

49.8 


40.3 
45.4 
48.  B 
52.9 
51.3 
51.7 
57.6 
58.2 
59.4 
61.4 


58.2 

58.5 
6  1.3 
72.8 
65.4 


May 


71.3 
78.8 
73.5 
77.4 
80.9 


64.6 

62.0 
68.  5M 


54.2 
59.6 
61.9 
64.4 
63.4 
64.4 
69.3 
69.5 
71.9 
75.3 


67.  1 
70.7 

74.0 


76 

m 

73 

4M 

r« 

3 

76 

8 

77 

6 

68.2 
71.5 
72.7 
73.3 
72.8 
72.4 
76.0 
77.2 
77.4 
76.5 


80.9 

81.9 
80.9 
82.8 


72.4 

65.7 

1.5 

72. 1M 

-  0.5 

77.0 

-  0.4 

75.0 

0.5 

74.1 

74.1 

80.1 
76.5 
80.  7M 


July 


Augujt 


86. 4M 
86.4 

85.1 


September  October  November  December 


77.4 
73.8 
77.1 
80.4 


61.0 
62.6 
65.8 
71.6 
68.9 

62.0 
62. 6M 
59.1 


69.4 
58.0 
64.9 
67.4 

61.1 
56.2 
65. 5M 
70.0 


64.8 
69.3 
70.3 


I 


66.9 

54. 1M 

65.7 

57.1 

54.6 
63. OM 

59. 3M 


56.9 
58.1 
53.6 


56.0 
45. 7M 
54.6 
55.9 


44.  7 
41.3 
53.  7N 
42.  1M 


5  5.  OH 

48.6 

" 

5 

5 

42.2 

_ 

0 

2 

46.  8* 

35.9 

- 

0 

1 

41.  4H 

— 

1 

? 

47.  8M 

43. 8M 

36.  2W 

2 

5 

52.3 

- 

1 

S 

42.4 

- 

3 

9 

42.  3M 

0 

0 

48.1 

47. OM 

- 

3 

3 

46. 5M 

- 

2 

3 

41.6 

52.  4M 

42.3 

_ 

3 

4 

51.9 

38.3 

1 

7 

43.9 

- 

3 

7 

49.4 

" 

4 

1 

46.0 

38.0 

2 

1 

44.  5M 

0 

0 

52.4 

- 

4. 

*- 

46.0 

- 

4 

2 

For    dCSCrlptlOU    «»f     UBUSUA]     woattittr 
CllflAtOlofleal    Data.    T«xa*   lection. 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  LONG-TERM  MEANS 


January 


February 


April 


A6ERNATHY 

ABILENE  WB  AIRPORT  R// 

ACKERLY  3  SE 

AGUA  NUEVA 

ALBANY 

ALICE 

ALPINE 
ALTO  S  SSW 
ALVARADO 
ALVIN 

ANARILLO  WB  AP      R/ 

ANAHUAC  7  E 

ANDERSON 

ANGLETON  4  NE 

ANNA 

ANSON 
ANTELOPE 
ARANSAS  PASS 
ARCHER  CITY 
ARLINGTON 

ARMSTRONG 
ARTHUR  CITY 
ASPERMONT 
ATHENS  2  SSE 
ATLANTA 

AUSTIN  WB  AIRPORT   R 

AUSTIN  OAM 

AUSTIN  HWY  290  BRIDGE 

AUSTWELL 

AUSTWELL  WL  REF 

BAKERSFIELD 
BALLINGER  2  N 
BALMORHEA  EXP  PAN 
BALMORHEA  6RAEF  RANCH 
BARNHART 

BAY  CITY  WATERWORKS 

BAYTOWN 

BEAUMONT 

BEAUMONT  EXP  FARM 

BEOIXS 

BEEVILLE  5  NE 
BELTON  OAM 
8ENBR00K  DAM 
BENJAMIN 
BIG  SPRING 

BIG  WELLS 

BISHOP 

BLANCO 

BLANKET 

BLEWETT 

60ERNE 

BON  W1ER  2  E 

BONHAH 

BOOKER 

B00U1LLAS  RANGER  STA 

BORGER 
BORGER  3  W 
BOWIE 
BOXELDER 
BOYD  3  SE 

BRACKETTVILLE 

BRADY 

BRAVO 

BRAZOS 

BRECKENRIDGE 

BRENHAM 

BRIDGEPORT 

8R0NS0N 

BROWNFIELD  2  E 

BROWNSVILLE  WB  AP   R 

BROWNWOOD 
BUCHANAN  DAM 
BUFFALO 
BULER  2  NE 
BULVERDE 

BUNKER  HILL 
BURKETT 
BURLESON 
BURLINGTON  3  WSW 
BURNET 

BYRDS  1  NXE 

CALLAN 

CAMERON 

CAMP  SAN  SABA 

CAMP  WOOD  2  S 

CANADIAN  I  ENE 
CANOELARIA 
CANTON  2  W 
CANYON 
CAPPS  RANCH 

CARR  RANCH 
CARRIZO  SPRINGS 
CARROLLTON 
CARTHAGE 
:ase  RANCH 

CASTELL 

CELINA 

CENTER 

CENTERVILLE 

CHAPPEL 

CHILDRESS    CAA    AIRPORT 
CHILL ICOTHE    2    NE 
CHISOS    BASIN 
CHRISTOVAL 
CIBOLO   CREEK 


1.51 
11.28 

1.46 


2.22 

6.25 
6.87 
A. 02 
4.45 
2.75 

6.24 
1.62 
1.31 
1.32 
1.38 

3.64 


1.42 
1.51 
4.72 


6.84 
6.84 
4.54 


4.47 
1.04 
3.98 


1.33 
4.48 
2.90 


1.14 
1.20 
3.87 


.62 

3.53 
2.76 
1.97 


1.69 
1.83 
3.58 
5.96 

4.71 


2.66 

1.39 

2.10 

.80 

3.21 

2.30 

3.20 

1.55 

1.41 

-1.58 

4.47 

2.34 

3.44 

-  .77 

2.13 

.84 

-  .27 

3.10 

1.47 

2.V9 

1.02 

1.60 

3.  08 

1.90 

1.61 

4.08 

1.54 

2.97 

.70 

2.90 

2.38 

1.78 

-  .83 

1.87 

1.79 

.75 

2.56 

1.58 

1.30 

-  .69 

.42 

-  .65 

5.01 

2.32 

3.26 

1.54 

2.71 

4.05 

3.34 

1.49 

1.60 

3.12 

1.93 

2.27 

,87 

.51 

1.48 

.50 

3.50 

1.57 

.00 

3.51 


1.74 
2.50 
6.11 


.37 
3.21 
7.18 


1.17 
3.39 
5.80 
1.60 


3.45 
1.28 
2.10 


2.11 
1.34 
1.05 
2.07 


-1.41 
-  .97 
-1.35 


7.46 
4.69 
2.23 


5.00    -    .38 


1.71 
4.06 
1.98 


1.76 
2.41 
3.92 


3.01 

7.34 
1.39 
5.05 
3.85 
1.02 

5.13 


-  .71 
-2.57 
2.66 

-3.48 

.97 
-3.40 
-2.12 
-3.61 


-1.88 
-2.30 


5.21 

1.81 
E    3.2 


4.01 
4.50 
3.41 


1.09 
4.61 


5.79 
3.42 
1.93 
6.89 


2.01 
1.36 
3.14 


4.23 
1.81 
1.94 


-1.33 
-  .60 
-2.49 


1.73 
1.70 
3.09 


1.59 

1,85 

.94 

-1.64 

,6? 

-2.58 

•  87 

-2.42 

4.16 

1.04 

1.05 
1.07 


3.23 
6.43 
4.66 
2.58 


1.20 
1.02 
4.79 
2.62 


-2.75 
-1.79 
-    .52 


1.69 
3.81 
3.00 


6.08 
2.63 
5.44 


September 


5.32 
1.52 
4.29 


1 

60 

- 

66 

16 

46 

11 

6: 

10 

11 

8 

15 

19 

49 

14 

St 

5 

ta 

2 

11 

71 

16 

-1.68 

-2.19 


10.31 
8.66 
8.66 


10.37 
13.38 
2.46 
1.26 


4.77 

1.76 

1.89 
12    11.21 
1.76 
•1.17 


-1.66 


2.28 


13.83 
7.86 
3.05 


1.63 
1.83 

17.12 


1.19 
1.28 
1.33 


19.50 
27.49 
14.58 
:36.71 
30.73 

45.25 
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27.04 
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1.32 
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FORT    WORTH    VICKERY   BLVC 
FOUR    NOTCH    GUARD    STA 
FOWLER TON 

FREDERICKSBURG 
FREEPORT    1    NE 
FREER 
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1.96 

.92 

4.34 

7.03 

3.62 

5.29 

1.49 

-    .34 
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3.87 
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1.56 

2.41 

1.20 

2.07 

.68 

3.45 
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1.95 
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4.29 

1.93 
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4.71 

.95 
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4.82 
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1.12 
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1.05 
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3.11 
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.55 

4.51 

1.61 

3.42 
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4.70 
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5.12 
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7.13 

6.01 
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2.53 

-1.01 
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1.75 

6.52 

8.63 

1.51 

.26 
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1.76 

.56 

1.82 
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1.50 

2.12 

.93 

1.53 
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2.03 
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1.77 
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4.44 
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1.68 
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1.99 

3.43 
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1.41 

1.84 
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1.90 

6.17 

2.54 

4.18 

2.17 

1.94 

3.07 
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6.66 

5.93 

3.75 

2.93 

.35 

-    .82 

.26 

-1.23 

1.91 
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3.42 

2.25 
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-2.03 

2.07 
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3.65 
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2.44 
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6.27 

1.87 

3.41 
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4.40 
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9.07 

1.94 
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3.12 
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4.24 
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1.77 
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-2.59 
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3.82 
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5.78 

1.01 

7.69 

2.84 
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1.53 

1.69 

1.85 
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5.80 

2.67 
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1.95 
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3.59 
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4.03 
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5.41 
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1.37 

2.63 
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4.69 
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3.59 

.89 
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2.56 
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5.48 

3.19 
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2.76 
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1.82 

5.06 

2.63 
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1.65 
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6.98 

3.16 

1.47 

4.01 
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.09 

4.89 

2.80 

1.30 

4.38 

1.13 

3.44 

5.11 

3.94 

1.34 

2.77 

1.65 

2.36 

4.95 

3.12 

1.40 

2.81 

.41 

1.16 

5.44 

3.05 

.93 

2.05 

2.55 

1.05 
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2.91 

1.27 

3.74 

2.15 

.84 

6.07 

2.35 

:  1.67 

2.21 

3.27 

.93 

6.07 

3.79 

1.01 

3.03 

2.56 

1.93 

5.59 

3.12 

.78 

2.92 

1.35 

.70 

2.60 

3.75 

2.63 

1.40 

1.87 

8.25 

3.94 

3.29 

1.89 

1.37 

4.18 

4.  14 

4.65 

.92 

2.74 

-     .74 

1.76 

-1.77 

3.01 

-1.43 

3.56 

-1.35 

2.39 

2.60 

3.31 

:   2.77 

1.61 

4.37 

8.03 

1.75 

1.14 

.63 

.59 

1.11 

.32 

2.17 

2.81 

2.72 

2.87 

5.13 

1.49 

1.57 

.85 

2.52 

2.09 

5.06 

1.75 

2.26 

1.29 

.60 

-1.11 

3.21 

1.38 

6.37 

3.05 

3.01 

-1.10 

1.42 

4.60 

2.80 

2.43 

3.25 

2.17 

2.09 

3.56 

2.73 

2.13 

7.63 

2.74 

5.17 

1.90 

:    2.62 

2.05 

:    6.66 

2.74 

4.37 

3.29 

2.88 

2.42 

1.60 

3.07 

3.92 

2.55 

.56 

6.54 

4.49 

1.65 

-    .43 

2.15 

-1.70 

3.46 

-1.18 

2.20 

6.67 

3.04 

3.04 

3.25 

3.50 

3.36 

3.98 

6.51 

1.59 

3.38 

4.79 

3.67 

4.16 

.06 

1.56 

-2.13 

2.96 

-1.44 

11.36 

6.43 

3.93 

-    .84 

7.46 

2.66 

1.S1 

2.01 

.77 

3.28 

1.41 

2.01 

3.90 

1.81 

1.61 

2.03 

8.28 

2.01 

4.54 

1.65 

2.26 

1.57 

!    2.60 

4.49 

6.28 

.63 

1.95 

3.95 

1.15 

-1.46 
1.60 
-3.12 


-    .77 

-2.01 
-2.20 
3.38 


3.691      1.80 


3.05 
1.02 
1.27 


1.5 
-2.89 
-2.29 


-2.17 
-2.39 
4.15 


3.77)      1.05 
5.10       2.41 
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10.09 
7.59 
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-  .57 
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-2.16 
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-1.16 
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2 
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OS 

4 
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2 

99 

11 
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1.14 
4.42 
8.76 
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.92 
1.00 
1.38 


7.271 
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1.50 

.40 

-1.62 

2.26 

2.36 

1.69 

5.74 

.59 

2.17 

.57 

-    .25 

1.60 

.61 

.28 

-1.05 

e      .59 

1.87 

.38 

-    .09 

.89 

-2.79 

2.23 

-2.63 

1.39 

-1.87 

1.41 

2.26 

.54 

2.22 

.35 

1.63 

6.34 

1.15 

2.06 

-1.3C 

2.39 

.56 

E    3.22 

1.03 

.36 

2.11 

3.72 

.36 

.42 

.00 

1.52 

1.24 

1.30 

-1.92 

1.13 

2.42 

.28 

1.76 

2.14 

1.91 

2.31 

2.16 
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2.  35 

.92 

5.49 
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1.32 

.74 

1.89 

.31 

1.09 

2.36 

8.27 

1.73 

•  64 

1.04 

.61 

.59 

.60 

1.27 

3.52 

1.29 

7.02 

.76 
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1.14 

1.22 

2.02 

1.37 

1.96 

.90 

1.14 

.88 

1.47 

1.67 

.00 

1.71 

.35 

1.77 

2.87 

.50 

4.88 

.42 

2.29 

1.94 

1.55 

2.74 

2.51 

1.65 

1.67 

1.32 

2.19 

.75 

1.30 

2.75 

2.34 

1.52 

2.68 

:    1.95 

1.54 

2.38 

2.17 

1.15 

.69 

.77 

1.58 

.00 

.34 

1.48 

.78 

2.04 

1.89 

3.26 

2.28 

1.15 

.51 

.18 

.74 

3.33 

2.27 

1.73 

3.06 

1.38 

1.15 

1.14 

1.78 

1.09 
1.16 
1.91 
2.39 

.87 
4.59 
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E39.84 
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•38E16.70 

34.95 
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-1.00E16.85 
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36.31 
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42.69 


22.25 
33.10 
24.39 
E53.98 


38.01 
26.01 
17.58 
52.88 
41.56 

41.14 


28.56 
33.40 
46.09 
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38.14 
E20.17 
41.60 
.08 

30.80 
44.97 
41.48 
43.93 
E38.18 


31.67 
E35.33 
E30.95 
38.70 
33.35 

E40.66 
34.82 
37.50 

E46.91 
12.55 

26.01 
23.34 
30.33 
41.85 
43.87 

41.15 
29.40 
35.01 


48.15 
23.44 
29.23 


7.79 
7.05 
1.77 
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4.67 
5.02 
2.34 
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LAKE  K1CKAPOO 
!  v ICTOR  3  H 

LA»ESA  1  SSE 

Li-PASAS 

LAREDO  WB  AIRPORT 

LATEX 

LAVON  DAM 

LEADAY 

LEVELLAND 
LEKISVILLE 

LIBERTY 
LIBERTY  ^ILL 
LILLIAN 
LINDALE  5  SE 
LINDEN 

LI  PAN 
LIPS." 
LITTLE  ELN  1  NNE 

'MELD 
LIVINGSTON 

LLANO 

LONETA 
LONG    LAKE 
LONGVIEW 

LOOP    2    NW 
LOHCMZO 

LUBBOCK 

LUBBOCK    KB    AIRPORT 
■•    CAA    AIRPORT 

1    SE 

'  'EN    RANCH 

wan  i« 

ao 
- 
-»»'»  it  s 

-»»'»    NO   2 

- 

'ANCM 

..■»•-• 

•OA 

»*  -»APC 

- 


5.93       3.67 
4.91 
2.31    - 

6.21 
1.94 
1.1A 
A. 19      2 
1.79 

12.53 
3.69    -1.39 


3.19 
.76 
1.30 


5.29      3.61 


2.86       1.63 


». 56      2.48 

3.92 

3.05    -1.39 


1.78 
2.81 

>.73 

4.78 

7.54 
8.48 


1.07 
3.40 
.64 


1.91 
1.38 

1.98 


1.67 

3.01 
4.13 


-2.76 

1.28 

.69 

-1.59 


1.85 
2.09 
1.42 


3.47 
2.44 
1.89 


9.50 
8.70 
17.32 


2.03 

3.34 

1.89 


1.10 


5.45 
1.59 
6.88 


August 


-1.37 
3.89 

-1.66 


1.97 
-  .42 
-1.94 


1.07 

.01 

.8! 

.'6 

/.'••. 

.5/ 

.  '« 

-     .83 

9.50 

».»0 

'..I* 

I.tl 

.  14 

8.91 

1.87 
1.56 
1.80 


-1.74 
-1.82 
-    .18 


7.70 
1.81 
2.00 
2.77 


4.82 
3.17 
1.03 


1 

.*, 

1 

./4 

1 

/ 

4 

4., 

- 

4-, 

1 

1 

•■ 

1 

l« 

1 

J    1 

4 

/ 

3.27 

■■ . '.  <1 
1.40 
2.86 
3.70 
.95 


2.11 

11.55 
13.87 
3.06 
1.29 

10.83 

7.20 


4.75 
7.78 


1.20 

7.9 

4.66 


4.81'      2.02 


2.82; 

3.561 
1.87 


5.01 
1.69 
2.51 


1.19    - 

2.46 

1.98    -1.31 


3.95 
.87 
1.55 


1.27 
i  ,01 
,«9 


36.78 
37.01 
16.09 
.681  -1.39:36.71 


41.60 


1.66<  -    .53 


1.1 

.0.1 


-1.60       1.52 


1.44 
3.34 
1.13 


31.17 
14.93 
19.42 
•25.67 

;28.81 

17.23    -    1. 

31.84 

30.36 

40.66 

37.60 


38.18 
52.18 
58.63 

28.17 
23.02 
i34.20 
6  17.53 
48.97 

33.45 
38.36 
E32.B4 
40.00 
40.34 

15.22 

19.91 
17.59 
38.15 

34.28 
36.65 
40.57 
37.92 
38.81 

32.10 
41.68 

16.42 


1.19 
1.31 
.37 


33.22 
38.93 
E32.23 
29.31 

26.74 
17.lt 
38.61 
37.66 
36.46 

33.61 
14.36 
37.99 
E27.22 
28.97 


-    .37:27.37 


E28.52 

W.70 
22.06 
31.11 
37.07 

.40:30.31 
20.32 
13.39 
36.41 
I33.80 


29.09 
40.66 
31.97 

i/;. 04 

19.69 

[44.21 
32.33 
73.45 
60.31 
16. «> 
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TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  LONG-TERM  MEANS 


February 


April 


July 


September 


NUENSTER 
NULESHOE    1 
HULL  IN 
HUNDAY 
HURR    RANCH 

NACOGDOCHES 
NAPLES    5    NE 
NATALIA 
NEAL    RANCH 
NEGLEY 

NEUVILLE 

NEM   BRAUNFELS 
NEW   CANEY   A    NW 
NEN    GULF 
NEWPORT 

NIX    STORE 

NIXON 

NOGALUS    GUARD    STATION 

NORTHFIELD 

NOTLA    3    SE 


1    E 


NOVICE 

NUGENT  A  NW 
ODESSA 
OLNEY 
OLNEY  5  NW 

ORANGE 
OVERTON 
020NA 
PADUCAH 
PAINT  ROCK 

PALACIOS  CAA  AIRPORT 

PALESTINE 

PALO  PINTO 

PAHPA 

PANDALE 

PANHANDLE 

PANTHER  JUNCTION 

PARIS 

PASADENA  HOUSTON 

PEARSALL 

PECOS 

PENWELL 
PERRYTON 
PERRYTON  10  WNW 
PFLU6ERVILLE 

PIERCE 
PILOT  POINT 
PITTSBURG  A  S 
PLACID 
PLAINS 

•LAINVIEW 
POINT  COMFORT 
POLAR 
PONTOTOC 
PORT  ARTHUR 

PORT  ARTHUR  WB  AP   R 
PORT  ISABEL 
PORT  LAVACA 
PORT  MANSFIELD 
PORT  OCONNOR 

POSSUM  KINGDOM  DAM 

POST 

POTEET 

POYNOR 

PRADE  RANCH 

PRESIDIO 
PRICE 

PROVIDENT  CITY 
PUTMAN 
OUANAH  5  SE 

OUITAQUE 

OUITMAN  2  S 

RAINBOW 

RANGER  PUMP  STATION 

RAYMONDVILLE 

RED  BLUFF  CROSSING 
RED  BLUFF  DAM 
REFUGIO 
REKLAN  3  NE 
RENDHAN 

R1CARDO 
RICHARDS 
RICHARDSON 
RICHLAND  SPRINGS 
RICHMOND 

RILEY  BEN  RANCH 

RINGGOLD 

RIO   GRANDE   CITY    2    ESE 

RIOMEDINA   2    N 

RISING    STAR 

RIVERSIDE 
ROANOKE 
ROBERT    LEE 
ROBSTOWN 
ROSY 

ROCKLAND    1    N 
ROCKPORT 
ROCKSPRINGS 
ROCKWALL    3    WSW 
ROOSEVELT 

ROSCOE 

ROSENBERG 

ROSS 

ROSSER 
ROT  AN 


3.91 
5.45 
6.31 


1.20 

.31 


.38 

.31 
.46 
5.33 
1.27 
.32 


-1.21 

A. OS 
5.16 


2.64 
1.29 
1.95 


.52 

.49 
1.01 
4.00 


1.61 

1.05 
3.44 
2.69 
1.57 
.39 

.33 


3.02 
3.04 
1.02 
1.55 


2.14 

1.65 
2.57 
.26 
1.53 
1.67 


5.03 
1.87 
1.51 

.64 
.56 
2.1 


1.97 
3.92 
2.60 


1.63 
3.60 
1.89 


1.47 
1.37 


4.24 
15.33 
1.00 
1.29 
6.05 


16.91 
1.57 
1.31 


1.13 
1.72 
1.63 


6.07 
1.41 
1.69 


3.33 
6.53 
2.86 


-1.44 
.15 
.06 


-1.97 
-1.63 
■1.53 


3.45 
2.09 
2.04 
1.59 


1.40 
2.09 
3.65 


1.00 
5.55 
1.42 

3.47 


1.78 
3.03 
4.09 


1.73 
3.38 
1.91 


4.27 

1.15 

2.09 

2.58 

-    .65 

3.65 

1.35 

-1.67 

1.20 

5.66 

1.7S 

T 

1.14 

-1.32 

1.80 

.62 

2.12 

2.42 

-    .35 

1.77 

6.40 

1.69 
.76 
3.05 


- 1..  1 3 
-1.20 


-2.63 
-2.85 


1.12 
3.40 
2.20 


1*44 
3.85 


-2.82 
-1.75 


5.00 
7.25 
1.20 


.83 
1.26 


11.35 
5.0' 
17.26 


5 

39 

6 

75 

1 

77 

3 

46 

9 

61 

If, 

33 

4 

69 

1.2 

-    .76 


5.31 
1.50 
10.59 


1.27 
6.44 
9.10 
10.13 


3.72 
■    .29 


10.60 
6.60 
8.86 


7.63 
5.61 


■  1.62 
1.76 
1  .94 


•1.75 

-2.42 
•1.63 
,5.21 
■    .29 


-1.86 
1.66 


1.02 

.07 
1.08 


1.26 
1.20 


1.90 
1.45 
1.33 


7.06 
1.34 
1.12 


1.68 
1.02 
1.49 


32.49 
17.97 
30.77 
23.11 


48.42 
55.68 
51.85 
E27.76 
58.34 

60.66 


E22.56 

E31.32 
1.15^37.46 

50.61 
E20.84 

25.24 

31.98 
29.56 
19.58 
E27.59 
23.23 

64.54 
48.08 
E27.34 
20.15 
21.22 

43.81 
43.20 
29.90 
24.54 
E30.96 

22.18 
13.93 

47.90 
»7.85 


E16.62 
24.56 
23.91 

44.94 

36.69 

36.03 
52.86 
E22.58 
24.46 

16.43 
40.96 
18.85 
28.37 
55.89 


2.66 

3.66 


3.27 
5.02 


-2.27 

-2.15 

-    .68 

1.31 


46.55 
37.61 
46.26 

40.10 


8.66 
12.61 
9.16 


28.67 
17.00 

43.77 
E41.97 
41.60 

14.00 
46.26 
E43. 
28.90 
17.77 

22.01 
E45.03 

35.95 
E34.89 

37.82 

31.29 

16.83 
51.11 


46.74 
E31.67 
E28.ll 

35.22 

E36.64 
=21.32 

29.98 
42.08 
26.28 

37.79 
36.10 
20.23 
43.75 
25.38 


26.22 
32.82 
E39.41 
35.50 
23.33 


3.96 

10.43 
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TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  LONG-TERM  MEANS 


January 


February 


-■.- 


ROUND  MOUNTAIN 

RUNGE 

RUSK 

RUST    CIRCLE    BAR    RANCH 

SA8INAL 

SALT    FLAT    10    ENE 
SAN   ANGELO    DAM 
SAN   ANGELO    KB  AP  R 

SAN   ANTONIO   MB    AP      R 
SAN  BENITO 

SAN   MARCOS 
SAN   SABA 
SANDERSON 
SANDERSON    1    NM 
SANDY    2    s 

SANGER 
SARITA    7    E 
SCHULENBURG 
SEALY 
SEGOVIA 

SEGUIN 

SEMINOLE 

SEYMOUR 

-=OCK 
SHERMAN 

SHERWOOD 
SILVERTON 
SINTON 
SLATON    5    SE 
SL  IDELL 

SLOAN 

S«|THVILLE 

SNYDER 

SONORA 

SPEARMAN 

SPIWS    RANCH 
SPRING    BRANCH    2    SE 
SPRINGTOMN    3    M 
SPUR    1    MNW 
SPURGER   DAM    B 

STAMFORD    1 
STEPHENVILLE    3    NE 
STERLET 
STERLING   CITY 
STERLING   CITY    9    NM 

STRATFORD 

I    NNE 

sugar  land 
sulphur  springs 

talPa 

'APPLET    1    E 

TASCOSA 

TAYLOR 

TELEGRAPH 
TELEPHONE 
TMH.E 

TERRELL 

•••»    DAM 

-     . 

•-'»ti"A 

-    «TO« 
TO»»ALL 

TRINIDAD 

I    M 


-  . 
■ 


5.29       3.71 


5.42       4.31 


4.57      2.76 
6.48       5.16 


2.86  1.87 
3.88  2.30 
8. 85       7.66 


5.93       3.65 


April 


1.13 
2.55 
1.97 
1.36 


12.20 

10.76 

4.11 

6.07 

2.74 

3.64 

1.77 

2.05 

1.58 

1.47 

.65 

.84 

.15 

3.11 

.96 

2.34 

1.26 

7.06 

5.42 

.96 

3.05 

2.88 

.95 

3.20 

.26 

1.11 

.50 

2.27 

1.15 

.52 

3.00 

3.65 

1.64 

.69 

.14 

6.52 

1.59 

.94 

2.20 

-    .10 

1.55 

1.40 

.66 

2.30 
1.91 
2.05 
4.20 


6.66      4.42 


1.92 
2.16 
1.85 
1.90 


4.49 


•1.1  J 

1.4Q 


-1.57 
-2.05 


2.72 
5.00 
4.46 


" 

.54 

4 

.51 

.95 

2 

.62 

5 

.28 

3 

.26 

.94 

4 

36 

3 

16 

6 

46 

2 

41 

i 

14 

90 

2 

95 

6 

21 

5 

40 

2 

19 

2 

as 

2 

5? 

2 

24 

2 

16 

4 

94 

3 

95 

3, 

13 

2. 

46 

3. 

21 

2 

83 

2. 

?. 

15 
50 

.58 

1.89 

2.38 

8.55 

-1.87 

8.98 

1.49 

-    .09 

1.14 

-1.54 

3.39 

-2.25 

.88 

-    .18 

1.52 

3.23 

.88 

6.51 

3.12 

-2.52 

1.67 

2.65 

1.22 

5.94 

3.02 
3.09 
1.79 


1.70 
1.17 


1.53 
2.32 
6.29 
1.97 


.11 

t.ir 


t.31 

I. 91 

•..'it 


f.M 


August 


2.75 
1.24 


1.08 
2.46 

1.40 


•  03 

3.40 
2.80 


-3.35 

-1.09 
-1.74 


1.31) 


.50 
.98 

1.01 
.88 

2.49 

5.41 

•  64 
3,07 

•  48 
2.22 

3.21 
1.21 


September 


-1.53 

8.36 

-2.04 

3.29 

.16 

7.64 

3.44 

6.44 

-1.21 

9.22 

-1.0 

4.38 

-1.  1< 

4.89 

-1.31 

2.17 

-   .If 

3.01 

4.92 

3.76 

•  S3 

7.29 

1.46 

1.73 

.06 

3.89 

.51 

5.92 

.0: 

1.45 

3.18 

2.62 

1.17 

5.51 

7.15 

2.22 

1.61 

4.24 

10.52 

.4? 

7.49 

1.63 

3.60 

3.60 

.39 

2.14 

2.02 

1.87 

.98 

3.57 

LOT 

5.85 

.50 

5.67 

1.30 

1.41 

4.97 
3.00 
10.35 


4.48 
1.85 


1.99   -2.78 


30.27 
45.46 
38.25 
43.01 


2.5  1 

i  .  n\ 


.31 


36.40 
18.55 
E25.33 
22.24 
36.05 

26.57 
20.06 
41.98 
18.57 
28.7] 

33.07 
31.22 
20.09 
26.73 
24.16 


.01     10.72       6. 71 

2.62 
.69^   14.96]   10.77 


.  10 

3 

.4'' 

2 

.99 

2 

.  /4 

7 

. /U 

OJ 

-1 

11 

9 

'» 

1 

71 

3 

74 

2 

22 

1. 

08 

2 

.19 

] 

,6! 

1 

.26 

3 

•  11 

1 

.36 

1 

.84 

.46. 

2 

.4', 

.4   / 

5 

.(| 

2 

.11 

2 

.49 

.  71 

2 

.19 

2 

'..i 

J  1 

2 

60 

32 

6 

01 

1 

2  6 

1 

24 

3 

83 

i 

i.l 

66 

6, 

II 

li 

66 

' 

3.11 

3.83 

.76 

.78 

-    .13 

1.15 

•  42 

•  1! 

•  5( 

1.25 

-1.42 

1.09 

.79 

-2.27 

.72 

2.19 

.40 

2.66 

1.57 

1.06 

.86 

-    .80 

.76 

-    .73 

.87 

1.14 

1.80 

.08 

.37 

2.70 

1.13 

2.10 

-   .  a« 

1.25 

.46 

.41 

-    .62 

32.26 
35.34 

28.87 

•89    20.43 

41.77 

•49    29.46 

■  44    30*04 

E16.14 

.52:19.95 

19.18 

-    .19    19.56 
41.19 

.49    37.22 
.17    48.74 

17.78 

25.40 
18.70 
40.94 
23.59 
43.17 


35.75 

121.07 

r.o.09 

24.42 
59.04 
36.28 

E32.22 

-1.10:32.49 


6.01 
9.12 

3.04 


2.44 

-    .87 

.5' 

.51 

-    .66 

.31 

.00 

1.1' 

-2.34 

2.19 

.  1' 

1.20 

.60 

-    .23 

1.4C 

1.49 

•  09 

1.12 

-l.ll 

1.31 

1.81 

-    .44 

1.66 

1.36 

2.91 

1.94 

-1.59 

.62 

7.05 

-    .79 

1.39 

-    .61 

2.40 

.94 

1.41 

1.06 

-2.71 

1.64 

7.36    -1.96 


.25 


125.16 
142.79 
21.67 
.38:34.62 
39.62 

28.22 

17.76 
44.19 
19.49 
39.05 

21.10 
39.13 
11.87 
12.43 
11.09 


-1.80    19.91 
94.39 

.'■'.VI 
41.10 
-1.49    16.70 


48.41 
11.06 

40.49 

121.64 
91.16 
34.11    -    9. 


4.99 

3.07 


2.06 

.49 
9.99 

2.16 
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TEXAS 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Inly 

August 

Septembei 

October 

November 

December 

Annual 

g 

g 

a 

a 

f 
£ 

0 

a. 

1 

£ 

a 

a 

B 

„ 

a 

D 

a 

a 

Station 

S 

a 

1 

£ 

a 
s 
a 

'J3 
S 
'5. 

1 

£ 

0. 

B 

a 

■a 
a 

1 

£ 

0. 

a 

Q 

9 

a 
e 

a 

u 
a 
I 
£ 

0 

a> 

a 

■a 

f 

£ 

a 
a 

a 

0 

S. 

1 

a 
a 

0. 

G 

£ 

a 

Q 

a 

a 
G 
a 

£ 

9 

a 

0 

■a 

I 

£ 

0 
0 

a 

0 

■a 

0. 

1 

£ 

& 

a 
G 

£ 

0. 

Q 

WICHITA    FALLS    WS    AP    R 
WICHITA    VALLEY    FARM    29 
WILLIAM    HARRIS    RESVR 
HILLS    POINT 
WILSON    RANCH 

1.80 
1.76 
5.08 
3.06 
3.96 

•  49 
.73 

.55 

.81 

3.61 

1.66 

'.53 

-  .94 

-  .94 

2.54 
2.55 
1.71 
3.87 
1.98 

.93 

.53 

2.51 
2.50 
1.43 
8.35 
1.67 

.16 
3.07 

4.43 
4.70 
2.28 
3.94 
3.40 

.57 
-    .66 

1.82 
2.60 
2.02 
2.21 
5.55 

-1.58 
-1.86 

3.35 
3.93 
2.52 
3.61 
.40 

1.16 

1.10 

.37 

.58 

2.76 

1.57 

3.25 

-1.70 
-1.50 

.42 
1.88 
13.49 
5.31 

11.24 

-2.30 
3.01 

.84 

.87 

2.53 

2.79 

5.77 

-1.94 
-    .87 

.57 
.53 
•  98 
2.45 
.61 

-  .82 

-  .85 

.40 

.49 

2.24 

1.30 

.74 

-I.OtI  19.60 
23.20 
40.65 

-2.44  40.12 
42.10 

-  7.04 

-  .68 

WlNCHELL    2    WNW 

WINK    CAA    AIRPORT 

WINNSBORO 

WINTER    HAVEN    ExP    STa 

WINTERS     11     N 

2.52 
2.06 
2.80 
3.86 
1.10 

3.55 
1.21 

:  1.09 

2.61 
2.00 

2.95 
.74 

4.43 
.81 

2.19 

2.30 

.91 

14.04 

.48 

3.10 

4.23 
.88 
3.30 
2.49 
3.57 

2.48 
1.58 
6.97 
4.31 
1.87 

1.49 
2.03 
4.36 
.19 
2.10 

2.38 
3.75 
4.25 
2.24 
1 .94 

3.09 
3.23 

5.16 
7.58 
4.82 

E    1.48 
1.58 
2.24 
5.25 
1.61 

•    1.32 
.32 

3.75 
.43 
.71 

.85 
T 
■       .82 
.99 
.10 

■28.64 
18.29 

E53.21 
31.24 
25.41 

WOLFE    CITY 

WOODSBORO 

YOAK.UM 

YORKTOWN 

YSLETA 

1.60 
8.13 
4.74 
4.93 
.93 

6.14 
2.26 

1.00 
7.09 
4.02 
7.88 
1.11 

5.57 
1.70 

5.43 

1.05 

.50 

.70 

2.08 

-1.17 
-1.80 

9.07 
.56 

1.28 
1.30 

.15 

-2.08 
-1.89 

6.60 
4.42 
3.42 
4.35 
.59 

.98 
-1.80 

6.95 
.84 
1.54 
1.66 
1.42 

-2.25 
-2.48 

2.07 

.97 

5.75 

2.46 

.87 

-2.32 
2*25 

2.25 
1.04 
1.16 
1.15 
1.41 

-1.52 

-1.45 

■    3.70 
12.75 
6.78 
9.09 
5.14 

8.22 
3.59 

1.31 
7.13 
5.77 
5.92 
1.75 

4.78 
2.99 

2.87 
.56 

1.05 
.98 

.17 

-1.31 
-2.02 

1*60 

4.11 

2.82 

1.77 

.00 

1.33 
.06 

:44.65 
48.65 
38.83 
42.21 
15.62 

16.37 

1.41 

DIVISION   AVERAGES 

HIGH    PLAINS    DIVISION 

1.34 

.62 

1.57 
1.76 
2.66 
4.39 
1.69 
4.85 
2.33 
1.57 
2.44 
2.04 

4.45 
3.51 
2.98 
3.03 
1.63 
.42 
2.50 
2.90 
1.44 
1.63 

1.46 

1.37 

2.32 

4.15 

1.77 

2.65 

.91 

3.40 

.87 

.19 

.63 

LOW    ROLLING    PLAINS    D 

1.44 

1.22 

.24 

20.99 

NORTH    CENTRAL    DIVISIOls 

2.09 

1.81 

.74 

.231 

23.12 

EAST    TEXAS    DIVISION 
TRANS    PECOS   DIVISION 
EDWARDS    PLATEAU   DIV 

SOUTH    CENTRAL    DIVISIOr> 

4.17 
1.68 
2.88 
5.98 

2.30 

.99 

3.11 

5.02 

2.49 
1.00 
1.95 

6.20 

.34 

1.13 

3.40 

.9! 

3.7  = 

9.16 
4.52 
6.01 

2.17 
2.16 
3.83 

1.76 

2.63 

.26 

.81 

1.20 

1  .21 

.oeJ 

.62] 

33.05 
45.50 
17.05 
32.05 

UPPER    COAST    DIVISION 

5.02 

3.89 

1.76 
2.75 
1.47 

1.22 

2.321 

40.52 

SOUTHERN   DIVISION 
LOWER    VALLEY    DIVISION 

5.25 
6.34 

3.73 
5.08 

.71 
.76 

.53 

.10 

6.95 
5.16 

7.63 
11.96 

1.70 

.61 
1.38 

3.0fl 
1.01 
1 .  39J 

43.17 
34.  12 
37.50 

TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


Number  of  days 

Last  spring  minimum  of 

First  lull   minimum  of 

between  dates 

16' or 

20°  or 

24°  or 

28"  or 

32' 

or 

32°  or 

28*  or 

24*  or 

20*  or 

16*  or 

* 

0 

i 

i 

k 

Station 

■a 

9 

s 

2 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

1 
0 

2 

0 

1 
0 

i 

0 

| 

£ 

0. 

B 

« 

d 

a 

n 

d 

a 

o 

a 

B 

a 

a. 

a 

« 

0. 

i 

£ 

| 

0 

d 

a 

£ 

J 

£ 

B. 

a 

8 

3 

£5 

3 

a 

Q 

1 

Q 

a, 
H 

Q 

£ 

<3 

0> 
8- 

<5 

£ 

a 

S 

Q 

6? 

a 

I 

& 

£ 

£ 

So 

b 

fa 

CI 

s 

ABILENE    WB    AIRPORT 

103 

7-31 

9 

12-31 

NONE 

2-16 

19 

2-16 

19 

3-14 

26 

3-26 

32 

11-18 

31 

11-28 

24 

11-28 

24 

12-13 

13 

12-13 

13 

- 

300 

285 

259 

237 

AGUA    NUEVA 

ALBANY 

106 

8-16  + 

9 

12-14 

2-16 

16 

2-17 

20 

2-17 

20 

3-20 

2  8 

3-31 

32 

11-    2 

32 

11-18 

27 

11-29 

20 

11-29 

2  0 

12-13 

16 

300 

285 

265 

243 

216 

ALICE 

106 

8-24 

26 

12-17+ 

NONE 

NONE 

NONE 

2-14 

26 

2-14 

26 

12-11 

30 

12-17 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

- 

- 

- 

30t 

300 

ALPINE 

10  s 

7-15  + 

9 

12-31 

NONE 

NONE 

2-13 

23 

3-15 

28 

3-15 

26 

1  1-18 

30 

11-19 

19 

11-19 

19 

11-19 

19 

12-14 

15 

" 

- 

2  79 

245 

248 

i"»9ILLO    WB    AIRPORT 

99 

7-14+ 

9 

12-13+ 

2-12 

10 

3-13 

17 

3-18 

24 

3-19 

28 

4-24 

32 

11-    1 

27 

11-    1 

27 

11-17 

23 

11-18 

20 

11-28 

10 

289 

250 

244 

227 

191 

anahus:    "   E 

- 

- 

23 

2-13 

NONE 

NONE 

2-14 

24 

2-14 

24 

2-17 

32 

11-29 

32 

12-12 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

- 

- 

- 

301 

285 

ANGLETON    4    NE 

98 

8-    4  + 

22 

12-16 

NONE 

NONE 

NONE 

2-13 

25 

2-16 

32 

11-29 

28 

11-29 

28 

12-16 

22 

NONE 

NONE 

- 

- 

- 

289 

286 

ANSON 

107 

7-30 

- 

- 

NONE 

2-16 

19 

2-17 

24 

- 

- 

3-20 

31 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

ARMSTRONG 

107 

8-22 

- 

- 

" 

" 

" 

" 

2-12 

23 

2-12 

23 

2-15 

32 

" 

- 

" 

" 

" 

- 

- 

" 

" 

" 

- 

" 

" 

" 

- 

ATHENS    2     SSE 

103 

8-13 

14 

2-13 

2-13 

14 

2-13 

14 

2-16 

24 

2-16 

24 

3-19 

32 

11-19 

32 

11-29 

21 

11-29 

21 

12-14 

18 

12-15 

16 

30  5 

304 

2E6 

286 

2*5 

AUSTIN    WB    AIRPORT 

103 

8-13 

22 

12-14+ 

NONE 

NONE 

2-13 

22 

2-16 

26 

2-16 

26 

11-29 

29 

12-14 

22 

12-14 

22 

NONE 

NONE 

- 

- 

304 

301 

286 

AUSTWELL    WL    REF 

97 

8-21 

24 

12-16+ 

NONE 

NONE 

2-13 

24 

2-13 

24 

2-13 

24 

12-11 

30 

12-16 

24 

12-16 

24 

NONE 

NONE 

- 

- 

306 

306 

301 

BALLINGER    2    N 

'.0  3 

6-11 

11 

12-15 

NONE 

2-17 

20 

3-14 

24 

3-19 

2  8 

3-26 

30 

11-    1 

32 

11-19 

23 

11-19 

23 

11-29 

15 

11-29 

15 

- 

285 

250 

245 

220 

8ALMORHCA    EXP    PAN 

111 

7-13 

14 

1-    1 

1-    1 

14 

1-    2 

20 

1-    7 

23 

2-28 

27 

3-20 

30 

11-18 

29 

11-19 

28 

12-10 

24 

12-14 

19 

NONE 

" 

346 

337 

264 

2*3 

BAY    CITY    WATERWORKS 

100 

8-13 

25 

2-13 

NONE 

NONE 

NONE 

2-14 

27 

2-16 

32 

11-29 

31 

12-16 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

_ 

_ 

_ 

SOS 

286 

'OWN 

100 

8-12 

24 

2-13 

NONE 

NONE 

2-13 

24 

2-13 

24 

2-16 

30 

11-29 

29 

12-14 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

- 

_ 

_ 

3  04 

286 

BEAUMONT 

100 

8-    3  + 

24 

1-13 

NONE 

NONE 

2-13 

24 

2-14 

2  5 

2-17 

32 

11-29 

30 

12-14 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

_ 

- 

— 

303 

285 

BEAUMONT    EXP    FARM 

99 

6-11 

24 

12-15+ 

NONE 

NONE 

2-13 

24 

2-14 

2  8 

2-16 

30 

1  1-29 

29 

11-30 

28 

12-15 

24 

NONE 

NONE 

_ 

_ 

30  5 

289 

286 

BEEVILLE    5    NE 

105 

8-24 

24 

2-13 

NONE 

NONE 

2-13 

24 

2-14 

25 

2-16 

30 

12-11 

28 

12-11 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

" 

- 

" 

300 

298 

BELTON    DAM 

104 

8-    3 

20 

12-14+ 

NONE 

2-13 

20 

2-16 

24 

2-17 

26 

2-17 

26 

11-29 

25 

11-29 

25 

12-14 

20 

12-14 

20 

NONE 

_ 

304 

301 

285 

285 

BENBROOK    OAM 

104 

8-15+ 

14 

12-14 

NONE 

2-13 

18 

2-17 

2  4 

2-18 

28 

3-15 

32 

11-28 

32 

11-29 

24 

11-29 

24 

12-13 

20 

12-14 

14 

- 

303 

285 

2  34 

256 

BIG   SPRING 

- 

- 

17 

12-14 

NONE 

NONE 

2-18 

23 

3-18 

2  8 

3-25 

32 

11-19 

30 

11-29 

23 

11-29 

23 

12-13 

18 

NONE 

- 

- 

2  84 

256 

239 

BISHOP 

105 

8-23 

26 

2-13 

NONE 

NONE 

NONE 

2-13 

2  6 

2-13 

26 

12-16 

28 

12t16 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

- 

- 

- 

306 

306 

BLANCO 

102 

8-14 

16 

2-13 

2-13 

16 

2-13 

16 

2-16 

23 

3-15 

28 

3-26 

32 

11-19 

28 

11-19 

28 

11-29 

24 

12-14 

20 

NONE 

" 

304 

286 

249 

238 

BOERNE 

101 

8-17 

15 

2-13 

2-13 

15 

2-13 

15 

2-16 

23 

3-15 

27 

3-26 

32 

11-19 

29 

11-29 

26 

12-14 

20 

12-14 

20 

NONE 

- 

304 

301 

259 

238 

BONHA" 

102 

8-28+ 

10 

12-14 

2-13 

15 

2-13 

15 

2-16 

21 

2-18 

25 

3-20 

29 

11-    7 

32 

11-29 

23 

11-29 

2  3 

12-14 

10 

12-14 

10 

304 

304 

286 

2  84 

232 

BORGER 

103 

6-14 

7 

12-13 

2-17 

14 

3-13 

2  0 

3-17 

21 

- 

- 

4-    7 

30 

11-    1 

29 

11-    2 

26 

11-18 

20 

11-18 

20 

11-28 

14 

284 

250 

246 

- 

208 

SORGER    3   w 

103 

6-13 

8 

12-13 

2-12 

14 

3-13 

2  0 

3-17 

21 

3-19 

28 

4-    7 

31 

11-    1 

28 

11-    1 

28 

11-18 

18 

11-18 

18 

11-28 

14 

289 

250 

246 

227 

208 

BOWIE 

106 

8-13 

10 

2-13 

2-13 

10 

2-17 

20 

2-17 

20 

3-14 

27 

3-19 

31 

11-18 

30 

11-28 

26 

12-    9 

22 

12-13 

15 

12-13 

15 

303 

299 

295 

259 

244 

BOYD   3    SE 

105 

8-14 

12 

12-15 

2-13 

13 

2-17 

17 

2-17 

17 

3-20 

28 

3-31 

32 

11-    1 

32 

11-19 

25 

11-29 

IV 

11-29 

19 

12-14 

13 

304 

285 

2  85 

244 

215 

8RACKETTVILLE 

105 

8-    4 

23 

12-15 

NONE 

NONE 

NONE 

1-21 

2  7 

2-16 

31 

11-19 

32 

12-11 

26 

12-15 

23 

NONE 

NONE 

- 

- 

- 

324 

276 

BRADY 

102 

8-    4  + 

13 

12-15+ 

NONE 

2-16 

20 

2-16 

20 

3-15 

28 

3-26 

31 

11-19 

25 

11-19 

25 

11-29 

15 

11-29 

IS 

11-29 

15 

- 

2  86 

2  86 

249 

238 

?»EOCENRIDGE 

105 

8-15+ 

11 

12-14 

NONE 

2-16 

18 

2-16 

18 

2-17 

25 

3-26 

30 

11-    2 

32 

11-19 

26 

11-29 

21 

12-13 

13 

12-13 

13 

- 

300 

2  86 

275 

221 

BRENham 

103 

8-18  + 

21 

2-14+ 

NONE 

NONE 

2-14 

21 

2-17 

2  6 

3-19 

32 

11-29 

28 

11-29 

28 

12-14 

23 

NONE 

NONE 

- 

- 

303 

285 

255 

BRIDGEPORT 

107 

8-14 

14 

12-14+ 

2-13 

14 

2-16 

2  0 

2-17 

23 

3-14 

28 

3-20 

31 

11-    7 

31 

11-29 

22 

11-29 

2  2 

12-13 

18 

12-14 

14 

304 

300 

285 

2  60 

232 

BRONSON 

- 

- 

- 

- 

NONE 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

3-21 

31 

1  1-20 

32 

11-29 

22 

11-29 

22 

12-15 

19 

NONE 

- 

- 

- 

- 

244 

BROWNFIELD    2    E 

107 

7-15 

13 

12-31+ 

2-16 

14 

3-13 

20 

3-14 

24 

3-20 

27 

4-    6 

32 

11-    6 

32 

11-19 

25 

11-28 

20 

11-28 

20 

12-30 

13 

317 

260 

259 

244 

21* 

BROWNSVILLE    WB    AIRPORT 

9  7 

8-    3 

35 

12-16 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

BROWNWOOO 

103 

8-15+ 

13 

12-15 

NONE 

NONE 

2-16 

2? 

2-17 

25 

3-20 

31 

11-19 

29 

11-29 

17 

11-29 

17 

11-29 

17 

12-15 

13 

- 

- 

286 

285 

2»* 

BUCHANAN    DAM 

. 

- 

- 

- 

NONE 

- 

- 

2-16 

24 

_ 

_ 

3-19 

3  2 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

NONE 

NONE 

B    OhE- 

102 

8-13 

15 

12-15 

2-13 

16 

2-13 

16 

2-16 

22 

3-20 

28 

3-26 

31 

11-19 

?7 

11-19 

27 

11-29 

22 

12-14 

18 

12-15 

15 

305 

304 

2  86 

244 

238 

CAMERON 

102 

6-13  + 

21 

12-14 

NONE 

NONE 

2-13 

22 

2-16 

25 

3-19 

30 

11-29 

26 

11-29 

26 

12-14 

21 

NONE 

NONE 

- 

- 

304 

2  66 

255 

CANADIAN    1    ENE 

- 

- 

1 

12-13 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1  1-    1 

30 

11-    2 

26 

11-18 

19 

11-18 

19 

11-28 

15 

- 

- 

- 

- 

- 

CANYON 

103 

6-    8 

6 

12-30 

3-17 

15 

3-17 

15 

3-16 

24 

3-20 

28 

4-24 

32 

10-22 

)1 

11-    1 

22 

11-    1 

22 

11-26 

19 

11-28 

11 

256 

2  54 

2  28 

226 

181 

CARRI20    SPRINGS 

105 

8-24  + 

23 

12-16 

NONE 

NONE 

NONE 

1-   2 

25 

2-16 

32 

12-11 

30 

12-16 

23 

12-16 

23 

NONE 

NONE 

_ 

_ 

_ 

348 

298 

' A&THAGE 

102 

8-13 

18 

12-15+ 

NONE 

2-13 

18 

2-18 

23 

2-18 

23 

3-19 

32 

11-29 

25 

11-29 

25 

12-15 

18 

12-15 

18 

NONE 

_ 

305 

300 

284 

255 

CENTER 

104 

8-    3 

17 

2-13 

NONE 

2-13 

1   / 

2-16 

24 

2-19 

27 

3-19 

3  1 

11-29 

24 

11-29 

24 

11-29 

24 

12-15 

19 

NONE 

_ 

305 

2  84 

283 

255 

CENTERVILLE 

10/ 

8-14  + 

18 

2-13 

NONE 

2-13 

18 

2-16 

24 

2-16 

24 

2-17 

30 

1  1-29 

2  6 

11-29 

2  6 

12-14 

20 

12-14 

20 

NONE 

- 

304 

30  1 

286 

285 

CHILDRESS    CAA    AIRPORT 

107 

6-    9 

11 

2-13  + 

2-13 

11 

2-17 

18 

3-13 

2  2 

3-18 

28 

3-18 

2  8 

11-17 

31 

11-18 

22 

11-18 

22 

11-28 

16 

11-28 

16 

288 

284 

2  50 

245 

2*4 

102 

7-13 

17 

12-31 

NONE 

NONE 

2-12 

2  4 

3-12 

28 

3-14 

50 

10-30 

32 

12-14 

22 

12-14 

22 

12-15 

20 

NONE 

_ 

_ 

(05 

277 

230 

CLARENDON 

105 

8-28  + 

7 

2-13 

,-   1H 

15 

3-13 

20 

3-18 

24 

3-20 

28 

4-14 

32 

10-31 

29 

11-    1 

25 

11-18 

17 

11-18 

17 

11-28 

12 

283 

250 

24  5 

226 

200 

'    7    E 

100 

8-13  + 

13 

12-15+ 

2-13 

1  i 

2-14 

if. 

2-19 

24 

2-19 

24 

3-20 

3  1 

11-28 

30 

11-29 

22 

11-29 

22 

12-11 

20 

12-14 

13 

304 

300 

283 

283 

253 

CLE8 

105 

8-13  + 

15 

12-15 

2-13 

It 

2-13 

16 

2-13 

16 

2-17 

26 

3-20 

29 

11-19 

30 

11-29 

2  4 

11-29 

24 

11-30 

20 

12-14 

16 

304 

290 

2  89 

2  85 

24* 

COLl*/-'. 

.04 

8-18 

15 

12-14 

NONE 

2-16 

17 

2-16 

17 

3-18 

27 

3-26 

)  i 

11-19 

31 

11-29 

20 

11-29 

20 

11-29 

2  0 

12-14 

15 

- 

286 

7  86 

256 

238 

coti'                       i  sw 

COLLf                                   »A    AP 

1  0  5 

8-17 

22 

12-15+ 

NONE 

NONE 

2-13 

22 

2-16 

27 

3-20 

3  0 

11-28 

31 

11-29 

26 

12-14 

22 

NONI 

NONE 

- 

- 

304 

286 

253 

COLOAAOO    CITY 

108 

7-31 

11 

12-13 

NONE 

1-    1 

18 

2-17 

24 

3-18 

28 

4-10 

37 

11-18 

3  0 

11-19 

2  8 

11-29 

17 

11-29 

1  1 

12-13 

11 

_ 

332 

285 

246 

222 

102 

t-    * 

23 

2-14  + 

NONE 

NONE 

2-14 

/J 

2-16 

.'8 

2-17 

31 

11-29 

77 

11-29 

7  r 

NONE 

NONE 

NONE 

_ 

_ 

- 

286 

285 

CORPUS    CH4 

'/5 

4-23 

31 

12-14. 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2-13 

31 

12-14 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

- 

- 

- 

- 

30* 

COWUS    CHilSTI    WB    AIRPORT 

7  7 

8-22  + 

29 

12-16 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2-13 

2  7 

12-14 

31 

12-16 

25 

NONE 

NONE 

NONE 

_ 

_ 

_ 

_ 

SO* 

10  6 

8-    4 

18 

12-16+ 

NONE 

2-14 

If. 

2-17 

22 

2-17 

22 

3-15 

5  1 

11-29 

7  4 

11-29 

7  4 

11-29 

24 

12-14 

11) 

NONE 

- 

303 

285 

7  85 

259 

lot 

8-23  + 

24 

12-16+ 

NONI 

NONE 

2-13 

24 

2-13 

24 

2-16 

12 

12-11 

2  8 

12-11 

7  6 

12-16 

24 

NONE 

NONE 

- 

■ 

)0t 

30  1 

298 

■rION 

iO  1 

8-14  + 

17 

2-14 

NONI 

2-14 

17 

2-17 

23 

2-17 

23 

3-20 

31 

11-29 

25 

11-29 

25 

11-30 

23 

12-15 

17 

NONE 

- 

304 

7  86 

7  86 

25* 

104 

7-25  + 

7 

3-13 

10 

3-14 

17 

3-18 

23 

4-10 

2  8 

4-14 

37 

1  1-    1 

31 

11-19 

2  5 

11-28 

18 

11-28 

18 

12-13 

14 

275 

259 

7  85 

773 

201 

105 

8-    2 

26 

12-16 

NONI 

NOW 

2-13 

2  11 

2-16 

32 

12-11 

29 

12-14 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

_ 

_ 

104 

298 

10, 

6    24 

22 

NONI 

NONI 

2-14 

2'. 

2-1* 

2  4 

2-16 

30 

11-29 

31 

12-14 

26 

12-16 

22 

NONE 

NONE 

- 

305 

111) 

286 

8-28 

6 

11-28 

3-13 

9 

18 

9-17 

18 

3-18 

2  5 

4-24 

1  1 

10-22 

2  7 

10-23 

26 

11-    1 

21 

11-17 

16 

11-17 

16 

249 

245 

229 

7  17 

181 

1 *PO*t 

10, 

8-13 

16 

I/-14 

NONI 

/      1   1 

17 

2-16 

2  1 

2-17 

2  / 

3-14 

31 

11-28 

1  1 

11-79 

27 

12-13 

22 

12-14 

I.. 

12-14 

11, 

- 

304 

300 

7  85 

259 

7  7 

8-    •> 

25 

12-16+ 

NONI 

NONE 

2-13 

2  5 

2-16 

31 

11-29 

U 

12-14 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

- 

- 

- 

1,14 

286 

■ 

10J 

8-23 

27 

NONE 

NONI 

NONE 

2-13 

32 

1  1-29 

32 

12-14 

77 

NONE 

NONE 

NONE 

. 

. 

- 

289 

10  1 

6-28 

11 

1/-I  ) 

10 

/      1   | 

1  t 

2- IS 

21 

2-  It 

2  8 

3-19 

)2 

1  1-18 

10 

11-28 

7  4 

11-28 

24 

12-12 

211 

12-13 

1  1 

303 

302 

2  86 

7  85 

2** 

104 

6-14 

14 

12-14 

/     1  I 

it 

2-16 

10 

2-17 

2  ) 

/     1  / 

2  1 

3-14 

10 

11-28 

10 

11-29 

7  5 

12-13 

20 

12-13 

71, 

12-14 

14 

304 

300 

7  77 

7  8'. 

259 

104 

13 

/     1  1 

14 

/o 

2-17 

2  4 

2-IB 

2  11 

1    20 

1 1 

11-19 

30 

11-29 

22 

11-29 

2  2 

12-11 

20 

12-14 

1    1 

304 

298 

219 

2  84 

2*4 

' 

10  1 

16 

2-13 

II, 

1 t 

2-16 

/   1 

/    in 

27 

3-19 

31 

1  1-29 

2  5 

11-29 

25 

12-11 

24 

12-15 

18 

NONE 

- 

30  5 

201 

.84 

235 

OUtXI") 

175 

«     /4. 

25 

/      ,4. 

KOMI 

MOM 

NONI 

/     14 

2  5 

2-17 

io 

12-11 

30 

12-14 

7  / 

NONE 

NONE 

NONE 

. 

_ 

_ 

1111 

297 

102 

19 

NONI 

17 

/     1  1 

1  7 

1     14 

/it 

3-20 

12 

1  1-28 

32 

11-29 

2i. 

11-29 

24 

12-13 

20 

12-14 

15 

_ 

299 

283 

2  tO 

253 

101 

6 

1        B 

14 

20 

1     18 

2  0 

0 

2  11 

4     25 

12 

10-30 

2  1 

10-30 

21 

10-31 

23 

11-18 

15 

II      III 

19 

/','. 

245 

11  l 

214 

186 

10  7 

25 

NONI 

NONI 

1-    2 

2  8 

2      15 

17 

12-11 

29 

12-15 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

_ 

_ 

- 

14  1 

299 

10/ 

«      a. 

_ 

18 

/     II. 

18 

3-20 

2  8 

1     21. 

29 

101 

NONE 

1       6 

7     I/. 

--  1 

1    id 

I| 

1    2t 

10 

I  1-20 

23 

11-20 

7  1 

11-20 

7   1 

11-29 

l(. 

11-29 

II. 

_ 

325 

277 

745 

239 

- 

10/ 

•      •• 

NONI 

/     1  I 

2  5 

2      II, 

1  1 

1  1-29 

17 

12-14 

2f 

NONE 

NONE 

NONE 

_ 

_ 

- 

104 

286 

»• 

16 

NONC 

1.01,1 

1     /I 

// 

1    1/ 

/H 

1      1/ 

:n 

11-16 

3  1 

11-18 

74 

11-18 

7  4 

12-30 

19 

12-31 

It 

_ 

_ 

in l 

251 

2*9 

» 

7 

2-16 

18 

1     1  1 

/'. 

3-18 

2  8 

)     17 

)1 

11     i  H 

/H 

11-18 

7  11 

11-28 

24 

17         7 

20 

12-13 

14 

30  3 

296 

7  til 

745 

2*» 

1 10 

4      /4 

7* 

NONI 

NONI 

/     1  1 

/5 

/     11. 

10 

12-11 

7  7 

12-16 

26 

NONI 

NONE 

NONE 

" 

lilt 

296 

105 

•     /4. 

76 

NOMr 

NONI 

/      14 

/  1 

/      14 

/ 1 

12-16 

26 

17      11, 

21. 

NONI 

NONI 

NONE 

. 

. 

11.5 

SOS 

/     1  1 

/  ' 

/     II. 

>  1 

J-19 

1 1 

1  1-79 

29 

17      14 

It 

NONI 

NONI 

NONE 

- 

- 

III! 

259 

* 

15 

15 

15 

I      IB 

t! 

4      14 

1 1 

1  1         1 

7  8 

11-      1 

7  8 

1  1-19 

20 

1  1-  19 

7  0 

11-28 

12 

259 

250 

250 

778 

201 

10  i 

0 

17 

1    70 

/i 

4-11 

17 

1  1        II 

10 

11-18 

71 

11-18 

7  1 

1  1-26 

16 

11-26 

16 

253 

252 

7  4   1 

74  1 

711 

It 

/     1  1 

/4 

/     18 

2  8 

4      10 

it 

II     in 

79 

11-19 

7  7 

ii    If 

22 

12-14 

711 

NONI 

- 

- 

,'117 

7  14 

222 

18 

/     It 

/  1 

2       1    1 

2  5 

1     14 

3  1 

7  8 

II      711 

n 

17-11 

14 

1  /     11 

7  0 

it-     14 

IS 

101 

298 

2  114 

2,9 

• 

■■ 

17 

/   > 

2B 

1     111 

12 

II      7  8 

17 

II      2  7 

.•I. 

17      II 

71 

17      14 

1  n 

NONI 

104 

too 

7  114 

25» 

2  8 

/     II. 

12 

17      11 

7  11 

12      II 

2K 

1  1       It 

72 

NONI 

NONI 

- 

■ 

101 

298 

10 

/     II. 

It 

24 

1      21. 

1  1 

II       17 

7  7 

11-19 

2  1 

1  1-29 

74 

17      |t     17 

NONI. 

- 

104 

286    276 

231 

'' 

20 

7/ 

1     14 

2  8 

1      /I 

1  1 

" 

"    1 

II       17 

28 

II      7  7 

7  1 

17      II 

711 

17-14 

in 

10  3 

7  98 

285| 

7  51) 

" 

■MM    t -i-.tr   ■'•tlii.    lottWa. 

-    360   - 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 

issa 

Station 

i 

! 

1 

1 
1 
J 

S 

0 

Q 

Last  Spiing  minimum  of 

First  fall  minimum  of 

Number  of  days 
between   dates 

16°  or 
below 

20°  or 
below 

24' or 

below 

28°  or 
below 

32°  or 
below 

32°  or 
below 

28°  or 
below 

24°  or 
below 

20°  or 
below 

16°  or 
below 

o 

0) 

0 

J3 
0 

b 

S 
o 
o 
-O 

0 

"* 

s 

0 

3 

-Q 
0 
CO 

0 
Q 

a 

1 

D. 
J 

& 

a 

a 

S 

a 

a 

d 

a 
e2 

S 
Q 

a 
J 

0 

a 

a 

f- 

0> 

& 

a 
§ 

& 

f 

£ 

Q 

Q 

£ 
& 

0 
09 

0 
CO 

GALVESTON    KB    CITY 
GALVESTON    WB    AP 
GATESVILLE 
GILMER 
GLADEWATER 

9 
9 
10 

10 

!       8-12 
*      8-12 
3      8-    3 

)       8-14 

3 
3 
1 
1 

I-      1 

)    12-14 
1       2-13 
3    12-14 
5      2-13 
7    12-16 

f    NONE 
NONE 
NONE 
2-13 
NONE 

1 

NONE 
NONE 
2-16 
5    2-13 
2-14 

NONE 

NONE 

18    2-16 

15    2-18 

18    2-14 

NONE 

NONE 

18    2-16 

22    2-19 

18    2-19 

2-13 

2-13 

18    3-20 

26    3-20 

26    3-21 

30  12-14    3C 

31  NONE 
29 

30   11-29    25 

32  11-20    32 

NONE 
NONE 
11-25 
11-25 
11-25 

22 
25 

24 

NONE 
NONE 
ll-2< 
12-11 
11-25 

22 
22 

24 

NONE 
NONE 
12-14 
12-14 
12-1! 

i: 
i: 

if 

NONE 
NONE 
12-14 
NONE 
NONE 

13 

301 
304 
304 

286 
296 
2  86 

2  86 
283 
283 

30* 

254 
24* 

GOL I  AD 
GONZALES    2 
GRAHAM 
GRAN8URY 
GRAPEVINE   DAM 

10 
10 
10 
10 
10 

5      8-23 
i       8-    5 
i      8-16- 
>      8-16 
(      8-15- 

h       2 
2 

►  1 
^      1 

►  1 

.    12-16 
!       2-13 
1    12-14 
>    12-15 
)    12-14 

t    NONE 
NONE 
2-13 
NONE 

►    2-13 

1 
1 

NONE 
NONE 

t    2-16 
2-16 

>    2-16 

2-13 

2-13 

17    2-17 

20    2-16 

20    2-17 

24    2-13 
22    2-13 

22  3-20 
20    3-20 

23  2-17 

24    2-16 

22  2-16 
28    3-26 
28    3-20 

23  3-15 

3 
3C 
2 

2( 
3 

12-11 
11-25 
11-    2 
11-15 
11-15 

3C 
31 
31 
2S 

32 

12-14 
12-14 
11-19 
11-25 
11-25 

2" 

26 
2t 
2C 
2  4 

12-ie 

12-16 
11-25 
11-25 
11-25 

24 
2M 

2C 

2C 

24 

NONE 

NONE 

11-25 

11-25 

12-13 

2C 
2C 
2C 

NONE 
NONE 
12-14 
12-14 
12-14 

11 
16 

15 

30< 
304 

286 
266 

300 

306 
306 
285 
286 
285 

304 
304 
244 
2  54 
285 

298 
286 
211 

244 
249 

GREENVILLE    2    SW 
HALLETTSVILLE    1    N 
HARLINGEN 
HASKELL 
HEBBRONVILLE 

10 
10 
10 
10 
10< 

1      8-14 
i      8-18 
>      8-31< 
'      8-16H 

1 

1 

■      2 

-      1. 

>  12-14 

>  2-13 

>  12-16 
12-14 

1    2-13 
NONE 
NONE 
2-13 

1 
11 

I    2-14 
2-13 
NONE 

>    2-16 

19    2-16 

19    2-13 

NONE 

18    3-13 

22    2-18 

19    2-13 

NONE 

21    3-18 

27  3-20 
19    2-16 

NONE 

28  3-26 

3< 
2< 

31 

1 1-19 

11-25 
12-16 
1 1-18 

32 

30 
29 
29 
31 

11-29 

12-14 
NONE 
11-28 
12-16 

25 

25 

25 
28 

12-11 

12-17 

NONE 

11-29 

NONE 

22 
2  2 

22 

12-14 
NONE 
NONE 
12-    9 
NONE 

14 

19 

12-14 

NONE 

NONE 

12-13 

NONE 

14 
15 

304 
303 

303 
296 

296 
307 

261 

2  84 
304 

255 

244 
286 

237 

HENDERSON 
HENRIETTA 
HEREFORD    1 
HICO 
HILLSBORO 

91 

101 

10; 

10! 
10! 

8-12-1 
8-14 
7-15-1 
8-13 
8-14 

1 
1 

1C 
1' 
11 

)      2-13 
12-14 
12-30< 
12-15 
12-15 

NONE 
2-14 
3-13 
NONE 
NONE 

l, 

k 

2-13 
2-16 
3-14 
2-16 
2-13 

11 

1< 
21 
1< 
1< 

2-13 
2-18 
3-18 
2-16 
2-14 

1 
2 
2 
1 
2' 

1   2-18 
3-15 
3-19 
2-17 
2-17 

25    2-18 
28    3-19 

27  4-14 

28  3-26 
27    3-20 

25 
32 
3< 
32 
32 

11-29 

11-18 
10-31 
11-19 
11-29 

25 
32 
32 
29 
2* 

11-29 
11-29 
11-    1 
11-29 
11-29 

25 
2  4 
2  8 
19 
2  4 

12-14 
11-29 
11-18 
11-29 
11-29 

24 
24 
23 
19 
24 

12-15 
12-13 
11-28 
11-29 
12-14 

19 
16 
12 
15 
19 

NONE 

12-13 

11-28 

12-14 

12-15 

16 
12 
16 
16 

3  0  2 
2  60 

30  5 
300 
259 
266 
304 

304 
2  84 
245 
286 
288 

2  84 
259 
227 
285 
285 

284 
244 
2  00 
238 
254 

HONDO 

HORDS   CREEK   DAM 

HOUSTON    WB    CITY 

HOUSTON    WB    AIRPORT 

HUNTSVILLE 

10! 

io: 

IOC 
IOC 
101 

8-22-1 
6-12-1 

8-    3-1 
8-    3-1 
8-    5 

1< 

11 
2< 

26 
2 

2-13 
12-31 
2-13 
2-13 
2-13 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

2-13 
2-16 
NONE 
NONE 
NONE 

1< 
1 

2-14 
2-16 

NONE 
NONE 
2-14 

2 

1< 

2< 

2-17 
3-19 
2-13 
2-13 
2-16 

26 
2" 
26 
26 
2E 

3-19 
3-26 
2-16 
2-16 
2-17 

31 
31 
31 
32 
2S 

11-19 
11-   2 
11-29 
11-29 
11-29 

31 
32 
32 
31 
27 

11-29 

11-19 

NONE 

NONE 

11-29 

27 

28 

27 

12-11 

11-29 

NONE 

NONE 

12-15 

24 
20 

2  4 

12-14 

11-29 

NONE 

NONE 

NONE 

20 

20 

NONE 

12-13 

NONE 

NONE 

NONE 

16 

] 

304 
286 

300 
286 

304 

285 
245 

286 

245 
221 
286 
286 

285 

IOWA    PARK    EXP    STATION 

JACKSBORO 

JACKSONVILLE 

JASPER 

JUNCTION 

10! 

io: 

9S 

IOC 

8-28-1 
8-13-1 
8-    7-1 
8-    2-1 

t 

12 
16 

16 

2-13 
12-14 
12-14H 

2-13 

2-13 
2-13 
2-13 
2-13 

( 

14 

It 
16 

2-16 
2-16 
2-13 
2-13 

2C 
1" 

16 
16 

2-17 
2-17 
2-16 
2-13 

2t 
23 

22 

16 

3-14 
3-14 
2-18 
2-16 

2'. 
It 
26 
27 

3-31 
3-26 
3-14 
3-21 

31 
32 
32 
32 

11-    2 
11-18 
11-19 
11-29 

32 
31 
32 
28 

11-18 
11-28 
11-29 
11-29 

27 
27 

21 
28 

11-29 
11-29 
11-29 
12-14 

21 
24 
21 
24 

12-11 
12-13 
12-14 
12-16 

19 
16 
16 
20 

12-13 
12-13 
12-14 
NONE 

16 
16 
16 

30  3 
303 
304 

298 
300 
304 
306 

285 
285 
286 

304 

249 
259 
284 
2  66 

216 
237 
250 
253 

JUNCTION    CAA    AIRPORT 

KARNACK 

KAUFMAN 

KENEDY 

KERRVILLE 

103 
99 
105 
105 
101 

8-    4+ 

7-29 

8-14 

8-23 

8-18 

15 
15 
15 

22 
18 

12-15-1 
12-15 
12-15-t 
12-16 
12-17 

NONE 
2-13 
2-13 
NONE 
NONE 

16 

16 

1-   2 
2-13 
2-14 
NONE 
2-13 

19 
16 
IE 

2D 

2-16 

2-18 
2-16 

NONE 
2-16 

24 
2i 
22 

24 

3-19 
2-18 
2-17 
1-   2 
3-19 

28 

22 
25 

25 
27 

3-26 

3-20 
3-20 
3-20 
3-26 

31 
2  9 
32 
32 
30 

11-    1 
11-20 
11-29 
11-29 
11-    1 

3  2 
32 
23 
32 
32 

11-19 
11-29 
11-29 
12-11 
11-19 

23 
2  5 
23 
27 
26 

11-19 
12-11 
11-29 
12-16 
11-29 

23 
21 
23 

22 
23 

11-29 

12-15 

12-14 

NONE 

12-14 

19 
15 
15 

20 

12-14 

12-15 

12-14 

NONE 

NONE 

15 

15 
15 

305 
304 

331 
305 
303 

304 

276 
2  96 
2  86 

2  86 

245 
2  84 
285 
343 
2*5 

220 
245 
254 
254 
220 

KILLEEN 

KINGSVILLE 

KIRBYVILLE    FOREST    SERVICE 

KNOX    CITY 

LA    PRYOR 

103 
105 
101 
108 
107 

8-    4 
8-23 
6-16 
6-10 
8-    3 

23 

17 
13 
23 

12-16 

2-13 
12-14 
12-31+ 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
2-13 
2-16 

NONE 

17 
19 

2-16 

NONE 
2-13 
2-17 
NONE 

23 

17 

2  2 

2-17 
2-13 

2-13 
3-18 
2-13 

25 
25 
17 
28 
27 

3-20 
2-13 
3-21 
3-26 
2-16 

30 
25 
32 
31 
30 

11-19 
12-11 
11-29 
11-18 
12-11 

29 

30 
25 
30 
27 

11-28 
12-16 
11-29 
11-28 
12-11 

20 

23 
25 
24 

2  7 

11-28 
12-16 
12-11 
11-28 
12-14 

20 
23 
2  4 
24 

24 

11-28 
NONE 
12-15 
12-    9 
NONE 

20 

20 
19 

NONE 

NONE 

NONE 

12-13 

NONE 

15 

- 

305 
296 

285 

301 
2  84 

2  84 
306 
289 
255 
301 

244 
301 
253 
237 
298 

LA    TUNA    1    S 

LAKE    COLORADO   CITY 

LAKE    KICKAPOO 

LAMESA    1    SSE 

LAMPASAS 

109 

103 

109 
103 

7-15 

8-28 

7-15+ 

8-14+ 

12 

12 

17 

12-31 

12-30+ 
12-16+ 

NONE 
NONE 
NONE 
2-13 
NONE 

15 

1-16 
2-16 
2-16 
2-18 
2-14 

20 
19 
18 

2  0 
18 

1-23 
2-18 
2-18 
3-13 
2-16 

22 
22 
24 
24 
22 

2-13 
3-19 
3-13 
3-19 
3-19 

26 
28 
28 
27 
27 

3-13 
3-20 
3-19 
3-20 
3-26 

31 
3  1 
30 
30 
32 

11-27 
11-    1 
11-19 

27 

31 

2e 

11-19 
11-27 
11-18 
11-19 

25 
27 
28 
28 

11-18 

11-28 
11-29 

19 

23 
21 

11-18 

11-29 
12-14 

19 

14 

18 

12-30 

U-29 

NONE 

16 
14 

239 

306 

284 
303 

299 

260 
286 

245 
259 
244 
245 

253 
226 
238 

LAREDO   WB    AIRPORT 
LAVON    DAM 
LEVELLAND 
LIBERTY 
LINDALE    5    SE 

109 
102 
109 
103 
97 

4-23 

8-15 

7-14 

8-13+ 

8-14+ 

30 
13 
9 
23 
16 

2-13 
2-13 
12-30 
12-16+ 
2-13 

NONE 
2-14 
2-13 
NONE 
2-13 

15 
1* 

16 

NONE 
2-14 
3-   2 
NONE 
2-14 

15 
20 

17 

NONE 
2-17 
3-14 
2-14 
2-17 

24 
23 
23 

24 

NONE 
2-18 
3-18 
2-14 
2-19 

28 
28 
23 

28 

2-13 
3-20 
4-1* 
2-16 
2-19 

30 
32 
31 

30 
28 

12-16 
11-19 
11-    1 
11-29 
11-2  8 

32 

30 

32 
28 
30 

NONE 

11-29 

11-18 

11-29 

11-29 

22 
28 
28 
23 

NONE 

11-29 

11-27 

12-16 

11-29 

2> 
20 
23 
23 

NONE 

12-14 

11-27 

NONE 

12-14 

17 

20 

17 

NONE 

12-15 

11-28 

NONE 

NONE 

15 
16 

304 

2  6  8 

303 
270 

303 

285 
258 
305 
285 

2  84 
245 
288 
2  83 

306 
244 

201 
286 
282 

LITTLEFIELD 

LIVINGSTON 

LLANO 

LONGVIEW 

LUBBOCK 

110 

ioo 

105 
101 
106 

7-14 
8-    3 
8-13 
8-13  + 
7-14 

7 
19 
17 
16 
11 

12-31+ 

2-13 
12-15+ 
12-15+ 
12-30 

2-17 
NONE 
NONE 
2-13 
2-12 

15 

16 
15 

2-18 
2-13 
2-13 
2-13 
3-14 

17 

19 
20 
16 
20 

3-14 
2-16 
2-16 
2-18 

3-14 

22 
24 
24 
22 

20 

3-19 
2-16 
2-17 
2-18 
3-18 

26 
24 
27 
22 
25 

4-14 
3-19 
3-20 
3-20 
4-10 

32 
31 
31 
32 

31 

10-31 
11-29 
11-19 
11-20 
11-    6 

32 
25 

2  8 
31 
31 

11-    1 
11^29 
11-19 
11-29 
11-19 

28 
25 
2  8 
23 
26 

11-19 
12-15 
11-29 
11-29 
11-28 

24 
21 
23 
23 
17 

11-28 

NONE 
12-14 
12-15 
11-28 

1* 

17 
16 
17 

11-28 

NONE 

NONE 

12-15 

12-13 

14 

16 
16 

264 

305 
304 

283 

304 
305 
259 

2  50 
302 
286 
2  84 
259 

227 
2  86 
2  75 
284 
246 

200 
255 

24* 
2*5 
210 

LUBBOCK    WB    AIRPORT 
LUFKIN   CAA    AIRPORT 
LULING    1    SE 
NAOISONVILLE 
MANSFIELD    DAM 

107 
101 
103 
104 
107 

7-14 
8-12  + 
8-24 
8-13+ 
8-14 

9 

IS 
22 
19 

IB 

2-12 
2-13 
2-13 
2-13 

12-16+ 

3-13 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

15 

3-14 
2-13 
NONE 
2-13 
2-13 

20 
18 

19 
20 

3-14 
2-13 
2-14 
2-13 
2-14 

2  0 
18 
23 
19 

21 

3-18 
2-16 
2-16 
2-16 
3-19 

25 
26 
28 

26 
28 

4-14 
3-20 
3-19 
2-16 
3-21 

32 
31 
31 

26 
31 

11-    1 
11-28 
11-29 
11-29 
11-19 

31 

30 
28 
27 
27 

11-18 
11-29 
11-29 
11-29 
11-19 

27 
26 

28 
27 
27 

11-19 
12-15 
12-14 
12-14 
12-14 

22 

20 
23 
21 
18 

11-28 

12-15 

NONE 

12-15 

12-14 

16 

20 

20 
18 

11-28 

NONE 
NONE 
NONE 

NONE 

16 

260 

259 

305 

305 
304 

250 
305 
303 
304 
303 

245 
286 
286 
286 
245 

201 
253 
255 
286 

2*3 

MARATHON 
MARFA   NO   2 

10* 

7-14 

10 

12-31 

1-    6 

14 

2-13 

16 

2-18 

2  2 

3-20 

27 

4-10 

31 

10-31 

31 

11-19 

21 

11-19 

21 

12-15 

13 

12-15 

13 

34  3 

305 

2  74 

244 

20* 

MARL  IN 

MARSHALL 

MASON 

103 
103 
102 

8-13 
7-30 
8-17+ 

17 

18 

2-13 

12-15+ 

NONE 
NONE 
NONE 

2-13 
2-13 
1-    2 

17 

18 
19 

2-16 
2-18 

21 
23 

2-16 
2-19 

21 

28 

3-19 
3-26 

29 
32 

11-29 
11-29 
11-19 

26 
25 
27 

11-29 
11-29 
11-19 

26 

25 
27 

12-14 
11-29 

19 
2  2 

12-14 
12-14 

19 

16 

NONE 
NONE 
12-14 

16 

" 

304 
346 

301 

286 
283 

255 
238 

MATADOR 
MATAGORDA 
HAUR8RO 
*C   ALLEN 
MC   CAMEY 

105 
97 
100 
103 
108 

8-29+ 
8-12  + 
8-   4 
4-24+ 
6-    1 

9 

26 
22 
2  8 
14 

2-13 
12-16 

2-12 
12-16+ 
12-31 

2-17 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

16 

2-:18 
NONE 
NONE 
NONE 
2-13 

1  7 
19 

3-17 
NONE 
2-12 
NONE 
2-13 

22 
22 
19 

3-19 
2-13 
2-13 
2-13 
3-14 

27 
27 
25 
28 
27 

3-20 
2-13 
3-19 
2-13 
3-18 

32 
27 
32 
28 
31 

11-1 
11-29 
11-29 
12-16 
11-18 

31 
31 
32 

28 
27 

11-18 
12-16 
12-14 
12-16 
11-18 

25 
26 
26 
2  8 

27 

11-28 

NONE 

NONE 

NONE 

11-19 

13 
22 

11-28 

NONE 
NONE 
NONE 
12-14 

18 
16 

12-10 

NONE 

NONE 

NONE 

12-14 

16 
16 

2  96 

283 
30* 

256 
279 

2*4 
306 
304 
306 
249 

226 
289 
255 
306 
2*5 

1C    COOK 
MC    KINNEY 
MEMPHIS 

KXIA 
MIAMI 

106 

104 
107 
103 
103 

8-22  + 

8-13 

7-25+ 

8-1* 

8-28+ 

28 
14 

9 
18 

1 

12-16+ 
12-14+ 

2-13 
12-14+ 
12-14+ 

NONE 
2-13 
2-17 
NONE 
2-18 

14 
16 

15 

NONE 
2-13 
2-18 
2-13 
3-17 

14 
17 
18 

20 

NONE 
2-16 
3-14 
2-16 
3-20 

21 

24 
23 

23 

2-13 
2-16 
3-19 
2-17 
3-27 

28 
21 
27 
28 
28 

2-13 
3-20 
3-23 
3-14 
4-14 

28 

31 
32 
32 
32 

12-11 
11-19 
11-   2 
11-29 
10-22 

32 
31 
30 

26 

30 

12-16 
11-29 
11-18 
11-29 
11-    1 

28 
23 

21 
26 
24 

NONE 
11-29 
11-18 
12-14 
11-    1 

23 
21 
18 
24 

NONE 
12-14 
11-27 
12-14 

14 
16 
16 

NONE 
12-14 
11-27 
NONE 

14 

16 

304 
283 

304 
282 
3(14 

2  86 
2*9 
301 
226 

306 
286 
2** 
285 
219 

301 
2** 
22* 
260 
191 

MIDLAND   WB    AIRPORT 
MIDLAND    4    ENE 
MINERAL    WELLS    CAA    AIRPORT 
MIRANOO   CITY 

106 
105 
105 

7-13 
7-13 
7-31 

16 
16 
14 

12-30 

1-    1 
12-14 

NONE 
1-    1 
NONE 

16 

2-12 
2-16 
2-16 

17 
20 
19 

2-17 
2-17 
2-16 

24 
23 
19 

3-14 
3-18 
2-17 

27 
28 
25 

3-20 
3-30 
3-20 

32 
32 
32 

11-18 
11-18 
11-19 

32 

30 
29 

11-28 
11-19 
11-28 

25 
2  7 
26 

11-29 
11-29 
11-29 

21 

18 
2  2 

12-13 
11-29 
12-13 

2  0 
18 
18 

12-30 

NONE 

12-1* 

16 
14 

[ 

304 
286 
300 

285 
285 
286 

259 

2*6 
2  84 

2*3 
233 
244 

MISSION 

104 

8-23 

30 

2-14+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2-14 

30 

12-16 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

- 

- 

- 

- 

305 

MONTAGUE 
MOUNT    LOCKE 
MT    PLEASANT 
MULESHOE    1 
1UNDAY 

102 
95 
101 
108 
110 

8-13 
6-10 
8-14 
7-15 
6-10 

9 

8 

14 
6 
12 

2-13 
12-30 
12-16+ 
12-30 
12-14 

2-13 
2-12 
2-14 
1-   8 
2-12 

9 

14 
14 
12 
16 

2-16 

2-12 
2-14 
3-    1 
2-16 

18 
14 
14 

20 
18 

2-17 
3-14 
2-19 
3-14 
3-13 

21 
21 
23 
21 
22 

3-14 
4-    5 
3-20 
4-10 
3-18 

26 

28 
28 
28 
28 

3-19 
4-14 
3-21 
4-24 
3-20 

32 
31 

29 
32 
32 

11-18 

10-  1 

11-  7 
10-22 
11-18 

29 
31 
32 
32 
29 

11-28 
10-29 
11-29 
11-    1 
11-28 

26 
28 
21 
2  8 
25 

11-29 
11-17 
U-29 
11-18 
11-29 

21 
21 
21 
2  4 
23 

12-11 
11-2  8 
12-11 
11-28 
12-    9 

20 
18 
20 
12 

20 

12-13 
12-30 
12-14 
11-28 
12-13 

15 
8 
16 
12 
15 

303 
32  1 
303 
324 

304 

298 
289 
300 
2  72 
296 

285 
248 
283 
249 
261 

259 
207 
2  54 
205 
255 

24* 
170 
231 
181 
243 

IACOGDOCHES 

IATALIA 

IEW   BRAUNFELS 

IEW   GULF 

IIXON 

106 
102 
102 
102 
105 

8-    4 
8-   4+ 
8-23  + 
8-    4 
8-23  + 

14 
20 
20 
24 
23 

2-13 
2-13 
2-13 
12-16+ 
2-13 

2-14 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

15 

2-14 
2-13 
2-13 
NONE 
NONE 

15 
20 
20 

2-14 
2-13 
2-13 
2-13 
2-13 

15 
20 
20 
24 
23 

2-18 
2-15 
2-16 
2-14 
2-16 

28 
27 
28 
28 
28 

3-21 
3-19 
3-15 
2-16 
3-19 

31 

32 
32 
30 
31 

11-29 
11-29 
11-29 
11-29 
11-29 

25 
31 
27 
29 
30 

11-29 
i2-ll 
11-29 
12-14 
12-11 

2  5 
27 
27 
2  6 
28 

12-11 
12-14 
12-14 
12-16 
NONE 

24 
24 
23 
24 

12-15 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

20 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

: 

304 

300 
304 
304 
306 

2  6* 
299 
286 
303 
298 

253 
255 
259 
286 
255 

K.NEY 

■ZONA 

'ADUCAH 

'ALACIOS   CAA   AIRPORT 

ALESTINE 

105 
104 
110 
96 
102 

8-13 
8-18  + 
6-10 
8-26  + 
8-14 

10 
12 

14 
26 

16 

12-31+ 
12-31 
12-13 
2-13 
12-15* 

2-13 
NONE 
2-16 
NONE 
2-14 

11 
16 
16 

2-17 
1-    2 
2-17 
NONE 
2-14 

2  0 
20 

1  7 

16 

2-17 
2-16 
3-13 
NONE 
2-17  | 

20 

24 
22 

24 

3-26 
3-14 
3-18 
2-13 
2-17 

27 
28 
27 
26 
24 

4-11 

3-26 
3-18 
2-13 
3-19 

31 
32 

27 

It 

11-    1 

11-19 
11-18 
11-29 
11-29 

31 
23 
26 
32 
25 

11-18 
11-19 
11-18 
12-14 
11-29 

2  3 
23 
26 
28 
25 

11-29 

11-19 

11-28 

NONE 

12-13 

20 
23 
19 

24 

11-29 

12-14 

11-28 

NONE 

12.-14 

2  0 
17 
19 

17 

12-13 
12-15 

12-13 

NONE 

12-15 

15 
15 

14 

16 

303 
300 
30  4 

285 
346 
284 

303 

285 
276 
260 

299 

237 
2  50 
2*5 
30* 
285 

20* 
238 
2*5 
289 
255 

Bee   reference   notes   following  Station   Index. 
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Table  3— Continued 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


Last  spring  minimum  of 

First  fall  minimum  of 

Number  of  days 
between   dates 

16*  or 

20°  or 

24*  or 

28"  or 

32"  or 

32"  or 

28"  or 

24"  or      ]      20°  or 

16"  or 

S 

J 

J 

0 

-a 

i 

i 

Station 

"3 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

3 

0 

J5 

4 

• 

0 

2 

« 
s 

« 

a> 

d 

a 

0 

Q 

a 

£ 

a 

a 

« 

a 

a 

0 

a 

0 

d 

a 

« 

d 
I 

g 

a 

S 

e 

0 

0 

0 

0 

0 

S 

& 

-S 

s 

& 

m 

S- 

a 

O 
E-i 

3    (t! 

a 

0 

& 

ID 
H 

a 

I 

& 

0 
t- 

B 

E-i 

& 

5 

Q 

t- 

h 

b 

V 

00 

n 

PAMPA 

9 

>      8-27 

•    1?-12 

2-18 

1 

>    3-18 

20    3-19 

2 

i    3-19 

23    4-23 

32   10-31 

2E 

10-31 

21 

11-17   2; 

11-27    12 

11-21 

13 

26t 

254 

243 

226    191 
304    289 
259    7*3 

PANTHER    JUNCTION 

10 

>       7-14 

2 

1    12-31 

NONE 

NONE 

2-13 

2 

.    2-13 

24    2-13 

24    1 1-25 

3: 

12-14 

21 

12-3 

2 

NONE 

NONE 

3  2  1 

PARIS 

10 

8-14 

1 

!    12-15 

y   2-14 

1 

)    2-16 

20    2 

2 

1    3-15 

2  7    3-21 

31    11-2E 

32 

11-25 

24 

11-29    24    12-14 

1; 

12-14 

12 

302 

301 

2  63 

PASADENA    HOUSTON 

" 

- 

2 

i      2-15 

NONE 

NONE 

NONE 

2-15 

25    2-17 

31    11-25 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

285 

PEARSALL 

" 

" 

" 

- 

" 

" 

" 

" 

2-13 

2' 

.    2-13 

24    2-16 

30 

- 

" 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

PECOS 

111 

7-15 

1 

12-31 

1-    1 

1 

i    1-    3 

20    1-29 

2. 

3-    4 

27    3-15 

31    11-1E 

26 

11-18 

26 

11-15 

22 

12-14 

n 

12-15 

15 

34  B 

345 

2  94 

259    248 
303     '4* 

PIERCE 

10( 

8-    4 

1      ? 

>    12-16 

►    NONE 

NONE 

2-13 

2 

2-14 

26    3-19 

31    11-25 

3C 

12-14 

2' 

12-16 

2: 

NONE 

NONE 

30  6 

PLAINS 

101 

7-15 

1( 

)    12-30 

1-    7 

1. 

2-18 

20      - 

- 

4-10 

28      - 

- 

11- « 

30 

11-18 

71 

1  1-15 

2  4 

1  1-2E 

IE 

12-30 

10 

35" 

283 

22, 
2  2' 

PLAINVIEH 

10( 

6-12 

'    12-30 

►    2-18 

1 

>    3-14 

19    3-14 

1 

3-21 

2  8    4-15 

3111-    1 

26 

11-    1 

28 

11-15 

24 

11-26 

12 

11-28 

12 

28: 

259 

250 

200 
298 

POINT     COMFORT 

9" 

8-13i 

f      2( 

2-13 

NONE 

NONE 

NONE 

2-13 

26    2-16 

32   12-11 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

PORT     ARTHUR 

9" 

8-13 

? 

r  12-15< 

-    NONE 

NONE 

NONE 

2-14 

27    2-14 

27   11-29 

30 

12-14 

2  7 

NONE 

NONC 

NONE 

30. 
3  0 

288 
286 

PORT     ARTHUR    KB    AIRPORT 

9" 

8-12' 

>      2 

2-13 

NONE 

NONE 

NONE 

2-13 

25    2-16 

3; 

11-29 

30 

12-11 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

_ 

_ 

PORT     ISABEL 

9( 

8-241 

■       3 

12-3H 

■    NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

PORT    LAVACA 

ioc 

8-14 

2" 

2-13 

NONE 

NONE 

NONE 

2-13 

27    2-14 

3; 

12-11 

29 

12-16 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

_ 

306 

300 

PORT    MANSFIELD 

- 

" 

3 

12-171 

" 

" 

" 

" 

- 

- 

- 

- 

- 

12-16 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

PORT    OCONNOR 

9! 

8-201 

3C 

12-151 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2-13 

32 

12-14 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

30* 
2** 

POSSUM    KINGDOM    DAM 

10« 

8-13 

1< 

12-1  5K 

NONE 

NONE 

2-16 

22 

2-17 

21 

3-20 

3< 

11-19 

30 

11-29 

24 

11-29 

24 

12-13 

20 

NONE 

_ 

_ 

2  66 

265 

POTEET 

10! 

8-14 

2; 

12-16 

NONE 

NONE 

2-13 

2: 

2-13 

2: 

2-16 

?c 

12-11 

27 

12-11 

27 

12-16 

2  2 

NONE 

NONE 

_ 

_ 

306 

30  1 

298 

PRADE    RANCH 
PRESIDIO 

9S 

8-    4H 

1! 

1-    2 

1-    2 

1! 

1-    2 

1! 

3-15 

24 

3-20 

27 

3-26 

2  = 

11-     1 

30 

11-19 

24 

11-19 

2  4 

12-14 

16 

12-14 

16 

34  6 

346 

2*9 

244 

220 

ue 

7-141 

1" 

12-3H 

NONE 

NONE 

NONE 

2-    2 

2t 

2-28 

3 

11-19 

28 

11-19 

28 

12-15 

2  0 

12-15 

20 

NONE 

290 

26* 

OUANAH    5    SE 

105 

6-11 

1 

2-13 

2-14 

16 

2-17 

2' 

3-14 

24 

3-20 

26 

4-11 

31 

11-    1 

29 

11-18 

21 

11-18 

21 

11-28 

20 

12-13 

14 

302 

284 

249 

243 

204 

RANGER    PUMP    STATION 

10! 

7-31 

IS 

12-14 

NONE 

2-16 

V 

2-16 

n 

3-13 

27 

3-26 

30 

11-19 

31 

11-28 

26 

12-    9 

2  2 

12-13 

16 

12-13 

16 

300 

2  96 

2  60 

238 

RAYMONDVILLE 

104 

8-    4 

2E 

12-16 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2-13 

25 

12-16 

28 

12-16 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

_ 

306 

RED   BLUFF    DAM 

111 

7-14 

12 

12-30 

1-    1 

16 

1-    2 

ZC 

3-15 

24 

3-15 

24 

3-20 

32 

11-18 

26 

11-18 

2  6 

11-19 

22 

12-14 

19 

12-15 

16 

348 

346 

249 

2*8 

2*3 

REFUGIO 

102 

8-23-1 

23 

2-13 

NONE 

NONE 

2-13 

23 

2-13 

23 

3-19 

3  2 

12-11 

30 

12-16 

25 

NONE 

NONE 

NONE 

30  6 

267 

RIO   GRANDE    CITY   2    ESE 

111 

4-24 

25 

12-17+ 

NONE 

NONE 

NONE 

2-14 

28 

2-14 

28 

12-16 

2  6 

12-16 

25 

NONE 

NONE 

NONE 

305 

305 

RISING    STAR 
ROBSTOWN 
ROCK SPRINGS 

102 

8-184 

15 

12-13 

NONE 

2-15 

2C 

2-17 

2  1 

3-14 

28 

3-26 

31 

11-19 

29 

11-29 

24 

11-29 

24 

12-13 

15 

12-13 

15 

_ 

301 

285 

260 

238 

105 

8-23 

27 

2-13 

NONE 

NONE 

NONE 

2-13 

27 

2-13 

2  7 

12-11 

3  2 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

_ 

301 

■" 

— 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

11-28 

32 

11-29 

25 

12-13 

23 

12-14 

17 

NONE 

ROSCOE 

107 

6-10 

13 

12-314 

NONE 

2-16 

If 

3-13 

24 

3-19 

28 

3-20 

31 

11-18 

2  9 

11-19 

2  8 

11-28 

24 

11-29 

20 

12-13 

14 

- 

286 

2  60 

245 

2*3 

ROSENBERG 

RUSH 

SALT     FLAT     10    ENE 

101 

8-    2 

?4 

12-16 

NONE 

NONE 

NONE 

2-13 

2  6 

2-16 

30 

11-29 

28 

11-29 

28 

12-16 

24 

NONE 

NONE 

2  89 

286 

10? 

8-    3 

15 

2-13 

2-13 

15 

2-14 

IS 

2-16 

24 

2-18 

25 

2-19 

31 

11-29 

26 

11-29 

26 

" 

- 

- 

" 

NONE 

- 

- 

- 

284 

283 

SAN   ANGELO    DAM 

105 

6-11 

1? 

12-31 

NONE 

NONE 

2-17 

23 

3-14 

2  8 

3-20 

32 

11-19 

25 

11-19 

2  5 

11-29 

19 

11-29 

19 

12-14 

16 

286 

2  50 

244 

SAN    ANGELO    WB    AIRPORT 

104 

6-10 

14 

12-15 

NONE 

NONE 

2-16 

2  2 

3-14 

2  8 

3-20 

32 

11-19 

26 

11-19 

26 

11-28 

23 

11-29 

19 

12-14 

15 

- 

- 

2  86 

250 

244 

SAN    ANTONIO    WB    AIRPORT 

100 

8-    3  + 

?? 

2-16 

NONE 

NONE 

2-13 

22 

2-13 

2  2 

2-16 

30 

11-29 

32 

12-1* 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

304 

286 

SAN    BENITO 

102 

8-19 

32 

12-16 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

12-16 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

SAN    MARCOS 
SANDERSON     1    NX 

101 

8-18 

19 

2-13 

NONE 

2-13 

19 

2-14 

2  2 

2-16 

27 

3-15 

30 

11-29 

27 

11-29 

27 

12-1* 

2  4 

NONE 

NONE 

- 

- 

303 

2  86 

259 

SEALY 

103 

8-12* 

23 

2-13 

NONE 

NONE 

2-13 

23 

2-13 

23 

2-16 

29 

11-29 

29 

12-14 

24 

12-14 

24 

NONE 

NONE 

- 

- 

304 

304 

286 

SEGUIN 

SEMINOLE 

SEYMOUR 

SHERMAN 

SINTON 

103 

8-23+ 

22 

2-13 

NONE 

NONE 

2-13 

22 

2-16 

20 

3-19 

32 

11-29 

30 

12-1* 

25 

NONE 

NONE 

NONE 

301 

255 

113 

7-13 

12 

12-31+ 

2-12 

15 

2-17 

19 

3-13 

21 

3-18 

27 

3-20 

31 

11-    6 

32 

11-19 

26 

11-28 

2  0 

11-28 

20 

12-30 

12 

321 

284 

260 

246 

231 

108 

8-16 

9 

12-14 

- 

- 

- 

- 

3-14 

22 

3-21 

27 

4-12 

32 

11-     1 

32 

11-18 

26 

11-29 

21 

12-    9 

19 

12-13 

1* 

_ 

_ 

260 

2  42 

203 

10* 

105 

8-.14 
8-22  + 

13 
25 

12-15+ 
2-13 

2-13 
NONE 

14 

2-14 
NONE 

19 

2-17 
NONE 

2  3 

2-18 
2-13 

2  6 

25 

3-14 
2-13 

30 

2b 

11-28 
12-11 

31 
32 

11-29 
12-16 

26 
27 

12-11 
NONE 

24 

12-14 
NONE 

13 

12-14 

NONE 

13 

304 

303 

297 

28* 

306 

259 

301 

SMJTHVILLE 
SNYDER 
SOMORA 
SPEARMAN 
SPUR     1     MNH 

104 

8-13 

21 

2-13 

NONE 

NONE 

2-14 

24 

2-17 

2  8 

3-19 

32 

11-29 

28 

11-29 

28 

12-14 

23 

NONE 

NONE 

30  3 

2  65 

255 

111 

8-    1 

13 

12-31+ 

NONE 

2-16 

17 

3-14 

2  4 

3-19 

27 

3-26 

32 

11-   2 

32 

11-18 

2  8 

11-19 

23 

1  1-29 

15 

11-29 

15 

_ 

286 

2  50 

244 

221 

10A 
109 

" 

15 

12-14 

NONE 

NONE 

2-15 

2  4 

3-14 

28 

3-19 

3  0 

11-19 

26 

11-19 

2  6 

11-29 

24 

12-14 

15 

12-14 

15 

_ 

287 

250 

245 

6-15 

4 

12-1  3 

3-    2 

1  1, 

3-18 

l  9 

3-19 

22 

4-     7 

20 

4-24 

30 

10-28 

-'2 

11-    1 

2  6 

11-18 

18 

11-18 

18 

11-26 

16 

269 

245 

2  44 

208 

187 

6-10 

1? 

12-15+ 

2-16 

15 

3-13 

20 

3-14 

23 

3-20 

27 

4-10 

32 

11-    1 

31 

11-   2 

2  8 

11-19 

23 

11-29 

16 

11-29 

16 

2  86, 

261 

250 

22  7 

205 

SPURGER    DAM   B 

STEPMENV1LLE     3    NE 

1     '090 
SUGAR    LAND 
SULPHUR    SPRING'. 

100 
106 
102 

8-13* 

8-13 

8-29* 

18 
?0 

2-13 
12-14+ 
11-28 

NONE 
NONE 
3-13 

l  ) 

2-13 
2-15 
3-18 

Hi 
20 

i  i 

2-14 
2-17 
3-19 

24 
24 

/'. 

2-14 
2-16 
4-    8 

24 
2  8 
27 

2-18 
3-19 
4-25 

32 

3  1 
11 

11-29 
11-28 
10-22 

29 
2  4 
2  9 

11-30 
11-28 
10-23 

20 

2  4 
27 

12-15 
11-28 
11-    1 

24 
24 

2  1 

NONE 

12-13 

11-18 

20 
6 

NONE 
NONE 
11-18 

6 

250 

301 
2*5 

304 
3  84 
22  1 

2  89 
2  83 
191 

284 
254 
180 

1  00 
100 

8-    4 
8-14* 

26 
14 

2-13 
12-16+ 

NONE 
2-14 

15 

NONE 
2-14 

l  '■ 

NONE 
2-17 

72 

2-14 
2-19 

28 

25 

2-16 
3-21 

30 

2  7 

1  1-29 
11-19 

29 

10 

12-15 
11-29 

2  8 

22 

NONE 
11-29 

2  2 

NONE 
12-J4 

15 

NONE 
12-14 

16 

30) 

303 

285 

1114 

28  1 

286 
2*3 

T AMOK A 
TAPPXfr    1    f 
IAYLOP 

TMPLr 

■  TANA     DAM 

106 
103 

105 

7-14* 
8-    3 

15 

12-16 

NONE 

- 

2-13 

20 

2-14 

21 

3-15 

2  8 

3-26 

3  1 

11-    6 
11-    1 

32 

u 

11-19 

26 

11-28 

I  9 

11-28 
12-14 

19 
20 

12-13 
12-16 

16 
15 

Z 

30* 

Z 

Z 

220 

8-  18  + 

19 

12-15 

NONE 

2-13 

20 

2-16 

77 

2-17 

20 

3-19 

12 

11-29 

2  6 

11-29 

2  6 

12-14 

20 

12-1* 

20 

NONE 

_ 

30* 

toi 

209 

255 

103 

8-    3 

18 

12-14 

NONE 

NONE 

2-16 

7'. 

2-17 

25 

2-17 

2  6 

1  1-29 

20 

11-29 

25 

12-14 

18 

12-1* 

18 

NONE 

_ 

301 

2  89 

285 

101 

6-  14 

16 

12-16* 

2-13 

16 

2-13 

1  6 

2-19 

21 

2-19 

21 

2-20 

30 

11-20 

3  2 

11-29 

26 

12-11 

21 

12-15 

16 

12-15 

16. 

105 

305 

2  9  5 

.8  1 

273 

TMOMP       •.             .     . 
THAOCKMOPTQN 

102 
103 

lot 

10* 

9  8 

8-    4 

8-16* 

8-24 

?3 

12-16+ 

NONE 

NONE 

NONr 

2-13 

2H 

2-17 

32 

12-14 

31 

12-16 

25 

NONE 

NONE 

NONE 

_ 

_ 

_ 

306 

300 

TULIA 

•    4    NE 

1  1 
?3 

12-14 
12-16 

2-13 

i  9 

2-17 

20 

2-18 

2* 

3-14 

27 

3-26 

7'1 

1  1-18 
12-11 

7-1 

27 

11-28 
12-11 

26 

2  1 

11-29 
12-16 

2  4 

23 

12-    9 

NONE 

2  0 

12-13 

NONE 

16 

303 

295 

2  84 

259 

237 

7-13 
8-14. 

9 

12-30+ 

3-13 

16 

3-14 

19 

•3-18 

24 

3-20 

28 

4-14- 

31 

11-    1 

20 

11-    1 

20 

11-26 

2  0 

11-26 

20 

11-28 

9 

200 

257 

253 

2  26 

201 

12-13+ 

2-13 

i '. 

2-13 

i  i. 

2-18 

2  4 

3-20 

7  1 

3-20 

27 

11-19 

29 

11-29 

22 

11-29 

77 

12-1* 

17 

12-15 

14 

305 

304 

2  8., 

25* 

2»» 

UVALDf 
.»«    f*0«N 

MM 

10* 
107 
103 
111 
101 

8-    4» 
7-14* 

i    i* 

6-11 
6-?2< 

21 

14 

6 

9 

?4 

12-16 
12-31 
1  1-28 
2-13 
2-13 

NONE 

NONF 

NONE 
1-    1 

711 

2-1  J 
1-21 

24 

2'. 

2-16 

3-12 

28 

2  / 

3-14 
3-14 

32 

10 

1  1-29 
1  1-18 

to 
29 

12-11 
11-19 

!6 
22 

12-14 
11-19 

2* 

22 

NONE 
12-15 

1  1 

NONE 
12-31 

14 

" 

364 

|04 
102 

290 

."■2 

260 
249 

.1     AlPPOftT 

1     1  * 
NONF 

i  '■ 

3- IB 

2-17 

NONE 

20 
20 

3-18 
2-17 
2-13 

20 
20 
24 

3-20 
2-13 

26 
24 

4-25 
2-16 

1  1 
12 

10-23 
12-1* 

12 

2  11 

10-31 
11-18 
NONE 

i  H 

20 

11-  1 

12-  9 

NONf 

22 
19 

1  1-26 
12-     9 
NONF 

1  1 
19 

11-28 
NONE 

1, 

269 

253 
295 

220 

>9J 

2  25 

181 
301 

•  »         #r    aippopt 

104 
102 
10? 

10* 

10* 

•  -I) 
0-   2 
P    /* 
t-IS» 
0-19+ 

19 
18 
21 
13 
14 

12     1  '.  • 
12-14 

NONE 

2-13 

20 

2  1 

2-16 

2  1 

3-19 

10 

11-26 

29 

11-29 

24 

11-29 

2  4 

12-1* 

20 

NONE 

304 

200 

211 

254 

PAPS 

NONE 
NONE 
2-1  ) 

2-13 

in 

II 

2-16 

2  1 

3-21 

12 

1  1-29 

2<i 

11-29 

24 

1  1-29 

24 

12-15 

19 

NONE 

_ 

305 

>  09 

200 

253 

MM 

2-  14 

2  1 

2-1  7 

7: 

J- 19 

1  1 

1  1-29 

71, 

11-29 

26 

12-1* 

21 

NONE 

NONE 

_ 

1111 

2  85 

255 

l  '< 
19 

2     1 I. 

20 

i  ■, 

2-  1 6 

2-17 

20 

21 

2-18 
3-18 

20 

28 

3-21 

3-20 

32 

1  1-19 
1  1-19 

2 'J 

29 

11-29 
11-29 

2(1 
2) 

11-29 
11-29 

23 

11-29 
12-13 

20 
19 

12-15 
12-14 

19 

14 

I.)', 
1114 

286 
300 

■IK, 
■119 

■114 
■66 

2*3 

244 

• 
•"II"' 

.        MPPOPT 

101 

101 

I0> 

•  -??• 

»    /  i. 

21 

16 
10 

12-14 
12-14+ 

MOM 

2-13 

2    l  1 

2-14 

M. 

10 

MM 

2-17 

MM 

i  i 
20 

NONr 
2-17 

i    14 

2-  1  1 

NONI 

7      111 

2a 

2-13 
3-20 

31 
12 

12-16 
1  1-19 

28 
32 

12-16 
11-29 

28 

24 

NONE 
11-29 

14 

NONE 
12-14 

20 

NONr 
NONr 

" 

303 

■85 

>  04 

306 
244 

.            |«    «••!-. 

101 

0-    4 

25 

2-13 

12       '.  . 

24 

J  -  14 

24 

4-11 

12 

1  1-18 

29 

11-28 

20 

12-    9 

20 

12-    9 

20 

12-13 

1  1 

30  3 

293 

I  In 

159 

221 

- 

lot 

I  3 

1 1 

1 1 

7      1    1 

29 

2       16. 

1  1 

1  1-29 

tl 

12-16 

211 

NONr 

NONC 

NONr 

- 

- 

- 

306 

286 

1  1 

2      1    / 

1 11 

3-20 

12 

1  1-19 

30 

11-29 

21 

11-29 

2  1 

12-14 

1  1 

12-14 

1  1 

303 

inn 

■II', 

?85 

744 

ttm  am  i  »<~*' 

III 

B 

«     /  ■■ 

i-10 

r-ii 

14 
11 
24 
II 

12-11 

MM 

MM 

i      2 
mini 

10 

1   1 1 
MM 

7  i 

7      1    1 
7      1    1 

28 

3-14 

2      16. 

7'/ 
12 

1  1-18 

1211 

11-18 
12-1* 

7  1 

28 

11-19 
12    16 

24 

22 

1  1-29 
NI1NI 

ig 

12-15 

NONI 

14 

- 

331 

IT) 

)04 

7*9 
P98 

NONI 

/- 1  i 

,". 

7      1    1 

2*    2-16 

12 

1   1      /•) 

12 

12-1* 

2  5 

NONI 

NONI 

NONI 

10* 

114 

1-16 

i  ■/ 

— L 

."■ 

2-28 

2*     3-1* 

17 

10-31 

12 

11-17 

20 

1  1  -  1 11 

20 

11-18 

■n 

12-15     16 

" 

306    263 

1.,' 

Ml 

TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT 


TEXAS 
1958 


Angleton  4  NE 


Austin  WB  Airport 


Balmorhea  Exp  Pan 


Beaumont  Exp  Farm 


Beeville  5  NE 


Belton  Dam 


Benbrook  Dam 


Buchanan  Dam 


College  Station  7  SW 


Denison  Dam 


Denton  Exp  Station 


Port  Stockton 


Grapevine  Dam 


Hords  Creek  Dam 


Iowa  Park  Exp  Station 


Lake  Colorado  City 


Lake  Kickapoo 


Laredo  WB  Airport 


Lindale  S  SE 


Mansfield  Dam 


Point  Comfort 


Bed   Bluff   Dam 


San  Angelo  Dam 


Spurger  Dam  B 


Stephenville   3   NE 


Texarkana  Dam 


(A) 


(A) 


EVAP 

DEP 

WIND 

EVAP 

DEP 

WIND 

EVAP 

DEP 

WIND 

EVAP 

DEP 

WIND 

EVAP 

DEP 

WIND 

EVAP 

DEP 

WIND 

EVAP 

DEP 

WIND 

EVAP 

DEP 

WIND 

EVAP 

DEP 

WIND 

EVAP 

DEP 

WIND 


(A)|   EVAP 
DEP 
WIND 

EVAP 

DEP 

WIND 


fF) 


(C) 


EVAP 

DEP 

WIND 

EVAP 

DEP 

WIND 

EVAP 

DEP 

WIND 

EVAP 

DEP 

WIND 

EVAP 

DEP 

WIND 

MAX 

KIN 

EVAP 

DEP 

WIND 

EVAP 

DEP 

WIND 

EVAP 

DEP 

WIND 

EVAP 

DEP 

WIND 

EVAP 

DEP 

WIND 

EVAP 

DEP 

WIND 

MAX 

MIN 

EVAP 

DEP 

WIND 

EVAP 

DEP 

WIND 

EVAP 

DEP 

WIND 

EVAP 

DEP 

WIND 

EVAP 

DEP 

WIND 

EVAP 

DEP 

WIND 


3.26B 
•1.66 
2967 

3.15B 
■0.81 
2351B 


2.59B 

2997 

3.59B 

1.07 

3224 

2.95B 

2049 

2.75 

2990 

2.64B 

2365 


2.22B 
+0.52 
2390 

2.69B 

0.06 

1298 

3.72B 
+0.21 
2685 

2.76B 

2552 

3.10 

3351 

1.77B 

872 

2.70 

2380 
54.3 
33.2 


4.14 
2700 
2.78B 
3222 


2.39B 

1163 

3.73B 

4429B 

59.9 

43.1 

3.48B 

0.29 

2988 

2.95 

3631 

3.05B 
+0.85 
3213 

2.55B 

1893 

2.67 

2125 

1.68B 

1715 


3.31B 
■1.45 
2684 

3.56B 
+0.45 
2554 


2.57B 

2945 

3.17B 

0.58 

3302 

3.00B 

2118 

2.99 

3146 

2.71 

2142 


3.05B 
+0.04 
2321 

2.04B 

0.22 

2916 

2.78B 

0.68 

1489 

3.88 
1.06 
2474 


2.57B 

1274 

3.17 

2801 
55.1 
37.3 


2.45B 

1419 

3.70B 

4451 
62.9 
45.5 

4.41B 

0.53 

3038 

3.31B 

3869 

3.04 

+0.24 

3946 

2.98B 

1915 

3.68B 

2980B 

2.21 

2149 


4.38B 

6.09 

2610 

2950 

3.64 

4.09 

3747 

3518 

3.67 

+0.81 

1959 


-0.83 
2837 


3.60B 

2875 

3.75B 
-0.81 
3360 

4.19 

2460 

3.83 

3341 

3.95 
■  1.83 
2561 


3.48B 
-1.82 
3021 

2.44B 
-1.16 
2836 

4.11 

-1.96 

1400 

4.96 

2118 

4.08B 

3223 

3.61B 

3577B 

2.42B 

986 

3.59 

2554 
58.5 
38.3 


Apr. 


3.90B 

1466 

4.87B 

3931 
71.4 
50.4 

6.07B 
-2.53 
3442 

3.88B 

3630 

3.37 
-1.34 
4035 

4.37 

1935 

3.82B 

3710 

2.70B 

2119 


4.21 

+0.64 
2073 

5.90 

-0.08 

2364 


3.77B 

2915 

4.16B 
-0.80 
2986 

5.36B 

1639 

6.27 

3436 


5.46B 
-1.69 
3194 

2.94B 
-1.56 
2708 

5.67B 
-1.82 
1270 

9.37 
-1.67 
2887 


5.47 

1444 

7.79 

3133 
74.7 
47.5 


May 


6.63B 
+2.13 
1675 

7.79B 
+0.72 
1631 


4.85B 

2405B 

4.99 

+1.31 

2403 

7.28B 

905 

8.39B 

2512 


7.43B 
-0.34 
1597 

4.72 

-0.47 

1598 

7.68B 
+0.58 
898 

9.70B 
-3.02 
2124B 

7.92B 

1802 

9.75B 


6.83 

B21 

8.56B 

2134 
85.1 
59.8 


8.86 

10.72B 

3080 

2825 

6.40B 

8.35B 

3463 

2289 

4.88B 

7.18B 

1148 

862 

7.16 

8.59B 

3503 

3237 

83.1 

87.5 

62.0 

67.7 

11.54 

12.09 

+0.47 

-1.35 

4434 

2367 

8.15 

10.54B 

3582 

2474 

7.44 

9.83 

+0.96 

+2.26 

5181 

3989 

5.57 

6.77B 

1838 

1232 

5.33 

6.18 

3830 

2367 

3.92B 

4.38B 

1985 

1175 

6.83 

+  1.88 

1700 

9.69B 
+1.50 
2028 


5.65B 
2185 

7.84 

+1.11 
2736 

9.83 

1721 

11.91 
3603 


10.57B 

+1.07 

1813 


+0.57 
2511 

9.97B 
+0.14 
1278 


11.55 

2777 

12.94B 

9.86 

1285 

12.32 

2654 
92.4 
67.3 


13.09 
3807 

10.48 
3282 


July 


9.73B 
+0.40 
1352 


3451 
92.9 
76.4 

14.80 

+0.36 

2605 

15.68 

3642 

12.99 

+4.52 

4986 

8.07 

1269 

10.32 

3294 

5.94B 

1481 


6.84 

+  2.04 

1826 

9.96B 
+0.86 
1945 


5.69 

2017 

10.35 

+3.14 

3571 

12.51 
2496 

14.02 
4144 


11.33B 
+1.22 
2664B 

7.41B 
+0.06 
2526 

11.56 

+0.84 

1702 

15.46 

+2.55 
3209 

13.30 
3099 

15.36B 
4229 

10.32 
1296 

15.91 

2891 
94.5 
68.8 


17.27 
4828 

12.63B 
3550 


10.92 

1673 

12.39 

4068 
95.3 
76.8 

14. 2  IB 

+0.85 

2540 

17.17B 

4246 

15.12 

+7.13 

5311 

9.78B 

1588 

11.66 

3604 

5.72B 

1670 


Aug. 


6.28 
+  1.28 
1326 

8.96 
•  0.12 
1160 


6.19B 

1995B 

8.94 

+1.81 

3101 

11.37 
1714 

12.35 
2945 


10.32 

+0.03 

1599 

7.09 

-0.38 

1652 

12.07B 

+1.55 

1426 

13.66 

+2.16 

2032 

11.75 
2380 

13.32 

2519 

9.76 

907 

12.29B 

1686 
94.9 
68.5 


15.43B 
3618 

10.92 
2618 


9.91 

-0.05 

857 


3649 
97.0 
77.7 

11.51 

-1.28 

1811 

13.51 

2662 

11.81 

+3.79 

2376 

8.09 

1216 

11.21 

2222 

5.72B 

1102 


Sept. 


4.63 
+0.93 
1307 

6.06B 
-0.62 
1622 


4.12B 

2192B 

5.04B 
-0.25 
2159 

5.94B 

1371 

7.69 

2935 


6.15B 
-1.35 
1917 

4.76 
-0.41 
2124 

6.08B 
-1.55 
1303 

7.94B 
-1.32 
2262 

8.01B 

2459 

7.04B 

2638B 

6.80B 

1203 

6.99 

2006 
86.0 
65.4 


7.62 
2528 
7.83B 
2898 


5.86B 
-1.42 
1027 


2699 
90.6 
76.0 


7.33B 

2688 

7.82 
+1.81 
3537 

4.68B 

864B 

6.65 

2768 

4.27B 

1167 


4.71 

+1.48 
1230 

4.72B 
-0.48 
2490 


3.97 

2136 

4.17B 
-0.22 
2386 

3.84 

1209 

4.93 

2487 


4.82B 
-0.34 
2511 

3.61 

+0.06 

2146 

3.04B 
-2.81 
1105 


4.86 
1952 


4.41 

880 

4.48 

1647 
71.8 
53.1 

5.02 

2108B 

4.38B 

2271 

4.70 

2638 


3.23B 

619 

4.68B 

2734 
81.6 
65.9 

4.47B 
+1.86 
1932 

4.61B 

1861 

5.59 

+1.71 

2660 

4.25B 

963 

4.85 

2311 

2.52B 

1063 


2.97 

+0.76 

1113 

3.27 

+0.07 

1770 


3.13B 

2249B 

3.03B 
-0.27 
1971 

3.33 

1436 

4.47 

3192 


4.21B 
+0.46 
3288 

3.34B 
+0.69 
2527 

2.88B 

-0.76 

862 

4.32B 
-0.31 
1382 

4.34 

2635 

4.67 


3.46 
1232 
4.13B 
1774B 

4.08B 

2880 

3.90 

1833 

4.37B 

3050 


2.74 

699 

3.22 

2679 
77.2 
59.8 

3.91 
-0.72 
2289 


4.78 

+1.47 

3529 

2.68B 

1234 

3.92 

2662 

2.20 

1474 


.95B 
+0.57 
2714 


2.99B 
+0.48 
2696 

2.50B 

1657 

2.91B 

3244 


2.09B 
-0.33 
3194 

2.25B 
+0.61 
2945 

2.30 

-0.32 

1230 

3.51B 
-0.26 
1434 

2.99B 

2874 

3.56B 


2.10B 
1186 
3.62B 
2230B 


3.17B 
1970 


2.20B 

702 

2.79B 

3155 
66.3 
47.8 

3.28 

-0.04 

2118 

4.10B 

2579B 

3.62 

+1.61 

3990 

2.10B 

1335 

3.74B 

2598B 

1.33 

1350 


57.42 

+17.46 

20966 

70.15 

+  2.85 

25466 


62.02 

+  4.53 

33895 

72.10 

20775 

82.51 

37975 


50.05 

-  1.69 
28879 

70.83 

-  8.01 
15261 


81.18 
32007 


65.77 
13386 
85.55 
27890 


99.05 
35020 


65.39 

12987 

80.17 

41986 
80.5 
62.4 


88.46 

+25.01 

46753 

61.89 

17282 

74.03 

34471 

42.59 

18450 


TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT 


Table  4       CONTINUED 

TEXAS 
1958 

Station 

Jan. 

Feb. 

Mar. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

Annual 

Thompsons   3  WSW 

ETAP 

DEP 

WIND 

3.23B 
2337 

3.75B 
2594 

4.86B 
2278 

5.82 
1936 

7.90B 
1312B 

9.16B 
1769B 

8.20B 
1757 

8.84B 
1600 

5.22B 
1584B 

3.58B 

3.00 
1675 

2.17 
1923 

64.73 

Weslaco   2  E 

EVAP 

DEP 

WIND 

3.60B 
1671 

4.14 
1790 

4.99 
2398 

8.52 
2894 

8.81 
1889 

9.91B 
2039 

10.688 
2442 

12.29 
2427 

6.81 
1673 

3.59B 
1694 

3.71 
1531 

2.69 
1542 

79.74 

23990 

Whitney  Dam 

EVAP 

DEP 

WIND 

2.80 
2076 

2.80 
2411 

4.16 
2480 

6.10 
2404 

8.19 

10.62B 

13.85 

11.86 
2200 

6.35 
1865 

4.47 
1913 

4.00 
2119 

2.49B 
2161 

77.69 

William  Harris   Resvr                                      (A) 

EVAP 

DEP 

WIND 

2.29B 
202S 

2.53 
2124 

3.76 
2190 

4.39 
2101 

5.86 
1530 

7.44 
1619 

7.36 
1540 

6.53B 
1204B 

4.47B 
1435 

4.00 
1150 

2.71B 

1414B 

2.41B 
1333B 

53.75 
19665 

Winter   Haven  Exp  Station 

EVAP 

3.38 

3.40 

4.58 

6.52 

8.59 

10.67B 

13.59 

13.35 

7.01 

3.53 

2.83 

2.42 

79.87 

DEP 
WIND 

1096 

1375 

1379 

1530 

1347 

1714 

2074 

1322 

1553 

1026 

943 

1058 

16417 

Tsleta 

EVAP 

DEP 

WIND 

3.24 

+0.12 

1379 

4.99 

+0.37 

2232 

5.87B 
-2.58 
2343 

12.65 

+  1.56 

3198 

13.96 

+0.56 

1840 

15.10 

+1.40 

1805 

14.55 

+2.12 

1718 

12.40 

+  1.76 

1277 

8.59B 
+0.06 
1541 

5.30 

-0.89 
1608 

3.53 

-0.33 

1191 

3.73B 
+0.74 
1168 

103.91 

+   4.89 

21300 

CA)    EVAPORATION    MEASURED    IN   A    SUNKEN    PAN   OF    24- INCH   DIAMETER 

INCH    TBICI)    EVAPORATION    PAN. 

MAX   AND    MIX    IN    TABLE    4    REFER    TO   AVERAGE    MAXIMUM   AND   AVERAGE    MINIMUM   TEMPERATURE    OF   WATER    IN    PAN. 


(C)    EVAPORATION   MEASURED   IN  A   SCREENED,    SUNKEN   PAN  OF   48- INCH  DIAMETER.       (F)    ALUMINUM    (ONE-FOURTH 


NEW  NAME 

Anahuac  7  E 

Bon  Wier  2  E 

Burlington  3  WSW 

Byrds  1  NNE 

Canadian  1  ENE 

Chlllicothe  2  NE 

Conlen 

Dawson  5  N 

Doole  2  N 

Dundee  6  NNW 

Eldorado  11  NW 

Eldorado  19  SW 

Evant  8  ENE 

Fort  McKavett  14  NW 

Fort  Stockton  2  NE 

Fort  Worth  Vickery  Blvd. 

Gail 

Gilmer 

Hallettsville  1  N 

Houston-Hidden  Valley 

Larnesa  1  SSE 

Loop  2  NW 

Marfa 

Moscow  1  SE 

Novice  1  E 

Nugent  4  NW 

Red  Springs  2  ESE 

Reklaw  3  NE 

Round  Mountain  4  WNW 

Sandy  2  S 

Segovia 

Terlingua 

Trent  2  ENE 

Truby  1  SE 

Truscott  1  NW 

Truscott  1  SE 

Wheelock  2  SSE 

Winters  11  N 

Woodson  4  NNE 


CHANGES  IN  STATION  NAMES 

FORMER  NAME 

Anahuac  6  E 

Bon  Wier 

Burlington 

Byrds 

Canadian 

Chlllicothe 

Conlen  3  N 

Dawson 

Doole 

Dundee  5  NW 

De  Long  Ranch 

Eldorado  16  SW 

Evant 

Jones  M.W.  Ranch 

Fort  Stockton 

Fort  Worth  Leonard  Bldg. 

Gail  5  ENE 

Gilmer  2  S 

Hallettsville 

Houston  Ind  Heights 

Larnesa 

Loop 

Marfa  10  SE 

Moscow 

Novice 

Nugent 

Red  Springs 

Glenf awn 

Haynes  Ranch 

Sandy 

Dunk  Ranch 

Terlingua  8  N 

Trent 


TEXAS 
1958 


Truby 
Truscott 
Truscott  1 
Wheelock  3 
Winters 
Woodson  4  1 


NW 
SSE 


DATE 

November 

May 

October 

September 

June 

October 

January 

March 

October 

December 

December 

July 

December 

December 

December 

November 

July 

September 

December 

April 

August 

December 

May 

February 

December 

September 

February 

September 

December 

October 

October 

May 

September 

September 

June 

November 

February 

October 

September 


Agua  Nueva 

Alpine 

Anahuac  7  E 

Anderson 

Bon  Wier  2  E 

Canadian  1  ENE 

Chisos  Basin 

Conlen 

Cypress  1  SW 

Dallas  WB  Airport 

Dawson  5  N 

Deweyville 

Doss 

Eldorado  19  SW 

Electra 

Freer 

Gail 

Gilmer 

Hebbronville 

Hillsboro 

Houston-Hidden  Valley 

Eountze 

Langtry 

Loop  2  NW 

Marfa 

Marfa-Ryan 

Mineral  Wells 

Mirando  City 

Morton 

Moscow  1  SE 

Palestine 

Pearsall 

Pearsall 

Perryton 

Reklaw  3  NE 

Robert  Lee 

Rocksprings 

Sanderson  1  NW 

Sandy  2  S 

Sheffield 

Stratford 

Terlingua 

Truscott  1  NW 

Truscott  1  SE 

Tulia 

Vega 

Vernon 

Wayside 
Wellington 
Wheelock  2  SSE 
Woodson  4  NNE 


RELOCATION  AND  CHANGES  OF  EQUIPMENT 

Temperature  equipment  installed 

Equipment  moved  1  mile  NW 

Equipment  moved  1.1  miles  SE 

Rain  gage  moved  3/8  mile  NW 

Rain  gage  moved  1.6  miles  E 

Equipment  moved  0.8  mile  ENE 

Equipment  moved  150  feet  NW 

Rain  gage  moved  2.6  miles  S 

Rain  gage  moved  900  feet  S 

Thermometers  moved  to  roof  exposure 

Recording  rain  gage  moved  5  miles  N 

Rain  gage  moved  0.4  mile  N 

Rain  gage  moved  125  feet  N 

Rain  gage  moved  3  miles  WSW 

Equipment  moved  125  feet  E 

Rain  gage  moved  50  feet  NE 

Rain  gage  moved  4.9  miles  WSW 

Equipment  moved  1.7  miles  N 

Temperature  equipment  installed 

Equipment  moved  1  mile  N 

Rain  gage  moved  2.8  miles  N 

Recording  rain  gage  moved  0.2  mile  K 

Recording  rain  gage  moved  0.2  mile  NW 

Rain  gage  moved  0.8  mile  W 

Recording  rain  gage  moved  10.4  miles  NW 

Recording  rain  gage  moved  5.2  miles  NNW 

Recording  rain  gage  moved  300  feet  E 

Temperature  equipment  installed 

Rain  gage  moved  1/2  mile  S 

Rain  gage  moved  0.9  mile  SE 

Equipment  moved  3.5  miles  NNE 

Temperature  equipment  installed 

Equipment  moved  1/3  mile  S 

Rain  gage  moved  0.2  mile  WSW 

Rain  gage  moved  7  miles  W  from  Glenf awn 

Rain  gage  moved  0.4  mile  E 

Equipment  moved  1/5  mile  NW 

Temperature  equipment  and  standard  rain 

gage  removed 

Rain  gage  moved  2.2  miles  SE 

Recording  rain  gage  moved  400  feet  S 

Equipment  moved  0.2  mile  SW 

Recording  rain  gage  moved  8  miles  S 

Recording  rain  gage  moved  0.9  mile  NW 

Recording  rain  gage  moved  1.8  miles  SE 

Equipment  moved  30  feet  WSW 

Equipment  moved  350  feet  E 

Equipment  moved  30  feet  E  and  thermometers 

moved  to  roof  exposure 

Recording  rain  gage  moved  150  feet  NW 

Rain  gage  moved  0.6  mile  NW 

Recording  rain  gage  moved  0.2  mile  NNW 

Recording  rain  gage  moved  1.3  mile  WNW 


February  13 
November  10 
November  17 
July  11 
May  28 
June  25 
May  8 
January  1 
April  15 
April  29 
March  17 
March  12 
October  8 
July  1 
October  23 
January  30 
July  23 
September  3 
February  14 
June  19 
April  16 
January  30 
May  10 
December  1 
May  5 

October  15 
October  24 
February  14 
June  30 
February  6 
October  16 
January  1 
May  8 
August  2 
September  19 
February  15 
July  23 

May  9 
October  7 
April  29 
February  5 
May  7 
June  20 
November  22 
June  28 
February  14 

January  2 
June  27 
February  1 
February  12 
September  11 


TOTAL  PRECIPITATION 
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Isolines    are   drawn   through   points   of   approximately   equal   values.      Hourly   precipitation   data   from  recorder 
substations   will   be   available    in   the   publication   "Hourly   Precipitation  Data". 
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29    19 

31  08 
35     >9 

32  39 


11    20 
11    II 

11     4t 


)     21 

1*    10 
29   45 

16    OT 

I    00 
10    44 


15    59 

59 


98  05 

103  40 

95  09 

97  13 

95  1 


95  2 

96  33 
99  54 


101  26 
101  29 
101  2 


102  57 
101  24 
101  26 


97  31 
100  24 
99  20 


98  53 

96  2  3 
100  54 


102  15 
97  24 
96  59 


98  2  7 

99  11 

97  1* 

98  14 

94  71 

99  4  1 
94  19 


94  54 


Years  of 
record 


Opened 
oi  closed 
during  yi 


at 


Refer 
to 

tables 


1  2  3  4C 
C 

1  2  3  4C 


1  2  3 

1  2  3 

1  2  3 


/ 


Station 


CHILDRESS  CAA  AIRPORT 
CHILLICOTHE  2  NE 
CMISOS  BASIN 

CHRISTOVAL 
CIBOLO  CREEK 

CLARENDON 
CLARKSVlLLE  2  E 
CLARKSVILLE  2  W 

CLASSENS  RANCH 
CLAUDE 

CLEBURNE 
CLEVELAND 
CLIFTON  9  E 
CLODINE 
CLOUOT  RANCH 

COLDSPRING  5  S 

COLDWATER 

COLEMAN 

COLLEGE  STATION  7  SW 

COLLEGE  STATION  CAA  AP 

COLORADO  CITY 

COLUMBUS 
COMANCHE 
COMMERCE 
COMSTOCK 

CONLEN 
CONROE 
COOPER 
COPE  RANCH 
COPPERAS  COVE 

CORNUOAS  SERVICE  STA 
CORPUS  CHRIST  I 
CORPUS  CHRIST  I  WB  AP 
CORSICANA 
CORYFLL  CITY 

COTULLA 

COTULLA  CAA  AIRPORT 

COTULLA  HILLJE  RANCH 

COX  RANCH 

CRABB  2  w 

CRANE 

CRANFILL5  GAP 
CRESSON 
CRIDER  RANCH 
CROCKETT 

CROSRYTON 
CROSS  PLAINS  1 
CROSS  PLAINS  2 
CROWELL 
CRYSTAL  CITY 

CUERO  3  NW 
CYPRESS  1  SW 
CYPRESS  MILL 
DACUS 
DAINGERFIELD  9  S 

DALHART  CAA  AIRPORT 
DALLAS  WR  AIRPORT 
DANEVANG 
DARROUZFTT 


DAWSON  5  N 

DE  LONG  RANCH 

D&CATUR 

DEKALB 

DEL  RIO  WB  CITY 


DENTON  EXP 

DEPORT 

DEWEYVILLE 


OOOl  f     7    H 

DOSS 

DRYER    1    NW 
DUBLIN 
DUMAS 

DUNDEE    6    NNW 

[JUNK     RANCH 

i  ADI 

FAGLF    MT     LAKT 

EAGLE    PASS 

EASTLAND 

i  Dl  N    i 
|  Dl  'i    i 
EDNA    3    SW 
FDOM     1     w 
fl    CAMPO 


I      PA60    *U    AIRPORT 
■    ■ 
fLOORADO    11    NW 
BlOOftAOO    |«    IM 

■ 

|  HOftv 

EN(  INM      )    NW 

|  Ml  I  HAM    I 

■  Mil 

|  MDAI  ' 

'   /»*<(     |     tUI 

•  8J|  m 

RANCH 

>  "  <  ■    CITt    I    -    - 

MMI 

■     •    NNW 


n  *  f ON  i  » 
P|  OM01 

■ 


i  g  g  b 

CHILORESS 

1701 

HARDEMAN 

1  rlS 

BREWSTER 

1735 

TOM  GREEN 

L7A] 

KARNES 

1761 

DONLEY 

1772 

RED  RIVER 

177  5 

RED  RIVER 

1  777 

BEXAR 

1778 

ARMSTRONG 

1800 

JOHNSON 

1810 

LIBERTY 

1823 

BOSQUE 

1836 

FORT  BEND 

LB*  3 

EDWAROS 

1670 

SAN  JACIN 

1874 

DALLAM 

1875 

COLEMAN 

I  88 8 

BURLESON 

1889 

BRAZOS 

1903 

MITCHELL 

191  i 

COLORADO 

1914 

COMANCHE 

1921 

HUNT 

1925 

VAL  VERDE 

1946 

DALLAM 

1956 

MONTGOMER 

1170 

DELTA 

1974 

STERLING 

1984 

CORYELL 

2012 

HUDSPFTH 

2014 

NUECES 

2015 

NUECES 

2019 

NAVARRO 

2024 

CORYELL 

I  0  (  8 

LA  SALLE 

20^0 

LA  SALLE 

2051 

LA  SALLE 

2066 

CONCHO 

20  7? 

FORT  BEND 

2082 

CRANE 

?  0  8  6 

BOSOUE 

209  6 

JOHNSON 

2104 

REAL 

2114 

HOUSTON 

County 


2131 

CALLAHAN 

2142 

FOARD 

2160 

ZAVALA 

2173 

DEWITT 

2206 

HARRIS 

2210 

BLANCO 

2218 

MONTGOMER 

2  z  z  s 

MORRIS 

2240 

HARTLEY 

2244 

DALLAS 

2266 

WHARTON 

2  z  e  z 

L  IPSCOMB 

2295 

MILAM 

2309 

NAVARRO 

2317 

SCHLEICHE 

2334 

WISE 

2352 

BOWIE 

2357 

VAL  VERDE 

2394 

GRAYSON 

2403 

DENTON 

2404 

DENTON 

2415 

LAMAR 

I  '.   )  <:■ 

NEWTON 

2444 

CHFROKFF 

2458 

FRIO 

2462 

LEE 

2463 

CASTRO 

2527 

MCCULLOCH 

2  54  1 

GILLESPIE 

2599 

GONZALES 

Z  9  g « 

ERATH 

261  7 

MOORE 

2633 

ARCHER 

24  |t 

K  I  MALE 

2669 

SMITH 

2676 

TARRANT 

/  s t  g 

MAVERICK 

2715 

FASTLAND 

7741 

CONCHO 

?  7i.', 

CONCHO 

,'  Ih'l 

JACKSON 

2  '  >,• 

van  ZAND1 

2766 

WHARTON 

■ I  ■ 

MINI  '. 

COU  i" 

di  hii  m 

H    ■■ 


■     I 
■ 
■ 


34  16 

99 

30 

1406 

29  16 

10? 

18 

5100 

31  12 

LOO 

29 

203C 

29  01 

97 

56 

302 

34  56 

LOO 

53 

2720 

33  37 

95 

01 

420 

33  37 

95 

04 

465 

29  39 

9  0 

22 

1000 

35  07 

101 

22 

3397 

32  21 

97 

23 

758 

30  20 

95 

05 

156 

31  48 

97 

25 

671 

29  43 

95 

41 

9C 

30  11 

100 

22 

2250 

30  31 

95 

08 

354 

36  24 

102 

31 

411C 

31  50 

26 

171C 

30  33 

96 

26 

254 

30  35 

96 

21 

314 

32  23 

100 

52 

2071 

29  42 

96 

M 

200 

31  54 

98 

36 

1356 

33  15 

9*, 

53 

56C 

29  41 

101 

11 

1590 

36  14 

30 

20 

3620 

30  19 

95 

27 

24  5 

33  23 

42 

495 

31  39 

101 

15 

2620 

31  07 

97 

54 

1094 

31  47 

105 

■'8 

4300 

27  48 

91 

24 

14 

27  46 

97 

26 

41 

32  05 

96 

26 

445 

31  33 

91 

37 

950 

26  26 

99 

16 

425 

26  27 

99 

13 

45? 

28  14 

9  9 

04 

400 

31  21 

99 

53 

1900 

29  32 

95 

45 

87 

31  24 

102 

2  0 

2600 

31  46 

97 

50 

1050 

32  32 

g  i 

37 

1043 

30  04 

99 

2320 

31  18 

95 

2  1 

345 

33  39 

101 

15 

3106 

32  07 

10 

169C 

32  07 

99 

In 

1717 

33  59 

99 

47 

I4  7C 

28  41 

99 

50 

561 

29  08 

97 

19 

160 

29  58 

9^ 

43 

150 

30  23 

9  8 

15 

920 

30  27 

99 

48 

236 

32  55 

94 

42 

300 

32 

3)  13 
31  13 
78  57 
17  77 
29  12 

31  48 


95  16 
99  10 

96  50 

102  12 


99  0 

97  1  7 

98  20 


95  25 
97  28 
100  30 


101 

21 

1 1 14 

I'M 

|| 



01 

ioi 

'  ' 

■.', 

lOOfl 

00 

48 

2400 

97 

16 

1097 

94 

37 

407 

00 

53 

957 

96 

34 

613 

97 

08 

620 

Years  of 
record 


Opened 
or  closed 
during  yr. 

-  c  c  c  8 
0  5  o  S 
2  ft  ■*  — 


STATION  INDEX 


Station 


County 


Years  of 
record 


FORSAN 

FORT  DAVIS 

FORT  MCKAVETT  1*  KM 

FORT  STOCKTON  33  SSW 

FORT  STOCKTON  Z    NE 

FORT  STOCKTON  25  SSW 

•FORT  WORTH  KB  AIRPORT 

FORT  WORTH  MEACHAM  FLO 

•FORT  WORTH  VICKERY  BLVD 

FOUR  NOTCH  GUARD  STA 

FOWLERTOH 
FREDERICKSBURG 
FREEPORT  1  RE 
FREER 
FRIO  TOWN 

PRION A 
FROST 

FUNK  RANCH 
6AGEBY  1  W 
SAIL 

GAINESVILLE 

•6ALVE5T0N  WB  CITY 
•GALVESTON  WB  AIRPORT 

GARCIA  LAKE  7  NE 

GARDEN  CITY  1  £ 

GARDEN  CITY  16  E 

GARY 

6AR2A  LITTLE  ELM  DAM 

6ATESVILLE 

GEORGE  WEST 

BIDDINGS 

GILMER 
6IRVIN 
GLAOEWATER 
GLENFAWN 

GOLD 

GOLDTHWAITE 
GOLIAD 
GOLIAD  6  NE 
GOLIAD  I  SE 

GONZALES  1 
GONZALES  2 
GORDONVILLE 
GORMAN 
GRAHAM 

GRAN8URY 

6RAN0FALLS    3    SSE 
GRAPELAND 
GRAPEVINE    DAM 
GREENVILLE   2    SW 

GROVETON 

GRUVER 

■INTER 

GUTHRIE 
HA6AN5PORT 

HALE   CENTER    1*    WNW 
HALL    RANCH 
HALLETTSVILLE    1    N 
HAMILTON    2    NW 
HAMLIN 

HARLETON 

HARLINGEN 

HARPER 

HART 

HARTLEY 


HEMPSTEAD 

HENDERSON 

HENLY 

HENRIETTA 

HEREFORD 

HEWITT    1    SE 

HICO 

HIGGINS 

HILLSBORO 

HINDES 

H1TCHLAN0 
HONDO 

HONEY   GROVE 
HOROS    CREEK    DAM 
HORGER 

HOUSTON    W8   CITY 
HOUSTON    WB   AIRPORT 
HOUST0N-AD0ICKS 
HOUSTON-ALIEF 
HOUSTON-BARKER 

HOUSTON-DEER    PARK 
HOUSTON-HEIGHTS 
HOUSTON   HIDOEN   VALLEY 
HOUSTON-MISSOURI    CITY 
HOUSTON-NORTH   HOUSTON 

HOUSTON-SAN   JACINTO   DAN 

HOUSTON-SAT SUM A 

HOUSTON-SPRING   BRANCH 

HUMBLE 

HUMBLE  PUMP  STATION 


IOWA  PARK  EXP  STATION 

JACKSBORO 

JACKSON  HILL  GUARD  STA 

JACKSONVILLE  EXP  STA 

JACKSONVILLE 


IVER    RANCH 


JANES  ( 
JARRELL 
JASPER 
JAYTON 
JEDOO 

JEFFERSON 
:j£WETT 

JOHNSON  RANCH 
NINES  CB  RANCH 
•ONES    MW    RANCH 


3233 

3262 

3271 
3278 
3280 

3281 
3283 
328* 
3286 
3296 

3299 
3329 

33*0 
3  341 
3366 

3368 
3379 
3*01 
3*10 
3*11 

3*15 
3*30 
3*31 
3**2 
3**  5 


HOWARD 
JEFF  OAVIS 
SCHLEICHER 
PECOS 
PECOS 

PECOS 
TARRANT 

TARRANT 
TARRANT 
WALKER 

LA  SALLE 

GILLESPIE 

BRAZORIA 

DUVAL 

FRIO 

PARMER 

NAVARRO 

IRION 

HEMPHILL 

BORDEN 

COOKE 

GALVESTON 
GALVESTON 
DEAF  SMITH 
GLASSCOCK 

STERLING 
PANOLA 
DENTON 
CORYELL 
LIVE    OAK 


3525 
35*1 
355' 
3565 
3585 

3605 
361* 
3618 
3619 
3620 

3622 
3623 
3642 


3673 
3680 
3689 
3691 
373* 

3  778 
3787 
3822 
3826 
38*6 

386* 

3871 
3873 
388* 
3890 


LEE 

UPSHUR 
PECOS 
GREGG 
RUSK 


GOLIAD 

GOL  IAD 
GOL I  AD 

GONZALES 
GONZALES 
GRAYSON 
EASTLAND 
YOUNG 

HOOD 
WARD 
HOUSTON 
TARRANT 


RINITY 
HANSFORD 
GRAYSON 
KING 
FRANKLIN 

HALE 

KERR 

AVACA 
HAMILTON 
JONES 


39*1  HARRISON 
39*3  CAMERON 
395*  GILLESPIE 
3972  CASTRO 
3981  HARTLEY 


3992 
399* 
*020 
*033 
*058 

*080 
*081 
*088 
*093 


HASKELL 
HASKELL 
WOOD 

BLANCO 
JIM  HOGG 

WALLER 


DEAF  SMITH 

MCLENNAN 

MILTON 

LIPSCOMB 


FANNIN 
COLEMAN 

JASPER 


*309 
*311 
*313 


4523 
452* 

4525 

*5M 
*556 
*S63 

*570 
*575 


4577  MARION 
*591  LEON 
*608  MCCULLOCH 
**27  SCHLEICHER 
*630  SCHLEICHER 


32  06  101  22 
30  36  103  53 
30  57  100  16 
30  23  103  02 

30  5*  102  52 

102  57 
97  03 
97  21 


27*0 
*800 
2275 
*390 
2925 

*100 


28  28 

30  16 

28  57 
27  52 

29  00 

3*  38 

32  05 

31  30 

33  3: 


98  52 

95  20 

98  37 

99  18 


32 

33  37 
29  16 
29  16 
3*  53 
31  52 

?>0 


26  21 

30  11 


96  48 

100  48 

100  22 

101  26 


625 

*010 
528 
2150 
2670 
2530 

72  5 


2600 
293 
556 


98  07 


96  56 
9*  57 

31  05  102  2* 

32  32   94  57 
31  55 


30 


13 


28  38 

29  30 
29  30 

10  33 
1  32  13 
1  33  05 


32  27 
31  18 

31  29 

32  58 

33  07 

31  04 
36  15 
33  27 
33  37 
33  21 


98  *0 
98  3* 
97  23 
97  20 
97  27 

97  27 

97  27 

96  51 

98  40 
98  35 

97  47 
102  50 

95  2B 
97  03 

96  06 

95  08 


3169 
697 
1765 


99  36 
96  56 
98  09 


99  15 
102  07 
102  2* 


2050 
3650 
3915 


HARRIS 
HARRIS 
HARRIS 
HARRIS 
HARRIS 

HARRIS 
HARRIS 
HARRIS 

ARRIS 

ARRIS 

i  HARRIS 
1  HARRIS 

HARRIS 

HARRIS 

SUTTON 

KERR 
WALKER 
BLANCO 
PECOS 
i  HAMILTON 

ICHITA 
JACK 

SAN  AUGUSTINE 
CHEROKEE 
CHEROKEE 

MASON 

ILLIAMSON 
JASPER 
KENT 
BASTROP 


30  06 

32  09 

30  12 
33 

10  34 

1  31 

1  32  00 

2  36  07 
1  32  02 
8  28 

36  30 
29  21 

33  35 

31  51 
31  00 

29  46 


98  13 
98  12 
02  24 


29  55 
29  38 
29  53 


i  30  15 

•    31  16 

31  40 

I  33  55 

i  33  1* 

31  18 

31  59 
31 

30  32 

30  49 

30  56 
33  15 

29  *9 

32  46 

31  21 
31  1* 

30  *9 


99  0  8 

95  5* 

99  3* 

94  10 

95  22 
95  17 

95  39 
95  36 

95  i 

95  08 
95  26 
95  25 
95  30 
95  31 

95  08 
95  37 
95  30 
95  14 
100  18 

99  19 

95  34 

9B  3* 

102  42 

98  25 

98  39 
98  10 

9*  18 


664 
1051 
2569 
630 
360 

3100 


Opened 
or  closed 
during  yr 


978 
1098 

408 

660 
566 


97  36 
94  00 
100  34 
97  19 

9*  21 
96  09 
99  29 

100  08 
30  59  100  20 


Refer 
to 

tables 


12  3 
1  2  3 


1  2  3 
1  2  3 
1  2  3 


1  2  3 
1  2  3 


Statio 


SSE 


JOURDANTON 

JUNCTION 

JUNCTION  CAA  AIRPORT 

JU5TIN  4  S 

KARNACK 

KARNES  CITY 
KATY-WOLF  HILL 
KAUFMAN 
KENEDY 
KENNEDALE  6  SSW 

KENT 

KERRV1LLE 

KILLEEN 

KINGSVILLE 

K1RBYVILLE  FOREST  SERV 


Sw 


KNAPP 
KNOX  CITY 
KOPPERL 
K0UNT2E 
KRESS 

LA  GRANGE 

LA  PRYOR 

LA  TUNA  1  S 

LAKE  BRIDGEPORT  0AM 

LAKE  COFFEE  MILL 

LAKE  COLORADO  CITY 
LAKE  KICKAPOO 
LAKE  VICTOR  3  W 
LAMESA  1  SSE 
LAMPASAS 

LANGTRY 

LAREDO  WB  AIRPORT 

LATEX 

LAVON  DAM 


LEAOAY 

LEAKEY 

LENORAH 

LEVELLAND 

LEWISVILLE 

LEXINGTON 
LIBERTY 
LIBERTY  HILL 
LILLIAN 
LINDALE  5  SE 

LINDEN 

LI  PAN 

LIPSCOMB 

LITTLE  ELM  I  NNE 

LITTLEFIELD 

LIVINGSTON 
LLANO 

LOCKHART  2  NW 
LOMA  ALTA 

LOMETA 

LONDON 
LONG  LAKE 

LONGVIEW 
LOOP  2  NW 
LORAINE 

LORENZO 

LOVELADY 

LUBBOCK 

LUBBOCK  WB  AIRPORT 

LUFKIN  CAA  AIRPORT 

LULING  1  SE 
LYNXHAVEN  RANCH 
MABANK 

MADISONVILLE 
MAGNOLIA 

MANCHACA 
MAN5FIELD 
MANSFIELD  DAM 
MARATHON 
MARCO 

MARFA  CHARCO  MARINE  RCH 

MARFA 

MARFA  16  S 

MARFA-RYAN 

MARFA  NO  2 

MARL  IN 
MARSHALL 
MARTIN  RANCH 
MARYS  CREEK 
MASON 

MATADOR 
MATAGORDA 
MAUD 
MAURBRO 

MAYPEARL 

MCALLEN 
MCCAMEY 
MCCOOK 

MCDONALD  STORE 
MCGREGOR 

CINTOSH  RANCH 
MCKINNEY 
MCLEAN 
MEMPHIS 
MENARD 

MENTONE 

MENZIES  AL  RANCH 

MERCEDES  7  S 
MERRILL  RANCH 
MERTZON 


MEXIA 

MIAMI 

MIDLAND  WB  AIRPORT 

MIDLAND  4  ENE 

MIDLOTHIAN 

MILLER  RANCH 
MINEOLA 
MINERAL  WELLS 
MINERAL  WELLS  CAA  AP 
HIRANDO  CITY 

MISSION 
MOBEETIE  2  S 
MOLINE 
MONTAGUE 
MONT GONER Y 


County 


ATASCOSA 

KIMBLE 

KIMBLE 

DENTON 
HARRISON 

KARNES 
HARRIS 
KAUFMAN 
KARNES 
TARRANT 


BORDEN 
KNOX 

BOSQUE 
HARDIN 
SWISHER 

FAYETTE 


FANNIN 

ITCHELL 
RCHER 
BURNET 

DAWSON 
LAMPASAS 

AL  VERDE 

EBB 
PANOLA 
COLLIN 
YLOR 

COLEMAN 
REAL 
MARTIN 
HOCKLEY 

DENTON 

EE 

IBERTY 

ILLIAMSON 
JOHNSON 
SMITH 

CASS 

HOOD 

LIPSCOMB 

DENTON 

LAMB 

POLK 
LLANO 
CALDWELL 
VAL  VERDE 
LAMPASAS 

KIMBLE 

ANDERSON 

GREGG 

GAINES 

MITCHELL 

CROSBY 
HOUSTON 
LUBBOCK 
LUBBOCK 
IGELINA 

CALDWELL 

ERR 

AUFMAN 

AD  1  SON 
MONTGOMERY 

TRAVIS 

TARRANT 
TRAVIS 
BREWSTER 
CONCHO 

DAVIS 
PRESIDIO 
PRESIDIO 
SIDIO 


5596  PRESIDIO 


5611 

561  a 

5626 

5646 
S6S0 

5658 
5659 
5667 
5670 
5695 

5701 
5  70  7 
5721 
5738 
575' 

5761 
5766 
5770 
5821 
5822 

5828 
5832 
5836 
5854 
5859 

5869 


5896 

5930 
595* 
5957 
5958 
5971 

5972 
5987 
5996 


FALLS 

HARRISON 

MASON 

PARKER 
MASON 

MOTLEY 

TAGORDA 
BOWIE 
JACKSON 
ELLIS 

I DAL GO 
UPTON 

IDALGO 
CALLAHAN 
MCLENNAN 

SCHLEICHER 

COLLIN 

GRAY 

HALL 

MENARD 

LOVING 

ENARD 

IDALGO 
JEFF  DAVIS 
IRION 

IMESTONE 
ROBERTS 

IDLAND 

IDLAND 
ELLIS 

SAN  SABA 

WOOD 

PALO  PINTO 

PALO  PINTO 

WEBB 


8  28  52 

30  29 

30  30 

33  02 


28  53 

29  54 
32  36 


30  02 

31  07 
27  31 
30  36 


30  54 
32  42 

31  03 


33  03 


15 

30  2 

15  30  03 

1  30 

15  32  30 

7  32 

10 


29  54 

29  55  100 

31  13   98  2< 


98  30 

99  46 
99  46 
97  19 
94  09 


99  08 
97  43 
97  53 
93  50 


96  53 
99  50 
106  36 


100  55 
98  47 
98  14 


101  53 

102  23 
97  00 


32    56 

102    27 

32    25 

100    43 

J3    40 

101    32 

31    07 

95    21 

33    35 

101    46 

29 

Sfl 

32 

?? 

30 

51 

10 

13 

30 

03 

32 

14 

30 

22 

3d 

11 

31 

09 

30 

29 

30 

1G 

30 

05 

30 

26 

30 

18 

31 

19 

i? 

33 

30 

38 

32  1! 


97  50 

97  09 

97  55 

103  15 


104  01 

96  53 
94  22 

99  10 

97  32 

99  13 

100 

95 

94  20 

96  27 

97  01 


26  12   98  13 

31  08  102  12 
26  30   98  23 

32  12   99  24 
31  26   97  24 


Opened 
or  closed 
during  yr. 


Refer 
to 

tables 


30   ' 


100  30 
96  37 
100  36 
100    32 


99  56 
97  54 
104  00 


612 
2860 
2067 
1960 


31  56 

32  01 
32  29 

30  57 
32  40 
32  *8 


102  12 
102  01 

97  00 


95  30 
98  07 

98  04 


35  31 
31  23 
33  *0 
30  23 


98  19 
100  26 
98  19 


537 
2765 
285* 
2740 


3615 
1400 
1075 


1  2  3 

1  2  3 


1  2  3 

2 

1  2  3 

1  2  3 

1  2  3 

1  2  3 


STATION  INDEX 


Station 


-:«;-«s  mill 

NORSE 

MORTON 
MOSCOW    1    SE 
"OSS    RANCH 

MOUNT    LOCKE 
MOUNT    PLEASANT 
MOUNTAIN    CREEK 
NUENSTER 
MULESHOE    1 

HULESHOE   2 
HULL  IN 

nuRR    RANCH 
NACOGDOCHES 

NACOGOOCHES    2    ENE 
NAPLES    5    NE 
NATALIA 
NEAL    RANCH 
NEGLEY 

NEWILLE 

NE*  BRAUNFELS 
NEW  CANEY  4  NW 
NEW  GULP 

NEWPORT 

Nil    STORE 
NIION 

nogalus  guard  station 
northfield 

NOTLA    3    SE 
NOVICE    1    E 

nugent  a  nv 
:-ess* 
:  :-*«m  ' .  - 

OLNET 

OLMEv   5    Nw 
WWfl 

OVERTON 
02ONA 
020MA    8    WSW 

PADUCAH 

PAINT    ROCK 

PALACIOS    CAA    AIRPORT 

PALESTINE 

PAA.0    PINTO 

•PA* PA 

PAMPA  water  plant 

PANOALE 

PMMMOLC 

PANT »< ft    JUNCTION 

PARIS 

PASADENA   HOUSTON 

PCAFSALL 

PfCOS 

PfNWELL 

PEP 

PC»TTON     10     WNW 

PPLU«RVIU.C 
PIERCE 

PILOT     POINT 
PITTS*   - 
PLACID 
PLAIN*, 
PLAINVICW 


A-C-JRT 
POLAR 

PONTOTOC 

■#orn  .. 

•  •"-.•»-     a»Tmv»    **,    AIRPORT 
UM, 

N •>  '        »  .  *  ■  * 

»-  •»  ■     -  »  - 


PRAM     PAM/h 


- 


Ccninty 


ERATH 
HANSFORD 

COCHRAN 
POLK 
ANO 

JEFF   DAVIS 
TITUS 
DALLAS 
COOKE 


ILLS 
KNOX 

IHBLE 
NACOGDOCHES 


SHELBY 

COMAL 

HONTGOHERY 
,RT0N 


G0N2ALES 
HOUSTON 
MOTLEY 
OCHILTREE 

COLEMAN 

JONES 

ECTOR 

YOUNG 

ARCHER 
ORANGE 
RUSK 

CROCKETT 
CROCKETT 

COTTLE 
CONCHO 

ATAGORDA 
ANDERSON 
PALO  PINTO 

GRAY 

VERDE 
CARSON 
BREWSTER 

LAM»R 

HARRIS 
FRIO 
REEVES 
ECTOR 

HOCKLEY 
LTREE 

OCHILTREE 

TRAVIS 
tTON 

DENTON 

CAMP 

MCCULLOCH 
YOAKUM 
HALE 


7  1  T* 
TIT? 

TI(M 

186    CALHOUN 


JfFFfPSON 
CALHOUN 


PALO     PINTO 
CAP -A 

AW  OS  A 

HCNDCMON 

■  fAL 


»2*»    LLANO 
'/K/    PftUIDIO 
7*T1    RUW 

''ALL  AMAN 


32  23 
36    03 

33  43 
30  5 
30    33 

30    *0 


33  26 
30  06 
32    16 


30  12 
35  20 
29     19 


33  49 

36  24 

36  27 

30  26 


19 


104  00 

95  00 

96  S6 

97  23 


95    14 

95  55 

96  02 


00  18 

99  56 

96  15 

95  37 

96  18 

100    58      3350 

100  58      3225 
35       1664 

101  23      3451 
103    13      3800 

$92 


9t    i 


33    24      96    57 

32  56      94    57 
31    19      99    11 

33  11     102    50 
12     101 


35    i 
28     39 
33    01 
30    55 


29  58 
28  0 
28    37 


24    /* 

II      »> 
II     54 


II      14 
II     4* 


101    21 

96  33 
101     00 

98    59 
9)    56 

94  01 

97  12 

96  3 

97  26 
96   24 

98  26 
101    22 

98  35 

95  36 

99  49 


98  17 

98  IT 

101  56 

It  AT 

98  14 

101  53 

97  I  7 

94  58 

99  09 
9'  15 

ti  4t 


Opened 
or  closed 

during  yr. 


Refer 

to 
tables 


1  2  3 

2 
2 

1    2    3 


1  2  3 

1  2  3 

1  2  3 

1  2  3 


Years  of 

record 


Statio 


County 


Opened 

or  closed 
during  yr 

~  i 
c  a 

**  o   2  o 


ROOSEVELT 

R0SC0E 

ROSENBERG 

ROSS 

R0SSER 

R0TAN 

ROUND  MOUNTAIN  4  WNW 

RUNGE 

RUSK 

RUST  CIRCLE  BAR  RANCH 

SABINAL 

SALT  FLAT  10  ENE 
SAN  ANGELO  DAM 
»SAN  ANGELO  WB  AIRPORT 
SAN  ANTONIO  WB  AIRPORT 

SAN  ANTONIO  NURSERY 
SAN  BENITO 
SAN  MARCOS 
SAN  SABA 
SANDERSON 

SANDERSON  1  NW 
SANDY  2  S 
SANGER 
SANTA  ANNA 
SARITA  7  E 

SCHULENBURG 

SEALY 

SEGOVIA 

SEGU1N 

SEMINOLE 

SEYMOUR 
SHAMROCK 
SHEFFIELD 
SHEPHERD 

SHERMAN 

SHERWOOD 
SIERRA  BLANCA 
S1LVERTON 
SIMMS  2  NNW 

SINTON 

SLATON  5  SE 

SLIDELL 

SLOAN 

SMITHVILLE 

SNYDER 

SOMERVILLE 

SONORA 

SONORA  FIG  5  RCH 

SPEARMAN 

SPINKS  RANCH 

SPRING  BRANCH  2  SE 
SPR1NGTOWN  3  W 
SPUR  1  WNW 
SPURGER  DAM  B 
STAMFORD  1 

STAMFORD  2 
STEPHENVILLE  3  NE 
STEPHENVILLE  6  SW 
STERLEY 

STERL  ING  CITY 

STERLING  C ITY  9  NE 
STERLING  CITY  9  NW 
STRATFORD 

STRAWN  6  Mil 
SUGAR  LAND 

SULPHUR  SPRINGS 

SWAN 

TALPA 


TARPLEY  1  E 
TASCOSA 
TATUM 
TAYLOR 

TELEGRAPH 
TELEPHONE 
TEMPLE 
TEMPLE  SCS 
TENNYSON 

TERL INGUA 
TERRtLL 

i  i  -..  o 

IF  HAWK  AN*  DAM 

THOMPSONS  3  WSW 
THORNTON 

IHI'I  I   fl  |  V|  I'', 

THROCKMORTON 
|  HAIftBI  B  5  NE 
TILDEN 

TINNIN  RANCH 

TOMBALL 

TO  YAM 

iKt  NT      1     f  N| 

mi  NTOtf 

rftlCKHAM 
TRINIDAD     i     U 

TROY 

TPijnr   i    -,f 

■    I    .1 

TULIA 

IY1  rw    *    NT 

UMBAROI  i- 

rvAl  |>| 
vai  iti\  INI       0    -    - 

v»nn    fUM  r  ion 
MM 

van   HORN 

■     ■ 
■ 


- 
HUM  N 

■ 

•  ATM-    VAI  I  r  r 


i     MRRORl 

MORI 
»»w 


7735 
7743 
7756 
7768 
7773 

7782 


7873 
7921 
7940 

7943 
7945 

7948  I 
7952 
7983  I 
7992 
8022 

8023 

8036 
8043 
8047 
8081 


KIMBLE 
NOLAN 
FORT  BEND 
MCLENNAN 

KAUFMAN 

FISHER 
BLANCO 
KARNES 
CHEROKEE 
TOM  GREEN 

UVALDE 
CULBERSON 
TOM  GREEN 
TOM  GREEN 


8221 
8235 
8252 
8265 
8274 


8305 
8323 
8335 
8354 


DENTON 
COLEMAN 
ENEDY 

FAYETTE 
AUSTIN 

KIMBLE 

GUADALUPE 

GAINES 

BAYLOR 

WHEELER 

PECOS 

SAN  JACINTO 

GRAYSON 

IRION 

HUDSPETH 

BRISCOE 

BOWIE 

SAN  PATRICIO 

LYNN 


8382  : 
8415  I 
8433  : 


8451 
852  3 
8536 


E(  5  8  3 

8584 
862  3 
8625 
8626 
6630 

6631 
8632 
8692 
8696 
8728 

8743 


JONES 

JONES 
ERATH 
ERATH 
FLOYD 
STERLING 

STERLING 
STERLING 

SHERMAN 
PALO  PINTO 
FORT  BEND 

HOPKINS 

MOORE 

SMITH 


BANDERA 

LDHAM 
RUSK 

LIAMSON 


KAUFMAN 
NOLAN 
CASS 
FORT  BEND 

LIMESTONE 
L  IVE  OAK 
THROCKMORTO 


WISH]  " 

'.Mint 

PANDA  I  L 


30  30 
32  27 
29  33 


32  51 
30  28 
28  52 


31  28 
31  22 

29  32 


100  29 
100  30 
98  28 


29  53 
31  11 

30  08 


1291 
2320 
2170 


105  21 

101  17 

94  30 

97  30 

101  36 

97  24 

98  56 
97  09 

100  55 

3  1 


2145 
4  590 

3485 


2240 
2351 
3100 
2300 


32  56 
32  15 
32  11 


100  52 

101  06 

102  04 
98  28 
95  38 


2700 
2400 
3  700 
1050 
79 


3525 


95  36 
36  01 

32  26   95  22 

33  10 
31  46   99  42   1950 


34  28 

29  39 

35  34 
12  i 

30  35 


100  i 

99  16 

102  19 

94  31 

97  24 


226 


97  21 
97  21 
100  IB 


32  30 

33  18 
29  29 


2590 
5  30 
2000 


1560 
1500 


10  to 

10  50 
i)  |« 

il  0/ 

11  /I 
||  L| 

|]  || 
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tables 

WATER  VALLEY  11  ENE 

9500 

COKE 

3 

31  42 

100  32 

2135 

9 

2 

WAXAHACHIE 

9522 

ELLIS 

15 

32  23 

96  51 

570 

61 

12  3 

WAYS  IDE 

9527 

ARMSTRONG 

10 

34  46 

101  33 

3310 

C 

wEATHERFORD 

9532 

PARKER 

15 

32  45 

97  48 

1040 

69 

74 

12  3   C 

WEBB 

9538 

TARRANT 

15 

32  42 

97  04 

647 

13 

2 

WELLINGTON 

9565 

COLLINGSWORTH 

10 

34  51 

100  13 

2080 

14 

2     C 

WE5LAC0  2  E 

9508 

HIDALGO 

11 

26  09 

97  59 

75 

11 

18 

1  2  3  4C 

WHARTON 

9655 

WHARTON 

3 

29  18 

96  06 

108 

33 

2 

WHEELOCK  2  SSE 

9665 

ROBERTSON 

1 

30  52 

96  23 

395 

C 

WHITNEY  Dam 

9715 

BOSQUE 

1 

31  51 

97  22 

574 

9 

9 

5 

1  2  3  4C 

WHITSETT 

9716 

LIVE  OAK 

8 

28  38 

96  16 

208 

42 

2 

•WICHITA  FALLS  we  AP 

9729 

WICHITA 

10 

33  59 

98  31 

1020 

62 

12  3   C 

WICHITA  VALLEY  FARM  29 

9730 

WICHITA 

10 

33  56 

98  35 

960 

2 

WILLIAM  HARRIS  RESVR 

9772 

BRA20R1A 

1 

29  15 

95  33 

40 

11 

11 

1  1 

1  2  3  4C 

WILLS  POINT 

9600 

VAN  ZANDT 

12 

32  42 

96  01 

532 

35 

36 

1  2  3 

WILSON  RANCH 

9613 

KERR 

8 

2  9  54 

99  37 

2400 

17 

2 

WlNCHELL  2  WNW 

9816 

BROWN 

3 

31  29 

99  11 

1450 

16 

2 

WlNCHELL 

9917 

BROWN 

3 

31  26 

99  10 

1410 

C 

9S29 

WINKLER 

9 

31  45 

103  09 

2807 

c 

WINK  CAA  AIRPORT 

9630 

WINKLER 

9 

31  47 

103  12 

2807 

18 
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•S 

O 

ft 

1 

3"S 

a  a 
"*  o 

to 

TJ 

1 

a 

J 

a 

a 
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ft 
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1 
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> 
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tables 

WINNS80RO 

9  6  3  6 

WOOO 

10 

32  57 

95  17 

530 

14 

WINTER  HAVEN  EXP  STA 

9842 

DIMMIT 

8 

28  38 

99  52 

596 

18 

12  3  4 

WINTERS  11  N 

9B-.5 

TAYLOR 

3 

32  07 

99  59 

1990 

lfl 

WOLF  CREEK  DAM 

9858 

OCHILTREE 

? 

36  13 

100  40 

2  700 

WOLFE  CITY 

9859 

HUNT 

10 

33  23 

96  04 

674 

14 

2 

WOODSBORO 

9  89? 

REFUGIO 

5 

28  14 

97  20 

50 

WOODSON  A  NNE 

9693 

THROCKMORTON 

1 

33  05 

99  02 

1300 

YOAKUM 

995? 

LAVACA 

6 

29  18 

97  09 

383 

17 

40 

YORK TOWN 

9953 

DEWITT 

28  59 

97  30 

262 

17 

YSLETA 

9966 

EL  PASO 

11 

31  42 

106  19 

3652 

19 

19 

- 

12  3  4 

2APATA 

9976 

ZAPATA 

11 

26  54 

99  16 

335 

C 

1    DBAIWAGE   CODE: 


3.    COLORADO      4.    GTJADALDPf      5,    GULF   OP   MEXICO      6.    LAVACA      7.    HECHES      8.    OTTECES      9.    PBCCS      10.    BED      11.    BIO   GBAHDE      12.    8ABIHE      13.    SAM   AJTTORIO      14.    6  Ail    JACINTO 


means  total  is  fo 


two-year  period. 


REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Texas  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Airport  Station,  1710  Wilshire  Blvd. 
Austin  2,  Texas,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  in  °F.,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  in  miles. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  4. 

Climatological  divisions,  outlined  on  the  maps  in  this  bulletin,  became  effective  with  data  for  October  1956. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  in  the  June  and  December  issues  of  Climatological  Data. 

No  record 
+   Also  later  date  (dates)  or  months. 

*  Amount  included  in  following  measurement. 
V   Includes  total  for  previous  month.   V  in  annual  colu 
//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod  covered  ground;  however  the  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

B   Adjusted  to  full  month. 

C   Data  for  recorder  stations  denoted  by  "C"  in  the  Refer  to  Tables  column  of  the  Station  Index  are  processed  for  special  purposes  and  published  in 

"Hourly  Precipitation  Data".   Length  of  record  for  recorder-only  stations  may  be  found  in  the  annual  issue  of  "Hourly  Precipitation  Data". 
E   Amount  is  wholly  or  partially  estimated. 
M   One  or  more  days'  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  monthly  Climatological  Data  for  detailed 

daily  record. 
R   Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 

Precipitation  Data. ) 
T   Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  location,  elevations,  exposures,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  state.   That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C. ,  for  $1.00. 
Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  issue  of  Local  Climatological  Data  annuals,  obtained  as  indicated  above, 
price  15  cents. 

Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and  money  orders  should 
oe  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents, 
Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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